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CHATTANOOGA:  1951 


GEORGIA  -  JANUARY  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  averaged  near  normal  in  temperature,  with  four  periods  of  abnormal  warmth  and  two  moderately  severe 
cold  spells.  Precipitation  was  unusually  light  for  a  winter  month,  but  occurrences  were  practically  up  to  normal 
frequencies.     No  severe  storms  occurred,  and  rivers  remained  at  abnormally  low  stages. 

Temperatures  averaged  48.8°,  or  0.6°  above  normal,  and  station  averages  ranged  from  37.2°  at  Blairsv'lle  Experi- 
ment Station  to  54.6°  at  Brunswick.  Greatest  warmth  was  reached  generally  on  the  20th,  when  readings  exceeded 
75°  at  many  stations,  mostly  in  the  south;  the  highest  reading  was  80°  at  Camilla  and  Waycross.  Moderately  severe 
cold  weather  occurred  about  the  9th  and  26th,  with  severe  freezing  conditions  almost  to  the  coast.  Lowest  temp- 
eratures occurred  chiefly  on  the  9th,  with  readings  ranging  from  9°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  30°  at 
Savannah  Beach.  Freezing  weather  occurred  on  an  average  of  12  days,  ranging  from  3  days  on  the  coast  to  more  than 
20  days  in  the  far  north;  the  chief  dates  with  freezing  in  most  areas  of  the  State  were  the  1st,  5th,  7-lOth,  12th, 
16-17th,  and  25-27th.  Rising  temperatures  at  the  beginning  of  the  month  produced  about  a  week  of  above  normal 
warmth,  with  temperatures  considerably  above  normal  on  the  3rd.  Much  colder  weather  developed  on  the  7th  and  con- 
tinued through  the  10th,  with  freezing  conditions  experienced  each  day  of  this  period  throughout  the  State;  maximum 
temperatures  on  the  8th  remained  below  45°,  with  coldest  weather  of  this  period  on  the  morning  of  the  9th,  when 
minimum  temperatures  ranged  from  about  10°  in  the  far  north  to  30°  on  the  coast.  Temperatures  moderated  after 
the  10th  and  remained  mostly  above  normal  from  the  11th  through  the  21st  ,  with  spring-like  warmth  on  the  14th  and 
18th  and  20th;  the  warmest  weather  of  the  month  occurred  on  the  20th,  with  maximum  temperatures  ranging  from  65° 
in  the  far  north  to  80°  locally  in  the  south.  A  change  to  colder  occurred  soon  after  the  20th,  reducing  tempera- 
tures below  normal  from  the  22nd  to  27th;  moderately  colder  weather  that  centered  on  the  22nd  and  23rd  caused  sub- 
freezing  conditions  only  in  the  northern  section  where  readings  as  low  as  15°  were  recorded  locally  in  the  moun- 
tains. Much  colder  weather  developed  by  the  25th,  causing  subfreezing  conditions  generally  through  the  27th;  the 
coldest  day  of  this  period  was  the  26th,  when  minimum  temperatures  ranged  from  about  15°  in  the  far  north  to  30° 
on  the  coast.  A  reaction  to  much  warmer  took  place  after  the  27th,  but  colder  weather  was  moving  into  the  State 
as  the  month  closed. 

Precipitation  averaged  1.72  inches,  or  only  42%  of  normal,  which  was  slightly  less  than  that  of  last  January.  The 
average  this  year  was  the  lowest  since  1928,  and  lower  averages  have  previously  occurred  since  1892  only  in  1907, 
1927  and  1928.  Deficiencies  of  precipitation  were  the  more  accentuated  in  southeastern  counties,  where  monthly 
totals  were  generally  less  than  1.00  inch,  the  least  being  0.51  inch  at  Sylvania.  Largest  totals  occurred  in  the 
far  northwest,  where  they  were  generally  greater  than  3.00  to  locally  more  than  6.00  inches;  a  total  of  6.29  inches 
was  accumulated  at  Flat  Top  during  the  first  30  days,  and  the  next  wettest  station  was  Noontootla  Creek  with  a 
total  of  4.21  inches.  Precipitation,  although  light  to  very  moderate  in  character,  occurred  rather  frequently 
during  the  first  15  days  with  only  two  days  thereafter  on  which  occurrences  were  extensive.  The  average  number 
of  days  with  precipitation  was  8,  with  falls  occurring  generally  on  the  3-4th ,  7th,  10-llth,  14-15th,  24th,  and 
30-31st .  The  greatest  precipitation  in  24  hours  was  1.81  inches,  recorded  at  Flat  Top  on  the  14th;  only  nine  sta- 
tions, 7  in  the  far  north  and  2  in  the  extreme  southwest,  had  maximum  24-hour  falls  in  excess  of  1.00  inch.  Sleet 
or  snow  occurred  in  small  areas  of  the  north  on  the  11th,  13th,  16th,  and  30-31st ;  these  forms  of  precipitation 
melted  as  they  fell  except  measurements  of  0.5  inch  at  Suches  on  the  11th  and  0.2  inch  at  Titus  on  the  16th.  Glaz- 
ing on  trees  and  wires  occurred  in  some  northern  areas  on  the  30-31st ,  but  no  damages  resulted. 

Weather  conditions  were  mostly  favorable  for  crops,  which  had  been  substantially  reduced  by  the  severely  cold 
weather  of  both  November  and  December.  Improvement  of  crops  during  the  current  month  was  rather  slow  due  to  the 
frequent  recurrence  of  freezing  minimum  tanperatures ,  and  growth  was  greatly  retarded  during  the  severe  cold  spells, 
8-lOth  and  25-27th.  Soil  moisture  remained  in  fair  to  good  condition  during  the  first  two  weeks,  after  which  the 
ground  became  too  dry  in  central  and  southern  sections.  By  the  close  of  January,  the  required  dormancy  hours  for 
peaches  were  almost  complete  in  some  sections,  and  prospects  for  the  crop  are  very  good.   —  RLC 
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In  addition  to  the  cliDiatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,   this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.     The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,   to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins   (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  eacli  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S,  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  ^n  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

■peed 

p.  h. 

Relative   humidity  averagea 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Faaleat 
mile 

Direction 
of' 

fdflteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 

EST  1 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

S 

60-10 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ALBANY  WB  AP 

SSE 

14 

5.5 

42* 

wsw 

14 

80 

86 

48 

62 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

4.1 

ATHENS  WB  AP 

6 

5 

2 

0 

0 

16 

- 

S.S 

ATLAJITA  WB  AP 

NW 

18 

10.5 

33 

NW 

7 

73 

79 

56 

64 

6 

5 

1 

0 

0 

15 

58 

5.8 

AUGUSTA  FB  AP 

SE 

9 

6.3 

25» 

WNW 

15 

80 

88 

52 

71 

1 

4 

5 

0 

0 

0 

10 

" 

5.5 

COLUMBUS  WB  AP 

S 

17 

8.6 

82 

87 

54 

70 

6 

5 

4 

1 

0 

0 

16 

5.3 

UACON  WB  AP 

NW 

15 

9.5 

36 

s 

14 

78 

84 

48 

60 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

66 

5.2 

ROME  WB  AP 

N 

17 

8.7 

81 

84 

60 

74 

3 

6 

7 

2 

1 

0 

19 

6.0 

SAVANNAB  WB  AP 

WNW 

12 

9.5 

27 

NW 

7 

84 

88 

52 

71 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

62 

5.2 

VALDOSTA  WB  AJ> 

S 

16 

8.5 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

4.6 

t  Airport  Data 

*  Not  Decessarlly  the  fastest 

mile  as  Data  are  taken  from 

visual  observations. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

a  e 

Year 

e 

o 

So 

•5  a 

Year 

o 

e 

Is 
-0  a 

tf 

1 

M 

1 

t 

"o  5 

« 

« 

V, 

9 

« 

o  s 

Ave 

D> 

2 

t 

2 

Ave 

&o 

Ave 

Higl 

t 

> 
< 

d  ^ 

1892 

42.6 

76 

9 

7.73 

11 

1915 

45.4 

81 

17 

6.01 

9 

1893 

39.1 

78 

-1 

2.84 

6 

1916 

53.2 

84 

10 

1.96 

7 

1894 

49.6 

79 

16 

3.32 

9 

1917 

51.3 

82 

11 

5.20 

13 

1895 

45.1 

79 

1 

8.32 

11 

1918 

39.0 

83 

-3 

5.83 

11 

1896 

44.4 

75 

5 

3.97 

7 

1919 

46.9 

79 

2 

5.03 

8 

1897 

43.1 

77 

-1 

3.21 

6 

1920 

48.3 

84 

4 

4.98 

10 

1898 

49.8 

83 

12 

2.54 

8 

1921 

49.7 

78 

21 

3.00 

8 

1899 

45.1 

79 

15 

5.34 

10 

1922 

46.7 

82 

12 

4.86 

11 

1900 

44.0 

2*. 

5 

2.85 

7 

1923 

51.1 

81 

18 

4.00 

7 

1901 

46.2 

80 

15 

4.74 

10 

1924 

43.3 

81 

-9 

5.40 

9 

1902 

44.0 

82 

10 

1.92 

7 

1925 

47.8 

83 

12 

J,9.76 

12 

1903 

44.5 

82 

11 

3.25 

12 

1926 

45.3 

84 

6 

7.66 

12 

1904 

41.9 

76 

4 

3.77 

9 

1927 

48.2 

85 

4 

0.88 

4 

1905 

40.6 

78 

1 

3.19 

7 

1928 

45.6 

83 

-5 

1.48 

5 

1906 

47.6 

83 

16 

6.22 

11 

1929 

49.4 

85 

11 

4.93 

12 

1907 

54.2 

84 

17 

1.29 

4 

1930 

47.8 

81 

8 

4.99 

10 

1908 

44.8 

79 

12 

4.60 

8 

1931 

45.5 

78 

11 

2.91 

7 

1909 

50.9 

84 

5 

1 .98 

6 

1932 

55.0 

16 

5.84 

9 

1910 

45.5 

84 

13 

3  .22 

7 

1933 

52.9 

83 

14 

3.51 

8 

1911 

50.6 

85 

9 

2.49 

6 

1934 

49.0 

82 

-10 

2.69 

9 

1912 

41.5 

83 

0 

5.94 

9 

1935 

48.5 

84 

13 

2.62 

8 

1913 

53.4 

84 

21 

3.47 

9 

1936 

44.0 

82 

-6 

9.10 

13 

1914 

47.4 

84 

14 

2.36 

5 

1937 

58.1 

SJ_ 

26 

6.85 

16 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

> 
< 

Highest 

Lowest 

Average 

0  0 

i3 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

47.4 
49.6 
35.0 
47.4 
45.5 

82 
85 
74 
79 
79 

8 
11 
-17 
11 

-2 

2.01 
3  .77 
4.44 
1.85 
4.46 

9 

9 
7 
6' 
6 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

49.4 
46.4 
46.4 

48.5 
51.4 

84 
83 
78 
84 
85 

9 
14 
19 

8 
12 

5.66 
3.97 
3.29 
6.29 
7.44 

8 
8 
10 
12 
15 

1948 
1949 
1950 
1951 

41.4 
55.6 
59.6 
48.8 

77 
-82. 
86 
80 

1 
15 
16 

9 

4.20 
3.03 
1.83 
1.72 

11 

Period 

48.2 

4.10 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

ture 
^  iiom  normal 

8 

ja 

i 

• 

a 

Lowest 

Degree  days 

No.  of  daya 

•a 

*i 

i2 

Depaxttuo 
from  normal 

j  Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

j  Max.  90* 
[  or  above  i 

Mio.  32* 
or  below 

3 

0 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

« 

« 

i 

0 

• 

• 

i 
0 

(0 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

1  ft 

1  ? 

,  0 

10 

1 

0 

ATHENS 

1 

71 

20 

1 Q 

iiio 

,  0 

12 

2 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

45  6 

2 

73 

20 

16 

9 

594 

13 

2.03 

3  61 

15 

,  0 

11 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

43!  8 

70 

20 

19 

9+ 

649 

0 

13 

2.  65 

!94 

7 

!o 

0 

13 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

45.3 

2.8 

70 

20 

21 

26 

602 

0 

11 

2.25 

- 

2.78 

.78 

7 

.0 

0 

12 

1 

0 

ATLANTA  WB  CITY 

44. 8 

2 . 2 

20 

8+ 

620 

Q 

7 

2.  64 

.  90 

^4 

,  0 

0 

11 

2 

^ 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

37.2 

-  3.5 

66 

21 

9 

9 

0 

21 

2!37 

- 

3^45 

!S8 

15 

^  0 

0 

11 

0 

CARLTON  BRIDGE 

42. lU 

-  1.9 

73 

21 

14 

9+ 

0 

22 

1.78 

2.24 

.68 

15 

_  0 

0 

11 

1 

0 

CARTERSVILLE 

46. 2U 

2.8 

68 

20 

18 

26 

574 

0 

2.59 

1.52 

.76 

15 

!o 

0 

13 

2 

0 

CEDARTOWN 

45.1 

-  1.8 

70 

19 

17 

9+ 

607 

0 

13 

2.58 

2.06 

1.05 

15 

.  0 

0 

8 

2 

1 

CLAYTON 

40.5 

20 

18 

8+ 

754 

0 

18 

2  90 

- 

3.23 

.88 

15 

.0 

0 

14 

1 

0 

CORNELIA 

42.  6U 

.3 

16 

8+ 

0 

2^47 

3 . 09 

.60 

15 

T 

Q 

11 

1 

DAHLONEGA 

41 . 9 

.  3 

62 

18 

j7 

9 

708 

0 

15 

2.19 

3  53 

65 

T 

11 

12 

1 

DALTON 

41 . 8 

.  9 

67 

31 

17 

26 

0 

20 

2.75 

3.62 

1  12 

15 

.0 

0 

9 

2 

GAINESVILLE 

43 . 0 

1 . 2 

19+ 

15 

26 

675 

Q 

14 

T 

12 

1 

0 

HARTWELL  3  W 

43. 8U 

-  .2 

66 

19 

19 

26 

651 

0 

18 

.0 

0 

JASPER 

43. 1 

_    1  Q 

69 

20 

17 

26 

673 

Q 

16 

2.66 

2  57 

.  71 

15 

.  0 

Q 

11 

2 

0 

LAFAYETTE 

43 .  3U 

.  8 

68 

21+ 

14 

26 

667 

0 

15 

89 

ROUE 

44.  5 

1 . 8 

69 

19 

18 

26 

628 

Q 

j7 

3.72 

1 . 19 

.  94 

15 

T 

Q 

12 

4 

- 

ROUE  WB  AIRPORT 

42 . 3 

69 

3+ 

1^ 

9 

696 

0 

20 

4.09 

T 

16 

3 

TALLAPOOSA  2  NW 

43.8 

1.0 

72 

19 

13 

9+ 

649 

0 

16 

2.46 

- 

2.05 

.95 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

TOCCOA 

64 

6+ 

1  ^ 

1.94 

0'  ?c 

.  55 

15 

.  0 

11 

1 

WASHINGTON 

^* 

18 

14 

.  0 

7 

DIVISION 

43  5 

2.  50 

T 

UIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

tf'Z 

J: 

^0 

9 

0 

BROOKLET  1  W 

1*0 

79 

20 

0 

Alft 

^!71 

* 

_  0 

5 

0 

CARROLLTON 

45  2 

26 

69 

19 

17 

9+ 

607 

13 

2.50 

2  13 

80 

15 

,0 

10 

1 

g 

COLUUBUS 

52^1 

3^8 

77 

3 

21 

9 

395 

0 

9 

1.80 

_ 

2^39 

!68 

15 

.0 

0 

8 

1 

0 

COLUU  BUS  W  B  AIR  PORT 

48.8 

72 

3+ 

19 

9 

498 

0 

13 

2.06 

.86 

14 

.0 

0 

10 

1 

0 

COV I NGTON 

}:  •  _ 

18 

9 

582 

Q 

12 

0  11 

_ 

_o 

7 

2 

DUBLIN 

Xn'  fi 

77 

20 

23 

9+ 

442 

Q 

9 

^.87 

_ ' 

11 

,  0 

J: 

8 

0 

EXPERIUENT 

45  6 

J  ■  ^ 

71 

20 

^8+ 

1.91 

1 '  89 

15 

,  0 

g 

10 

1 

g 

FAIR  VIEW 

47!  2 

.2 

72 

20 

22 

547 

0 

10 

1.85 

_ 

2.43 

!60 

15 

.0 

0 

9 

2 

0 

FORT  VALLEY 

48.9 

1.1 

74 

20 

22 

9 

495 

0 

10 

1.68 

2.72 

.67 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

GREENSBORO 

47.3 

2.4 

17 

9 

544 

0 

12 

1.67 

.63 

15 

,  0 

0 

11 

2 

0 

GRIFFIN 

48.2 

2.1 

72 

20 

20 

26 

514 

0 

10 

i.'lo 

_ 

2.48 

.69 

15 

*o 

0 

8 

1 

0 

LA  GRANGE 

48.1 

2.8 

72 

20 

17 

9 

515 

0 

14 

1.85 

- 

3.03 

.48 

15 

,  0 

0 

10 

0 

0 

LOUISVILLE 

1 . 6 

76 

20 

9? 

^0 

^ 

1.22 

2.  23 

.0 

6 

0 

UACON  WB  AIRPORT 

49.  b 

76 

20 

471 

1.31 

.47 

.0 

7 

0 

UACON 

48  6M 

1  8 

26 

8+ 

2  67 

50 

15 

.0 

g 

5 

1 

g 

U I LL  EDG  EV I LLE 

46.2 

-  .1 

75 

20+ 

20 

9 

0 

12 

liei 

- 

2!64 

.40 

15 

.0 

0 

9 

0 

0 

UILLEN 

51.1 

2.3 

20 

9+ 

421 

0 

8 

- 

2.11 

.32 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

UONTICELLO 

"  eu 

?"  n 

73 

20 

2il6 

9'^Q 

■ 

1  ^ 

,  0 

9 

2 

NEW  NAN 

20 

8+ 

589 

2.16 

.60 

15 

_  0 

9 

2 

PINE  UOUNTAIN  VLY 

48  6 

71 

20 

21 

499 

2.24 

_  0 

g 

8 

SWAINSBORO 

50.2 

78 

20 

21 

26 

450 

0 

7 

.66 

.25 

11 

!o 

0 

5 

0 

0 

TALBOTTON 

48.9 

1.5 

74 

14+ 

21 

9+ 

490 

0 

13 

1.80 

- 

2.42 

.0 

0 

5 

0 

WARRENTON 

74 

20 

^1  n 

2.83 

■ 

,  0 

10 

2 

WEST  POINT 

• 

9'  fi 
* 

72 

20 

2.15 

• 

ID 

_  0 

10 

2 

DIVISION 

48 

1.75 

_  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALAPAHA  EXP  STA 

1 

J: 

1.31 

■  ^® 

,  0 

0 

0 

ALBANY 

CO  0 

1  A 

77 

21 

oc 

1.32 

0*  -TO 

_  0 

7 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

51  9 

1 

78 

31 

24 

398 

1.22 

2  93 

46 

_  0 

g 

7 

0 

g 

ALUA  CAA  AP 

50^2 

-  l!7 

78 

20 

23 

9+ 

451 

0 

11 

.77 

_ 

2!l5 

!31 

15 

!o 

0 

5 

0 

0 

AUERICUS 

50.9 

2.2 

76 

20 

23 

9 

430 

0 

8 

1.62 

- 

2.83 

.57 

7 

.0 

0 

8 

1 

0 

BAINBRIDGE 

• 

78 

3+ 

J: 

1 

1,  5D 

,0 

J: 

7 

BLACKBEARD  ISLAND 

OQ 

^!99 

■ 

^  0 

8 

0 

BLAKELY 

52*  2 

77 

20+ 

24 

8 

391 

2.12 

2  51 

1'  02 

7 

^  0 

g 

8 

1 

^ 

BRUNSWICK 

54!e 

!5 

79 

19 

1  29 

9 

317 

0 

3 

.91 

_ 

l!97 

!26 

25 

.0 

0 

7 

0 

0  ^ 

BRUNSWICK  CAA  AP 

51.7 

75 

7  " 

'  27 

9 

405 

0 

6 

1.03 

.34 

23 

.0 

0 

8 

0 

0 

CAIRO  2  NNW 

^  n 

_ 

J: 

_ 

• 

.  0 

J: 

5 

2 

J: 

CAMILLA 

•»  1 

80 

20+ 

1.51 

2.32 

_  0 

8 

1 

CAMP  STEWART 

52  5 

79 

20 

24 

380 

.65 

_o 

g 

6 

0 

g 

CORDELE 

0 

1.22 

_ 

2.52 

.0 

0 

6 

0 

0 

Cin'HBERT 

52. 9M 

.9 

77 

20 

24 

8 

381 

0 

6 

1.94 

- 

2.33 

.97 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

DOUGLAS 

_  _ 

- 

. 

9  11 

_  0 

0 

5 

0 

EASTUAN 

49  9 

4 

77 

21 

24 

26+ 

10 

.74 

332 

■  2g 

15 

.  0 

8 

0 

g 

FITZGERALD 

53^1 

l!9 

78 

20 

27 

8+ 

366 

0 

6 

1 .14 

_ 

2!26 

!31 

15 

,  0 

0 

7 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

51.9 

77 

20 

21 

9 

400 

0 

8 

.76 

.20 

11 

.0 

0 

8 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

52.  lU 

78 

20 

24 

9+ 

394 

0 

.99 

.43 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  GAINES 

51.3 

1.4 

23 

8+ 

0 

13 

2.  08 

1 . 11 

7 

.  0 

0 

8 

1 

1 

GLENNVILLE 

51.8 

-  .2 

77 

20 

25 

10 

403 

0 

7 

^!87 

2.02 

.26 

15 

_  0 

0 

7 

0 

0 

HAWKINSVILLE 

60.2 

1.3 

77 

20 

20 

9 

451 

0 

11 

.85 

3.53 

.25 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

HOGGARDS  MILL 

51.1 

-  .1 

79 

20 

19 

9 

424 

0 

11 

1.94 

2.42 

.56 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

UONTEZUUA 

50  : 

4.3 

77 

20 

24 

8+ 

449 

0 

11 

1  .10 

.22 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOULTRIE 

54.011 

.3 

78 

20 

26 

8 

332 

0 

6 

1.41 

2.09 

.55 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

QUITMAN 

54.4 

1.6 

79 

20+ 

25 

9 

322 

0 

7 

1 . 73 

2.13 

.80 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GD 

49.5 

-  1.9 

78 

20 

20 

9+ 

473 

0 

13 

1.00 

1.94 

.38 

24 

.0 

0 

11 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

50.6 

.8 

77 

20 

23 

9 

443 

0 

8 

.85 

1,93 

.31 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

SAVANNAH  BOB  2  N 

51.4 

.3 

74 

20 

30 

9+ 

417 

0 

5 

1.14 

1.51 

.37 

23 

.0 

0 

7 

0 

0 

THOUASVILLE 

52.8 

1.8 

79 

31 

22 

9 

367 

0 

10 

1.23 

2.87 

.36 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

TIFTON  2  N 

51.2 

-  .3 

79 

21 

21 

9 

0 

8 

1.27 

3.12 

.33 

25 

.  0 

0 

7 

0 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

52.8 

-  1.2 

79 

20 

25 

9 

374 

0 

8 

1.36 

2.19 

.79 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAYCHOSS 

53.7 

.6 

80 

20 

24 

9 

343 

0 

7 

.81 

2.40 

.31 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

51.9 

1.28 

.0 

STATE 

48.8 

.6 

1.72 

2.38 

T 

See  reference  notes  foHowing  Stabon  Index. 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.13 

.15 

.03 

.08 

.22 

T 

.12 

.73 

.13 

.17 

.10 

.22 

.10 

- 

- 

- 

.15 

.01 

.38 

.14 

.34 

.01 

.26 

1.29 

.14 

.09 

.34 

.13 

.36 

.25 

1.31 

.14 

.35 

.13 

.15 

.36 

.20 

.09 

I 

1.32 

.12 

.01 

.46 

T 

.06 

.21 

T 

T 

.30 

.04 

1.32 

.34 

.11 

.17 

.32 

.33 

.75 

T 

T 

.13 

T 

.22 

T 

T 

.09 

.01 

2.41 

.24 

.13 

.29 

.15 

.11 

- 

.04 

.05 

.26 

.31 

.11 

T 

.77 

.20 

.57 

.04 

.07 

.38 

.29 

.02 

.OS 

1.63 

.06 

.12 

.77 

.10 

.36 

.04 

.30 

.06 

1.81 

.03 

.S3 

.17 

.10 

.03 

.19 

.57 

.02 

.01 

.29 

.11 

.05 

2.10 

.00 

.46 

.12 

.28 

.61 

.03 

.01 

T 

.23 

.01 

.12 

.07 

2.03 

.01 

.04 

.94 

.20 

.08 

.04 

IS 

.70 

.01 

I 

.01 

T 

.26 

T 

.10 

.11 

2.65 

T 

.19 

.53 

.01 

.07 

T 

.29 

.77 

.05 

.01 

I 

.22 

.16 

I 

2.30 

.30 

T 

.78 

.07 

T 

.28 

.47 

T 

.01 

.03 

.01 

T 

.18 

.08 

.12 

.02 

2.25 

.17 

.02 

.SO 

.04 

.24 

.90 

.04 

.25 

.09 

.11 

.02 

2.31 

.OS 

.46 

T 

.15 

T 

.07 

.14 

.10 

.15 

.01 

.01 

1.14 

• 

* 

1.20 

.37 

.16 

• 

.75 

2  .48 

.28 

.88 

.35 

.15 

- 

.38 

.21 

.15 

.28 

.18 

.67 

.21 

.04 

.22 

.10 

.08 

2.52 

.M 

.09 

.68 

.42 

.22 

.30 

.07 

.65 

.02 

.05 

.10 

.30 

.19 

3.13 

.03 

.OS 

.18 

.35 

.00 

.03 

.73 

.09 

.14 

.15 

.23 

.04 

.34 

.99 

.24 

.29 

.06 

.20 

.20 

.58 

.35 

.IS 

.03 

.23 

.04 

2.37 

.19 

1.02 

.11 

.33 

.35 

.12 

2.12 

.  03 

.33 

.42 

.24 

.06 

.35 

.94 

.33 

.11 

.02 

.07 

.26 

.OS 

3.20 

.02 

.03 

.23 

.03 

.08 

.02 

.30 

.71 

.15 

.01 

.02 

.50 

.05 

.09 

.03 

.23 

.04 

.04 

.13 

.33 

.11 

.06 

.71 

.03 

.IS 

.06 

.21 

.19 

.01 

.26 

.91 

.01 

.12 

.05 

.20 

T 

.34 

.24 

.06 

.01 

1.03 

.01 

- 

.04 

.20 

.32 

.17 

.OS 

.01 

.14 

.74 

.03 

.51 

.06 

.29 

.07 

1.84 

.31 

.04 

i 

.22 

.07 

.30 

.74 

.09 

.02 

.50 

.04 

.06 

.02 

.13 

.14 

2.68 

.08 

.65 

.21 

.30 

.34 

1.58 

.03 

.37 

.18 

.16 

.18 

T 

.14 

.13 

T 

T 

1.19 

.18 

.58 

.31 

.19 

.51 

1.77 

.22 

! 

.50 

.15 

.22 

.20 

.12 

.10 

1.51 

.05 

.18 

.20 

.10 

.10 

.02 

.65 

.36 

.16 

.osi 

.12 

.21 

.25 

.79 

.19 

.47 

.09 

.03  2.72 

.35 

.18 

.09 

.02 

.14 

.21 

.7S 

.02 

.17 

.08 

.17 

.09 

2.27 

.05 

.29 

.09 

* 

.12 

.68 

.01 

.01 

.35 

.08 

.10 

1.78 

.75 

.05 

.01 

.18 

.51 

.06 

.05 

.01 

.26 

.08 

.06 

2.02 

T 

.49 

.28 

T 

.09 

.14 

T 

.80 

T 

T 

.13 

.25 

.02 

.24 

.06 

2.50 

.47 

.28 

.04 

.03 

.15 

.78 

.08 

.08 

.15 

.03 

.23 

.06 

2.38 

.68 

. 

.52 

.18 

.70 

.401 

.22 

2.70 

* 

.47 

.17 

.12 

.05 

.58 

.76 

.06 

.051 

T 

.17 

.04 

.10 

.02 

2.59 

.52 

.14 

.14 

.25 

.26 

.79 

.02 

T 

.14 

.15 

.12 

2.53 

.55 

.16 

.07 

.04 

.13 

.32 

.75 

.05 

.11 

.14 

.02 

.07 

.09 

.18 

2.68 

.58 

.18 

.22 

.21 

1 .05 

.12 

.16 

T 

.06 

2.58 

.03 

.60 

.37 

.02 

.33 

.17 

.12 

.67 

.10 

.07 

.28 

.03 

2.79 

.09 

.59 

.36 

i 

.32 

.02 

.20 

.62 

.14 

.02 

.05 

.23 

.03 

.23!  2.84 

.11 

1.00 

.32 

.20 

.25 

.06 

.61 

.01 

.07 

.03 

.03 

.15 

.03 

.28 

.28 

3.43 

.40 

.28 

.04 

.08 

.23 

.04 

.93 

.05 

.02 

.40 

.01 

.03 

.14 

.03 

.211  .05 

2.94 

.41 

.22 

.IC 

* 

.44 

.10 

.88 

.05 

.28 

.10 

.01 

.08 

I 

.07 

.15 

2.90 

.10 

.25 

.01 

.04 

.92 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.02 

.07 

.08 

.03 

.26 

.26 

T 

.10 

T 

.11 

.14 

.61 

.05 

.03 

T 

.21 

T 

.12 

.15 

.13 

2.17 

.28 

.04 

.68 

.03 

.02 

.40 

.201 

1.80 

.27 

T 

.07 

.15 

T 

.86 

.02 

.05 

T 

T 

T 

.38 

.07 

.18 

T 

2.06 

.34 

.37 

.09 

.79 

.08 

.07 

.30 

.08 

.151  T 

2.32 

.13 

.45 

.24 

.29 

.01 

.39 

l.Sl 

.41 

.35 

.02 

.14 

.02 

.20 

.98 

.10 

.54 

.06 

.03 

.08 

.09 

.14 

3.16 

.15 

• 

.40 

.19 

.24 

.24 

1.22 

.16 

• 

.50 

* 

.50 

.60 

.05 

T 

.31 

■  T 

.15 

.10 

.10 

2.47 

.09 

.30 

.07 

.66 

.62 

T 

.25 

12 

2.11 

.33 

.36 

.14 

.20 

.45 

1.00 

.29 

.03 

.30 

.13 

.04 

3.16 

.05 

.70 

.24 

.26 

.70 

.10 

.85 

.28 

.20 

.12 

3.50 

.97 

.10 

T 

.47 

.24 

.16 

1.94 

T 

.27 

.29 

.03 

.12 

.10 

.14 

.65 

.04 

T 

.26 

T 

.10 

T 

.13 

.06 

2.19 

.75 

.31 

.24 

.10 

.02 

1.12 

.09 

.05 

.07 

2.75 

.07 

.53 

.07 

.04 

.08 

.34 

.18 

.05 

.09 

.24 

.13 

.01 

1.82 

.17 

.63 

.06 

.14 

.30 

.20 

.05 

1.55 

X 

.27 

.24 

.04 

.17 

.27 

.18 

.68 

T 

.23 

.01 

.18 

.12 

.03 

2.43 

.25 

.02 

.25 

.07 

.10 

.17 

.23 

.62 

.21 

.01 

.05 

.13 

.14 

.02 

2.27 

.03 

.35 

.44 

.25 

T 

.20 

.15 

.97 

.16 

.85 

.17 

.05 

.19 

.01 

3.82 

T 

.20 

.20 

T 

.07 

.17i 

.64 

.16 

.34 

• 

.24 

.23 

.37 

1.34 

.39 

.01 

.76 

.39 

.11 

.01 

.01 

.39 

.02 

2.09 

.10 

.15 

.26 

.39 

.06 

.96 

.36 

.23 

.09 

.02 

.23 

.72 

.13 

.25 

.24 

.06 

2.33 

.02 

.09 

.07 

.11 

.22 

.14 

.07 

.01 

.73 

.09 

.13 

.25 

.19 

.06 

.11 

.02 

.02 

.67 

.09 

.10 

.24 

.15 

.02 

.13 

.73 

.17 

.10 

.10 

.28 

.05 

.04 

.74 

.80 

.13 

.31 

.02 

.28 

.10 

1.64 

.53 

.30 

.34 

.30 

.14 

. 

.75 

.20 

.40 

.20 

.12 

.02 

.22 

1.00 

.20 

T 

.17 

.25 

.03 

2.61 

.01 

.11 

.20 

.06 

T 

.15 

.67 

.03 

.47 

.21 

.01 

1.91 

.59 

• 

.20 

* 

.08 

.82 

.30 

.11 

.16 

2.26 

.04 

.50 

.12 

.02 

.60 

T 

.06 

.36 

T 

.13 

.02 

i.es 

.18 

.37 

.23 

.33 

.16 

1.14 

.18 

.29 

.01 

.08 

.14 

2.56 

.18 

• 

.31 

.11 

.31 

• 

.23 

1.14 

.03 

1.00 

.77 

.17 

.05 

.16 

.58 

1.81 

.13 

1.08 

.03 

.02 

.05 

.14 

.23 

.04 

.03 

.04 

.20 

.17 

.16 

.08 

.07 

.01 

.76 

.02 

.04 

.19 

.13 

.19 

.11 

.01 

.69 

.14 

.96 

.18 

T 

.13 

.17 

.15 

.02 

.62 

T 

.01 

T 

T 

.10 

.16 

T 

.63 

3.27 

.03 

.40 

.02 

.14 

.15 

.30 

1.03 

.06 

.41 

.07 

.19 

.27 

.03 

.99 

.43 

.04 

.19 

.27 

.06 

.99 

.191 

1.11 

.18 

.49 

.32 

.17 

2.46 

.18 

.67 

.01 

.03 

.45 

.32 

T 

.02 

T 

1.68 

.39 

.40 

.06 

.75 

.42 

.36 

2.47 

.19 

.33 

.02 

.09 

.22 

.27 

.67 

T 

.27 

.01 

.27 

.17 

.04 

2.54 

.09 

.01 

.07 

.25 

.26 

.10 

.09 

.87 

.36 

.12 

.33 

.81 

.09 

.36 

.S9 

.02 

2.68 

.52 

.21 

.16 

.03 

.03 

.24 

.04 

2.56 

.11 

.17 

.12 

.13 

!e9 

.03 

!35 

.20 

1.80 

.22 

.08 

.08 

.02 

.88 

.02 

.05 

.38 

.13 

.34 

.04 

.67 

2.91 

.10 

.16 

.11 

.66 

.04 

.23 

.06 

.14 

1.S2 

.03 

.02 

.15 

.20 

.09 

.05 

.09 

1  .16 

T 

.15 

.25 

.10 

.10 

.85 

.08 

.13 

.20 

.37 

.11 

.88 

.01 

.30 

.37 

.18 

.19 

.14 

.78 

.02 

.03 

.36 

.10 

.34 

3.62 

T 

.23 

T 

.56 

.03 

.31 

T 

.21 

T 

T 

.50 

.0* 

T 

T 

.02 

1.94 

Station 


ABBEV ILLS 
ABBEVILLE 
ADEL 

ALAPABA  EXP  STA 
ALBAKT 

ALBAKT  WB  AIRPORT 
ALLATOOKA  DAU 
ALLATOOHA  0AM 
ALMA  CAA  AP 
AMERICOS 

AMERICUS  3C8  R  7 
ATBENS 

ATHENS  COL  OF  AGRl 
ATHENS  IB  AIRi^RT 
ATLANTA  KIRKVOOD 

ATL.VNTA  «B  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAIKBRIDGE 
aAINBRIDGE 

BALL  GROUND 
BKATERDALE 
BELLV I LLE 
BLACKBSARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RES  DAU 
BKASSTOVN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BROKSVICK  CAA  AP 
BRUNSriCS  CAA  AP 
BUSNA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 

BITTLER  CREEK 
CAIRO  2  KNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNBSVILLE 
CARROLLTOK 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERS V ILLS 
CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CEDARTOWN 

C BATS WORTH 
CBATSWORTH 
CBICKAMAUCA  PK 
CBOBSTOE 
CLATTOM 

CLERMONT  3  S 

CLETELAHD 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COOLIDGE 
COOPER  GAP 
CORDBLE 
CORKELIA 
COVINGTON 

CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  1  WKW 
CVTHBEBT 
DAHL0K8GA 
OALTON 

DANBURG  4  KlfS 
DAWSON 
DAWaOMVILLB 
DAW90HVILLE 
DIAL  POST  OPPICB 

DOCTORTOWN 

DOLES 

D0HAL30NVILLE  2  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  HO  2 
EASTMAN 

ED130N 

ELLUAT 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUIfT 
PAIR  VIEW 

PARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

r'LKHING  EXP  STATION 

PLEMING  EXP  STATION 

PL I KT STOKE 

POLKSTON 

POLKSTON 

POLKSTON  9  SW 

PORT  GAINES 
PORT  VALLET 
PRAKKLIN 
CAIMKSVILLS 
CLEHKVILLB 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIPPIH 
lUUlLTON  6  W 
EIARALSON 

HARTWELL  3  W 
HAWKINSVILLE 
HAZLBHURST 
HEMPTOWR  GAP 
BOGGARDS  HILL 


Sm  niaraoo*  ootM  (otlowuig  SUttoo  ladu. 


Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


GSOBGIA 

jauuaiit  I  SSI 


Day  of  month 


Staticn 

1 

2 

2 

g 

'J 

g 

g 

10 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

JACKSOH  DAH 

B 

.oa 

.01 

.35 

.06 

.0: 

.22 

.5: 

.0^ 

.24 

.21 

.M 

1 .73 

31 

.  0' 

.12 

.2i 

JASPER  7  ■ 

R 

■ 

.08 

JbSUP 

R 

21 

'o3 

"62 

JOHKTOVN 

R 

01 

4( 

.0] 

.0; 

.  0] 

0) 

.oe 

JONESBOSO 

.1! 

.72 

-IS 

.76 

.04 

.17 

.05 

2.06 

KINGSTON 

'Ii 

Si 

^  'ft- 

20 

.2] 

.  1. 

LAI-ArriTE 

.8. 

*»! 

■  -1 

,  1: 

.31 

LA7AlfETTB 

R 

ru 

1' 

01 

.01 

-OJ 

.  1! 

.  0] 

.  8] 

LA  GRANGE 

.37 

■ 

.21 

.  01 

1.85 

LA  GRANGE  5  W 

R 

.06 

.40 

.37 

.07 

.15 

.64 

- 

02 

LIME  BRANCB 

B 

■  ^' 

.0. 

■  ^' 

*  ?i 

13 

06 

LIHCOLHTON 

ol 

_2J 

.01 

.  1^ 

LITTLE  HIGHTOITBR 

.2! 

.  30 

.30 

LOO  I SV I  I.l.E 

*  1' 

LOUISVILLE 

R 

.0! 

.4! 

.0] 

.IS 

.21 

1.21 

LUHPKIS  3  S 

B 

oa 

MACON  WB  AIRPORT 

T 

'  ?« 

T 

.33 

*f. 

HACOK 

■  2] 

T 

1  *  50 

MATSVILLE 

* 

■ 

T 

15 

2i 

J, 

* 

15 

0' 

It  I DV I LLE 

.Of 

.23 

.26 

.15 

.73 

MILLEDGBVILLE 

*?' 

.  01 

.  1. 

01 

J  '  nft 

UILLEN 

■  ^* 

T 

■ 

HONTEZUHA 

■  *j 

"  1  < 

11 

1  1  n 

HONTICELLO 

11 

2( 

*7< 

24 

2( 

0] 

2  16 

MOULTRIE 

T 

.5! 

.15 

.17 

.32 

.02 

1.41 

HODNT  VERNON  2  * 

•  ^ 

.  30 

09 

HEEL  GAP 

R 

n- 

0^ 

2  12 

HEWNAN 

.  03 

T 

.  02 

2* 

HEirrOH  8XP  STK  PTPD 

R 

■ 

■  ' 

"o( 

1^40 

NOONTOOTLA  CREEK 

.32 

.42 

.35 

.07 

.92 

.25 

i.oq 

.19 

.06 

.23 

4.21 

NORCROSS  4  H 

.2E 

•  J] 

■ 

•^^ 

. 

■  il 

.02 

2.39 

NOTTELY  DAM 

T 

nfl 

.  ** 

.  04 

"a! 
* 

T 

T 

3.19 

PINE  MOUNTAIN  VLT 

• 

1  1  r 

a* 

2.24 

QUITMAN 

* 

1.73 

RESACA 

T 

.38 

.35 

.2i 

.07 

.95 

.is 

.07 

.2: 

.06 

3-04 

RISING  PAWN 

'?< 

■  ^  J 

.  0. 

■ 

• 

.29 

3.96 

ROME 

.OS 

T 

.13 

.2t 

.65 

■  ^ 

*  J:| 

.03 

3.72 

ROME  8  St 

R 

■  rj 

.121  - 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

T 

.04 

■ 

■ 

■ 

■  ' 

■  * 

■ 

.25 

4.09 

SAVANNAB  USDA  PL  G'^ 

.01 

T 

.01 

.OS 

T 

.22 

.IS 

T 

T 

.03 

.38 

.11 

.01 

.01 

.01 

1.00 

SAVANNAS  WB  AP 

R 

T 

■  ^ 

T 

.85 

SAVANNAB  BCS  2  N 

.37 

1.14 

SPARTA 

■  *  J 

1  ■! 

"  w 

.04 

1.55 

SPARTA  NO  2 

B 

■ 

■ 

■ 

3' 

1( 

■ 

1.82 

STARLET  GAP 

R 

.36 

.OS 

.37 

.15 

.10 

.28 

1.01 

.02 

.02 

.49 

.0: 

.11 

.11 

.09 

3.22 

SUCBES 

•  ^ 

■ 

■ 

' 

* 

■  ^ 

.14 

3.50 

SUMMERY  I LLE 

T 

■ 

■  ~z 

■ " 

.  04 

.0^ 

T 

.  03 

.21 

.08 

3.89 

SWAINSBORO 

T 

Of 

.66 

SWEET  GUM 

R 

■ 

14 

12 

25 

69 

08 

■ 

10 

'  OQ 

07 

.05 

2.75 

SYLVANIA 

B 

.17 

.IS 

.12 

.03 

.51 

TALBOTTON 

• 

1.80 

TALLAPOOSA  2  NW 

.60 

' 

■ 

• 

.25 

.02 

2.46 

TATLOHSV ILLE 

.71 

i« 

»  c 

.2S 

■ 

•** 

.21 

2.88 

TBE  ROCK 

R 

.01 

■ 

■ 

' 

■ 

* 

19 

.04 

1 .67 

TBOMASVILLE 

.13 

.36 

.20 

.02 

.2C 

.3a 

1.23 

TIFTOS  2  K 

.Ifi 

•  \^ 

■ 

■ 

.33 

1.27 

TITOS 

.03 

.26 

•J" 

.  03 

.  06 

I- 

'2c 

■  ^ 

.07 

2.83 

TOCCOA 

■ 

• 

M 

1  i 

*  n1 

■ 

.16 

1.94 

TRAY  MOUNTAIN 

R 

■ 

■ 

■ 

"00 

■ 

■ 

.06 

2.60 

TUNNEL  BILL 

.oa 

.OS 

.79 

.41 

.21 

.44 

.55 

.OS 

.10 

.31 

T 

2.97 

VALDOSTA 

R 

1.28 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

•  ^* 

T 

'28 

T 

23 

1.36 

WALESKA 

'.3S 

- 

.03 

.31 

T 

.20 

.22 

WARRENTON 

1 

.id 

'sa 

'32 

.85 

2.83 

WASBINGTON 

.10 

.35 

.BS 

.35 

1.65 

WATKINSVILLE  3CS  3 

R 

.03 

.44 

-K 

.04 

.24 

.58 

.01 

.24 

.oe 

.04 

1.86 

WAYCR0S5 

.03 

.05 

.14 

.2t 

.31 

.81 

WEST  POINT 

.32 

.OS 

.OS 

.OS 

.7S 

.03 

T 

.03 

.27 

.51 

.01 

2.15 

WINDER  3  NW 

B 

.03 

.OU 

.6S 

OS 

.06 

.08 

.IS 

.76 

.01 

.33 

.05 

.01 

2.16 

WOODBURY 

1  .01 

.09 

.20 

.12 

.78 

.08 

.02 

.28 

1.85 

WOODSTOCK 

.23 

.34 

.2C 

.21 

.48 

.95 

.33 

:ll 

T 

2.97 

YOUNG  RARSIS 

1 

.15 

.24 

.15 

.15 

.1€ 

■H 

.0! 

.44 

T 

.03 

T 

.IE 

T 

.01 

.25 

.04 

2  69 
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HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JAHUARY  1951 


Station 


A.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10      U  12 


-1st- 


ALLATOOMA  DAM 
FARGO 
JASPER  7  W 
ROUE  6  Sir 


BRASSTOW!!  BALD 

CHATSWORTH 

FLAT  TOP 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  S  W 

ROUE  WB  AIRPORT 


AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  »B  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

3UENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CATE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

DANBURG  4  NNE 

DAW30NVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  t 

LIME  BRANCH 

HEEL  GAP 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

WINDER  3  NV 


-2d- 


.05     .05  .02 
.02  ,01 


.01 
.01 


-3d- 


.35 
.39 


.01 
.11 


.44 

.01 
.22 


.10 
.OS 


.43 
.02 
.31 

.03 
.12 

.08 
.12 


.37 
.01 
.03 
.18 
.18 
.16 
.01 
.11 


-4th- 


ABBKVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AP 


02     .05     .01  .04 


AMERICUS  SCS  R  7 

.05 

.05 

.02 

ATLA.TTA  WB  CITY 

.01 

.01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

BAINBRIDGE 

.23 

.01 

.03 

BELLTILLE 

.01 

.01 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  DAM 

// 

.04 

COOLIDGE 

.03 

.09 

OAWSONTILLS 

.01 

.01 

DOLES 

* 

* 

DUBLIN  NO  2 

.01 

.01 

.04 

.03 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

.01 

JOHNTOWN 

.01 

LOUISVILLE 

.01 

.04 

LUMPKIN  3  S 

.08 

.04 

.02 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

.02 

.10 

.05 

NEWTON  EXP  3TN  PTPD 

.08 

.10 

.01 

SPARTA  NO  2 

.06 

.05 

.02 

.01 

STANLEY  GAP 

THE  ROCK 

.01 

TRAY  MOUNTAIN 

.01 

.02 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

• 

* 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.03 

WINDER  3  NW 

.01 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

COOPER  GAP 

• 

DOLES 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

LUMPKIN  3  SS 

SAVANNAH  WB  AP 

ABBEVILLE 

.06 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AP 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 


.16 
.02 


.04  .01  .02  .01 
•         .03  « 


-6th- 


-7th- 


.01 
.04 


.10 
.08 
.19 

.03 


.08 
.32 


.06 
.38 


.12 

.07 
.20 


.03 
.02 


.03 
.02 
.02 


.50 
.01 
.52 


.01 
.07 
.75 


.01 

.01 


.03 
.02 


.14 

.04 


.01 
.01 
.01 


.02 

.02 


S*a  r«r«r«Be«  Bot9m  f«llo«liig  8ta 


-  7  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JAHUART  1951 


Table  4-Continued 


COOLIDCE 
DANBURG  4  NNE 
DAWSOKVILLE 
DOLES 

DUBLIM  HO  2 
EDISON 
FARGO 
PLAT  TOP 

FLEMIKG  EXP  STATION 

FOUCSTON 

HAVILTON  6  W 

HARALSON 

BAZLEHURST 

JACKSON  DAN 

LAFATETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LINE  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUNPKIN  3  S 

IIACON  WB  AIRPORT 

HEEL  GAP 

NEITTON  EXP  STN  PTPD 
RONE  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUN 
THE  ROCK 
TRAY  NOUNTAIN 
VALDOSTA 

VAI.DOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
BRASSTOWN  BALD 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DANBURG  4  NNE 
DAWSONVILLE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
FIELDS  CROSS  ROADS 
PLAT  TOP 
HAMILTON  6  W 
JACKSON  DAM 
JASPER  7  W 
JOHNTOWN 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE  5  W 
LIME  BRANCH 
LOUISVILLE 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 
ROME  WB  AIRPORT 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
THE  ROCK 

WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


A.  M.  Houi  ending 


.05 
.01 


.01 
.04 
.05 


OZ     .01     .02  .03 


.04 
.01 


.22 
.03' 

.02 


.03 
.11 


.21 
.11 


.03 
.12 
.11 
.12 
.10 
.10 
.22 


SSW 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AP 

AMERICUS  SCS  R  7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDCE 

COOPER  GAP 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

EDISON 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAZLEHimST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JE3UP 

JOHKTOWH 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 
ROME  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 


.02 
.04 
.17 
.01 
.03 
.01 
.05 
.  18 
.01 
.10 

.10 
.17 
.07 
.01 

.15! 


8       9      10      11  12 


.01  .03 
.07  .01 


;o1 

.021 


.07 
.18 


P.  M.  Hour  ending 


12  3 


.01 
.01 
.01 
.02 
.11 
.05 
.01 
.03 


.01 
.04 
.09 
.01 
.07 


.07 
.02 
.01 
.07 


.03 
.03 
.02 


.01 
.04 


.03 

.01  .07 


.01  .12 
.01 


.01 
.09 


.18     .24  .12 


8        9        10       11  12 


.12  .15 
.05  .14 


.01 
.79 


-10th- 


.04 

.16     .05  .01 


.04 
.09 


-nth- 


.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

.26 

.09 

*oi 

.05 

.02 

.03 

.05 
.31 

.04 
.04 

.10 

.04 

.02 

.06 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 
• 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.20 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.05 

.01 

.04 

.24 

* 

• 

.01 

.04 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.14 

.01 
.05 

.01 

.05 

.02 
.01 

.08 
.01 

.05 

.07 

.02 

.01 

.01 

.06 

.15 

.04 

.08 

.01 

.01 

.05 

.01 

.03 

.04 

.oe 

.01 

.07 

.01 

.01 

.03 
.03 

.01 

.03 

.01 

.04 
.11 

.04 

.03 

i  .01 

.01 

.07 

.08 

.04 

.08 

.0 

.02 

.01 

.02 

.08 

.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.03 


.02  .01 

.02 


.45 
.52 
.25 
.34 
.10 
.80 
.34 
.77 
.04 
.41 
.08 
.IB 
.12 
.35 
.32 
.37 
.22 
.45 
.79 
.47 
.23 
.58 
.27 
.07 
.S3 
.37 
.44 
.27 
.21 
.55 


.22 

.44 

.69 

.01 

.01 

.07 

.01 

.04 

.02 

.01 

.03 

.03 

.09 

.04 

.01 

.05 

.01 

.04 

.07 

.04 

.01 

.32 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.15 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.07 

.01 

.24 

.16 

.08 

.06 

.17 

.03 

.04 

.01 

.08 

.02 

.02 

.01 

.08 

.08 

.01 

.21 

.01 

.07 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.14 

.03 

.04 

.09 

.16 

.01 

.03 

.07 

.15 

.11 

.14 

.01 

.01 

.09 

.12 

.04 

.06 

.10 

.03 

.01 

.08 

.10 

.15 

.35 

.18 

.08 

.04 

.03 

.07 

.02 

.01 

.03 

.04 

.02 

.04 

.01 

.24 

.14 

.04 

.10 

.24 

.13 

.05 

.19 

.07 

.20 

.02 

.10 

.26 

.09 

.04 

.07 

.14 

.08 

.04 

.07 

.12 

.11 

.16 

.17 

.10 


8««  nfarVDce  oot«s  foltovlnK  Statloc  Index. 


Table  4-CoDtuiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANVART  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10  11 


SWEET  GIW 
SYLVANIA 
THE  ROCK 
TRAT  MODMTAIX 
VALDOSTA 

VALDOSTA  »B  AIRPORT 
WIKDER  3  KW 


BRASSTOWN  BALD 
CAHTOM 

CAVE  SPGS  *  SSW 
COOPER  GAP 
DAWSOMVILLE 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 
JASPER  7  W 
JOHKTOWN 
LAFAYETTE 
ROUE  WB  AIRPORT 
SWEET  Gim 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WIKDER  3  NW 


ATLAUTA  WB  AIRPORT 

ATLARTA  WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CATE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  S 

COOPER  GAP 

DANBURG  4  NNE 

DAWSOHVILLE 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JOBNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  S  W 

LIME  BRANCH 

NEEL  CAP 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

TRAY  MOUNTAIN 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  NW 


.01  .01  .03f  .02  .10 
.01 


// 


ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AP 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOLIDCE 
COOPER  GAP 
DANBURG  4  NNE 
DAWSONVILLE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JOHNTOWK 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  S  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 
ROME  WB  AIRPORT 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
THE  ROCK 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AP 

AMERICUS  SCS  R  7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BELLVILLE 


.04     .01  .03 

.14!  .02 


.01  .02  .02 
.01     .01  .03 


-12th- 


.02 
.01 
.03 


.04 
.01 
.01 
.03 


.01 
.03 
.08 


-13th- 


.14 
.12 


.02 
.01 

.01 


.03 
.02 


.01 
.11 


.04 
.12  .01 


.03 
.03 


.03 
.03 


.01 

.02 
.04 


.09 

.20 


.01 

.021 


.03 
.01 
.04 


.05  .01 
.02  .01 


.03 
.01 


.10 
.07 

.17  .02 


.02 
.03 


.07 
.02 


.07 
.04 


.01 
.02 


.05 
.04 


-14th- 


.02 

.01  .01 


.08     .14  .07 


.02 
.01 


.03 
.01 


-15th- 


• 

* 

* 

• 

* 

* 

.34 

.02 

.36 

.28 

.14 

.02 

.03 

.47 

.70 

.18 

.01 

.01 

.90 

.07 

.07 

.11 

.03 

.01 

.15 

.09 

.11 

.20 

.19 

.02 

.10 

.71 

.01 

.45 

.01 

.02 

.02 

.51 

.04 

.15 

.30 

.18 

.02 

.04 

.74 

.39 

.29 

.02 

.01 

.02 

.02 

.75 

.07 

.36 

.03 

.05 

.51 

.05 

.64 

.05 

.01 

.01 

.02 

.78 

.37 

.21 

.09 

.02 

.05 

.01 

.75 

.01 

.07 

.39 

.05 

.07 

.01 

.62 

.35 

.35 

.02 

.05 

.09 

.86 

.29 

.29 

.01 

.18 

.50 

.13 

.05 

.04 

.98 

.31 

.03 

.34 

.07 

.34 

.15 

.01 

.05 

.62 

.20 

.03 

.23 

.15 

.15 

.29 

.01 

.01 

.31 

.09 

.73 

.33 

.19 

.  14 

.01 

1.81 

.53 

.25 

.02 

.03 

.03 

.02 

.88 

.48 

.09 

.02 

.03 

.04 

.66 

.30 

.20 

.01 

.01 

.52 

.01 

.37 

.28 

.01 

.05 

.02 

.01 

.75 

.01 

.02 

.17 

.35 

.11 

.06 

.01 

.01 

.76 

.12 

.33 

.06 

.04 

.01 

.61 

.49 

.08 

.01 

.02 

.03 

.01 

.64 

.01 

.36 

.09 

.02 

.02 

.02 

.53 

.19 

.19 

.32 

.01 

.05 

.03 

.41 

.19 

.13 

.01 

.33 

.01 

.01 

.10 

.40 

.13 

.03 

.05 

.75 

.01 

.19 

.20 

.04 

.85 

.03 

.03 

.02 

.01 

1.02 

.32 

.03 

.35 

.06 

.44 

.32 

.03 

.09 

.02 

.02 

1.01 

.35 

.09 

.01 

.16 

.69 

.25 

.33 

.01 

.01 

.04 

.64 

.27 

.36 

.10 

.03 

.11 

.89 

.17 

.31 

.08 

.02 

.58 

.01 

.01 

.20 

.40 

.04 

.05 

.05 

.76 

.04 
.14 
.35 


Sm  r*f«r«i>c«  not**  tolloving  Station  lodoz. 
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Tabla  4-Contmu9d 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JAKUARY  1951 


A.  M.  Houi  ending 


8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


BRASSTOWN  BALD 

BRimSWICK  CAA  AS 

BUENA  VISTA 

BURTOH  DAM 

CAHTOK 

CAJHUSVILLE 

CAVE  SPCS  4  SSW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

DANBUDG  4  NNE 

DUBLIR  NO  2 

EDISOK 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAZLEHiraST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  «B  AIRPORT 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANMAB  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


BRASSTOWN  BALD 
STANLEY  GAP 


BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
THE  ROCK 


ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CBATSWORTH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

DAKBURG  4  KNE 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JASPER  7  W 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

NEEL  GAP 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

TRAY  MOUKTAIN 


.05 
.01 


.03 
.02 


.12 
.03 


.07 
.01 


ATLANTA  WB  AIRPORT 
DAWSONVILLE 
FLAT  TOP 
HAMILTON  6  W 
HOME  WB  AIRPORT 
TRAY  MOUNTAIN 


ROME  6  SW 


ATLANTA  WB  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
CLERMONT  3  S 
FLAT  TOP 
TRAY  MOUNTAIN 


ALLATOONA  DAM 
ADGUSTA  WB  AIRPORT 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRDMSWICK  CAA  AP 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 


.07 
.11 


.01 
.02 


.01 
.02 
.03 


.09  .01 
.02 

.01  .13 

.02  .01 

.02 
.01 

.02  .03 
.01 

.03 
.20 
.03  .03 

.02 

.13  .04 

.01 

.06 

.23  • 


.07 
.01 
.02 
.03 
.02 


.01 
.02 


.04 
.01 


-16th- 

.01 

-17th- 

.02 

-18  th- 


.02 
.02  .03 
.01  .01 


.02  .10 
.04  .07 


.01  .01 
.01  .01 


.01     .01  .01 
.10 


.01  .01 
.04  .03 


.02 
.02 

.01 

.01  .07 


.01 
.01  .01 


.01 
.09 


.01 
.10 
.04 
.05 


.02 
.14 


.15 
.04 


.03 
.06 


02 

.01 

.03 

.01 

20 

.02 

.05 

.01 

08 

.06 

.02 

.03 

01 

.01 

.01 

.02 

.02 
.03 


.02 
.01 


.01 
.08 

.01 
.03 
.07 


.01 
.01 


.01 
.03 


.01 
.03 
.01 


.01 


-19th- 


-20th- 


.01  .02 
.06     .09  .02 


.06 
.01 


-21st- 


-23d- 

.04     .04     .01  .01 


.03 
.02 


.01  .01 
.02  .02 


.01 
.01 


.06 

.02 

.03 

.01 
.03 
.01 

03 

.01 

.23 


.03 
.01 
.01 
.04 
.02 


.06 
.01 


.  10 
.03 


.05 
.08 


.03 
.01 

.10 
.01 
.07 


.01 
.03 


.01 
.01 


.03 

.02  .03 
.02 
.03 

.02  .06 


.03 
.03 
.06 
.06 
.01 
.03 


.02 
.02 


.03 
.07 


.10 
.07 


.04 
.04 


.05     .02  .06 


8*0  r»f«r«BC«  aot«*  follovl&c  8t«tloD  lod«z. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JAMUABT  1S51 


A.  M.  Hour  ending 


5       6       7       8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


1        2  3 


10  11 


CHATSWORTH 
CLERHOMT  3  S 
COOPER  GAP 
DANBURG  4  NXE 
DAWSOKVILLE 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  E7P  STATIOK 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOHNTOWH 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

NEEL  GAP 

ROME  6  SI 

ROME  IB  AIRPORT 

SAVANMAH  WB  AP 

SWEET  GUM 

STLVANIA 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AP 

AMEHICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BAINBRIOGE 

BELLVILLE 

BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  TISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESriLLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPCS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERHOMT  3  S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
PLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  6  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANKAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


.07     .05  .01 


.01  .01 
.01 
.01 


.01  .07  .02 
.01 


.02 

.02  .02 


.02 
.01 


.06     .02  .01 
.02  .09 


.02  .01 

.01 


02 

.02 

01 

.01 

.02 

01 

.03 

.06 

.09 

.OS 

.05 

.29 

.03 

.OS 

.19 

.03 

.01 

.01 

03 

.01 

.08 

01 

.13 

.02 

.02 

03 

.01 

.04 

03 

.04 

.11 

.20 

03 

.OS 

.10 

.12 

.02 
.06 


.04 
.02 
.04 
.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.01 
.09 


.05 
.06 


.02 

*  « 

.02  .01 
.05 


.02  .02 
.23  • 


.30 

.05  .02 


.09 


.03 
.02 


.06 
.03 


BBUKSWICE  CAA  AP 
FOLKSTON 


HAMILTON  6  W 


ABBEVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JASPER  7  W 

JOHNTOWN 

LAFATCTTE 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN  3  S 

NEEL  GAP 

ROME  6  SW 

ROME  WB  AIRPORT 


.01 
.03 


.01 
.02 


.20 
.01 


09 

.04 

.02 

07 

.08 

.01 

10 

.10 

.03 

.04 

.01 
.01 


.01  .02  .07 
.01     .05  .11 


.01  .01 
.02 


01 

.01 

.04 

.02 

.02 

09 

.04 

.01 

04 

.07 

.09 

.03 

.01 

02 

.16 

.02 

.01 

.02 

-24th- 

.03     .01  .01 


.01     .05  .01 


.01 

.01 

.01 

.16 

.19 

.01 

.01 

02 

.06 

.02 

26 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.01 

.03 

.02 

02 

.01 

.01 

.04     .02  .05 


.17  ,   .05     .03     .06     .01  .01 


.02 

.10     .07  .01 


.06  .03 
.02  .04 


.05     .09  .14 


.07     .01  .02 


.03     .06     .04 i   .11     .04     .01     ,01     .04  .02 


.01     ,04  .03 
.05  ,04 


.01     .03  .01 


.01 
.01 


-25th- 


-28th- 
-29th- 


.11 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.15 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.07 

.02 

.  10 

.10 

,06 

.03 

.01 

.09 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

.03 

.02 

.06 

.01 

.04     .01  .01 


.01     .02  .03 


.02 
.06  ,04 


.01     ,02     .01  .03 


.03 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 

.02 


Bm  r«r«T«DC«  not**  follovlDS  StfttloD  Iwtoa. 
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Table  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


9       10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


STAKLET  GAP 
SWEET  GUM 


ALBAKY  «B  AIRPORT 

6 

ALLATOONA  DAM 

.04 

.07 

AMERICUS  SCS  R  7 

.02 

ATLAKTA  »B  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

AT  «lfrA  WB  CITY 

.03 

.03 

.04 

.01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BRASSTOWN  BALD 

.02 

.05 

BUKKA  VISTA 

.01 

.03 

BURTON  DAM 

// 

.OS 

.03 

.02 

.01 

CANTON 

.02 

.03 

.02 

CARNESVILLE 

.01 

.02 

.04 

.01 

CARROLLTOK 

.04 

.08 

.07 

.02 

.01 

GATE  SPGS  4  SSW 

.07 

CHATSWORTH 

.01 

CLERMONT  3  S 

.01 

.02 

.03 

.02 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.03 

.02 

.03 

COOPER  GAP 

.04 

.02 

.01 

.02 

DANBURC  4  KNE 

.03 

DAWSONVILLE 

.02 

.04 

.07 

.01 

EDISON 

.02 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.03 

.06 

.04 

FLAT  TOP 

.02 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

.03 

.04 

.03 

.03 

JACKSON  DAM 

.03 

.08 

.07 

.02 

JASPER  7  W 

.03 

.02 

.02 

JOHNTOWN 

.01 

.01 

.01 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

.04 

.05 

.01 

LUMPKIN  3  S 

.01 

.02 

NEEL  GAP 

.02 

.02 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  6  SW 

.05 

ROME  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

.07 

.01 

SWEET  GUM 

.02 

.01 

THE  ROCK 

.01 

.03 

.06 

.06 

.03 

TRAY  MOUNTAIN 

.01 

.09 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  HW 

ABBEVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  DAM 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

CARNESVILLE 

.02 

.01 

.01 

CARROLLTON 

.01 

.01 

.01 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  S 

.01 

COOPER  GAP 

.01 

.01 

.02 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

.01 

FLAT  TOP 

.04 

FLEMING  EXP  STATION 

HAMILTON  6  W 

.01 

.01 

.02 

.02 

JACKSON  DAM 

.02 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

.01 

.01 

.02 

LA  GRANGE  S  W 

LIME  BRANCH 

.01 

LOUISVILLE 

.01 

.01 

.01 

LUMPKIN  3  S 

.01 

NEEL  GAP 

ROME  6  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

.02 

.01 

TRAY  MOUNTAIN 

• 

• 

* 

* 

.05 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  NW 

• 

.09  .01 
.07 


-30th- 


.01 
.01 
.02 
.01 


.01 
.01 


.03 
.02 


.05 
.01 


-31st- 


.02 
.03 


.02 
.02 
.03 


.01 
.02  .02 


.01 


.01 


.05     .05  .01 

.31     .13     .02  I  .02 
.01 

.02 

.04     .01     .01  .02 


.01 


.02  .01 
.01 


.01 


.01 
.06 


.01  .05 
.01 


.02     .07  .02 
.01  .04 


.01 
.02 
.01 


.01 
.14 


.03 
.07 


.01 
.01 


.01 
.05 


.01     .04  .01 


.07 
.04 


.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.09 
.03 


B««  r«ter«ac«  not«a  folloving  StatlOD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JAMUABY  1951 


Station 

Dfty  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1  ^' 

22 

• 

1 

1  23 
i— 

1  24 

25 

26 

1  27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

A LA PAHA  EXP  3TA 

MAX 

5S 

63 

71 

72 

6e 

69 

74 

64 

44 

S3 

62 

63 

;  6C 

1 
1 

7S 

61 

\  St 

6: 

71 

7( 

i  

>  77 

74 

5( 

57 

I 

1    Ssl  54 

-]  

1'  5. 

i|  6 

1  7 

)  7( 

)  7 

5  64.4 

MIN 

33 

36 

47 

56 

29 

32 

52 

2S 

19 

22 

28 

29 

32 

i 

SO 

37 

24 

21 

40 

4! 

.  43 

3- 

4C 

t4 

i    32  2. 

>  2: 

1  2 

3  3 

L  3f 

)  4 

S  34.8 

ALBANY 

MAX 

5S 

1  62 

72 

73 

6S 

68 

73 

62 

43 

50 

59 

61 

67 

7S 

76 

'  62 

57 

65 

73 

7! 

77 

65 

57 

56 

561  54 

1  s: 

!  6 

5  7i 

!  7. 

>  7 

i  64.3 

MIN 

36 

( 

50 

52 

39 

39 

*^ 

26 

27 

26 

32 

37 

38 

50 

50 

40 

32 

34 

52 

4S 

50 

40 

41 

46 

34 

i;  2- 

r  2f 

1  3 

j  44 

1  4t 

>  5 

3  40.0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

70 

73 

65 

67 

72 

i  63 

43 

1 

f  51 

59 

61 

68 

75 

74 

6C 

50 

64 

72 

73 

71 

64 

56 

56 

56 

j  5; 

6! 

>'  71 

1  7! 

!  7; 

7 

3  64.5 

MIN 

33 

46 

57 

!  " 

34 

43 

1  32 

26 

24 

28 

41 

32 

45 

51 

1  49 

34 

28 

41 

52 

4e 

43 

39 

45 

43 

31 

;  27 

2< 

3. 

1 

4{ 

5' 

1  39.3 

ALLATOONA  DAH 

MAX 

58 

!  50 

i  54 

65 

55 

60 

60 

50 

44 

49 

52 

!  54 

46 

54 

i  52 

49 

59 

56 

6E 

66 

43 

47 

39 

1  *^ 

6( 

6! 

>  56 

6. 

)  53.9 

MIV 

28 

<  33 

44 

42 

27 

27 

23 

18 

19 

29 

25 

29 

39 

!  39 

35 

28 

29 

45 

45 

37 

27 

24 

36 

!  21 

2( 

1  2C 

2i 

>  44 

35 

34 

1  31.1 

ALMA  CAA  AP 

MAX 

63 

70 

70 

67 

70 

74 

65 

44 

52 

1  61 

63 

68 

68 

74 

65 

55 

63 

72 

74 

78 

66 

53 

55 

55 

5' 

52 

6E 

7C 

74 

7£ 

1  fit 

>  64.4 

MIN 

31 

50 

1  38 

31 

45 

;  33 

26 

23 

23 

38 

29 

38 

44 

46 

31 

24 

35 

42 

43 

44 

40 

40 

38 

33 

24 

23 

29 

36 

45 

1  51 

36.0 

AKERICUS 

MAX 

61 

70 

71 

68 

65 

69 

60 

42 

51 

56 

59 

65 

71 

73 

66 

56 

62 

72 

72 

76 

67 

53 

51 

59 

51 

51 

64 

70 

73 

66 

!  6- 

63.1 

MIM 

32 

42 

56 

45 

35 

40 

38 

24 

23 

28 

'  35 

33 

43 

48 

48 

35 

27 

41 

57 

44 

48 

35 

41 

40 

30 

24 

27 

37 

41 

51 

1  46 

38.6 

ATRENS 

MAX 

48 

49 

64 

63 

62 

66 

57 

41 

49 

53 

1  59 

49 

46 

55 

62 

S3 

61 

65 

70 

71 

61 

47 

42 

59 

48 

48 

65 

66 

66 

57 

54 

56.  6 

MIK 

28 

35 

47 

44 

29 

36 

36 

22 

19 

20 

35 

25 

40 

36 

44 

33 

26 

41 

49 

47 

45 

29 

32 

34 

28 

19 

23 

38 

42 

45 

33 

34.  2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

51 

49 

65 

63 

63 

65 

59 

41 

49 

53 

59 

57 

49 

56 

62 

53 

61 

68 

i  ■'1 

73 

62 

52 

47 

59 

52 

48 

66 

68 

67 

60 

55 

58.2 

25 

35 

48 

44 

28 

31 

38 

23 

16 

17 

35 

20 

41 

37 

45 

33 

22 

37 

48 

41 

47 

28 

32 

34 

27 

19 

19 

34 

35 

47 

34 

32.9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

48 

64 

59 

60 

63 

57 

39 

45 

51 

56 

49 

45 

63 

52 

)  50 

59 

65 

69 

70 

58 

45 

35 

56 

42 

45 

63 

65 

65 

55 

37 

54.1 

32 

35 

47 

38 

33 

39 

30 

22 

19 

23 

34 

25 

36 

36 

41 

32 

28 

40 

50 

48 

36 

29 

31 

33 

24 

19 

26 

40 

40 

37 

34 

33.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

52 

66 

58 

62 

60 

56 

38 

48 

52 

S3 

54 

47 

66 

54 

51 

59 

64 

68 

70 

57 

48 

39 

53 

42 

45 

63 

66 

60 

50 

44 

54.7 

32 

38 

50 

41 

40 

39 

29 

23 

25 

28 

39 

29 

39 

39 

39 

35 

29 

43 

54 

50 

34 

29 

35 

36 

25 

21 

30 

44 

47 

36 

35 

35.9 

ATLANTA  WB  CITY 

MAX 

50 

54 

65 

54 

61 

62 

56 

35 

48 

50 

50 

52 

47 

63 

52 

48 

59 

63 

68 

68 

44 

46 

39 

49 

38 

45 

63 

65 

61 

52 

35 

53.0 

36 

40 

SO 

43 

39 

42 

26 

20 

24 

33 

41 

32 

39 

39 

38 

33 

33 

46 

55 

52 

34 

29 

33 

34 

28 

20 

35 

47 

45 

35 

34 

36.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

63 

69 

63 

65 

64 

65 

43 

47 

55 

60 

60 

55 

70 

62 

56 

63 

70 

75 

76 

64 

49 

40 

49 

SO 

49 

63 

67 

73 

64 

42 

59.5 

MIN 

30 

35 

50 

35 

28 

37 

33 

27 

22 

19 

32 

25 

44 

42 

44 

31 

25 

35 

48 

48 

39 

34 

36 

36 

30 

19 

23 

32 

33 

41 

36 

33.8 

BAINBRIDCE 

MAX 

62 

71 

78 

71 

70 

69 

72 

61 

53 

60 

64 

70 

70 

67 

77 

61 

70 

73 

75 

71 

77 

63 

67 

66 

55 

52 

51 

71 

77 

78 

77 

67.7 

MIN 

32 

49 

50 

53 

32 

40 

41 

21 

21 

26 

27 

32 

35 

45 

49 

39 

26 

49 

S3 

46 

50 

38 

37 

45 

30 

23 

27 

28 

40 

45 

50 

38.0 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

53 

59 

66 

64 

67 

65 

61 

47 

54 

62 

64 

60 

66 

62 

60 

58 

63 

71 

74 

65 

50 

56 

54 

50 

65 

67 

72 

61.3 

MIN 

35 

47 

55 

37 

49 

53 

31 

29 

31 

44 

35 

41 

44 

52 

42 

29 

39 

46 

46 

46 

46 

48 

37 

29 

29 

43 

50 

41.2 

BLAIRSVILLE  EJtP  STA 

MAX 

48 

51 

56 

58 

53 

58 

62 

38 

31 

48 

50 

48 

43 

46 

53 

47 

45 

54 

54 

63 

66 

41 

44 

45 

46 

33 

41 

54 

61 

56 

51 

49.8 

MIM 

19 

28 

43 

33 

18 

18 

26 

16 

9 

11 

15 

15 

23 

42 

36 

30 

17 

18 

34 

34 

30 

13 

14 

35 

19 

15 

16 

24 

42 

36 

35 

24.6 

BLAICELY 

MAX 

59 

71 

74 

68 

67 

70 

65 

42 

51 

60 

60 

67 

70 

73 

67 

55 

66 

71 

73 

77 

63 

57 

60 

56 

52 

50 

65 

70 

73 

66 

77 

64.4 

M  IN 

33 

47 

54 

45 

35 

42 

36 

24 

25 

29 

44 

35 

48 

51 

48 

36 

27 

42 

51 

45 

50 

37 

43 

44 

32 

25 

28 

38 

42 

51 

53 

40.0 

BROOKLET  1  W 

MAX 

60 

69 

70 

65 

73 

66 

66 

49 

54 

60 

60 

62 

67 

72 

67 

55 

63 

70 

75 

79 

68 

60 

40 

51 

51 

49 

63 

72 

74 

70 

65 

63.4 

M  IN 

34 

40 

48 

55 

38 

44 

49 

28 

25 

25 

40 

31 

40 

45 

52 

39 

28 

35 

46 

SO 

51 

37 

38 

43 

35 

25 

26 

34 

39 

47 

43 

39.0 

BRUNSWICK 

MAX 

58 

67 

70 

66 

67 

72 

75 

54 

52 

59 

65 

67 

65 

73 

63 

60 

65 

72 

79 

76 

72 

55 

57 

63 

61 

52 

62 

69 

75 

78 

67 

65.7 

MIN 

38 

47 

52 

56 

42 

51 

53 

31 

29 

34 

43 

39 

44 

47 

52 

42 

33 

42 

49 

48 

52 

45 

47 

50 

37 

30 

33 

38 

45 

50 

SO 

43.  5 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

55 

66 

65 

67 

64 

66 

75 

46 

49 

57 

65 

66 

64 

67 

64 

56 

59 

71 

71 

71 

71 

51 

54 

59 

55 

50 

58 

67 

68 

73 

58 

62.2 

MIN 

34 

51 

55 

42 

40 

50 

38 

30 

27 

30 

41 

36 

41 

44 

48 

34 

29 

42 

48 

46 

48 

46 

47 

49 

38 

29 

29 

36 

43 

50 

52 

41 . 1 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

62 

72 

74 

66 

69 

74 

65 

42 

52 

60 

63 

70 

75 

74 

65 

56 

67 

71 

74 

79 

65 

58 

63 

58 

55 

51 

65 

71 

75 

76 

78 

66.0 

MIN 

34 

47 

56 

52 

40 

43 

42 

25 

24 

28 

43 

38 

45 

51 

49 

36 

28 

43 

49 

49 

50 

40 

46 

44 

32 

26 

27 

33 

40 

46 

52 

40.6 

CAMILLA 

MAX 

62 

72 

74 

70 

70 

75 

68 

43 

54 

62 

63 

70 

77 

75 

66 

56 

62 

74 

76 

80 

76 

57 

62 

58 

54 

52 

68 

73 

77 

75 

80 

67.2 

MIN 

34 

It 

56 

52 

33 

40 

39 

25 

23 

29 

44 

33 

45 

52 

50 

38 

29 

48 

53 

49 

54 

41 

46 

46 

32 

24 

30 

35 

43 

49 

54 

40 . 7 

CAMP  STEWART 

MAX 

60 

67 

72 

68 

68 

72 

67 

57 

51 

62 

63 

69 

65 

75 

69 

57 

64 

71 

76 

79 

70 

61 

SO 

57 

54 

58 

64 

71 

76 

76 

71 

65.8 

MIN 

32 

42 

49 

55 

33 

43 

55 

27 

24 

25 

33 

31 

39 

45 

52 

40 

27 

39 

45 

46 

52 

38 

41 

43 

34 

26 

27 

33 

39 

51 

47 

39 . 1 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

57 

49 

50 

65 

64 

63 

65 

58 

48 

48 

54 

59 

50 

48 

60 

63 

54 

60 

68 

71 

73 

48 

37 

58 

47 

48 

68 

68 

70 

56 

57.6 

MIN 

23 

28 

35 

45 

22 

23 

30 

23 

14 

14 

15 

20 

21 

37 

38 

35 

20 

22 

37 

36 

42 

21 

21 

32 

23 

18 

16 

18 

31 

32 

34 

26.6 

CARROLLTON 

MAX 

55 

57 

65 

64 

62 

65 

58 

38 

51 

51 

54 

55 

51 

65 

62 

53 

58 

62 

69 

66 

63 

50 

45 

52 

47 

48 

62 

66 

64 

56 

47 

56.8 

MIN 

25 

39 

48 

39 

27 

28 

29 

19 

17 

23 

40 

22 

42 

39 

38 

36 

25 

44 

53 

49 

36 

24 

34 

36 

27 

17 

27 

40 

45 

34 

37 

33.  5 

CARTERSVILLE 

MAX 

67 

65 

62 

63 

62 

52 

63 

56 

S3 

54 

46 

56 

56 

53 

61 

58 

67 

68 

66 

49 

49 

51 

49 

45 

65 

67 

65 

54 

47 

57.6 

MIN 

26 

46 

38 

43 

38 

24 

28 

39 

37 

40 

38 

39 

36 

23 

44 

50 

44 

31 

23 

33 

34 

21 

18 

24 

43 

48 

31 

34 

34.8 

CEDARTOWN 

MAX 

54 

59 

68 

65 

66 

64 

57 

39 

52 

52 

56 

49 

48 

63 

59 

52 

64 

58 

70 

67 

62 

51 

48 

54 

43 

46 

67 

67 

58 

47 

46 

56.5 

MIN 

25 

40 

50 

40 

25 

25 

29 

20 

17 

24 

45 

24 

39 

41 

40 

33 

25 

44 

52 

44 

34 

24 

35 

35 

23 

17 

25 

49 

47 

34 

39 

33.7 

CLAYTON 

MAX 

49 

49 

54 

60 

57 

60 

49 

39 

44 

49 

52 

40 

41 

43 

49 

51 

59 

50 

61 

65 

57 

42 

36 

55 

41 

44 

49 

57 

61 

57 

44 

50,  5 

MIN 

23 

30 

46 

40 

27 

28 

31 

18 

20 

18 

31 

24 

35 

34 

38 

30 

25 

34 

36 

42 

36 

21 

28 

35' 

26 

18 

18 

40 

38 

43  j 

30 

30.4 

COLUMBUS 

MAX 

61 

68 

77 

68 

70 

70 

56 

49 

52 

60 

60 

64 

73 

74 

70 

58 

70 

69 

75 

76 

74 

57 

57 

60  1 

53 

53 

67 

72 

74 

71 

63 

65.2 

MIN 

32 

41 

56 

47 

31 

35 

40 

24 

21 

26 

40 

31 

47 

46 

45 

34 

38 

46 

56 

52 

49 

35 

39 

42 

29 

25 

28 

35 

42 

49 

49 

39.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

66 

60 

65 

66 

60 

41 

52 

57 

58 

62 

70 

72 

56 

55 

63 

66 

72 

72 

60 

53 

53 

57 

48 

52 

65 

70 

68 

57 

67 

61.1 

MIN 

30 

39 

58 

35 

28 

32 

29 

23 

19 

23 

38 

28 

48 

46 

47 

29 

26 

44 

54 

51 

37 

34 

38 

40 

30 

24 

25 

36 

42 

49 

47 

36.4 

CORDELE 

MAX 

71 

65 

67 

71 

43 

53 

59 

67 

72 

76 

59 

73 

78 

62 

55 

55 

*  53 

52 

65 

71 

75 

73 

64.3 

MIN 

50 

31 

34 

25 

19 

34 

27 

4S 

49 

25 

54 

48 

38 

37 

32 

26 

27 

35 

41 

46 

51 

CORNELLIA 

MAX 

57 

51 

57 

59 

36 

55 

43 

52 

51 

53 

57 

55 

63 

65 

42 

44 

47 

45 

61 

63 

601 

62 

53,5 

MIN 

39 

29 

30 

18 

18 

22 

33 

38 

30 

28 

34 

44 

48 

24 

28 

30 

18 

26 

38 

45 

47 

30 

31 . 7 

COVINGTON 

MAX 

49 

52 

65 

65 

65 

64 

57 

40 

48 

S3 

S6 

55 

58 

64 

65 

52 

60 

65 

70 

72 

67 

48 

46 

56 

48 

49 

63 

67 

66 

60 

54 

58,0 

MIN 

27 

37 

47 

43 

28 

35 

34 

23 

18 

20 

36 

21 

38 

40 

41 

32 

24 

41 

53 

48 

42 

29 

34 

35 

27 

20 

24 

38 

37 

43 

35 

33 . 9 

CUTHBERT 

MAX 

66 

69 

i 

64 

40 

S3 

68 

59 

65 

70 

73 

68 

55 

65 

71 

74 

77 

72 

56 

57 

54 

56 

52 

66 

70 

74 

69 

76 

64.4 

MIN 

33 

45 

56 

45 

39 

42 

37 

24 

26 

30 

45 

37 

47 

51 

47 

36 

39 

44 

57 

47 

51 

36 

43 

44 

32 

26 

30 

41 

44 

51 

54 

41 . 3 

DABLONEGA 

MAX 

46 

50  ! 

57 

57 

58 

61  ' 

53 

35 

45' 

50 

51 

48 

43 

43 

48 

47 

54 

62 

61 

60 

57 

45 

36 

SO 

39 

42 

60 

60 

59 

56 

52 

51.1 

MIN 

26 

37 

49 

40 

29 

36 

32 

18 

17 

19 

34 

23 

37 

36 

38 

31 

23 

39 

49 

44 

36 

23 

30 

35 

26 

18 

22 

45 

46 

42 

32 

32,6 

DALTON 

MAX 

44 

49 

52 

65 

64 

60 

58 

36 

40 

SO 

54 

54 

56 

55 

50 

52 

51 

58 

59 

59 

56 

52 

58 

44 

51 

47 

SO 

54 

52 

60 

67 

53.5 

MIN 

26 

32 

39 

38 

25 

34 

33 

19 

18 

25 

29 

27 

39 

39 

40 

27 

26 

32 

46 

40 

36 

22 

32 

34 

25 

17 

22 

28 

30 

26 

24 

30,0 

DOUGLAS 

MAX 

70 

74 

65 

43 

55 

62 

63 

66 

74 

75 

64 

72 

70 

78 

74 

67 

50 

49 

50 

50 

65 

70 

72 

75 

65,0 

MIN 

36 

38 

50 

53 

35 

40 

52 

27 

26 

27 

30 

33 

42 

46 

49 

29 

35 

48 

52 

33 

40 

43 

35 

26 

28 

33 

40 

38 

46 

38,3 

DUBLIN 

MAX 

58 

68 

69 

6S 

68 

70 

68 

43 

50 

58 

62 

64 

60 

72 

69 

57 

63 

73 

74 

77 

70 

53 

50 

52 

53 

52 

65 

69 

74 

71 

62 

63,2 

MIN  1 

40 

39 

25 

23 

24 

40 

28 

40 

42 

50 

36 

27 

40 

51 

51 

53 

37 

40 

38 

33 

23 

26 

34 

38 

49 

42 

37,9 

EASTMAN 

MAX 

55 

61 

69 

70 

64 

67 

72 

62 

43 

50 

59 

61 

63 

67 

72 

61 

55 

63 

72 

72 

77 

65 

64 

52 

51 

53 

57 

64 

70 

75 

75 

63  .  3 

MIN 

34 

35 

42 

51 

36 

37 

46 

25 

25 

26 

27 

31 

32 

44 

45 

36 

28 

29 

48 

47 

47 

36 

37 

39 

33 

24 

24 

33 

39 

45 

46 

36,4 

EXPERIMENT 

MAX 

54 

57 

66 

59 

64 

65 

53 

40 

52 

53 

56 

59 

53 

69 

54 

52 

59 

65 

69 

71  ! 

68 

SO 

42 

54  ! 

43 

48' 

631 

67 

63 

53 

60 

57.5 

MIN 

29 

32 

37 

41 

32 

37 

37 

21 

21 

21 

30 

27 

34 

38 

40 

32 

31 

34 

48 

50 

44 

29 

30 

34 

27  j 

19 

31 

34 

45 

43 

38. 

33.7 

S««  relsieace  noUs  fotlowiog  Stdboa  lodex. 
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Table  5-Contioued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUART  1951 


Station 

Day  of  month 

:aga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PAIR  VIEW 

MAX 

54 

59 

65 

64 

62 

63 

59 

38 

48 

53 

55 

1  58 

55 

68 

65 

51 

60 

67 

69 

72 

64 

49 

44 

54 

44 

47 

62 

66 

88 

58 

50 

57.8 

HIH 

29 

36 

53 

44 

36 

35 

36 

22 

24 

23 

38 

'  28 

!  43 

39 

45 

33 

21 

42 

52 

50 

43 

30 

35 

36 

30 

22 

30 

40 

48 

45 

38 

36.  5 

FITZGERALD 

MAX 

63 

72 

71 

69 

69 

71 

69 

43 

52 

61 

59 

67 

68 

1 

75 

70 

57 

63 

72 

75 

78 

72 

57 

55 

56 

54 

49 

65 

71 

74 

73 

70 

65.2 

MIN 

36 

43 

53 

49 

3S 

47 

42 

27 

27 

29 

43 

'  3£ 

41 

47 

51 

39 

3C 

42 

5C 

5C 

5S 

39 

4S 

34 

34 

21 

31 

35 

42 

49 

54 

40.9 

FLEMING  EXP  STATION 

MAI 

58 

65 

70 

69 

66 

69 

.68 

60 

SO 

57 

62 

65 

1  65 

; 

69 

60 

64 

70 

75 

77 

72 

66 

52 

5( 

56 

51 

62 

70 

73 

75 

74 

65.1 

MIX 

33 

42 

47 

55 

31 

45 

51 

31 

21 

23 

34 

29 

1  39 

43 

54 

*^ 

25 

1  33 

*^ 

45 

52 

*^ 

42 

34 

26 

2E 

3S 

3£ 

41 

47 

38.6 

FOLKSTON 

MAX 

62 

71 

69 

74 

48 

52 

66 

68 

72 

75 

70 

62 

61 

72 

78 

68 

63 

66 

ee 

56 

52 

65 

72 

76 

75 

66.4 

MIN 

33 

46 

39 

40 

28 

24 

24 

40 

35 

43 

52 

37 

26 

36 

43 

50 

42 

46 

35 

27 

27 

32 

4] 

5S 

37.8 

FORT  GAINES 

MAX 

58 

64 

72 

75 

68 

69 

70 

62 

45 

56 

60 

63 

67 

70 

75 

60 

52 

60 

74 

77 

79 

65 

58 

60 

61 

55 

54 

69 

74 

76 

60 

64.8 

MIN 

31 

31 

50 

43 

32 

36 

42 

23 

23 

27 

30 

31 

3G 

51 

47 

35 

30 

35 

58 

48 

50 

31 

40 

44 

30 

24 

31 

3£ 

4£ 

4C 

52 

37.8 

FORT  VALLEY 

MAX 

55 

65 

68 

65 

63 

65 

61 

40 

47 

54 

58 

61 

66 

70 

57 

52 

61 

70 

71 

74 

61 

52 

58 

57 

48 

47 

63 

68 

72 

59 

57 

60.2 

MIN 

31 

40 

56 

39 

3S 

41 

29 

24 

22 

27 

38 

29 

44 

42 

45 

35 

30 

44 

57 

49 

36 

34 

3{ 

38 

2fl 

23 

2S 

4C 

44 

53 

44 

37.5 

GAINESVILLE 

MAX 

47 

50 

62 

60 

57 

62 

52 

38 

46 

52 

54 

47 

42 

40 

51 

50 

58 

58 

67 

67 

60 

45 

38 

55 

44 

46 

62 

65 

60 

57 

52 

53.0 

MIN 

31 

35 

46 

39 

29 

37 

33 

18 

19 

21 

35 

26 

37 

34 

38 

31 

25 

41 

50 

49 

38 

25 

3C 

33 

26 

15 

24 

41 

44 

39 

31 

32.9 

GLENNVILLE 

MAX 

60 

68 

69 

65 

69 

69 

66 

46 

51 

60 

61 

65 

66 

73 

67 

54 

69 

71 

74 

77 

67 

56 

50 

53 

53 

49 

63 

70 

76 

76 

66 

63.8 

MIN 

33 

42 

50 

55 

37 

45 

46 

27 

26 

25 

41 

32 

40 

44 

51 

39 

28 

38 

42 

52 

56 

38 

40 

41 

34 

26 

29 

34 

41 

50 

48 

39.7 

GREENSBORO 

MAX 

49 

53 

66 

65 

66 

68 

59 

41 

49 

53 

59 

57 

53 

66 

66 

53 

60 

69 

72 

73 

67 

51 

49 

58 

50 

49 

64 

65 

67 

61 

54 

59.1 

MIN 

27 

37 

50 

45 

31 

36 

38 

23 

17 

22 

39 

23 

44 

38 

46 

33 

25 

43 

53 

49 

49 

31 

31 

34 

29 

19 

28 

39 

39 

50 

34 

35.5 

GRIFFIN 

MAX 

55 

56 

65 

65 

64 

65 

58 

42 

53 

55 

59 

60 

54 

69 

67 

55 

61 

66 

71 

72 

66 

46 

45 

57 

49 

44 

64 

68 

64 

59 

51 

58.9 

MIN 

32 

35 

49 

42 

39 

40 

34 

32 

24 

29 

40 

33 

43 

38 

45 

32 

31 

44 

54 

50 

43 

31 

35 

36 

28 

20 

31 

42 

48 

43 

37 

37.4 

HARTWELL  3  W 

MAX 

53 

64 

64 

63 

63 

53 

52 

SO 

52 

57 

57 

49 

41 

52 

51 

57 

59 

66 

62 

60 

43 

34 

52 

50 

47 

60 

64 

64 

59 

53 

55.0 

MIN 

39 

45 

31 

30 

39 

30 

21 

22 

22 

30 

26 

30 

36 

31 

37 

30 

41 

40 

38 

37 

27 

28 

31 

30 

19 

24 

38 

43 

48 

32 

32.5 

HAWEINSVILLE 

MAX 

60 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

42 

52 

58 

65 

65 

69 

73 

69 

55 

63 

72 

74 

77 

62 

55 

51 

57 

53 

51 

65 

70 

74 

70 

63 

63.9 

MIN 

30 

39 

56 

55 

30 

37 

37 

26 

20 

23 

27 

27 

38 

43 

48 

36 

24 

39 

52 

43 

49 

36 

40 

37 

33 

24 

23 

31 

34 

50 

45 

36.  5 

BOGGARDS  MILL 

MAX 

62 

71 

73 

66 

68 

72 

61 

43 

S3 

60 

62 

69 

75 

74 

61 

57 

66 

73 

75 

79 

66 

58 

61 

56 

55 

52 

66 

71 

75 

74 

77 

65.  5 

MIX 

30 

45 

54 

40 

30 

38 

34 

22 

19 

25 

38 

30 

42 

52 

44 

34 

24 

39 

51 

42 

44 

35 

42 

42 

28 

22 

25 

31 

38 

44 

52 

36.6 

JASPER 

MAX 

53 

54 

58 

59 

61 

64 

55 

34 

48 

55 

S3 

47 

45 

49 

51 

48 

58 

53 

66 

69 

58 

47 

39 

51 

38 

43 

61 

62 

59 

49 

49 

52.8 

MIN 

27 

40 

38 

32 

40 

30 

18 

18 

25 

36 

23 

38 

40 

37 

30 

29 

43 

50 

47 

30 

22 

31 

35 

29 

17 

27 

41 

48 

32 

36 

33.4 

LAFAYETTE 

55 

50 

66 

62 

64 

62 

50 

43 

50 

48 

54 

44 

46 

53 

55 

55 

57 

54 

68 

66 

68 

58 

46 

SO 

43 

47 

65 

68 

62 

48 

43 

54.8 

MIN 

22 

35 

50 

36 

24 

28 

29 

18 

15 

21 

34 

21 

38 

38 

30 

24 

38 

50 

*^ 

38 

23 

33 

40 

21 

^* 

21 

48 

48 

42 

31 

31.7 

LA  OKAnuE 

58 

62 

70 

67 

65 

67 

61 

39 

52 

57 

57 

60 

62 

70 

68 

55 

62 

64 

.70 

72 

68 

52 

49 

55 

45 

50 

66 

71 

67 

56 

54 

60.4 

MIN 

28 

39 

54 

40 

28 

30 

32 

20 

23 

39 

24 

47 

43 

44 

30 

28 

47 

53 

53 

42 

29 

38 

38 

29 

18 

29 

*^ 

44 

40 

43 

35.8 

LOUISVILLE 

MAX 

56 

66 

67 

64 

66 

65 

64 

43 

47 

56 

61 

62 

54 

72 

67 

56 

62 

71 

75 

76 

68 

53 

45 

51 

51 

51 

63 

69 

74 

73 

62 

61 . 6 

MIN 

31 

37 

48 

52 

33 

41 

40 

25 

22 

23 

41 

28 

45 

40 

50 

35 

27 

39 

52 

48 

53 

35 

36 

39 

30 

20 

27 

35 

40 

50 

38 

37.4 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

67 

70 

64 

66 

67 

61 

43 

51 

56 

62 

63 

61 

72 

60 

56 

63 

73 

74 

76 

61 

53 

48 

59 

50 

52 

65 

70 

73 

62 

57 

61.8 

MIN 

32 

40 

55 

40 

32 

37 

31 

25 

24 

26 

37 

28 

44 

41 

48 

35 

29 

42 

36 

49 

37 

35 

39 

38 

30 

24 

28 

38 

42 

53 

42 

37.3 

MACON 

MAX 

58 

66 

69 

64 

69 

66 

44 

50 

55 

62 

71 

61 

57 

63 

71 

65 

53 

59 

59 

52 

68 

74 

81.6 

MIN 

36 

38 

53 

35 

39 

26 

26 

27 

28 

31 

47 

36 

30 

34 

43 

35 

36 

38 

34 

26 

42 

42 

35.5 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

55 

55 

63 

68 

62 

65 

63 

60 

41 

48 

55 

59 

59 

54 

70 

57 

55 

62 

70 

75 

75 

56 

50 

44 

59 

48 

50 

64 

69 

72 

60 

59.5 

MIN 

28 

30 

35 

50 

28 

35 

37 

25 

20 

21 

21 

23 

43 

39 

40 

35 

24 

39 

40 

43 

45 

30 

35 

35 

33 

21 

21 

33 

34 

35 

39 

32.8 

MILLEN 

MAX 

59 

67 

69 

69 

68 

68 

66 

48 

48 

59 

64 

65 

60 

74 

67 

59 

65 

72 

75 

79 

70 

55 

45 

47 

55 

55 

58 

70 

75 

70 

65 

63.4 

MIN 

31 

39 

46 

55 

30 

41 

43 

25 

20 

20 

39 

28 

42 

49 

51 

36 

25 

38 

50 

50 

55 

36 

38 

43 

32 

34 

38 

40 

40 

47 

42 

38.8 

MONTEZUMA 

MAX 

64 

67 

71 

68 

67 

70 

61 

43 

44 

53 

60 

58 

67 

73 

66 

56 

63 

72 

74 

77 

68 

67 

64 

59 

51 

51 

65 

71 

74 

71 

69 

64.0 

MIN 

41 

43 

55 

43 

31 

36 

34 

24 

24 

28 

27 

31 

33 

29 

44 

35 

28 

42 

44 

46 

44 

41 

42 

40 

31 

24 

31 

37 

41 

43 

42 

36.6 

MONTICELLO 

MAX 

54 

58 

67 

65 

67 

65 

69 

39 

50 

55 

57 

59 

56 

69 

67 

53 

61 

69 

70 

73 

68 

51 

47 

56 

48 

48 

85 

67 

69 

60 

52 

59. 8 

MIN 

28 

35 

49 

42 

36 

36 

37 

23 

22 

20 

39 

24 

44 

38 

44 

32 

28 

42 

51 

52 

44 

30 

34 

35 

26 

20 

28 

40 

39 

46 

36 

35.5 

MOULTRIE 

MAX 

62 

72 

73 

70 

69 

74 

70 

44 

52 

60 

62 

69 

73 

73 

74 

60 

65 

71 

75 

78 

72 

65 

57 

59 

53 

53 

65 

70 

74 

76 

66 . 3 

MIN 

38 

46 

55 

53 

40 

49 

42 

26 

29 

31 

45 

37 

45 

51 

46 

41 

30 

46 

50 

49 

52 

40 

45 

44 

35 

28 

30 

36 

43 

49 

41.7 

NEWNAN 

MAX 

56 

56 

65 

65 

64 

64 

62 

38 

53 

52 

55 

58 

55 

68 

68 

55 

60 

53 

49 

51 

51 

48 

62 

66 

66 

57 

50 

MIN 

-8 

37 

49 

35 

34 

33 

20 

22 

25 

42 

29 

42 

40 

*^ 

31 

30 

26 

35 

36 

28 

20 

31 

45 

48 

37 

38 

34!2 

fine   ■UUHIAIH  VLl 

56 

62 

68 

66 

64 

67 

59 

39 

53 

55 

56 

60 

70 

69 

66 

53 

61 

64 

69 

71 

65 

52 

SO 

55 

50 

49 

64 

68 

68 

57 

51 

59  9 

MIN 

29 

40 

57 

37 

35 

32 

21 

25 

26 

40 

29 

45 

43 

** 

32 

27 

45 

55 

53 

42 

33 

37 

38 

30 

22 

29 

40 

*^ 

** 

43 

37.3 

QUITMAN 

65 

73 

74 

72 

73 

75 

70 

45 

53 

63 

65 

71 

75 

75 

70 

58 

65 

73 

75 

79 

70 

63 

60 

57 

57 

53 

67 

77 

75 

78 

79 

MIN 

32 

47 

56 

53 

37 

48 

43 

27 

25 

28 

33 

43 

51 

53 

26 

40 

48 

** 

52 

42 

46 

42 

35 

28 

26 

38 

39 

48 

49 

40.8 

ROME 

MAX 

52 

56 

68 

65 

62 

64 

55 

37 

49 

50 

54 

48 

46 

58 

58 

52 

60 

57 

69 

66 

62 

6Q 

44 

61 

44 

45 

65 

68 

64 

48 

43 

55. 8 

MIN 

25 

36 

49 

39 

27 

30 

30 

20 

19 

25 

38 

25 

35 

40 

40 

31 

25 

45 

52 

44 

32 

24 

35 

31 

25 

18 

23 

48 

48 

32 

38 

33.2 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

56 

69 

59 

63 

63 

tt 

39 

49 

50 

54 

40 

47 

57 

54 

53 

59 

58 

69 

66 

60 

50 

44 

52 

41 

46 

65 

68 

55 

47 

44 

54.2 

MIN 

23 

39 

48 

30 

25 

27 

28 

20 

14 

21 

26 

23 

39 

40 

37 

25 

22 

40 

47 

40 

32 

24 

35 

28 

22 

15 

20 

42 

40 

32 

37 

30.4 

SAVANNAH  USDA  PL  GD 

MAX 

61 

65 

72 

69 

69 

72 

73 

46 

50 

59 

64 

68 

66 

74 

63 

57 

65 

72 

76 

78 

71 

52 

47 

56 

54 

50 

64 

70 

76 

75 

S3 

64.1 

MIN 

29 

40 

49 

36 

30 

43 

36 

24 

20 

20 

32 

26 

36 

42 

48 

27 

22 

33 

44 

41 

46 

38 

42 

42 

32 

24 

21 

29 

34 

51 

45 

34.9 

SAVANNAH  VB  AP 

MAX 

58 

63 

72 

67 

67 

67 

68 

44 

50 

60 

62 

66 

63 

73 

64 

55 

64 

70 

75 

77 

69 

51 

46 

55 

52 

48 

63 

69 

75 

75 

52 

62 . 6 

MIN 

32 

42 

54 

44 

36 

47 

36 

28 

23 

24 

38 

31 

40 

45 

48 

36 

28 

38 

47 

46 

47 

39 

42 

43 

33 

27 

29 

34 

39 

51 

45 

38.5 

SAVANNAH  BCH  2  N 

MAX 

57 

56 

68 

67 

57 

62 

63 

57 

46 

52 

61 

56 

56 

67 

62 

57 

59 

66 

70 

74 

71 

63 

49 

54 

54 

49 

57 

68 

68 

59 

57 

60. 1 

MIN 

35 

36 

51 

55 

45 

49 

52 

31 

30 

38 

46 

34 

42 

48 

53 

41 

31 

43 

49 

47 

55 

42 

45 

44 

37 

30 

31 

42 

43 

50 

45 

42  .  6 

SWA INSBORO 

MAX 

60 

66 

61 

64 

70 

69 

66 

44 

49 

59 

56 

64 

60 

70 

67 

60 

63 

70 

75 

78 

76 

65 

53 

55 

54 

54 

65 

70 

75 

73 

74 

64 . 0 

MIN 

33 

37 

41 

40 

30 

41 

40 

24 

22 

22 

40 

34 

39 

42 

38 

35 

27 

41 

52 

46 

42 

38 

37 

33 

37 

21 

28 

35 

42 

45 

47 

36.4 

TALBOTTON 

MAX 

56 

64 

68 

67 

65 

68 

60 

40 

52 

55 

59 

62 

70 

74 

66 

54 

62 

68 

70 

74 

63 

53 

48 

58 

54 

50 

64 

69 

70 

62 

52 

61 . 2 

MIN 

32 

37 

54 

42 

30 

31 

29 

22 

21 

21 

41 

27 

43 

48 

47 

33 

28 

44 

56 

53 

42 

32 

35 

38 

29 

22 

28 

38 

42 

48 

43 

36.6 

TALLAPOOSA  2  NW 

MA\ 

52 

62 

68 

65 

61 

62 

56 

42 

50 

50 

53 

49 

49 

64 

63 

53 

61 

60 

72 

62 

52 

51 

46 

51 

44 

44 

63 

66 

57 

53 

46 

MIN 

23 

39 

50 

39 

32 

24 

30 

19 

13 

20 

40 

20 

40 

40 

40 

30 

21 

39 

47 

40 

32 

24 

34 

34 

21 

13 

22 

46 

50 

33 

32 

31.8 

THOMASVILLE 

MAX 

64 

72 

1 

68 

71 

75 

67 

43 

55 

63 

63 

72 

76 

74 

65 

57 

67 

72 

75 

78 

67 

60 

61 

58 

56 

53 

67 

72 

77 

77 

79 

67 . 0 

MIN 

33 

47 

53 

53 

32 

42 

42 

26 

22 

26 

44 

32 

40 

48 

50 

38 

26 

30 

41 

43 

51 

40 

46 

42 

34 

26 

26 

32 

40 

44 

48 

38.6 

TIFTON  2  N 

MAX 

50 

62 

71 

71 

64 

69 

73 

62 

42 

53 

60 

61 

67 

71 

75 

60 

55 

63 

71 

74 

79 

65 

65 

56 

51 

52 

50 

64 

68 

75 

75 

63.7 

MIN 

34 

42 

48 

52 

39 

42 

49 

25 

21 

26 

32 

35 

37 

48 

SO 

38 

29 

34 

47 

50 

51 

39 

36 

42 

33 

26 

24 

32 

43 

45 

SO 

38.7 

TOCCOA 

MAX 

51 

54 

56 

65 

61 

64 

58 

44 

47 

51 

63 

54 

44 

41 

54 

56 

58 

55 

64 

63 

63 

47 

38 

62 

47 

50 

61 

62 

62 

55 

42 

54.6 

MIN 

29 

35 

36 

42 

34 

40 

42 

21 

20 

26 

34 

31 

37 

35 

40 

33 

30 

42 

45 

45 

42 

25 

29 

35 

31 

19 

30 

43 

47 

41 

32 

34.5 

YALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

72 

1 

75j 

66  i 

71 

7S 

64 

43 

52 

63 

64 

70 

74 

75 

67 

56 

64 

72 

76 

79 

68 

55 

61 

58 

55 

51 

67 

71 

75 

77 

78 

66.4 

MIN 

33 

46 

55  j 

41 

38 

51 

34 

27 

25 

28 

40 

35 

42 

50 

49 

32 

26 

40 

49 

43 

45 

42 

45j 

42 

35 

28 

26 

31 

39 

46 

49 

39.1 

See  leleience  ootaa  foUowing  StAtioQ  Index. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANDART  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WARRENTON 

MAX 

52 

61 

66 

63 

63 

65 

59 

40 

44 

53 

54 

58 

53 

65 

65 

54 

64 

69 

71 

74 

67 

52 

42 

52 

51 

49 

62 

65 

71 

62 

55 

58.  7 

HIM 

31 

37 

55 

47 

34 

38 

40 

24 

20 

24 

34 

27 

45 

39 

47 

35 

27 

41 

52 

49 

50 

31 

31 

35 

31 

20 

27 

39 

40 

46 

36 

36.6 

lASBINGTON 

MAX 

55 

55 

64 

63 

64 

65 

60 

47 

48 

55 

59 

54 

55 

65 

65 

53 

62 

70 

72 

74 

62 

48 

58 

60 

58 

49 

65 

68 

72 

59 

43 

59.6 

HIM 

31 

34 

45 

34 

28 

34 

29 

23 

21 

26 

33 

30 

34 

37 

42 

33 

29 

41 

45 

51 

40 

29 

29 

31 

30 

18 

23 

44 

43 

41 

33 

33.  6 

ITAYCROSS 

MAX 

62 

71 

71 

70 

70 

77 

67 

49 

53 

64 

67 

70 

70 

76 

68 

61 

66 

74 

77 

80 

72 

63 

59 

60 

55 

52 

66 

72 

76 

78 

73 

67.4 

MIN 

33 

42 

53 

60 

33 

50 

43 

27 

24 

26 

42 

33 

40 

45 

51 

39 

27 

38 

48 

46 

49 

40 

45 

45 

33 

26 

27 

32 

40 

49 

53 

40.0 

WEST  POIST 

MAX 

54 

65 

69 

68 

69 

66 

64 

49 

50 

52 

55 

59 

70 

69 

68 

57 

63 

65 

71 

72 

68 

51 

53 

53 

52 

49 

65 

65 

61 

57 

58 

60.9 

MIM 

28 

35 

57 

38 

26 

29 

32 

30 

17 

21 

41 

25 

45 

43 

45 

31 

28 

44 

54 

50 

43 

31 

35 

39 

26 

19 

28 

39 

41 

43 

47 

35.8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.02 

.05 

* 

.25 

.24 

• 

« 

IDS 

* 

.07 

.05 

.13 

.36 

.07 

.10 

.11 

* 

* 

.24 

.02 

B3.57 

WIND 

53 

77 

94 

147 

88 

67 

33 

220 

146 

20 

47 

133 

67 

53 

109 

191 

92 

52 

54 

77 

85 

71 

131 

73 

109 

162 

75 

86 

65 

73 

115 

2865 

EXPERIHENT 

EVAP 

.06 

.05 

.02 

.10 

.13 

.09 

« 

« 

« 

.27 

.10 

.05 

.01 

.27 

.16 

.08 

.09 

.03 

.03 

.13 

.15 

.10 

.18 

.09 

.27 

.10 

.02 

.05 

2.63 

WIND 

37 

24 

40 

130 

40 

25 

48 

137 

75 

20 

75 

40 

25 

59 

161 

150 

SO 

75 

75 

60 

85 

65 

50 

30 

75 

105 

45 

101 

69 

45 

40 

2056 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.05 

.02 

.05 

.09 

.10 

.05 

.04 

.09 

.05 

.09 

.00 

.05 

.05 

.06 

.10 

.11 

.07 

.06 

.07 

.04 

.07 

.13 

.09 

.05 

.04 

.  10 

.06 

.09 

.06 

.08 

.07 

2.08 

WIND 

14 

7 

18 

49 

14 

6 

6 

64 

29 

9 

14 

14 

9 

13 

70 

35 

21 

16 

33 

9 

11 

22 

25 

11 

11 

36 

13 

20 

5 

8 

10 

622 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

• 

• 

.24 

• 

.09 

• 

* 

.10 

.03 

.01 

.08 

• 

.14 

.04 

.07 

* 

.10 

.04 

* 

.34 

.07 

.03 

.01 

B1.49 

W  IND 

45 

40 

89 

109 

27 

24 

22 

112 

50 

28 

30 

31 

10 

81 

117 

120 

38 

16 

25 

36 

47 

87 

49 

97 

37 

65 

29 

38 

31 

60 

90 

1680 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.05 

.05 

.08 

.10 

.12 

.07 

.02 

* 

• 

.19 

• 

.23 

.05 

.11 

.14 

* 

.17 

.10 

.07 

.09 

.18 

.11 

.02 

.03 

* 

.29 

.10 

.09 

.17 

2.63 

WIND 

32 

5 

36 

77 

33 

4 

9 

84 

40 

20 

32 

16 

13 

24 

105 

78 

52 

18 

52 

17 

28 

70 

45 

13 

44 

78 

22 

25 

33 

5 

27 

1137 

S—  iel«T«DC«  notM  toUowliig  Station  lodaz. 
-  15  - 


STATION  INDEX 


 1 

Station 

Index  No. 

Drainage  * 
1  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

[Temp.] 

Precip^ 

0010  VILCOlX 

6  31  59 

83  19 

180 

8A 

AHOS  L.  ELLERBKE 

3  4 

0041  BARTOV 

12' 34  32 

84  56 

772 

8A 

MRS  .THELKA  K . SUTTON 

0053  COOK 

16  31  08 

83  25 

340 

6A 

BROOKS  ALDERHAN 

3 

C090 ' HONTGOHE  KT 

250 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2 

5  6 

ALAPASA  EXP  STATION 

0131 1  BERRIEN 

293 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2 

3 

5 

01«0  DOUGHBRTir 

6  31  34 

84  09 

330 

7A 

7A 

0.  W.  BRDSNAN 

2 

3 

5 

0145  DOUGBKRTT 

6  31  32 

84  11 

190 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0180' BARTON 

5  34  10 

84  44 

735 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3  4 

5 

0211  BACON 

1331  32 

82  31 

198 

HID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2 

3  4 

5 

AKBRICVS 

02S3  SUMTER 

6  33  04 

84  13 

363 

5P 

7A 

PROF.   J.   P.  KINNEY 

a 

3 

5 

0258  SUVTER 

6;  32  06 

84  IS 

MID 

SOIL  CONS.  SERVICE 

3  4 

0430  CLARKE 

10 '33  57 

83  23 

775 

6P 

8A 

PROF.    E .   S .  SEI.L 

0432  Cl.ARKE 

83  23 

725 

6P 

6P 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2 

3 

5 

0435  CIJ^RKi: 

10i33  57 

83  19 

603 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

5 

ATLAKTA  KIRKWOOD 

9  33  45 

84  19 

1000 

7A 

0.  M.  HADLEY 

3 

0451  FULTOK 

6  33  39 

84  25 

975 

HID 

HID 

U.S.  WEATBER  BUREAU 

I 

3  4 

5 

0456  1  FULTON 

3.33  45 

84  23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 

3  4 

5 

0495  RICHMOND 

^182 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  4 

5 

0581  DECATUR 

115 

5P 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2 

3  4 

5 

BALL  GROUND 

0603  CHEROKEE 

5  34  20 

84  23 

7A 

E.   C.  CROGAK 

3 

0746'VHITFIELD 

13  34  57 

64  49 

8A 

HENRY  E.  WARHACK 

3 

0787  EVANS 

11 ' 32  09 

61  58 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

3  4 

0946  HC  INTOSH 

2,31  29 

81  13 

10 

8A 

8A 

U.S. FISH  b  WLDF  SER 

2 

3 

5 

0969  UNION 

7  34  51 

63  56 

1938 

8A 

8A 

GEORGIA  UTN  EXP  STA 

3 

3 

5 

BLAXCLT 

0979  EARLY 

6l31  22 

64  57 

300 

8A 

8A 

DR.  J.G.  STANDIFER 

2 

3 

5 

1029  FANNIN 

7  34  53 

84  17 

1560 

6A 

TVA-llO 

3 

1170  TOWNS 

7 '  34  52 

83  49 

4780 

HID 

TVA-147 

I26S  BULLOCH 

11 ' 33  23 

81  40 

ISO 

g.. 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2 

3 

5  ■ 

1340  <a.yNN 

2  31  09 

81  29 

14 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2 

3 

5 

SRVK9¥ICX  CAA  AIRPOm* 

1345  GLYNN 

3  31  09 

81  23 

14 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2 

3  4 

5 

1372  MARION 

632  19 

84  31 

3  4 

1413  RABUN 

14  34  47 

83  32 

HID 

GUY  W,  RUCKER 

1425  TATLOR 

6  33  33 

84  14 

655 

8A 

MRS.    FOUNTAIN  SHITH 

3 

1433  RICBUOND 

14| 33  22 

81  57 

8A 

EDWIN  S.    EPSTEIN. JR 

3 

CAIRO  3  Hinr 

1463  CRADT 

6  30  S3 

84  12 

265 

6P 

6P 

J.    0.  BELCHER 

2 

5 

CAMIU  A 

1500  MITCHELL 

6  31  14 

64  13 

177 

SF 

8A [JAKES  B.  SPENCE 

2 

3 

CAMP  STCTART 

1544  LIBERTY 

11  31  53 

81  37 

98 

5P 

5P 

J.    F.  BLESSINCTON 

15BS  CHEROKEE 

5 '34  14 

84  29 

894 

C.   B.  TEASLEY 

3  4 

CAKLTOH  BRItXjE 

1601  ELBERT 

14  34  04 

62  59 

500 

8A 

8A 

J.   D.  HOORE 

2 

3 

5 

CARireSVILLE 

1619  FRANKLIN 

14  34  22 

83  14 

HID 

JESSE  N.  BELLAHY 

3  4 

CAMIOLLTON 

1640  CARROLL 

17  33  35 

85  04 

1000 

5P 

6A 

CARROLL  BBCSTING  CO 

2 

3  4 

5 

1657  HURRAY 

13  34  36 

84  43 

BA 

RALPH  U.  HESSER 

3 

CARTE HSV I LLE 

1665  BARTOW 

5'34  10 

84  48 

772 

5P 

5P 

IHOHAS  A.  EVANS 

3 

3 

5 

CARTEBSVILLE  3  SV 

1670  BARTOV 

5 '34  09 

84  50 

BA 

G.  P.  TATUH 

3 

CAVE  SPCS  4  SSW 

1715  POLK 

4^34  03 

85  21 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

1732  POLK 

4,34  01 

85  14 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

3 

5  i 

1856  MURRAY 

12  34  46 

84  47 

6A 

FRANCIS  R.  KF.NDRICK 

3  4 

1906  WALKER 

789 

SPi U.S. DEPT.  INTERIOR 

CBOESTOE 

1927  UNION 

7 , 34  48 

83  54 

1900 

eA 

TVA-570 

3 

CLAYTOH 

1982' RABUN 

14 1 34  53 

83  24 

2000 

6P 

6P 

HRS. GRACE  H  BREWER 

2 

3 

CLERHONT  3  S 

1998  HALL 

3  34  27 

83  48 

hidIjobn  e.  quili.ian 

3  4 

CLEVELAND 

2006  WHITE 

3  34  36 

63  46 

8A 

HARY  L.  SUTTON 

3 

2161  MUSCOGEE 

3  32  38 

84  59 

262 

6P 

7A 

A,    LESTER  HMRN 

2 

3 

5 

COLUMBUS  'B  AIRPORT 

2166  MUSCOGEE 

3  32  21 

64  56 

394 

HID 

HID'U.S.   WEATHER  DUREAU 

2 

3  4 

5  1 

CONCORD 

1198  PIKE 

6  33  06 

84  28 

625 

7P 

C.    R.  SMITH 

3 

2238  THOMAS 

6  31  01 

83  52 

HID 

C.   W.    ELLINGTON. JR. 

3  4 

2246  LUMTXiy 

12  34  36 

64  05 

HID 

HARRY  M.  BDTLER 

2266  CRISP 

6  31  58 

83  47 

336 

6A 

8A 

S.  E.  COX 

2 

3 

5  1 

3263  HABERSHAM 

14,34  31 

63  32 

1500 

8A 

BA 

R.  A.  IRVIN 

2 

3 

5  i 

COVINGTON 

2318  NEWTON 

9  33  36 

63  52 

747 

SAiREV.  WALKER  COHBS 

2 

3 

5  1 

2408  FORSYTH 

3  34  13 

64  08 

1000 

8A 

HILES  M.  WOLFE 

3 

2429  CORDON 

12,34  37 

85  06 

8A 

JOSEPH  B.  MVIS 

3 

2450  RANDOLPH 

61 31  46 

84  48 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEFARTHENT 

2 

3 

5 

DABLOHEGA 

2475  LUMPKIN 

3  34  32 

83  59 

1519 

6P 

8A 

HISS  EHILY  GAILLARD 

3 

5 

DALLAS 

348i  PAULDING 

5  33  5S 

84  50 

JAJOBN  a.  TINNEY 

3  4 

DALTON 

2493  WHITFIELD 

13  34  46 

64  56 

710 

8A 

eA 

JOHN  B.    MC  LELLAN 

3 

3 

5 

2570  TKRRELL 

6  31  47 

64  27 

S.  W.  KENNEY 

257B  DAWSON 

5  34  35 

64  08 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  4 

DIAL  POST  OFFICE 

2627  FANNIN 

7|34  46 

84  13 

1900 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN 

2716  WAYNE 

1  31  39 

81  49 

6A 

MRS. ETHEL  H  THOMPSOB 

3 

2726  WORTH 

6  31  42 

83  S3 

HID  1  JOHN  R.  RUSS 

3  4 

2736  SEMINOLE 

6  31  02  84  50 

139 

8A 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2783  COFFEE 

13  31  30: 82  51 

SA 

FRANK  SIMMONS 

5  ; 

2791  DOUGLAS 

3  33  45 

84  45 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

1 

DOVER 

2799  SCREVEN 

11  32  35 

81  43 

8A 

B.   H.  EVANS 

2839  LAURENS 

10  32  33 

82  54 

234 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2 

3 

3844  LAURENS 

10  32  32 

82  54 

HID 

J.  L.  PRTOR 

3  4 

2966  DODGE 

9  32  12 

83  11 

361 

8A 

eA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2 

3 

3028  CALHOUN 

6  31  34 

84  44 

HID 

DAN  W.  HAMHACE 

3  4 

ELLIJAT 

3115  CIUIER 

12  34  42 

84  28 

8A 

A.    D.  DOVER 

3 

3147  PAULDING 

17  33  51 

84  59 

8A 

HISS  JANET  ALLGOOD 

3 

3271  SPALDING 

6  33  16 

84  17 

946 

>.D 

8A 

L.  C.  OLSON 

2 

3 

5  6 

3295  GORDON 

12  34  26 

84  42 

SA 

DYMPLE  D.  WAHKACK 

3303  LAMAR 

33  03 

84  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2 

3 

5 

FARGO 

3312  CLINCH 

16  30  41 

62  34 

KID 

ST. REGIS  PAPER  CO. 

3  4 

FIELDS  CBOSS  ROADS 

3363  FULTON 

5  34  07 

64  19 

HIDSAHUEL  R.  HARHON 

3  4 

FITZGERALD 

3386  BEN  HILL 

16. 31  43  83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIKE  DEPT. 

2 

3 

5 

FLAT  TOP 

3404  FANNIN 

7  34  51 

64  30 

HID 

TVA-109 

3  4 

FLEMING  EXP.  STATION 

3409  LIBERTY 

2  31  53 

81  24 

19 

4P 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2 

3  4 

5 

FLINT  STONE 

3427  WALKER 

18  34  56 

85  31 

710 

7AjW.    R.    REED,  JR. 

3 

3460  CHAR1.TUN 

15  30  51 

82  01 

73 

7A 

Ltft.^LOYD 

3  4 

FOLKSTON  9  SW 

3465  CHAIU.TON 

15  30  44 

62  07 

120 

5P 

5P 

OOnNOCEE  WLD  LF  8 

3 

3 

5 

FORT  GAINES 

3516  CLAY 

3  31  37 

65  03 

340 

8A 

SA 

HRS.  MATMB  R.  BATES 

2 

3 

5 

PORT  VAIXET 

3544  PEACH 

9  32  33 

83  53 

526 

HID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2 

3 

5 

FRANKLIN 

3567  HEARD 

3  33  17 

65  06 

8A 

0.  V.  BURNS 

3 

Station 

!  

Index  No. 

County 

Drainage  4  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

 1 

Observer 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

PrecipJ 

1  GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  18 

S3  SO 

1254 

6P 

BA 



2  3 

5 

'  CLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

175 

8P 

GOAT  ROCK 

3762 

HARRIS 

32  36 

65  05 

6A 

GA .    POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

CREEHB 

10 

33  34 

83  U 

620 

8A 

HRS . LILLIE  CHR 1ST  I E 

3  3 

5 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

975 

6P 

HRS     EMMA  MATHEWS 

2  3 

5 

HAMILTON  6  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

84  58 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

3  4 

HARALSON 

4070 

6 

33  14 

HRS.    RUTH  T.  CABLE 

BARTWEI.L  3  V 

4133 

14 

34  22 

82  56 

750 

6P 

6P 

2  3 

5 

HAWXINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

33  17 

83  28 

235 

BP 

R .  A .  HC  LENDON 

2  3 

5 

HAZLERURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  53 

82  36 

HID 

WILLIE  J.  ELLIS 

3  4 

HEKPTOWN  CAP 

4243 

UNION 

7 , 34  53 

84  06 

2100 

6A 

TVA-131 

3 

UOGCAROS  HILL 

4388 

BAKER 

31  12 

132 

HID 

EHORY  UNIV.  FLD.STA 
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R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  characterized  by  remarkably  light  precipitation  for  the  season,  with  unfavorably  cold  weather  during  the  first 
12  days  followed  by  unseasonable  warmth  during  the  remainder  of  the  month.  No  severe  storms  occurred,  and  rivers  remained 
at  stages  well  below  normal. 

Mild  weather  at  the  close  of  January  was  followed  by  two  rather  severe  cold  waves  that  intensified  cold  weather  conditions 
during  the  first  12  days.  The  first  cold  wave  was  preceded  by  moderate  to  substantial  general  rains  on  the  1st  and  light 
sleet  or  snow  on  the  2nd  in  northwestern,  west -central ,  and  far  southern  counties.  Temperatures  fell  rapidly  on  the  1st  to 
the  lowest  point  of  the  spell  and  the  coldest  weather  of  the  month  on  the  2nd  or  3rd,  when  lowest  readings  ranged  from  near 
zero  in  the  far  north  to  the  middle  20's  on  the  coast.  Temperatures  moderated  somewhat  after  the  3rd,  but  remained  well  be- 
low normal  with  weather  definitely  classed  as  cold.  The  second  cold  wave  was  introduced  by  moderate  to  heavy  rains  on  .the 
6th  and  7th;  temperatures  began  dropping  on  the  7th,  with  coldest  weather  centering  on  the  8th  and  9th,  when  low  readings 
ranged  from  about  10°  in  the  far  north  to  about  25°  on  the  coast.  As  temperatures  began  to  moderate  on  the  9th,  snow  or 
sleet  began  to  fall  in  northern  counties  on  that  day,  spreading  southward  on  the  10th  as  far  as  Fitzgerald;  this  precipita- 
tion mostly  melted  as  it  fell,  but  in  far  northern  counties  depths  of  snow  on  the  ground  measured  up  to  4.0  inches.  After 
persistently  cold  weather  during  the  first  12  days,  a  change  to  much  warmer  took  place  on  the  12th  to  establish  a  much  warmer 
than  normal  trend  that  remained  in  effect  until  the  close  of  the  month;  whereas  freezing  conditions  occurred  extensively 
on  each  of  the  first  12  days,  little  or  no  freezing  occurred  after  the  12th.  Fair  and  unseasonably  warm  weather  prevailed 
from  the  12th  through  15th,  with  maximum  temperatures  exceeding  75°  at  many  stations.  A  brief  change  to  slightly  cooler  on 
the  16th  was  accompanied  by  extensive  light  rains  that  ended  on  the  17th.  Rising  temperatures  then  produced  one  of  the 
warmest  spells  of  the  month,  with  maximum  readings  on  the  18th  and  19th  exceeding  80°  at  numerous  stations  in  the  southern 
half  of  the  State.  At  the  height  of  this  warmth,  light  rains  began  to  fall  in  northern  counties  on  the  19th,  continuing  in 
northern  and  central  areas  on  the  20th,  and  ending  in  the  southern  half  of  the  State  on  the  21st.  Generally  fair  and  un- 
seasonably warm  conditions  continued  after  the  21st  to  the  close  of  the  month,  with  readings  again  up  to  80°  or  higher  on 
the  last  three  days. 

Temperatures  averaged  50.5°  for  the  State  as  a  whole,  or  0.8°  above  normal,  and  individual  station  averages  ranged  from  40.3° 
at  Blairsville  Experiment  Station  to  55.5°  at  Moultrie.  The  lowest  temperature  of  the  month  was  -1°  at  Blairsvllle  Experi- 
ment Station  on  the  3rd,  and  the  highest  was  85°  at  Millen  on  the  28tb.  Practically  no  freezing  weather  occurred  after  the 
12th,  but  occurrences  during  the  first  12  days  were  almost  daily,  with  extensive  freezing  conditions  to  the  coast  on  each  of 
the  first  five  days,  r Iso  on  the  8th,  9th,   11th  and  12th. 

Precipitation  was  unusually  light  for  February,  averaging  2.01  inches,  or  only  43%  of  normal;  lower  precipitation  averages 
in  February  have  heretofore  since  1878  been  recorded  only  five  times  in  the  years,  1898,  1930,  1938,  1943,  and  1947.  Indi- 
vidual station  totals  ranged  from  0.95  inch  at  Bellville  and  Savannah  Beach  to  4.82  inches  at  Suches.  Almost  all  of  the 
southern  half  of  the  State  had  totals  of  less  than  2.00  inches,  and  only  three  stations  within  this  section  had  less  than 
1.00  inch;  totals  exceeding  4.00  inches  were  limited  to  a  fow  far  northern  stations.  The  maximum  24-hour  fall  of  precipi- 
tation was  2.34  inches  at  Atlanta  WB  Airport  on  the  20th,  but  the  heaviest  daily  falls  of  precipitation  over  the  State  were 
mostly  on  the  1st  or  7th,  and  measurements  exceeded  1.00  inch  only  in  northwestern  and  far  northern  counties,  also  in  the 
south  over  a  narrow  area  from  Bainbridge  to  Swainsboro. 

The  winter  season,  December,  1950,  through  February,  1951,  averaged  47.7°,  or  1.3°  below  normal,  which  is  considerably  cooler 
than  the  two  preceding  abnormally  warm  winters.  As  was  the  case  last  winter,  the  current  winter  was  characterized  by  un- 
usually light  precipitation,  which  averaged  only  7.72  inches,  or  60%  of  normal;  this  compares  the  current  winter  as  the 
driest  in  Georgia  except  the  years,  1890,  1898,  1911,  1938,   and  1950. 

The  severely  cold  weather  of  the  first  12  days  added  further  to  damages  sustained  by  vegetation  and  winter  crops  earlier  in 
the  winter  season,  making  it  necessary  to  replant  grain  and  vegetables  extensively.  No  damage  of  importance,  however,  oc- 
curred to  peaches  or  bedded  plants.  Unseasonable  warmth  that  prevailed  continuously  after  the  12th  stimulated  rapid  growth 
of  vegetation  and  winter  crops,  which  were  almost  completely  spared  from  freezing  conditions  or  frost  during  this  period. 
By  the  close  of  the  month,  pastures  and  replanted  crops  had  improved  greatly  in  both  condition  and  growth.  Soil  moisture 
was  mostly  adequate  during  the  first  part  of  the  month,  but  the  ground  became  rather  dry  during  the  latter  half,  especially 
in  central  and  southern  areas.  Planting  or  replanting  operations  were  carried  on  to  some  extent  in  central  and  southern 
sections,  but  the  ground  was  mostly  too  wet  in  the  north  for  outside  work  during  most  of  the  month.  Cold  weather  during 
the  current  winter  has  already  supplied  the  necessary  number  of  dormancy  hours  for  fruits,  and  .he  outlook,  especially  for 
peaches,  appears  to  be  very  good;   the  development  of  peaches  had  reached  the  blooming  stage  late  in  the  month.       -  rlc 
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In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.     The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers,     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non- recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  yea;  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Uany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
FEBRUARY  1951 


Wind  duection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

percent  ol 
time  horn 
prevailing 

Average 

-s 

•  e 

11 

Direction 
of 

fastest  tnile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

.30-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s< 

ALBANY  «B  AP 

SSE 

10 

5.3 

52 

WSW 

21 

78 

85 

45 

55 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

8 

4.3 

ATHENS  WB  AP 

6 

2 

2 

2 

0 

0 

12 

- 

5.7 

ATLANTA  WB  AP 

NNW 

14 

8.6 

36 

W 

1+ 

76 

82 

53 

59 

4 

1 

4 

0 

0 

1 

10 

62 

6.4 

AUGUSTA  WB  AP 

SE 

10 

6.3 

33 

WNW 

7 

86 

89 

48 

64 

1 

2 

2 

3 

0 

0 

8 

5.1 

COLUMBUS  WB  AP 

NE 

11 

7.8 

83 

88 

55 

69 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

5.6 

ll.\CON  WB  AP 

NW 

12 

9.2 

47 

SW 

1 

78 

85 

49 

57 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

9 

72 

5.5 

ROME  WB  AP 

N 

16 

8.1 

83 

84 

56 

72 

5 

2 

2 

1 

2 

0 

12 

6.4 

SAVANNAH  WB  AP 

NE 

9 

8.4 

39 

NW 

7 

85 

89 

48 

69 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

8 

63 

5.1 

VALDOSTA  WB  AP 

NW 

9 

7.6 

3 

0 

3 

1 

0 

0 

7 

4.0 

^  Also  on  later  date. 

COMPARATIVE  DATA 


1892 

1893 
1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1  900 
1901 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 


Temperature 


51.4 
51.8 
49.2 
38.2 
48.4 

51.3 
45.7 
44.1 
44.8 
44.2 

42.2 
49.9 
47.3 
40.8 
46.9 

48.5 
44.2 
51.3 
46.0 
53.7 

43.6 
49.2 
46.0 
48.5 
48.8 


81 
80 
79 


82 
81 

76 

79 
86 
84 
81 


81 
79 
85 
83 
85 

83 
82 
80 
78 
84 


9 
10 


18 
9 


Precipitation 


3.38 
5.69 
6.88 
3.06 
5  .48 

7.69 

7.33 
8.26 
4.32 

7.49 
8.49 
4.08 
6.78 
2.14 

3.53 
5.76 
6.01 
4.86 
2.39 

5.75 
4.99 
5.34 
4.05 
3.84 


11 

7 


10 
9 


Temperahire 

Precipitation 

Is 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

0  S 
d  ^ 
Zq 

1917 

48.3 

89 

0 

5.23 

9 

1918 

54.0 

90 

10 

2.22 

8 

1919 

48.6 

79 

18 

6  .96 

10 

1920 

46.1 

77 

9 

4  .68 

9 

1921 

51.5 

85 

20 

4  .45 

9 

1922 

55.4 

86 

14 

6.33 

10 

1923 

49.1 

86 

0 

4  .79 

8 

1924 

46.2 

84 

10 

3  .98 

8 

1925 

53.3 

85 

12 

2.11 

7 

1926 

50.6 

82 

15 

4  .54 

1927 

58.1 

87 

21 

4  .54 

9 

1928 

48.5 

82 

7 

5  .04 

10 

1929 

48.1 

86 

12 

8.71 

11 

1930 

53.2 

87 

11 

1  .60 

5 

1931 

49.3 

79 

13 

2.89 

7 

1932 

57.0 

87 

18 

3.97 

10 

1933 

49.7 

84 

0 

5.84 

12 

1934 

43.9 

84 

7 

4.20 

8 

1935 

48.9 

83 

10 

3.53 

8 

1936 

45.5 

82 

-  8 

6.50 

11 

1937 

48.6 

82 

11 

5.29 

10 

1938 

54.7 

84 

17 

1.12 

5 

1939 

54.2 

83 

8 

9. XI 

14 

1940 

46.2 

81 

12 

5  .34 

10 

1941 

43.5 

75 

11 

2.18 

7 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 


Temperature 


43.7 
49.  7 


50.7 

42.7 
51.  2 
55.8 
54.4 

50.5 

49.7 


78 
83 


80 
87 
84 
86 
85 


Precipitation 


4  .53 
1.79 
6  .62 
5.64 
4.22 


8 
3 
15 
11 


5 
12 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  19  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatuie 


station 

Avftrage 

Departure 
from  normal 

1 

M 

s 

Data 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

•a 

1 

Departure 
from  normal 

Qreatest  day 

a 

Snow 

.  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

01  o 

i  "3 

0 

1  Mm.32* 
1  or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

« 

i 
0 

■ 

0 

§ 
0 

0 
If) 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAH 

43.4 

78 

28 

9 

2+ 

18 

2.49 

,76 

7 

T 

T 

2 

7. 

0 

ATHENS 

47.6 

1.8 

77 

26 

11 

3 

485 

12 

2.15 

- 

2.  94 

.64 

7 

T 

10 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

47.9 

.  5 

79 

26 

9 

3 

473 

14 

2.25 

- 

2,  64 

,  68 

7 

.  5 

T 

9 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

46.4 

76 

26 

11 

3 

515 

12 

2. 16 

,  75 

7 

,3 

T 

10 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

47.  5 

2.  2 

76 

26 

8 

2 

484 

0 

11 

3.78 

1.28 

2,  34 

20 

T 

T 

2+ 

6 

1 

1 

ATLANTA  WB  CITY 

47.2 

1.9 

75 

26 

6 

2 

489 

10 

2.92 

- 

1.87 

1 ,37 

20 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

40.3 

-  1.7 

73 

27 

-  1 

3 

19 

3.87 

- 

1.  61 

1.30 

7 

2,1 

1 

CARLTON  BRIDGE 

78 

3 

18 

2.40 

2 ,  57 

.  98 

7 

* 

0 

CARTERSVILLE 

47!3 

2^9 

78 

26 

5 

2 

491 

11 

3.23 

- 

1,46 

1^40 

1 

,  0 

0 

1 

CEDABTOWN 

47.8 

1.6 

78 

26 

7 

3 

476 

0 

13 

3.20 

1,89 

1,26 

1 

T 

0 

6 

3 

1 

CLAYTON 

43.  3M 

1.8 

75 

26 

7 

3 

582 

14 

4.34 

_ 

2,06 

1,30 

7 

2 

9 

^7 

2 

CORNELIA 

46. 5M 

2.3 

72 

26 

7 

2 

507 

2,41 

3,15 

,60 

7 

T 

T 

9+ 

0 

DAHLOHEGA 

45. 0 

1.9 

74 

13+ 

6 

2 

555 

0 

12 

2.81 

_ 

3,06 

.65 

7 

T 

T 

9+ 

9 

3 

0 

OALTON 

46.3 

1.8 

73 

19+ 

5 

2 

0 

9 

4,43 

_ 

1,39 

2.10 

1 

.0 

0 

9 

0 

0 

GAINESVILLE 

46.7 

3.3 

79 

14 

8 

2+ 

507 

13 

2.03 

- 

3,48 

.60 

7 

,1 

T 

10 

0 

HARTWELL  3  W 

47.1 

1.5 

78 

26+ 

12 

2 

499 

0 

11 

3.98 

.81 

1.93 

21 

7 

2 

2 

JASPER 

46.5 

2.3 

75 

14+ 

4 

2 

515 

0 

12 

3.02 

_ 

2,94 

.83 

1+ 

.5 

T 

10 

9 

3 

0 

LAFAYETTE 

47.  6M 

2.9 

77 

26 

4 

2 

490 

0 

11 

4 . 03 

_ 

1,57 

1.12 

7 

T 

0 

8 

4 

2 

ROMS 

47.5 

2.5 

77 

18+ 

7 

2 

485 

0 

12 

X '  f  7 

_ 

1 ,25 

1,55 

?■ 

T 

0 

8 

2 

2 

ROVE  WB  AIRPORT 

45.5 

26 

7 

2 

540 

0 

12 

1,24 

T 

0 

7 

3 

2 

TALLAPOOSA  2  Nlf 

46.5 

2.3 

76 

18+ 

5 

3 

513 

0 

15 

3  38 

_ 

1.64 

1.72 

21 

T 

T 

10 

4 

3 

1 

TOCCOA 

48. 3H 

3.8 

80 

14+ 

12 

2 

473 

0 

12 

2,74 

- 

2.78 

.63 

7 

.5 

0 

11 

3 

0 

WASHINGTON 

49. 3M 

2.3 

80 

26 

13 

2 

434 

0 

11 

2,72 

- 

2.17 

T 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

46.3 

3,11 

,2 

UIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPOHT 

48.9 

-  1.0 

81 

19 

16 

4 

449 

12 

2,39 

- 

1 . 61 

.  60 

1+ 

T 

0 

0 

BROOKLET  1  » 

53.2 

1.2 

84 

28 

20 

2 

339 

8 

1, 19 

2.  72 

.  51 

1 

.  0 

0 

0 

CARROLLTON 

47.5 

.4 

77 

26 

7 

2 

484 

_ 

11 

3,35 

- 

1.40 

1 . 82 

21 

T 

0 

1 

COLUMBUS 

52.6 

2.3 

84 

28 

13 

3 

347 

8 

,96 

4.38 

.32 

21 

,  0 

0 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

50.  0 

80 

28 

12 

3 

416 

0 

10 

1,22 

.37 

1 

T 

0 

7 

0 

0 

COVINGTON 

47.6 

2.7 

78 

26+ 

9 

3 

485 

12 

2.  68 

- 

2,  29 

1.44 

21 

.0 

0 

1 

DUBLIN 

51.7 

.3 

82 

28 

16 

2 

372 

8 

1.45 

- 

3, 18 

.80 

7 

,  0 

0 

0 

EXPERIMENT 

47.9 

2.3 

76 

14+ 

9 

2+ 

474 

11 

1.81 

- 

4.  05 

.  50 

21 

T 

0 

0 

FAIR  VIEW 

48.4 

.  5 

77 

26 

11 

2 

457 

11 

2.05 

2.  61 

.61 

7 

,  3 

0 

0 

FORT  VALLEY 

79 

0 

9 

1.87 

80 

7 

0 

6 

1 

0 

GREENSBORO 

49.0 

2.3 

79 

28 

12 

2 

443 

11 

2.04 

2.53 

.89 

7 

T 

0 

0 

GRIFFFIN 

48.6 

.6 

72 

19 

10 

2 

451 

0 

9 

1 , 91 

3.34 

.61 

1 

T 

0 

0 

LA  ORANGE 

49.8 

.6 

80 

28 

8 

3 

422 

9 

1,48 

- 

3.37 

.40 

1 

T 

0 

0 

LOUISVILLE 

51.0 

1.3 

81 

19 

14 

4 

391 

10 

.60 

7 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

50.7 

82 

28 

14 

2+ 

396 

0 

9 

1.69 

.57 

6 

T 

0 

6 

1 

0 

MACON 

0 

2.06 

- 

2.37 

1.21 

7 

,0 

0 

4 

1 

1 

MILLEDGEVILLE 

50  711 

2 . 2 

79 

19+ 

14 

2 

0 

2.01 

2.  54 

.95 

7 

T 

0 

6 

1 

0 

MILLEN 

52^3 

1.8 

85 

28 

18 

2 

362 

0 

9 

1.36 

_ 

2^72 

!76 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

MONTICELLO 

49.  CM 

1.4 

80 

26+ 

10 

3 

445 

0 

11 

2.13 

- 

3.11 

.85 

21 

T 

0 

6 

1 

0 

NEWNAN 

49.4 

3.0 

76 

26+ 

8 

2+ 

431 

0 

10 

2.  21 

- 

3.17 

.83 

21 

,0 

0 

7 

1 

0 

PINE  MOUNTAIN  VLY 

50.0 

78 

28 

9 

2 

413 

0 

9 

2.03 

1.27 

21 

,0 

0 

3 

1 

1 

SWAINSBORO 

52.3 

82 

19 

15 

2 

369 

0 

9 

1 . 50 

1 . 35 

7 

T 

0 

3 

1 

1 

TALBOTTON 

5d!7 

1.7 

80 

28 

10 

2+ 

395 

0 

10 

2.10 

- 

3.21 

1.12 

21 

,0 

0 

3 

2 

1 

WAYNESBORO 

81 

19+ 

0 

,0 

0 

WEST  POINT 

48.9 

1.3 

82 

28 

8 

3 

453 

0 

10 

1.13 

- 

4.31, 

.42 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

50  0 

1.85 

T 

SOUTHEBK  DIVISION 

AILEY 

S0.6H 

82 

20 

0 

1.28 

7 

.0 

0 

ALAPAflA  EXP  STATION 

51.4 

-  1.9 

81 

19 

16 

2 

11 

2. 10 

- 

2.  21 

1.44 

7 

.0 

0 

1 

ALBANY 

55.0 

2.2 

82 

19 

16 

2 

6 

1.28 

- 

3.64 

.65 

2 

.0 

0 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

53 . 0 

-  1.2 

81 

18+ 

16 

3 

343 

7 

1.05 

3.66 

.45 

1 

.0 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

52.2 

.4 

83 

28 

8 

4 

355 

0 

9 

1.78 

1.  36 

.90 

7 

.0 

0 

5 

0 

AVER  I  COS 

52.5 

l.S 

80 

28 

14 

2 

350 

0 

7 

1.63 

- 

3.26 

.74 

2 

.0 

0 

® 

0 

BAINSBIOGE 

54.5 

.3 

81 

19 

16 

3 

297 

0 

7 

1.05 

7 

.0 

0 

BLACEBEARD  ISLAND 

51. 3M 

81 

27 

24 

2 

378 

0 

1.12 

.64 

7 

.0 

0 

4 

0 

BLAKELY 

53.5 

-  .0 

80 

18+ 

10 

2 

334 

0 

7 

1.24 

- 

4.02 

.0 

0 

6 

0 

BRUNSWICK 

54.9 

.8 

82 

27 

24 

2 

281 

0 

4 

1.28 

1,55 

.96 

7 

T 

0 

4 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

51.5 

79 

27 

23 

2 

375 

0 

6 

1.54 

1.23 

7 

T 

0 

4 

^ 

1 

CAIRO  2  NNW 

54.3 

-  .2 

81 

18 

17 

2+ 

303 

0 

6 

2.62 

- 

1.21 

1.81 

7 

T 

0 

4 

2 

1 

CAMILLA 

55.3 

-  .3 

S3 

18+ 

16 

3 

282 

0 

6 

1 . 65 

- 

2,38 

1.02 

7 

T 

0 

4 

2 

1 

CAMP  STEWART 

54.3 

82 

19+ 

20 

2 

306 

0 

8 

1 .44 

.50 

6+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

CORDELE 

50. 8M 

.2 

11 

2 

0 

,0 

0 

CBTHBERT 

53.7 

2.1 

81 

27+ 

13 

2+ 

324 

0 

7 

1.20 

- 

3.08 

.47 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

DOUGLAS 

53.6 

-  .1 

82 

19 

19 

3 

0 

8 

1.15 

- 

2.90 

.80 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

EASTMAN 

50.8 

-  1.0 

80 

19+ 

16 

2+ 

0 

11 

1.62 

- 

2.99 

.88 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

FITZGERALD 

54.5 

2.1 

83 

28 

18 

2 

302 

0 

8 

2.47 

- 

1.53 

1.41 

7 

T 

T 

3+ 

4 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

53.4 

81 

19 

22 

2+ 

325 

0 

9 

1 .40 

.74 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

54. 4M 

20 

4 

294 

0 

1.20 

.93 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORT  GAINES 

51.8 

.0 

83 

19+ 

12 

4 

0 

10 

1 .43 

3.85 

.  80 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

GLENNVILLE 

53.4 

.1 

81 

19+ 

19 

2 

327 

0 

8 

1.18 

2!  28 

!so 

7 

!o 

0 

5 

0 

HAWEINSVILLE 

51.1 

.3 

81 

19 

15 

2+ 

388 

0 

9 

1.21 

_ 

3.37 

.63 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

BOGGARDS  MILL 

52.4 

.4 

82 

18 

14 

3 

356 

0 

10 

1.43 

2.05 

.73 

7 

.0 

0 

5 

' 

0 

LUMBER  CITY 

50. 3H 

84 

20 

19 

2+ 

0 

13 

1.44 

2.52 

.64 

7 

,0 

0 

4 

2 

0 

MONTEZUMA 

57.0 

83 

28 

14 

2+ 

362 

0 

9 

1.67 

.53 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOULTRIE 

35.5 

-  .5 

82 

18 

17 

2 

273 

0 

6 

2, 12 

1.80 

1,58 

7 

T 

T 

2+ 

3 

1 

1 

QUITMAN 

54.6 

-  .7 

82 

18 

19 

2+ 

293 

0 

7 

1.58 

2.95 

,78 

7 

3 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GD 

50.9 

-  1.5 

82 

27 

IS 

4 

389 

0 

14 

1.27 

2. 15 

,74 

7 

T 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

52.3 

-  .1 

81 

19+ 

21 

2+ 

362 

0 

8 

1.16 

1.98 

,73 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

51.4 

-  1.6 

79 

27 

24 

2 

377 

0 

5 

.95 

1,43 

,46 

7 

,0 

0 

6 

0 

0 

TH0MA3VILLE 

54.3 

-  .7 

82 

18 

18 

2+ 

302 

0 

8 

2,48 

1.98 

1,43 

7 

,0 

0 

6 

2 

1 

TIFTON  2  K 

52.7 

-  .5 

81 

19+ 

17 

2+ 

0 

9 

2.45 

1,58 

1.50 

7 

,0 

0 

3 

2 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

53.8 

-  1.3 

83 

18 

19 

4 

316 

0 

9 

1,40 

2.  65 

,54 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

WAYCROSS 

55.  0 

.3 

83 

28 

21 

2+ 

283 

0 

8 

1,05 

2.97 

,60 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

53.0 

1,53 

T 

STATE 

SO.  5 

.8 

2,01 

2,  62 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3  Fra«BA«r  I95i 


Station 

Day  of  month  , 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

ABBEVILLE 

ADAIRSVILLB 

ADAIRSVILLE 

ADEL 

R 
R 

.49 

.51 
T 

.54 

.01 

.51 

l.OI 
.51 

.84 

T 
• 

.03 

• 

.30 

T 

1.03 

.18 

.04 

.38 

.16 
.29 

.07 

T 

T 

1.80 
1.72 

1.35 

A I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBA NT 

ALBANY  VB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAU 

.49 

.SO 

.99 
.65 

.3S 

.21 

i.2e 

1.44 

.47 

.20 

.7e 

T 
T 

I 

T 

.27 

.02 
.11 

T 

.14 

.12 
.11 

.le 
.11 

.43 

T 

2.10 
1.28 
l.OS 
2.49 

ALLATOONA  DAW 
ALHA  CAA  AIRPORT 
AHERICUS 
AUERICUS  SCS  R  7 
ATHENS 

R 
R 

1.47 
.49 

.33 
.39 

T 

.74 

.13 

.19 
.29 

.40 

1.25 
.90 
.48 
.10 
.84 

.03 
.12 

T 

.11 

.09 

T 

.65 
.10 
T 

T 

.02 
.10 
.52 

.63 

.08 
.18 
.20 
.48 

T 

4. IS 
1.78 
1.63 
1.34 
2.15 

ATHENS  CO.    OP  ACRI 
ATHENS  WB  .ilHPORT 
ATI.ANTA  KIRKWOOD 
ATI.ANTA  re  AIRPORT 
ATLANTA  NB  CITY 

R 
R 

.44 

.04 
.32 
.49 
.83 

.39 
.22 
T 

.04 

.06 
.04 

.68 
.75 
.57 
.43 

.36 

I 
T 

.05 

T 

T 

T 

.04 
T 

.02 

.36 
.39 

.36 
.47 

.95 
.10 
.  13 

T 

T 

T 
2.34 
1.37 

.64 

.53 
1.90 

T 

.02 

2.3S 
3.16 
3.58 
3.78 
2.92 

AUGUSTA  re  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

BBAVERDALE 

R 
R 

.80 
.90 
.20 
1.21 
1.70 

.49 

.10 
.79 

.51 
1.05 

.82 
1.00 

.12 
.20 

T 

.19 

.02 

.47 
.10 

.05 
.  12 

.17 
.12 

.32 
.43 

.60 

.12 

.02 

2.39 

2.99 
3.96 

BELLVILLE 
BLACKBEARD  ISI.AND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELT 

BLUB  RIDGE  RESVR  DAU 

R 

.45 
.28 
.77 

.58 

.  12 
.17 
.61 
.42 

.02 

.38 
.64 
1.30 
.27 
.82 

.07 
.03 

.13 
.07 
.18 

.10 
.02 
.04 

.22 
.51 

.49 

.70 

.10 
.10 
.54 
.27 
.22 

.02 

.05 

T 

.03 
.16 

.93 
1.13 
3.87 
1.24 
3.68 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BRUNSNICK  CAA  AP 

R 
B 

• 

.51 
.18 
.23 
.20 

1.04 

.13 
T 

.89 

.02 
.02 

.47 

.96 
1.23 
1.32 

.21 

.02 

.18 

.03 

.75 

.55 

.04 

.16 
.03 
.06 
.06 

.10 

.08 

6.34 
1.1« 
1.28 
1.54 
1.50 

BUENA  VISTA 
BURTON  DAK 
BUTLER 
BUTLER  CREEE 
CAIRO  2  NNW 

R 

//E 

.37 
.79 
.44 
.03 
.51 

.82 
T 

.35 
.36 
.10 

.08 

.19 
.84 
.75 
1.17 
1.81 

.03 
.13 

.04 

.18 

.66 

.18 
T 

T 

.33 

.61 

.27 

.30 
.48 
.22 

1.39 
3.52 
1.63 
2.48 
2.82 

CABILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

a 

.44 

1.01 
l.OS 
.04 

.07 
.48 

.80 

.50 
.27 

1.02 
.90 
.89 
.81 
.98 

.01 

.06 

.28 
.45 

.01 
.48 

.02 

.20 

T 

.22 
.81 

.02 
.83 
.32 

1.6S 
1.44 
3.31 
3.40 
2.40 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

R 
B 

.31 
.80 
.76 
1.38 
1.40 

.28 
T 

.18 

.69 
.41 
.29 
1.12 
.92 

.03 
.01 

.08 

.38 
.15 
.34 

.36 

.10 
.15 
.03 
.20 

.08 

.31 

1.79 
.40 

1.82 

.20 
.47 

T 

T 

2.03 
3.35 
3.28 
3.26 
3.33 

CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSf 
CBDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHATSWORTB 

R 
R 

1.55 
1.28 
1.26 
1.91 
1.70 

.06 

.19 

.06 

.60 
.94 

.99 
.89 

.82 

.11 

T 

.08 

.02 

.24 
.18 

.07 
.22 

.15 

.12 
.16 

.04 

.08 
.49 

.10 
.44 
.08 
.44 
.64 

.41 

.88 
.70 

.02 

.04 

.02 
.04 

.11 
.06 

3.33 
3.00 
3.20 
4.66 
4.02 

CHICKAHAUGA  PARK 
CBOESTOE 
CLAYTON 
CLSRHONT  3  S 
CLEVELAND 

R 

1.19 
.64 

1.21 
.48 
.75 

.06 
.29 

.03 

.02 
.12 

.80 
1.26 
1.30 
.47 
.76 

.08 
.04 
.07 

T 

.11 
.13 

.10 

.11 
.13 
.99 
.39 
.12 

.  17 
.29 
.  13 
.09 
.49 

.11 
.03 
.15 
.01 
.03 

.69 
.37 
.19 
.50 
.09 

.34 

.82 
.69 

.61 

.07 
.07 

.03 
.03 
.07 

I 

3.85 
4.06 
4.34 

1. 98 
2.9S 

COLUHBDS 

COLUUBDS  re  AIRPORT 

CONCORD 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

R 

R 
R 

.20 
.37 
.76 
.75 
1.19 

T 

.02 
.06 
.28 
.80 

.30 
.21 
.42 
1. 11 
.83 

.08 
.05 

.08 

.10 

T 

T 

.05 
.07 

.57 

.04 
.15 

.20 

.01 

.27 

.34 
T 

.75 

.32 
T 

.26 
.11 

T 
T 

.02 

T 

.96 
1.33 
1.83 
3.23 
4.10 

CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
COIOIING  1  N 
CDRRYVILLE  1  WNW 

.93 
T 

.58 
1.69 

.03 

T 

.57 
.60 
.87 
.72 
1.00 

T 

.04 

.05 

.01 
.03 

.38 
T 

.10 
.15 

.31 
.37 
,35 
.30 

.14 

.09 

.09 
.48 

.17 
.52 
1.44 

.66 
.35 

2.41 
2.68 
a.S6 
4.01 

CDTHBERT 

DAELOHEGA 

DALLAS 

DALLAS 

DALTON 

R 

.31 
.99 

2.10 

.27 

.09 

.47 

.65 

• 

.08 
T 

.12 
.05 

1.14 

.01 
.10 
.19 
.23 
.27 

.49 

.15 

T 

.09 
.06 
.02 
.09 

.04 
1.22 

.12 
.61 
1.29 

.77 

I 

.01 

.04 

.01 

1.20 
2.81 

4.43 

DANBURG  4  NNE 
DAWSON 
DAWSONVILLB 
DAWBONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 

B 
B 

.43 

.30 
.69 
.83 

1.13 
.41 

.09 

.99 
.17 

.27 
.37 
.83 
.42 
.60 

.04 

.05 

.09 
.04 

.14 

.09 

.10 
.43 
.08 

.18 
.38 
.45 

.16 

.02 
.07 
.08 

.09 

.11 
.52 
.95 

.07 
.97 

.49 

T 

.05 
.03 

T 

.03 

1.81 
1.66 
2. S3 
3.39 
3.63 

DOCTORTOWN 

DOLES 

DONALSOKVILLE  2  W 

DOUGIJ^S 

DOUG LASV ILLS 

R 

.04 
.32 
.60 

.63 

.36 
.22 

.38 
.04 

.69 
.26 
.80 
.80 
.98 

T 

.05 

T 

.16 

.26 

.08 
.06 
.10 
.13 
1.40 

1.19 
1.00 
1.39 
I.IS 
3.73 

DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  NO  2 
EASTHAN 
EDISON 

R 

R 

.01 
.40 

.37 

.53 

.51 
.49 

.37 

.47 
.80 
.43 
.88 

.08 

T 

.03 
.04 

.04 

.01 
.01 
.03 

.01 

.03 
.17 
.14 
.21 
.16 

1.12 
1.45 
1.34 
1.82 

ELLIJAT 
ENBRY 

EXPERIUEHT 
PAIRHOUNT 
FAIR  VIEW 

.59 
1.16 

.46 
1.02 

.55 

.48 
.04 

.09 
.07 

.09 

1.20 
.63 
.32 

1.18 
.81 

.11 

.03 
T 

.05 

T 

T 

.08 
.25 
.02 

.64 
.20 
.33 

.16 

T 

.75 
.08 

.28 

.38 
1.41 
.50 
.32 
.57 

T 

I 

.10 

4.15 
3.82 
1.81 
3.10 
3.05 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEVING  EXP  STATION 

R 
R 

R 

.64 

.57 
.83 

.30 

.19 

T 

.18 
.08 

.60 
1.41 

.74 

T 

T 

.03 

.07 

.35 
T 

.01 

.10 

.92 

.06 
.05 

2.59 

.09 

V 

3.31 
3.47 
13.07 
1.40 

FLENINC  EXP  STATION 

FLINTS  TONE 

FOLKSTON 

FOLKSTON 

FOLKSTON  9  SW 

R 
R 

.40 

1.35 

.21 
.25 

T 

.30 

.08 

.18 
.03 

.65 
.65 

.91 
.93 

.03 

.19 

T 

.34 

.32 

.54 

.03 
.18 
.10 
.08 

T 

.03 

1.16 
3.SC 

1.38 
1.30 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
CLSNNVILLE 

.80 
.33 

!25 
.49 

.15 
.17 

T 

.40 

.80 
.  52 
.60 
.90 

.05 
.07 
.03 
.03 

T 

.06 

T 

.24 
.48 
.38 
.03 

.09 

.33 
.30 
.68 
.45 
.13 

T 

1.43 
1.87 
3.33 
2.03 
1. 18 

GOAT  ROCK 
GRXENSBOBO 
GRIFFIN 
BAHILTON  6  W 
BARALSON 

B 

B 

.13 
.03 
.81 

.34 

.22 
.10 

.05 
.06 

.35 
.69 
.39 
.33 
.34 

.04 

.17 
.02 

.06 
.04 
.14 

.12 
.29 
.21 
.10 
.20 

.33 

.33 
.65 
.54 
.78 

1.32 
2.04 
1.91 

1.41 
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Table  3-CoDtmued 


DAILY  PRECIPITATION 


GEOBCIA 
rKSRDABT  1991 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAKTVBLL  3  > 
BAWXIHSVll  1.E 
HAZLEHUBST 
HEHPTOWN  GAP 
BOGGARDS  HILL 

R 

.49 
T 

.70 
.70 
.29 

.36 

.09 
.09 

T 

T 

.20 
.14 

1.14 
.63 

1.13 
.78 
.73 

T 

T 

.16 
.05 

.16 
.30 

T 

.10 
.06 

.02 

.25 

.57 
T 

1.93 
.15 
.16 
.31 
.02 

.01 
T 

T 

.08 

.04 

3.98 
1.21 
2.13 
3.01 
1.43 

JACK30n  DAH 
JASPSR 
JASPKR  7  V 
JESOP 
JOHHTWI 

R 

R 
R 
B 

.29 

.sa 

1.00 
.31 
1.38 

.29 

.26 

.05 
.05 
.29 

.50 
.83 
.90 
.77 
.93 

.09 

.08 
.10 
.16 

.15 
.19 
.04 

.60 

.02 
.21 

.37 

.75 
.21 
.28 

.68 

.03 
.54 

.05 

2.06 
3.02 
2.84 
1.18 
4.25 

JONESBORO 
KINGSTON 
LAFATETTK 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 

B 

.48 
1.30 
1.10 
.72 
.40 

.02 
T 

.66 

T 
1.36 
1.13 
.49 
.36 

.09 
.12 

.90 
T 

.12 
.01 

.16 

.30 
.06 

T 

.11 
.34 

.30 

.36 

T 

.20 
.62 

T 

.50 
.59 
.21 

.87 
.70 
.60 

.02 

.05 
.05 

2.23 
3.83 
4.03 
3.48 
1.48 

LA  GRANGE  S  f 
LIliE  BRANCB 
LIRCOLNTOH 
LITTLE  BICBTOITKB 
LOUISVILLE 

R 
R 

.80 
.04 

.60 
.99 

.37 
.30 

.08 
.25 

.92 
1.22 
.67 
.60 

* 

T 

.16 

.09 

.02 

.19 
.19 

.32 
.27 
.09 

.20 

1.25 
.42 

.39 
.53 

.03 

.08 

3.42 
2.34 
3.21 

LOUISVILLE 
LUHBER  CITY 
LUMPKIN  3  S 
HACON  VB  AIRPORT 
HACON 

R 

.92 
.01 
.23 
.39 
I 

.98 
.40 

.46 

.30 
.57 

.39 
.64 
.12 
.22 
1.21 

.03 

.22 
.07 

T 
T 

T 

.08 

.10 
.24 
• 

T 

.30 
.21 
.30 
.20 
.45 

1.87 
1.44 
1.27 
1.89 
2.08 

HATSVILLE 

HIDViLLE 

HILLEDGBVILLB 

MILLER 

HONTEZUUA 

.11 

.02 
.60 

.37 
.40 

.39 

.93 

T 

.72 
.98 
.95 
.76 
.41 

.10 

T 

.16 
.11 

.10 

T 

.47 
.13 
.15 

T 

I 

.38 
.20 
.41 
I 

.48 

2.05 
1.84 
2.01 
1.36 
1.87 

HONTICELLO 

MOULTRIE 

MOONT  VERNON  2  W 

HEEL  GAP 

HEWNAN 

R 

.49 
.48 

.72 
.39 

T 

1.10 

.03 

.20 
T 

.44 

.42 
1.58 
1.24 
.52 
.48 

.01 

.10 

.01 

.03 

.44 
.04 

.01 
.42 

.12 

.22 

T 

.70 

.85 
.06 
.12 
.06 
.83 

.02 

.02 

2.13 
2.12 
2.48 
3.23 
2.21 

REWTON  EXP  STN  PTPD 
XOOKTOOTLA  CREEK 
H0RCROS3  4  N 
ROTTELT  DAH 
PEARSON 

a 

.81 
1.12 
.27 
.70 

T 

.47 
.05 

.29 

.08 
.90 
.82 
.68 

.01 
.18 

.10 
.03 
.11 

.07 
.06 

.33 
.53 

T 

.10 

.37 

.87 
.66 

.21 
.45 

.80 
.30 
.06 

.03 

.05 
.01 
.10 

1.40 
3.72 
2.80 
3.32 

PINE  MOUNTAIN  VLY 

gCITUAH 

RES*CA 

RISING  FAVN 

SOME 

.40 

T 
1.72 
1.37 
1.9S 

.60 
.08 
.09 
.13 

.36 
.78 
.08 
.80 
1.20 

.04 

.06 
.08 
T 

.19 
.11 
.14 

.30 
.05 
.24 

.02 

.09 
.17 
.02 

.60 
.93 
.14 

1.27 
.20 
.34 
.39 
.29 

.03 

.05 
.07 
T 

2.03 
1.58 
3.45 
4.05 
3.67 

BOMB  8  3W 
ROME  VB  AIRPORT 
SAVAKRAB  OSDA  PL  GD 
SAVANNAB  VB  AP 
SAVANNAS  BEACB  2  H 

R 

1.99 
1.24 
.01 
.38 
.30 

.38 
T 

.11 

.01 

T 

.01 

.01 
.03 

1.36 
1.00 
.74 
.73 
.46 

.03 

T 
T 

.03 
T 

.29 
.43 
.01 
T 

T 
T 
T 

.02 

.01 

.08 
,50 

.42 
.28 
T 

T 

.06 
.04 
.03 

I 

T 

3.74 
3.47 
1.27 
1.16 
.65 

SPARTA 
8PABTA  RO  2 
STAITLST  GAP 
S0CHBS 
SUMMERVILLB 

R 
R 

.92 
.99 
1.16 
1.19 

.94 

.14 

.07 

.59 

1.12 
.91 
.85 

1.41 
.64 

.02 
.17 

T 

.09 

.13 
.03 

.40 

.21 
.09 

.14 

.17 

.40 
.24 

.03 

.56 
.10 

.60 
.49 
.28 
.47 

1.10 
.58 
.05 

1.09 
.67 

T 

.09 
T 

2.95 
2.99 
3.56 
4.83 
3.83 

SVA I NSBOBO 
SVSET  GUM 
SYl-VABIA 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  KV 

B 
8 

.07 
.70 
?40 
.56 
.73 

.60 
.03 

1.35 
.24 
.55 
.42 
.78 

.29 

T 
T 

.50 

T  . 

.03 

.52 

.21 
.15 

.08 
.02 
.06 
1.12 
1.72 

.03 

.09 

1.50 
3.30 

i.oa 

2.10 
3.38 

TATLOBSVILLE 
TBE  ROCK 
TBOMASVILLE 
TIF1X)R  2  N 
TITUS 

R 

1.22 
.31 
.69 

.65 

.02 
.70 
.30 

.35 
.13 

.94 

.17 
1.43 
1.50 

.70 

.01 
.04 

T 

.31 

.17 
.05 

.18 

.11 
.10 

.35 

.02 

.12 
.42 

.41 

.88 

.20 
.29 
.53 

T 

.03 

.17 

3.44 
1.40 
3.48 
2.46 

3.69 

TOCCOA 

TSAT  HOUITTAIK 
TUNHKL  BILL 
TALDOSTA 

VALDOSTA  VB  AIRPORT 

R 

.23 
1.01 
2.00 
.49 
.94 

.37 
.01 

.39 

.26 

.33 

.63 
.77 
.87 
.38 
.40 

.04 
T 

.11 
.13 

.07 
.40 
.01 

T 

.62 
.01 
.10 

.01 

.01 
.29 
.06 

.10 
.87 
.44 

.58 
.08 
.43 
.21 
.13 

.02 

.05 

.01 

T 

2.74 
3.78 
4.12 
1.34 
1.40 

V&LBSKA 

lASBINGTOX 
VATKIN3VILLB  SCS  3 
V Arc ROSS 
VATHBSBORO 

1.11 
* 

.43 

.41 

.20 

1.92 
.43 
.60 

.03 

T 

.17 

.26 

.10 

.60 

.63 
.80 
.05 
.04 
.47 

.27 

2.72 
2.17 
1.05 

VEST  POINT 
VINDEB  3  NV 
VOODBUR? 
WOODSTOCK 
TOUNG  BARRIS 

R 

.15 
.73 

1.13 
.64 

T 

.10 
.09 

.30 

.31 
.70 
.94 

1.00 

.82 

T 

.17 
.10 
.10 

.08 

.01 

T 

.42 

.09 
.09 
.07 

.42 

.12 
.11 
.39 
.10 

.01 

.39 
.59 

.08 

.34 
.84 
.42 

.01 

.01 

.03 

.16 

1.13 
2.67 

3.92 
3.11 

Sm  nSmnaem  aotM  foUowlaQ  Station  ludn. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


G£QRG I A 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  •nding 


P.  M.  Houi  •nding 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

-1st- 

* 

* 

.49 

* 

* 

■ 

.03 

.  0 

55 

72 

* 

.  25 

22 

06 

02 

■ 

.01 

01 

02 

11 

.  26 

.  06 

.  01 

01 

01 

02 

04 

.  01 

.  30 

.  20 

.  03 

.  01 

.  16 

17 

09 

.  14 

.  03 

.  16 

.  01 

.  01 

.  02 

.  14 

.  01 

.  10 

.11 

.09 

• 

• 

. 

.60 

. 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.27 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.  16 

.30 

.13 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

.17 

.38 

.26 

.04 

.01 

.16 

.07 

.05 

.02 

.01 

.04 

.04 

.  14 

.30 

.12 

.03 

.02 

.05 

.08 

.20 

.  54 

.  14 

.04 

.03 

.05 

.04 

.06 

.04 

.  01 

.  19 

.36 

.41 

.  16 

.42 

.08 

.03 

.04 

.05 

.26 

.12 

.01 

.04 

.06 

.23 

.04 

.50 

.10 

.06 

05 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.23 

.16 

.29 

.29 

.11 

.05 

.01 

.01 

.16 

.19 

.02 

.04 

01 

01 

.  01 

.02 

04 

.  14 

.  25 

.  18 

.03 

20 

.01 

.  01 

.02 

.  11 

.  10 

nT 

n-T 

.  02 

ni 

* 

40 

.  05 

.  03 

.  02 

.01 

.01 

.23 

.02 

.05 

.  15 

.11 

.01 

.06 

.04 

.22 

.19 

.03 

.02 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

2.41 

• 

■ 

.  03 

.  08 

.02 

.03 

.  03 

.05 

01 

• 

02 

.  07 

.  20 

.02 

.  01 

.  01 

.  34 

OS 

■ 

.  12 

.11 

.04 

.20 

.09 

.01 

.14 

.37 

.16 

.27 

.03 

.02 

07 

■ 

.03 

.05 

.09 

.06 

.01 

1  38 

1  n 

■ 

m 

■ 

■ 

1 1 

.  05 

.  05 

.  07 

.  34 

.  03 

.  06 

.02 

.  08 

.01 

.  18 

.  18 

.  12 

.03 

.01 

.  11 

.09 

.01 

.02 

.21 

.12 

.02 

.07 

.12 

.  11 

.20 

.19 

.02 

.01 

.02 

.65 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 

.11 

.07 

.85 

.30 

.08 

.05 

.06 

.02 

.12 

.16 

.40 

.27 

.10 

.03 

.03 

.05 

.01 

.04 

.05 

.  11 

.09 

.09 

.03 

.01 

.01 

.24 

.  15 

.02 

.06 

.  10 

.  30 

.  26 

.  29 

!l3 

.27 

.20 

!o2 

.08 

.02 

.01 

.08 

.07 

.15 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.17 

.07 

.01 

.01 

.03 

.01 

.18 

.16 

.21 

.30 

.07 

.05 

.01 

.26 

.02 

.09 

.04 

.06 

.01 

* 

* 

.40 

• 

. 

• 

.01 

.01 

.24 

.11 

.04 

.02 

.73 

-2d- 

.  44 

-3d- 

1 

-6 

:h- 

.10 

.03 

.05 

* 

« 

• 

.03 

.11 

.02 

.02 

.04 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.08 

.22 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.09 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.  04 

.03 

.03 

.01 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBAKT  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAB 
ALHA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CAOTON 
CARNESVILLE 
CARHOLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTB 
CLERHOWr  3  S 
COLUKBUS  WB  AIRPORT 
COOLIDGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

BAZLEBURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESOP 

JOBNTOWN 

LAFATETTK 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

MEWTON  EXP  STH  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANKAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  lA 

THE  ROCK 

TRAY  HOUMTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


BRASSTOWN  BALD 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAU 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATL.\NTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CLERMONT  3  S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

DAKBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

BAZLEBURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOBNTOWN 

U FAYETTE 

LIME  BRANCB 


.05 
.07 


.02 
* 

.05 


.12 
.09 

.27 


.06 
.01 


.03 
.02 
.01 
.01 


.02 
.04 
.02 


.01 
.01 
.03 


.01 
.09 


.09 
.15 
.08 
.01 


.10 
.14 

.01  J 

.02  I 
.06  I 


.01 

.02 


.20 
.01 


.08 
.10 


.28 
.06 
.01 


.01 
.01 
.01 
.11 
.10 
.03 
.07 


.01 
.01 


.01 
.04 


.09 
.01 


.01 
.01 
.04 


.05 
.25 


.04 
.04 


.05 
.03 


.03 
.13 
.01 


.01 
.02 
.01 
.03 
.02 
.02 

.15 
.14 


Sm  r.f.r.iic.  not*,  rollowlog  St. 
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Tabla  4-Coiiiioiiad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUART  1951 


A.  M.  Houx  ending 


34       56789      10      11  12 


P.  M.  Houx  ending 


10      11  12 


LOUISVILLE 
LUMPKIN  3  S 
MACOK  WB  AIRPORT 
NEEL  GAP 

NEHTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


.01  .03 
.09  .04 


.05 
.01 


.02 
.03 


.01 
.05 


.03 
.01 
.10 
.13 


ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  H  7 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CARROLLTON 
CHATSWORTB 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DAWSONVILLE 
FARGO 

HAMILTON  6  W 
LAFAYETTE 
LOUISVILLE 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 
NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
TRAY  MOUNTAIN 
WATKINSVILLE  SCS  3 


ALMA  CAA  AIRPORT 
EDISON 


-7th- 


.02  .02 
.03  .06 


.04 
.21 


.06 
.02 


.10 
.07 
.01 


.01 
.06 
.20 


.25 
.17 
.01 


.02 
.30 
.01 
.17 
.05 


.22 
.05 
.04 


.01 
.01 


.04  .02 
.08  .05 


ABBEVILLE 

.32 

.10 

.03 

.01 

.05 

.05 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

* 

.20 

• 

• 

• 

• 

* 

.20 

ALLATOONA  DAM 

.07 

.06 

.69 

.24 

.19 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

• 

.02 

• 

* 

« 

* 

* 

.90 

AMERICUS  SCS  R  7 

.02 

.08 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.09 

.02 

.25 

.05 

.02 

ATlj>NTA  WB  CITY 

.05 

.01 

.23 

.07 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.13 

.15 

.02 

.05 

.04 

.03 

.09 

BAINBRIDGE 

.01 

.01 

.21 

BELLVILLE 

.01 

.06 

.01 

.11 

.04 

.01 

.09 

.04 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.08 

.22 

.06 

.83 

BUENA  VISTA 

.02 

.01 

.09 

.07 

BURTON  DAM 

// 

.08 

.07 

.14 

.04 

.  21 

.09 

.01 

CANTON 

.03 

.05 

.25 

.14 

.  13 

.01 

CARNESVILLE 

.03 

.02 

.22 

.05 

.24 

.12 

.01 

CARROLLTON 

.05 

.01 

.13 

.05 

.04 

.01 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.53 

.12 

.24 

.03 

.02 

CHATSWORTB 

.23 

.27 

.12 

.17 

.03 

CLERMONT  3  S 

.09 

.06 

.14 

.09 

.09 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.01 

.  18 

.01 

.01 

COOLIDGE 

.41 

.37 

.01 

.31 

.01 

COOPER  GAP 

.20 

.13 

.12 

.06 

.  10 

.02 

DANBURG  4  NNE 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.14 

.02 

DAWSONVILLE 

.09 

.10 

.06 

.07 

.09 

.01 

DOLES 

.02 

.06 

.02 

.10 

.05 

.01 

DUBLIN  NO  2 

.15 

.07 

.01 

.04 

.01 

.03 

.12 

FARGO 

.05 

.08 

.10 

.45 

FIELDS  CROSS  ROADS 

* 

« 

• 

* 

.60 

FLEMING  EXP  STATION 

.10 

.11 

.20 

.01 

.06 

.10 

FOLKSTON 

.14 

.01 

.01 

.01 

.  51 

.21 

HAMILTON  6  W 

.05 

.18 

.05 

.01 

.03 

HARALSON 

.01 

.01 

.04 

.22 

.03 

.03 

HAZLEHUHST 

.01 

.10 

.68 

.01 

.18 

.15 

JACKSON  DAM 

.06 

.03 

.14 

.06 

.19 

.02 

JASPER  7  W 

.11 

.32 

.17 

.20 

.08 

.02 

JESUP 

.11 

.01 

.01 

.16 

.02 

.36 

.10 

JOHNTOWN 

.04 

.11 

.10 

.08 

.26 

.21 

.11 

.01 

LAFAYETTE 

.17 

.12 

.13 

.03 

.02 

.01 

LIME  BRANCH 

.32 

.36 

.12 

.11 

.01 

LOUISVILLE 

.12 

.07 

.03 

.02 

.06 

.07 

.02 

LUMPKIN  3  S 

.03 

.08 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.10 

.10 

NEEL  GAP 

.24 

.02 

.08 

.15 

.03 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

ROME  8  SW 

♦ 

• 

* 

• 

* 

* 

ROME  WB  AIRPORT 

.63 

.20 

.13 

.04 

SAVANNAH  WB  AP 

.09 

.08 

.17 

.01 

.01 

.35 

SPARTA  NO  2 

.16 

.02 

.01 

.03 

.  14 

.15 

STANLEY  GAP 

.20 

.30 

.  10 

.  20 

.05 

SWEET  GUM 

.19 

.04 

.01 

SYLVANIA 

.01 

.05 

.19 

.01 

.02 

.01 

.11 

.  11 

THE  ROCK 

.01 

.07 

.01 

.06 

.02 

TRAY  MOUNTAIN 

.15 

.27 

.03 

.19 

.09 

.04 

VALDOSTA 

.05 

.08 

.03 

.21 

.01 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

.01 

• 

« 

« 

.39 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.04 

.06 

.26 

.06 

.01 

WINDER  3  NW 

.01 

.07 

.11 

.02 

.44 

.04 

.01 

.01  .02 


-9th- 


.08  .06 

.02     .02  .04 

.04     .01  .02 

.01  .03 


.02     .03  .01 


-10th- 
-12th- 


.01     .05  .11 
.01 


.12 

.03  .04 


.01 

.01  .01 


.01     .01  .01 


.03 
.04 


.01 


.01 
.01 


S««  rcfareace  i 


I   follOVlBS  StK 
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Tabis  4-Coiilinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  •ndlng 


4        5       6       7       8  9 


P.  M.  Hour  ending 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

o 

* 

• 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

.03 

4.10 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.30 

• 

« 

* 

* 

• 

• 

.65 

.65 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.03 

.06 

.07 

.36 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.07 

.06 

.02 

.39 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.08 

.18 

.01 

.08 

.08 

.05 

.07 

.02 

.05 

.01 

.04 

.66 

.01 

.06 

.07 

.05 

.45 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.06 

.02 

.05 

.02 

.03 

.08 

.36 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.01 

.01 

.24 

.01 

.02 

.18 

.02 

.01 

.22 

.01 

.02 

.06 

.06 

.10 

.01 

.07 

.01 

.35 

.04 

.05 

.03 

.09 

.11 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.57 

.22 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.09 

.04 

.43 

.01 

.03 

!o2 

.03 

.01 

.01 

.35 

.10 

.10 

.03 

.01 

.03 

* 

* 

.03 

.01 

.04 

.01 

.02 

.06 

.14 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.08 

.16 

* 

» 

* 

♦ 

» 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

.02 

.01 

.01 

.01 

.30 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

.05 

.01 

.01 

.01 

.29 

.04 

.01 

.01 

.43 

.14 

.05 

.04 

.40 

.10 

.12 

.02 

.01 

.04 

.01 

.50 

.02 

.05 

.10 

.11 

.05 

.01 

.01 

.40 

.10 

.02 

.05 

.17 

.03 

.04 

.01 

.04 

.03 

.04 

.08 

.03 

.07 

.05 

.42 

.10 

.10 

.13 

.05 

.18 

.10 

.03 

.05 

.15 

.01 

.18 

.03 

.10 

.20 

.15 

.04 

.60 

.08 

.10 

.24 

.01 

!03 

.10 

.01 

.26 

.12 

.01 

.07 

.02 

.01 

.01 

.05 

.16 

.08 

.07 

.04 

.06 

.05 

.09 

.06 

.08 

.08 

.04 

.75 

.01 

.05 

.05 

.06 

.13 

.02 

.33 

.08 

.08 

.04 

.20 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.07 

.04 

.03 

.04 

.07 

.02 

.01 

.49 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.27 

.01 

.01 

.02 

.16 

.16 

.04 

.02 

.07 

.04 

.04 

.02 

.10 

.  06 

.  02 

.  02 

.37 

!37 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.04 

.08 

.09 

.  04 

.01 

.62 

.01 

.18 

.01 

.20 

.08 

.03 

.01 

.01 

.02 

.04 

.22 

.  08 

.  08 

.18 

.06 

.03 

.08 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.50 

.02 

.01 

.13 

.05 

.01 

.11 

.11 

.01 

.01 

.56 

.01 

.03 

.07 

.05 

.15 

.12 

.52 

.04 

.09 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.25 

.11 

.11 

.06 

.28 

,49 

.14 

.63 

.25 

1.94 

.15 

2.34 

ADAIRSVILLE 


ATIJl'TIC  WB  CITY 
CAVE  SPGS  4  SS» 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FARGO 

LIHE  BRANCB 
WINDER  3  NW 


ADAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAU 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DAMBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HAMILTON  6  W 

BARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCB 

NEEL  GAP 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  NW 


-14th- 

I 

-15th- 


.01  .02 
«  « 

.01 


.02 

.02  .02 


.06  .03 
.01 


.01 
.06 


.01 
.01 


.04 

.01 


.01 
.01 


.03  .02 
.03 


.02 
.02 


.01 
.02 


.06 
.09 

.06 
.08 

.02 


.01 
.01 


.03 
.05 


.02 
.05 
.01 


.06 
.01 


.01  .02 
.05 
.01 


.07 
.06 


.04 
.26 


.06 
.08 
.04 


AMERICUS  SCS  R  7 

.02 

.06 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.01 

.01 

ATLANTA  WB  CITY 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

.04 

.02 

.01 

.02 

.04 

CARNESVILLE 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

CARROLLTON 

.01 

.01 

.01 

CLERMONT  3  S 

.01 

.04 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.07 

.05 

.01 

.02 

COOPER  GAP 

.01 

DANBURG  4  NNE 

.02 

.09 

.04 

.02 

DUBLIN  NO  2 

.01 

.01 

.01 

HAMILTON  6  W 

.02 

.04 

.03 

.01 

BARALSON 

.08 

.08 

.04 

JACKSON  DAM 

.07 

.04 

.02 

.01 

.01 

JASPER  7  W 

JOHWTOWN 

• 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

.06 

.02 

.  01 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.11 

.02 

NEEL  GAP 

.01 

SPARTA  NO  2 

.01 

.03 

.07 

.02 

SYLVAN lA 

THE  ROCK 

.05 

.03 

.01 

.01 

TRAY  MOUNTAIN 

.01 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.05 

.11 

.01 

.07 

.02 

WINDER  3  NW 

.03 

.06 

.03 

-17th- 


.03 
.02 


.01 

.01  .01 


.01  .01 
.03  .05 


.01 
.03 


ROME  WB  AIRPORT 


ADAIRSVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CANTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

JASPER  7  W 

JOHNTOWN 

UFAYFTTE 

LIME  BRANCH 

NEEL  GAP 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  CUM 

TRAY  MOUNTAIN 


ADAIRSVILLE 
ALUATOONA  DAM 
ATLANTA  WB  AIRPORT 


-18th- 

i 

-19th- 


.01 

.01     .07  .01 


.03     .02  .02 


.05 
.03 


-20th- 


rollovlnc  StfttioB  Indci. 
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Tabu  4-Coollnud 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGU 
FEBRIUBT  19S1 


A.  M.  Hoax 


8       9      10      11  12 


P.  M.  Hoar  madiaq 


8       9       10      11  12 


ATLAMTA  WB  CITY 
BRASSTOWK  BALD 
BURTOK  DAU 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERJlOffT  3  S 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DAKBVRG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JOHNTOWN 

U  FAYETTE 

tA  GRANGE  S  W 

LIME  BRANCH 

KEEL  CAP 

ROME  8  SW 

ROME  VB  AIRPORT 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SVEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOOMTAIH 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  NW 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICDS  SCS  R  7 

ADGDSTA  WB  AIRPfiRT 

BELLVILLE 

BRASSTOWK  BALD 

BBtmSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

COOLIDGE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLXSTON 

HAMILTON  6  W 

BAZLEBiniST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

LOUISVILLE 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 
NEEL  GAP 

HEWTON  EXP  STK  PTPD 
PEARSON 

SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA  NO  2 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA 

VALD03TA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 


BRASSTOWN  BALD 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
COOPER  GAP 
DAWSONVILLE 
FLAT  TOP 
LAFAYETTE 
SWEET  GUM 


BAINBBIDGE 
BRASSTOWN  BALD 
FLAT  TOP 
STANLEY 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 


.01 

.01     .01  .03 


.60 
.12 
.14 
.66 


1.15 
.36 
.53 
.22 


• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

.20 

.35 

.15 

.05 

.05 

.02 

.07 

.01 

.25 

.01 

.01 

.08 

.03 

.01 

.04 

.01 

.05 

.06 

.02 

.01 

.12 

.04 

.01 

.01 

• 

• 

* 

• 

.14 

.02 

.03 

.04 

.27 

.  10 

.02 

.29 

.01 

.17 

.03 

.10 

.11 

.01 

.04 

.01 

.02 

.52 

.05 

.01 

.03 

.02 

.06 

.  14 

.01 

-21st- 


.11 

.08 


.02  .01 
.03  .03 


-26th- 

I 

-27th- 


•  1.84 

-28th- 


•        »  .78 


.01     .01  .03 


.04 
.09 


.07  .38 
1.09 


.28 
.17 


■VO 
.44 

1.10 
.12 
.36 
.20 


.12 
.32 


.67 
.20 
.29 


.63 
.05 


.11 
.12 


.08 
.16 


.08 
.01 


.02 
.02 


.01 
.19 


.13 
.03 
.18 
.01 
.02 

.08 
.12 
.05 


.33 
.46 


.31 
.06 
.54 

.20 


S»«  r«fer«iM;«  iiot«s  foUovlDg  Stktlon  liutox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GKOBOIA 
FEBBDABT  19S1 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

AILET 

HAZ 

45 

45 

S3 

61 

65 

57 

41 

55 

47 

58 

71 

75 

76 

73 

62 

80 

82 

79 

62 

70 

69 

71 

78 

79 

77 

MIH 

34 

18 

22 

33 

41 

22 

22 

26 

23 

30 

33 

40 

43 

46 

47 

52 

53 

1  56 

35 

33 

35 

37 

44 

47 

S3 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

65 

68 

35 

40 

55 

60 

60 

60 

48 

63 

58 

60 

71 

74 

77 

75 

58 

76 

81 

80 

77 

67 

71 

73 

73 

75 

77 

76 

MI  N 

62 

16 

19 

20 

21 

34 

36 

23 

24 

27 

30 

30 

33 

38 

43 

48 

52 

56 

48 

51 

56 

34 

33 

36 

36 

39 

43 

48 

ALBANY 

MAX 

79 

69 

31 

43 

55 

60 

61 

58 

49 

55 

55 

58 

73 

75 

76 

77 

70 

77 

83 

79 

77 

70 

69 

73 

72 

76 

80 

79 

MIN 

67 

16 

18 

22 

29 

37 

53 

25 

24 

39 

34 

35 

42 

48 

48 

54 

55 

57 

55 

SB 

56 

39 

43 

47 

46 

48 

53 

65 

ALBANT  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

31 

44 

54 

60 

62 

60 

47 

56 

52 

58 

72 

76 

77 

76 

63 

78 

81 

81 

77 

68 

69 

72 

! 

73 

76 

78 

79 

81 

MIN 

25 

17 

16 

20 

25 

35 

33 

24 

28 

38 

35 

33 

39 

45 

49 

54 

56 

55 

53 

57 

,50 

37 

40 

45 

44 

** 

50 

53 

ALLATOONA  DAK 

MAX 

51 

51 

24 

40 

55 

59 

47 

36 

40 

39 

39 

49 

56 

70 

71 

51 

44 

63 

73 

65 

1 

65 

51 

61 

61 

68 

72 

75 

78 

MIN 

36 

9 

9 

12 

21 

21 

15 

16 

32 

31 

32 

30 

30 

34 

30 

31 

31 

43 

48 

49 

49 

40 

31 

31 

33 

39 

44 

50 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

69 

37 

47 

55 

60 

65 

61 

49 

59 

55 

59 

69 

76 

77 

77 

60 

74 

80 

81 

80 

66 

71 

71 

73 

76 

78 

78 

83 

MIR 

30 

19 

33 

18 

21 

36 

35 

24 

27 

40 

30 

31 

39 

39 

43 

50 

51 

50 

49 

52 

50 

36 

33 

38 

37 

40 

45 

48 

AMEBICDS 

MAX 

89 

35 

44 

53 

59 

60 

59 

46 

47 

48 

57 

69 

73 

74 

75 

70 

69 

79 

78 

74 

74 

67 

69 

71 

76 

79 

77 

80 

MIN 

34 

14 

15 

18 

26 

35 

45 

21 

27 

37 

35 

33 

39 

44 

49 

51 

55 

55 

50 

57 

53 

36 

40 

** 

42 

1  « 

55 

53 

ATHENS 

MAX 

sa 

32 

43 

51 

60 

57 

56 

40 

39 

34 

51 

69 

73 

76 

67 

53 

58 

74 

75 

69 

67 

67 

65 

68 

73 

77 

75 

74 

MIN 

37 

12 

11 

21 

34 

31 

31 

16 

38 

30 

29 

38 

33 

38 

42 

36 

38 

43 

43 

53 

48 

35 

35 

36 

37 

47 

57 

53 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

SB 

32 

44 

52 

60 

57 

56 

46 

39 

35 

S3 

70 

73 

76 

78 

58 

59 

76 

77 

72 

70 

69 

68 

70 

74 

79 

77 

76 

MIN 

29 

12 

9 

16 

18 

27 

43 

17 

28 

31 

31 

25 

30 

35 

37 

40 

39 

39 

40 

53 

49 

33 

30 

33 

35 

43 

55 

53 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

31 

41 

SO 

55 

55 

55 

39 

37 

34 

49 

67 

70 

74 

60 

44 

58 

73 

73 

68 

57 

66 

64 

66 

72 

76 

73 

73 

MIN 

18 

13 

11 

22 

33 

31 

23 

16 

28 

29 

29 

30 

35 

42 

43 

38 

38 

44 

45 

54 

42 

34 

40 

37 

39 

49 

55 

54 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

24 

41 

49 

58 

55 

56 

37 

40 

38 

50 

69 

71 

74 

63 

48 

60 

75 

73 

71 

57 

63 

65 

69 

73 

76 

65 

73 

MIN 

IS 

8 

10 

23 

30 

36 

21 

14 

31 

32 

30 

32 

41 

45 

47 

40 

39 

48 

49 

55 

41 

38 

38 

43 

45 

49 

55 

53 

ATLANTA  WB  CITY 

MAX 

58 

20 

38 

50 

57 

55 

55 

34 

39 

36 

50 

67 

72 

72 

62 

46 

61 

74 

71 

70 

55 

61 

65 

69 

73 

75 

64 

72 

MIN 

13 

6 

10 

19 

31 

39 

18 

13 

30 

30 

28 

38 

43 

51 

46 

38 

38 

52 

54 

53 

40 

36 

38 

48 

50 

50 

56 

55 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

35 

44 

52 

59 

63 

59 

46 

45 

40 

55 

69 

75 

77 

63 

52 

64 

76 

81 

78 

68 

67 

66 

67 

75 

78 

80 

78 

MIN 

25 

IS 

21 

16 

22 

25 

28 

19 

29 

28 

26 

27 

33 

36 

40 

43 

42 

41 

54 

50 

47 

38 

34 

35 

35 

41 

53 

53 

BAINBRIDGE 

MAX 

76 

46 

35 

55 

62 

65 

63 

59 

63 

62 

61 

74 

77 

77 

79 

79 

70 

80 

81 

80 

77 

70 

76 

74 

80 

77 

80 

80 

MIN 

39 

18 

16 

17 

21 

35 

49 

21 

22 

42 

34 

31 

39 

40 

41 

53 

53 

47 

50 

60 

56 

40 

40 

44 

43 

44 

50 

51 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

65 

53 

46 

50 

55 

59 

66 

53 

55 

54 

63 

68 

68 

63 

52 

63 

65 

70 

68 

62 

61 

74 

81 

73 

MIN 

48 

24 

32 

27 

29 

37 

52 

26 

30 

34 

33 

43 

43 

42 

48 

50 

49 

58 

58 

43 

37 

40 

40 

S3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

52 

52 

22 

47 

44 

54 

52 

35 

33 

35 

40 

60 

66 

73 

70 

67 

45 

63 

68 

60 

68 

45 

59 

63 

64 

71 

73 

63 

MIN 

38 

2 

-  1 

16 

12 

21 

24 

8 

9 

34 

31 

21 

33 

36 

30 

33 

34 

30 

40 

53 

43 

28 

22 

23 

27 

34 

34 

40 

BLAKELY 

MAX 

68 

29 

46 

52 

60 

60 

59 

46 

52 

54 

59 

70 

75 

76 

77 

68 

75 

80 

78 

77 

71 

70 

73 

73 

74 

77 

79 

80 

MIN 

28 

10 

13 

22 

28 

36 

43 

23 

28 

39 

33 

34 

41 

45 

49 

53 

56 

56 

57 

60 

53 

38 

40 

45 

49 

45 

55 

55 

BROOKLET  1  K 

MAX 

67 

45 

44 

52 

61 

68 

59 

50 

53 

50 

56 

70 

75 

78 

73 

62 

68 

82 

83 

80 

s 

68 

87 

69 

78 

79 

81 

84 

MIN 

45 

20 

38 

31 

25 

35 

47 

23 

27 

37 

38 

32 

39 

43 

44 

47 

52 

53 

50 

55 

56 

40 

37 

38 

39 

43 

51 

SS 

BRUNSWICK 

MAX 

77 

41 

50 

54 

58 

65 

65 

55 

55 

52 

54 

66 

73 

74 

72 

58 

69 

78 

80 

80 

70 

66 

66 

70 

73 

79 

83 

77 

MIN 

52 

24 

31 

30 

33 

42 

54 

27 

33 

43 

33 

36 

43 

45 

45 

51 

49 

51 

53 

52 

57 

44 

41 

46 

47 

49 

51 

51 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

76 

40 

49 

50 

55 

63 

66 

46 

54 

48 

50 

63 

70 

70 

67 

54 

62 

69 

69 

68 

70 

60 

63 

63 

71 

74 

79 

74 

MIN 

39 

23 

30 

28 

30 

39 

38 

27 

30 

42 

34 

33 

43 

42 

43 

50 

50 

49 

51 

53 

52 

« 

40 

41 

41 

47 

50 

52 

CAIRO  2  Hire 

MAX 

71 

36 

43 

55 

60 

66 

62 

48 

64 

58 

59 

72 

75 

77 

77 

71 

78 

81 

78 

79 

69 

70 

73 

73 

76 

77 

76 

80 

MIN 

36 

17 

17 

21 

27 

37 

48 

25 

27 

39 

35 

34 

40 

44 

SO 

53 

55 

51 

53 

57 

56 

38 

41 

45 

41 

43 

50 

54 

CAMILLA 

MAX 

75 

40 

45 

55 

61 

66 

60 

52 

61 

57 

60 

75 

78 

77 

78 

75 

80 

83 

82 

77 

76 

73 

75 

73 

77 

79 

79 

S3 

MIN 

39 

17 

16 

20 

24 

40 

50 

24 

28 

43 

33 

34 

42 

43 

51 

54 

55 

56 

53 

59 

55 

37 

39 

45 

44 

43 

49 

52 

CAMP  STEWART 

MAX 

68 

50 

47 

56 

61 

66 

64 

54 

60 

55 

60 

71 

71 

78 

73 

63 

76 

79 

82 

81 

77 

69 

70 

71 

77 

SO 

81 

83 

MIN 

48 

20 

29 

20 

25 

36 

51 

24 

29 

38 

29 

30 

41 

41 

43 

48 

51 

53 

51 

55 

59 

38 

35 

37 

39 

45 

51 

53 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

40 

53 

33 

42 

52 

59 

58 

48 

48 

38 

35 

54 

68 

73 

77 

61 

43 

58 

74 

77 

71 

57 

68 

64 

68 

73 

78 

78 

MIN 

34 

14 

7 

10 

IS 

16 

35 

17 

18 

30 

28 

22 

23 

38 

31 

40 

38 

33 

41 

43 

50 

27 

27 

37 

30 

33 

38 

53 

CARROLLTON 

MAX 

62 

33 

43 

49 

59 

55 

55 

39 

41 

41 

46 

67 

73 

75 

71 

63 

61 

75 

71 

73 

68 

64 

67 

70 

74 

77 

74 

74 

MIN 

19 

7 

8 

16 

20 

34 

31 

14 

25 

31 

30 

25 

35 

36 

40 

41 

39 

47 

50 

57 

45 

36 

33 

37 

37 

49 

54 

53 

CARTERSTILLE 

MAX 

55 

27 

40 

49 

57 

57 

53 

38 

40 

41 

S3 

70 

73 

75 

75 

65 

63 

76 

75 

72 

71 

62 

64 

69 

74 

78 

75 

72 

MIN 

21 

5 

7 

17 

23 

29 

34 

13 

23 

30 

28 

34 

33 

39 

40 

38 

39 

43 

50 

50 

44 

36 

34 

36 

40 

42 

53 

48 

CEOARTOWN 

MAX 

45 

25 

39 

50 

57 

55 

53 

40 

41 

42 

51 

70 

71 

77 

71 

66 

62 

77 

66 

73 

70 

65 

67 

71 

76 

78 

73 

75 

MIN 

19 

8 

7 

19 

20 

31 

37 

15 

30 

32 

32 

26 

38 

40 

42 

44 

41 

50 

58 

57 

48 

34 

39 

35 

36 

45 

55 

51 

CLAYTON 

MAX 

49 

29 

44 

45 

54 

47 

47 

40 

35 

33 

53 

67 

70 

73 

63 

52 

59 

64 

58 

64 

59 

66 

63 

71 

75 

68 

63 

MIN 

23 

8 

7 

17 

20 

24 

32 

12 

25 

26 

25 

28 

31 

37 

38 

36 

37 

33 

41 

52 

44 

33 

30 

33 

35 

39 

53 

45 

COLUMBUS 

MAX 

64 

32 

45 

54 

61 

62 

58 

47 

48 

45 

51 

70 

74 

75 

79 

73 

70 

81 

80 

78 

74 

71  1 

73 

74 

77 

83 

80 

84 

MIN 

31 

16 

13 

19 

26 

36 

42 

21 

32 

35 

36 

30 

39 

40 

45 

51 

51 

SI 

51 

52 

53 

38  j 

38 

46 

42 

45 

51 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

68 

26 

45 

51 

60 

61 

58 

46 

47 

47 

49 

69 

72 

75 

76 

56 

68 

78 

77 

75 

64 

68  j 

71 

71 

75 

77 

77 

80  1 

MIN 

19 

13 

12 

16 

24 

38 

28 

20 

25 

35 

31 

28 

36 

38 

45 

50 

50 

51 

48 

59 

46 

37 

35 

47 

41 

43 

48 

50 

CORDELE 

MAX 

67 

31 

43 

54 

63 

55 

47 

50 

51 

58 

72 

75 

78 

77 

77 

82 

75  1 

63 

70 

75 

77 

79 

77 

MIN 

11 

13 

20 

23 

31 

22 

23 

36 

32 

30 

35 

43 

45 

50 

55 

53 

53 

37 

36 

42 

«l 

51  1 

54 

CORNELIA 

MAX 

43 

44 

31 

49 

55 

52 

40 

60 

65 

67 

58 

57 

65 

65 

65 

61 

63 

60 

65 

69 

72  i 

70  j 

MIN 

30 

7 

9 

22 

28 

37 

12 

33 

44 

45 

34 

35 

41 

45 

53 

44  : 

33 

36 

40 

"1 

51  1 

50 

1 

COVINGTON 

MAX 

58 

26 

44 

50 

59 

58 

56 

40 

42 

38 

50 

69 

72 

75 

68 

55 

57 

76 

76 

75 

68 

68 

66 

70 

74 

78 

75 

78 

MIN 

26 

10 

9 

17 

21 

32 

35 

16 

27 

31 

30 

25 

32 

35 

40 

39 

39 

41 

44 

53 

42 

35 

33 

35 

36 

45 

55 

56 

CITTHBERT 

MAX 

74 

30 

44 

52 

59 

59 

58 

49 

52 

52 

57 

70 

74 

75 

77 

72 

73 

80 

79 

75 

74 

69 

74 

72 

77 

79 

81 

81 

MIN 

30 

13 

13 

24 

28 

37 

36 

24 

29 

36 

35 

36 

43 

45 

SO 

53 

56 

56 

52 

60 

52 

37 

42 

46 

46 

48 

57 

56 

DAHLONEGA 

MAX 

44 

26 

41 

46 

56 

49 

46 

37 

34 

35 

51 

65 

74 

73 

65 

55 

63 

68 

63 

64 

61 

65 

64 

67 

71 

74 

69 

67 

MIN 

24 

6 

7 

20 

22 

32 

23 

13 

25 

28 

28 

27 

34 

40 

47 

37 

36 

39 

46 

55 

43 

34 

35 

34 

37 

44 

56 

51 

DALTON 

MAX 

60 

57 

29 

43 

40 

46 

52 

52 

35 

36 

50 

60 

70 

72 

72 

60 

63 

70 

73 

71 

70 

50 

62 

62 

63 

65 

68 

73 

MIN 

25 

5 

8 

22 

25 

34 

24 

14 

28 

33 

30 

35 

36 

38 

42 

44 

40 

43 

45 

45 

45 

38 

35 

36 

39 

52 

53 

53 

DOUGLAS 

MAX 

65 

69 

38 

42 

64 

63 

60 

48 

59 

55 

60 

72 

62 

77 

76 

66 

76 

82 

81 

80 

65 

72 

72 

72 

77 

79 

78 

MIN 

52 

28 

19 

20 

27 

32 

40 

25 

29 

35 

31 

33 

35 

43 

45 

50 

54 

54 

55 

54 

58 

39 

38 

40 

41 

45 

50 

50 

DUBLIN 

MAX 

67 

36 

46 

54 

60 

63 

60 

58 

48 

42 

57 

70 

75 

76 

70 

66 

66 

81 

80 

77 

71 

69 

69 

72 

76 

79 

71 

82 

MIN 

36 

16 

18 

18 

24 

31 

41 

21 

27 

36 

28 

36 

37 

41 

43 

42 

52 

53 

53 

54 

54 

37 

34 

38 

38 

45 

53 

48 

EASTMAN 

MAX 

65 

66 

34 

43 

54 

59 

62 

55 

46 

50 

46 

57 

72 

74 

76 

74 

61 

70 

80 

80 

78 

63 

69 

70 

72 

77 

79 

75 

MIN 

46 

16 

16 

18 

22 

27 

36 

21 

22 

28 

31 

31 

32 

40 

45 

48 

49 

54 

52 

53 

54 

37 

37 

38 

42  1 

45 

46  [ 

54  , 

63.8 
36.3 


65.0 
36.5 


58.0 
35.0 


61.6 
33  .  5 


66.7 
40.7 


56.9 
33.0 


58.0 
34.5 


67.0 
40.1 


65.8 
37.6 


64.5 
37.1 


note!  following  SlatioQ  lodvs. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-ContiDUfl<i 


GEORGIA 
FEBRUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

« 
1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EXPERIMENT 

53 

25 

43 

49 

59 

57 

54 

44 

44 

39 

48 

68 

71 

76 

68 

51 

63 

75 

74 

73 

60 

66 

67 

71 

74 

76 

69 

75 

60.4 

MIN 

37 

19 

25 

28 

30 

15 

16 

3>, 

30 

29 

37 

43 

48 

43 

39 

40 

51 

56 

49 

35 

34 

38 

46 

48 

49 

54 

35.3 

FAIR  VIEW 

61 

27 

41 

49 

57 

57 

57 

40 

44 

38 

45 

66 

70 

73 

68 

58 

65 

71 

75 

73 

66 

65 

66 

70 

74 

77 

71 

76 

60.7 

MIN 

26 

20 

31 

40 

43 

40 

48 

51 

54 

49 

35 

40 

43 

47 

50 

49 

36.0 

FITZGERALD 

67 

42 

44 

53 

61 

61 

60 

51 

58 

53 

58 

72 

76 

78 

77 

72 

74 

81 

81 

78 

74 

72 

73 

72 

77 

77 

75 

83 

67.9 

MIN 

41 

50 

55 

56 

56 

57 

55 

39 

38 

44 

44 

47 

55 

53 

41.0 

r  Uilll  nil  CaK  o  1  ATiun 

74 

54 

45 

55 

60 

64 

63 

51 

55 

52 

56 

69 

74 

75 

72 

60 

75 

74 

81 

80 

78 

68 

68 

71 

75 

79 

80 

80 

67.5 

MIN 

51 

31 

53 

40 

53 

53 

49 

51 

59 

38 

34 

37 

37 

43 

46 

SO 

39.3 

76 

44 

47 

59 

62 

69 

68 

73 

71 

77 

76 

76 

81 

81 

71 

71 

71 

72 

77 

78 

82 

82 

71.1 

MIN 

36 

23 

25 

25 

44 

44 

44 

54 

58 

39 

34 

38 

40 

45 

44 

52 

37.7 

FORT  GAINES 

80 

45 

29 

46 

55 

62 

62 

57 

48 

46 

55 

60 

72 

72 

72 

79 

68 

77 

83 

79 

78 

70 

72 

75 

75 

77 

80 

83 

66.3 

MIN 

42 

15 

13 

12 

21 

25 

40 

23 

22 

27 

32 

33 

42 

46 

53 

52 

54 

59 

54 

37 

38 

38 

44 

47 

55 

54 

37.2 

VrtDT    VII  I  w 

r\j  n  1    V  a '  ■'  i 

64 

28 

42 

51 

57 

60 

58 

44 

45 

42 

52 

67 

71 

74 

73 

55 

65 

78 

77 

72 

66 

65 

67 

69 

75 

78 

71 

79 

62.3 

MIN 

19 

19 

47 

47 

47 

54 

52 

58 

43 

35 

38 

43 

44 

48 

55 

55 

37.6 

GAI NESV  IliLE 

44 

30 

44 

49 

58 

52 

50 

42 

39 

35 

53 

69 

75 

79 

68 

55 

65 

72 

70 

66 

64 

70 

66 

70 

74 

77 

71 

71 

59.9 

MIK 

22 

21 

24 

32 

12 

25 

28 

28 

37 

40 

47 

36 

36 

42 

46 

54 

44 

32 

35 

36 

38 

45 

55 

53 

33.5 

uUbNNV  I  LiLiCi 

70 

44 

44 

54 

59 

66 

60 

48 

57 

49 

57 

70 

73 

76 

71 

63 

73 

80 

81 

79 

72 

67 

69 

70 

76 

79 

80 

81 

66.7 

MIN 

43 

19 

28 

21 

25 

38 

28 

29 

32 

40 

42 

44 

49 

52 

53 

53 

56 

56 

39 

37 

39 

41 

46 

53 

52 

40.1 

unb  b  n  s  tSUnU 

63 

32 

44 

51 

61 

63 

57 

43 

43 

35 

55 

69 

73 

77 

69 

68 

59 

76 

76 

76 

69 

68 

66 

70 

74 

78 

76 

79 

63.2 

MIN 

31 

12 

"■^ 

22 

20 

43 

41 

39 

41 

51 

54 

50 

32 

38 

35 

37 

54 

34.7 

GRIFFIN 

60 

25 

44 

45 

54 

55 

56 

40 

39 

38 

47 

64 

62 

70 

70 

63 

65 

71 

72 

69 

69 

65 

62 

67 

71 

71 

65 

68 

58.8 

MIN 

25 

10 

12 

24 

29 

38 

33 

16 

29 

31 

30 

36 

44 

48 

51 

42 

39 

50 

52 

58 

49 

35 

39 

45 

50 

51 

56 

53 

38.4 

oAKTWbU.  J  w 

40 

40 

42 

38 

51 

54 

53 

46 

37 

35 

53 

68 

74 

77 

76 

58 

55 

68 

68 

68 

66 

65 

66 

68 

73 

78 

78 

71 

59.5 

MIN 

23 

12 

24 

29 

32 

29 

26 

35 

44 

42 

36 

37 

36 

36 

51 

48 

31 

33 

36 

38 

50 

57 

53 

34.7 

HAWEX  NSV I  I.l.F! 

MAX 

68 

32 

45 

53 

60 

63 

63 

45 

48 

45 

58 

70 

77 

75 

70 

68 

80 

81 

77 

69 

70 

71 

74 

76 

79 

73 

80 

65.9 

MIN 

30 

15 

15 

34 

39 

43 

45 

49 

53 

46 

47 

51 

36 

34 

39 

39 

42 

55 

57 

36.2 

BOGGARDS  M I LL 

MAX 

70 

34 

47 

54 

61 

65 

59 

49 

59 

59 

60 

72 

75 

77 

78 

68 

78 

82 

80 

77 

68 

71 

75 

75 

76 

78 

79 

81 

68.1 

MIN 

26 

16 

16 

20 

29 

38 

24 

24 

43 

32 

29 

34 

37 

47 

54 

50 

35 

40 

44 

51 

36.6 

JASPER 

45 

24 

42 

49 

59 

50 

47 

35 

35 

37 

58 

68 

71 

75 

63 

55 

66 

72 

70 

65 

63 

63 

65 

68 

73 

75 

71 

70 

58.4 

MIN 

29 

40 

47 

39 

40 

42 

51 

SS 

41 

36 

39 

39 

41 

49 

51 

53 

34.5 

MAX 

46 

45 

40 

48 

60 

54 

51 

47 

40 

44 

49 

66 

72 

74 

70 

65 

65 

75 

70 

72 

68 

60 

62 

68 

74 

/7 

74 

71 

61.0 

MIN 

16 

18 

25 

60 

42 

41 

38 

54 

55 

46 

30 

38 

35 

44 

40 

56 

52 

34.1 

65 

25 

44 

51 

59 

61 

57 

42 

45 

44 

47 

69 

72 

76 

75 

69 

64 

78 

77 

75 

71 

67 

70 

71 

77 

78 

80 

63.7 

MIN 

24 

15 

22 

29 

26 

38 

38 

42 

47 

42 

49 

51 

59 

48 

34 

31 

40 

48 

11 

49 

35.8 

LOUI SVI LLE 

MAX 

65 

40 

43 

52 

58 

65 

58 

46 

47 

42 

55 

68 

75 

72 

67 

60 

67 

78 

81 

77 

74 

67 

67 

70 

76 

79 

79 

80 

64.6 

MIN 

39 

16 

14 

32 

43 

19 

27 

34 

29 

41 

28 

46 

S3 

S3 

37.4 

LDMBEB  CITT 

MAX 

63 

66 

36 

41 

55 

62 

65 

60 

19 

56 

51 

60 

73 

76 

77 

75 

65 

73 

83 

84 

71 

70 

70 

73 

77 

79 

79 

66.3 

MIN 

50 

19 

19 

16 

20 

35 

22 

24 

28 

31 

29 

31 

39 

42 

34 

34.2 

UAPnM   WR    A  T  RDDRT 

64 

30 

45 

54 

61 

63 

58 

47 

48 

41 

57 

71 

75 

77 

72 

55 

65 

80 

80 

76 

66 

71 

71 

73 

78 

81 

74 

82 

64.8 

MIN 

14 

14 

19 

26 

35 

27 

20 

29 

35 

34 

30 

40 

39 

42 

51 

36.6 

MACON 

63 

63 

55 

61 

65 

53 

48 

79 

78 

74 

59 

70 

71 

76 

81 

72 

MIN 

15 

27 

40 

47 

50 

54 

37 

37 

42 

45 

53 

64 

62 

64 

53 

45 

45 

40 

55 

70 

74 

76 

66 

51 

63 

79 

78 

75 

57 

68 

68 

70 

75 

79 

72 

64. S 

MIN 

61 

^* 

51 

19 

20 

30 

31 

27 

28 

32 

35 

40 

43 

44 

46 

47 

52 

35 

32 

33 

36 

38 

42 

49 

36.9 

HI  LdiEN 

68 

43 

45 

55 

60 

67 

59 

49 

49 

44 

57 

70 

77 

79 

67 

59 

68 

80 

82 

79 

71 

69 

67 

73 

77 

79 

84 

85 

66.5 

MIN 

42 

18 

25 

19 

23 

32 

43 

20 

27 

36 

27 

29 

39 

40 

47 

45 

49 

49 

56 

53 

54 

36 

34 

JD 

37 

45 

53 

54 

38.1 

■Un 1 C^UMA 

66 

29 

45 

55 

60 

66 

60 

57 

59 

58 

57 

70 

73 

75 

76 

63 

72 

75 

80 

74 

'  70 

67 

66 

68 

77 

79 

75 

83 

66.3 

MIN 

28 

14 

14 

18 

24 

34 

29 

21 

28 

36 

35 

39 

41 

49 

51 

52 

50 

57 

50 

37 

37 

44 

40 

46 

55 

53 

37.7 

61 

29 

42 

53 

60 

62 

57 

42 

44 

38 

S3 

70 

72 

76 

70 

62 

79 

75 

75 

68 

68 

68 

70 

75 

80 

72 

80 

63.0 

MIN 

28 

10 

20 

24 

31 

35 

16 

31 

30 

42 

54 

35 

41 

34.9 

77 

45 

43 

54 

59 

60 

61 

56 

61 

61 

59 

71 

75 

76 

77 

76 

76 

82 

81 

78 

74 

68 

71 

71 

75 

77 

78 

78 

88.6 

MIN 

43 

17 

20 

25 

31 

40 

54 

25 

31 

42 

34 

36 

43 

47 

51 

52 

50 

55 

54 

56 

57 

40 

41 

46 

45 

45 

53 

42.3 

nbn nan 

67 

26 

43 

51 

59 

59 

57 

42 

39 

42 

49 

67 

69 

69 

69 

68 

61 

74 

74 

73 

71 

66 

67 

71 

75 

76 

76 

72 

61.9 

MIN 

26 

22 

27 

36 

38 

15 

29 

31 

31 

29 

*^ 

44 

48 

43 

39 

48 

53 

59 

47 

35 

34 

42 

36.8 

rinc  ■uuniAin  vliI 

65 

26 

42 

50 

59 

57 

56 

42 

47 

41 

46 

67 

72 

71 

72 

67 

68 

77 

76 

73 

69 

68 

69 

70 

74 

76 

75 

78 

62.6 

MIN 

24 

12 

18 

30 

36 

39 

16 

25 

32 

33 

30 

43 

42 

42 

46 

46 

50 

54 

59 

48 

37 

45 

48 

37.3 

sJUlTMAff 

71 

46 

45 

57 

61 

65 

65 

57 

64 

60 

61 

73 

76 

78 

78 

75 

78 

82 

79 

79 

70 

70 

73 

72 

78 

80 

77 

77 

69.5 

MIN 

45 

19 

20 

19 

24 

33 

35 

27 

27 

44 

34 

32 

38 

43 

49 

54 

57 

52 

49 

SO 

51 

58 

39.6 

ROME 

50 

23 

40 

48 

55 

53 

53 

36 

39 

43 

52 

70 

71 

75 

69 

62 

63 

77 

68 

74 

69 

59 

62 

68 

74 

77 

73 

75 

59.9 

MIK 

19 

21 

21 

29 

29 

15 

26 

31 

32 

28 

34 

40 

42 

42 

47 

57 

58 

36 

35.1 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

24 

39 

47 

55 

54 

54 

37 

37 

43 

50 

70 

71 

76 

70 

52 

62 

76 

65 

74 

58 

61 

62 

68 

73 

77 

63 

73 

58.6 

MIN 

12 

17 

19 

26 

19 

15 

26 

35 

29 

25 

30 

38 

41 

40 

40 

47 

50 

56 

40 

36 

35 

34 

35 

42 

51 

32.3 

SAVANNAH  CSDA  PL  GD 

MAX 

75 

40 

47 

56 

61 

64 

65 

49 

55 

48 

58 

72 

73 

77 

67 

60 

77 

73 

81 

78 

67 

69 

67 

71 

75 

79 

82 

78 

66.6 

MIN 

31 

21 

21 

15 

21 

31 

32 

20 

24 

35 

28 

26 

35 

37 

40 

48 

53 

51 

49 

52 

48 

29 

31 

32 

*^ 

51 

35.2 

SAVANNAH  WB  AP 

75 

38 

45 

55 

59 

64 

64 

46 

54 

46 

57 

71 

75 

77 

67 

59 

74 

72 

81 

79 

66 

68 

65 

70 

75 

78 

81 

77 

65.6 

MIN 

33 

21 

29 

21 

25 

37 

34 

24 

28 

37 

29 

31 

37 

41 

42 

47 

52 

54 

55 

56 

50 

39 

37 

38 

37 

48 

52 

55 

38.9 

SAV ANnAn   d&A(.>ii  ^  R 

65 

52 

45 

47 

53 

57 

64 

49 

51 

47 

49 

62 

65 

65 

60 

53 

60 

61 

72 

72 

66 

60 

58 

58 

65 

76 

79 

68 

60.0 

MIN 

49 

24 

32 

35 

31 

39 

48 

26 

32 

35 

37 

35 

43 

42 

42 

47 

SO 

52 

55 

55 

52 

45 

44 

56 

42.7 

SRAl nSDUKW 

72 

37 

45 

55 

60 

64 

60 

47 

41 

46 

57 

70 

73 

74 

79 

64 

66 

80 

82 

79 

72 

68 

68 

70 

78 

78 

78 

81 

65.9 

MIN 

37 

15 

18 

22 

27 

32 

47 

18 

25 

25 

30 

40 

40 

40 

56 

59 

40 

45 

53 

51 

38.7 

TALBOTTON 

MAX 

65 

44 

52 

58 

60 

58 

58 

44 

47 

42 

50 

69 

72 

76 

75 

70 

64 

76 

78 

74 

72 

70 

70 

70 

74 

77 

76 

80 

65.0 

MIR 

28 

10 

10 

18 

24 

32 

42 

17 

26 

32 

33 

29 

38 

40 

42 

47 

49 

51 

44 

57 

SO 

34 

34 

41 

47 

42 

51 

51 

36.4 

TALLAPOOSA  2  HI 

MAX 

63 

22 

42 

48 

59 

54 

54 

39 

46 

44 

44 

62 

69 

74 

74 

62 

70 

76 

66 

73 

69 

66 

65 

70 

75 

76 

71 

73 

60.9 

MIN 

21 

7 

5 

13 

16 

26 

30 

13 

23 

21 

22 

23 

29 

34 

34 

34 

40 

S3 

55 

58 

45 

35 

28 

32 

55 

52 

48 

44 

32.0 

TEOMASTILLE 

MAX 

69 

43 

47 

57 

62 

65 

65 

50 

64 

62 

61 

73 

77 

79 

77 

69 

79 

82 

80 

79 

69 

71 

74 

74 

78 

78 

77 

80 

69.3 

MIN 

37 

18 

IS 

18 

23 

30 

50 

26 

26 

38 

34 

32 

38 

41 

46 

53 

56 

51 

49 

56 

57 

38 

36 

40 

-41 

42 

50 

55 

39.3 

TIFTON  2  R 

MAX 

70 

66 

33 

44 

54 

60 

61 

98 

47 

59 

53 

59 

71 

75 

77 

76 

59 

76 

81 

81 

75 

64 

69 

70 

71 

76 

77 

78 

65.7 

MIN 

59 

17 

17 

20 

26 

28 

39 

24 

24 

32 

32 

35 

38 

42 

50 

51 

51 

55 

55 

55 

S3 

38 

39 

40 

45 

45 

46 

52 

39.6 

»  octet  loUowrlng  Station  Index. 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEOBCIA 
FEBBDABT  1951 


StAtion 

Day  of  month 

• 

r 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TOCCOA 

MAX 

HIM 

44 

27 

38 
12 

45 

13 

50 
23 

58 
28 

52 
31 

50 
28 

45 

15 

40 

30 

35 
30 

52 
29 

69 
32 

73 
44 

80 
47 

68 
47 

53 
37 

60 
38 

67 
43 

69 
47 

67 
54 

62 
49 

68 

35 

70 

71 
38 

72 
42 

80 
52 

76 
59 

68 
52 

60.1 
36.4 

VALDOSTA  tB  AIRPORT 

MAX 
HIM 

71 
30 

34 

20 

45 

22 

56 
19 

61 
24 

64 

32 

63 
38 

50 
27 

64 

27 

60 
42 

60 
34 

74 

31 

76 
40 

77 
44 

77 
49 

63 
53 

77 
57 

83 
50 

82 
51 

79 
52 

68 
52 

71 
40 

73 
36 

72 
41 

77 
38 

80 
42 

77 
50 

79 
58 

68.3 
39.3 

WASHINGTON 

MAX 
HIM 

*i 

29 

32 

37 

40 

60 
26 

60 

SO 

45 

38 

1' 

70 

76 

76 

63 

62 

68 

75 

79 
52 

72 
54 

66 

70 
35 

70 

70 
38 

75 

80 
51 

79 
58 

79 
54 

62.5 
36.0 

•ATCROSS 

HAX 
MIR 

74 
47 

42 
21 

49 
28 

59 
21 

61 
24 

68 
37 

65 
50 

52 
25 

63 
27 

58 
41 

61 
31 

73 
32 

77 
40 

78 
42 

77 
44 

62 
51 

77 
52 

82 
53 

82 
56 

80 
54 

69 
59 

72 
38 

72 
35 

74 
40 

78 
39 

81 
43 

80 
40 

83 
53 

69.6 
40.4 

lATNESBORO 

MAX 
MIN 

64 

55 

76 
49 

81 

56 

77 
55 

77 
55 

67 

38 

66 
39 

73 
45 

75 
49 

77 
48 

81 

55 

80 
58 

WEST  POINT 

HAX 

HIN 

55 
25 

25 
10 

38 
8 

51 
15 

57 
21 

57 

31 

53 
43 

45 

17 

41 

27 

43 

33 

44 

34 

64 

26 

71 

33 

75 
36 

74 

39 

71 
49 

62 
44 

75 
48 

75 
50 

75 
61 

72 
50 

68 

33 

68 
29 

71 

38 

72 
43 

77 
49 

78 
54 

82 
50 

62.1 
35.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:>unoo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  u  • 

o  0  S 

AILEY 

EVAP 

.13 

.03 

« 

.36 

.03 

.12 

.06 

.10 

.  11 

.20 

.04 

.02 

* 

.17 

.  18 

.14 

.17 

.13 

.14 

.13 

.  12 

.16 

.14 

B3.26 

WIND 

3 

3 

27 

28 

101 

18 

15 

36 

18 

14 

7 

8 

48 

44 

• 

19 

35 

121 

140 

27 

17 

11 

21 

21 

10 

792 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.07 

WIND 

110 

EXPERIMENT 

EVAP 

.01 

.19 

.14 

.01 

* 

.33 

.03 

.01 

.08 

.06 

.  14 

.13 

* 

.  16 

.14 

.30 

.10 

.09 

.  11 

.10 

.04 

.18 

.13 

2.48 

WIND 

100 

135 

70 

19 

39 

37 

108 

151 

58 

13 

21 

9 

50 

25 

25 

60 

60 

41 

24 

105 

175 

140 

25 

20 

21 

54 

115 

30 

1730 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.  15 

.  14 

.05 

.03 

.04 

.07 

.02 

.11 

.18 

.34 

.08 

.05 

.09 

.10 

.10 

.12 

.03 

.08 

.17 

.  11 

.10 

.  19 

.11 

.12 

.11 

.09 

.12 

.06 

2.96 

WIND 

64 

66 

40 

17 

9 

10 

21 

77 

17 

17 

10 

16 

9 

8 

9 

18 

12 

9 

12 

23 

61 

52 

9 

9 

12 

3 

IS 

11 

636 

ROMS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.03 

• 

• 

.32 

* 

.35 

.  10 

.09 

.08 

.14 

.03 

.06 

.07 

.13 

.  17 

.  13 

.10 

.09 

.11 

.08 

.13 

.05 

2.26 

W  IND 

70 

110 

59 

15 

38 

16 

106 

114 

27 

40 

67 

28 

23 

26 

69 

47 

74 

16 

34 

27 

147 

101 

78 

25 

8 

18 

54 

15 

1452 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.  10 

* 

.  18 

.03 

.38 

.08 

.06 

.11 

.  10 

.12 

.  15 

.00 

.10 

.15 

.06 

.24 

.20 

.10 

.11 

.10 

.11 

.  13 

.07 

2.68 

WIND 

58 

98 

79 

28 

8 

19 

38 

125 

35 

35 

6 

16 

20 

8 

23 

25 

14 

27 

46 

138 

101 

33 

9 

3 

4 

27 

18 

1093 

Sm  r«i«r«DC«  aotes  foUovrtoo  StaUoa  Index. 
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STATION  INDEX 


GEOnCIA 
FKBRUARY  1951 


Station 

Index  No. 

County 

a 

a 

X3 

Longitude 

1  Elevation 

Obeer- 
vatiOQ 
time 

_ 

Observer 

Refer 

tables 

Temp. 

S 
£ 

ABBITILLI 

OOlO 

WILCOX 

'* 

03  19 

180 

ADAIKSVILLK 
ADD. 

0053 

CO  90 

MOHTCOMBRT 

10 

33  11 

JAMES  A.  STACY 

2  3      5  6 

ILIPUA  KXP  STATIOK 

0131 

BERRIBN 

16 

31  33 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

ALBAMT 

0140 

DOVCBEXTY 

B4  09 

330 

7A 

ALBAKT  VB  AIRPttT 

DOUGHERTY 

ALLATOOKA  DAM 

BARIDW 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

13 

31  32 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  S 

AMIRICUS 

0353 

SUMTER 

6 

32  04 

7A 

PROF.    J.   P.  KINNEY 

2  3  5 

AMUiCUS  sea  R-7 

0258 

SUMTRR 

84  15 

ATBDIS 

CLARKE 

ATBIMS  CCLLKC8  OF  KGM 

ATBINS  VB  AIRPORT 

CLARKE 

10 

33  57 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ATLAKTA  KIRKWOOD 

044S 

DE  EALB 

9 

33  45 

7A 

0.  K.  BAOLET 

3 

ATLAKTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6 

84  35 

975 

HID 

ATLANTA  »B  CITY 

FULTON 

3 

AUGUSTA  WD  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

BAI  NBIU  DCE 

05B1 

DECATUR 

6 

30  54 

JOHN  E.  TOOLE 

3  3  4  5 

BALL  CaOUlTD 

0603 

CHSROEEE 

S 

34  20 

7A 

E.  C.  CRDGAN 

3 

BEAVKRItALE 

0746 

WHITFIELD 

64  49 

BILLV ILLS 

EVANS 

HENRY  C .  BEARN 

BLACXBEARD  ISLAND 

HC  INT06R 

BLA1RSVIU.E  DP  STA 

UNION 

7 

34  51 

GEORGIA  HTN  EXP  STA 

2  3  5 

BUUtSLY 

EARLY 

6 

31  22 

8A 

DR.  J.C.  STANDIFBR 

2  3  5 

BLtTK  RIDCB  RESVR  DAM 

1039 

FANNIN 

84  17 

1560 

BRASSTOVN  BALD 

1170 

TOWNS 

budoelkt  i  > 

1266 

BULLOCB 

W.  C.  CROMLEi 

BRUNSWICK 

1340 

a.TNN 

2 

31  09 

D.   R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

134  S 

GLYNN 

3 

31  09 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

BUEKA  VISTA 

1373 

84  31 

657 

BURTON  DAM 

1413 

SUTLER 

1425 

BOTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

EDWIN  S.  EPSTEIN. JR 

3 

CAIRO  2  NN« 

1463 

GRADY 

8 

30  53 

6P 

J.  D.  BELCHER 

3  3  5 

CAHILUl 

ISOO 

KITCBBLL 

64  13 

177 

SP 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

CANTON 

1SS5 

CBEROEES 

CARLTON  SRI DCE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

CARNBSVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

MID 

JESSE  N.  BELLAMY 

3  4 

CmOLLTON 

1640 

CARROLL 

85  04 

1000 

3P 

CARROLL  BRCSTInG  CO 

CARTERS 

1657 

HURRAY 

RALPfl  H.  ICES3ER 

CARTERS VILLE 

166:) 

BARTOW 

IBOUAS  A •  EVANS 

CARTERS V ILLS  3  SW 

1670 

I 

34  09 

G.  P.  TATDM 

3 

CAVE  5PCS  4  SSW 

1715. POLK 

4 

34  03 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

CKDARTOWN 

17321  POLK 

85  14 

797 

6P 

CHATSIORTB 

1856 

MURRAY 

FRANCIS  R.  CENDRICK 

CBICEAMADCA  PARK 

1906 

WALKER 

CBOESTOE 

19271  UNION 

7 

34  48 

TVA-570 

3 

CLATTOH 

1982 

14 

34  53 

6P 

MRS. GRACE  H  BREWER 

3  3  S 

CL8RM0KT  3  S 

1998 

HALL 

83  48 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

MARY  L.  StrrTON 

COLDHBUS 

2161 

MUSCOGEE 

A.    LESTER  HEA RN 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

CONCORD 

live 

PIKE 

6 

33  06 

7P 

C.   R.  SHITR 

3 

COOL I DCE 

2338. THOMAS 

83  53 

COOPER  GAP 

3346 

LUMPKIN 

HARRY  U.  8BTLER 

CORDELS 

23661  CRISP 

CORNELIA 

23B3 ; BABERSEAH 

14 

34  31 

JAMES  K.GILLESPIE 

3  3  5 

COVINGTON 

231B 

NErrON 

33  36 

BA 

REV.  WALKER  COMBS 

2  3  5 

2406 

FORSYTH 

84  08 

1000 

CURRYVILLE  1  WNW 

2429 

CORDON 

JOE  EP8  B .  DAV£t 

CUTBBERT 

2450 

RANDOLPH 

DAHLONECA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  33 

HISS  EHILY  CAILLARD 

2  3  5 

DALLAS 

2485. PAULDING 

5 

33  55 

8A 

MISSrvELTN  J.TINNEY 

3  4 

DALTOH 

24931 WBITFI8LD 

84  58 

710 

8A 

2570 

TERRELL 

1 

31  47 

DAW80NTILLE 

2578 

DAWSON 

34  35 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

3627 

FANNIN 

7 

34  46 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWH 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

72 

6A 

MRS. ETHEL  H  THOMPSOK 

DOLES 

2726 

WORTH 

6 

31  43 

83  93 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

DONALSONVILLE  2  W 

2736 

SEMIKOLS 

6 

31  02 

8A 

CARL  J .  PATTERSON 

DOUGLAS 

2783 ' COFFEE 

13 

31  30 

8A 

FRANK  SIMMONS 

DODGLASVILLE 

2791iDODCUS 

3 

33  45 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

92 

8A 

B.  a.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2839, LAURENS 

10 

33  33 

82  54 

234 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARB0R0UC3 

DUBLIN  NO  2 

2844 

LAURENS 

10 

33  33 

82  54 

HID 

J ,  L .  PRTOR 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9,32  12 

83  11 

361 

8A 

MRS .   ALICE  PAUL 

EDISON 

3028 

CALBOUN 

6 

31  34 

84  44 

DAN  W.  HAMMACE 

3  4 

ELLIJAT 

3115  GILHER 

12 

34  42 

64  28 

8A 

A.  D.  DOVER 

3 

3147  PAULDING 

17 

33  51 

84  59 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMTNT 

3371 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

946 

MID 

8A 

L.   C.  OLSON 

FAI RMOUNT 

3295 

GOROOH 

12 

34  26 

84  42 

8A 

DYMPLE  0.  WARMACK 

FAIR  VIEW 

3303  LAMAR 

33  03 

84  07 

725 

6P 

6P 

H.  R.  BUSH 

2  3  5 

3313 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

HID 

ST. REGIS  PAPER  CO. 

3  4 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

5 

34  07 

84  19 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

3  4 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  IS 

371 

5P 

5F 

CITV  PIKE  DEPT. 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

MID 

TVA-109 

3  4 

FLEMING  EXP.  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  S3 

81  24 

19 

4P 

4P 

^8.  SOIL  COKSERTA 

3  3  4  5 

FLINT STONE 

3427 

WALEER 

18 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTOH 

3460 

CBARLTON 

15 

30  51 

82  01 

73 

7A 

LEE'I,L0TD 

3  4 

POLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

83  07 

120 

5P 

5P 

OEEFEHOKEE  WLD  LP  R 

2  3  S 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  37 

85  03 

340 

6A 

8A 

MRS.  HAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

FDRT  VALLET 

3544 

PEACH 

9 

32  33 

83  53 

526! HID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5 

FRAMKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

8A 

0,  W.  BURNS 

3 

otation 

[index  No. 

_ 

vJounty 

Drainage  I 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Heter 

to 
tables 

Utitud 

LongiH 

iTempT] 

PrecipJ 

GAIIfESTILLE 

3621 

3 

34  18  83  SO 

1254 

6P 

6A 

SAM  S.  BABBEN 

GLEN NV ILLS 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

8P 

6P 

W.  C.  BARNARD 

3  3  5 

OOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

89  05 

6A 

GA.   POWER  COHPANT 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34! 83  11 

620 

HRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  9 

GRIFFIN 

SPALDING 

33  15 

84  16 

6e 

SA 

MRS.  EMMA  MATHEWS 

2  3  9 

BAM I LTON  6  W 

HARRI S 

32  45 

84  58 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

84  35 

mid; MRS.   RUTH  T,  CABLE 

4133 

34  22 

82  58 

6P 

MAX  G.  PFAENDEB 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

8A 

R.  A.  HC  LENDON 

2  3  5 

BAZLEBURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  52 

82  36 

HID 

WILLIE  J.  ELLIS 

3  4 

4243 

34  53 

84  06 

2100 

8A 

TVA-131 

BOGGARDS  HILL 

4388 

I 

31  12 

84  27 

132 

HI3 

8A 

EMORY  U}i\V .  FLD.STA 

JACESON  DAM 

4623 

9 

33  19 

83  51 

HID 

CBOHGIA  POWER  CO 

JASPER 

4648 

PICKENS 

t 

34  28 

84  26 

8A 

JOHN  H.  UlLBECK 

3  3  5 

JASPER  7  W 

4653 

PICKENS 

5 

34  29 

84  30 

HID 

BENRY  TtDMASON 

3  4 

4671 

31  37 

81  53 

HID 

A.  C.  MAYERS 

JOBNTOWN 

4686 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

HID 

HISS  M.  L.  FAOSETT 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

8A 

B.  J.  SWlST,  JB. 

K I  BOSTON 

4854 

BARTOW 

S 

34  14 

84  57 

BA 

WALTER  N.  COZ 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42  85  17 

810 

6P 

6A 

JOBN  R.  BEAVERS 

2  3  4  5 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

7» 

PAUL  B.  SMITH 

LA  GRANGE  5  W 

49S4 

3 

33  02 

85  06 

HID 

CLARRNCE' W  WHITLEY 

LIME  BRANCH 

5192 

POLE 

4 

33  56.85  16 

HID 

CORPS  OP  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47  82  29 

500 

8A 

JAMES  W.  BLACKVELL 

3 

LISBON 

5231 

LINCOLN 

14 

33  57 

82  35 

HID 

SEE  (2SeB) 

CLOSED  11/34/9 

LITTLE  BIGRTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 '83  39 

2200 

8A 

TVA-153 

5314 

JEFFERSON 

II 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

5386 

TELFAIR 
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REFERE.VCE  NOTES 

Tb»  four  di.tlt  Ident  If  Lot  Ion  DuiAters  in  tbe  lodex  nuaber  coluan  of  the  Station  Indei  are  asBtgned  on  ■  state  banta.     Tliere  will  be  no  duplication  of  nuabers  vltblD  a  atatt 
ricures  ud  letters  folloelag  tbe  etatloo  name ,  audi  as  17  SSW,  indicate  dlataace  la  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Obaerratlon  tlses  clven  In  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  ooly  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  tbla  bulletin. 

Stations  appeariac  in  tbe  Index,  but  for  vhlcb  data  are  aot  listed  to  the  tables,  are  either  alsslng  or  recelred  too  late  to  be  Included  Is  tbtu  laaue. 

I  iBcbea,  and  wind  wveaeDt  lo  bIIot.  EvaporatJ 

shovD  by  footnote  foiloalng  Tacie  6. 
aieet  and  ball  eere  Included  in  anoafall  averages  lo  Table  1,  begloalng  with  July  1948. 
Aaounta  In  Table  4  are  froa  recording  gagea.     Traces  are  aot  sfaDwn. 
AaouBts  la  Table  3  are  froa  son-recerdlng  gages,  unless  otbervlse  indicated. 

Data  la  Tables  3,  5  and  6  are  for  tbe  34  boura  ending  at  tlae  of  Observation.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tlae. 

-    No  record  In  Tablen  3,  4,  6  and  tbe  Station  Index,     No  record  In  Tables  2  and  5.  la  Indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  le  alselng  or  accuaolated  for 

sereral  days,  only  the  first  and  last  days  are  sheen  in  Table  4. 
+    Aod  also  on  a  later  date  or  dates. 

*    Aaount   Included  in  tollovlng  aaasureaeot,  tlae  diatribution  unknovn. 
//  Cage  le  equipped  elth  a  eladahleld. 

S    StatloB  not  equipped  elth  recording  gage.     See  Table  4  for  e-hourly  aeaeured  aaouota. 
D    Adjuatcd  to  a  full  aontb. 

R    Water  equivalent  of  anoefall  vbolly  or  partly  eatlaated,  uaing  ratio  of  1  la< 
H    One  or  acre  daye  of  record  aiaslnci     see  Table  5  for  detailed  dally  record. 
Talue  for  a  full  aontb. 

R    Dally  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  froa  aon-recordlng  gagea. 
T    Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 
V    Includes  total  for  previous  aonUi . 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  aonthly  and  ansual;  $1.50  per  year 
be  aade  payable  to  tbe  Treasurer  of  the  UnU  ed  State*.  KealttaiKes  and  ca 
Printing  Office,  Waahlngton,  D.  C. 
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GEORGIA  -  MARCH  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  characterized  by  generous  precipitation  and  marked  contrasts  in  temperature.  The  most  important 
event  of  the  month  was  the  occurrence , during  the  closing  days,  of  heavy  to  excessive  rains,  that  produced  large 
river  flood  losses  in  northwestern  counties.  Light  snow,  which  accompanied  the  coldest  weather  near  the 
middle  ol  the  month,  extended  far  to  the  south.  Moderate  to  substantial  and  frequent  precipitation  was  favor- 
able to  farming  interests  in  restoring  good  soil  moisture,  but  planting  and  other  outdoor  activities  were  more 
or  less  restricted.     No  severe  storms  occurred  during  the  month. 

Abnormal  warmth  prevailed  during  the  first  nine  days  due  to  the  predominance  of  low  barometers  in  southerr 
States  during  this  period;  peaks  of  warmth  occurred  about  the  2nd  and  8th,  when  practically  all  sections  hac 
temperatures  of  80°  or  higher,  and  readings  this  high  occurred  in  the  southern  half  of  the  State  throughout 
the  first  four  days  and  from  the  7th  through  the  9th.  Rainy  conditions  occurred  during  the  four  days,  4th 
through  7th,  with  moderate  to  heavy  amounts  in  northern  and  central  districts  on  the  4th  and  7th.  An  energet- 
ic area  of  high  barometers,  which  had  moved  very  slowly  from  the  northwest,  started  a  temperature  fall  or 
the  9th,  with  continued  falling  on  the  10th,  to  introduce  the  coldest  weather  of  the  month.  Rather  strong 
low  pressure  from  the  west  moved  across  the  southern  States  during  the  three  days,  11th  to  13th,  caused  light 
to  moderate  precipitation  to  overspread  the  State  on  these  days,  but  the  weather  continued  to  grow  colder 
from  a  second  energetic  area  of  high  barometers  from  the  northwest  that  extended  the  spell  of  abnormally 
cool  weather  from  the  11th  through  the  16th.  The  incoming  cold  air  reduced  temperatures  to  near  or  lower 
than  freezing  on  the  13th  when  light  snow  flurries  overspread  northern  counties  and  extended  southward  in 
western  counties  as  far  as  Donalsonvi lie  and  Fitzgerald.  Coldest  weather  for  this  period,  and  for  the  month 
as  well,  occurred  on  the  14th,  when  lowest  readings  ranged  from  22°  at  Blairsville  Experiment  Station  to 
34°  at  Brunswick  CAA  Airport  and  Savannah  Beach,  and  although  temperatures  began  to  moderate  after  the  14th, 
freezing  conditions  occurred  extensively  on  each  day  of  the  period,  14th  through  16th.  A  low  pressure  center, 
moving  from  far  southwestern  States  toward  the  northeast,  produced  moderately  warmer  than  normal  weather  or 
the  17th  and  18th  and  general  rains  on  the  18th  and  19th,  continuing  in  southern  counties  on  the  20th  and 
21st;  the  rains  were  heavy  in  southern  counties  on  the  18th,  with  measurements  of  1  to  4  inches.  After  the 
18th,  temperatures  fell  to  below  normal;  this  trend  continued  through  the  27th  except  for  a  brief  warming 
up  on  the  24th  when  very  light  rains  overspread  the  State.  A  well  developed  low  pressure  center,  which  moved 
from  northwestern  States  via  Oklahoma  to  the  Great  Lakes,  caused  increased  warmth  to  well  above  normal  on 
the  28th  and  29th,  with  heavy  to  excessive  rains  in  all  sections  during  the  three  days,  28th  through  30th. 
Maximum  24-hour  measurements  during  this  period  were  less  than  3  inches  over  most  of  the  State,  but  3  to  6 
inches  or  more  were  reported  from  many  northwestern  stations  and  3  to  4  inches  over  a  narrow  tier  of  counties 
in  the  south  from  Mount  Vernon  to  Thomasville  and  Valdosta.  Fair  and  moderately  cooler  than  normal  weather 
prevailed  as  the  month  closed. 

The  State  average  temperature  was  56.7°,  or  0.2°  below  normal,  with  variations  from  47.0°  at  Blairsville 
Experiment  Station  to  62.0°  at  Camilla  and  Moultrie.  The  highest  temperatiu-e  was  88°  at  Columbus  and  West 
Point  on  the  8th,  Lumber  City  on  the  3rd,  and  at  Millen  on  the  2nd  and  8th.  The  lowest  temperature  was  22° 
at  Blairsville  Experiment  Station  on  the  14th. 

Precipitation  averaged  6.03  inches,  which  is  120%  of  normal,  and  station  totals  ranged  from  2.99  inches  at 
Macon  WB  Airport  to  13.95  inches  at  Flat  Top.  Monthly  totals  exceeding  10  inches  occurred  over  a  large  group 
of  northwestern  counties  and  at  one  southern  station,  and  totals  of  less  than  4  inches  occurred  from  Columbus 
through  Macon  to  Greensboro.  More  than  10  northwestern  stations  recorded  maximum  24-hour  precipitation  in 
excess  of  5.00  inches,  the  greatest  of  which  was  7.75  inches  at  Curryville  1  mile  WNW  on  the  28th. 

Weather  conditions  were  mostly  favorable  for  agriculture.  The  rather  dry  soil  condition  that  prevailed  at 
the  opening  of  the  month  was  overcome  by  the  rainy  weather  of  the  4-7th,  and  later  rain  periods  were  well 
enough  interspersed  and  of  sufficient  intensity  to  maintain  good  soil  moisture  beyond  the  close  of  the  month. 
Abnormal  warmth  during  the  first  nine  days  stimulated  good  to  very  good  vegetative  growth,  and  the  mostly 
cooler  than  normal  weather  that  predominated  during  the  rest  of  the  month  retarded  crop  growth  to  some  ex- 
tent without  causing  adverse  effects  of  importance.  The  frequency  of  rains  hindered  plowing  and  planting 
operations,  but  fairly  good  progress  was  made  in  southern  and  some  central  counties.  Crop  prospects  at  the 
close  of  the  month  were  considered  very  good. 

The  heavy  to  excessive  rains  of  the  period,  28-30th,  caused  substantial  to  considerable  rises  in  all  rivers 
of  the  State,  but  river  floods  occurred  only  in  far  northwestern  counties,  where  damages  were  estimated  at 
$239,000.  Most  of  the  losses  applied  to  property,  including  numerous  bridges  damaged  or  washed  out,  damages 
to  homes  and  smaller  buildings,  and  other  miscellaneous  property.  This  flooding  took  place  principally  in 
Floyd,  Gilmer  and  Gordon  Counties  in  areas  through  which  the  Conasauga ,  Coosawattee  and  Oostanaula  Rivers 
flow.  The  water  rose  above  record  high  stages  in  several  localities,  namely,  Resaca  on  the  Oostanaula  River, 
34.6  feet  on  the  31st  (previous  record  high  stage,  33.5  feet,  January  21,  1947);  Tilton  on  the  Conasauga 
River,  30.2  feet  on  the  30th  (previous  record  high  stage,  27.7  feet,  January,  1947);  Dalton  on  Mill  Creek, 
a  tributary  of  the  Conasauga  River,  8.4  feet  on  the  29th  (previous  record  high  stage,  8.1  feet,  November, 
1948).     Further  details  concerning  this  flood  may  be  secured  from  Weather  Bureau  Office,  Montgomery,  Ala.-RLC 
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In  addition  to  the  cllmatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Jlydroclima- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series      The  tlydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  i:i  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,   to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperatinp 
agencies  and  to  certain  public  repositories,     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  li.  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

sp««d 

p.h. 

Relative  humidity  avetagea  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 
9 

Sutton 

1 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Direction 

of 

iasteat  mile 

Date  of 
faateat  mile 

1:30  a  I 
EST 

7:30  « 
ESI 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

1 

.01-09 

.10-49 

A 
tn 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  lo  si 

ALBANY  WB  AP 

w 

12 

7.0 

3S 

W 

13 

76 

81 

49 

57 

5 

3 

4 

1 

1 

1 

15 

5.8 

ATHENS  WB  AP 

- 

3 

3 

6 

3 

1 

0 

16 

] 

6.8 

ATLANTA  WD  AP 

WNW 

13 

10.2 

37 

NV 

21 

75 

82 

58 

62 

4 

3 

7 

3 

0 

0 

17 

52 

7.0 

AUGUSTA  WB  AP 

SE 

11 

8.2 

25« 

W 

30 

75 

84 

52 

62 

4 

1 

8 

3 

1 

0 

15 

6.6 

COLUMBUS  WP  AP 

W 

11 

10.0 

- 

3 

4 

4 

0 

2 

0 

13 

7.0 

UACON  WB  AP 

WNW 

11 

8.S 

33 

SE 

18 

73 

83 

49 

56 

7 

4 

4 

2 

0 

0 

17 

57 

6.9 

ROME  WIl  AP 

N 

11 

9.4 

84 

89 

62 

71 

3 

3 

5 

1 

2 

2 

16 

7.2 

SAVANNAH  WB  AP 

W 

13 

9.8 

34 

NE 

6 

84 

85 

55 

61 

2 

4 

5 

2 

1 

0 

14 

48 

6.4 

VALDOSTA  WB  AP 

sw 

13 

9.4 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

12 

5.5 

*  Visual  observations.  Not 
necessarily  fastest  ffllle  in 
period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

days 
more 

• 
> 
< 

ts 

V 

ja 
o» 

•2 

« 
t 

Averag 

No.  ol 

.01  or  : 

1892 

52.8 

86 

11 

5.55 

8 

1893 

54.1 

86 

12 

3.93 

8 

1894 

59.3 

92 

15 

3.49 

7 

1895 

54.6 

88 

19 

6.77 

9 

1896 

53.2 

92 

18 

3.42 

7 

1897 

58.9 

89 

23 

8.31 

11 

1898 

60.1 

90 

21 

2.98 

6 

1899 

56.2 

89 

-3 

4.63 

9 

1900 

53.1 

85 

17 

5.30 

11 

1901 

53.6 

85 

10 

6.20 

10 

1902 

54.6 

86 

13 

8.01 

14 

1903 

60.5 

85 

25 

6.67 

15 

1904 

57.8 

92 

20 

2.76 

8 

1905 

59.3 

88 

29 

2.86 

6 

1906 

52.1 

86 

15 

6.30 

8 

1907 

64.3 

97 

32 

1.88 

4 

1908 

62.7 

■So 

4.63 

6 

1909 

55.9 

89 

21 

7.78 

10 

1910 

60.6 

95 

20 

1.61 

4 

1911 

57.1 

94 

18 

3.09 

6 

1912 

53.8 

88 

19 

8.25 

10 

1913 

56.4 

89 

21 

9.01 

11  • 

1914 

51.5 

89 

13 

2.80 

7 

1915 

47.6 

85 

20 

2.61 

6 

1916 

53.9 

89 

15 

1.95 

5 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

57.0 
61.5 
58.0 
53.3 
64.4 

89 
90 
82 
91 
94 

13 
24 
26 
5 
27 

7.81 
1.46 
4.31 
7.37 
1.70 

11 
6 
7 
9 
6 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

55.0 
54.0 
56.7 
64.3 
60.8 

89 
88 
88 
93 
87 

10 
3 
17 
25 
23 

8.09 
7.90 
10.59 
2.61 
6.23 

11 
11 
12 
6 
9 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

57.3 
57.1 
52.1 
58.0 
49.3 

88 
88 
89 
91 
83 

20 
12 
18 
9 
8 

8. 17 
5.96 
3.43 
2.05 
5.71 

11 
11 
7 
5 
8 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

48.9 
58.9 
55.5 
53.7 
56.7 

85 
90 
90 
90 
88 

12 
21 
12 
18 
22 

6.87 
8.97 
2.98 
5.90 
6.03 

11 
13 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

57.7 
56.3 
59.8 
51.9 
50.5 

91 
90 
94 
82 
ST 

14 
18 
16 
14 
19 

3.19 
6.41 
10.28 
5.67 
3.02 

8 
12 

9 
13 

8 

Period 

56.9 

5.00 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

52.5 
55.8 
54.1 
61.0 
59.0 

88 
89 
'  88 
95 
92 

10 
15 
10 
10 
20 

4.56 
3.48 
5.39 
4.36 
4.20 

8 
6 
3 
9 
9 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

53.8 
61.9 
58.8 
53.9 
50.1 

84 

91 
89 
86 
82 

16 
18 
17 
17 
16 

3.69 
3.71 
4.42 
4.03 
4.48 

8 
7 
8 
10 
10 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest  ^ 

• 

Loweat 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greateit  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

s  ^ 

2  0 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  Oban. 

e 

■3 

0 

0 
B 
0 
0 

£ 
0 

a 
0 
0 

in 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

50.  9 

80 

29 

14+ 

0 

10 

6 . 57 

2.04 

29 

15 

4 

2 

ATHENS 

53 . 5 

.4 

83 

2 

28 

14 

354 

0 

2 

5.89 

.62 

1 . 22 

29 

T 

0 

13 

5 

2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

54 . 0 

.  5 

84 

2 

27 

X4 

340 

0 

5 

5 . 30 

45 

1 .39 

7 

T 

0 

13 

3 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

52.4 

82 

2 

28 

14 

391 

0 

4 

4.82 

l!38 

29 

T 

0 

13 

4 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

53.1 

1.1 

81 

2 

28 

14 

373 

0 

4 

4.60 

-  .81 

.95 

28 

T 

T 

13 

13 

3 

0 

ATLANTA  WB  CITY 

51.8 

-  .2 

80 

2 

26 

14 

410 

0 

4 

4.37 

-  .93 

.85 

28 

.0 

0 

14 

3 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

47.0 

-  7.3 

77 

3 

22 

14 

0 

13 

8.49 

3.11 

3.10 

29 

1.5 

0 

16 

7 

2 

CARLTON  BRIDGE 

51.2 

-  1.9 

83 

3 

28 

22 

0 

10 

5.85 

.99 

1.42 

29 

13 

4 

2 

CARTERSVILLE 

53.1 

.2 

82 

2+ 

25 

14 

366 

0 

9 

7.18 

1.27 

2.40 

29 

14 

2 

CEDAR TOWN 

54.3 

.8 

82 

2 

26 

14 

344 

0 

9 

9.70 

3.50 

4.25 

29 

1.0 

1 

14 

14 

5 

3 

CLAYTON 

49. 7M 

,7 

81 

2 

23 

14 

465 

0 

11 

7 . 64 

.  74 

1 . 84 

28 

T 

T 

14 

12 

6 

3 

CORNELIA 

51 .  7M 

1 . 1 

78 

2 

24 

14 

409 

0 

4 

6.  64 

1 .08 

1 . 44 

28 

T 

T 

13+ 

13 

6 

1 

DAULONEGA 

51 . 3 

,  4 

81 

2 

25 

14 

421 

0 

5 

9.  05 

2.98 

2.  29 

29 

T 

T 

13+ 

17 

8 

3 

DALTON 

52.2 

.  6 

82 

27 

21 

0 

6 

FIO.  20 

4 . 55 

4 .  0 

12 

GAINESVILLE 

53  !o 

l!7 

83 

2 

26 

14 

371 

0 

7 

6!30 

!40 

1.27 

29 

.1 

T 

13+ 

14 

5 

2 

JASPER 

51 . 9 

-  6.3 

80 

2 

25 

X4 

406 

0 

6 

8 . 67 

1 ,84 

3 . 45 

29 

1 . 8 

16 

7 

1 

LAFAYETTE 

53.  0 

83 

22 

22 

385 

0 

9 

11 . 69 

6. 38 

T 

T 

13+ 

14 

ROME 

53 . 7 

_  B 

84 

2 

28 

22 

360 

0 

g 

9.81 

4 , 09 

4 . 18 

29 

T 

T 

13+ 

16 

5 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

52.  0 

83 

2 

26 

22 

404 

0 

8 

12.31 

5 . 50 

28 

T 

T 

13 

13 

5 

4 

TALLAPOOSA  2  NW 

52!8 

.3 

79 

2+ 

26 

16+ 

372 

0 

10 

6]  56 

1.06 

3.20 

29 

14 

2 

1 

TOCCOA 

53.4 

1 . 2 

82 

2 

27 

14 

359 

0 

3 

8.31 

2.  50 

1 .99 

5 

T 

0 

15 

5 

3 

WASHINGTON 

54 .  9M 

85 

28 

14 

326 

0 

1 

,  0 

0 

DIVISION 

52.3 

7.  62 

,  5 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

55.  7 

,  3 

86 

31 

14 

291 

0 

1 

5.35 

1 . 33 

1 . 14 

19 

.  0 

0 

11 

4 

1 

BROOKLET  1  W 

58 . 8 

_  7 

88 

2 

31 

15 

220 

0 

2 

5 . 09 

1 . 29 

1  _  92 

30 

.  0 

0 

9 

4 

2 

CARROLLTON 

53 . 4 

,  5 

80 

2+ 

27 

14+ 

363 

0 

9 

6.  69 

.  58 

1 . 60 

29 

,  6 

0 

12 

5 

3 

COLUMBUS 

59^3 

1.1 

88 

8 

31 

16 

206 

0 

3 

3.73 

-  2.10 

1.42 

19 

!o 

0 

8 

3 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

56. 1 

82 

8 

29 

16 

283 

0 

3 

3.72 

1.27 

18 

T 

0 

10 

2 

2 

COVINGTON 

54. 1 

.  2 

81 

3 

28 

14 

334 

0 

5 

4 , 53 

.82 

1 . 30 

29 

,  0 

0 

11 

4 

1 

DUBL I N 

57.8 

,  2 

86 

8 

31 

14 

243 

0 

2 

4 . 41 

.  31 

1 . 95 

29 

_  0 

0 

12 

3 

1 

EXPERIMENT 

53 . 311 

_  19 

82 

2 

28 

14+ 

366 

0 

7 

4  31 

-  1.35 

1 . 10 

19 

T 

0 

13 

3 

1 

FAIR  VIEW 

55^2 

-  .3 

82 

2 

29 

14 

307 

0 

4 

E4.43 

-  1.03 

l!27 

18 

.1 

0 

11 

3 

2 

FORT  VALLEY 

56.4 

-  .4 

82 

2+ 

30 

14 

279 

0 

4 

3.63 

-  2.07 

1.18 

19 

T 

0 

9 

3 

1 

GREENSBORO 

55.1 

.6 

84 

2 

28 

14 

314 

0 

3 

3.80 

-  1.15 

.70 

7 

.0 

0 

13 

4 

0 

GRIFFIN 

54.1 

-  1.6 

74 

3+ 

28 

14+ 

336 

0 

5 

4.55 

-  1.08 

1.19 

19 

T 

0 

12 

3 

1 

LA  GRANGE 

56.0 

.5 

81 

8 

28 

14 

291 

0 

6 

4.76 

-  1.64 

1.37 

19 

T 

0 

12 

3 

2 

LOUISVILLE 

8 

^® 

0^ 

0 

.  89 

^  ' 

*  ^ 

^ 

10 

4 

MACON  WB  AIRPORT 

57.5 

85 

2* 

31 

254 

0 

0  '  QQ 

.83 

29 

T 

10 

2 

M ILLEDGEVILLE 

54  6M 

1  3 

85 

^ 

29 

0 

3  37 

1  74 

79 

19 

T 

11 

3 

MILLEN 

57!8 

-  .3 

88 

2+ 

30 

16 

246 

0 

3 

4.84 

!90 

1.36 

29 

.0 

0 

8 

4 

3 

MONT  I CELLO 

55.4 

.2 

84 

2 

27 

14 

302 

0 

4 

4.29 

-  1.42 

1.10 

18 

.0 

0 

13 

3 

1 

NEWNAN 

*  ^ 

ftf 

2+ 

1I 

9Q^ 

0 

.  55 

1 'I9 

12 

5 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

55.  D 

* 

9H 

0 

a'  ni 

1  .  4*i 

1  H 

• 

7 

2 

SWAINS BORO 

57  5U 

87 

2 

28 

15 

260 

0 

4  79 

■ 

9 

3 

TALBOTTON 

56.5 

.0 

81 

2+ 

29 

14 

277 

0 

3 

5]  28 

-  .86 

1.95 

18 

8 

V  A  D  D  c  vmij 

55.5 

-  .4 

84 

2 

28 

14 

302 

0 

1 

4.77 

.19 

.88 

19 

.0 

0 

11 

6 

0 

"A  I  nboiHJKU 

•  "L 

2 

0 

^ 

1  *  \ci 

■  ^ 

10 

W  PC  T    tVl  T  VTT 
n  EiC'  1    r\J  1  n  1 

.  * 

RR 

* 

9R 

lb 

9flq 

0 

1 .  /o 

1  Q 

• 

12 

2 

DIVISlbK 

56 

4 

T 

cntri'ui/uu  nrVT^jnti 
oUUlH£HN  UlVlolUrl 

A I  LEY 

57,0 

85 

3+ 

30 

14+ 

0 

3 

6.  51 

3.80 

30 

,  0 

0 

8 

3 

2 

ALAPAHA  EXP  STATION 

57 .  3H 

-  2.7 

84 

9 

28 

15+ 

0 

4 

8 . 61 

4 . 37 

4 . 30 

30 

_  0 

0 

8 

3 

3 

ALBANY 

61 . 5 

1 . 1 

87 

9 

34 

14+ 

0 

0 

6.10 

1 . 20 

2 . 42 

30 

_  0 

0 

8 

4 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6o!3 

.1 

85 

8 

33 

14+ 

182 

0 

0 

5, 19 

!oi 

2!  00 

29 

T 

0 

10 

3 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

57.8 

-  .3 

85 

2 

29 

15+ 

236 

0 

3 

8.26 

3.37 

2.44 

29 

.0 

0 

10 

5 

4 

AMER ICUS 

58.4 

_  2 

84 

g 

30 

14+ 

225 

0 

3 

5.49 

.  13 

2.11 

19 

T 

0 

10 

3 

2 

BAINBRIDGE 

61 .7 

,6 

87 

8 

31 

15 

164 

0 

3 

_  0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

58. 8U 

32 

14 

0 

1 

4 . 65 

1 . 23 

30 

_  0 

0 

8 

BLAKELY 

6o!4 

.4 

84 

•4 

32 

14 

183 

0 

1 

5.61 

.25 

2.33 

29 

T 

0 

10 

4 

2 

BRUNSW ICK 

61.4 

.1 

85 

8 

33 

14 

150 

0 

0 

3.69 

.48 

1.07 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

60.0 

85 

34 

14 

178 

0 

0 

3.37 

1 . 22 

12 

.  0 

0 

10 

3 

1 

CAIRO  2  NKW 

61 . 2 

,4 

87 

8 

31 

14 

163 

0 

1 

7  _  94 

2 . 77 

2 . 72 

19 

_  0 

0 

10 

5 

3 

CAMILLA 

62 . 0 

_  4 

87 

4+ 

29 

15 

152 

0 

2 

4  _  g9 

-  1 . 24 

T 

0 

9 

CAMP  STEWART 

60!4 

87 

2 

32 

14 

182 

0 

1 

5.37 

1.73 

30 

.0 

0 

9 

6 

1 

CORDELE 

58. 7M 

-  1.7 

86 

9 

32 

14+ 

0 

2 

5.10 

.82 

2.22 

19 

.0 

0 

8 

CUTHBERT 

60. 5 

.  5 

85 

32 

15 

179 

0 

]^ 

6.  20 

.  89 

2 . 41 

29 

7 

3 

DOUGLAS 

58 . 6 

-  2.4 

85 

3 

33 

14+ 

0 

9.42 

4 . 26 

n 
•  ^ 

9 

EASTMAN 

57 . 6 

-  1.7 

9 

31 

0 

2  83 

30 

8 

3 

FITZGERALD 

60.5 

-  .2 

85 

2 

33 

14 

172 

0 

0 

6!68 

2.13 

2.01 

19 

T 

T 

13 

10 

4 

3 

FOLKSTON  9  SW 

87 

2 

31 

14 

0 

1 

5.06 

1 .70 

30 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORT  GAINES 

59.0 

.1 

86 

31 

15+ 

0 

3 

6.91 

1.92 

3.05 

29 

T 

0 

8 

3 

2 

GLENNVILLE 

59.1 

-  .8 

85 

2 

32 

14+ 

210 

0 

2 

6.15 

2.62 

1.83 

30 

.0 

0 

8 

5 

3 

HAWKINSVILLE 

58.6 

.2 

85 

2* 

30 

IS 

229 

0 

2 

4.93 

.08 

1.95 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOGGAROS  MILL 

59.8 

.9 

87 

8 

28 

16 

196 

0 

3 

4.28 

-  3.23 

1.98 

30 

.0 

0 

8 

3 

2 

LUMBER  CITY 

57. 4H 

88 

3 

30 

15+ 

0 

2 

7.04 

2.82 

3.55 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 

MONTEZUMA 

58.3 

.6 

83 

2t 

30 

14+ 

226 

0 

2 

4.80 

1.21 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

MOULTR IE 

62.0 

.2 

85 

8 

33 

14 

147 

0 

0 

7.13 

2.43 

3.37 

19 

T 

0 

10 

3 

3 

QUITMAN 

61.8 

.5 

85 

8 

31 

14 

143 

0 

1 

10.05 

5.96 

4.00 

30 

.0 

0 

8 

4 

3 

SAVANNAH  USDA  PI.  GARDEN 

57.2 

-  1.2 

86 

8 

28 

15 

262 

0 

3 

5.33 

1.67 

.0 

0 

12 

SAVANNAH  WB  AF 

58.9 

1.8 

86 

2-f 

32 

14 

223 

0 

1 

4.58 

1.52 

1.85 

29 

.0 

0 

12 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

59.6 

.3 

85 

8 

34 

14 

187 

0 

0 

5.21 

.41 

1.41 

30 

.0 

0 

11 

4 

1 

THOMASVILLE 

61.4 

1.2 

87 

3 

31 

14+ 

162 

0 

3 

9.40 

5.31 

3.04 

29 

.0 

0 

10 

4 

4 

TIFTON  2  N 

58.9 

.3 

85 

5+ 

31 

14 

0 

3 

6.93 

2.24 

3.34 

30 

.0 

0 

8 

3 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

60.9 

-  .8 

85 

2+ 

31 

14 

165 

0 

2 

9.25 

5.63 

3.85 

19 

.0 

0 

10 

5 

3 

WAYCROSS 

60.4 

-  1.0 

87 

2* 

30 

14 

176 

0 

2 

5.81 

2.24 

2.81 

30 

.0 

0 

9 

3 

DIVISION 

59.6 

6.23 

T 

STATE 

56.7 

-  .2 

6.03 

1.03 

.1 

See  teletence  notes  following  Stabon  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

^  1 

30 

ABBEVILLE 

.30 

.16 

.30 

.13 

1.90 

.52 

.13 

3.31 

ABBEVILLE 

R 

0. 

.  29 

.06 

.33 

.09 

1.82 

.49 

.04 

.09 

2.63 

.58 

ADAIRSVILLE 

40 

.45 

.03 

1.44 

T 

.03 

.18 

.19 

.04 

.06 

.65 

.25 

.40 

5.15 

.33 

ADAIRSV ILLE 

,05 

.It 

.03 

1.39 

.04 

.16 

.  11 

.55 

.28 

3.58 

2.20 

ADEL 

.05 

.02 

.08 

.18 

1.75 

2.16 

.48 

.02 

3.59 

AILET 

.07 

.17 

T 

.72 

.03 

1 .02 

.39 

.31 

3 .80 

ALAPAHA  BXP  STATION 

.05 

.15 

.17 

.23 

1.65 

1.66 

.38 

4.30 

A  LEAKY 

.56 

.10 

.08 

.06 

2.27 

.55 

.06 

3.43 

ALBAKT  WB  AIRPORT 

T 

.  23 

.  35 

.13 

T 

T 

.10 

.01 

1.81 

.63 

.02 

.02 

T 

2.00 

T 

ALLATOONA  DAH 

T 

.  10 

.  75 

1.55 

.26 

.27 

.05 

.30 

.08 

T 

.02 

T 

.69 

.21 

T 

.13 

.05 

2.04 

.18 

ALLATOONA  DAU 

B 

1.45 

.02 

.39 

2.67 

* 

.79 

.05 

1. 17 

.  43 

.25 

1 .49 

3. 06 

ALMA  CAA  AIRPORT 

.  23 

.13 

.47 

.19 

1.53 

1.36 

.26 

.50 

T 

2.44 

1.15 

AHERICUS 

.47 

.04 

.05 

.08 

.08 

2.11 

.30 

.03 

.75 

1.58 

AUEBICDS  SCS  R  7 

R 

.14 

.26 

.08 

.06 

.02 

2.78 

.34 

2.29 

,06 

ATHEKS 

.57 

1.09 

.38 

.18 

.50 

.18 

.01 

.40 

.27 

.02 

.28 

1.32 

.79 

ATHENS  COL  OP  AGRI 

.12 

.50 

.01 

1.39 

.26 

.33 

.13 

T 

.  31 

.18 

.04 

1.28 

.32 

.43 

ATHENS  WB  AIRPORT 

T 

.57 

.82 

.24 

.11 

.47 

.13 

.02 

T 

.33 

.16 

.01 

T 

.05 

1.38 

.53 

ATLANTA  KIRKWOOD 

.07 

.04 

.87 

T 

.50 

.15 

.04 

.29 

.31 

.03 

T 

T 

.52 

.25 

.03 

.33 

1.30 

.07 

ATUUfTA  ^TB  A IRPORT 

.06 

.64 

.11 

.22 

.34 

T 

.19 

.33 

.07 

T 

T 

.40 

.38 

.05 

T 

.95 

.86 

T 

ATLANTA  ITB  CITY 

R 

.03 

.66 

.16 

.  19 

.46 

.11 

.33 

.10 

.45 

.43 

.02 

.85 

.67 

.01 

AUGDSTA  ITB  AIRPORT 

R 

.24 

.18 

.50 

.46 

.36 

.45 

T 

.39 

1.14 

.04 

T 

T 

T 

.  76 

.84 

BAIKBRIDGE 

.80 

T 

2.38 

.72 

1.80 

BAIKBRIDGE 

R 

.75 

.23 

.80 

« 

2.96 

1.78 

BALL  GROUND 

.34 

.47 

.94 

.19 

.28 

.16 

.43 

.49 

.26 

.52 

r.S9 

.16 

BEAVERDALE 

.31 

.48 

1.36 

.62 

.33 

.43 

.02 

T 

.05 

.16 

.11 

.13 

1.03 

5.80 

.39 

BELLVILLE 

R 

.60 

.63 

.  12 

.26 

.45 

.11 

.24 

2.45 

.95 

BLACEBEARD  ISLAKD 

.36 

.61 

.56 

« 

1.05 

.33 

.61 

1.23 

BLAISSVILLE  EXP  STA 

.57 

.50 

1.33 

.52 

.52 

.30 

.14 

.10 

.02 

.03 

.29 

.17 

.03 

.66 

3.10 

.32 

B LA KELT 

.50 

.08 

.07 

.05 

1.74 

.72 

.06 

.03 

2.33 

.03 

BLUE  RIDGE  RE3VR  DAH 

.31 

.59 

.94 

.35 

.54 

.57 

.06 

.13 

T 

.02 

.20 

.55 

.11 

.51 

5.90 

.50 

BRASSTOWN  BALD 

R 

.02 

1.31 

.08 

,07 

1.65 

.04 

.03 

.70 

.19 

.21 

.  20 

.04 

.20 

.  29 

.06 

1.64 

1.62 

.20 

BROOKLET  1  ■ 

.38 

.02 

.65 

.  18 

.58 

.03 

.36 

1.07 

1.93 

BRUNSWICK 

.01 

.30 

.01 

.30 

.63 

.57 

.42 

.18 

.31 

1.07 

BRUHSIf  ICK  CAA  AP 

.03 

.37 

1.32 

.13 

.07 

.67 

.04 

.  11 

.23 

.60 

BRUNSWICK  CAA  AP 

R  ' 

.01 

.34 

1.19 

.  11 

.07 

.68 

.04 

.14 

.24 

.59 

BUEHA  VISTA 

R 

.54 

.16 

.07 

.14 

.14 

.01 

2.26 

.29 

1.54 

BURTON  DAH 

//R 

.  05 

1 . 17 

.  13 

.06 

1 . 13 

.08 

.57 

.32 

.31 

.15 

.60 

3.32 

1.13 

BUTLER 

.70 

!l5 

.45 

.83 

.33 

.90 

.10 

BUTLER  CREEK 

.50 

.  18 

.50 

.25 

.51 

.50 

T 

.72 

.76 

.06 

1.39 

CAIRO  2  NNW 

.03 

.01 

.69 

.14 

.85 

2.72 

.04 

.20 

T 

2.18 

1.08 

CAMILLA 

T 

T 

T 

.08 

.01 

T 

.06 

.16 

1.01 

.98 

.14 

3.25 

CAMP  STEWART 

.  10 

.50 

.60 

.35 

.70 

.10 

.50 

.79 

1.73 

CANTON 

.82 

1.63 

.68 

.12 

.39 

.18 

.06 

T 

.02 

.75 

.33 

.20 

.27 

1.58 

.  10 

CANTON 

.87 

.02 

.12 

2.14 

.20 

.34 

.18 

.63 

.48 

.21 

1.00 

1.02 

CARLTON  BRIDGE 

.49 

1.00 

.24 

.68 

.57 

.35 

.02 

.35 

.20 

.02 

.04 

1.42 

.47 

CARHESVILLE 

.88 

.07 

.  18 

1. 15 

.44 

.33 

.33 

.  18 

.64 

1.05 

.34 

.27 

fiARBOLLTON 

T 

1.02 

.40 

.30 

T 

.20 

.30 

.03 

1.24 

.52 

.02 

.86 

1.60 

.20 

CARROLLTOH 

.05 

1.21 

.  13 

.39 

.03 

.14 

.19 

.33 

.02 

1.25 

.53 

.02 

.88 

1.74 

.03 

CARTERS 

.35 

.62 

1.39 

.05 

.30 

.66 

.89 

.03 

.71 

.33 

.55 

4,20 

.33 

CARTERSVILLE 

T 

.47 

.45 

.18 

1.46 

.15 

.11 

.24 

T 

.67 

.20 

.15 

.50 

2.40 

.20 

CARTERSVILLE  3  SW 

.16 

.72 

1.39 

.13 

.13 

.14 

.23 

.03 

.02 

.16 

.50 

.14 

.19 

.28 

2,75 

.  IS 

CAVE  SPGS  4  3SW 

R 

1.12 

.03 

.  17 

.65 

.10 

.29 

.  14 

1.09 

.48 

.23 

.02 

3.68 

2.86 

CEDAR TOWN 

.16 

1.02 

.92 

.25 

.31 

.  19 

.04 

.  10 

1.09 

.67 

.16 

.29 

4.25 

.25 

CHATSWOR lU 

.24 

.52 

.86 

.50 

.26 

.70 

.16 

.17 

.02 

.05 

.29 

.45 

.02 

.60 

5.08 

.14 

CHATSirORTB 

B 

.04 

.72 

.02 

1.26 

.36 

.65 

.35 

.30 

.50 

.03 

3.91 

1.90 

CBICEAMAUGA  PARK 

T 

.15 

.63 

.01 

.75 

.23 

.16 

.22 

.56 

.04 

T 

.02 

.24 

.13 

.39 

.01 

1.38 

4.04 

.07 

CBOKSTOE 

.49 

.66 

1.03 

.53 

.54 

.42 

.14 

.15 

.02 

T 

.02 

.35 

.20 

.03 

.89 

3.12 

.46 

CLAYTON 

.79 

.48 

.04 

1.30 

T 

.56 

.33 

.41 

T 

.12 

.62 

1.84 

1 .17 

.18 

CLERMONT  3  3 

R 

.01 

.71 

1.50 

.43 

.77 

.  18 

.40 

1.50 

.81 

CLEVELAND 

.36 

.60 

.05 

1.70 

.52 

.83 

.34 

.  05 

.01 

T 

.02 

.40 

.37 

T 

.03 

1.27 

1.95 

.47 

COLUMBUS 

.45 

.04 

.53 

.08 

1.42 

.01 

.72 

.48 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

T 

.34 

.01 

.03 

.43 

.19 

.03 

1 .27 

.24 

.05 

T 

T 

1 .25 

CONCORD 

.10 

.38 

.22 

.75 

.19 

.96 

.  53 

.14 

T 

.08 

1.22 

COOLIDGE 

R 

.06 

.  12 

.31 

1.35 

2.05 

.  12 

.  18 

2.83 

.34 

COOPER  GAP 

B 

.97 

!05 

.17 

1.55 

.01 

.84 

.45 

.32 

.29 

.73 

.08 

3.68 

1. 15 

.09 

CORDELE 

.24 

.08 

.09 

.10 

3.22 

.37 

2.00 

CORNEl.IA 

.33 

.70 

.05 

.57 

.78 

.51 

.39 

T 

.20 

.38 

.  18 

1.44 

.85 

.27 

COVINGTON 

.09 

.70 

.43 

.07 

.37 

.18 

.51 

.  17 

.11 

1.30 

.60 

CUMMING  1  N 

.17 

.70 

1. 16 

.60 

.26 

.34 

.32 

.01 

T 

.48 

.34 

.13 

.55 

1.65 

.39 

CURHYVILLE  1  WWW 

.35 

.85 

T 

1.22 

.40 

T 

.30 

.  11 

.15 

.10 

.05 

.28 

.75 

.40 

.05 

.78 

7.75 

.  25 

CUTHBERT 

.46 

.08 

.03 

T 

2.36 

.83 

.03 

2.41 

DAHLONEGA 

.20 

.70 

.05 

1.46 

.11 

.55 

.65 

.27 

.02 

T 

.01 

.03 

.57 

.42 

.06 

1.00 

2.26 

,66 

DALLAS 

.31 

1.01 

1.19 

.04 

.35 

.30 

.06 

.26 

S 

.87 

.17 

.15 

.96 

DALTON 

.37 

.50 

.95 

.34 

.62 

E.40 

.43 

.27 

.43 

« 

4.50 

1.50 

DARBURG  4  NKG 

B 

.31 

.19 

.98 

.66 

.35 

.31 

.20 

.25 

.03 

.36 

.17 

.40 

DAWSON 

.44 

.06 

.03 

.08 

.07 

2.51 

.38 

.01 

.92 

1.51 

DAW30NVILLE 

.11 

.74 

.01 

1.69 

.71 

.04 

.75 

.24 

.01 

.01 

T 

T 

.53 

.36 

.25 

.72 

1.66 

.40 

DAWSONV I L  LE 

R 

.77 

.05 

.11 

2.24 

.34 

.49 

.  20 

.35 

.52 

.36 

1.99 

.65 

.07 

DIAL  POST  oyricE 

.OX 

.40 

.57 

1.51 

.38 

.59 

.60 

.05 

.07 

.02 

.03 

.02 

.23 

.40 

.10 

.51 

4.04 

.  37 

DOCTORTOWN 

.10 

.16 

.76 

.33 

.45 

.80 

.47 

.02 

2.60 

DOLES 

R 

.17 

.40 

.03 

.02 

.08 

.03 

1 .78 

.55 

.04 

2.66 

.02 

DONALSONVILLE  2  V 

.32 

.05 

.68 

.10 

1.26 

1. 18 

.04 

.06 

T 

2.00 

DOUGLAS 

.10 

.07 

.26 

.26 

1.72 

1.27 

4 . 37 

DOVGLASVILLE 

.26 

1.00 

.30 

.84 

.03 

.10 

.  14 

.22 

.67 

.28 

.03 

.  16 

1 . 60 

*26 

DOVER 

.34 

T 

.19 

.02 

.72 

.31 

.01 

.42 

.31 

.33 

.01 

3.41 

DUBLIN 

.  11 

.03 

.08 

.05 

.  51 

.27 

.  02 

.91 

.33 

.03 

.  12 

1 .95 

DUBLIN  2 

R 

.  12 

.06 

.03 

.61 

.  22 

.89 

.42 

.  05 

1 .61 

.  59 

.20 

!o7 

.  78 

.16 

1.73 

.40 

.  07 

2.83 

EDISON 

R 

.69 

.11 

.05 

.03 

!09 

2.95 

.47 

.04 

2.40 

.  01 

ELL I JAY 

.40 

.82 

1.17 

.78 

.26 

• 

.12 

.16 

.59 

T 

.02 

.50 

.56 

.18 

.61 

6.10 

.58 

EMBRY 

.25 

.95 

.05 

.  83 

.02 

.30 

.06 

.  10 

^  *  rtl 

■  ?2 

EXPERIMENT 

i03 

.  54 

.03 

.  17 

.06 

.48 

.  15 

.01 

T 

1*10 

31 

.  12 

TA IRMOUMT 

.41 

.55 

.  97 

.25 

.  03 

.39 

.43 

20 

* 

43 

3*  80 

23 

FAIR  VIEW 

!06 

.38 

.  15 

•  01 

.70 

E  01 

T 

1  27 

.03 

T 

1 '  20 

36 

PARCO 

R 

• 

1.34 

1.79 

2.46 

.58 

FIELDS  CROSS  ROADS 

R 

.03 

.83 

.10 

.27 

1.99 

.03 

.  18 

.36 

.09 

.46 

.27 

.  12 

1 . 50 

.  46 

FITZGERALD 

.23 

.04 

.  10 

.  12 

.71 

2,01 

.08 

.31 

R 

.15 

.  11 

• 

■ 

■ 

* 

FLEMING  EXP  STATION 

R 

!03 

.  13 

01 

69 

.  05 

.  06 

49 

10 

43 

1  93 

84 

FLIHT3T0NE 

.25 

.43 

.04 

.78 

T 

.08 

.25 

.54 

.05 

T 

T 

.34 

.38 

T 

T 

2.62 

3. 16 

.15 

FOLKSTOB 

.  16 

.  09 

F0LK8T0N 

R 

.  13 

.  .97 

.03 

.27 

.91 

.02 

.  X3 

1*43 

'*82 

rOLKSTON  9  SV 

.  14 

.03 

.72 

FORT  GAINES 

.72 

.  10 

12 

257 

.26 

.  05 

3  05 

04 

FORT  VALLEY 

.42 

T 

.10 

.23 

.16 

1.18 

.26 

.01 

.74 

.54 

GAINESVILLE 

.18 

.87 

.02 

1.10 

.33 

.36 

.53 

.24 

T 

T 

.36 

.30 

.11 

.57 

1.27 

.16 

GLKKNVILLB 

.20 

T 

.90 

.24 

.02 

1.14 

.52 

1.30 

1 .83 

GOAT  ROCK 

.49 

.08 

1.28 

.18 

.53 

.73 

GREENSBORO 

.45 

T 

.70 

.13 

.08 

.57 

.22 

.01 

.64 

.09 

.13 

.03 

.20 

.56 

GRIFFIN 

.10 

.56 

.10 

.23 

.05 

.44 

.19 

T 

T 

1.19 

.29 

.13 

.84 

.44 

HAMILTON  6  W 

R 

.11 

.27 

.02 

1.04 

.37 

1.14 

HARALSON 

R 

.54 

.05 

.21 

.10 

.86 

.09 

.91 

.55 

.10 

.19 

1.36 

.02 

HAWKIHSVILLE 

.34 

.10 

.72 

.10 

1.40 

.42 

T 

1.05 

HAZLKHUR3T 

R 

.16 

.55 

.03 

1.20 

.74 

.19 

.26 

3.66 

.97 
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Table  3-Conlinued 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MARCH  1951 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

_  - 

Z4 

Zo 

2d 

29 

30 

31 

HE UPTOWN  GAP 

.01 

.39 

.ea 

1.1! 

.30 

.45 

.32 

.13 

.11 

.02 

.23 

.27 

.06 

.65 

3.50 

8.42 

BOGGARDS  HILL 

I 

T 

.07 

.OS 

T 

.16 

.11 

T 

T 

1.27 

.5S 

.12 

T 

l!98 

T 

4.28 

JACKSON  DAH 

R 

.3! 

* 

• 

08 

■ 

.06 

4.46 

JASPER 

• 

OR 

23 

07 

.44 

8.67 

JASPER  7  W 

R 

1. 0< 

.02 

1 .91 

.25 

• 

.04 

■ 

4.00 

10.48 

JESUP 

B 

.07 

.08 

.94 

.06 

.28 

1.03 

.15 

.33 

2.09 

.40! 

5.43 

JOHNTCm 

R 

.96 

.10 

2.2: 

.35 

.57 

.22 

.40 

.71 

.11 

3.70 

1.88 

.03 

11.25 

JOKBSBORO 

*10 

'  0' 

■  ?S 

.07 

KINGSTON 

1.7. 

.68 

•  ^, 

■  T 

10 

T 

■  ' 

■ 

4  or 

.26 

10  02 

LAFATETTE 

* 

:l\ 

05 

1 . 50 

• 

■ 

■ 

fi  .;<; 

.40 

11.69 

LAFAYETTE 

R 

.93 

.06 

.23 

1.36 

.07 

.81 

.42 

.02 

.35 

.55 

.03 

.05 

5.69 

1.19 

1 11.76 

LA  GRANGE 

.01 

.12 

.2E 

.19 

.33 

.20 

T 

1.37 

.58 

.08 

T 

.32 

1.16 

.12 

4.76 

LA  GRANGE  5  W 

R 

• 

• 

.01 

4.55 

LIUE  BRANCH 

R 

.  02 

1  Of 

13 

Ot 

.20 

• 

■ 

1 .06 

■  ^ 

.03 

Z.48 

9'  ftfl 

8.27 

LINCOLHTON 

■ 

.  79 

.40 

.  54 

T 

.  80 

• 

- 
T 

.25 

.54 

4.38 

LITTLE  HIGHTOWER 

.40 

.73 

1.32 

.63 

.53 

.35 

.25 

.10 

.05 

.16 

.30 

.04 

.25 

3.40 

.58 

9.09 

LOUISVILLE 

.13 

.27 

.10 

.85 

.25 

.08 

1.35 

.10 

.74 

1.25 

5.12 

IX)UI3VILLE 

R 

.04 

■  J' 

.  10 

■ 

.39 

1  '^r 

.90 

1.  OS 

4.83 

LUUBER  CITY 

■T1 

• 

.01 

1. 40 

3.55 

7.  04 

LUUPKIN  3  S 

.  42 

.29 

.0) 

.  05 

.31 

.  04 

.01 

7.59 

UACON  ITB  AIRPORT 

R 

T 

.39 

.11 

.04 

T 

.01 

.45 

.01 

T 

.78 

.38 

T 

T 

T 

T 

.83 

.09 

2.99 

HAYSVILLE 

T 

1.09 

1.14 

.17 

.31 

.47 

.52 

T 

.38 

.47 

T 

.12 

1.18 

.57 

6.42 

MIDVILLE 

■ 

■  5^ 

* 

2.25 

5.05 

UlLLEDGEVItLE 

■ 

T 

.07 

11 

M. 

T 

■TO 

* 

• 

.•01 

.76 

3.37 

UILLEN 

•  *^ 

.22 

T 

1  *  i» 
1.1 

■ 

1 . 36 

1.12 

4.84 

UONTEZnUA 

.40 

.21 

.44 

.32 

.69 

.42 

.17 

1.21 

.94 

4.80 

UONTICELLO 

.02 

.35 

.39 

^  .13 

.21 

.41 

.08 

1.10 

.21 

.10 

.04 

.75 

.50 

4.29 

UOULTR I E 

• 

^  '  Qfl 

T 

1 .42 

1 .42 

7.13 

MOUNT  VERNOH  2  W 

"no 
.09 

•  M 

•  ?T 

■ 

■ 

3.80 

6.57 

KEEL  GAP 

R 

ft* 

'l« 

(VT 

ni 

.03 

8.31 

KEVNAN 

.83 

T 

.34 

.57 

.20 

.07 

.03 

.67 

.55 

.05 

.21 

1.70 

.  12 

5.34 

NEWTON  EXP  STA  PTNY  PD 

R 

.27 

-.14 

.05 

.19 

.11 

.02 

1.45 

.69 

.01 

1.18 

.93 

5.04 

NOONTOOTLA  CREEK 

1  *n? 

.20 

iq 

.40 

9.92 

NORCROSS  -1  N 

'no 

.181 

*OQ 

15 

'on 

.43 

5.45 

NOTTEI.Y  DAM 

1 .42 

" 

.57 

.76 

.15 

.05 

• 

■  " 

•  ^' 

■ 

.65 

3 .89 

.40 

8.98 

PEARSON 

R 

.02 

.14 

.46 

.08 

1.31 

1.45 

.13 

.31 

2.12 

1 .35 

7.37 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

.42 

• 

.40 

1.42 

.30 

1.23 

.24 

4.01 

QUITMAN 

05 

■JO 

65 

4.00 

10.05 

RESACA 

^ " 

■ 

.04 

■ 

■ 

•  JO 

• 

■ 

T 

"  «i 

.  24 

11.64 

RISING  PAWN 

.03 

■  ^" 

■ "® 

T 

2 . 50 

.02 

.  05 

.40 

.  27 

T 

•  ^~ 

■  " 

.09 

1 . 35 

4.35 

.24 

11.19 

ROVi£ 

.42 

.68 

.04 

1.40 

.27 

.01 

.18 

.15 

T 

T 

.03 

.32 

.50 

.27 

.06 

.77 

4.18 

.33 

9.61 

ROUE  8  SW 

R 

1.09 

.01 

.20 

1.61 

.05 

.20 

.15 

.02 

.85 

.35 

.02 

4.  SO 

2.04 

11.09 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

T 

1.21 

T 

• 

^ '  2? 

.  13 

•  J® 

.13 

T 

• 

• 

.08 

.•01 

5.  50 

2 . 65 

12.31 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

•  ^ 

•  ^* 

•  ^* 

.56 

.28 

•  J® 

• 

• 

.02 

* 

2.60 

5.33 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

.07 

T 

■ 

.  02 

.24 

•  *^ 

.  37 

.  12 

.  52 

.01 

T 

1'.  85 

.49 

4.58 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

.06 

.01 

.02 

.79 

.96 

.36 

.23 

.74 

.20 

1 

.43 

1.41 

5.21 

SPARTA 

.54 

.40 

.70 

.17 

.85 

.34 

1 

.64 

1  3.64 

SPARTA  2 

R 

• 

■ 

• 

■  5® 

.061 

.25 

1  3.56 

STANLEY  GAP 

R 

■ 

.98 

1 

.21 

.  24 

0  ft^ 

^•07 

.07 

13.85 

SUCHES 

.61 

.51 

1.3Z 

.32 

aft 
.  80 

.40 

.74 

.31 

2. 03 

3. 56 

.78 

11.91 

5UMUERVILLE 

.27 

1.02 

.04 

1.16 

.06 

.12 

.15 

.42 

.04 

.02 

.04 

.42 

.58 

.31 

.03 

1.18 

6.04 

.  05 

11.95 

SWA  I NSBORO 

.25 

.15 

.92 

.27 

T 

.70 

.30 

.12 

1 

• 

2.08 

4.79 

SWEET  GUM 

R 

■ 

1.09 

.  10 

^ '  io 

.06 

'ftt 

• 

.  19 

08 

.03 

• 

3 .80 

10.70 

SYLVANIA 

R 

.15 

.  18 

.05 

.83 

.28 

•  ?^ 

.  23 

1 . 08 

.82 

3.97 

TALBOT TON 

1 . 10 

1  OR 

1 .95 

.  12 

1 . 30 

■ 

5.28 

TALLAPOOSA  2  NW 

.37 

.97 

.02 

.12 

.25 

.25 

.10 

.02 

.37 

.05 

.40 

1 

.  37 

3.20 

.07 

6.56 

TAYLORSVILLE 

.30 

.76 

1.65 

.24 

.19 

.08 

.96 

1 

.31 

2.32 

.  11 

7.36 

THE  ROCK 

R 

.44 

ft? 

.  01 

•  ^ 

'1^ 

• 

.02 

■  ®^ 

i 

4.01 

THOMASVILLE 

• 

■ 

1 . 74 

1  ^ft 

'  ?5 

3 .04 

1  31 

9.40 

TIFTON  2  N 

An 

3!  34 

6.93 

TITUS 

.01 

.01 

.49 

.65 

1.20 

.27 

.51 

.15 

.29 

.20 

.04 

.04 

.27 

.20 

.061 

.55 

2.77 

.57 

8.28 

TOCCOA 

.13 

1.99 

.03 

1.58 

.04 

.30 

.41 

.43 

.05 

T 

.25 

.32 

.08 

.58 

1.56 

.56 

8.31 

TRAY  MOUNTAIN 

R 

1 . 09 

•  2f 

.  04 

1. 19 

* 

'?f 

.  10 

■  ^? 

3. 25 

2 . 21 

.17 

9.68 

TUNNEL  BILL 

1 . 13 

.25 

■  ^0 

.  13 

.  14 

.05 

.  03 

.01 

.03 

* 

7 . 00 

.10 

10.89 

VALDOSTA 

" 

*  1 A 

.  22 

.  59 

1 . 11 

3 . 04 

.  12 

.  31 

2 . 35 

.73 

8.61 

VAl.DOSTA  WB  AIRPORT 

.24 

.01 

.27 

.50 

T 

1.23 

3.85 

.06 

.36 

T 

2.19 

.54 

9.25 

WALESKA 

.41 

.45 

.79 

1.23 

.45 

.15 

.12 

.45 

.29 

.30 

.3ft 

.44 

2.95 

.34 

{8.67 

WARBENTON 

.64 

.88 

.04 

.  01 

.86 

WASHINGTON 

.50 

.87 

.17 

.15 

.73 

1  ^" 

WATKIKSVILLE  SCS  3 

R 

.48 

.17 

1.85 

.25 

.41 

.14 

.29 

.24 

.01 

1.22 

.32 

.46 

5.84 

WAYCROSS 

T 

.06 

.01 

.12 

.29 

.84 

1.25 

.42 

1 

.01 

2.81 

1  5.81 

WAYNESBORO 

.29 

.31 

1.19 

.89 

.25 

1.30 

.22 

.07 

1.17 

j  5.69 

WEST  POINT 

.09 

.21 

.06 

.01 

.36 

.15 

.01 

1.70 

.31 

.05 

T 

1.30 

.17 

4.42 

WINDER  3  NW 

K 

1.05 

.43 

.21 

WOODBURY 

.14 

.26 

.15 

.02 

T 

.41 

.18 

1.28 

.34 

.06 

1.09 

.39 

1  4.34 

WOODSTOCK 

.41 

.43 

.17 

1.32 

.02 

.49 

.28 

.12 

.41 

.49 

.44 

.26 

1.06 

.24 

6.14 

YOUNG  HARRIS 

.01 

.01 

.42 

.62 

T 

1.16 

.35 

T 

.50 

.37 

.10 

.18 

.02 

.03 

.01 

.18 

.  12 

j  .03 

.15 

2.10 

.50 

6.86 

S99  T*lmtmao9  sotaa  loUowlng  Sutloa  Ind*Z. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


OEORGIA 
HABCB  19S1 


A.  M.  Holu  ending  % 


7       8  9 


10      11      12       12  3 


P.  M.  Hour  ending 


T" 


ATLANTA  KB  AIRPORT 
ATLANTA  KB  CITY 
BRASSTOWN  BALD 
FLAT  TOP 
HAyiLTON  6  « 
WINDER  3  NW 


ADAIRSVILLE 
BURTON  DAM 
CARROLLTON 
CBATSWORTH 
CLERSIONT  3  S 
FIELDS  CROSS  ROADS 
LIVE  BRANCH 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 


ABBEVILLE 


-1st- 


.02 
.10  .01 


-3d- 


-4th- 


A       I Dcv  T  1  1  r 
A  UA  1  Ko  V  1  LtLiC 

• 

• 

HA 

Ofi 

(17 

ns 

■ 

n2 

* 

04 

m 

■ 

• 

_ 

* 

15 

04 

■ 

04 

■ 

.01 

01 

• 

ATI  S  tiTTA     VO    A  T  OD^DT 
n  I  LiA  n  1  A    <l  D    n  1  nKUn  1 

.  Oi 

• 

* 

07 

• 

Ol 

01 

02 

AT  W  fTTA  WB  C  ITY 

.01 

.  02 

.07 

ni 

'  ni 

no 

AUGUSTA  WB  A IRPORT 

03 

01 

BRASSTOWN  BALD 

.12 

.27 

.04 

.02 

.05 

.02 

.10 

.08 

!o3 

.01 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

// 

.01 

.22 

.15 

.02 

.05 

.02 

.03 

.08 

.09 

.02 

.01 

.02 

CA  NTON 

.  04 

.  03 

.  01 

.  02 

.  09 

.  07 

.  06 

.  07 

m 

.01 

CARNESV ILLE 

.  01 

.  01 

.  02 

.  04 

.  06 

.  03 

.02 

.01 

CARROLLTON 

.01 

.  01 

.03 

.01 

.03 

.  06 

.  03 

.  03 

.  04 

.  03 

.  03 

.05 

.02 

.05 

.  02 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.01 

.  04 

.05 

.  02 

.  01 

.05 

.  11 

,  03 

.  10 

.01 

.03 

.01 

.  12 

CSATSWORTH 

.  05 

.08 

.  01 

.02 

.  04 

.  03 

.  02 

.  01 

.06 

CLERlfONT  3  S 

.  01 

.  02 

* 

* 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.  01 

COOPER  GAP 

.  13 

.  10 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.08 

.  06 

.03 

.02 

.  01 

DALL.\S 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  15 

.  04 

.01 

.  08 

.01 

.01 

.02 

DA  NBURG  4  NNB 

DAW SONY ILLE 

.  01 

.  01 

.  05 

.  02 

.  03 

.  04 

.06 

.  07 

.02 

.01 

.01 

DOLES 

EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.  05 

.  01 

.01 

,  02 

.  09 

.  06 

.  04 

.  06 

.01 

.  02 

FLAT  TOP 

.  08 

.  04 

.  02 

.  07 

.  02 

.  07 

.04 

.  03 

F  LE  U I NG  E  XP  STAT  I ON 

HARALSON 

.  04 

.  01 

.  01 

.  01 

JACKSON  DAU 

JASPER  7  W 

.  01 

.  16 

.  08 

.09 

.  02 

.  01 

.  03 

.  09 

.  05 

.03 

.01 

.  03 

JOHNTOWN 

•  J-^ 

.  10 

.  01 

.01 

.  01 

.  09 

*n7 

.05 

.01 

LAFAYETTE 

.  08 

.  14 

■ 

.  03 

.05 

■  ~\ 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LA  GRANGE  5  W 

LIMt-  BRANCH 

•  * 

.02 

.05 

.02 

.02 

ft 

.02 

LOUI SV I LLE 

LUUPKIN  3  S 

UACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

.  27 

.  03 

.  01 

.01 

• 

.  10 

.02 

.07 

.01 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROUE  8  SW 

.06 

.03 

.  04 

.  03 

.  02 

.  01 

.  11 

,  08 

.03 

.01 

ROME  WB  A IRPORT 

.  02 

.  08 

.  08 

.  02 

.  01 

.  03 

.  02 

.  10 

.  03 

.  04 

.02 

.02 

.02 

.10 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

.08 

.  04 

.  14 

.03 

.  02 

.  04 

.03 

.04 

.  05 

.01 

.02 

SWEET  GUM 

.07 

.  06 

.04 

.02 

.  07 

.01 

.  10 

.02 

.02 

THE  ROCK 

.07 

TRAY  MOUNTAIN 

.30 

.02 

.04 

.04 

.09 

.05 

.01 

.01 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.03 

.04 

.01 

-5th- 

ABBEVI LLE 

.  02 

.  13 

.02 

.02 

.  01 

.02 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

.  34 

.09 

ALLATOONA  DAM 

.02 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

.10 

♦ 

.  09 

AMERICUS  SCS  R  7 

.18 

.06 

.02 

ATUNTA  WB  AIRPORT 

.02 

.08 

.01 

ATLANTA  WB  CITY 

.05 

.08 

.02 

.01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.08 

.01 

.06 

.02 

.01 

BELLVILLE 

.02 

.01 

.02 

.  10 

.  16 

.10 

.05 

.01 

.04 

.08 

.01 

BRASSTOWN  BALD 

.02 

.04 

.02 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.10 

.01 

BUENA  VISTA 

.09 

.01 

.01 

.01 

.04 

BURTON  DAM 

// 

.04 

.05 

.04 

CANTON 

.02 

CARNESV I LLE 

.04 

.02 

.01 

CARROLLTON 

.06 

.06 

.01 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.03 

CLERMONT  3  S 

• 

.68 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.01 

COOLIDCE 

.01 

.01 

.04 

COOPER  GAP 

.05 

DALLAS 

.14 

.02 

.01 

DANBURG  4  NNE 

.08 

.05 

.04 

.02 

DAWSONVILLE 

.04 

.01 

DOLES 

.18 

.19 

.03 

DUBLIN  NO  2 

.01 

.04 

.01 

.02 

.04 

EDISON 

.11 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.09 

.01 

PLAT  TOP 

.01 

FLEMING  EXP  STATION 

.01 

.01 

.08 

HARALSON 

.01 

.04 

HA  ZL  EH  LUST 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

JACKSON  DAU 

.03 

.04 

.02 

.01 

JASPER  7  W 

.01 

.01 

JBSUP 

.01 

.01 

.01 

JOHNTOWN 

• 

.19 

UFAYETTE 

.01 

.03 

.02 

U  GRANGE  5  W 

.02 

.01 

.01 

LIME  BRANCH 

.11 

.01 

.01 

LOUISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

LUMPKIN  3  S 

.27 

.02 

.04 

.03 


.01 
.06 


.04 
.09 


.04 

.10 


.01 
.03 


.13  .02 
.11  .12 


I  .03 
I  .16 


.10 
.01 


.02 
■.06 


.02 
.01 

.01     .02  .01 


.09 
.04 
.08 


.05 
.06 


.09 
.  10 


.01 
.16 
.10 
.06 


.07 
.06 


.10 
.08 


.05 
.03 


.OS 
.02 


.08 
.02 


.01 
.06 

.03 


.01 
.05 


.04 
.06 
.IX 
.06 

.10 
.07 


.01 
.03 
.08 
.06 
.10 
.03 
.10 


.19     .03  .06 


.05 
.08 


.02 
.02 


.16 
.10 


.21 
.11 
.06 


.06 
.05 


.02 
.03 


.04 
.05 
.05 
.02 
.11 
.02 
.03 


.09 
.03 


.03 
.05 
.08 


.09 
.04 


llovtniE  St. t  Ion  iDd.: 
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Tabl*  4-Continaad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
HARCH  1951 


A.  M.  Houi  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10  11 


UACON  WB  AIRPORT 

WEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

SAVANHAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VAUX)STA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 


ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATUNTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

BAINBRIDGE 

BRASSTOWN  BALD 

BUENA  VISTA 

BimTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVF,  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTB 

CLERMONT  3  S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

DALLAS 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HARALSON 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  g  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


.11 
.01 


.01 


.01     .07  .03 


.05  .05 

.08  .01 
.03 

.05  .01 


.04     .04  .04 


.04 

.05 


-6th- 


.10 

.01  .13 


.07  .01 

.01  .07 


.01 
.11  .01 


ADAIRSVILLE 

.01 

.03 

.14 

.65 

.07 

.03 

.05 

.01 

.05 

.35 

ALUTOONA  DAM 

.01 

.23 

1.72 

.  28 

.03 

.27 

.01 

.  01 

.  10 

.01 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.16 

.12 

.06 

ATLAJfTA  WB  CITY 

.01 

.03 

.20 

.12 

.10 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.  13 

.35 

.01 

.01 

BAINBRIDGE 

.01 

.01 

.  21 

BRASSTOWN  BALD 

.02 

.05 

.30 

.  30 

.02 

.66 

.02 

.20 

BURTON  DAM 

// 

.01 

.04 

.  36 

.08 

.18 

.34 

.01 

.10 

.01 

CANTON 

.02 

.48 

.88 

.07 

.03 

.02 

12 

.02 

.37 

CARNESVILLE 

.01 

.01 

.  07 

.27 

.21 

.34 

.12 

.03 

.02 

.04 

.02 

CARROLLTON 

.01 

.01 

.01 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.43 

.19 

.02 

.01 

CHATSWORTH 

.01 

.20 

.  05 

.23 

.23 

.06 

.11 

.34 

.03 

CLERMONT  3  S 

* 

* 

* 

COOPER  GAP 

.07 

.08 

.35 

.08 

.39 

.29 

.01 

.01 

.09 

.05 

.12 

DALLAS 

.01 

.01 

.84 

.08 

.02 

DANBURG  4  NNE 

.06 

.44 

.39 

.03 

.05 

DAWSONVILLE 

.02 

.01 

.18 

.11 

.60 

.59 

.03 

.02 

.20 

.14 

.32 

"UBLIN  NO  2 

.02 

.01 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.24 

.85 

.11 

.52 

.01 

.02 

.17 

FLAT  TOP 

.10 

.52 

.17 

.41 

.02 

.21 

.07 

.07 

JACKSON  DAM 

* 

• 

* 

« 

JASPER  7  W 

.01 

.02 

.08 

.32 

.62 

.16 

.06 

.33 

.21 

.03 

JOHNTOWN 

.03 

.05 

.42 

.10 

.56 

,27 

.01 

.01 

.30 

.47 

UFAYETTE 

.18 

.18 

.34 

.36 

.22 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

LIME  BRANCH 

.15 

.01 

.01 

.02 

LOUISVILLE 

.17 

.01 

NEEL  GAP 

.04 

.  59 

.05 

.17 

.40 

.02 

.11 

.04 

.02 

ROME  8  SW 

.04 

.38 

.86 

.  25 

.06 

.01 

.01 

ROME  WB  AIRPORT 

.15 

.  53 

.14 

.05 

.02 

.03 

.  11 

.03 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

.23 

.05 

.01 

STANLEY  GAP 

.35 

.04 

.21 

.38 

.02 

.14 

.  21 

.05 

SWEET  GUM 

.  06 

.15 

.29 

.10 

.09 

.41 

.09 

.01 

SYLVANIA 

.01 

.17 

TRAY  MOUNTAIN 

.30 

.06 

.04 

.40 

.14 

.15 

.  OB 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.01 

.15 

.86 

.17 

.05 

.13 

.27 

.10  .04 
.04  .04 


.04  1 

.03:   .02     .01  .01 


.02 

.01     .07  .05 


BRASSTOWN  BALD 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FOLKSTON 
HAMILTON  6  r 


TRAY  MOUNTAIN 


BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
COOPER  CAP 


.01  .01  .04 
.01  .02 

.05 


.06     .06  .04 

.01 


.11     .04  .01 
.01 

.01  .02  .01 
.03  .01 

.01 


.02  .01 
.03  .01 
.02  .02 


.01     .03  .02 


-7th- 


.01 
.04 


1.2 
.01 


.05     .01  .01 
.03 


.07 

.01 


.01     .07  .01 
.02 


.05  .03 
.01     .01  .01 


.02     .03  .02 
.01  .02 


.01 
.02 


.01 
.02 


.06 
.09 


.05 
.02 


.03 
.01 


.02 
.01 


.10  .25  .19 
.02     .03  .02 


.02  .01  .02 
.07     .08  .01 


.01  .04  .03 
.01     .02  .03 


.05     .04  .01 


.01     .03  .02 
.06 


-8th- 


-9th- 
-10th- 


.01 
.04 


.02 
.01 
.01 
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Table  4-Contiiiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


CEORC lA 
HARCB  1951 


A.  M.  Horn  ending 


10       11  12 


P.  M.  Houx  ending 


6 

7 

e 

9 

10 

a 

12 

0 

.  02 

.  04 

.  06 

.04 

• 

• 

• 

* 

.  01 

.02 

.  19 

.02 

.  03 

.02 

.  11 

.01 

.46 

* 

• 

• 

.02 

.70 

.02 

.06 

.06 

.14 

.  57 

.02 

.20 

.  44 

.01 

.10 

.01 

.02 

.  14 

.  04 

.  06 

.  10 

.36 

.  43 

.  07 

.  32 

.  03 

.  42 

01 

.  10 

01 

12 

B4 

.02 

.02 

08 

.  66 

34 

.  02 

02 

.  02 

.02 

• 

.  01 

.  18 

.  60 

.  01 

.  01 

.  02 

.  03 

.  03 

.  03 

11 

"  ®^ 

.  03 

.  04 

.  01 

.  10 

.  01 

.  02 

.  05 

.  19 

.  01 

.  25 

!35 

.  01 

.  07 

.03 

,03 

.02 

,02 

'lO 

.10 

.01 

.01 

.66 

.19 

.19 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

.01 

.13 

.02 

.01 

.11 

.65 

.74 

.02 

.05 

.  01 

.  01 

.  05 

.  15 

.02 

.22 

* 

.25 

.01 

01 

01 

.  33 

.16 

.07 

• 

.01 

.02 

.02 

02 

OR 

.  04 

.  02 

33 

■  ''^ 

.  01 

23 

.  36 

01 

01 

01 

.  63 

.  05 

19 

01 

36 

.  33 

.13 

1 . 19 

.02 

.01 

.  01 

.  03 

.  14 

.  01 

.01 

.  01 

.02 

.  22 

,  02 

*34 

.02 

.01 

.23 

.  08 

.01 

.02 

.19 

.01 

.01 

.07 

.05 

.29 

.  65 

• 

* 

* 

* 

* 

.02 

.02 

.19 

.06 

.05 

.01 

.31 

.01 

.45 

,05 

.03 

.32 

.01 

.02 

.01 

.35 

.01 

.02 

.49 

.01 

.03 

.08 

.  01 

.01 

.01 

.  61 

* 

.03 

.01 

.09 

* 

.  05 

.01 

.  36 

.  08 

.  22 

69 

26 

.05 

97 

15 

*q2 

.01 

• 

•  - 

.  03 

.  55 

■ 

.  U 

"  5q 

.01 

.01 

- 

• 

_ 

■  J:^ 

04 

*  Q4 

•  Iz 

■ 

.02 

'  n-i 

"  81 

■ 

*  ni 

Od 

32 

■  J:„ 
.  0^ 

•  JJ' 

.  76 

01 

.03 

.01 

.  05 

.03 

01 

.  03 

45 

!l6 

.06 

.03 

.01 

.11 

.01 

.06 

.02 

.02 

.46 

.01 

.04 

.20 

.01 

.01 

.19 

.06 

.08 

.75 

.03 

.68 

.32 

.02 

.13 

,01 

.02 

.01 

.01 

.83 

.03 

.02 

.57 

.21 

.09 

.02 

.59 

SWEET  GUU 


ADAIRSVr.LE 
ALa\NY  118  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ATLANTA  »B  AIRPORT 
ATLANTA  KB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAy 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S 
COLUUBUS  WB  AIRPORT 
COOLIDGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
BAMILTON  6  W 
HARALSON 


-nth- 


.07  .02 
.02  .05 


.01     .04  .01 


.05     .04  .34 

.01  .02 


.01     .01  .01 
.03  .14 


.01     .02  .02 


.07     .01  .09 


.02     .05  .09 
.02 


.04 

.  12 


.09 
.08 


.08  .03 

.07  I  .07 

.06;  .05 
.03  .01  I  .01 
.06  .01 


.04 
.02 


.01 
.15 


.02  .01 
.02 
.02  .05 
.02  .06 


JACKSON  DAM 

.01 

.  09 

.01 

JASPER  7  W 

.  01 

.04 

.  04 

.  12 

.  01 

JOHNTOWN 

.02 

.01 

.  08 

.  11 

.  10 

.02 

.  01 

LAFAYETTE 

.  01 

.05 

LA  GRANGE  5  W 

LOUISVILLE 

.  01 

.02 

.01 

.01 

.01 

MACON  WB  A IRPORT 

NEEL  GAP 

.08 

.01 

.  10 

.  13 

.03 

.  12 

.03 

.03 

.02 

.04 

.07 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  8  SW 

ROUE  WB  A  I RPORT 

.02 

.01 

.07 

.01 

SAVANNAH  WB  AP 

.02 

SPARTA  NO  2 

.  01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

STANLEY  GAP 

.07 

.20 

.10 

.  10 

.  13 

.  05 

SWEET  GUM 

.  03 

.07 

.  14 

.  13 

.  10 

.04 

.  04 

.02 

.  07 

SYLVANIA 

.  01 

THE  ROCK 

6 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.  OJ 

05 

05 

.  12 

ABBEVILLE 

.  08 

•  2„ 

.  08 

ADA IRSVI LLE 

.  02 

.  02 

.  03 

.  03 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

* 

.  03 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

* 

* 

* 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  WB  A IRPORT 

• 

■ 

.  01 

ATLANTA  WB  CITY 

.  01 

.  02 

no 

.  02 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.  05 

■ 

01 

BA I NBR I DG  E 

♦ 

* 

• 

80 

BELLY  I LLE 

.01 

.15 

.08 

.01 

.03 

.15 

.  12 

.04 

!oi 

BRASSTOWN  BALD 

.  02 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.03 

.10 

!ll 

.06 

.04 

BUENA  VISTA 

.01 

.05 

.01 

BURTON  DAM 

// 

.01 

.06 

.06 

.04 

CANTON 

.02 

.01 

.01 

.03 

.14 

.10 

.01 

CARNESVILLE 

.05 

.01 

.04 

.02 

.02 

.06 

CARROLLTON 

.03 

.02 

.01 

.02 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.02 

.04 

.07 

.01 

CHATSWORTH 

.01 

.03 

.19 

.14 

.24 

.02 

.01 

.01 

CLERMONT  3  S 

• 

* 

• 

* 

* 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.11 

.04 

COOLIDGE 

.01 

.01 

.14 

.03 

COOPER  GAP 

.01 

.01 

.12 

.11 

.12 

.02 

.01 

.01 

DALLAS 

.03 

.01 

.16 

.03 

DANBURG  4  NNE 

.01 

.09 

.03 

.02 

.04 

.04 

.07 

.01 

DAWSONVILLE 

.02 

.12 

.04 

.06 

.01 

.16 

.04 

.01 

DOLES 

.01 

.02 

.01 

DUBLIN  NO  2 

.01 

.04 

.01 

.05 

.16 

.19 

.05 

.01 

.02 

.03 

EDISON 

.01 

FARGO 

• 

.76 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.05 

.14 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

FLAT  TOP 

.07 

.04 

.06 

.09 

FLEMING  EXP  STATION 

.01 

.02 

.13 

.04 

.01 

.07 

.08 

.01 

FOUtSTON 

.03 

.01 

.01 

.15 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

BAMILTON  6  W 

.21 

HARALSON 

.01 

.25 

.34 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

HAZLEHURST 

.01 

.18 

.05 

.01 

.11 

.05 

JACKSON  DAM 

.04 

.01 

.08 

.24 

23 

02 

JASPER  7  W 

.03 

.05 

.06 

.02 

.15 

.02 

JESOP 

.04 

.34 

.12 

.04 

.08 

.08 

JOHtfTOWN 

.05 

.01 

.07 

.14 

.13 

.08 

.01 

.01 

LAFAYETTE 

.08 

.49 

.06 

.06 

.01 

.01 

U  GRANGE  5  W 

.11 

.10 

LIME  BRANCH 

.09 

.06 

.01 

.01 

.02 

LOUISVILLE 

.02 

.06 

.07 

.06 

.12 

'  .24 

.13 

.05 

.01 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

.01 

.25 

.07 

.01 

.02 

.01 

NEEL  CAP 

.05 

.05 

.03 

.03 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.01 

PEARSON 

.01 

.27 

.05 

.01 

ROME  8  SW 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

ROME  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

SAVANNAH  WB  AP 

.06 

.  10 

.04 

.03 

.01 

.05 

.14 

.05 

.02 

.06 

SPARTA  NO  2 

.02 

.06 

.15 

.11 

.13 

.05 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

STANLEY  GAP 

.10 

.22 

SWEET  GUM 

.02 

.08 

.01 

SYLVANIA 

.01 

.03 

.07 

.03 

.04 

.12 

.27 

.02 

.13 

.01 

THE  ROCK 

.05 

.38 

.04 

.02 

.01 

.02 

VALDOSTA 

.04 

.01 

.05 

.04 

.11 

.01 

.01 

.02 
.09 


.02 
.02 


-12th- 


.01 
.03 
.01 
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Table  4-Coiitiiiiisd 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGU 
MARCH  1951 


A.  M.  Hoar  ending 


P.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

* 

• 

■  ^ 

•  ~z 
05 

■  ^ 

.  04 

-13th- 

OB 

ni 

.  01 

01 

.  01 

.  02 

ni 

.02 

.  01 

.  15 

* 

* 

.  19 

.  02 

.  01 

.  01 

.  03 

.  02 

.01 

.  01 

.  02 

.  02 

.  04 

.  02 

.  15 

.  10 

.  10 

.05 

.  03 

.  02 

.  04 

.  03 

.01 

.  01 

ni 

.  02 

.  02 

.02 

.02 

.01 

ni 
.01 

no 
.02 

08 

02 

.  01 

.  01 

.05 

.  04 

.  01 

.  02 

.03 

.01 

.  08 

.  01 

.01 

.  05 

.  03 

.01 

.  01 

.  03 

.  02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

05 

.  04 

02 

■ 

.  04 

02 

.  07 

■ 

02 

ni 

.02 

m 

* 

.04 

*m 

*  ni 

ni 

.01 

■ 

■ 

• 

n9 

ni 

* 

m 

* 

.  06 

.  10 

01 

■ 

•  J:  J 

•  J:  * 

■  ^ 

■  ^ 

• 

• 

.02 

■ 

ni 

ni 

■ 

■  ~^ 

■ 

.  \}£ 

ni 
.01 

■  ~rz 

.12 

• 

ni 
.  01 

* 

.  01 

ni 

.  01 

02 

07 

■  ^ 

■ 

■  ^ 

ni 

ni 

ni 

■ 

_ 

■ 

. 

■ 

* 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

01 

.  01 

.  03 

.  05 

03 

.  02 

.  04 
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HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MARCH  1951 


Stabon 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Total 

2 

5 

 i 

Q 

Q 

10 

1^ 

_ 
* 

_ 

B 

9 

iO 

11 

12 

CLERMONT  3  S 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

.18 

.18 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.01 

.11 

.  13 

.39 

.  26 

.22 

.  13 

.02 

1.27 

COOLIDGE 

.  20 

.32 

.  55 

.  19 

.04 

.03 

.01 

.01 

1.35 

COOPER  GAP 

.  01 

.01 

02 

.  03 

.02 

.10 

.08 

.02 

.29 

DANBURG  4  NNE 

.  05 

.  01 

.03 

.03 

.05 

.02 

,01 

.20 

DAHSONVILLE 

.  01 

.  01 

.  06 

.  03 

.  04 

.  07 

.07 

.  06 

.35 

DOLES 

.  01 

.  20 

.  19 

.  56 

.  18 

.  49 

.10 

.  02 

.  01 

.01 

.01 

1.78 

DUBLIN  NO  2 

.03 

.07 

.  11 

.02 

.02 

.  12 

.10 

.24 

.18 

.89 

EDISON 

.  02 

.  17 

.  23 

.  26 

1 . 55 

.  56 

.  06 

.  03 

.  01 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

2. 95 

CARGO 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.  05 

.01 

.03 

.06 

.  07 

.  18 

.05 

.01 

.46 

F  LAT  TOP 

.  03 

.  01 

.  09 

.  01 

.  03 

.  02 

.  01 

.20 

FLEMING  EXP  STATION 

.  01 

.  03 

.  02 

.06 

FOLKSTON 

.  08 

.  07 

.  02 

.  09 

.  01 

.27 

HAMILTON  6  W 

.  04 

* 

on 

.  1 5 

.  04 

1.04 

HARALSON 

.09 

.  33 

.  25 

.16 

.  04 

,  03 

.01 

.91 

BAZLEHURST 

.  01 

.03 

.12 

.  28 

.32 

.  12 

.  12 

.  14 

.06 

1.20 

JACKSON  DAM 

.32 

.22 

.  22 

.15 

.09 

.07 

.01 

.  01 

1.09 

JASPER  7  W 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

JESUP 

.01 

.02 

.06 

.08 

.04 

.04 

.03 

.28 

JOHNTOWN 

.01 

.  02 

.  05 

.  03 

.12 

.  15 

.02 

.40 

LAFAYETTE 

.01 

.  05 

.  14 

.  04 

.07 

.  03 

.01 

.35 

LA  GRANGE  5  W 

.02 

.  17 

.39 

.37 

.  33 

.20 

.02 

1.50 

LIME  BRANCH 

.  04 

.  25 

.  03 

.  05 

.  11 

.31 

.  19 

.06 

.01 

.01 

1.06 

LOUISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.04 

.06 

.02 

.07 

.07 

.39 

LUMPKIN  3  S 

.  03 

.  27 

.35 

.92 

2  .60 

.13 

,08 

.03 

.01 

4.42 

MACON  WB  AIRPORT 

.02 

.27 

.22 

.07 

.08 

.04 

.02 

.03 

.03 

.78 
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.06 

.  03 

.  15 

.01 

NEWTON  KXP  STN  PTPD 

.01 

.02 

.39 

.09 

.41 

.08 

.03 

,11 

.06 

.08 

.06 

.05 

.05 

.01 

1^45 

PEARSON 

.01 

.13 

.31 

.44 

.15 

.11 

.  11 

.03 

.02 

1.31 

ROME  8  SW 

.  04 

.  26 

.  04 

,  08 

.  19 

.  14 

.  08 

.  02 

.85 

ROME  WB  AIRPORT 

.05 

17 

09 

!lO 

.20 

.15 

.01 

.01 

.78 

SAVANNAH  WB  AP 

.03 

.03 

.06 

.12 

SPARTA  NO  2 

.04 

.15 

.18 

.  12 

.03 

.03 

.02 

.01 

.58 

STANLEY  GAP 

.02 

.02 

.  06 

.03 

.  11 

.24 

SWEET  GUM 

.06 

.  02 

.03 

.11 

SYLVANIA 

.06 

.04 

.07 

.01 

.04 

.22 
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.01 

.31 

.42 
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.  12 
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1.28 

TRAY  MOUNTAIN 

.  10 

.10 
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.01 
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.  09 
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1.11 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
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• 
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.  06 
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.29 
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* 
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* 
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* 

* 

* 

* 

.  22 

ALLATOONA  DAM 

.01 

.  02 

■  ^ 

.02 

■  ^ 

.05 

.03 

OR 

'~Z 

.43 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

.75 

.06 

* 

.  65 

AMER ICUS  SCS  R  7 

.04 

.  04 

.05 

.05 

.06 

.24 

ATLA  NTA  WB  A IRPORT 

.  02 

.  07 

.  02 

.01 

.  01 

.04 

.05 

.  05 

.06 

.05 

.38 

ATLANTA  WB  CITY 

.  01 

.  03 

.08 

.01 

.  01 

.03 

.05 

.06 

.  11 

.04 

.43 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.  04 

.  15 

.16 

.07 

.02 

.01 

.  04 

.04 

.05 

.01 

.08 

.  03 

.  23 

.13 

.08 

1.14 

BELLVILLE 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

,  01 

.02 

.13 

.01 

.  04 

.10 

.07 

.01 

.  01 

.01 

.45 

BRASSTOWN  BALD 

.05 

.01 

.  04 

.03 

.  01 

.03 

.03 

.01 

.04 

.04 

.29 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.  01 

.  02 

.01 

.25 

.13 

.17 

.09 

.68 

BUENA  VISTA 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

.06 

.04 

.29 

BURTON  DAM 

// 

.01 

.02 

.05 

.02 

.05 

.  05 

.03 

.02 

.04 

.05 

.07 

.10 

.03 

.05 

.01 

.60 

CANTON 

.06 

.04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.08 

.07 

.09 

.05 

.48 

CARNESVILLE 

.  05 

.02 

.  03 

.04 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.16 

.21 

.06 

,02 

.64 

CARROLLTON 

.04 

01 

.  01 

.  01 

.  02 

.01 

.  01 

.07 

.11 

.  12 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.53 

CAVE  SPGS  4  3SW 

.02 

.03 

.  10 

.24 

.06 

.03 

.48 

CHATSWORTH 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.03 

13 

.  17 

.07 

.01 

.04 

.50 

CLERMONT  3  S 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

.40 

.40 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.  03 

.  02 

.05 

.  03 

.  02 

.02 

.05 

.01 

.01 

.24 

COOLIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.26 

.  24 

.30 

.  51 

.12 

.04 

.24 

.16 

.07 

.02 

.01 

2.05 

COOPER  GAP 

.02 

.01 

.03 

.10 

.02 

.05 

.02 

.05 

.04 

.04 

.07 

.12 

.09 

,03 

.03 

.01 

.73 

DANBURG  4  NNE 

.02 

.07 

.  03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.25 

DAWSONVILLE 

.03 

.07 

.01 

.06 

.03 

.02 

.02 

.04 

.13 

.06 

.05 

.52 

DOLES 

.01 

.  01 

.01 

.04 

.03 

.08 

,  10 

.04 

.09 

.07 

.01 

.02 

.03 

.01 

.  55 

DUBLIN  NO  2 

.03 

.  01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.01 

.13 

.07 

.01 

.  42 

EDISON 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.03 

.09 

.02 

.01 

.08 

.11 

.04 

.01 

.  47 

FARGO 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

1 .79 

1.79 

FIE  LDS  C  ROS  S  ROA  DS 

.  01 

.05 

.07 

.  09 

.05 

.  27 

FLAT  TOP 

.  03 

.  04 

.  12 

.  08 

.  03 

.  05 

.07 

.  13 

.04 

.  06 

.  01 

.  66 

F  LEU  I NG  EXP  STATION 

.  04 

.  02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.  06 

.  03 

.  14 

.  03 

.  02 

.  01 

.  03 

.  49 

FOLKSTON 

.  01 

.  01 

.01 

.02 

.  01 

.  14 

.  10 

.27 

.  28 

.01 

.  05 

.  91 

HA  M I LTON  6  W 

.  02 

.  Oo 

.  01 

.  01 

.06 

.17 

.  01 

.  02 

.01 

.  37 

HARALSON 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.02 

.  02 

.02 

.11 

.15 

*  ^  i 

.  04 

.02 

.  55 

HAZLEHURST 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.  05 

.08 

.13 

.01 

.  13 

.17 

.04 

.03 

.  03 

.01 

.  01 

.74 

JACKSON  DAM 

.03 

.  01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  02 

.  03 

.  01 

.  01 

.21 

JASPER  7  W 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

.63 

.63 

JESUP 

.  12 

.07 

.01 

.01 

.03 

.14 

.05 

.04 

.18 

.20 

.  14 

.04 

1.03 

JOHNTOWN 

.01 

.01 

.01 

.09 

.04 

.03 

.02 

.01 

.  05 

.05 

.08 

.07 

.15 

.05 

.03 

.01 

.71 

LAFAYETTE 

.01 

.01 

.05 

.04 

.04 

.02 

.06 

.12 

.11 

.03 

.03 

.02 

.01 

.  55 

LA  GRANGE  5  W 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.06 

.09 

.07 

.06 

.06 

.03 

.48 

LIME  BRANCH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.08 

.21 

.06 

.07 

.  02 

.02 

.59 

LOUISVILLE 

.16 

.20 

.07 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.08 

.05 

.01 

.30 

.07 

.01 

1.02 

LUMPKIN  3  S 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

MACON  WB  AIRPORT 

,01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

.14 

.05 

.38 

NEEL  GAP 

.01 

.17 

.04 

.02 

.07 

.02 

.06 

.03 

.03 

.06 

.08 

.05 

.64 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.01 

.06 

.04 

.03 

.01 

.03 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.08 

.01 

.03 

.03 

.03 

.05 

.  03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.69 

PEARSON 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.08 

.31 

.26 

.03 

.11 

.21 

.15 

.11 

.07 

1.45 

ROME  8  SW 

.01 

.01 

.33 

.35 

ROME  WB  AIRPORT 

.06 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.07 

.05 

.06 

.05 

.01 

.41 

SAVANNAH  WB  AP 

.04 

.01 

.01 

.02 

.07 

.09 

.08 

,04 

.01 

.37 

SPARTA   NO  2 

,02 

.06 

09 

.05 

.02 

.01 

.01 

.06 

.14 

.02 

.48 

STANLEY  GAP 

.09 

.01 

.02 

.04 

.01 

.06 

.03 

.06 

.04 

.06 

.44 

SWEET  GUM 

.08 

.03 

.09 

.01 

02 

.23 

SYLVANIA 

.  04 

.02 

.01 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

THE  ROCK 

02 

.01 

.05 

.03 

loi 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.21 

TRAY  MOUNTAIN 

.04 

,  10 

05 

.05 

.03 

06 

.05 

.01 

.04 

.08 

.06 

.03 

.02 

VALDOSTA 

.01 

.02 

.01 

.16 

.46 

.44 

.40 

.70 

.52 

.20 

.11 

.01 

3!  04 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

• 

.13 

- 

* 

.01 

• 

1.90 

1  .93 

• 

• 

• 

WATKINSVILLE  SCS  3 

'o2 

.  02 

02 

.24 

-20th- 

ABBEVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

BELLVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.11 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

COOLIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04  ! 

.12 

DOLES 

.03 

.01 

■ 

.04 

S«o  r«fvr«nc«  notoo  followtnK  Staii'jn  tnd»K. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MARCH  1951 


Station 

A.  M.  Hour  anding 

p.  M.  Hour  •nding 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

EDISON 

.03 

.01 

.04 

FLEMIXG  EXP  STATION 

.  02 

.  02 

.  03 

.10 

FOLKSTON 

.01 

!oi 

.02 

BAZLEHDRST 

.01 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

.19 

JISCP 

.01 

.01 

.07 

.03 

.02 

.01 

.15 

LUMPKIN  3  S 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

.  14 

.01 

.01 

.31 

NE1IT0N  EXP  STN  PTPD 

.01 

.01 

PEARSON 

.03 

.03 

.03 

.04 

.13 

SAVANNAH  WB  AP 

.01 

.01 

.06 

.01 

.03 

.12 

STLVANIA 

.02 

.04 

.07 

.06 

.03 

.01 

.23 

VALDOSTA 

.02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.12 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

• 

.01 

• 

• 

« 

« 

• 

.01 

* 

• 

• 

• 

-2] 

st— 

ABBEVILLE 

.04 

.01 

.02 

.02 

.09 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

• 

.04 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

.  52 

• 

♦ 

* 

* 

* 

.22 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.04 

BA INBRIDGE 

« 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

2.96 

2.96 

BELLVILLE 

.  03 

.  04 

.  02 

.  05 

.  06 

.  04 

24 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.  14 

COOLIDGE 

.03 

.02 

.04 

.04 

.05 

18 

FLEMING  EXP  STATION 

.06 

.02 

.05 

.  10 

.  13 

.04 

.01 

.02 

43 

FOLKSTON 

04 

.13 

HAZLEHURST 

.05 

.04 

.04 

.03 

]07 

!o3 

26 

JESUP 

.05 

.02 

.01 

.07 

.06 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

PEARSON 

.07 

.03 

.07 

.07 

.05 

.01 

.01 

.  31 

SAVANNAH  WB  AP 

.  02 

.  07 

.  03 

.08 

.  12 

.  11 

.04 

.02 

.  03 

.  52 

VALDOSTA 

.  03 

.  05 

.  09 

.02 

.08 

.  02 

.  02 

.31 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

* 

.  10 

* 

* 

* 

* 

* 

.  28 

* 

* 

• 

* 

.03 

-23d- 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.11 

.  01 

.12 

-24th- 

ALLATOONA  DAM 

.06 

.19 

.25 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.05 

ATLANTA  WB  CITY 

.01 

.01 

!o2 

BRASSTOWN  BALD 

.06 

.06 

CANTON 

.01 

.02 

.09 

.06 

.03 

.21 

CARROLLTON 

.02 

.02 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.03 

.17 

.03 

23 

CHATSWORTH 

.02 

.01 

.03 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.05 

05 

COOPER  GAP 

.  01 

.05 

.01 

.01 

.  08 

DANBURG  4  NNE 

.01 

.01 

.  02 

DAWSONVILLE 

.04 

.08 

.12 

.02 

.  26 

DUBLIN  NO  2 

.03 

.01 

.01 

.  05 

FLAT  TOP 

.12 

.04 

.  16 

HARALSON 

.  09 

.01 

.  10 

JASPER  7  W 

.04 

.  04 

JOHNTOWN 

04 

02 

02 

T  A  1?  A  V  L"!"!'  r 

LinrA  XC,i  1 1, 

.02 

.01 

■  J:  ^ 

LIME  BRANCH 

.02 

.05 

.02 

• 

LUMPKIN  3  S 

.04 

.  04 

ROUE  8  SW 

.  01 

.  01 

ROME  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.02 

■ 

SAVANNAH  WB  AP 

.01 

.  01 

SPARTA  NO  2 

.03 

.03 

SWEET  GUM 

.01 

'oi 

THE  ROCK 

.01 

.01 

.  02 

WATKINSVILLE  SCS  3 

• 

.01 

.  01 

-25th- 

WINDER  3  NW 

-27th- 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.01 

.01 

no 

LAFAYETTE 

.02 

.03 

' 

■  JJ^ 

LIME  BRANCH 

.01 

.01 

.01 

ROME  WB  AIRPORT 

.01 

01 

-28 

th- 

ADAIRSVILLE 

.  02 

.  01 

.01 

.15 

.19 

.  13 

.11 

.21 

.17 

.03 

.01 

.02 

.13 

.16 

.33 

.07 

.44 

.08 

.36 

.26 

.37 

.20 

.12 

3 

.  58 

ALLATOONA  DAM 

».15 

.14 

.  11 

.05 

.15 

.01 

.01 

.04 

.06 

.08 

.05 

.01 

.17 

.30 

.14 

.02 

1 

.49 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.12 

.11 

.10 

.20 

.25 

.12 

.01 

.  95 

ATLANTA  WB  CITY 

.01 

.04 

.01 

.11 

.14 

.08 

.11 

.23 

.10 

.02 

!85 

BRASSTOWN  BALD 

.02 

.04 

.08 

.17 

.07 

.06 

.04 

.16 

.07 

.08 

.05 

.06 

.14 

.12 

.05 

.03 

.21 

.19 

1 

.64 

BURTON  DAM 

// 

.04 

.05 

.20 

.27 

.28 

.21 

.23 

.21 

.11 

.14 

.03 

.06 

.05 

.15 

.17 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

2 

32 

CANTON 

.01 

.  01 

.02 

.03 

.12 

.  13 

.12 

.01 

.14 

.01 

.01 

.07 

.02 

.01 

.08 

.02 

.03 

.05 

.09 

.02 

1 

.00 

CARNESVILLE 

.01 

.01 

.04 

.03 

.19 

.19 

.17 

.03 

.14 

.08 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

1 

OS 

CARROLLTON 

.03 

.01 

.06 

.06 

.04 

.09 

.32 

.15 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

88 

CAVE  SPGS  4  SSW 

.01 

.22 

.13 

.11 

.11 

.  03 

.05 

.12 

.02 

.03 

.10 

.14 

.19 

.05 

.01 

.09 

.32 

.24 

.40 

.55 

.76 

3 

68 

CHATSWORTH 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

.18 

.11 

.25 

.17 

.24 

.07 

.04 

.01 

.01 

.06 

.18 

.17 

.50 

.29 

.32 

.24 

.20 

.57 

.17 

3 

91 

CLERMONT  3  S 

• 

* 

• 

♦ 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  1 

.50 

1 

50 

COOPER  GAP 

.01 

.06 

.14 

.21 

.29 

.28 

.25 

.37 

.29 

.18 

.20 

.09 

.07 

.07 

.09 

.05 

.18 

.03 

.06 

.04 

.33 

.24 

.15 

3 

68 

DANBimG  4  NNE 

.01 

.07 

.09 

.09 

.07 

.03 

36 

DAWSONVILLE 

.02 

.04 

.05 

.10 

.22 

.24 

.37 

.14 

.15 

.21 

.07 

.03 

.09 

.02 

.03 

.04 

.02 

.13 

.02 

1 

99 

FIELDS  CROSS  ROADS 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

« 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

FLAT  TOP 

.  04 

.06 

.  18 

.22 

.30 

.40 

.30 

.27 

.25 

.28 

.02 

.04 

.03 

.11 

.19 

.21 

.33 

.47 

.30 

.50 

.79 

.41 

.40 

6 

10 

HARALSON 

.02 

.02 

.01 

.08 

.01 

.03 

.01 

.01 

19 

JACKSON  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

08 

JASPER  7  W 

.01 

.03 

.04 

.07 

.06 

.07 

.01 

.04 

.08 

.08 

.01 

.02 

.08 

.07 

.28 

.05 

.07 

.24 

.27 

.18 

.19 

.06 

2 

01 

JOHNTOWN 

.02 

.07 

.08 

.20 

.29 

.33 

.29 

.24 

.27 

.11 

.16 

.05 

.10 

.13 

.13 

.16 

.16 

.10 

.09 

.30 

.21 

.17 

.  04 

3 

70 

LAFAYETTE 

.01 

.03 

.  10 

.14 

.20 

.29 

.28 

.12 

.20 

.10 

.03 

.03 

.02 

.05 

.21 

.19 

.  35 

.84 

.66 

.44 

.  55 

.26 

.41 

.  18 

5 

69 

LA  GRANGE  5  W 

« 

.32 

32 

LIME  BRANCH 

.08 

.10 

.16 

.01 

.05 

.02 

.05 

.01 

.03 

.01 

.06 

.09 

.02 

.01 

.14 

.44 

.10 

.50 

.24 

.20 

.16 

2 

48 

NEEL  GAP 

.14 

.16 

.21 

.20 

.10 

.19 

.11 

.10 

.16 

.04 

.01 

.01 

.07 

.09 

.20 

.04 

.02 

.06 

.20 

.19 

2 

30 

ROME  8  SW 

.02 

.21 

.17 

.22 

.10 

.17 

.11 

.09 

.01 

.02 

.11 

.16 

.26 

.04 

.11 

.26 

.29 

.27 

.57 

.39 

.92 

4 

SO 

ROME  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.12 

.17 

.20 

.18 

.13 

.22 

.24 

.05 

.03 

.02 

.11 

.14 

.50 

.12 

.40 

.36 

.56 

.23 

.45 

.40 

.85 

5 

50 

STANLEY  GAP 

.  10 

.29 

.41 

.40 

.  40 

.47 

.29 

.38 

.22 

.11 

.04 

.05 

.12 

.08 

.40 

.42 

.16 

.32 

.25 

.  23 

.28 

5 

42 

SWEET  GUM 

.09 

.11 

.16 

.24 

.20 

.20 

.20 

.10 

.40 

.09 

.02 

.08 

.10 

.02 

.19 

.30 

.20 

.40 

.20 

.20 

.20 

.10 

3 

80 

THE  ROCK 

.01 

01  1 

TRAY  MOUNTAIN 

.06 

.34 

.32 

.38 

.30 

.30 

.24 

.16 

.16 

.03 

.03 

.10 

.13 

.06 

.05 

.04 

.08 

.28 

.19 

3 

25 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.01 

.01 

.02 

.08 

.18 

.08 

.25 

.33 

.18 

.04 

.04 

1 

1 

22 

WINDER  3  NW 

.02 

.01 

.02 

.02 

.12 

.20 

.08 

.10 

.23 

.11 

.07 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

1 

05 

29th- 

.01 1 

ABBEVILLE 

.35 

.40 

.  51 

.10  j 

.06 

.03 

.62 

.05 

.06 

.23 

.14 

.06  J 

.01 

2 

63 

8e«  reference  notes  follovlitE  Station  Index, 
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Table  4-Contisu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
lURCB  1951 


StAtiOD 

A.  M.  Hour  eDcUng 

P.  I 

A.  Hour  ending 

Total 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

1 

s 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A  DA  I RS  V I LLE 

21 

47 

20 

46 

22 

26 

04 

.  01 

• 

.  01 

01 

2.20 

n  LitiA  rl  I    no    /tin  KUK  1 

1  . 57 

ALLATOONA  DAM 

no 

•  z^ 

.  22 

3.06 

A  lJAA  C  AA  air  port 

.86 

.88 

fift 

32 

42 

40 

18 

13 

.  02 

.09 

.  09 

.  u 

2.  29 

A TLA  NTA  WB  A  I RPORT 

ft«i 

■  2g 

ni 

.86 

ATLANTA  WB  C  ITY 

07 

• 

22 

■ 

04 

.  67 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.  07 

25 

1 5 

.  13 

.06 

.01 

.  04 

.76 

BA  I NBR IDGE 

,  06 

.05 

.  09 

.  01 

.67 

.  17 

.39 

.  10 

Ofi 

IT 

Ol 

.01 

.  03 

1 . 78 

BELLV I LLE 

.  01 

.  13 

.29 

.08 

.19 

.08 

.  25 

CIO 

OR 

1  fi 

.  21 

.  26 

.  13 

.  06 

BRAS STOW N  BA LD 

.  16 

.05 

.  16 

.  04 

.  01 

.  09 

.  20 

.  14 

.  26 

.09 

.  02 

.01 

.39 

■ 

BRUNS* ICK  CAA  AP 

.05 

.10 

.01 

.01 

.  01 

.04 

.01 

.  01 

.24 

BUENA  VISTA 

.37 

.  23 

.29 

.30 

.27 

.  06 

.01 

.01 

1 . 54 

BURTON  DAH 

.08 

.  04 

.  01 

.02 

.  22 

.  10 

« 

* 

• 

• 

« 

CAYTON 

.04 

.  25 

.15 

.46 

.03 

.01 

.01 

.06 

.01 

1  02 

CARNESVILLE 

.  01 

.  06 

.  18 

.07 

.01 

.01 

CARROLLTON 

.  05 

.  34 

.  89 

.20 

.  07 

.  19 

1  '^A 

CAVE  SPGS  4  SSK 

.90 

.66 

.  34 

.29 

.  60 

.03 

.01 

.01 

.  02 

9  a« 

CHATSWORTH 

.09 

.  53 

.  38 

.33 

.27 

.09 

.04 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.  09 

.  02 

1  QO 

CLERMONT  3  S 

.  11 

.24 

.20 

.10 

.  13 

.  03 

Kl 

COLUMBUS  WB  A IRPORT 

.  20 

.  20 

.  30 

.30 

.  23 

.02 

*  „t 

COOLIDGE 

.06 

.08 

.18 

.46 

.23 

.34 

.41 

.49 

.  07 

.08 

.09 

.01 

.05 

.28 

O  ' 

COOPER  GAP 

.26 

.  07 

.  01 

.  01 

.  07 

.  22 

.  17 

.15 

.  05 

.01 

.12 

.01 

1  '  f  2 
1  .15 

.19 

.01 

DA  NB  URG  4  NNB 

.  03 

,  01 

.02 

.  07 

.04 

.17 

DAWSONV ILLE 

.  02 

.  03 

.  01 

.  01 

.01 

.14 

.  12 

.  16 

.11 

.03 

.01 

.  65 

.  01 

.  78 

.77 

.  20 

.04 

.01 

.12 

.36 

.02 

.03 

1  s 

1  9 

Ol 

.  04 

2 . 66 

mm  I  T  M   tin  *) 

.  16 

.  1 5 

.16 

.  36 

.  17 

.11 

.01 

.01 

.  12 

01 

1  9 

■ 

1 « 

■ 

.  03 

.  01 

1 . 61 

Vn  T  CAM 

.  01 

.  58 

.  52 

.  69 

.19 

.  01 

.02 

.01 

.11 

.  10 

.15 

*  - 
■  . 

2 . 40 

.04 

.03 

.  01 

.03 

.11 

.  19 

.  84 

.  61 

.  61 

2 . 48 

tic,  LilJo  \,  KUoo   KUA  uo 

* 

1 . 50 

1 . 50 

FLAT  TOP 

9ft 

.02 

.08 

.06 

2 . 28 

PI  CU  T  1^    f  TO  CTlTTfMS 
T  L>E>BI  1  no    f>Ar  olAliUn 

.46 

.  35 

.  07 

.01 

Ol 

.  21 

.  03 

.  22 

.  22 

1 . 93 

r  ULibb  i  UM 

.  34 

.14 

■  z^z 

no 

.  03 

.  05 

.  69 

.  14 

1 . 43 

DA  IniiilUn    D  1 

■ 

■ " 

.  06 

1 .14 

on  S\A  L-OUrl 

■ 

■ 

9fi 

■ 

ftp 

■ 

■ 

.  13 

1 . 26 

HA  Z  LEH  UR  ST 

.75 

.  18 

.24 

,  05 

.  24 

.  24 

.  14 

.  20 

.  14 

04 

.  18 

2 . 66 

JACKSON  DAM 

97 

OR 

.  82 

JASPER  7  W 

ft? 

-  _ 

■ 

■ 

74 

CO 

1  IS 

■ 

90 

■ 

.  29 

01 

4 . 00 

.  47 

.  13 

.  19 

.04 

.  01 

91 

■ 

.  08 

.  20 

.  30 

.  36 

?  Hft 

JOHNTOff N 

.  07 

39 

01 

09 

14 

37 

41 

.01 

.01 

.  24 

.  03 

LAFAYETTE 

.  19 

24 

16 

06 

06 

■ 

-  . 

■ 

. 

.  02 

1  '  1  o 

LA  GRANGE  5  W 

.  25 

39 

.  31 

09 

.  18 

1  99 

LIME  BRANCB 

.  18 

11 

18 

81 

42 

20 

.  15 

01 

2  06 

LOUISVILLE 

.  06 

.  14 

.  27 

.  16 

.04 

.01 

.02 

.02 

.  03 

.  08 

.06 

.01 

.  90 

LUMPKIN  3  S 

.  20 

.  72 

.  37 

.  32 

.  22 

.  17 

.  02 

.01 

2  03 

MACON  WB  AIRPORT 

.  11 

.  08 

.  12 

.  24 

.  22 

.04 

.02 

NZEL  GAP 

.09 

.08 

.09 

.  14 

.  17 

.14 

.22 

.03 

.03 

.47 

.  03 

1 . 49 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.  03 

.20 

.07 

.09 

.08 

.11 

.09 

.08 

.04 

.06 

.06 

.07 

.07 

.04 

.06 

.03 

1.18 

PEARSON 

.39 

.24 

.29 

.04 

.14 

.21 

.05 

.  15 

.24 

.15 

.11 

.08 

.03 

2.12 

ROME  8  Sff 

.39 

.32 

.  21 

.43 

.30 

.25 

.02 

.11 

.01 

2.04 

ROME  WB  A I RPORT 

.18 

.70 

.55 

.60 

.31 

.13 

.03 

.09 

.06 

2.65 

SAVANNAH  WB  AP 

.22 

.18 

.11 

.07 

.52 

.29 

.07 

.04 

.17 

.18 

1 . 85 

SPARTA   NO  2 

.03 

.01 

.10 

.19 

.01 

STAKL^Y  GAP 

.  20 

.  04 

.  09 

1 . 09 

1 .  10 

.  60 

.  40 

.08 

.02 

.02 

.08 

.33 

.01 

.01 

.  ■  ^ 
■ 

SWEET  GUM 

.  29 

.  07 

.  44 

.  90 

.  62 

.  18 

.  10 

.  10 

.20 

S  YLVA  N  lA 

.05 

.55 

.03 

.08 

.05 

.  03 

.  04 

.  05 

.02 

.05 

.07 

.06 

THE  ROCK 

.  02 

.  16 

.  21 

.  30 

30 

.27 

.02 

1  -ifl 

TnSV    Ur^inJTi  TM 

1  tu\  I  nuuniAin 

„_ 

* 

ft7 

■ 

ftfi 

■ 

fifi 

■ 

.  33 

.30 

.30 

■ 

.01 

.  32 

o  Ol 

9 

¥  A  LiLaJO  i  n 

.04 

.01 

.21 

.41 

• 

.55 

.22 

.02 

.  09 

.04 

2 .  35 

VA  LDORTA  WB  A  I RPORT 

6 

.02 

* 

* 

* 

1  T7 

WATS  I NSV I LLE  SCS  3 

.02 

.32 

WINDER  3  NW 

• 

.  o 

.  U 

.  lb 

11 

ftQ 

• 

.  01 

.  03 

.  43 

-30th- 

ADDCiV  1  LiLiCi 

.34 

.01 

.01 

.  58 

A  LBA  KY  WB  A  I RPORT 

6 

■ 

ALMA  CAA  AIRPORT 

nl 

.98 

AMERICUS  SCS  R  7 

.08 

ATLArfTA  WB  C  ITY 

.01 

AUGUSTA  WB  A IRPORT 

■  ^ 

■ 

■ 

BELLV I LLE 

■  z^ 

'ok 

n7 

.01 

.01 

90 

BRUNSW ICK  CAA  AP 

' 

03 

18 

07 

■ 

■  ^2 

• 

BURTON  DAM 

• 

1  13 

CARNESV I LLE 

.  03 

.  02 

18 

04 

.27 

CA  RROLLTON 

.02 

.01 

,03 

COOLIDGE 

.30 

.  02 

.  01 

.  01 

.34 

COOPER  GAP 

.  08 

.  01 

.09 

DANBURG  4  NKE 

.15 

.01 

.01 

.  19 

.04 

.40 

DAWSOMVILLE 

.03 

.01 

.01 

.02 

.07 

DOLES 

.01 

.  01 

.02 

DUBLIN  NO  2 

.  10 

.  20 

.  24 

.  03 

.01 

.01 

.59 

EDISON 

.  01 

.01 

FARGO 

.  21 

.05 

.  05 

.  20 

.05 

.02 

.  58 

F lELDS  CROSS  ROADS 

.40 

.  03 

.01 

.02 

46 

FLAT  TOP 

04 

01 

01 

.  02 

.03 

.01 

.02 

!l4 

FLEMING  EXP  STATION 

28 

01 

18 

21 

01 

* 

ni 

* 

.02 

.84 

FOLKSTON 

.  16 

*  _ 

.34 

.  24 

*  - 

.82 

HARA  L£ON 

'  ni 

*  ftl 

.02 

HA  ZLEHURST 

_ 

1  ^ 

Oft 

„ 

• 

m 

97 

JACKSON  DAM 

•  J: 

*  _ 

'2n 

•  z? 

.10 

.03 

.02 

JOHNTOWN 

no 

.01 

'no 

LA  GRANGE  5  W 

.01 

01 

liOUISVILLE 

- 

43 

.  16 

■ 

■ 

■ 

l!05 

LUMPKIN  3  S 

.  01 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

.  04 

05 

.09 

HEEL  GAP 

.01 

!02 

.03 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.06 

.04 

.26 

.05 

.06 

f03 

.04 

.05 

.34 

.93 

PEARSON 

.02 

.79 

.25 

.28 

.01 

1.35 

SAVANNAH  WB  AP 

.07 

.01 

.02 

.24 

.08 

.06 

.01 

.49 

SPARTA  NO  2 

.10 

.01 

.01 

.02 

.11 

.25 

STANLEY  GAP 

.03 

.01 

.02 

.01 

.07 

SYLVANIA 

.15 

.23 

.22 

.06 

.12 

.03 

.01 

.82 

TRAY  MOUNTAIN 

.17 

.17 

VA  LDOSTA 

.02 

.27 

.43 

.01 

.73 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6 

.95 

.39 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.  20 

.20 

.06 

.46 

WINDER  3  HW 

.02 

.18 

.01 

.21 

-  45  - 


DAILY  TEMPERATURES  o^orgia 

Table  5  """CB  1951 


Day  oi  month 

1 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■<! 

AILET 

MAX 

82 

79 

85 

81 

82 

59 

65 

75 

85 

77 

65 

S3 

48 

42 

48 

57 

64 

71 

76 

67 

59 

63 

65 

77 

74 

66 

72 

72 

79 

69 

63 

68.4 

HIM 

51 

52 

55 

57 

54 

54 

56 

59 

55 

46 

50 

44 

40 

30 

30 

32 

37 

42 

58 

37 

40 

37 

39 

42 

33 

37 

44 

54 

56 

53 

37 

45]5 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

81 

78 

83 

82 

79 

61 

73 

78 

84 

78 

74 

67 

56 

45 

55 

59 

67 

77 

78 

67 

58 

62 

67 

76 

72 

64 

73 

73 

76 

69 

1  62 

70 . 1 

MIN 

57 

49 

51 

53 

50 

S3 

57 

58 

56 

42 

45 

50 

36 

31 

28 

28 

31 

58 

37 

1  " 

1 

1  38 

38 

41 

37 

34 

38 

52 

57 

51 

1  39 

44.5 

ALBAKT 

MAX 

83 

82 

84 

82  1  84 

69 

72 

81 

87 

79 

76 

72 

59 

49 

54 

62 

71 

80 

74 

67 

57 

1  67 

1  70 

79 

75 

66 

73 

73 

77 

73 

66 

72.4 

MIN 

61 

56 

57 

57 

56 

57 

59 

63 

56 

55 

53 

52 

37 

34 

34 

37 

46 

59 

58 

38 

44 

1  40 

47 

56 

42 

43 

57 

59 

68 

48 

41 

50!6 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

81 

84 

68 

74 

80 

85 

80 

76 

73 

60 

48 

54 

61 

70 

80 

75 

68 

58 

65 

1  68 

79 

74 

67 

73 

73 

78 

68 

65 

72 

71 . 6 

MIN 

60 

54 

S3 

61 

56 

59 

59 

62 

56 

55 

54 

48 

37 

33 

33 

34 

40 

57 

45 

38 

1  45 

1  39 

43 

55 

42 

39 

53 

59 

61 

50 

38 

49!o 

ALLATOONA  DAM 

MAX 

69 

74 

80 

75 

57 

62 

68 

74 

77 

76 

54 

47 

46 

35 

37 

45 

56 

70 

58 

54 

49 

59 

62  {  74 

59 

44 

62 

61 

64 

73 

57 

60.6 

MIN 

52 

53 

53 

55 

52 

53 

56 

54 

43 

42 

42 

42 

32 

29 

29 

33 

35 

40 

52 

31 

31 

31 

31 

41 

32 

32 

32 

39 

52 

44 

35 

41.2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

81 

85 

82 

83 

64 

65 

73 

83 

77 

69 

60 

55 

51 

55 

59 

67 

77  1  78 

68 

59 

61 

67 

76 

75 

64 

71 

71 

78 

73 

63 

72 

69.7 

MIN 

52 

49 

50 

57 

54 

56 

57 

59 

48 

42 

49 

50 

33 

32 

29 

29 

36 

50 

52 

41 

43 

40 

39 

48 

40 

39 

49 

53 

59 

45 

40 

45.8 

AUEBICDS 

MAX 

81 

80 

79 

76 

71 

64 

75 

84 

78 

74 

64 

58 

47 

51 

57 

67 

76 

74 

66 

58 

64 

67 

77 

72 

66 

70 

69 

75 

71 

63 

70 

69.2 

MIN 

58 

54 

51 

62 

55 

57 

59 

61 

55 

48 

52 

46 

35 

30 

32 

30 

39 

54 

58 

34 

44 

35 

40 

56 

38 

42 

51 

58 

61 

47 

35 

47.6 

ATHENS 

MAX 

78 

83 

75 

68 

69 

61 

69 

81 

72 

58 

46 

45 

43 

39 

49 

56 

73 

66 

56 

58 

62 

64 

75 

70 

64 

65 

65 

61 

67 

64 

70 

63.6 

MIN 

51 

55 

49 

55 

50 

54 

53 

56 

44 

45 

39 

40 

34 

28 

34 

33 

39 

49 

45 

33 

39 

31 

40 

55 

33 

37 

34 

52 

57 

45 

34 

43.3 

ATHENS  COL  OP  AGRI 

MAT 

80 

84 

76 

75 

68 

67 

72 

83 

81 

73 

48 

45 

44 

37 

51 

57 

75 

68 

57 

58 

64 

65 

78 

74 

65 

65 

67 

62 

67 

68 

66 

65.9 

MIN 

49 

49 

46 

56 

51 

52 

S3 

54 

42 

46 

40 

41 

35 

27 

33 

33 

36 

47 

46 

33 

36 

31 

34 

52 

30 

33  1  32 

{  52 

59 

46 

32 

42  !l 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

82 

75 

66 

66 

62 

70 

80 

72 

54 

43 

45 

39 

37 

47 

55 

71 

60 

53 

56 

60 

63 

74 

64 

63 

64 

65 

!  63 

66 

59 

68 

61 . 9 

MIN 

51 

55 

51 

52 

SO 

54 

52 

55 

48 

43 

39 

38 

29 

28 

34 

32 

40 

50 

40 

33 

39 

31 

41 

44 

35 

37 

37 

52 

59 

43 

36 

42^8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

81 

75 

66 

63 

59 

74 

79 

72 

58 

47 

44 

39 

36 

48 

59 

71 

59 

56 

51 

61 

64 

75 

62 

63 

64 

63 

66 

70 

59 

70 

62.3 

MIN 

58 

57 

55 

51 

51 

54 

55 

58 

48 

44 

40 

38 

30 

28 

33 

33 

42 

50 

36 

31 

37 

31 

42 

44 

36 

42 

43 

53 

57 

43 

39 

43.8 

ATLANTA  WB  CITT 

MAX 

75 

80 

74 

66 

62 

58 

73 

77 

72 

52 

45 

44 

35 

35 

45 

50 

70 

57 

52 

48 

59 

64 

73 

58 

63 

63 

62 

65 

70 

57 

69 

60.4 

MIN 

54 

60 

56 

51 

50 

53 

54 

58 

SO 

44 

39 

37 

27 

26 

33 

33 

34 

51 

34 

29 

37 

30 

47 

43 

36 

42 

44 

51 

54 

42 

41 

43.2 

AOGDSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

86 

80 

69 

68 

65 

72 

84 

75 

55 

49 

48 

46 

42 

56 

60 

74 

74 

62 

57 

65 

64 

75 

71 

65 

66 

68 

76 

70 

63 

71 

66.3 

MIN 

51 

56 

50 

55 

S3 

S3 

56 

54 

50 

48 

40 

41 

36 

31 

36 

34 

43 

51 

47 

43 

46 

35 

36 

49 

33 

38 

37 

54 

60 

45 

38 

45.1 

BAINBRIDCE 

MAX 

83 

85 

82 

85 

86 

80 

83 

87 

85 

80 

80 

73 

62 

57 

64 

71 

72 

70 

70 

65 

62 

70 

80 

76 

72 

75 

75 

76 

71 

66 

66 

74.5 

MIN 

60 

52 

58 

61 

58 

61 

60 

62 

57 

54 

50 

60 

37 

32 

31 

32 

40 

SO 

58 

39 

41 

38 

40 

50 

36 

41 

55 

60 

60 

48 

35 

48.9 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

79 

78 

76 

82 

75 

77 

80 

62 

55 

59 

59 

56 

61 

66 

70 

62 

60 

69 

77 

67 

68 

71 

68.6 

MIN 

56 

54 

58 

57 

55 

61 

59 

51 

53 

52 

42 

32 

33 

36 

43 

47 

44 

42 

52 

46 

41 

54 

58 

57 

43 

49.0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

68 

73 

77 

72 

S7 

56 

61 

70 

72 

69 

47 

45 

45 

34 

31 

36 

49 

67 

57 

51 

48 

56 

62 

70 

52 

60 

64 

59 

61 

66 

52 

57.6 

MIN 

47 

42 

45 

47 

42 

45 

52 

48 

31 

33 

41 

42 

33 

22 

24 

31 

30 

37 

50 

28 

27 

26 

27 

35 

28 

31 

27 

38 

50 

41 

26 

36.3 

BLAKELT 

MAX 

82 

80 

81 

84 

77 

76 

81 

83 

80 

79 

74 

69 

55 

53 

61 

69 

79 

70 

66 

53 

63 

67 

80 

72 

64 

73 

73 

74 

71 

64 

72 

71 .8 

MIN 

61 

55 

58 

62 

57 

59 

58 

64 

54 

52 

52 

4% 

34 

32 

34 

34 

42 

55 

52 

35 

42 

38 

42 

56 

40 

42 

54 

59 

60 

46 

38 

48.9 

BROOKLET  1  W 

MAX 

79 

88 

84 

82 

68 

65 

75 

84 

78 

71 

55 

48 

50 

48 

57 

64 

76 

82 

72 

67 

63 

63 

77 

77 

66 

69 

75 

81 

78 

64 

71 

70.2 

MIN 

51 

54 

55 

57 

53 

56 

57 

58 

58 

47 

43 

43 

40 

32 

31 

34 

42 

50 

59 

43 

45 

40 

39 

44 

43 

41 

42 

51 

62 

57 

43 

47.4 

BRUNSWICK 

MAX 

84 

84 

82 

84 

66 

61 

75 

85 

75 

68 

58 

62 

56 

58 

62 

66 

77 

77 

69 

66 

64 

64 

72 

77 

67 

70 

70 

78 

75 

68 

71 

70 . 7 

MIN 

58 

56 

58 

58 

56 

58 

58 

62 

59 

52 

54 

S3 

43 

33 

37 

41 

47 

11 

62 

48 

48 

45 

45 

52 

48 

46 

55 

59 

62 

57 

47 

52.0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

80 

78 

74 

79 

65 

61 

75 

85 

68 

65 

58 

63 

60 

58 

61 

67 

72 

71 

66 

65 

64 

60 

68 

76 

62 

68 

70 

74 

72 

69 

65 

68.4 

MIN 

59 

53 

57 

60 

56 

58 

59 

63 

58 

51 

54 

SS 

38 

34 

37 

40 

46 

57 

62 

48 

48 

44 

41 

54 

46 

45 

58 

62 

61 

SO 

44 

51.5 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

82 

80 

78 

84 

78 

80 

82 

87 

80 

79 

74 

69 

55 

57 

64 

72 

78 

74 

67 

61 

64 

69 

77 

75 

68 

72 

76 

75 

72 

65 

70 

73.0 

MIN 

59 

54 

53 

63 

58 

60 

59 

63 

59 

53 

50 

55 

36 

31 

33 

34 

44 

57 

59 

39 

39 

40 

41 

51 

42 

39 

53 

58 

61 

48 

39 

49.4 

CAMILLA 

MAX 

82 

84 

84 

87 

81 

79 

83 

87 

84 

79 

77 

73 

57 

55 

64 

70 

81 

77 

67 

60 

64 

70 

81 

72 

67 

74 

74 

77 

73 

69 

74 

74.4 

MIN 

61 

S3 

56 

62 

57 

60 

60 

64 

56 

56 

49 

52 

36 

32 

29 

33 

43 

58 

59 

39 

44 

40 

44 

53 

43 

39 

53 

59 

60 

48 

40 

49.6 

CAMP  STEffART 

MAX 

84 

87 

84 

83 

78 

65 

78 

86 

73 

72 

55 

58 

57 

54 

60 

67 

78 

82 

70 

67 

65 

66 

77 

74 

68 

72 

69 

78 

77 

79 

75 

72.2 

MIN 

56 

53 

56 

57 

54 

57 

56 

61 

57 

45 

48 

46 

40 

32 

34 

33 

40 

50 

62 

44 

46 

41 

39 

52 

41 

43 

46 

54 

62 

57 

40 

48.5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

74 

77 

83 

78 

60 

71 

63 

72 

82 

74 

49 

44 

48 

48 

42 

50 

57 

73 

60 

47 

58 

68 

64 

77 

69 

65 

66 

67 

64 

68 

63 

63.9 

MIN 

46 

48 

43 

46 

49 

46 

53 

49 

38 

38 

38 

40 

39 

29 

30 

36 

36 

43 

45 

29 

30 

28 

30 

35 

29 

29 

29 

41 

52 

42 

29 

38.5 

CARROLLTON 

MAX 

76 

80 

77 

74 

63 

62 

77 

80 

74 

69 

55 

51 

42 

35 

48 

59 

72 

66 

57 

49 

60 

63 

74 

69 

64 

65 

62 

62 

72 

67 

70 

64.4 

MIN 

59 

53 

51 

52 

50 

54 

55 

54 

44 

49 

43 

41 

30 

27 

32 

30 

37 

50 

39 

30 

31 

27 

41 

52 

32 

36 

36 

52 

55 

40 

31 

42.4 

CARTERSVILLE 

MAX 

77 

82 

82 

76 

62 

63 

76 

80 

78 

71 

58 

48 

44 

36 

46 

57 

71 

69 

59 

51 

60 

62 

75 

75 

63 

63 

61 

61 

73 

72 

70 

65. 2 

MIN 

56 

53 

52 

51 

49 

54 

52 

52 

45 

43 

38 

40 

30 

25 

31 

32 
32 

38 

49 

40 

26 

29 

27 

42 

48 

30 

35 

34 

42 

54 

43 

32 

41.0 

CEDARTOWN 

MAX 

77 

82 

80 

75 

67 

67 

77 

78 

76 

68 

55 

53 

45 

34 

47 

60 

73 

67 

59 

50 

62 

64 

76 

72 

66 

66 

59 

63 

72 

63 

70 

65.3 

MIN 

61 

55 

54 

54 

52 

58 

58 

55 

44 

50 

43 

43 

31 

2b 

32 

30 

39 

53 

41 

29 

30 

27 

42 

52 

30 

34 

33 

54 

54 

42 

32 

43.2 

CLAYTON 

MAX 

75 

81 

72 

66 

65 

60 

Ji2 

77 

71 

64 

42 

43 

41 

32 

41 

47 

67 

58 

52 

53 

58 

64 

68 

66 

60 

62 

55 

64 

60 

65 

60.0 

MIN 

47 

48 

45 

50 

43 

49 

il 

50 

44 

40 

37 

39 

30 

23 

29 

33 

31 

52 

43 

32 

32 

28 

31 

45 

32 

27 

47 

52 

44 

31 

39.4 

COLUMBUS 

MAX 

81 

83 

83 

79 

61 

65 

77 

88 

82 

77 

70 

63 

50 

51 

56 

70 

79 

75 

65 

58 

66 

70 

81 

77 

72 

73 

78 

80 

72 

69 

74 

71 .8 

MIN 

57 

51 

55 

54 

55 

54 

59 

60 

55 

52 

51 

45 

35 

.32 

40 

51 

46 

35 

39 

37 

40 

58 

39 

39 

47 

62 

59 

44 

36 

46.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

81 

80 

69 

60 

65 

74 

82 

78 

72 

63 

SO 

44 

46 

52 

65 

77 

62 

62 

55 

62 

67 

78 

67 

64 

69 

70 

72 

70 

63 

71 

66 . 7 

MIN 

55 

51 

51 

59 

54 

57 

59 

58 

50 

52 

46 

44 

33 

32 

35 

29 

39 

55 

40 

33 

39 

35 

37 

49 

35 

38 

48 

60 

59 

42 

32 

45.4 

CORDELE 

MAX 

83 

81 

83 

80 

81 

60 

65 

74 

86 

78 

71 

64 

50 

40 

52 

60 

67 

79 

74 

68 

62 

66 

74 

67 

71 

77 

69.9 

MIN 

57 

54 

50 

62 

55 

57 

58 

62 

55 

51 

52 

47 

36 

32 

33 

32 

38 

51 

58 

36 

42 

38 

45 

55 

40 

38 

48 

49 

47.5 

CORNELIA 

MAX 

74 

7fl 

67 

66 

62 

70 

75 

70 

45 

41 

32 

42 

51 

66 

63 

55 

55 

56 

63 

71 

68 

60 

61 

60 

57 

64 

61 

65 

61.1 

MIN 

52 

55 

51 

50 

46 

5fl 

SO 

58 

48 

36 

39 

31 

24 

29 

34 

43 

50 

41 

33 

36 

29 

43 

53 

33 

37 

38 

47 

52 

42 

35 

42.2 

COVINGTON 

MAX 

69 

75 

78 

73 

65 

64 

71 

81 

75 

70 

50 

45 

43 

40 

54 

60 

75 

67 

58 

57 

64 

66 

77 

71 

66 

68 

65 

64 

69 

65 

71 

65.0 

MIN 

47 

54 

49 

55 

51 

56 

56 

55 

44 

49 

40 

41 

33 

28 

37 

50 

41 

33 

37 

32 

37 

57 

33 

34 

38 

53 

58 

44 

32 

43.1 

CUTHBERT 

MAX 

83 

80 

81 

85 

75 

73 

79 

83 

81 

80 

78 

68 

50 

S3 

59 

68 

79 

75 

67 

53 

63 

69 

79 

75 

67 

72 

73 

75 

75 

65 

73 

72.1 

Miri 

60 

56 

55 

63 

56 

58 

57 

64 

54 

S3 

52 

49 

34 

33 

32 

36 

43 

56 

52 

34 

43 

38 

44 

57 

40 

42 

53 

59 

60 

45 

38 

48.9 

DAHLONEGA 

MAX 

75 

81 

72 

69 

67 

59 

71 

77 

73 

62 

44 

44 

31 

41 

53 

67 

60 

54 

50 

58 

66 

73 

66 

64 

67 

63 

56 

66 

62 

67 

61 .3 

MIN 

53 

50 

II 

49 

48 

44 

51 

58 

44 

43 

38 

40 

29 

25 

29 

36 

49 

41 

34 

32 

29 

37 

51 

34 

38 

38 

48 

53 

40 

35 

41.3 

DALTON 

MAX 

71 

72 

80 

82 

58 

65 

64 

75 

77 

68 

50 

49 

48 

37 

39 

43  < 

62 

70 

59 

42 

59 

55 

62 

64 

67 

64 

67 

66 

67 

66 

68 

61.8 

MIN 

51 

55 

51 

50 

50 

52 

50 

52 

46 

42 

41 

43 

32 

29 

30 

38 

37 

43 

40 

29 

27 

30 

39 

43 

44 

45 

46 

45 

46 

47 

45 

42.5 

DOUGLAS 

MAX 

83 

78 

85 

82 

83 

62 

68 

76 

84 

78 

72 

65 

55 

45 

55 

62 

68 

78 

75 

70 

56 

63 

67 

76 

71 

65 

71 

68 

70 

64 

64 

69.6 

MIN 

57 

53 

56 

60 

55 

56 

58 

62 

52 

42 

SO 

51 

38 

33 

33 

34 

34 

48 

52 

40 

43 

41 

43 

50 

43 

42 

45 

54 

54 

53 

39 

47. S 

DUBLIN 

MAX 

79 

85 

81 

76 

65 

61 

75 

86 

77 

70 

56 

48 

45 

46 

56 

65 

77 

73 

67 

60 

65 

67 

77 

74 

68 

71 

71 

77 

70 

64 

70 

68.5 

MIN 

55 

54 

52 

61 

S3 

57 

57 

58 

51 

50 

47 

44 

37 

31 

32 

33 

39 

48 

58 

36 

45 

36 

36 

55 

37 

43 

45 

54 

63 

51 

38 

47.0 

EASTMAN 

MAX 

82 

81 

85 

79 

81 

58 

65 

76 

86 

77 

68 

57 

48 

43 

51 

58 

6S 

77 

65 

67 

60 

65 

68 

76 

75 

68 

73 

71 

78 

66 

64 

68.8 

MIN 

54 

55 

53 

55 

54 

54 

57 

60 

55 

47 

50 

45 

37 

31 

31 

34 

40 

44 

55 

36 

39 

37 

40 

46 

39 

44 

47 

50 

58 

50 

40 

46.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5-Coatinued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1951 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KXPERIHENT 

MAX 

76 

82 

77 

70 

64 

75 

79 

75 

63 

50 

45 

39 

38 

50 

61 

71 

59 

57 

•  

52 

61 

65 

77 

66 

65 

67 

65 

68 

67 

5! 

70 

63.7 

MIN 

54 

57 

55 

55 

51 

55 

57 

48 

51 

42 

41 

32 

28 

28 

28 

35 

48 

54 

30 

32 

31 

35 

52 

33 

36 

36 

46 

54 

42 

37 

42.8 

FAIR  VIEW 

MAX 

75 

82 

78 

74 

62 

62 

76 

80 

74 

68 

56 

48 

42 

41 

50 

61 

74 

65 

62 

53 

62 

65 

77 

71 

65 

67 

67 

70 

69 

62 

70 

65.4 

MIN 

54 

55 

55 

55 

52 

52 

57 

56 

48 

49 

44 

42 

32 

29 

30 

33 

38 

53 

46 

34 

39 

32 

41 

53 

37 

42 

44 

55 

58 

44 

37 

45.0 

FITZGERALD 

MAX 

79 

85 

81 

84 

80 

68 

75 

83 

82 

75 

68 

67 

49 

52 

57 

66 

79 

77 

67 

65 

61 

65 

78 

73 

71 

71 

74 

80 

71 

68 

73 

71.7 

MIN 

57 

55 

56 

62 

55 

57 

58 

63 

56 

48 

52 

48 

34 

33 

34 

34 

45 

55 

60 

39 

43 

39 

44 

51 

42 

44 

52 

51 

62 

51 

48 

49.3 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

83 

87 

84 

84 

70 

11 

83 

79 

81 

72 

73 

73 

80 

78 

68 

73 

MIN 

56 

51 

51 

55 

59 

59 

62 

56 

47 

41 

31 

45 

41 

39 

52 

46 

38 

47 

42 

61 

49 

40 

48.  S 

FORT  GAIMES 

MAX 

82 

85 

82 

83 

85 

67 

76 

81 

86 

81 

78 

73 

61 

42 

54 

62 

70 

81 

70 

66 

54 

65 

70 

80 

75 

67 

74 

73 

75 

65 

65 

71.9 

MIN 

57 

57 

57 

63 

57 

58 

58 

62 

51 

51 

53 

54 

34 

33 

31 

32 

31 

42 

57 

33 

33 

36 

36 

43 

38 

39 

36 

55 

59 

45 

37 

46.1 

FORT  VALLEY 

MAX 

77 

82 

78 

72 

59 

62 

75 

82 

76 

67 

57 

48 

44 

45 

54 

64 

76 

67 

67 

54 

64 

66 

77 

70 

65 

69 

71 

76 

69 

63 

71 

66.7 

MIN 

59 

55 

54 

56 

54 

56 

58 

59 

51 

49 

44 

43 

32 

30 

31 

32 

41 

55 

40 

34 

42 

34 

43 

48 

40 

43 

47 

56 

62 

43 

36 

46.0 

GAINESVILLE 

MAX 

77 

83 

75 

70 

70 

65 

72 

81 

75 

67 

44 

45 

41 

35 

45 

56 

72 

65 

55 

57 

63 

69 

76 

69 

65 

68 

63 

58 

69 

64 

70 

64.0 

MIN 

53 

52 

50 

52 

49 

51 

51 

58 

44 

44 

37 

40 

31 

36 

30 

34 

37 

50 

44 

32 

34 

30 

39 

52 

31 

36 

36 

48 

54 

41 

32 

41 . 9 

GLENNVILLE 

MAX 

80 

85 

83 

83 

76 

64 

77 

84 

78 

67 

53 

50 

60 

51 

57 

64 

76 

80 

67 

65 

62 

63 

75 

72 

65 

71 

69 

78 

75 

64 

70 

69.8 

MIN 

54 

55 

56 

56 

54 

57 

56 

60 

58 

47 

47 

47 

39 

32 

32 

35 

40 

53 

60 

42 

45 

41 

39 

52 

42 

43 

47 

52 

62 

56 

41 

48.4 

GREENSBORO 

MAX 

78 

84 

77 

71 

67 

69 

72 

82 

74 

63 

49 

44 

43 

39 

52 

55 

74 

67 

58 

58 

64 

65 

76 

69 

67 

67 

69 

70 

70 

66 

70 

65.5 

MIN 

54 

57 

52 

60 

51 

55 

54 

56 

50 

46 

40 

40 

35 

28 

34 

33 

39 

51 

47 

32 

40 

31 

40 

55 

35 

34 

42 

54 

61 

47 

34 

44.7 

GRIFFIN 

MAX 

69 

73 

74 

72 

63 

61 

73 

74 

73 

70 

55 

47 

43 

46 

48 

53 

69 

69 

57 

49 

57 

61 

73 

72 

58 

63 

65 

68 

69 

68 

68 

63.2 

MIN 

59 

58 

54 

55 

51 

55 

56 

59 

48 

51 

43 

41 

32 

28 

33 

28 

41 

51 

45 

31 

33 

31 

45 

56 

34 

40 

44 

54 

57 

42 

38 

44.9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

83 

85 

79 

79 

66 

75 

75 

85 

80 

78 

61 

50 

45 

40 

58 

65 

77 

72 

67 

58 

64 

68 

78 

78 

75 

75 

72 

79 

72 

63 

72 

70.1 

MIN 

57 

52 

63 

63 

54 

57 

59 

57 

58 

47 

50 

45 

35 

31 

30 

33 

39 

57 

51 

36 

44 

35 

37 

47 

35 

35 

46 

54 

60 

47 

47 

47.1 

BOGGARDS  MILL 

MAX 

83 

82 

83 

86 

73 

78 

84 

87 

83 

82 

76 

61 

43 

55 

63 

72 

80 

74 

66 

57 

65 

70 

80 

74 

66 

74 

75 

76 

68 

65 

72 

72 . 7 

MIN 

52 

51 

53 

59 

57 

59 

57 

62 

55 

48 

51 

50 

36 

30 

29 

28 

39 

56 

49 

37 

43 

37 

38 

51 

37 

33 

55 

60 

61 

35 

46.8 

JASPER 

MAX 

75 

80 

78 

tl 

70 

60 

67 

77 

74 

68 

47 

45 

il 

30 

40 

55 

70 

61 

57 

5? 

59 

64 

I? 

70 

61 

64 

58 

!?; 

69 

61 

69 

62.0 

MIN 

56 

53 

53 

51 

48 

52 

52 

59 

44 

46 

38 

42 

29 

25 

29 

35 

36 

51 

40 

31 

33 

28 

41 

50 

31 

37 

37 

40 

54 

40 

33 

41.7 

LAFAYETTE 

MAX 

78 

83 

79 

78 

67 

62 

80 

80 

70 

64 

52 

48 

45 

37 

47 

57 

71 

68 

62 

52 

61 

64 

75 

70 

64 

61 

58 

58 

75 

70 

71 

64.7 

MIN 

55 

59 

55 

51 

48 

48 

56 

60 

45 

45 

41 

40 

31 

25 

30 

34 

34 

52 

38 

24 

25 

22 

36 

44 

39 

32 

28 

54 

54 

40 

31 

41 .2 

LA  GRANGE 

MAX 

78 

80 

80 

75 

63 

62 

77 

81 

78 

71 

61 

57 

46 

44 

53 

63 

76 

69 

60 

52 

64 

66 

78 

75 

67 

69 

65 

68 

74 

69 

73 

67.5 

MIN 

59 

55 

55 

54 

52 

56 

58 

56 

45 

49 

47 

43 

32 

28 

30 

30 

40 

51 

42 

30 

35 

30 

42 

54 

33 

39 

42 

56 

57 

41 

34 

44.4 

LOUISVILLE 

MAX 

80 

76 

79 

73 

64 

65 

69 

84 

77 

65 

52 

45 

44 

43 

57 

63 

74 

73 

67 

68 

65 

65 

76 

75 

65 

68 

70 

77 

73 

65 

71 

67.4 

MIN 

54 

54 

53 

61 

53 

56 

58 

57 

51 

49 

40 

40 

38 

28 

33 

33 

42 

48 

48 

35 

45 

35 

40 

53 

35 

39 

42 

53 

62 

52 

36 

45.9 

LUMBER  CITY 

MAX 

83 

78 

88 

82 

84 

59 

65 

74 

86 

68 

60 

50 

44 

53 

59 

67 

78 

78 

67 

60 

64 

67 

79 

76 

67 

I? 

74 

82 

70 

64 

69.9 

MIN 

50 

50 

49 

51 

54 

54 

58 

57 

42 

48 

47 

40 

34 

30 

30 

-  35 

41 

57 

39 

40 

39 

40 

46 

36 

35 

41 

51 

60 

53 

38 

44.8 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

85 

80 

71 

63 

63 

78 

85 

79 

66 

55 

47 

45 

46 

55 

66 

78 

67 

68 

57 

67 

69 

79 

72 

69 

71 

73 

78 

70 

65 

73 

68.4 

MIN 

58 

56 

54 

57 

55 

57 

58 

58 

51 

50 

44 

43 

33 

31 

33 

33 

40 

53 

41 

35 

44 

35 

42 

50 

39 

42 

47 

57 

61 

47 

38 

46.5 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

79 

85 

79 

69 

65 

64 

74 

83 

75 

60 

50 

45 

45 

43 

53 

62 

75 

66 

63 

58 

65 

65 

78 

78 

66 

69 

69 

76 

70 

62 

66.4 

MIN 

50 

51 

48 

49 

54 

58 

58 

53 

46 

46 

44 

43 

40 

29 

30 

30 

30 

38 

51 

34. 

34 

34 

35 

37 

35 

36 

38 

56 

57 

50 

33 

42.8 

MILLEN 

MAX 

79 

88 

82 

78 

63 

67 

74 

88 

75 

64 

52 

45 

46 

46 

58 

65 

76 

78 

68 

68 

68 

65 

77 

79 

69 

69 

71 

80 

73 

67 

72 

69.4 

MIN 

53 

55 

52 

59 

53 

55 

58 

56 

57 

48 

39 

41 

39 

31 

32 

30 

42 

50 

58 

39 

39 

37 

39 

47 

36 

37 

42 

55 

62 

54 

37 

46.2 

MONTEZUliA 

MAX 

81 

83 

80 

78 

71 

63 

66 

80 

75 

69 

61 

60 

48 

49 

55 

63 

77 

69 

67 

54 

61 

68 

78 

75 

73 

72 

74 

77 

76 

73 

68 

69.2 

MIN 

56 

55 

62 

59 

54 

56 

51 

53 

52 

49 

51 

44 

34 

30 

30 

33 

38 

55- 

57 

37 

42 

35 

44 

52 

40 

37 

50 

58 

60 

57 

37 

47.4 

MONTICELLO 

MAX 

78 

84 

77 

72 

66 

64 

71 

81 

75 

70 

54 

46 

44 

42 

52 

60 

76 

69 

58 

56 

64 

65 

11 

71 

65 

68 

67 

71 

71 

65 

71 

66.1 

MIN 

56 

55 

52 

56 

51 

54 

56 

57 

49 

49 

40 

41 

33 

27 

31 

30 

39 

51 

48 

33 

37 

32 

41 

56 

35 

39 

40 

54 

60 

45 

35 

44.6 

MOULTRIE 

MAX 

80 

82 

82 

84 

83 

78 

81 

85 

83 

78 

76 

72 

55 

60 

70 

79 

78 

67 

64 

63 

67 

78 

78 

72 

71 

73 

78 

76 

65 

70 

73 . 7 

MIN 

59 

54 

56 

63 

56 

58 

58 

63 

59 

54 

50 

54 

37 

33 

35 

38 

43 

58 

58 

39 

43 

41 

43 

54 

44 

45 

53 

56 

59 

50 

43 

SO. 2 

NEINAN 

MAX 

73 

76 

76 

75 

60 

59 

75 

75 

76 

76 

65 

54 

45 

37 

49 

73 

73 

58 

51 

62 

62 

76 

76 

60 

65 

65 

64 

70 

70 

70 

65.3 

MIN 

58 

57 

57 

53 

50 

SO 

56 

58 

47 

50 

44 

42 

31 

27 

29 

31 

42 

52 

45 

31 

36 

30 

46 

56 

34 

41 

44 

53 

55 

41 

37 

44.6 

PINE  MOUNTAIN  VLT 

MAX 

78 

77 

78 

74 

60 

59 

76 

81 

75 

69 

64 

54 

45 

45 

52 

63 

75 

70 

60 

53 

63 

67 

76 

71 

65 

67 

66 

70 

70 

65 

71 

66.4 

MIN 

56 

51 

50 

54 

52 

54 

57 

59 

51 

51 

46 

42 

31 

28 

32 

31 

39 

55 

42 

31 

37 

32 

38 

55 

36 

43 

45 

57 

57 

42 

34 

44.8 

QUITMAN 

MAX 

79 

84 

82 

84 

80 

80 

82 

85 

80 

78 

73 

70 

58 

60 

63 

70 

79 

79 

67 

64 

65 

69 

77 

77 

68 

72 

75 

77 

72 

66 

70 

73  .7 

MIN 

55 

55 

52 

61 

59 

60 

65 

62 

57 

50 

50 

56 

40 

31 

34 

34 

40 

50 

62 

41 

45 

43 

40 

50 

45 

38 

52 

57 

61 

61 

39 

49.8 

ROME 

MAX 

76 

*J 

79 

75 

65 

62 

76 

80 

72 

65 

52 

47 

43 

35 

45 

58 

73 

68 

59 

51 

60 

62 

76 

71 

62 

64 

60 

59 

75 

72 

70 

64  .4 

MIN 

59 

56 

55 

53 

51 

55 

55 

56 

46 

49 

41 

41 

32 

29 

34 

34 

36 

50 

41 

29 

32 

28 

40 

50 

32 

38 

32 

52 

55 

42 

30 

43.0 

ROME  »B  AIRPORT 

MAX 

77 

S3 

78 

58 

65 

63 

75 

80 

73 

57 

51 

48 

41 

36 

45 

58 

73 

61 

56 

53 

60 

62 

76 

66 

63 

65 

60 

59 

75 

58 

69 

62 . 7 

MIN 

55 

52 

52 

52 

51 

56 

56 

56 

49 

46 

42 

41 

29 

28 

35 

35 

34 

49 

34 

30 

29 

26 

34 

37 

29 

36 

29 

52 

55 

39 

30 

41.2 

SAVANNAB  USDA  PL  GO 

MAX 

85 

85 

84 

*i 

62 

66 

77 

86 

74 

?2 

50 

58 

52 

60 

66 

72 

77 

70 

64 

63 

64 

72 

73 

65 

71 

68 

74 

74 

67 

72 

69.2 

MIN 

54 

50 

53 

58 

54 

58 

57 

55 

41 

40 

46 

47 

36 

31 

28 

31 

37 

47 

55 

47 

47 

37 

33 

54 

41 

35 

36 

55 

59 

41 

37 

45.2 

SAVANNAB  «B  AP 

MAX 

82 

86 

85 

83 

63 

66 

77 

*S 

73 

58 

52 

53 

60 

49 

60 

65 

70 

75 

71 

64 

63 

64 

71 

73 

66 

70 

66 

75 

74 

68 

72 

69. 0 

MIN 

58 

56 

59 

60 

55 

58 

58 

60 

50 

45 

44 

45 

38 

32 

33 

36 

44 

53 

55 

47 

48 

41 

38 

56 

42 

42 

47 

58 

60 

50 

42 

48.7 

SAVANNAH  BEACB  2  N 

MAX 

74 

75 

77 

77 

66 

63 

75 

85 

77 

61 

55 

55 

61 

56 

60 

64 

62 

71 

66 

65 

57 

58 

71 

71 

72 

69 

63 

68 

74 

69 

64 

67 . 1 

MIN 

58 

57 

60 

60 

55 

58 

59 

62 

60 

52 

47 

47 

41 

34 

35 

40 

48 

54 

59 

50 

48 

45 

42 

56 

57 

49 

55 

55 

61 

60 

48 

52. 0 

SWA'NSBOHO 

MAX 

82 

87 

85 

85 

67 

63 

82 

84 

82 

74 

55 

54 

46 

44 

54 

57 

65 

74 

72 

68 

64 

70 

76 

75 

70 

69 

69.4 

MIN 

50 

58 

53 

52 

50 

57 

54 

56 

53 

47 

39 

39 

35 

33 

28 

32 

40 

48 

50 

36 

35 

50 

55 

52 

39 

43 

45. S 

TALBOTTON 

MAX 

77 

81 

79 

79 

62 

59 

76 

81 

77 

76 

68 

58 

44 

45 

52 

56 

75 

68 

64 

56 

63 

68 

77 

77 

66 

66 

70 

73 

71 

67 

71 

67.8 

MIN 

58 

54 

55 

56 

53 

56 

58 

59 

48 

50 

48 

40 

33 

29 

30 

31 

36 

50 

49 

33 

38 

34 

41 

58 

35 

36 

40 

58 

58 

43 

35 

45.2 

TALLAPOOSA  2  N» 

MAX 

76 

79 

76 

76 

66 

66 

75 

79 

75 

69 

64 

56 

45 

34 

44 

49 

70 

69 

58 

48 

53 

66 

74 

70 

64 

64 

62 

61 

72 

63 

62 

64  .0 

58 

50 

49 

51 

51 

59 

56 

51 

45 

49 

46 

44 

30 

30 

33 

26 

.34 

53 

39 

29 

28 

27 

41 

50 

26 

31 

31 

50 

51 

41 

29 

41.5 

TBOMASVILLE 

MAX 

83 

83 

87 

85 

80 

80 

82 

86 

82 

81 

74 

67 

57 

58 

63 

71 

80 

74 

67 

67 

69 

69 

79 

74 

68 

74 

75 

76 

71 

65 

71 

74.1 

MIN 

55 

55 

52 

68 

58 

60 

59 

62 

58 

50 

50 

50 

46 

31 

32 

31 

40 

56 

60 

39 

43 

40 

38 

53 

41 

35 

42 

54 

63 

49 

36 

48.6 

TirrON  2  N 

MAX 

81 

78 

82 

80 

85 

64 

73 

80 

85 

80 

75 

69 

55 

43 

56 

60 

68 

77 

77 

67 

56 

63 

67 

76 

72 

65 

71 

72 

76 

67 

63 

70.4 

MIN 

53 

53 

54 

56 

55 

55 

58 

61 

59 

50 

51 

52 

37 

31 

32 

32 

33 

48 

59 

38 

39 

40 

40 

47 

42 

43 

47 

54 

58 

50 

40 

47.3 

TOCCOA 

MAX 

78 

82 

74 

70 

68 

62 

74 

81 

72 

66 

45 

47 

44 

39 

47 

56 

70 

66 

57 

58 

63 

64 

74 

68 

65 

64 

64 

49 

67 

62 

71 

63.5 

MIN 

53 

54 

51 

55 

48 

52 

52 

48 

48 

44 

39 

41 

35 

27 

32 

36 

40 

51 

44 

33 

37 

29 

40 

55 

35 

39 

37 

49 

53 

46 

36 

43.2 

TALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

85 

81 

84 

78 

81 

80 

85 

78 

76 

71 

69 

52 

59 

62 

70 

80 

79 

68 

56 

63 

67 

79 

76 

68 

72 

75 

80 

73 

67 

73 

73.1 

MIN 

57 

50 

52 

61 

59 

59 

57 

63. 

57 

51 

49 

52 

33 

31 

32 

33 

41 

53 

53 

43 

44 

42 

40 

52 

45 

40 

52 

55 

60 

50 

40 

48.6 

WARRENTON 

MAX 

77 

84 

77 

73 

66 

65 

75 

82 

73 

67 

49 

44 

42 

42 

52 

59 

72 

66 

57 

58 

63 

64 

74 

71 

69 

66 

65 

72 

72 

65 

70 

65.5 

MIN 

57 

56 

52 

61 

52 

55 

56 

55 

52 

47 

40 

40 

36 

28 

34 

33 

41 

51 

48 

35 

44 

33 

40 

57 

35 

33 

42 

52 

60 

SO 

36 

45.5 

S**  r«l«i«DC«  notes  following  StatloD  Indox- 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
lURCH  1951 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

WASHINGTON 

MAX 

79 

85 

85 

72 

69 

65 

72 

82 

75 

65 

47 

45 

43 

39 

48 

59 

75 

70 

60 

63 

73 

65 

68 

69 

68 

66 

65 

KIN 

54 

58 

55 

50 

43 

52 

53 

52 

49 

36 

39 

40 

35 

28 

38 

33 

44 

46 

34 

34 

33 

40 

52 

60 

50 

37 

44 

0 

lATCROSS 

VAX 

83 

87 

84 

84 

74 

67 

76 

87 

79 

71 

63 

58 

55 

59 

61 

69 

80 

80 

70 

64 

65 

68 

77 

76 

69 

74 

74 

79 

77 

76 

72 

72 

8 

55 

51 

53 

57 

56 

58 

58 

61 

55 

43 

48 

52 

41 

30 

31 

33 

42 

53 

60 

42 

44 

40 

39 

50 

40 

38 

49 

52 

62 

55 

39 

48 

WAYNESBORO 

MAX 

78 

87 

82 

65 

67 

70 

85 

81 

71 

46 

45 

43 

57 

62 

75 

68 

65 

75 

74 

69 

75 

71 

68 

7 

HIN 

54 

57 

56 

52 

55 

57 

57 

54 

39 

39 

38 

30 

33 

35 

43 

40 

45 

36 

38 

43 

53 

40 

45 

2 

WEST  POINT 

VAX 

87 

80 

80 

74 

63 

62 

77 

88 

81 

75 

65 

57 

47 

45 

53 

65 

73 

72 

57 

51 

65 

67 

76 

75 

67 

70 

68 

70 

73 

65 

69 

68 

3 

HIN 

58 

52 

56 

55 

53 

57 

59 

55 

47 

49 

49 

45 

32 

30 

29 

28 

35 

52 

44 

29 

34 

29 

39 

56 

1  

32 

36 

38 

57 

57 

42 

32 

44 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


dtanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

AILEY 

EVAP 

.05 

.10 

.21 

.20 

.19 

.05 

.17 

.11 

.23 

.20 

.06 

.23 

.09 

.06 

.14 

.17 

.18 

.25 

.08 

.24 

.18 

.21 

.18 

.27 

.11 

.22 

.18 

.26 

B4.86 

WIND 

8 

7 

25 

37 

75 

24 

39 

48 

45 

54 

70 

65 

54 

111 

60 

1S4 

65 

32 

32 

18 

17 

21 

22 

58 

57 

7 

33 

68 

77 

50 

72 

1505 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.08 

.22 

.11 

.00 

.06 

.00 

.30 

.23 

.08 

.03 

* 

.09 

.14 

.12 

.09 

.00 

.15 

« 

.45 

.31 

.39 

.14 

.17 

.17 

.06 

.05 

.29 

B3.94 

WIND 

43 

47 

80 

78 

66 

42 

53 

65 

31 

153 

97 

79 

113 

100 

210 

153 

75 

90 

89 

115 

94 

111 

60 

156 

184 

40 

35 

111 

170 

101 

138 

2979 

EXPERIMENT 

EVAP 

.13 

.09 

.22 

.16 

.03 

« 

• 

.14 

.23 

.16 

.20 

.05 

.02 

* 

.10 

.06 

.15 

.18 

.00 

.08 

.12 

.26 

.16 

.31 

.23 

.16 

.21 

.16 

.15 

.12 

.25 

4.13 

WIND 

75 

57 

98 

110 

SO 

70 

85 

60 

68 

42 

63 

42 

60 

170 

125 

103 

77 

100 

25 

83 

62 

130 

55 

170 

81 

49 

47 

146 

112 

112 

118 

2645 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 

.13 

.13 

.13 

.11 

.17 

.07 

.07 

.13 

.19 

.21 

.18 

.09 

.08 

.09 

.13 

.14 

.16 

.21 

.04 

.06 

.09 

.18 

.16 

.20 

.18 

.12 

.18 

.15 

.09 

.20 

.21 

4.28 

WIND 

15 

15 

14 

22 

30 

15 

8 

19 

26 

28 

21 

10 

41 

59 

40 

32 

26 

36 

21 

34 

19 

31 

14 

26 

26 

18 

17 

43 

70 

25 

36 

837 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

.08 

.22 

.14 

.05 

.07 

.01 

.12 

.25 

.20 

.17 

.07 

.00 

* 

.08 

.02 

.13 

.01 

.08 

.03 

.08 

.31 

.26 

.22 

.18 

.17 

.05 

.20 

.12 

B3.49 

WIND 

28 

32 

48 

73 

33 

43 

78 

39 

77 

SO 

81 

81 

66 

117 

95 

67 

56 

31 

31 

69 

49 

99 

23 

119 

20 

97 

37 

85 

68 

94 

85 

1971 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.17 

.07 

.16 

.12 

.19 

.02 

.08 

.04 

.17 

.22 

.20 

.12 

.03 

• 

.15 

.13 

.16 

.12 

.29 

.16 

.15 

.21 

• 

.26 

.20 

.16 

.29 

.09 

B4.09 

WIND 

30 

10 

35 

46 

71 

23 

12 

23 

37 

18 

42 

28 

70 

70 

48 

34 

80 

15 

38 

156 

2 

59 

35 

55 

58 

20 

45 

73 

67 

76 

64 

1440 

See  ie{eraiic«  aote*  tollowiug  Statloo  Index- 
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STATION  INDEX 

GEORGIA 
UARCB  1991 


Station 

Index  No. 

County 

9 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reiei 

to 
loDies 



Station 

1 

Index  No. 

County 

1 

Latitude 

« 

1 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

e- 
a 

PrecipJ 

TempJ 

Precip 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

31  59 

83  19 

180 

BA 

AMOS  L.  ELLERBEF 

1               , . 

,  GAINESVILLE 

3631 

3 

34  16 

83  50 

1254 

6P 

BA 

SAH  3.  HARBEN 

2  3  9 

APAIIlSVtU.C 

0041 

BARTOW 

12 

34  33 

84  56 

772 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

1  GLENNVILLK 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

8P 

6P 

W.    C.  BARNARD 

2  3  5 

ADCL 

COOK 

16 

31  08 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

65  05 

CA.  POWER  CQHPANT 

3 

AILEY 

HONTCOMEKV 

10132  11 

JAMES  A .  STACY 

1  GREENSBORO 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

6P 

MRS.LILLIE  CBRISTIE 

2  3  5 

ALAPAHA  EXP  ST ATI OW 

16 

31  23 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

'  GRIFFIN 

SPALDING 

33  IS 

64  16 

MRS.  SHHA  MATHEWS 

ALBANY 

QUO 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

84  09 

230 

7A 

7A 

0.  W.  BROSNAN 

HAMILTON  6  W 

4033 

HARRIS 

32  45 

84  98 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

3  4 

ALBANY  WR  AIRPORT 

014S 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HARALSON 

4070 

COWETA 

I 

33  14 

64  35 

MID 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

3  4 

ALLATOONA  DAU 

BARTOW 

5 

34  to 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARTWELL  3  W 

14,34  22 

62  S8 

HAX  C.  PFAENOER 

2  3  5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

13131  32 

CIVIL  AERO  ADM. 

RAWKINSVILLE 

PULASKI 

9 

32  17 

83  26 

R.   A,    HC  LENDON 

2  3  5 

AHERICUS 

6 

32  04 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

13 

31  53 

WILLIE  J,  ELLIS 

AHERICUS  SCS  R-7 

02SB 

SUMTER 

6 

32  06 

84  IS 

HID 

SOIL  CONS.  SERVICE 

HEHPTOWN  CAP 

4243 

UNION 

7 

34  93 

84  06 

3100 

8A 

TVA-131 

3 

ATHENS 

0430 

CI  ARKE 

10 

33  57 

63  23 

775 

8A 

PROF.   E.  S.  SELL 

BOGGARDS  HILL 

4388 

6 

31  12 

64  27 

132 

MID 

BA 

EMORY  UNIV.    FLD. STA 

2  3      5  6 

ATHENS  CCH.LEGE  OF  ACRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  56 

PROF.  W.   0.  COLLINS 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

GEORGIA  POWER  CO 

3  4 

ATHENS  »8  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

33  57 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JASPER 

PICKENS 

5 

34  28 

84  36 

JCnN  H.  DILBECK 

3  3  5 

ATLAIfTA  KIRKVOOD 

0446 

9 

33  45 

O.  H.  RAQLSY 

3 

JASPER  7  W 

PICKENS 

5 

34  29 

HENRY  T  ID  HAS ON 

ATLAITTA  «n  AlRPGflT 

0451 

rW.TON 

6.33  39 

64  25 

975 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

JB8UP 

4671 

WAYNE 

31  37 

81  53 

MID 

A.C.  MAYERS 

3  4 

ATLANTA  «B  CITY 

0456 

PULTON 

33  45 

64  23 

1054 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JOHOTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

HID 

HISS  M.  L.  FAUSETF 

3  4 

AUGUSTA  «B  AIRPORT 

0493 

RICHMOND 

14 

33  23 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'  JONESBORO 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

K.    J.    SWINT.  JR. 

3 

BAI KBR] UCE 

0581 

DECATUR 

6 

30  54 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  4  5 

K I  HUSTON 

BARTOW 

5 

34  14 

64  57 

WALTER  N,  COX 

3 

BALL  CRDUKC 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

E.   C.  GRDGAN 

LAFAYETTE 

WALKER 

34  42 

0746 

WHITFIELD 

13 

34  57 

64  49 

BA 

HENRY  E .  WARUACK 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

7A 

PAUL  B.  3HITB 

2  3  5 

DCLLV ILLE 

0787 

EVANS 

11.32  OB 

81  58 

MID 

HENRY  C.  BEARN 

LA  GRANGE  5  W 

4954 

TROUP 

3 

33  02 

85  06 

MID 

CLARENCE  W.  WHITLEY 

3  4 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSB 

2 

31  29 

10 

6A 

U.S. FISH       WLDF  SER 

LIME  BRANCH 

POLK 

4 

33  56 

65  16 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

BLA1RSVIU.E  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

14 

33  47 

83  29 

8A 

JAHIS  W.  BLACKWELL 

3 

0979 

EARLY 

6 

31  22 

6A 

DR.  J.G.  STANDIFER 

2  3  5 

LISBON 

LINCOLN 

14 

33  57 

62  35 

HID 

9SS  (3302} 

CLOSED  11/24/9 

BLUE  RIDCE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

6A 

LITTLE  HIGRTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

63  39 

2200 

8A 

TVA-153 

3 

BRA5STOVN  BALD 

1170 

7 

34  52 

63  49 

4780 

HID 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

ep 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  4  5 

BROOKLET  1  V 

1266 

BULLOCH 

11 

33  33 

6P 

W.  C.  cnOMl.EY 

LUHBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  56 

82  41 

8A 

W.   ALEX  JERNIGAN 

2  3  9 

BRUNSWICK 

1340 

2 

31  09 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

LUUPKIN  3  S 

5394 

STEWART 

3  32  01 

84  48 

MID 

ROY  E.  HOUSE 

3  4 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

CLYNN 

2 

31  09 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

HACON  WB  AIRPORT 

3443 

9 

32  42 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BUENA  VISTA 

1372 ImAHIOK 

32  19 

84  31 

657 

MID 

MBS.D.I.AVERNE  MOORE 

3  4 

MACON 

5447 

BIBB 

9 

32  50 

83  38 

375 

8A 

8A 

MACON  TEL.    PUB.  CO. 

2  3  5 

BURTON  OAy 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  32 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

HATSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

1052 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

655 

6A 

MBS.    FOUNTAIN  SMITH 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

1 1 

32  50 

82  14 

8A 

MRS.  C.  M.  HAND 

3 

BUTLER  CHEEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

6A 

EDWIN  S.    EPSTEIN, JR 

MILLEDCEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

8A 

H.    LOUIS  BORNE 

3  3  5 

CAIRO  2  NKW 

1463 

GRADY 

B 

30  53 

6P 

J.    D.  BEI.CHER 

2  3  5 

MILLEN 

3682 

JENKINS 

11  32  48 

TP 

7P 

HARK  G.  HC  COHB 

CAMILLA 

1500 

VITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

8A 

JAMES  B.  SPENCE 

MONTEZUMA 

5979 

HACON 

6  !32  18 

84  02 

375 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

U 

31  53 

81  37 

98 

5P 

J.  F.  BLESSINCTON 

5988 

JASPER 

9  133  16 

83  41 

680 

6P 

6P 

H.    C.  BENTON 

2  3  5 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

8A 

C.    B.  TEASLEY 

MOULTRIE 
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Atlanta 


LEATHER  SUMMARY 


The  month  was  cool,  with  light  to  moderate  precipitation.  Weather  conditions  were  mostly 
favorable  for  agriculture,  although  farming  operations  made  comparatively  slow  progress. 
No  severe  storms  occurred,  and  rivers  remained  below  flood  stage  with  the  exception  of  some 
far  northwestern  streams,  which  were  still  high  early  in  the  month  from  heavy  rains  that 
fell  at  the  close  of  March. 

Light  to  moderate  rains  overspread  the  State  on  the  2nd,  following  which  the  coldest  weather 
of  the  month  occurred.  Fair  and  cold  weather  prevailed  during  the  three  days,  3rd  to  5th, 
when  minimum  temperatures  ranged  from  25°  locally  in  the  far  north  to  45°  on  the  coast; 
freezing  conditions  were  limited  to  the  northern  section  above  Atlanta  and  Athens  except 
in  western  border  counties  where  freezing  extended  as  far  southward  as  West  Point.  Follow- 
ing a  slight  moderation  in  temperatures  on  the  6th,  moderate  rains  overspread  the  State  on 
the  7th,  with  widely  scattered  showers,  mostly  in  central  sections,  on  the  8th,  9th,  and 
10th.  Day  time  warmth  on  the  11th,  with  temperatures  rising  to  80°  or  higher  over  most  of 
the  State,  was  followed  by  very  light  general  rains  and  a  change  to  colder  on  the  12th, 
with  fair  weather  that  continued  through  the  15th.  Day  time  temperatures  again  reached 
80°  or  higher  on  the  15th,  followed  by  light  to  moderate  general  rains  on  the  16th.  The 
last  important  cool  spell  of  the  month  occurred  on  the  17th  and  18th,  but  temperatures 
were  mostly  above  40°.  Moderate  rains  overspread  the  State  on  the  19th,  following  which 
the  weather  pattern  was  much  warmer.  The  increase  in  warmth  was  slow  at  first,  but  80- 
degree  readings  occurred  extensively  every  day  after  the  20th,  with  minimum  temperatures 
seldom  lower  than  55°,  except  in  the  far  north.  After  moderate  to  locally  heavy  rains  on 
the  22nd  and  23rd,  the  weather  became  quite  warm,  with  little  or  no  precipitation  to  the 
close  of  the  month;  temperatures  during  the  last  five  days  ranged  above  85°  over  most  of 
the  State,  with  peak  of  the  warmth  on  the  30th,  when  readings  as  high  as  90°  occurred  at 
15  southwestern  and  south-central  stations. 

The  month  averaged  32.4°  in  temperature,  or  1,6°  below  normal,  and  station  averages  ranged 
from  52.7°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  66.2°  at  Moultrie.  Temperature  trends  were 
persistently  below  normal  during  the  first  19  days,  with  abnormal  warmth  during  the  last 
week.  Minimam  temperatures  fell  as  low  as  40°  over  most  of  the  State  during  each  of  the 
first  five  days  and  during  the  two  periods,  ll-13th  and  17-18th,  but  after  the  20th  minima 
were  mostly  above  55°.  Freezing  conditions  were  limited  to  the  northern  section  above 
Atlanta  and  Athens  except  for  southward  extent  in  western  border  counties  as  far  as  West 
Point.  The  lowest  temperature  recorded  was  25°  at  Blairsville  Experiment  Station  on  the 
4th,   and  the  highest  was  92°  at  Valdosta  WB  Airport  on  the  30th. 

Precipitation  averaged  3.67  inches,  or  93%  of  normal.     Station  averages  ranged  from  1.031 
inches  at  Brunswick  to  9.52  inches  at  Suches.     Least  totals  of  less  than  2.00  inches  oc- 
curred in  the  far  southeast  and  along  the  Savannah  River  from  Augusta  to  Savannah;  largest'lli 
totals  of  more  than  6.00  inches  occurred  over  most  of  the  northern  mountainous  section  ant! 
in  small  areas  around  Carrollton  and  Fort  Gaines.     Precipitation  was  mostly  light  to  moder- 
ate in  character,  occurring  chiefly  on  the  2nd,   7th,   12th,   16th,   19th,   and  22-23rd.  Th« 
greatest  24-hour  precipitation  fall  was  2.54  inches  at  Watkinsville  on  the  22nd;  only  threij; 
other  stations  had  falls  exceeding  2.00  inches,  while  more  than  30  eastern  and  souther)i 
stations  had  no  falls  exceeding  1.00  inch. 

Weather  conditions  were  mostly  favorable  for  farming  interests,  and  crops  were  good  t 
very  good  at  the  close  of  the  month.  Temperatures  at  night  were  persistently  too  low  f o  i 
best  growth  during  the  first  19  days,  but  good  to  excellent  growth  was  stimulated  during  tlj 
last  10  days.  Soil  moisture  remained  in  good  condition  throughout  the  month,  with  dryini 
out  to  a  point  of  need  during  the  last  week.  Planting  made  fair  to  fairly  good  progress! 
although  frequency  of  rains  and  seasonably  cool  nights  during  the  first  three  weeks  inter  I 
fered  with  this  work.     --  R.L.C. 
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moslly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  suppl3ment  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers,  This  Network,  now  number- 
inK  about  2.000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Heather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
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For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Keclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmat 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrolopic  Bulletins)  which  we 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  State 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  t 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemin 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  t 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  up 
application  to  Chief.  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25.  D.  C. 


Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  throi 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individut 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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2 

0 

2  87 

.  64 

19 

T 

0 

8 

2 

0 

MILLEDGEVILLE 

60.2 

-  3.5 

87 

28 

33 

1+ 

0 

0 

2.87 

-  .57 

,55 

22 

,0 

0 

9 

2 

0 

MILLEN 

64.3 

-  .9 

90 

30 

38 

4+ 

78 

1 

0 

2.17 

-  .93 

,70 

19 

,0 

0 

7 

MONT I CELLO 

61 . 6 

-  1.5 

88 

30 

33 

4 

145 

0 

0 

4.00 

.  03 

.  &7 

22 

■  ^ 

0 

Q 

0 

NEWNAN 

60,  6M 

-  1.1 

85 

30 

35 

3+ 

168 

0 

5  53 

1 . 21 

1 . 68 

22 

^ 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

61 . 1 

86 

30 

33 

4 

158 

0 

0 

4.43 

1 . 95 

22 

2 

SWAINSBORO 

63. 3U 

87 

27+ 

39 

18 

105 

0 

0 

2.36 

.63 

16 

.0 

0 

6 

0 

TALBOTTON 

62.2 

-  1.1 

88 

27+ 

34 

4 

129 

0 

0 

4.45 

.27 

1.80 

22 

,0 

0 

4 

4 

2 

WARRENTON 

61 . 7 

-  1.4 

88 

30 

34 

4 

139 

0 

2,60 

.  82 

.  75 

23 

•  ^ 

^ 

® 

^ 

0 

WEST  POINT 

61 . 5 

-  1.5 

86 

26+ 

30 

4 

147 

0 

1 

4 . 02 

.  50 

1 .42 

22 

• 

2 

DIVISION 

62. 1 

3.74 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

63.  IH 

89 

28 

37 

5 

0 

0 

2.01 

.64 

17 

,  0 

0 

7 

1 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

63.  OM 

-  3.0 

86 

27+ 

39 

3+ 

0 

0 

2,63 

-  .83 

.  66 

3 

,0 

0 

7 

4 

0 

ALBANY 

65.6 

-  1.6 

28 

39 

4 

0 

0 

1 "  w 

.97 

1.40 

17 

T 

0 

7 

4 

2 

65.0 

-  2.4 

oi 

30 

40 

3+ 

91 

1 

0 

.43 

1.55 

19 

,0 

0 

7 

3 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

63 . 6 

-  2.0 

27+ 

40 

1+ 

114 

° 

1.62 

.90 

22 

.0 

0 

7 

2 

AMERICUS 

63.3 

-  1.9 

89 

30 

34 

4 

112 

0 

0 

5,04 

1,23 

1.23 

19 

,0 

0 

11 

2 

2 

BAINBRIDGE 

64.  9M 

-  2.6 

37 

4 

81 

0 

2.50 

-  1.33 

.98 

19 

,0 

0 

7 

2 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

65. 3H 

29+ 

44 

3 

0 

0 

a'  fft 

1.75 

23 

,0 

0 

5 

1 

64.3 

-  2.2 

?e 

39 

3+ 

95 

0 

0 

1  *  rX 

-  .34 

1.57 

19 

,0 

0 

7 

3 

2 

BRUNSWICK 

66.1 

-  1.7 

fi+ 

45 

3+ 

49 

0 

0 

1 .  OJ 

-  2.05 

.54 

23 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

80 

tft 

1.13 

.0 

0 

6 

1 

CAIRO  2  NNW 

rr"  Q 

89 

ftfi 

2.04 

1  *  11 

1  Q 

,0 

0 

7 

1 

CAMILLA 

66 '  IM 

1  Q 
■ 

90 

30 

40 

69 

3 . 53 

1 '  03 

16 

,0 

0 

7 

3 

CAMP  STEWART 

65!7 

88 

30 

40 

1+ 

55 

0 

0 

2.36 

l!60 

23 

,0 

0 

5 

1 

1 

COROELE 

63.  9M 

-  1.6 

87 

28 

37 

1 

0 

0 

2 , 62 

-  1.97 

1.17 

17 

,  0 

0 

6 

2 

2 

CUTHBERT 

64.6 

-  1.5 

90 

27+ 

38 

3+ 

89 

2 

0 

5 . 95 

.  85 

1.66 

19 

_  Q 

0 

1 0 

4 

2  , 

DOUGLAS 

64.8 

-  1.6 

88 

28 

41 

3 

0 

0 

2.49 

-  1 . 27 

.87 

20 

_  0 

0 

5 

3 

0 

EASTMAN 

65.0 

-  1.2 

90 

30 

39 

4 

1 

0 

2.17 

-  1 .32 

.  68 

17 

,  0 

0 

"9 

1 

0 

FITZGERALD 

66.3 

^  5 

91 

30 

40 

4 

66 

1 

0 

2.51 

-  1 . 34 

.  74 

19 

.0 

0 

9 

3 

0 

FLEH I NG  EXP  STAT I ON 

63!8 

85 

30 

37 

5 

89 

0 

0 

2.75 

l!52 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

65.  5M 

89 

30 

39 

4 

81 

0 

0 

1  34 

.79 

22 

_  0 

0 

g 

0 

FORT  GAINES 

62.7 

-  3.1 

88 

28+ 

35 

4+ 

0 

0 

6!81 

2.79 

1.55 

16 

_  0 

0 

10 

g 

2 

GLENNVILLE 

64.  5 

-  2.2 

87 

27+ 

40 

4 

80 

0 

0 

4.40 

1.58 

1.70 

22 

_  0 

0 

g 

2 

2 

HAWKINSVILLE 

64.0 

-  1.2 

90 

30 

38 

4+ 

102 

1 

0 

3.65 

.22 

1,04 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

ur^v^iDnc  UTT1 

63.8 

-  2.5 

91 

30 

35 

4 

111 

1 

0 

3.53 

-  1.87 

,85 

19 

.0 

0 

11 

2 

0 

LUMBER  CITY 

63.1 

88 

28 

37 

4 

0 

0 

2.  94 

-  .32 

1,23 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

MONTEZUMA 

63.7 

-  2.3 

89 

30 

36 

4 

100 

0 

0 

l!97 

,81 

19 

.  0 

0 

7 

1 

0 

MOULTRIE 

66.2 

-  1.7 

90 

30 

40 

3+ 

58 

1 

0 

3.41 

-  .65 

1,72 

19 

,  0 

0 

12 

2 

1 

QUITMAN 

65.8 

-  1.8 

88 

27+ 

40 

4 

73 

0 

0 

1,84 

-1.66 

,35 

20 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

-  1.6 

86 

30 

36 

18 

107 

0 

0 

2,43 

-  .40 

1,11 

22 

T 

0 

10 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

64.4 

.1 

86 

30 

40 

4 

76 

0 

0 

1.90 

-  .67 

,71 

22 

,0 

0 

6 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

64.1 

-  2.5 

79 

29+ 

43 

4 

68 

0 

0 

.0 

0 

7 

THOMAS V I LLE 

65.1 

-  1.6 

88 

27+ 

37 

4 

77 

0 

0 

2.  55 

-  ,79 

1.46 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

TIF^ON  2  N 

63.  5M 

-  2.6 

87 

28 

39 

3+ 

120 

0 

0 

3.01 

-  1.17 

.86 

19 

.0 

0 

8 

4 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

65.6 

-  2.1 

92 

30 

40 

4 

80 

2 

0 

2.26 

-  1,32 

.92 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

WAYCROSS 

65.7 

-  1.6 

88 

27+ 

39 

4 

67 

0 

0 

1,62 

-1,34 

.47 

23 

,0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

64.6 

2,94 

T 

STATE 

62.4 

-  1.6 

3,67 

-  .14 

T 

Se«  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

\ 

23 

28 

29 

31 

J 

2 

4 

5 

Q 

7 

s 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

2S 

26 

27 

30 

ABBEVILLE 

.51 

.05 

.41 

.04 

.78 

.42 

.27 

T 

.02 

2.50 

ABBEVILLE 

R 

• 

*32 

.05 

.76 

.65 

.02 

2.42 

ADAIRSVILLE 

AS 

• 

1.30 

.45 

.  12 

- 

l!29 

.05 

.94 

ADAIRSVILLE 

R 

92 

.03 

1.28 

.44 

.02 

.11 

1.73 

.82 

.44 

.87 

.031 

6,69 

ADEL 

.38 

.02 

.14 

.06 

.68 

.58 

.39 

.65 

2.90 

AILEY 

.19 

.35 

.02 

.64 

.12 

.20 

.49 

2.01 

ALAPAHA  EXi'  STATION 

.66 

.12 

,07 

.50 

.54 

.  56 

.42 

T 

.30 

,07 

1.40 

1  1.15 

!70 

!77 

4!81 

ALBANY  WB  AIRPORT 

45 

.01 

.17 

T 

.04 

1.35 

1.55 

.96 

T 

4,53 

ALMTOONA  DAH 

.40 

!02 

.01 

.99 

.75 

.09 

1  .37 

1.29 

1.17 

.01 

I 

.10 

.59 

.14 

5,93 

ALLATOONA  DAU 

R 

87 

03 

• 

.88 

.02 

.72 

.02 

.06 

1.62 

.77 

.11 

.01 

.04 

.54 

.12 

5,61 

ALUA  CAA  AIRPORT 

■ 

.03 

.  55 

.47 

.90 

T 

AUER ICUS 

17 

• 

*  07 

!07 

47 

• 

.24 

T 

.36 

1.20 

1.23 

.48 

.39 

.36 

T  j 

5!04 

AllERICUS  SCS  R  7 

R 

24 

• 

.38 

.22 

1.49 

.07 

1.35 

.46 

.28 

4,65 

ATHENS 

.60 

!03 

.02 

.60 

.02 

!25 

.07 

j  .03 

.33 

.58 

.72 

T 

.  10 

3.33 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

.73 

.02 

.02 

.39 

.27 

.02 

.28 

.05 

.39 

.74 

1.42 

,47 

4,80 

ATHENS  ITB  AIRPORT 

,77 

.02 

.55 

1 

.17 

.04 

'  .02 

30 

.54 

.80 

T 

,09 

ATLANTA  KIRKNOOD 

,  53 

.68 

T 

.59 

.24 

X 

j  .16 

los 

1.18 

T 

1 

.13 

,36 

4182 

ATIANTA  WD  AIRIORT 

R 

T 

.83 

.02 

.49 

.10 

.19 

.98 

.03 

1.39 

1 

.  23 

.18 

T 

4,88 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

!4a 

.72 

.48 

.05 

.21 

1.06 

1.16; 

1 

.06 

.32 

4,48 

Al'GiJSTA  WB  AIRIORT 

R 

,30 

.45 

,03 

T 

T 

.04 

.29 

.14 

60 

01 

!  T 

1.86 

BA INBRIDGE 

.  18 

• 

.20 

.  15 

.98 

59 

.20 

2 . 50 

BAINBRIDCE 

R  1 

.08 

!32 

.04 

.09 

1.68 

.20 

2!58 

BALL  GROUKU 

.  89 

.09 

.90 

82 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

5.86 

BEAVERDALE 

.18 

111 

.05 

.06 

ilsi 

.58 

.11 

!32 

.47 

1  "S2 

.08 

5.20 

BELLVILIX 

R 

.  15 

.24 

.54 

.68 

1  13 

.02 

.27 

3.03 

BLACKBEARD  ISLAND 

,20 

.  13 

.49 

1.75 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

.60 

1.02 

.02 

,95 

.14 

.38 

1.37 

.38 

,  .26 

1.17 

6!29 

BLAKELY 

.44 

.06 

.62 

,16 

1.01 

4.10 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAU 

1,07 

T 

.04 

.93 

,67 

.02 

.03 

!l2 

.37 

.03 

.02 

.03 

29 

4.62 

BRASSTOWN  PAU) 

R 

.47 

1.10 

.17. 

.02 

.46 

,54 

.06 

.30 

1  45 

.03 

.68 

.09 

.24 

1.44 

.14 

7.19 

BR<"1K1-ET  1  W 

.33 

.30 

.10 

!58 

.40 

BRUNSWICK 

.01 

.04 

'fit 

.09 

.24 

.54 

T 

l!03 

BRUNSWICK  CAA  AP 

R  1 

.  09 

T 

.13 

.  06 

T 

.01 

1.13 

BRUNSWICK  CAA  AP 

!05 

.01 

.14 

!07 

!l9 

* 

.01 

1.17 

BUENA  VISTA 

R 

.91 

- 

BURTON  DAM 

//R 

■ 

.03 

58 

* 

.40 

OS 

.75 

"55 

.62 

.24 

BUTLER 

!04 

ioo 

1 .34 

.24 

1.40 

3.62 

BUT1XR  CREEK 

28 

T 

,44 

T 

.03 

.21 

.13 

.63 

1.72 

CAIRO  2  HNW 

.10 

.09 

.18 

.12 

.11 

I'^ll 

.33 

2.04 

CAMILLA 

.  20 

T 

T 

.23 

.04 

1.03 

1.01 

.81 

.21 

3.53 

CAVP  STEWART 

T 

.02 

T 

.25 

T 

.39 

1.60 

T 

CANTON 

,83 

.03 

!o3 

1. 00 

.83 

.  03 

.20 

1.25 

1.50 

.02 

.06 

.03 

5.B1 

CANTON 

R 

.84 

.01 

1.01 

.78 

!04 

!03 

.37 

^ '  10 

5.69 

CARLTON  BRIDGE 

.78 

.63 

.20 

,02 

!o3 

.22 

.06 

2.12 

CARNESVILLE 

R 

.28 

.79 

.04 

1  32 

.  06 

CABROLLTON 

!31 

!io 

04 

.79 

,30 

1.04 

l!4S 

60 

.88 

666 

CARROLLTON 

R 

.33 

.01 

l!26 

!72 

.36 

.31 

1.02 

.55 

.91 

.  72 

!66 

6185 

CARTERS 

.55 

.12 

1  19 

.  59 

.  10 

^35 

1.05 

»  ' 

,  05 

5.13 

CARTERSVILLE 

.54 

.02 

.86 

!06 

!77 

T 

,08 

1.60 

1 . 14 

.03 

.18 

5.32 

CARTERSVILLE  3  S-f 

.37 

.02 

.10 

.92 

.62 

.07 

.41 

1.22 

1  14 

.41 

5.28 

CAVE  5 'CS   I  SSW 

R 

.  59 

31 

.  01 

1.71 

133 

.01 

.02 

.10 

CEDARTOWN 

.78 

1 .38 

* 

.23 

1.34 

1.15 

!^ 

.19 

5.B0 

CHATSWORTH 

1. 02 

.11 

.04 

l!o8 

T 

.46 

.01 

!05 

.84 

.09 

.01 

.14 

.02 

5.89 

CHATSWORTH 

R 

1.02 

.12 

1.03 

.41 

.01 

.07 

l!l5 

1.31 

.38 

.10 

.10 

.01 

5.71 

CHICKAMAUGA  PARK 

.22 

.01 

.06 

1.60 

.07 

.33 

.36 

.65 

.32 

1  47 

.01 

.09 

.05 

.41 

5.65 

CHOESTOE 

.70 

1.36 

.03 

.83 

.11 

47 

l!40 

.04 

.34 

1.45 

CLAYTON 

1.44 

.79 

.53 

.62 

.18 

.03 

1.00 

.05 

.40 

!27 

1.12 

.39 

6!82 

CLERMONT  3  SW 

R 

1.09 

.93 

.58 

1.43 

4.79 

CLEVEUHD 

.77 

T 

.02 

1.32 

.73 

T 

,02 

!05 

.66 

T 

.75 

.05 

.03 

.07 

.95 

.10 

5.52 

COLUMBUS 

17 

.08 

.05 

.32 

.  02 

.10 

68 

05 

• 

.30 

.42 

.13 

3.05 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

.  20 

.11 

OR 

09 

■  __ 

T 

.76 

l!40 

T 

CONCORD 

isi 

.07 

!68 

■ 

*  IS 

*25 

1.00 

1.31 

.04 

4!l8 

COOLIDGE 

B 

!05 

.17 

'  04 

46 

1.26 

.50 

2.48 

COOPER  GAP 

B 

lilO 

1.81 

.60 

!os 

.94 

.16 

.97 

.20 

.20 

.61 

6.64 

CORDELE 

27 

1.00 

.08 

.05 

2.62 

CORNELIA 

.38 

56 

' 

.67 

.82 

.40 

.31 

COVINGTON 

'.  50 

.04 

.70 

.38 

1.33 

4!  10 

CUUUINO  1  N 

.05 

88 

98 

04 

.07 

.93 

1.18 

.06 

.29 

.10 

5.05 

CORRYVILLE   1  WNW 

T 

.es 

T 

l!35 

!33 

!20 

1.15 

.48 

1.3S 

! 

.40 

.15 

T 

.20 

6.26 

CUTHBERT 

1.21 

.03 

.30 

26 

40 

79 

1.66 

.20 

.78 

.32 

5.95 

DAHLON£''iA 

1. 12 

1  28 

74 

T 

01 

.04 

T 

.81 

.05 

T 

.55 

T 

DALIAS 

.  11 

1  08 

■  _Q 

*  Ifi 

1.29 

l!54 

! 

!l6 

4!94 

DALLAS 

R 

!04 

1.08 

.47 

*03 

1.21 

.31 

1.11 

.04 

.07 

4.51 

DA  LT  ON 

1.02 

• 

1.58 

!25 

i 

2.01 

• 

1.44 

• 

.13 

6.43 

DANBURG  i  NNE 

R 

2,04 

.76 

.03 

.20 

.15 

.51 

3.69 

DAWSON 

.81 

.85 

16 

.10 

DAWSONVILLE 

1.32 

!oi 

107 

85 

T 

01 

• 

.05 

l!08 

1.00 

.03 

T 

.12 

.14 

5!68 

DAWSON  V I LI^ 

R 

1.29 

1.00 

.75 

'06 

1.07 

.04 

1.00 

.10 

.09 

.06 

5.46 

DIAL  POST  OFFICE 

1.32 

1.12 

.01 

.03 

!76 

T 

.01 

.  15 

.56 

1.29 

.05 

.19 

.15 

.33 

5.97 

DOCTORTOWN 

.  27 

T 

12 

23 

.  03 

.30 

1.02 

1.97 

R 

.67 

1 

1  53 

.02 

.04 

DONALSONVILLE  2  W 

.09 

.17 

!35 

.02 

■ 

■ 

01 

l!36 

.02 

.50 

.14 

2)91 

DOUGI^S 

.  12 

.  12 

'  75 

.87 

.63 

2.49 

DOUGIJ^SVILLE 

.67 

1.66 

.70 

.30 

1.22 

.30 

.59 

7.01 

12 

.02 

T 

.39 

.46 

.11 

.63 

.06 

T 

1.79 

DUBL IN 

.52 

* 

.02 

.05 

04 

■ 

93 

.58 

.45 

.03 

.78 

4 . 15 

DUBLIN  2 

R 

!22 

.61 

111 

.98 

.56 

2.40 

EASTVAN 

.10 

.33 

.37 

.30 

.01 

2.17 

EDISON 

R 

!24 

.02 

.51 

ill 

195 

1.69 

.34 

3.86 

ELLIJAY 

• 

.01 

.  14 

1.10 

1.20 

T 

.  10 

5.77 

EHBRY 

•  ^? 

.04 

•32 

.08 

1 . 30 

1.27 

.  10 

.03 

.  23 

5.42 

EKPERIHEKT 

.  12 

.  15 

.  14 

.77 

1.30 

.02 

5.58 

FAIRMOUNT 

'  76 

.03 

.32 

71 

68 

.51 

1.02 

.87 

'iSo 

5.20 

FA  I R  V I EW 

.30 

.07 

.35 

!is 

T 

.03 

!l7 

.39 

.62 

T 

1.86 

.01 

3.95 

FARGO 

R 

- 

FIELDS  CROSS  ROADS 

R 

16 

.50 

- 

1.28 

1.23 

.02 

.27 

.40 

.07 

5.00 

FITZGERALD 

1,23 

.03 

'.It 

.74 

.50 

.  14 

2.51 

FLAT  TOP 

R 

1.41 

■ 

.91 

.70 

.  13 

1.59 

.05 

.05 

6.23 

FLEMING  EXP  STATION 

!a3 

.02 

.13 

.21 

.78 

1.52 

.06 

3.75 

FLEHIm}  EXP  STATION 

R 

06 

.10 

.74 

.83 

.59 

2.52 

FLINTS TONE 

.  29 

T 

.07 

.76 

79 

.07 

10 

I. OS 

T 

1.28 

T 

.13 

.67 

.  95 

.  19 

T 

7.06 

FOLKSTON 

.  12 

.23 

.80 

1.15 

FOLKS TON 

R 

.  IB 

.05 

.10 

.10 

.21 

.03 

.76 

1.43 

FOLKSTON  9  SW 

.09 

.02 

.10 

.05 

.29 

.79 

1.34 

FORT  GAINES 

.17 

.07 

.68 

.57 

1.55 

.24 

L.35 

.38 

.89 

.91 

6.81 

FORT  VALLEY 

.12 

T 

.03 

.89 

.01 

.24 

.58 

T 

.31 

.42 

.44 

.54 

3.58 

FRAITKLIN 

1.19 

.10 

.29 

.50 

1. 11 

1.20 

4.39 

GAINESVILLE 

.61 

.03 

.98 

.57 

T 

.01 

.02 

.85 

1.13 

T 

.02 

.01 

4.22 

CLEHNVILLE 

.07 

.23 

T 

..7 

.01 

.  16 

1.70 

1.62 

T 

4.40 

GOAT  ROCK 

.71 

.02 

.30 

.13 

.25 

.36 

.18 

.51 

'..19 

4.85 

'iREENSBORO 

I.  IS 

.86 

.07 

.09 

.05 

.24 

.78 

.39 

T 

.09 

3.72 

GRIFFIN 

.86 

.03 

.87 

.13 

.21 

.20 

.09 

.84 

1.34 

.09 

.54 

5.20 

HAMILTON  6  w 

R 

HARALSON 

R 

.97 

.69 

.11 

.01 

.20 

.16 

.16 

1.17 

..58 

5.05 

-  55  - 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conlinued  ai-bil  i95i 


Station 

Day 'of  month 

a 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HABTTTELL  3  W 

■ 

.  20 

.48 

.23 

.23 

.02 

.95 

.25 

.01 

2.  70 

HAWK I NSV I LLE 

■ 

.  08 

.43 

T 

.70 

.90 

.40 

1.33 

1.04 

3.65 

HAZLEBURST 

R 

16 

.02 

.  15 

.09 

. 

1.85 

3.60 

HEMPTOWK  GAP 

1.11 

.01 

.  88 

.04 

.80 

.04 

.12 

■J? 

1.23 

.19 

4.70 

HOGGARDS  HILL 

.26 

T 

.03 

.08 

.25 

T 

.  08 

.67 

.02 

.85 

.47 

.36 

.46 

T 

3.53 

JACKSON  DAH 

R 

.  73 

.  88 

.02 

.26 

.27 

. 

1.34 

* 

1.76 

.03 

.08 

.04 

3. 97 

JASPER 

.  85 

.05 

.02 

1 

.24 

.74 

.04 

.20 

1.44 

T 

.15 

6!o9 

JASPER  7  W 

H 

.  75 

1.01 

.71 

- 

JESOP 

R 

.1* 

.07 

.18 

.28 

1.13 

1.  SO 

JOHHTOWN 

R 

.se 

2.10 

.02 

.68 

.03 

1.  23 

.31 

1.20 

- 

JOKESBORO 

.09 

15 

.08 

.50 

.22 

.43 

1.35 

.50 

.85 

5.  17 

KINGSTON 

1.45 

.02 

.  10 

1 

Iso 

.55 

.15 

.30 

1.30 

1.50 

.12 

6.99 

LAFAYETTE 

.45 

1 

.45 

.03 

.35 

.34 

1.71 

1.85 

1.40 

.16 

7.74 

LAFAYETTE 

R 

.45 

.06 

.02 

1.46 

.03 

.28 

.02 

.06 

.29 

1.46 

1.63 

.18 

1.32 

.06 

.04 

7.36 

LA  GRANGE 

.69 

T 

.  72 

.  17 

.23 

.22 

.  21 

.02 

1.06 

1.24 

.02 

4.58 

LA  GRANGE  5  W 

R 

.98 

1.00 

.17 

.16 

.09 

.22 

1.09 

1.40 

.12 

5.  23 

LIUE  BRANCH 

R 

.22 

1.29 

.42 

.01 

.16 

2.27 

.33 

4.70 

MNCOLNTON 

1.20 

.79 

.12 

.14 

.24 

2.  53 

LITTLE  HIGHTOWER 

.61 

1 

1 . 12 

.25 

1.16 

.34 

1. 15 

.10 

6.29 

LOUISVILLE 

.40 

.24 

.  10 

!l4 

.70 

.30 

.57 

.  20 

2. 65 

LOUISVILLE 

R 

.37 

.30 

.05 

.74 

.30 

.68 

2.44 

LUHBER  CITY 

.34 

.06 

.24 

.53 

.28 

.26 

1.23 

2.94 

LUUPKIN  3  S 

.55 

.09 

.39 

.08 

.11 

.67 

.09 

1.37 

1.19 

.03 

4.57 

HACON  WB  AIRPORT 

R 

.36 

.06 

.47 

.17 

.34 

.64 

.63 

.20 

T 

2.  87 

HAYSVILLE 

.42 

96 

.38 

T 

.59 

.72 

.29 

.22 

.14 

3.74 

MIDVILLE 

1.30 

33 

.05 

.54 

.61 

.37 

3.20 

UILLEDGEVILLE 

.20 

T 

46 

.03 

.24 

.47 

.05 

.33 

.55 

.54 

2.87 

MILLEN 

.29 

.12 

.21 

.33 

.  .70 

.52 

2. 17 

MONTEZUMA 

41 

.  18 

.20 

.17 

.81 

.20 

1.97 

MONTICELLO 

.44 

.31 

46 

.05 

.23 

.26 

.61 

.87 

.  77 

T 

4.00 

MOULTRIE 

.04 

.04 

.06 

.02 

.  16 

02 

.09 

.85 

T 

1.72 

.07 

.31 

T 

.03 

3.41 

MOUNT  VERNON  2  H 

.  13 

T 

37 

.65 

.50 

.47 

.36 

2.48 

NEEL  GAP 

R 

.86 

1.60 

.49 

.11 

.60 

.05 

1.07 

.13 

.33 

1.46 

6.70 

NEWNAN 

.12 

.31 

T 

97 

.10 

.70 

.30 

.18 

.80 

1.68 

.05 

.06 

.26 

5.53 

NEWTON  EXP  STA  PTKY  PD 

R 

.41 

.02 

.20 

.10 

1.28 

1.82 

.35 

.01 

.02 

4.21 

NOOHTOOTLA  CREEK 

.90 

1 

15 

1.00 

1.00 

1.67 

.52 

6. 24 

NORCROSS  4  N 

.  67 

.03 

T 

61 

.74 

.13 

.10 

1.18 

1.06 

.24 

.28 

5^04 

NOTTELY  DAM 

T 

.81 

79 

.04 

.69 

.03 

.02 

.23 

1.40 

.40 

4.41 

PEARSON 

R 

.24 

.08 

.38 

.48 

.51 

1.69 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

.57 

.46 

1.45 

1.95 

4.43 

qUITHAN 

.  25 

.15 

20 

T 

.10 

.25 

.32 

.35 

.22 

1.84 

RESACA 

.60 

.  12 

T 

1 

40 

.27 

T 

.24 

.80 

.84 

1.60 

.04 

.06 

.17 

.01 

6. 15 

RISING  FAWN 

.25 

T 

.04 

1 

50 

T 

.  04 

.65 

.36 

1.00 

.38 

1.50 

.06 

T 

.17 

.12 

.01 

6.08 

ROME 

.  12 

.24 

1 

35 

.37 

't 

.15 

.46 

1.17 

1.23 

.10 

.08 

.30 

.02 

5.59 

ROME  8  SW 

R 

.85 

1. 19 

.32 

.  16 

1.  40 

.84 

.36 

.02 

.44 

- 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

.51 

T 

.02 

1.28 

T 

.28 

T 

.02 

.16 

1.74 

.93 

.50 

.12 

T 

.05 

.07 

5.70 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

.06 

T 

T 

.11 

17 

.  17 

.70 

.01 

1.11 

.02 

.07 

T 

.01 

T 

T 

2.43 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

.09 

.21 

T 

T 

.12 

T 

.67 

T 

.71 

.10 

T 

1.90 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

.07 

04 

.04 

.32 

.02 

- 

SPARTA  2 

R 

.64 

.65 

.21 

.  18 

.28 

.72 

2.68 

STANLEY  GAP 

R 

.97 

1.28 

02 

.58 

.04 

.59 

.23 

.92 

.09 

.23 

.24 

.05 

5.24 

SUCHES 

.26 

.13 

2 

40 

.88 

.16 

.77 

.92 

.61 

.28 

.71 

2.40 

9.52 

SUMMERY I LLE 

.03 

.84 

.03 

1 

22 

.39 

.33 

1. 17 

.82 

.03 

.16 

.03 

5.05 

SWAIHSBORO 

.52 

.09 

.63 

.56 

• 

.56 

2.36 

SWEET  GUM 

R 

.80 

.88 

.05 

.05 

.62 

.03 

.37 

.20 

.81 

.36 

.30 

.  19 

4.66 

SYLVAN I A 

R 

.06 

.29 

01 

.27 

.21 

TALBOTTON 

.70 

.85 

1.80 

1.10 

4.45 

TALLAPOOSA  2  NW 

.40 

.21 

31 

.40 

.42 

.  10 

.90 

1.21 

.40 

.29 

4.64 

TAYLORSVILLE 

.14 

.44 

1 

23 

.46 

.58 

.64 

1.21 

.10 

.06 

5.06 

THE  ROCK 

.28 

.03 

.52 

.06 

.12 

.35 

1.75 

THOMASVILLE 

.20 

.09 

.22 

.03 

.20 

1.46 

.35 

2.55 

TIFTON  2  N 

.24 

.04 

15 

.04 

.55 

.86 

.62 

.51 

3.01 

TITUS 

.66 

1 

53 

.10 

1.08 

T 

.02 

.01 

.17 

1.  20 

.06 

.27 

1.50 

6.60 

TOCCOA 

1.14 

.02 

1 

54 

.40 

.02 

.52 

.12 

.04 

.07 

.04 

3.91 

TRAY  MOUNTAIN 

R 

I.IS 

1.59 

07 

.68 

.06 

.38 

.12 

.91 

.01 

.66 

.  85 

.21 

]  6.72 

TUNNEL  HILL 

.  30 

.05 

1 

69 

.03 

.33 

.14 

1.03 

1.40 

.11 

.05 

5.1! 

VALDOSTA 

R 

.14 

.20 

.32 

.65 

.73 

2.04 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

.17 

.02 

.25 

T 

.41 

.46 

.92 

T 

.03 

1  2.2< 

WALESKA 

.06 

1 

17 

.69 

1.31 

1.37 

.68 

WARRENTON 

.60 

60 

.02 

.12 

.11 

.02 

.18 

.20 

.75 

1  2.61 

WASHINGTON 

.79 

1.48 

.29 

.42 

.60 

.08 

1  3.61 

WATKINSVILLE  SCS  3 

R 

.64 

.63 

.27 

.03 

.37 

2.54 

.40 

4.81 

WAYCROSS 

.35 

.05 

.40 

.35 

.47 

WAYNESBORO 

1.65 

.18 

08 

.37 

.40 

.74 

WEST  POINT 

.38 

1 

02 

.09 

.20 

.32 

.12 

.46 

1.42 

.01 

T 

1  4.0 

WINDER  3  NW 

R 

.78 

.03 

.86 

.22 

.13 

.10 

.50 

WOODSTOCK 

.02 

79 

.71 

.02 

.20 

1.29| 

1.58 

.05 

.10 

4.7 

YOUNG  HARRIS 

.83 

T 

.02 

61 

>  .03 

.92 

.01 

.01 

.13 

.17 

T 

I.IS 

.01 

T 

.14 

.80 

T 

>  4.8 

1 

S*«  r^r»Dc*  ootM  Ic^owiny  Statloo  Ind«x 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-2d- 

.10 

.21 

.01 

.14 

.46 

.03 

.01 

.05 

.01 

• 

.01 

.13 

.12 

.11 

24 

.03 

.  16 

.  09 

.  08 

.04 

.  01 

.  18 

.  13 

.02 

.06 

.  05 

.  10 

.  02 

.01 

.20 

.03 

.09 

.  01 

.  10 

.02 

* 

.33 

.01 

.13 

.  10 

.  02 

.21 

.  14 

.01 

.42 

.06 

.01 

.  18 

.14 

.03 

.28 

.  01 

.  01 

.  23 

.01 

.01 

.43 

.01 

.37 

.01 

.01 

.60 

.01 

.  01 

.01 

.13 

.01 

.85 

.03 

.06 

.01 

.01 

.  18 

.05 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

1.10 

.01 

.02 

.01 

1.08 

.23 

.01 

.28 

.21 

.01 

.03 

.71 

.01 

.04 

.05 

.01 

.04 

56 

.  10 

.  14 

.11 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.49 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.10 

.01 

.  01 

.  18 

.  07 

.  59 

.  01 

.03 

.22 

.03 

.04 

.21 

.01 

.\9 

.04 

.24 

.01 

.16 

.10 

.19 

.01 

.09 

.01 

.02 

.  01 

.  01 

.  16 

.  02 

.08 

.07 

.  14 

.  09 

.  08 

.  01 

.02 

.10 

.  01 

.  01 

.04 

.  01 

.17 

.  28 

.  17 

.  24 

.  07 

.  13 

.  01 

.  01 

.  05 

.  01 

.02 

.01 

.  52 

.02 

.  28 

.04 

.  19 

.20 

.06 

.  10 

.  19 

.07 

.41 

.  19 

.01 

.27 

.34 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.56 

.01 

.03 

.34 

.02 

.02 

.09 

.49 

.01 

.10 

.24 

.01 

.05 

.40 

.23 

.03 

.08 

.20 

.19 

.01 

.30 

.34 

.05 

.04 

.09 

.01 

* 

* 

.17 

.21 

.01 

.30 

.10 

.02 

.02 

.01 

.22 

.35 

.10 

.08 

ABBEVILLi: 
ADAIRSVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALUA  CAA  AIRPORT 
AldERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  TO  AIRPORT 
ATLAIfTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDCE 
BELLVILLE 
BRASSTOVN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERIIONT  3  SW 
COLUMBUS  TO  AIRPORT 
COOLIDCE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUUPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  re  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ALMA  CAA  AIRPORT 
BRUNSWICK  CAA  AP 


ALLATOONA  DAM 
LAFAYETTE 


ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

ALBANY  TO  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

BAINBRIDCE 

BUENA  VISTA 

CANTON 

CARROLLTON 

CHATSWORTH 

COLUMBUS  TO  AIRPORT 

EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FOLKSTON 
HAZLEHURST 
LAFAYETTE 
LUMPKIN  3  S 
MACON  TO  AIRPORT 
NEWTON  EXP  STN  PTPD 
ROME  TO  AIRPORT 
THE  ROCK 

VALDOSTA  re  AIRPORT 
WINDER  3  NW 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLAKTA  re  CITY 
AUGUSTA  TO  AIRPORT 
BAINBRIDCE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 


.01  .01 


.04 

.01 


.01 
.02 


.21  .01 

.11  .03 


-3d- 


-5th- 


-6th- 


.02 
.04 


.02 
.02 


.01 
.01 
.01 


.37 

.01  .01 


.01 

.11  .20 


.01 
.01 


-7th- 


.01  .01 

.01 


.03 

.03 

.06 

.06 

.11 

.01 

.03 

.  14 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

.11 

.02 

.15 

.50 

.05 

.02 

.02 

.09 

.06 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.05 

.04 

.Oil 

.01 

.14 

.01 

.01 

.32 

.01 

.01 

.  16 

.24 

.21 

.32 

.10 

.02 

.07 

.09 

.01 

.01 

1.28 

.06 

* 

• 

• 

.09 

.03 

.15 

.24 

.20 

.08 

.01 

.01 

.06 

.10 

.88 

« 

• 

.12 

.02 

.06 

.06 

.18 

.06 

.38 

.01 

.02 

.04 

.25 

.19 

.09 

.04 

.11 

.02 

.01 

.04 

.01 

.83 

.03 

.05 

.17 

.17 

.11 

.07 

.04 

.01 

.06 

.01 

.72 

.02 

.04 

.04 

.08 

.04 

.03 

.05 

.09 

.04 

.02 

.45 

.01 

.03 

.01 

.04 

.05 

.06 

.02 

.09 

.01 

.32 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

.02 

.24 

.01 

.09 

.07 

.07 

.13 

.23 

.11 

.03 

.19 

.17 

1.10 

.02 

.02 

.05 

.01 

.03 

.01 

.14 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  19S1 


A.  M.  Hour  ending 


8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


BUENA  VISTA 
BURTON  DAH 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  S* 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOLIEGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEBURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOBNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUI! 

SYLVAN I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ALBANY  Wb  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
DANBURG  4  NNE 
FLAT  TOP 
JOBNTOWN 
STANLEY  GAP 
SYLVANIA 
TRAY  MOUNTAIN 


ATLANTA  WB  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

HARALSON 

LA  GRANGE  5  W 


BRASSTOWN  BALD 
HARALSON 
LAFAYETTE 
SWEET  GUM 


ADAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JOBNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  » 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN  3  S 

NEEL  GAP 

ROSIE  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

WINDER  3  NW 


.02 
.08 


.01 
.03 


.01 
.02 


.03 
.10 


.06  .03 
.02 


.02 
.14 


.01 

.02 


.04 

.15 
.09 


.13 
.08 


.05 
.02 


.30 
.01 
.01 
.02 
.06 
.04 


.02 
.03 


.02 
.17 
.14 
.16 


.05 
* 

.23 


.11 
.03 


-8th- 


SSW 


.07 
.12 
.03 


.09 
.02 
.05 


.02 
.13 


.05 
.24 
.15 
.20 


.05 
.05 


.02 
.09 


.02 

-9th- 


-10th- 


-11th- 


.18 
.03 
.03 
.11 


.15 
.03 
.03 
.18 

.26 
.20 
.19 
.27 
.01 
.14 
.05 
.07 
.01 
« 

.27 
.29 
.07 
.01 
.07 


.04 
.01 


.09 
.25 


.03 
.19 


.20 
.05 


.20 
.01 
.02 
.07 
.05 
.22 
.23 

.40 
.22 
.14 
.20 
.06 
.10 


.16 
.21 
.06 
.02 
.30 
.19 
.01 


.14 
.07 
.16 
.04 

.16 

.20 


.01 
.19 


.21 
.03 
.02 
.06 
.04 
.15 
.12 

.39 
.01 

.08 
.08 


.03 
.03 
.08 
.33 
.20 
.06 


.10 
.20 


.01  .06 
.01 


.19 
.01 
.20 

.04 
.05 
.04 


.04 
.07 


.06 
.03 


.08 
.02 


.02 
.01 


.20 
.02 


.21 
.24 
.07 

.02 
.02 


.09 
.03 


.04 
.05 


.13 
.01 


.19 
.02 


.37 
.05 


.03 
.02 


.07 
.05 


.03 
.08 
.01 


.01 
.01 


.15 
.26 


.03 
.16 


.05 
.08 


.13 
.04 


.05 
.01 
.09 
.01 
.09 


.19]    .09     .26  .40 


.10 
.01 
.03 
.24 


.16 
.01 


.02 
.05 
.05 


.08 
.19 
.25 
.23 

.04 
.32 
.07 
.06 
.12 
.07 
.02 
.25 
.16 


.35 
.01 


.10 
.02 
.03 


.04 

.02 


.16 
.01 


.09  I 
.21 


.04 
.01 


.01 
.37 


•  .91 

.23  .06 


.03 
.01 


.03 
.12 


.01 
.07 


.05  .01 
.04     .02  .02 
.06     .04  .01 


.05 
.02 


.09 
.09 
.01 
.02 


.04 

.01 


.05 
.02 
.01 


.28 
.01 


.06 
.08 


.14 

.01 


.05 
.06 

.04 
.07 
.02 
.05 
.03 


.06 
.02 


.03 
.03 
.00 

.or 

.20 
.06 

.09 
.08 
.03 
.03 

.07 
.04 

.oq 

;H 

.23 
.12 
.02 

.id 

.03 


.08 
.07 
.03 
.011 


.44 

.72 
.49 
.4(  ; 


8««  ref«ren> 
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Table  4-CoDtiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


-12th- 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALSIA  CAA  AIRPORT 
AllERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 


BAINBRIDGE 

• 

* 

• 

• 

* 

.04 

BRASSTOWN  BALD 

.20 

.21 

.07 

.02 

.03 

.01 

BURTON  DAM  // 

.12 

.01 

.02 

.02 

.01 

CAlfrON 

.01 

.01 

.01 

.01 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

.04 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

.01 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

.01 

COOLIDGE 

.03 

.01 

COOPER  GAP 

.03 

.01 

.01 

DALLAS 

.03 

DAWSONVILLE 

.03 

.02 

.01 

DOLES 

.03 

.05 

.02 

.01 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

.07 

.02 

.02 

FIELDS  CROSS  ROADS 

* 

* 

« 

FLAT  TOP 

.09 

.05 

HARALSON 

.12 

.01 

.02 

.01 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAU 

.16 

.01 

.06 

.04 

.01 

JASPER  7  W 

.05 

.04 

JOHNTOWN 

.02 

.01 

LAFAYETTE 

.01 

.01 

LA  GRANGE  5  W 

.01 

.01 

.06 

.01 

LIME  BRANCH 

.01 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

.08 

.02 

.01 

HACON  WB  AIRPORT 

.03 

.08 

.04 

.01 

NEEL  GAP 

.06 

.03 

.02 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

.01 

.08 

.01 

SPARTA  NO  2 

.01 

.01 

.08 

.07 

STANLEY  GAP 

.01 

.03 

SWEET  GUM 

.03 

THE  ROCK 

.04 

.01 

.02 

.03 

.02 

THAY  MOLTiTAIN 

.06 
.03 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.06 

.11 

.02 

.02 

.01 

WINDER  3  NW 

.03 

.08 

.01 

.01 

BRASSTOWN  BALD 


LAFAYETTE 

ROME  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CANTON 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

DALLAS 

DOLES 

EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  KW 


FIELDS  CROSS  ROADS 
THE  ROCK 


AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  CITY 


.03     .01  .07 
.06 


.14 

.01     .01  .19 


.02  .01 
.15  .05 
.04  .07 

.05 
.07  .08 


.01     .11     .12     .03     .01  .01 
.11 

.01     .13  .02 


-14th- 

.01 

-15th- 
-16th- 


.50  .80  .17 
.05 


.08  .02  .01 
.35  .23 

.06 


.09 

.01  .04  .02 
.20     .30  .02 


.09     .27  .02 


.04  .85  .22  .01 
.45  .41  .Ol!  .01 
•  .82 


1.18 
.55 


.02 
.01 

.05  .01 


.11  .07 
.05  .13 


.09  .02 

.03  .57 

.16     .23  .05 

.03     .14  .16 

.10  .58 


.09  .07 

.26     .07  .02 


.10  .04 
.06 
.01 

.35  .01  .05 
.06     .23  .09 


.02 

.09 

.01 

.02 

.06 

.19 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

.16 

« 

* 

.01  .11 
.03  .02 


.06 
.02 


.01  .01 
.17 


.06  .01 
.01  .01 


-17th- 


-18th- 


.05     .03  .071     .05     .28     . 37|  .18 

8mm  r«f«r«nc«  not**  follovtnc  StKtlon  Itxlax. 


.03 
.10 


.07  .07 
1.06 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  19S1 


A.  M.  Hour  eodiBg 


4 

S 

6 

7 

1 

8 

I 

9 

.40 

.30 

.28 

.02 

.06 

.18 

.  16 

.01 

.09 

.25 

.01 

.21 

.31 

* 

1 . 10 

.01 

.25 

.06 

.10 

.  30 

.33 

.04 

.18 

.34 

.04 

.01 

.  03 

.03 

.  01 

.08 

.01 

.01 

.01 

.  82 

.  20 

.03 

.04 

.05 

.01 

.14 

.05 

.  11 

.29 

.12 

.01 

.13 

.02 

.16 

.10 

.01 

.23 

.34 

.23 

.05 

.08 

.11 

.03 

.08 

.15 

.05 

.01 

.04 

.07 

.01 

.04 

.27 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.13 

.19 

.25 

.18 

.01 

.01 

.06 

.10 

.08 

.06 

.18 

.06 

.36 

.17 

.02 

.01 

.03 

.08 

.10 

.01 

.01 

.11 

.03 

.14 

4 

* 

* 

* 

* 

.01 

.01 

.04 

.01 

.09 

.05 

.16 

.12 

.21 

.07 

.11 

.27 

.20 

.  02 

.01 

.06 

.24 

.01 

.01 

.01 

.  14 

.04 

.01 

.01 

.02 

.  19 

.  15 

.  01 

.  03 

.02 

.  01 

.03 

.08 

.  01 

.01 

.09 

.25 

.08 

.05 

.02 

.03 

.02 

.24 

.03 

.09 

.13 

.04 

.11 

.17 

.27 

.05 

.28 

.09 

.10 

.24 

.31 

.  01 

.03 

.02 

.03 

.07 

.03 

.  01 

.06 

.06 

!oi 

• 

* 

« 

.07 

• 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

10      11  12 


P..  M.  Hour  ending 


FIELDS  CROSS  ROADS 
LUUPEIH  3  S 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY  m  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALUA  CAA  AIRPORT 
AllERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRlDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BURTON  DAU 
CANTON 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  IB  AIRPORT 
COOLIDGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

BAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

JOHNTOVrX 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


-19th- 


FIELDS  CROSS  ROADS 
FOLKSTON 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 


ADAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BURTON  DAU 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  SW 

COOPER  GAP 

DALLAS 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

JACKSON  DAM 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE  5  W 

LIME  BRANCH 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 


• 

.Oli  .01 


.31 

.23 

.24 

.05 

.01 

.01 

.35 

• 

* 

.25 

.25 

.06 

.01 

.20 

• 

• 

.07 

.15 

.02 

.02 

.21 

.32 

.27 

.08 

.03 

.48 

.14 

.01 

.07 

.  54 

.04 

.06 

.  10 

.05 

.01 

.  12 

.04 

.02 

.05 

.  10 

.05 

.08 

.03 

.01 

.31 

.24 

.25 

.08 

.36 

.26 

.12 

.29 

.24 

.08 

.01 

.01 

.01 

.16 

.21 

.26 

.01 

.01 

.01 

.11 

.19 

.20 

.19 

.05 

.03 

.07 

.39 

.04 

.62 

.54 

.10 

.12 

.25 

.27 

.17 

.01 

.32 

.32 

.23 

.01 

.01 

.OB 

.22 

.24 

.22 

.19 

.01 

.01 

.25 

.  11 

.01 

.  29 

.20 

.  45 

.16 

.01 

.11 

.  19 

.  10 

.  10 

.  14 

.01 

.  53 

.  12 

.09 

.08 

.05 

.63 

.13 

• 

.  01 

.01 

.02 

.  33 

• 

.23 

.05 

.26 

.23 

.27 

.11 

.01 

!06 

!l7 

.25 

.22 

.04 

* 

* 

* 

* 

• 

.16 

.06 

.35 

.02 

.01 

.03 

.36 

.09 

.01 

.06 

.  14 

.14 

.15 

.01 

.03 

.03 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

.09 

.29 

.20 

.  10 

.29 

.26 

.12 

.01 

.65 

.21 

.05 

.02 

.10 

.15 

.15 

.07 

.04 

.08 

.09 

.01 

.04 

.05 

.18 

.02 

.14 

.04 

.07 

.07 

.01 

.02 

.01 

.43 

.08 

• 

.01 

* 

.01 

.02 

.02 

.10 

.19 

.04 

.04 

.15 

.24 

.03 

20th- 

.07 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

-21 

St- 

.10 
.23 


.07     .12     ,12     .31  .04 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DA!' 
AUIA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRlDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOKN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BURTON  DAM 
CANTON 


.02 
.08 


.13 
.08 


.03 
.03 


.03 

.17^ 


.35     .68  .30 


-22d- 


.27 

.01 


.  12 
.  10 


S««  r«farciM 


35  .08 
.01 

CKitea  folloviBg  StRtloa  Iad*x. 


.21 
.01 


.03     .01  .22 


.01 
.38 


.62  .30  .13 
.01     .01  .01 


.06 

.03 
.01  .01 


.01 

.16     .15  .02 


.12  .01 

.09     .05  .05 


.01 

•  .41 

•  .85     •         •  « 

.12  .01 

.02 

.28     .21  .06  .03 

.251    .25  .20 

.01  .06 


.09 

.01 

1.23 

.03 

.01 

.01 

.01 

.35 

.12 

.57 

.82 

.02 

.30 

.45 

.77 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.05 

.01 

.36 

.37 

.02 

.01 

.52 

.55 

.04 

.30 

.50 

.90 

.10 

.09 

1.09 

1.31 

1 .43 

.16 

.16 

.09 

.22 

.31 

.04 

.04 

.02 

.04 

.08 

.13 

* 

• 

.01 

.30 

.31 

.10 

1.00 

.20 

1.63 

.01 

.01 

1 .40 

• 

.05 

.05 

.01 

.47 

.24 

.84 

.02 

.39 

.33 

.93 

.23 

.23 

.20 

.20 

.01 

.11 

.12 

.2 
1.1 


-  60  - 


Table  4-Continued 


CARKESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SS» 

CHATSWORTB 

COLUMBUS  »B  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

DALLAS 

DAJiBURG  4  HUE 

DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LIKE  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEHTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  H  7 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BURTON  DAM 
DOLES 

FLEMING  EXP  STATION 
JOHNTOWN 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  WB  AP 


CAVE  SPGS  4  SSW 
ROME  WB  AIRPORT 


ALLATOONA  DAM 
BRASSTOWN  BALD 
COOPER  GAP 
JACKSON  DAM 
LAFAYETTE 
NEEL  GAP 
ROME  8  SW 


ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

COOPER  GAP 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

LA  GRANGE  S  W 

LIME  BRANCH 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

STANLEY  CAP 

SWEET  GUM 

TRAY  MOUNTAIN 


AUAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
ATLAOTA  WB  AIRPORT 
ATUNTA  WB  CITY 
BKLLV I LLE 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4 
CHATSWORTH 
COOPER  GAP 
DALLAS 
DAWSONV I LLE 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 
JASPER  7  W 


SSW 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1951 


A.  M.  Houi  ending 


.46 

.18 
.18 


.03  .50 

.80  .30 
.85 


.30  .05 
.05  .01 


.01  .01 

.55     .13  .07 


.11  .03 

.02  .02 


.04     .28  .05 


.08  .03 
.02 


.51 


.26 
.23 


.31 
.01 
1  .98 


.05 
.15 


.16 
.09 


.09 
.03 


10       11       12  1 


P.  M.  Hour  ending 


.12  .54 

.051 
.02     .05  I 


.43 
.07 


.24 
.09 


.01  .01 
.01  .01 


!5     ,09  .10 
.01 

.35     .03     .01  !   .05  .01 

.06'   .06     .01  .01 


.07 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.43 

.07 
.23 


.06     .01  .01 
.04 


.05     .04  .02 

.01  .06  .01 
.01  .03 


.03 
.01 


.01 
.01 


.06 

.01  .24 


.03 

.03 


.04 
.01 


-23d- 


-24th- 

! 

-25th- 
-26th- 


-27th- 


.03  .06 


.01  .06 
.06 

.01 


.25  .06 
.40 
.03 


.15 
.01 


.10 
.14 


.13 

.18  .16 

.01  .01 

.03 
.02 


.03 
.01 


.01 
.06  .13 
.05 
.02 


.20  .43 

.33  .08 

.52  .10 
.01 


.06 

.01  .90 


.04 
.01 


.23     .02     .03     .03  .04 


.01 
.02 


,01     .27  .12 
.01 


-28th- 

.04     .24!    .04  .02 


.45 
.01 


.01 
.01 


.07  .02 
.07     .10  .05 


.19  .11  .09 
.02 


.46 

,02 
.01 


.01 
.07 


.04 

.01 


.01 
.01 


.33 
.44 

.05 
.09 
.36 

.01 


,42 

.05 

.87 

,37 

,01 

.54 

,07 

,01 

,03 

,07 

,18 

.18 

.04 

,10 

.32 

05 

,20 

.17 
.18 

.27 
,24 
,55 

06 

,04 

,05 

,09 

,66 

08 

,02 

,02 

,02 

,04 

,05 

.01 
.01 

.10 

.01 
.01 

.12 
.10 
.61 
.04 

.09 

01 

.02 

.22 

,08 

,05 

.03 

.40 

.05 

raf«r«Dc«  not**  follovlnc  StstlOD  Id< 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hotii  ending 


1       2  3 


10      11  12 


HEEL  GAP 

ROUE  8  SW 

ROUE  WB  AIRPORT 

STAmj:y  gap 

S*EET  GUU 
SYLVANIA 
TRAY  UOUNTAIN 
WATKINSVILLE  SCS  3 


ADAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

DALLAS 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

LAFAYETTE 

NEEL  GAP 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


P.  M.  Hour  ending 


4       5  6 


.03  .20 
.18 


.20  .04 
.35  .05 


-29th- 


.41  .09 
.14     .01  .01 


.17  .05 
.10  .02 


.01     .01  .01 


.03 

.19     .44  .41 

.02 
.01  .06 

.08  .33 


.15  .09  .37 
.22  .14 

.02 


.11 

.14     .02  .04 


.03 

.03  .05 


-30th- 


BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
JOHNTOWN 
LAFAYETTE 
ROME  8  SW 
STANLEY  GAP 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA  WB  AIR 
WINDER  3  NW 


.05 

.09  .08 


.07 
.23 
.30 

.66 
.40 


.03 
.12 

1.44 
.62 
.10 
.01 
.07 
.06 
.07 
.05 
.06 

1.46 
.24 
.19 
.85 


.24 
.04 


.05 
.21 
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DAILY  TEMPERATURES  gkorc* 


Station 

Day  of  month 

s. 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

A I  LET 

MAX 

70 

75 

67 

74 

64 

63 

73 

73 

73 

81 

65 

68 

74 

81 

66 

68 

71 

79 

80 

73 

82 

j  78 

83 



85 

89 

82 

86 

74 . 9 

MIN 

43 

50 

39 

37 

SO 

54 

55 

46 

52 

49 

46 

40 

45 

42 

43 

38 

47 

50 

55 

62 

64 

64 

60 

57 

57 

62 

63 

63 

51.2 

ALAPARA  EXP  STATION 

MAX 

70 

75 

75 

60 

66 

75 

60 

61 

72 

73 

71 

79 

68 

74 

79 

67 

67 

76 

75 

81 

81 

76 

84 

79 

83 

86 

86 

86 

85 

74.8 

MIN 

48 

51 

39 

39 

40 

50 

50 

53 

44 

47 

52 

47 

44 

47 

51 

44 

41 

44 

53 

56 

62 

62 

63 

62 

59 

57 

58 

60 

63 

SI. 2 

ALBANY 

MAX 

73 

77 

77 

62 

70 

77 

72 

63 

75 

75 

72 

82 

7S 

71 

77 

82 

68 

68 

77 

74 

80 

81 

77 

81 

81 

82 

85 

88 

87 

87 

76 . 5 

UIN 

46 

57 

40 

39 

44 

56 

57 

55 

49 

53 

54 

48 

45 

47 

SO 

60 

44 

45 

57 

56 

60 

67 

65 

63 

62 

63 

63 

63 

65 

67 

54.7 

ALBANT  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

60 

70 

76 

65 

62 

73 

75 

71 

82 

65 

69 

75 

81 

68 

67 

77 

73 

80 

82 

75 

82 

82 

83 

88 

89 

88 

86 

91 

76.3 

MIN 

43 

SO 

40 

40 

42 

55 

57 

56 

47 

51 

52 

48 

44 

46 

48 

57 

45 

43 

57 

55 

60 

67 

66 

63 

61 

62 

61 

1  62 

64 

65 

53.6 

ALLATOONA  DAU 

MAX 

69 

72 

68 

49 

64 

69 

65 

58 

65 

65 

67 

73 

56 

58 

69 

77 

65 

61 

70 

67 

77 

74 

78 

73 

77 

80 

82 

80 

80 

83 

69. 7 

MIN 

35 

43 

38 

32 

33 

37 

53 

41 

37 

37 

40 

42 

42 

42 

42 

46 

34 

35 

43 

48 

49 

58 

49 

49 

57 

60 

61 

1  64 

64 

64 

45.8 

ALtiA  CAA  AIRPORT 

MAX 

76 

76 

61 

66 

73 

60 

63 

72 

74 

73 

81 

65 

68 

74 

80 

67 

69 

78 

79 

81 

80 

79 

82 

78 

85 

85 

87 

82 

85 

87 

75. 5 

MIN 

40 

50 

41 

40 

40 

49 

55 

49 

46 

51 

47 

48 

43 

44 

46 

53 

48 

40 

60 

51 

60 

62 

64 

62 

62 

57 

57 

58 

65 

59 

51.6 

AUERICUS 

MAX 

76 

76 

63 

68 

77 

68 

70 

72 

73 

72 

77 

70 

67 

74 

80 

75 

67 

72 

71 

78 

79 

74 

81 

80 

80 

85 

87 

!  8S 

84 

89 

75.  7 

MIN 

42 

53 

38 

34 

41 

52 

54 

54 

45 

46 

49 

45 

40 

45 

43 

56 

41 

39 

55 

52 

57 

64 

60 

61 

59 

60 

60 

60 

60 

63 

50.9 

ATHENS 

MAX 

73 

65 

58 

65 

74 

66 

58 

69 

68 

68 

77 

69 

62 

71 

81 

71 

65 

71 

67 

78 

78 

73 

78 

77 

80 

84 

81 

'  83 

81 

81 

72.4 

MIN 

44 

50 

37 

34 

35 

51 

52 

49 

40 

41 

39 

44 

40 

46 

47 

54 

37 

36 

51 

45 

55 

58 

54 

52 

57 

57 

63 

63 

61 

60 

48.4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

76 

68 

61 

66 

75 

72 

60 

71 

70 

70 

79 

73 

64 

73 

81 

77 

66 

74 

69 

78 

78 

77 

79 

77 

82 

86 

83 

88 

83 

85 

74 . 7 

MIN 

40 

46 

38 

32 

32 

52 

52 

49 

36 

40 

36 

45 

36 

42 

43 

55 

34 

33 

50 

43 

S3 

59 

55 

S3 

53 

55 

51 

62 

61 

58 

46.5 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

64 

56 

64 

73 

64 

58 

67 

67 

67 

74 

58 

62 

70 

78 

65 

64 

71 

62 

76 

77 

73 

77 

78 

80 

84 

81 

82 

81 

86 

71 . 0 

MIN 

46 

39 

38 

33 

37 

52 

52 

50 

41 

41 

41 

43 

39 

43 

48 

45 

35 

36 

52 

46 

54 

57 

54 

52 

56 

59 

63 

63 

63 

80 

47.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

66 

52 

64 

71 

63 

56 

67 

67 

67 

75 

58 

62 

71 

78 

63 

60 

70 

65 

77 

75 

78 

74 

76 

78 

83 

84 

82 

81 

85 

70, 7 

MIN 

43 

39 

38 

35 

44 

54 

53 

51 

42 

41 

45 

42 

39 

46 

51 

45 

37 

41 

53 

52 

56 

58 

49 

56 

59 

59 

64 

65 

62 

62 

40.4 

ATLASTA  WB  CITY 

MAX 

71 

65 

49 

61 

67 

62 

56 

65 

65 

67 

73 

55 

60 

69 

76 

61 

57 

69 

65 

77 

75 

77 

73 

75 

78 

84 

82 

82 

82 

85 

69.4 

MIN 

SO 

37 

37 

35 

44 

54 

53 

51 

47 

40 

47 

42 

41 

47 

54 

45 

37 

47 

52 

52 

56 

58 

47 

58 

60 

60 

65 

63 

62 

64 

50.2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

78 

62 

66 

71 

68 

64 

73 

73 

72 

80 

67 

67 

74 

84 

70 

67 

73 

74 

77 

78 

72 

77 

77 

81 

85 

86 

80 

85 

88 

74 . 8 

MIN 

39 

47 

41 

37 

37 

44 

52 

53 

47 

45 

40 

47 

41 

47 

43 

52 

41 

35 

54 

53 

53 

58 

59 

56 

56 

55 

57 

65 

63 

57 

49.1 

BAINBRIOGE 

MAX 

76 

79 

78 

70 

79 

78 

60 

70 

72 

75 

80 

81 

70 

69 

79 

79 

70 

79 

79 

81 

85 

80 

82 

85 

83 

88 

89 

87 

78.0 

HIN 

40 

54 

40 

37 

41 

51 

58 

55 

48 

52 

48 

47 

41 

42 

49 

55 

47 

40 

56 

60 

60 

66 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

SI.  8 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

72 

70 

68 

70 

70 

66 

64 

79 

77 

78 

72 

77 

73 

74 

77 

72 

72 

76 

78 

80 

79 

81 

82 

75 

83 

83 

74.9 

HIN 

43 

54 

44 

45 

54 

49 

57 

46 

57 

51 

49 

52 

55 

47 

54 

57 

63 

63 

66 

64 

64 

62 

61 

65 

63 

63 

55.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

64 

69 

62 

43 

55 

64 

67 

53 

61 

57 

64 

70 

52 

50 

65 

73 

57 

55 

67 

58 

77 

68 

71 

72 

74 

77 

81 

78 

77 

78 

65.3 

MIN 

28 

40 

34 

34 

25 

27 

45 

43 

28 

31 

30 

34 

38 

43 

37 

46 

27 

27 

43 

41 

44 

44 

46 

44 

50 

50 

53 

56 

59 

54 

40.0 

BLAKELT 

MAX 

78 

76 

60 

69 

76 

65 

64 

72 

73 

67 

80 

71 

68 

75 

79 

70 

70 

76 

69 

81 

80 

79 

81 

83 

83 

87 

87 

86 

86 

89 

76.0 

MIN 

43 

55 

39 

39 

46 

53 

56 

53 

49 

51 

48 

46 

43 

46 

51 

58 

42 

43 

55 

54 

59 

65 

63 

58 

60 

61 

61 

58 

61 

63 

52.6 

BROOKLET  1  W 

MAX 

75 

78 

72 

66 

73 

71 

65 

74 

74 

73 

84 

71 

70 

73 

84 

76 

68 

77 

80 

81 

82 

78 

79 

79 

81 

87 

87 

83 

89 

89 

77,3 

HIN 

48 

50 

41 

41 

43 

48 

55 

57 

50 

53 

49 

48 

44 

48 

50 

56 

48 

43 

58 

55 

56 

57 

69 

63 

62 

59 

58 

66 

66 

60 

53.4 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

71 

66 

68 

73 

67 

66 

72 

78 

76 

79 

71 

71 

76 

82 

72 

73 

73 

85 

77 

78 

79 

81 

75 

80 

80 

82 

78 

80 

85 

75,6 

UIN 

46 

57 

45 

45 

47 

53 

58 

58 

50 

56 

54 

53 

50 

50 

52 

55 

56 

51 

63 

59 

62 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

66 

64 

64 

56.6 

BRUNSWICK  CAA  AP 

HAX 

70 

70 

64 

68 

70 

66 

65 

72 

78 

74 

75 

69 

72 

76 

80 

72 

71 

72 

76 

72 

74 

77 

77 

70 

80 

79 

80 

73 

80 

80 

73 . 4 

HIN 

42 

57 

44 

43 

46 

51 

56 

57 

50 

57 

51 

45 

51 

51 

51 

57 

49 

45 

62 

58 

65 

67 

68 

65 

64 

62 

60 

67 

61 

64 

55. 5 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

77 

77 

71 

68 

76 

70 

62 

73 

76 

75 

81 

69 

70 

76 

81 

68 

67 

78 

72 

81 

82 

75 

82 

83 

84 

86 

88 

86 

86 

89 

77. 0 

UIN 

43 

54 

39 

38 

44 

52 

56 

55 

49 

51 

49 

47 

40 

43 

47 

57 

47 

40 

57 

60 

59 

66 

63 

62 

62 

60 

60 

59 

63 

62 

52.8 

CAMILLA 

MAX 

77 

71 

68 

79 

75 

62 

73 

76 

72 

83 

77 

69 

77 

82 

73 

69 

78 

75 

82 

82 

84 

84 

86 

88 

89 

87 

89 

90 

78.5 

MIN 

46 

41 

40 

43 

54 

57 

55 

48 

53 

52 

48 

44 

46 

50 

57 

45 

44 

56 

55 

60 

65 

62 

63 

62 

62 

63 

65 

65 

53.6 

CAMP  STEWART 

MAX 

86 

82 

77 

68 

75 

78 

73 

75 

76 

74 

82 

71 

73 

76 

82 

75 

70 

75 

80 

79 

81 

78 

85 

75 

83 

85 

86 

84 

83 

88 

78 . 5 

HIN 

40 

52 

41 

40 

42 

47 

56 

63 

47 

52 

51 

49 

46 

48 

49 

55 

51 

42 

59 

54 

56 

58 

64 

63 

62 

57 

57 

62 

66 

59 

52.9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

70 

75 

64 

60 

66 

75 

66 

60 

70 

69 

70 

77 

62 

64 

73 

80 

70 

71 

73 

63 

78 

78 

75 

78 

79 

81 

87 

84 

83 

84 

72 . 8 

HIN 

33 

42 

39 

29 

29 

37 

49 

47 

33 

38 

33 

38 

34 

38 

36 

51 

30 

32 

43 

42 

45 

59 

59 

46 

48 

56 

60 

60 

62 

54 

43.4 

CARROLLTON 

MAX 

73 

70 

53 

65 

74 

68 

58 

68 

67 

68 

74 

57 

62 

70 

77 

73 

62 

70 

66 

79 

75 

78 

77 

74 

81 

85 

87 

84 

85 

71 . 7 

HIN 

40 

46 

34 

30 

35 

52 

51 

49 

37 

38 

39 

38 

38 

40 

49 

47 

33 

36 

52 

46 

54 

56 

46 

45 

59 

54 

60 

61 

77 

46.3 

CARTERSVILLE 

HAX 

74 

72 

57 

65 

70 

71 

63 

66 

67 

68 

76 

73 

59 

71 

78 

76 

63 

72 

71 

79 

78 

76 

78 

79 

81 

83 

82 

82 

83 

87 

73 . 3 

UIN 

38 

SO 

36 

30 

40 

50 

51 

49 

36 

38 

42 

40 

40 

42 

47 

47 

35 

36 

48 

48 

47 

56 

46 

47 

59 

59 

62 

62 

62 

64 

46.9 

CEDARTOWN 

HAX 

75 

71 

51 

66 

74 

68 

61 

68 

67 

70 

75 

79 

72 

72 

71 

65 

71 

73 

68 

81 

75 

80 

76 

79 

82 

85 

84 

80 

80 

83 

73.4 

HIN 

45 

45 

38 

31 

35 

53 

54 

50 

37 

36 

39 

40 

42 

44 

49 

49 

33 

37 

51 

47 

58 

57 

.  46 

45 

60 

57 

63 

62 

61 

62 

47.5 

CLAYTON 

HAX 

70 

65 

51 

57 

68 

64 

57 

64 

60 

66 

68 

65 

SO 

65 

76 

67 

62 

64 

59 

75 

67 

66 

74 

72 

75 

79 

74 

73 

76 

81 

67,0 

HIN 

32 

43 

35 

28 

29 

45 

47 

41 

31 

37 

36 

39 

35 

41 

35 

50 

27 

32 

37 

41 

50 

54 

51 

42 

50 

49 

51 

59 

58 

55 

43.1 

COLUMBUS 

HAX 

78 

80 

64 

71 

75 

79 

64 

73 

74 

74 

80 

77 

60 

75 

82 

77 

67 

76 

72 

83 

82 

82 

80 

83 

85 

88 

91 

89 

90 

91 

78.1 

UIN 

41 

53 

37 

35 

38 

53 

56 

50 

43 

45 

45 

45 

42 

40 

45 

56 

41 

39 

55 

51 

60 

60 

59 

55 

59 

58 

60 

59 

61 

64 

50.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

HAX 

75 

76 

57 

69 

76 

64 

61 

70 

71 

71 

79 

59 

65 

72 

79 

67 

66 

74 

72 

81 

80 

80 

80 

80 

83 

88 

89 

88 

86 

90 

74.9 

UIN 

37 

43 

37 

34 

37 

55 

56 

50 

44 

42 

42 

45 

42 

39 

41 

49 

40 

39 

54 

50 

59 

60 

58 

58 

58 

57 

59 

60 

60 

65 

49.0 

COR DELE 

HAX 

71 

75 

77 

62 

60 

61 

73 

75 

73 

80 

75 

80 

66 

74 

79 

81 

74 

80 

85 

87 

84' 

85 

1  75.3 

HIN 

37 

55 

39 

38 

55 

55 

48 

52 

49 

45 

48 

43 

42 

51 

60 

65 

63 

61 

60 

62 

64 

64 

53.5 

CORNELIA 

HAX 

79 

66 

69 

60 

70 

65 

59 

64 

62 

64 

70 

67 

S4 

66 

74 

73 

61 

64 

65 

74 

74 

74 

74 

83 

80 

82 

81 

78 

79 

83 

70,5 

UIN 

45 

52 

35 

32 

38 

51 

48 

46 

41 

38 

41 

40 

37 

43 

47 

51 

33 

38 

47 

46 

54 

55 

49 

53 

55 

55 

59 

61 

61 

59 

47,0 

COVINGTON 

HAX 

75 

71 

62 

66 

74 

68 

69 

71 

71 

70 

78 

64 

73 

80 

73 

65 

73 

69 

78 

79 

78 

80 

79 

79 

85 

87 

84 

84 

88 

74,9 

HIN 

39 

50 

38 

33 

33 

55 

50 

50 

40 

40 

38 

40 

43 

45 

52 

35 

34 

52 

45 

50 

58 

S3 

56 

55 

54 

61 

63 

61 

61 

47,7 

CUTBBERT 

MAX 

74 

77 

62 

74 

77 

74 

63 

72 

75 

71 

80 

77 

68 

75 

80 

76 

67 

73 

75 

80 

80 

79 

82 

81 

83 

87 

90 

86 

87 

90 

77,3 

MIN 

46 

56 

38 

38 

39 

54 

55 

51 

48 

48 

50 

46 

42 

46 

47 

58 

41 

44 

54 

54 

56 

58 

60 

59 

60 

59 

61 

61 

67 

63 

A,0 

DABLONEGA 

MAX 

70 

63 

53 

62 

70 

65 

58 

64 

63 

70 

74 

66 

55 

67 

75 

63 

61 

67 

64 

79 

70 

70 

80 

77 

80 

84 

82 

80 

83 

86 

70.0 

MIN 

37 

46 

37 

34 

32 

49 

50 

46 

34 

36 

38 

38 

41 

43 

47 

48 

38 

34 

47 

46 

53 

56 

49 

52 

56 

59 

53 

62 

60 

SB 

46.0 

lULTON 

MAX 

67 

62 

64 

60 

68 

67 

69 

60 

64 

73 

74 

73 

56 

57 

64 

65 

66 

67 

68 

65 

74 

73 

70 

75 

80 

80 

85 

80 

83 

83 

69.7 

HIN 

45 

43 

44 

38 

40 

33 

35 

42 

36 

37 

42 

42 

45 

47 

40 

53 

32 

35 

46 

48 

47 

54 

53 

48 

51 

55 

58 

51 

57 

59 

45.3 

DOUGLAS 

HAX 

72 

76 

77 

67 

76 

75 

75 

62 

73 

74 

72 

82 

65 

70 

75 

80 

67 

68 

78 

78 

81 

83 

78 

84 

80 

85 

87 

88 

84 

86 

76.6 

HIN 

43 

53 

44 

46 

54 

S3 

56 

47 

50 

52 

48 

44 

45 

49 

55 

47 

43 

48 

55 

60 

62 

64 

64 

63 

59 

59 

60 

62 

64 

53.0 

DUBLIN 

HAX 

75 

80 

65 

68 

76 

70 

64 

74 

73 

73 

SO 

73 

68 

74 

81 

70 

68 

74 

75 

78 

81 

75 

82 

80 

80 

86 

88 

84 

85 

90 

76,3 

HIN 

42 

52 

40 

37 

40 

52 

55 

54 

46 

50 

47 

46 

42 

46 

47 

57 

41 

38 

59 

51  1 

56 

62 

64 

64 

59 

58 

59; 

62  : 

64 

63 

51,7 

EASTMAN 

UAX 

75 

78 

70 

70 

77 

67 

62 

75 

74 

75 

79 

72 

69 

75 

82 

72 

69 

76 

74 

81 

81 

75 

82 

82 

83 

88 

89  1 

86; 

88 

90 

77,2 

MIN 

45 

53 

40 

39 

42 

53 

55 

54 

48 

51 

50 

47 

42 

47 

51 

55 

42 

"1 

"I 

54 

60 

64  1 

64 

64 

59  1 

1 

58 

6aj 

61  1 

63 

63 

1  53.8 

See  reference  notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

EXPERIHEtrr 

MAX 

73 

68 

54 

65 

72 

63 

57 

68 

68 

68 

75 

58 

62 

71 

78 

64 

63 

71 

64 

70 

77 

78 

77 

77 

77 

84 

86 

84 

82 

66 

71. 

HIN 

44 

50 

35 

34 

39 

50 

52 

50 

41 

41 

47 

41 

40 

43 

50 

52 

35 

40 

49 

49 

49 

52 

51 

53 

58 

59 

63 

63 

62 

63 

48. 

FAIR  VIEW 

MAX 

74 

77 

55 

65 

72 

67 

59 

68 

69 

68 

78 

72 

71 

73 

81 

78 

63 

70 

66 

78 

77 

75 

77 

76 

76 

84 

85 

83 

83 

87 

73.  ( 

HIK 

49 

51 

36 

35 

44 

51 

52 

52 

40 

42 

42 

44 

42 

38 

43 

47 

37 

35 

53 

51 

53 

59 

49 

58 

58 

55 

57 

59 

61 

57 

48.: 

FITZGERALD 

MAX 

76 

79 

74 

66 

74 

73 

62 

72 

74 

72 

82 

79 

68 

75 

81 

79 

68 

78 

75 

82 

85 

80 

83 

81 

83 

86 

88 

87 

89 

91 

78.1 

MIN 

46 

55 

41 

40 

46 

55 

55 

56 

50 

53 

59 

47 

44 

50 

52 

58 

45 

43 

59 

53 

60 

65 

64 

64 

62 

61 

62 

60 

65 

65 

54.. 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

75 

72 

73 

66 

73 

73 

65 

73 

75 

74 

77 

75 

69 

75 

82 

69 

69 

72 

79 

78 

74 

76 

83 

76 

80 

80 

83 

81 

80 

85 

75.4 

MIN 

43 

53 

42 

38 

37 

45 

57 

59 

45 

50 

50 

49 

40 

50 

46 

57 

52 

38 

59 

52 

56 

58 

66 

62 

62 

56 

56 

61 

65 

59 

52.1 

FOLXSTON 

MAX 

80 

72 

70 

70 

77 

66 

64 

73 

76 

84 

73 

72 

80 

76 

82 

82 

83 

86 

85 

85 

87 

84 

86 

89 

78.4 

MIN 

40 

SO 

44 

39 

43 

49 

55 

57 

47 

72 

50 

47 

45 

45 

41 

60 

55 

61 

65 

57 

57 

59 

64 

60 

52.6 

FORT  GAINES 

MAX 

74 

■78 

78 

61 

70 

78 

65 

63 

73 

75 

70 

80 

68 

68 

75 

78 

64 

67 

76 

68 

80 

80 

80 

83 

82 

82 

87 

88 

88 

88 

75.6 

HIN 

37 

45 

38 

35 

35 

44 

54 

52 

48 

48 

50 

45 

40 

40 

46 

56 

40 

37 

57 

55 

55 

61 

61 

54 

54 

60 

60 

61 

61 

63 

49.7 

FORT  VALLEY 

MAX 

76 

78 

60 

67 

75 

63 

61 

71 

72 

71 

79 

64 

67 

74 

80 

66 

65 

73 

70 

79 

60 

77 

80 

80 

78 

85 

88 

87 

86 

89 

74.1 

HIN 

44 

44 

37 

36 

41 

54 

55 

52 

44 

47 

50 

46 

41 

46 

48 

48 

40 

39 

56 

52 

58 

65 

Is 

63 

58 

60 

61 

60 

63 

63 

51.  C 

GAINESVILLE 

MAX 

75 

67 

57 

64 

72 

65 

59 

68 

67 

69 

75 

69 

58 

71 

79 

71 

65 

71 

66 

81 

76 

70 

82 

80 

82 

87 

83 

85 

86 

89 

73.  C 

MIN 

40 

47 

38 

30 

34 

50 

49 

48 

36 

34 

39 

40 

37 

42 

45 

48 

32 

38 

48 

47 

53 

56 

48 

51 

54 

55 

61 

62 

61 

60 

46.1 

GLENNVILLE 

MAX 

76 

74 

71 

67 

73 

66 

63 

73 

75 

73 

81 

73 

70 

75 

81 

73 

67 

76 

79 

80 

78 

79 

78 

77 

80 

85 

87 

80 

84 

37 

76.  C 

MIN 

43 

51 

41 

40 

44 

49 

55 

57 

48 

52 

51 

47 

44 

48 

50 

56 

49 

42 

60 

54 

57 

59 

64 

62 

62 

59 

56 

63 

66 

60 

53.0 

GREENSBORO 

MAX 

74 

71 

61 

66 

74 

69 

61 

70 

74 

69 

73 

72 

63 

71 

80 

80 

65 

72 

68 

74 

79 

74 

79 

75 

81 

85 

84 

83 

64 

88 

74.0 

MIN 

43 

53 

38 

34 

33 

52 

53 

51 

51 

42 

40 

42 

38 

43 

49 

56 

36 

35 

55 

45 

44 

59 

57 

56 

58 

56 

60 

60 

62 

60 

48.7 

GRIFFIN 

MAX 

67 

67 

60 

64 

68 

69 

60 

65 

65 

65 

71 . 

70 

61 

68 

71 

70 

63 

67 

66 

75 

75 

73 

77 

76 

78 

78 

85 

80 

80 

83 

70.6 

HIN 

48 

34 

35 

33 

41 

55 

52 

50 

42 

40 

48 

42 

40 

44 

52 

52 

35 

43 

54 

50 

54 

58 

52 

57 

59 

59 

62 

61 

61 

62 

49.8 

HARTWELL  3  W 

HAX 

74 

74 

74 

65 

71 

71 

65 

74 

68 

67 

76 

77 

59 

71 

80 

80 

69 

69 

70 

78 

78 

75 

75 

76 

79 

85 

85 

82 

80 

89 

74.  S 

HIN 

43 

45 

39 

36 

36 

48 

SO 

47 

41 

41 

39 

45 

40 

43 

43 

46 

37 

37 

46 

46 

53 

53 

57 

56 

51 

56 

62 

63 

63 

59 

47.4 

BAWKINSVILLE 

HAX 

80 

80 

63 

69 

68 

68 

73 

78 

74 

73 

SO 

70 

69 

80 

82 

69 

68 

78 

72 

79 

82 

82 

82 

81 

80 

87 

88 

87 

88 

90 

77.3 

HIN 

52 

52 

39 

38 

38 

39 

53 

53 

42 

50 

53 

43 

36 

46 

48 

57 

41 

38 

56 

52 

59 

59 

62 

64 

58 

57 

58 

58 

59 

62 

50.7 

UOGGARDS  HILL 

HAX 

76 

77 

61 

70 

78 

64 

63 

74 

75 

69 

82 

65 

70 

76 

82 

67 

67 

78 

72 

81 

81 

77 

82 

84 

83 

88 

89 

88 

88 

91 

76 . 6 

MIN 

39 

53 

39 

35 

39 

53 

54 

54 

45 

51 

47 

47 

38 

43 

44 

53 

42 

39 

58 

52 

57 

66 

62 

59 

60 

60 

59 

59 

61 

61 

51.0 

JASPER 

MAX 

71 

66 

55 

62 

68 

69 

59 

64 

63 

65 

74 

68 

55 

58 

76 

73 

59 

69 

66 

80 

80 

76 

75 

78 

83 

85 

84 

82 

84 

88 

71 .2 

HIN 

42 

49 

35 

30 

37 

49 

50 

49 

36 

35 

41 

40 

40 

40 

40 

45 

37 

36 

50 

48 

54 

55 

46 

52 

59 

58 

62 

62 

61 

61 

46.6 

LAFAYETTE 

HAX 

70 

68 

61 

64 

73 

68 

61 

66 

64 

66 

74 

56 

57 

64 

77 

70 

62 

70 

68 

76 

72 

75 

70 

79 

81 

81 

87 

84 

85 

90 

71 . 2 

HIN 

44 

42 

38 

35 

31 

49 

52 

48 

34 

35 

35 

38 

44 

46 

47 

46 

36 

37 

49 

45 

43 

48 

44 

41 

56 

55 

58 

56 

56 

61 

45.0 

LA  GRANGE 

HAX 

75 

72 

56 

67 

77 

71 

61 

70 

70 

70 

77 

72 

65 

72 

79 

71 

65 

73 

70 

80 

80 

80 

78 

77 

84 

86 

86 

85 

88 

90 

74 .  £ 

HIN 

42 

54 

35 

31 

39 

54 

55 

48 

40 

40 

42 

41 

39 

39 

45 

51 

35 

35 

54 

48 

57 

58 

52 

49 

57 

56 

59 

62 

60 

63 

48.0 

LOUISVILLE 

HAX 

75 

79 

73 

66 

75 

73 

63 

76 

74 

73 

81 

76 

66 

76 

84 

72 

68 

74 

75 

78 

80 

75 

82 

78 

80 

86 

88 

83 

85 

90 

76  .  9 

HIN 

41 

50 

39 

34 

38 

50 

54 

53 

43 

48 

44 

46 

40 

48 

44 

57 

38 

38 

58 

50 

56 

60 

64 

60 

58 

57 

59 

63 

64 

60 

50.5 

LUMBER  CITY 

HAX 

72 

77 

80 

62 

68 

75 

61 

64 

74 

74 

72 

82 

66 

70 

76 

81 

69 

68 

78 

77 

81 

82 

73 

82 

79 

83 

86 

88 

84 

86 

75  ,  7 

HIN 

41 

54. 

41 

37 

39 

46 

53 

56 

44 

47 

48 

39 

40 

45 

44 

54 

45 

38 

47 

51 

57 

62 

64 

64 

61 

58 

56 

58 

62 

60 

50.4 

HACON  WB  AIRPORT 

HAX 

78 

81 

61 

69 

76 

66 

63 

75 

76 

74 

83 

64 

69 

76 

84 

68 

68 

76 

70 

81 

83 

80 

83 

81 

80 

88 

90 

87 

87 

91 

76  .  9 

HIN 

44 

44 

39 

37 

39 

53 

56 

54 

47 

47 

47 

46 

42 

48 

50 

51 

41 

38 

57 

50 

60 

64 

59 

63 

58 

60 

62 

63 

65 

63 

51  t 

UILLEDGEVILLE 

HAX 

76 

78 

60 

65 

73 

68 

64 

72 

72 

70 

80 

61 

65 

73 

82 

67 

65 

72 

69 

78 

80 

75 

80 

76 

78 

84 

87 

85 

85 

HIN 

33 

37 

40 

35 

33 

35 

53 

52 

41 

42 

39 

40 

40 

42 

49 

52 

38 

35 

36 

49 

50 

57 

60 

60 

57 

56 

57 

59 

61 

60 

46.6 

HILLEN 

HAX 

79 

74 

70 

76 

70 

65 

77 

75 

74 

81 

77 

70 

78 

84 

74 

69 

76 

75 

78 

80 

71 

80 

79 

80 

86 

82 

82 

82 

90 

77 . 0 

HIN 

41 

49 

40 

38 

38 

47 

56 

54 

47 

52 

46 

48 

43 

49 

45 

57 

42 

39 

57 

53 

56 

59 

64 

62 

59 

57 

59 

65 

64 

60 

51.5 

MONTEZUUA 

MAX 

79 

79 

62 

69 

78 

63 

72 

71 

73 

72 

79 

74 

67 

74 

79 

73 

76 

75 

70 

79 

80 

79 

81 

78 

79 

85 

87 

86 

88 

89 

HIN 

50 

47 

38 

36 

41 

54 

48 

46 

45 

48 

48 

45 

41 

It 

54 

56 

41 

39 

55 

51 

52 

52 

59 

62 

60 

63 

62 

61 

62 

63 

50  8 

BONTICELLO 

HAX 

73 

62 

66 

73 

68 ' 

62 

71 

70 

70 

78 

73 

64 

72 

80 

71 

64 

73 

68 

80 

79 

78 

79 

79 

79 

85 

87 

85 

85 

88 

MIN 

44 

52 

37 

33 

37 

54 

53 

49 

42 

40 

43 

44 

37 

43 

50 

54 

36 

34 

53 

49 

55 

59 

54 

57 

55 

56 

59 

60 

60 

58 

48.6 

MOULTRIE 

MAX 

75 

IK. 
75 

68 

75 

63 

73 

76 

75 

80 

80 

71 

77 

81 

81 

68 

77 

78 

80 

83 

d2 

82 

81 

84 

85 

88 

87 

86 

90 

MIN 

46 

54 

40 

40 

47 

55 

55 

56 

49 

52 

54 

46 

l\ 

<7 

50 

56 

47 

44 

56 

56 

59 

64 

64 

65 

61 

61 

61 

59 

64 

65 

53.9 

NEWNAN 

MAX 

59 

60 

73 

73 

62 

66 

67 

68 

74 

74 

63 

72 

77 

77 

62 

71 

71 

78 

78 

78 

78 

76 

76 

77 

84 

82 

85 

72 . 7 

MIN 

37 

54 

35 

35 

44 

53 

51 

50 

42 

39 

42 

40 

38 

41 

49 

49 

36 

40 

S3 

50 

55 

57 

49 

53 

58 

56 

62 

62 

60 

62 

48.4 

PINE  MOUNTAIN  VLY 

MAX 

TA 
74 

61 

69 

69 

75 

72 

64 

71 

78 

71 

63 

71 

71 

78 

77 

79 

78 

78 

80 

85 

85 

84 

84 

86 

MIN 

39 

50 

37 

33 

45 

52 

53 

50 

43 

42 

41 

41 

37 

40 

40 

51 

39 

36 

54 

51 

55 

58 

54 

56 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

48.3 

QUITMAN 

MAX 

76 

62 

76 

74 

81 

74 

72 

69 

81 

SO 
5? 

68 

78 

77 

82 

83 

79 

83 

83 

84 

86 

88 

87 

85 

88 

77 . 6 

MIN 

42 

53 

42 

40 

44 

53 

57 

57 

48 

51 

55 

49 

42 

46 

48 

50 

41 

60 

61 

59 

65 

62 

61 

62 

60 

67 

57 

64 

65 

53.9 

ROME 

MAX 

69 

II 

66 

66 

68 

77 

57 

61 

71 

79 

74 
It 

62 

73 

69 

79 

75 

76 

75 

80 

79 

85 

80 

80 

84 

88 

47.1 

MIN 

42 

46 

38 

3I 

36 

51 

54 

49 

38 

36 

42 

41 

42 

44 

44 

44 

45 

48 

47 

55 

56 

46 

45 

56 

58 

63 

61 

58 

62 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

65 

66 

67 

76 

59 

72 

79 

62 

64 

72 

68 

80 

74 

77 

74 

80 

78 

84 

85 

81 

84 

88 

MIN 

38 

39 

37 

30 

32 

51 

54 

40 

34 

34 

37 

40 

43 

39 

43 

40 

34 

35 

48 

47 

53 

57 

45 

44 

51 

56 

61 

61 

56 

63 

44.7 

SAVANNAH  USDA  PL  GD 

HAX 

75 

76 

75 

78 

66 

69 

75 

82 

68 

70 

72 

80 

78 

75 

76 

84 

73 

80 

82 

85 

78 

82 

86 

MIN 

38 

48 

46 

39 

37 

41 

52 

57 

52 

51 

49 

40 

39 

46 

44 

66 

51 

36 

56 

52 

54 

56 

64 

61 

63 

55 

55 

60 

57 

54 

50.6 

SAVANNAH  KB  AP 

MAX 

76 

75 

63 

67 

74 

80 

83 

70 

69 

73 

76 

77 

75 

76 

82 

72 

80 

82 

85 

78 

82 

86 

MIN 

44 

53 

42 

40 

41 

47 

58 

57 

49 

53 

53 

50 

46 

50 

50 

57 

SO 

42 

60 

56 

57 

62 

65 

62 

63 

58 

57 

66 

62 

58 

53.6 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

70 

70 

67 

66 

66 

73 

68 

70 

75 

75 

70 

67 

69 

77 

72 

71 

74 

77 

71 

74 

76 

77 

73 

79 

79 

46 

58 

44 

43 

50 

54' 

60 

59 

51 

56 

57 

53 

49 

51 

52 

58 

54 

47 

60 

59 

64 

65 

64 

63 

64 

64 

61 

61 

61 

61 

56^3 

SWAINSBORO 

HAX 

76 

77 

72 

74 

80 

77 

69 

74 

83 

78 

70 

74 

78 

80 

83 

81 

85 

87 

84 

87 

87 

MIN 

42 

43 

41 

41 

45 

48 

55 

47 

45 

50 

47 

44 

40 

43 

46 

54 

41 

39 

58 

51 

60 

S8 

55 

57 

62 

63 

60 

49.4 

TALBOTTON 

HAX 

74 

78 

64 

67 

75 

67 

70 

78 

65 

72 

79 

69 

68 

72 

72 

79 

79 

78 

79 

80 

80 

84 

88 

86 
57 

84 

88 

HIN 

43 

54 

36 

34 

1  41 

S3 

56 

51 

.42 

42 

43 

43 

37 

42 

42 

54 

39 

37 

53 

50 

56 

54 

54 

64 

56 

56 

58 

59 

59 

48.8 

TALLAPOOSA  2  NW 

MAX 

72 

1  70 

70 

64 

72 

.  63 

59 

61 

65 

68 

75 

59 

62 

72 

76 

76 

66 

70 

66 

78 

75 

78 

74 

76 

80 

83 

85 

83 

80 

85 

36 

45 

36 

28 

33 

51 

52 

49 

32 

34 

34 

39 

40 

35 

51 

z 

56 

59 

59 

60 

59 

44.8 

THOMASVILLE 

HAX 

78 

76 

71 

68 

77 

!  71 

63 

72 

76 

75 

82 

73 

72 

78 

82 

71 

69 

79 

74 

81 

77 

83 

83 

85 

86 

88 

87 

87 

88 

77.8 

MIN 

41 

53 

40 

37 

42 

,50 

1  56 

52 

48 

50 

53 

47 

44 

45 

49 

57 

46 

39 

55 

61 

59 

65 

62 

57 

63 

59 

59 

55 

63 

62 

52 . 3 

TIFTON  2  N 

MAX 

70 

75 

I  75 

60 

67 

75 

I  62 

61 

71 

73 

81 

79 

65 

69. 

75 

79 

67 

66 

76 

71 

81 

81 

81 

79 

82 

85 

87 

84 

86 

74.6 

HIN 

46 

54 

39 

39 

40 

48 

55 

'  55 

46 

50 

55 

46 

43 

43 

48 

56 

45 

42 

50 

S3 

60 

62 

65 

63 

62 

60 

61 

58 

64 

63 

52.4 

TOCCOA 

MAX 

75 

69 

69 

65 

77 

68 

61 

J  70 

66 

67 

72 

71 

58 

71 

79 

74 

67 

67 

65 

77 

74 

70 

76 

75 

79 

84 

77 

79 

81 

87 

72.3 

HIN 

44 

SO 

38 

36 

40 

49 

|46 

53 

41 

40 

41 

44 

38 

47 

50 

56 

35 

38 

48 

48 

55 

57 

52 

52 

57 

57 

60 

63 

64 

60 

48.6 

S*e  raf«ienc«  aotes  following  Station  Index. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  19S1 


Station 

Day  of  month 

rag* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

IZ 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

VALDOSTA  «B  AIRPORT 

UAX 

79 
44 

75 
S3 

61 
43 

67 
40 

76 
44 

65 
52 

63 
56 

71 

55 

76 
48 

75 
52 

83 
53 

67 
49 

71 
46 

76 
48 

80 
49 

66 
58 

67 
47 

81 
42 

79 
59 

84 
60 

85 
59 

82 

65 

83 
63 

82 
63 

89 
63 

88 
59 

88 
58 

86 
56 

90 
60 

92 
65 

77. 

53. 

WARRKNTON 

MAX 
MIN 

75 
41 

75 
50 

62 
39 

65 
34 

72 
36 

69 
50 

61 
53 

71 
53 

71 
41 

69 
46 

77 
51 

73 
45 

64 
40 

72 
45 

80 
45 

67 
57 

65 
37 

71 
39 

71 

57 

76 

50 

77 
55 

73 
61 

79 
54 

78 
55 

79 
58 

85 
57 

84 
58 

SO 
61 

82 
62 

88 
61 

73. 
49. 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

76 
46 

75 
46 

62 
35 

66 

35 

75 
43 

63 
49 

59 
54 

72 
43 

71 
45 

70 
44 

78 
42 

62 
40 

65 
32 

73 
44 

78 
53 

70 
37 

76 
40 

73 
45 

70 
55 

77 
51 

78 

55 

72 
60 

78 
61 

78 
52 

80 
58 

87 
58 

79 

63 

81 

69 

85 
62 

89 
67 

73. 
49. 

KAYCROSS 

MAX 
UIN 

78 
42 

75 
54 

72 
41 

68 
39 

77 
42 

65 
52 

63 
57 

72 
56 

78 
46 

75 
52 

82 
50 

74 

50 

72 
45 

77 
46 

82 
49 

74 
54 

71 
51 

79 
41 

82 
60 

82 
55 

82 
59 

82 
61 

85 
62 

79 
65 

85 
63 

87 
oB 

88 
57 

83 
60 

88 
64 

88 
61 

78. 
S3. 

KAYKESBORO 

MAX 
UIN 

78 

40 

77 
39 

74 

37 

71 
52 

65 
54 

75 
55 

75 
47 

73 
50 

81 
47 

78 
46 

68 
43 

85 

48 

68 
42 

73 
42 

74 

57 

78 
53 

80 
55 

81 
54 

80 
59 

WEST  POINT 

HAX 

UIN 

74 

40 

73 
52 

59 
34 

70 

30 

75 
35 

74 

S3 

62 

55 

75 
45 

68 
45 

70 
41 

74 
41 

74 
43 

65 
40 

74 
40 

79 
47 

76 
53 

68 
34 

73 
34 

71 
55 

81 
44 

76 
54 

80 
58 

80 
54 

80 
48 

83 
58 

86 
54 

86 
57 

86 
58 

84 

61 

86 
62 

75. 
47. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILEY 

EVAP 

.15 

.25 

.43 

.17 

.19 

.04 

.03 

.19 

.27 

.18 

.22 

.13 

.43 

.17 

.22 

.07 

.25 

.21 

.03 

.16 

.17 

.15 

.21 

.25 

.19 

.23 

BS.  35 

HIND 

11 

29 

* 

122 

92 

100 

16 

38 

50 

15 

13 

26 

74 

74 

53 

« 

67 

51 

39 

22 

38 

64 

8 

28 

42 

12 

7 

11 

IS 

9 

1126 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.27 

.20 

.23 

.23 

.28 

.07 

.00 

.27 

.31 

.21 

.  13 

.34 

.21 

.31 

.38 

.26 

.32 

.21 

.03 

.21 

.22 

.21 

.21 

.  18 

.26 

.20 

.12 

.20 

B6.51 

WIND 

71 

84 

110 

200 

96 

90 

50 

70 

97 

148 

46 

100 

187 

114 

119 

140 

126 

64 

55 

30 

63 

120 

72 

48 

56 

54 

46 

50 

39 

35 

2580 

EXPERIMEOT 

EVAP 

.23 

.20 

.12 

.20 

.19 

.19 

.08 

.00 

.27 

.25 

.18 

.29 

.33 

.22 

.29 

.42 

.22 

.21 

.31 

.05 

.25 

.20 

.18 

.26 

.25 

.24 

.38 

.28 

B6.74 

WIND 

95 

50 

153 

92 

65 

40 

74 

65 

108 

179 

39 

138 

202 

170 

155 

160 

32 

88 

74 

22 

75 

114 

82 

33 

85 

65 

40 

40 

82 

48 

2665 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.  17 

.17 

.20 

.16 

.18 

.19 

.04 

.02 

.20 

.21 

.08 

.28 

.30 

.17 

.31 

.20 

.07 

.19 

.20 

.10 

.  18 

.17 

.06 

.  17 

.15 

.  18 

.24 

.23 

.25 

.21 

5.28 

WIND 

14 

15 

70 

35 

24 

14 

9 

19 

20 

25 

9 

43 

42 

50 

43 

IS 

19 

25 

16 

8 

20 

24 

10 

14 

18 

11 

11 

11 

15 

9 

658 

KOUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.  18 

.21 

.05 

.22 

.11 

.12 

.02 

.22 

.23 

.18 

.16 

.26 

.11 

.24 

.22 

.21 

.24 

.32 

.07 

.18 

.31 

.16 

.26 

.19 

.  12 

.  17 

.14 

.11 

.19 

5.46 

WIND 

72 

61 

113 

56 

61 

36 

53 

43 

66 

97 

52 

88 

112 

93 

67 

76 

76 

49 

54 

21 

32 

82 

79 

58 

62 

33 

32 

25 

27 

30 

1806 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.29 

.17 

.20 

.  15 

.18 

.18 

.06 

.00 

.17 

.  18 

.10 

.24 

.19 

.22 

.24 

.24 

.09 

.19 

.  18 

.  10 

.20 

.21 

.04 

.25 

.04 

.  17 

.18 

.25 

.22 

.  19 

5.12 

WIND 

18 

29 

140 

63 

53 

25 

29 

48 

35 

28 

27 

70 

57 

53 

41 

44 

72 

38 

22 

20 

28 

32 

10 

11 

24 

23 

7 

13 

41 

15 

1116 

Sm  rftferenc*  aot**  lollo%rin9  StatloD  Indu. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ALDAMT 

ALSANY  WB  AIRPCRT 
ALLATOONA  DAH 
AUIA  CAA  AIRPORT 
AMEJtlCUS 

AKKRICUS  SCS  R-7 
ATBEH9 

ATOEMS  CCLLSCE  OT  ACRI 
ATatHS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  llHKWOOl) 

ATl-AlfTA  tB  AIRPORT 
AH-AMTA  IB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRI  DGE 
BALL  CIDUKD 

BEAVERDALE 

BELLVILLE 

B LA CTC BEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELT 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAN 
BRASSTOn  BALD 
BBDOItLET  1  W 
BKOMSVICX 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

BOBM  VISTA 
BURTON  DAH 
SUTLER 

BinXEtt  CREEK 
CAIRO  2  NMW 

CAlllLLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNBSVILLE 

CARROLLTON 
CARTERS 
CABTBSSVILLE 
CARTBBSVILLE  3  SW 
CAVE  SPCS  4  SSW 

CESARTOWN 
CHATS WORTS 
.  CHICKAVAtlCA  PARK 
CHOX8T0E 
CLATTOH 

CLBRBOHT  3  SW 

CLEVELAND 

OOLUUSUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COOLIDCE 
COOPER  CAP 
CORDELE 
COtNELlA 
COVINGTON 

COIWIMC  1  N 
CURRTVILLE  1  WNW 
CUTBBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

OAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 

DOCTORTOWR 

DOLES 

DONALSONVILLE  2  W 
DOUCUS 
00UGLA5VILLS 
DOVER 

DUBLIN 
DUBLIN  NO  2 
BAST HAN 
EDISOK 
ELLIJAT 

SMBRT 

EXPERIHEKT 
FAl RUOUKT 
FAIR  VIEW 
FARCO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP.  STATION 

FLiirraTDNE 

FOLKSTON 

FOLESTON  9  SW 
I  FORT  GAINES 
'  PORT  VALLEY 

FRANKLIN 


OQIO  WILCOI 
:0041 1  BARTOW 
0053  CODE 
0Q»0  HONTOOKERY 
0131  BERRIEN 

0140  DOtXiHERTY 
0145  DOUGHERTY 

; DIBO  BARTOW 
0211  BACON 

I02A3 iSUMTER 

0258: SUMTER 
0430  CLARKE 
0432  CLARKE 
0435  CLARICE 
0446  DE  EALB 

04il ; FULTON 
0456  FULTON 
0495  RICHMOND 
0581  DECATUR 
O603  CHEROKEE 


074( 


WHITFIELD 


0979  EARLY 

1029  FANNIN 
1170  TOWNS 
1366  BULLOCH 
1340  a.YNN 
1345  GLYNN 

1372  MARION 
1413  RABUN 
1425  TAYLOR 
1433  RICHMOND 
1463  GRADY 

1500  MlTCaELL 
1544  LIBERTY 
1585  CHEROKEE 
1601  ELBERT 
1619  FRANKLIN 


1640  < 
1657  MURRAY 
1665  BARTOW 
; 1670  BARTOW 
1715  POLK 

1732 1  POLK 
1856  MURRAY 
1906  WALEER 
1927  UNION 
1982  RABUN 

1998  BALL 
2006  WHITE 
2161  MUSCOGEE 
2166  MUSCOGEE 
ll»B| PIKE 

2238  THOMAS 
2246  LUMPKIN 
2266  CRISP 
2283  BABERSBAM 
2318  MEWTON 

2408  FORSYTH 
2429  GORDON 
24 SO  RANDOLPH 
2475  LUMPEIN 
24BS  PAULDING 

2493  WHITFIELD 

2570  TERRELL 
2578  DAWSON 
2627  FANSIH 
2716  WAYNE 

2728  WORTH 
2736  SEHINOLE 
27S3  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCREVEN 
I 

2839  LAURENS 
2844  LAURENS 
2966  DODGE 
3028  CALHOUN 
3115  GILMER 

3147  PAULDING 
3271  SPALDING 
3295  CORDON 
3303  LAMAR 
3312  CLINCB 

3363  FULTON 
3386  BEN  HILL 
3404  FANNIN 
3409  LIBERTY 
3427  WALKER 

3460  CHARLTON 
3465  CHAItLTOK 
3516  CLAT 
3544  PEACE 
3567  BKAKD 


S3  19 
84  96 
B3  25 
82  34 

S3  13 

B4  09 


9  31  59 

12  34  22 

16' 31  OS 

10  32  11 

16l31  33 


6,31  34 
I  6  31  32 
'  S  34  10 
,  13  31  32 
;  6132  04 


,  6  32  06i64  15 

10  33  57183  23 
'lo!33  56,83  23 
,10;33  57;83  19 
i   9! 33  45  I  84  19 

j  6  33  39)84  35 

'  3I33  4Sl84  33 

14  33  33 : 81  58 

<   61 30  54  I  84  35 

'    5  34  20  64  23 

12  34  57!84  49 

11  32  09  61  58 
2  31  29;ei  13 
7  34  SlIsS  56 
6  31  221B4  57 


34  53  84  17 

34  52,83  49 

32  23  81  40 

31  09  81  39 

31  09  81  33 


I   6  32  19j84  31 

14{34  47  83  32 

I   6 1  32  33:84  14 

141 33  32| 81  57 

;   B|30  53j84  12 

6  31    14  84  13 

U'31   52,81  37 

5  34   14  84  29 

14  34  04  82  59 

14  34  22  83  14 

17  I  33  3s! 85  04 

' 12!34  36l84  43 

5  34  10  84  48 

5  34  09  84  SO 

4  34  03  85  21 

34  01  8S  14 

34  46  84  47 

34  55  85  16 

34  48{83  54 

34  53  I  83  24 


14 


3  34  27 ' 83  48 
3  34  36  83  46 
3  32  28; 84  59 
3  32  21184  56 
6  33  06  84  26 

31  01 1  83  52 
34  38  84  05 
31  58  I  83  47 
34  31<  83  31 

33  36183  32 

34  13  84  08 
34  27 1  85  06 
31  46  84  48 
34  32  83  59 
33  55  84  50 


34  46,84  56 

31  47184  27 

34  35  84  OS 

34  46  84  13 

31  39  81  49 

6  31  42! 83  53 

6  31  02 1  84  50 

13(31  30|82  51 

3' 33  45 1  84  45 

11!32  35i 81  43 

loj  32  33i 82  54 
10  32  32' 82  54 
9  32  12183  11 
6  31  34  I  84  44 
12  34  42| 84  28 

17  33  il\a4  59 
6 '33  is; 84  17 

I2I34  26184  42 
e  33  03184  07 

16 1  30  41,  83  34 
I 

5134  07  84  19 
16131  43  83  IS 
7I34  5tl84  30 
2  31  531 81  24 
I8I34  56  85  21 


15 


30  51 

30  44 

31  37 

32  33 

33  17 


82  01 

82  07 
85  *03 

83  S3 
85  06 


Obser- 
vation 
time 


HID 


RY  E.  WARMACK 

MID  HENRY  C.  HEARN 
eA'O.S.FISH  l<  WLDF  SER 
8a|gB0RCIA  MTN  EXP  STA 
BA  DR.  J.C.  STAMDIPER 


AHOS  L.  EU.ERBEE 
HARVEY  C.  MOTT 
BROOKS  ALDERMAN 
JAMES  A.  STACY 
ROY  E.  HOLLAND 


7A  D.   W.  BROSNAN 
lIDiU.S.   WEATHER  BUREAU 

8A  [CORPS  OF  ENGINEERS 
IID  CIVIL  AERO.  ADM. 

7A  PROF.   J.    P.  KINNEY 


SOIL  CONS.  SERVICE 
PROF.    E.   S.  SELL 
PROF.  W.  0.  COLLINS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
0.  H.  BADLEY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOHN  E.  TOOLE 
E.  C.  GROGAN 
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CIVIL  AERD  ADM. 

MRS  D. LAVEHNE  MOORE 
GUY  W.  HUCKER 
MRS.  FOUNTAIN  SMITH 
EDWIN  S.    EPSTEIN, JR 
6P  J.  D.  BELCHER 

8A  JAMES  8.  SPSNCK 
SP  J.   F.  BLESSINGTON 

B.  TEASLEY 
8A  J.    D.  MOORE 
IID  JESSE  N.  BELLAMY 


8A  CARROLL  BRCSTINC  CO 
SA ' RALPH  H.  MES3ER 
5p! THOMAS  A.  EVANS 
SA  G.    P.  TATUM 
MID  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  CHARLES  R.  BRUMBY 
8A  FRANCIS  R.  KE^(DRIC( 
5P  U.S. DEPT.  INTERIOR 
8A  TVA-570 

6P  MRS. GRACE  H  BREWER 

HIdIjOBN  E.  QUILLIAN 
SA'UARY  L.  SUTTON 
7A  A.    LESTER  HEARN 

MID'U.S.  WEATHER  BUREAI 
7P  C.    R.  SMITH 

liojc.  W.  ELLINGTON, JR. 
MID'hARHY  H.  BUTLER 
8A{S.    E.  COX 
6P|JAMES  K.GILLESPIE 
SAjREV.  WALKER  COMBS 

8A|MILES  H.  WOLFE 
8A, JOSEPH  B.  DAVIS 
6p|fIRE  DEPARTMENT 
SAiMISS  EMILY  GAILLARD 
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7a1 PEARL  P.  CHAMBERS 
8 A ; TVA-633 

8A  |mRS  .  ETHEL  H.  T80MPS0F 

MID  JOHN  R.  RUSS 
BA I  CARL  J .  PATTERSON 
8A' FRANK  SIMMONS 
8A;LE0NA  B.  THOMPSON 
8A  B.  E.  EVANS 


W.  LEO  SCARBOROUGH 
J.  L.  PRYOR  ' 
MRS.  ALICE  PAUL 
DAK  W.  HAHHACX 
A.  D.  DOVER 


SA  MISS  JANET  ALLGOOD 
8A  L.   C.  OLSON 
SAjDTMPLE  D.  WARMACK 
6p! H.  R.  BUSH 
HID|sT. REGIS  PAPER  CO. 

MIDi SAMUEL  R.  HARMON 

SP  CITY  FIRE  DEPT 
HID|tVA-109 
4P  U.S.  SOIL  CONSERVA 
7AiW.    R.    REED,  JR. 

7 A  LEE  LLOYD 
SPIOOFENOOE  VLD  LF  R 
aiBJUtS.  MAYME  R.  HATES 
9A[0LIVER  1.  SRAPP 
8A  0.  W.  BURNS 


Refei 

to 
tables 


2  3  4  5 

2  3  4  3 

2  3  4  5 

2  3  4  S 


Station 

i 

Cotinty 

« 

m 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

1 
Q 

Latitud 

2 

i 
I 

CI 

m 

Temp. 

1  Predp. 

GAINESVILLE 

3621 

BALL 

3 

34  18 

83  SO 

1254 

SAM  S.  HARBEN 

33  s 

GLENNVILLB 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

W     C.  BARNARD 

2  3  5 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  OS 

6A 

CA     POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

6P 

8A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFFIN 

3936| SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

979 

MRS     EMMA  MATHEWS 

2  3  5 

HAMILTON  6  W 

4033 

3 

32  45 

84  58 

BLUE  SPRINGS  FARM 

3  4 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  35 

MRS.    HUTB  T,  GABLE 

3  4 

HARTWELL  3  W 

4133 , HART 

14 

34  22 

82  58 

730 

ep 

6P 

MAX  G.  PFAEHDER 

2  3  5 

HAWXINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

BP 

SA 

R.   A.    HC  LENDCW 

2  3  5 

HAZLEHORST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  52 

83  36 

WILLIE  J.  ELLIS 

3  4 

..■O.TO.,  0»P 

4243 

UNION 

7 

34  53 

84  06 

3100 

TVA  131 

BOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

EHORT  UNIV.  PLD.STA 

2  3      5  6 

JACKSON  DAH 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

MID 

GEORGIA  POWER  CO 

3  4 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5  34  28 

84  26 

1480 

TP 

8A 

JOHN  H.  OILBECR 

2  3  5 

JASPER  7  W 

4653 

PICKENS 

' 

34  29 

84  30 

HENRY  TOJMASON 

3  4 

JESUP 

4671 

WATME 

1 

31  37 

81  53 

A.C.  MAYERS 

3  4 

JCHNTOWH 

4668 
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34  31 

84  17 

HISS  M.  L.  FAUSm- 

3  4 

JONESBORO 

4700 ;C1  AYTON 

6 

33  31 

84  21 

8A 

E.  J.  SWINT,  JR. 
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KINGSTON 

4654 : BARTOW 

5 

34  14 

84  S7 

8A 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

4 

34  42 

85  17 

810 

JOHN  R.  BEAVERS 
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LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

PAUL  8.  SHITB 
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LA  GRANGE  5  W 

4954 

TROUP 

3 

33  02 

8ft  06 

CLARENCK  W.  WBlTLETf 

3  4 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  29 

500 

8A 

JAIIES  W  BLACCTEIJ- 

3 

LISBON 

5231 

LINCOLN 

14 

33  57 

82  35 

SEE  (2502) 
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LITTLE  HIGBTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

TVA-I53 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 
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82  24 
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NESBIT  BAKER 
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LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9  131  56 

82  41 

190 

9P 

8A 

«.    ALEX  JERNIGAN 
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LUUPXIH  3  S 

5394 
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3 
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84  48 
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ROY  E.  HOUSE 

3  4 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

362 
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U.S    WEATHER  BUREAU 
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HACON 

5447 

32  50 

83  38 

379 

8A 

HACON  TEL.    PUB  CO. 
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■ATSVILLE 

56  3  3 

10 

34  15 

83  34 

1092 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

583  B 

BURKE 

11  33  50 

82  14 

186 

8A 

MRS.  C.  H.  HAND 

3 

HILLEDCEVILLE 

5874 

BALDWIN 

to 

33  OS 

83  13 

320 

8A 

8A 

H.    LOUIS  BORNE 

3  3  5 

HILLB.'I 

5882 

JENKINS 

11 

32  48 

81  56 

ISO 

TP 

HARK  C.    HC  COHB 

2  3  5 

■ONTBZUHA 

5979  MACON 

6 

32  18 

84  02 

375 

7A 

H.    W.  COLLINS 

2  3  5 
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5983 
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9 

33  18 
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6P 
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2  3  5 

HOULTRI E 

6087 

COLQUITT 
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83  48 
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SP 

SP 

CITY  OF  HOULTRIE 

2  3  5 

MOUNT  VERNON  2  > 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 
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7A 

L.    G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  CAP 

6266 

UNION 

7  ,34  44 

83  55 

3300 

MID 

TVA-135 

3  4 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

6 

33  23 

84  46 

979 

8A 

B.    H  EDGE 

2  3  5 

ffEWTON  EXP  STA  PTNEY  P 

6359 

BAKER 

31  23 

64  37 

ZOO 

HID 

EHORT  UNIV  FLO. STA. 

3  4 

NOOKTOOTLA  CREEK 

e399'FANNIN 

; 

34  42 

84  14 

2050 

8A 

TVA-112 

3 

HORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  10 

1025 

8A 

HRS.    H.   B.  DEHPSEY 

3 

NOTTELT  DAH 

6471 

UNION 

' 

34  58 

84  OS 

1740 

8A  iTVA-573 

3 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

MID 

JOHN  E.  KIRKLAND 

3  4 

PIKE  HOONTAIN  VALLEY 

7046 [HARRIS 

3 

32  '7 

84  St 

814 

SP 

G.  C.  GOODHAN 

2  3  5 

QUITMAN 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 
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6P 

8A 

HRS  ROSSIE  0.  JONES 

2  3  5 

RESACA 

7430 

GORDON 

12  |34  34 

84  57 

697 

JCBN  B.  DAVIS 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

34  45 

85  32 

820 

7A  !tVA-669 

3 

ROME 

7600  .FLOYD 

34  15 

85  10 

617 

6P 

8A 

HISS  MARY  TOWERS 

2  3  5 

ROHE  6  SW 

7605 

FLOYD 

4  .34  10  185  16 
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J.M.   HONTCOHERY . JR. 

3  4 
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7610 

FLOYD 

12 

34  21  85  10 
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U.S     WEATHER  BUREAU 
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SAVANNAH  USDA  PL.GARDEK 

7842  ;  CHATHAM 

2  '32  00 

81  12 

22 

HID 

8A 

D.    A.  BISSETT 

2  3  5 

SAVAKNAB  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

81  12 

48 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

3  3  4  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

?. 

32  00 

80  52 

10 

MRS.H.C .KLINGEN3HITB 

8223  HANCOCK 

11 

33  16 

82  58 

557 

HARRY  DICKENS 

3 

SPARTA  NO  2 

8228 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

HID  :WU.    H.  WARREN 

3  4 

STANLEY  GAP 

8269 

12 

84  18 

2300 

HID 

TVA-111 

3  4 

SUCHES 

8414 

uiSion" 

7 

34  41 

84  01 

SA 

TVA-115 

3 

SUMMERY I LLE 

8436 

CHATTOOGA 

4 

34  29 

85  21 

780 

8A  IjAHES  R.  burgess 

3 

SVAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

8A 

COUNTY  ACR.  EXT. OFF 

2  3  S 

SWEET  GOM 

8504 

FANNIN 

34  58  :84  15 

1800 

HID 

TVA-139 

3  4 

SYLVAN lA 

8517 

SCREVEN 

14  32  45 

81  38 

HID 

CITY  POWER  k  WTR  CO 

3  4 

■ TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

750 

SP 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  3  NW 

8547 

33  46 

85  18 

1000 

5p!mrs.  maud  h.  hagood 

2  3  5 

TAYLORSTILLE 

8600 

BARTOW 

34  05 

84  59 

SA 

DR.  W.K.  COUSINS 

3 

TBE  ROCK 

8657 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

HID 

CECIL  HARRIS 

3  4 

TBOHASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

276 

6P 

8A 

MRS.    SARAH  P.PORTER 

3  3  S 

TIFTON  2  K 

8703 

TIFT 

16 

31  27 

83  32 

370 

8A 

FRED  BELL 

2  3      5  6 

TITUS 

8732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  38 

2180 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  36 

83  20 

1050 

6P 

6P 

HRS.    ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  HOUKTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

HID 

TVA-154 

3  4 

TUNIIEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

18 

34  52 

85  02 

880 

7A 

TVA -3 92 

3 

VALDOSTA 

8964 

LOWNDES 

30  50 

83  lt> 

MIO 

EUGENE  STROH 

3  4 

VALDOSTA  WB  AIRPOTT 

[8969 

LOWNDES 

16  30  47 

83  17 

197 

iiD 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 
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1  WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

7A 

HRS.  HARY  P.  CLINE 

3 

WABRENTON 

0141 

11 

33  24 

82  40 

900 

9P 

8A 

L.  HONROE  CASON 

2  3  5 

1  WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14  33  44 

82  44 

630 

8P 

8A 

CHARLES  S.  LUCAS 

2  3  5 

1  WATEINSVILLE  SCS  3 

9160 

OCONEE 

33  32  {83  23 

HID 

SOIL  CONS  SERVICE 

3  4 

WAYCR08S 

9186 

WARE 

13 

)1  13  182  22 

6P 

8A 

F.  W.  MYRICK 

3  3  5 

1  WATKESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05  |82  01 

361 

6A 

6A  VILLIAH  B.  FORNEY 

2  3  5 

WEST  POIKT 

9291 

TROUP 

3 

32  52  i85  11 

S73 

6P 

8A 

J.   3H1TH  LANIEB 

2  3  5 

WINDER  3  NW 

9466 
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10 

34  01 

83  46 

1000 

HID  IILLIAH  E  PARKER 

3  4 

WOODBURY 

9506 

MERtWETBER 

6 

32  59 

84  35 

800 

BA 
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9524 

CHEROKEE 
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84  31 

8A 

r.  G.  BOOTH 
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980  5 
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7 

34  56 

83  51 
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DANBURC  4  KNE 

3502 

WILKES 
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33  56 

82  38 

S69 

HID 

WILLIAH  G.  BEARD 

3  4 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

33  26 

81  58 
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6P 

6P 

FRANK  X.  MYERS 

2  3  5 
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GEORGIA  -  MAY  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta  » 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  averaged  considerably  below  normal  in  both  temperature  and  precipitation.  Drought  greatly  retarded  cr6p  and 
vegetative  growth  and  caused  substantial  reduction  in  quality  that  made  numerous  and  wide-scale  replanting  necessary. 
Severe  storms,  occurring  on  the  4th,  20th,  and  23rd,  caused  losses  in  the  southern  half  of  the  State  aggregating  approxi- 
mately $126,500.     Rivers  remained  at  rather  low  stages  throughout  the  month. 

Rather  warm  weather  prevailed  during  the  first  five  days,  with  temperatures  rising  daily  to  near  90°  or  higher;  moderate 
to  locally  heavy  showers  occurred  in  the  northern  section  on  the  1st,  with  light  general  showers  on  the  4th,  when  hail 
and  wind  storms  caused  substantial  damages  at  Concord  and  extensively  in  Cook  County.  An  extensive  area  of  high  baro- 
metric pressure  moved  into  the  State  on  the  5th,  causing  reduction  of  temperatures  to  below  normal  and  fair  weather 
through  the  9th;  night  temperatures  during  this  period  were  near  or  below  50°,  and  the  'coolest  weather  of  the  month 
occurred  on  the  8th  or  9th,  with  readings  ranging  from  33°  at  Blairsville  to  56°  at  Brunswick.  A  trough  of  low  pres- 
sure produced  mostly  light  general  showers  on  the  10th  and  11th,  with  temperatures  rising  above  normal  on  both  days, 
when  readings  as  high  as  90°  were  recorded  in  central  and  southern  sections.  Prolonged  dry  and  cool  weather  prevailed 
from  the  12th  through  19th  due  to  the_  effects  of  another  area  of  high  pressure  that  moved  slowly  into  and  through 
southeastern  States  during  this  period.  An  increase  in  warmth  about  the  16th  produced  day  temperatures  of  near  or 
higher  than  90°  almost  every  day  of  the  period,  16-22nd,  with  bluest  temperatures  of  the  month  occurring  between  the 
20th  and  22nd,  when  most  of  the  stations  in  southern  and  eastern  sections  recorded  readings  higher  than  95°.  Light 
showers  occurred  on  the  20th  and  21st  as  a  distant  accompaniment  of  a  tropical  hurricane  that  moved  a  short  distance 
offshore  up  the  Atlantic  Coast.  In  connection  with  showers  on  the  20th,  a  hail  storm  near  Toccoa  caused  some  damage. 
A  cold  front,  advancing  into  the  State  on  the  23rd,  produced  widespread  thunderstorms  and  mostly  light  showers;  moder- 
ate tornadoes  occurred  in  Colquitt  and  Liberty  Counties,  some  light  hail  damage  occurred  near  Tifton,  and  one  person 
was  killed  by  lightning  near  Cordele.  Cooler  weather  prevailed  after  the  23rd,  and  temperatures  remained  below  normal 
almost  until  the  end  of  the  month,  with  rather  large  deficiencies  from  the  23rd  through  the  26th.  Moderate  to  locally 
heavy  rains  fell  generally  on  the  26th,  after  which  fair  weather  continued  until  the  close  of  the  month.  Rising  tem- 
peratures at  the  close  of  the  month  produced  readings  up  to  90°  or  hi^er  over  most  of  the  State,  and  some  western 
stations  had  their  highest  readings  of  the  month  on  the  31st. 

Temperatures  averaged  69.7°,  or  2.4°  below  normal,  with  station  averages  ranging  from  61.4°  at  Blairsville  Experi- 
ment Station  to  74.4°  at  Brunswick.  Minimum  temperatures  seldom  fell  lower  than  50°  in  the  southern  division,  while 
several  far  northern  stations  had  readings  below  40° ;  the  lowest  temperature  recorded  was  33°  at  Blairsville  Experi- 
ment Station  on  the  8th.  Maximum  temperatures  as  high  as  90°  occurred  on  2  days  in  the  north  to  10  or  more  in  the 
south,  and  very  few  stations  had  readings  as  high  as  95°  on  more  than  one  day;  the  highest  reading  of  the  month  was 
99°  at  Macon  on  the  31st. 

Precipitation  averaged  1,47  inches,  or  only  43%  of  normal,  and  station  totals  ranged  from  0.23  inch  at  Covington  to 
3.77  inches  at  Do nalsonvil le .  Only  four  far  southern  localities  had  totals  exceeding  3.00  inches,  while  moderate 
sized  areas  around  Covington,  Augusta,  and  Savannah  Beach  had  less  than  0.50  inch.  Precipitation  was  mostly  light 
to  very  moderate  in  character,  occurring  chiefly  on  the  4th,  10th,  11th,  20th,  21st,  23rd,  and  26th.  The  greatest 
precipitation  in  24  hours  was  1,92  inches  at  Nottely  Dam  on  the  2nd,  but  the  most  substantial  rains  of  the  month  oc- 
curred on  the  26th. 

A  severe  thunderstorm  near  Savannah  late  on  the  afternoon  of  the  3rd  was  accompanied  by  very  high  winds  of  short  dura- 
tion, which  uprooted  several  large  trees  and  damaged  numerous  other  trees;  one  large  tree  fell  across  a  home  causing 
moderate  damage. 

High  winds  damaged  several  roofs  and  caused  minor  crop  losses  over  an  area  one-half  mile  wide  and  three  miles  loni, 
near  Talbotton  on  the  late  afternoon  of  the  3rd.  High  winds  and  hail  caused  moderately  heavy  damages  to  a  peach  or- 
chard qear  Concord  shortly  after  1:30  p.m.  on  the  4th;  several  telegraph  poles  and  some  trees  were  also  blown  down  by 
high  winds.  Moderate  to  large  hail  fell  extensively  in  Cook  County  near  mid-afternoon  of  the  4th,  inflicting  rather 
heavy  damages  to  crops  estimated  at  $100,000;  property  losses  were  confined  to  &  few  damaged  house  roofs  and  a  number 
of  window  panes  broken  out.  Hail  of  moderate  size  fell  near  Toccoa  on  the  afternoon  of  the  20th,  causing  substantial 
damages  to  orchards,  gardens,  and  other  crops;  losses  were  estimated  at  about  $5,000. 

A  tornado  of  moderate  intensity  traveled  along  a  narrow  path  over  a  distance  of  about  10  miles  in  northern  Colquitt 
County  on  the  23rd,  starting  at  New  Elm  Community  and  ending  near  Norman  Park,  moving  in  an  eastward  direction.  Crops 
along  the  immediate  path  of  the  storm  were  badly  damaged,  and  property  losses  included  a  tobacco  barn  and  several  other 
buildings  demolished,  wire  fences  badly  twisted,  and  numerous  communication  lines  and  trees  blown  down.  Total  losses 
were  estimated  at  more  than  $15,000. 

Another  tornado  xs  repofted  to  have  occurred  in  Liberty  County  on  the  23rd,  according  to  a  report  from  the  American  lied 
cross;  available  information  indicates  that  20  homes  were  damaged,  with  considerable  losses  to  crops,  but  no  one  was 
killed  or  injured. 

Lightning  struck  near  Cordele  at  about  11:00  a.m.  on  the  23rd,  killing  one  man  and  injuring  another. 

Crops  were  in  generally  good  to  very  good  condition  as  the  month  opened  due  to  the  generous  rains  of  April,  but  the 
littleness  or  absence  of  rainfall  throughout  most  of  May  led  gradually  to  a  situation  of  general  serious  deterioration 
that  was  not  alleviated  until  the  26th,  when  rains  of  0.50  inch  to  1.50  inches  overspread  most  areas  of  the  State,  but 
the  drought  in  the  northern  part  of  the  State  was  not  effectively  relieved  until  near  the  middle  of  June.  Growth  of 
crops  was  very  greatly  retarded,  making  it  necessary  for  extensive  replantings  and  serious  delays  in  original  plant- 
ings; growers  had  little  choice  but  to  await  rains  that  would  assure  favorable  soil  condition  for  planting  and  for 
growth  after  planting.  The  only  crops  not  badly  affected  by  the  drought  were  peaches  and  pecans.  Severe  storms  caused 
moderate  to  heavy  crop  losses  in  some  areas  on  the  4th,  20th,  and  23rd.  —  rlc 
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In  addition  to  the  cl  ima  t  ologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllmatlc  NetVork  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc 
rjulletln  Series.  The  Hydroollmatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
aoetly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  'its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocliraati 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrolo^ic  Bulletins)  which  wer 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  tt 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  disseirlna 
tion  of  t4ie  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  I 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  U 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  up; 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25,  D,  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  throui 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  indlvitJua 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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Wind  direction 

Wind  speed 
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N 

11 

8.0 

77 

75 

39 

50 

1 

1 

S 

0 

0 

0 

7 

- 

3.2 

MACON  WB  AP 

NW 

16 
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SW 

3 

71 

73 

34 

42 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

7 

89 
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N 

17 

6.9 

88 

82 

38 

56 

6 

1 

2 

0 

0 

0 
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4.0 
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SW 

12 

8.5 

36 

SW 

11 

79 

76 

41 

56 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

75 

4.0 
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NW 

14 
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2 

2 

4 

■  I 

0 

0 

9 

3.9 

•  Not  necessarily  the  fastest 
nlle  as  data  are  taken  from 
visual  observations. 

COMPARATIVE  DATA 
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1892 

72. 1 

97 

36 

2.  15 

6 

1917 

67  .7 

100 

30 

2.76 

6 

1942 

71.8 

95 

38 

4.09 

8 

1893 

70.8 

100 

38 

4.22 

a 

1918 

73.3 
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32 

1.83 

5 

1943 

73.3 

98 

32 

4.41 

8 

1894 

72.0 

98 

35 

2.51 

7 

1919 

71.8 

98 

39 

4.87 

13 

1944 

73.2 

99 

30 

2.  11 

6 

1895 

70.4 

99 

31 

4.01 

11 

1920 

70.0 

98 

40 

4.41 

9 

1945 

69.4 

102 

35 

2.78 

8 

1896 

76.5 

101 

47 

2.43 

7 

1921 

70.6 
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34 

4.  25 

8 

1946 

71.1 

93 

33 

6.47 

13 

1897 

70.3 

98 

34 

1.56 

4 

1922 

72.  5 

99 

40 

7.24 

15 

1947 

71.3 

99 

28 

4.42 

9 

1898 

74.7 
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3S 

1.  16 

4 

1923 

69.5 
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30 

8.50 

15 

1948 

72.7 

99 

34 

3.91 

8 

1899 

75.7 

101 

41 

1.92 

5 

1924 

69.2 

98 

34 

3.61 

9 

1949 

72.6 

96 

38 

3.50 

1900 

71.5 

95 

32 

2.43 

8 

1925 

70.6 

100 

28 

1.81 

6 

1950 

74.3 

99 

41 

8.46 

1901 

72.1 

99 

40 

5.61 

11 

1826 

71.5 

103 

40 

1.84 

5 

19S1 

6*. 7 

98 

33 

1.47 

1902 

76.0 

102 

41 

2.44 

6 

1927 

73.8 

104 

34 

1.55 

S 

Period 

72.  1 

3.41 

1903 

70.7 

103 

39 

5.96 

12 

1928 

69.4 

98 

37 

3.72 

9 

1904 

71  . 1 

100 

38 

2.20 

5 

1929 

72.0 

97 

34 

5.  27 

11 

1905 

75.  1 

101 

46 

5.00 

10 

1930 

73.8 

98 

43 

2.11 

7 

1906 

70.7 

99 

29 

4  .90 

8 

1931 

69.7 

98 

33 

3.44 

e 

1907 

70.9 

95 

38 

4.15 

10 

1932 

71.0 

97 

37 

3.63 

8 

1908 

72.7 

101 

34 

2.  77 

6 

1933 

76.6 

101 

42 

2.67 

7 

1909 

70.4 

98 

31 

4  . 16 

9 

1934 

71.0 

96 

36 

5.63 

10 

1910 

70.5 

100 

33 

3.26 

8 

193S 

73.0 

98 

33 

2.78 

7 

1911 

73.2 

101 

36 

2.  24 

6 

193« 

73.7 

100 

35 

1.23 

4 

1912 

73.4 

101 

37 

4.06 

9 

1937 

72.4 

102 

36 

2.11 

7 

1913 

72.4 

102 

40 

2.  16 

6 

1938 

73.4 

102 

38 

3.46 

10 

1914 

73.2 

103 

36 

0.80 

3 

1939 

70.9 

96 

27 

4. 11 

11 

1915 

75.  2 

102 

40 

6.78 

10 

1940 

69.9 

98 

29 

2.  12 

8 

1916 

74.6 

103 

38 

2.68 

5 

1941 

73.2 

103 

29 

0.91 

3 

See  referenco  notes  follovlnc  Station  Index. 
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Cm-tATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MAY  1951 


NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA-  DAM 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CARLTON  BRIDGE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 

CLAYTON 

CORNELIA 

DAHLONEGA 

DALTON 

GAINESVILLE 

riARTWELL  3  W 
JASPER 
LAFAYETTE 
ROME 

R'OME  WB  AIRPORT 

TALLAPOOSA  2  NW 

TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BROOKLET  1  W 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COVINGTON 

DUBLIN 

EXPERIMENT 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 
MACON 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 
MONT  I CELLO 

NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
WARRENTON 

WAYNESBORO 
WEST  POINT 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 
A I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS 
BAINBRIDGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLA^ELY 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
:ORDELE 

CUTHBERT 

DOUGLAS 

EASTMAN 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
GLENNVILLE 
HAWKINSVILLE 
HOGGARDS  MILL 

LUMBER  CITY 
MONTEZUMA 
MOULTRIE 
QUITMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
THOMASVILLE 


Temperature 


67.1 
69.1 
68.7 
69.0 
70.1 

69.6 
61.4 
67.2 
68.8 
69.3 

63. 5M 

67.2 

66.7 

67.0 

68.5 

69.6 
67. 5M 
66.9 
68.4 
67.5 

66.1 
69.0 
70.1 


70.2 
72.  DM 
72.7 
68.6 
72.6 

70.6 
70.5 
71.9 
69.6 
69.8 

71.3 
70.1 
69.2 
69.8 
71.7 

72.0 

67.8 
72.2 
69. 7M 

69.7 
69.7 
71.3 
70.4 
70.3 


70.1 
70.6 


69.9 
70. 5M 
74.1 
73.7 
70.6 

72.0 
72.0 
73. 2M 
72.6 
74.4 

73.1 
72.2 
73. 7M 
72.8 
71. 7M 

72.9 
72.5 
73. 3M 
73.8 
71.4 

72.  OM 

71.9 

72.2 

,1.4 

71.8 

70.7 
70.9 
73. 8M 
73.1 
69.7 

72.3 


l-.O 
1.8 


-10.1 

-  2.7 

-  .1 

-  .3 


.1 
.7 
2.5 
1.4 


2.1 
.3 
1.4 


4.5 
1.1 
1.9 


1.3 
1.4 


3.5 
.6 
1.1 
2.1 

1.4 
2.8 


2.1 
1.8 


1.4 
1.9 
.7 
.7 


1.7 
1.7 

2.0 


2.6 
1.4 


Precipitation 
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s 
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.3 
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2  ° 
51  0 

S  0 
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91 

19 

43 

8 

3 

0 

91 

22 

43 

8 

29 

1 
8 

0 

93 
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40 

8 

0 

92 

22 

43 

8 

20 

^ 

^ 

91 

22+ 

46 

7 

19 

90 
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45 

7 

33 

2 

0 

88 

23 

33 

8 

0 

0 

95 

23 

38 

8 

9 

0 

93 

31 

40 

8 

37 

5 

0 

94 

31 

40 

8 

22 

11 

0 

87 

22 

41 

6+ 

90 

0 

0 

89 

21+ 

42 

7+ 

46 

0 

91 

31 

40 

8 

46 

3 

0 

91 

20 

42 

6+ 

0 

92 

22 

40 

8 

33 

6 

0 

94 

23 

41 

a 

20 

5 

0 

41 

0 

95 

18 

36 

'8 

55 

10 

0 

91 

22+ 

40 

8 

38 

6 

94 

31 

40 

13 

45 

9 

0 

91 

31 

34 

8 

57 

1 

0 

90 

22 

43 

19 

1 

0 

22+ 

43 

8 

11 

7 

0 

95 

22 

42 

9 

12 

8 

0 

97 

22 

47 

9 

1 

9 

95 

22 

49 

8+ 

0 

95 

31 

39 

8 

34 

5 

0 

98 

31 

46 

8 

3 

14 

96 

31 

45 

8 

9 

9 

0 

96 

31 

42 

a 

11 

9 

97 

22 

46 

9 

1 

9 

93 

31 

43 

8 

22 

3 

93 

31 

47 

7+ 

13 

0 

94 

31 

47 

8 

6 

10 

0 

94 

22+ 

42 

8 

15 

5 

0 

89 

31 

46 

7+ 

25 

0 

0 

95 

31 

42 

8 

22 

10 

0 

96 

22 

45 

9 

0 

95 

31 

45 

8+ 

5 

11 

0 

99 

31 

48 

8+ 

0 

94 

23 

41 

9 

6 

0 

3+ 

,45 

8 

3 

9 

0 

95 

31 

42 

8 

22 

5 

0 

94 

31 

45 

-7+ 

20 

2 

0 

95 

31 

45 

7 

20 

5 

0 

96 

22 

48 

8+ 

2 

9 
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95 

31 

44 

8 

11 

7 

0 

95 

22 

42 

7 

16 

B 

0 

0 

97 

31 

40 

8 

22 

11 
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96 

23 

45 
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0 

91 

4 

45 
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t* 

0 

94 

4+ 

51 

8 

13 

^ 

97 

31 

51 

8 

0 

12 

0 

94 

22 

44 

8 

3 

5 

0 

95 

31 

48 

8 

1 

9 

0 

97 

20 

48 

8 

1 

12 

95 

2% 

53 

8 

0 

7 

0 

95 

31 

49 

8 

0 

11 

0 

95 

22 

56 

8 

0 

7 

0 

93 

22 

53 

16 

0 

4 

0 

94 

30+ 

50 

6 

0 

•  6 

0 

96 

20+ 

48 

8 

0 

0 

97 

22 

48 

8 

c 

10 

0 

93 

4+ 

46 

8 

9 

0 

96 

31 

49 

8 

1 

14 

0 

93 

31 

50 

8 

7 

0 

96 

22+ 

51 

8+ 

13 

0 

96 

.31 

51 

8 

1 

14 

0 

95 

22 

45 

16 

5 

0 

94 

3+ 

46 

8 

( 

3 

0 

96 

20 

47 

8+ 

14 

0 

95 

22 

52 

8+ 

>  6 

0 

94 

22+ 

46 

8+ 

S  9 

0 

96 

31 

45 

8 

>  14 

0 

95 

23 

44 

8 

9 

0 

92 

23 

46 

•8+ 

?  10 

0 

95 

3+ 

53 

6+ 

D  13 

0 

95 

30 

50 

8 

3  9 

0 

96 

22 

42 

8 

9  3 

0 

95 

22 

50 

25 

0  5 

0 

93 

22 

1 

0 

95 

30 

48 

8+ 

0  10 

0 

.71 

1.63 
2.87 
1.42 
1.18 
2.35 

2.07 
1.50 
2.38 
1.69 
.74 

.74 
.25 
2.10 
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1.01 
.87 
.73 
.55 
.47 

.43 
1.58 

.68 
1.75 

.97 

1.53 
.92 
.69 
.74 

1.60 

.62 
2.72 
1.57 
,  1.59 
.61 

.76 
1.69 
.49 


.48 

.52 


1.29 
1.69 


1.20 
.52 
2.11 

2.03 
.70 


1.25 
.80 

1. 13 
1.18 
1.30 
1.67 
.58 


2.38 
2.08 
2.16 
1.25 

1.77. 
2.32 
2.68 
2.39 
2.72 

2.04 
3.72 
1.83 
.91 
1.81 

'2.10 
1.75 


2.67 
2.61 


3.04 
2.61 
2.77 
1.43 
2.36 

3.22 
3.58 


21 


2.80 
1 .44 
1 .94 
2.01 


2.84 
2.27 
2.73 


2.67 
2.52 
1.95 
1.61 
1.39 


3.08 
2.13 
2.48 
1.11 

1.22 
2.49 
2.59 
1.20 
1.61 


2.06 
2.21 
1.89 
2.47 


1.70 
2.45 


.79 
1.60 


1.63 
.96 


1.04 
.56 


.82 
1.89 

1.11 

1.08 
1 .94 
1.36 
1.15 


1.83 
1.29 


.21 
1.81 
2.42 


.41 
.50 
.29 
.41 
.21 

.19 
.79 
.57 
.62 
.40 

.68 
.65 

.42 
.50 
1.25 

.42 
1.14 
.80 
.98 
.30 

.41 
.50 
.31 


.41 
.24 
1.31 


.43 
.15 
.49 
.17 
.91 

.67 
.28 
.20 
.58 
1.48 

.52 
.54 
.56 
.86 
.44 

.60 
.62 
.75 
.50 
.33 


1  .16 
1.20 
.91 
.83 
.69 

1.07 
1.16 
1.85 
1.17 
1.35 

1.39 
1.07 
1.02 


1.02 
1  .50 
.60 
.60 
1.12 

.66 
1.20 
1.32 
.57 
.44 

.29 
.09 
.86 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  day* 


27 
23+ 


21 
26 

20+ 
25 
27 
27 


T 

.0 

.0 


T 

.0 
.0 


.0 
T 


Table  2— Coiitinu*d 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MAY  1951 


Station 

T«mp«rahue 

PrecipitatioD 

from  noniul 

1 

§ 

1 

1 

s 

1 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 

from  normal 

■3 

1 

1 

a 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

ii 

1  J 
S  0 

3 

■3  -o 

Ok  3 

1  1 
Z  0  « 

S 

S 

S 

o 

a 

0 

3 

e 

o 

a 

o 

1.00  or 
more 

TIFTON  2  N 

71.9 

-  1.6 

92 

31 

50 

8 

7 

0 

3.66 

.35 

.96 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

VALDOSTA  we  AIRPORT 

72.4 

-  1.9 

97 

31 

49 

8 

0 

8 

0 

2.13 

-  1.55 

.99 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

WAYCROSS 

72.5 

-  1.9 

95 

3+ 

46 

e 

0 

15 

0 

1.48 

-  1.85 

.81 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

72.3 

1.90 

T 

STATE 

69.7 

-  2.4 

1.47 

-  1.94 

T 

See  rainenoe  notet  following  Station  Index. 
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Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

ADAIRSVILLE 

ADEL 

AILEY 

ALAPABA  KXP  STATIOM 
ALBAITY 

ALBANY  «B  AIRPORT 
ALLATOONA  DAU 

ALLATOONA  DAH 
ALMA  CAA  AIRPOBT 
AUERICUS 
AlfERlCUS  SCS  R  7 
ATBEHS 

ATHENS  COL  OF  AORI 
ATHENS  re  AIRPORT 
ATLANTA  KIRKWOOD 
ATLANTA  re  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  re  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BAINBRIDGE 

BALL  (HtOlTND 

BEAVERDALE 
BELLVILLE 
BLACEBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKE LT 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAU 
BRASSTOWN  BALD 
BROOICLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 

BRDNSVICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAU 
BOTLER 

BUTLER  CREEK  * 

CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARBOLLTON 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 
CABTEHSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 

CHATSWORTB 
CBICKAUAUGA  PARK 
CBOESTOE 
CLAYTON 
CLERMONT  3  SW 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUHUING  1  N 

CURRYVILLE  1  *NW 

CUTHBERT 

DABLONEGA 

DALLAS 

DALLAS 

DALTON 

DANBURG  4  NNE 
DAWSON 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN 

DOLES 

DONALSONVILLE  2  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN 
DUBLIN  2 
EASTHAN 
EDISON 
ELLIJA7 

EkEBRT 

EXPERIMENT 
FAIRUOUNT 
FAIR  VIEW 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 
.  FLEMING  EXP  STATION 
FLEMING  EXP  STATION 

FLINTSTOHE 
FOLKSTON 
FOLXSTON 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENHVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GRIVPIH 
HAMILTON  6  W 
HARALSON 
HARTWELL  3  W 


.30 
.37 
.06 
.09 


15  16 


17 


18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


1.21 
.27 


1.07 

.50 

.29 
.41 
.26 
.05 
.03 

.04 
.24 

1.16 

1.30 
.65 

.53 


S«*  roier*DO«  notM  (oil owing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Contiiiued 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

To 

EAIKinSVILLS 

SAZLESURST  R 

BKHPTOWK  GAP 

BOGGARDS  HILL 

JACKSON  DAD  R 

.21 

1.51 

.06 

.43 

.05 

T 

.30 
.65 

.23 
.16 

T 

.08 

.09 

.19 
.04 

.08 
.18 

.35 
.84 

.02 
.23 

.80 

.63 
1.12 

1.18 
1.03 
2.60 
2.35 
.88 

JASPER 

JASPER  7  f  R 
JSSUP  R 
JOHHTOint  R 
JONESBORO 

.07 

.43 

1.14 

.03 

.04 

.05 
.44 

.08 
.25 
.37 

.12 

T 

.12 
.32 

.24 

.12 

.12 
.10 
.22 
.14 

.20 

.12 

.10 

.77 
.24 
.71 

.83 

2.72 
1.54 
1.15 

.79 

KINGSTOK 
OFAYETTE 

LAFAYETTE  R 
LA  GRANGE 

LA  GRANGE  5  «  R 

.84 
.04 

.80 

T 

.02 

.03 
.09 

.45 

.05 

.09 
.34 

.57 

.22 

.35 
.58 

.35 
.08 

.70 
.20 
.15 
.26 
.15 

.08 

.47 

.08 

.58 
.52 

2.51 
1.57 
1.57 
1.60 
.84 

LIKE  BRANCH  R 
LINCOLHTON 
LITTLE  niCBTOWBR 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  R 

.26 

.33 

.12 
.13 

.12 

.01 

.10 

.01 

.13 

.18 

.02 

.20 
.01 

.09 
.09 

.03 

.05 

.51 

.12 

.11 
T 

1.48 
1.38 

.05 
.39 
.50 

T 

1.03 
.43 
1.32 
1.85 
1.78 

UTRBER  cm 
LUMPKIN  3  S 

HACON  WB  AIRPORT  R 

HACON 

MAYSVILLE 

.19 

T 

T 

.17 

.29 
T 

.05 
T 

.27 
.02 

.06 

.14 

.01 

.52 
T 

.20 
.05 

.02 
.28 

.17 
.05 

.60 

.06 
T 

.54 

.50 
1.58 
.52 

.66 
.75 

2.07 
2.29 
1.11 
.90 
1.33 

UIDVILLE 

HILLEDCEVILLE 

UILLEN 

UONTEZUHA 

MONTICELLO 

.05 
.06 
.05 

.10 
T 

.17 
.12 

T 

.16 
.25 

.04 
.44 

.36 
.22 

.03 

T 
T 

.09 

T 

.05 
.12 
1.20 
.21 

1.10 
.56 
.86 

1.77 
.94 
1.25 
1.50 
.80 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  W 

NEEL  GAP  R 

NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  PTNY  PD  R 

.84 

.01 

.07 

.20 

T 

.55 
.17 

.17 
.35 

.60 

.05 
.02 
.18 

.10 
.53 

.03 
.20 

.02 

1.32 
.50 
1.22 

1.88 

2.38 
2.28 
1.37 
1.13 
1.94 

NOONTOOTIA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
KOTTELY  DAM 

PEARSON  R 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

.90 
1.92 

.02 
.56 

.01 

T 

.04 

.12 
.01 
T 

.05 

T 

.30 
.08 

T 

.10 
.05 
.10 
.97 

.12 
.08 

.57 
.62 

.72 
.16 
.69 
.04 

2.14 
.43 
2.83 
1.65 
1.18 

qU  ITMAN 
RfiSACA 
RISING  FAIN 
ROME 

ROME  8  SW  R 

.84 

.01 
.15 

T 
T 

.01 
.06 
T 

.45 
.02 
.06 
T 

.35 

.08 

.32 
.02 

.03 

T 

.15 
.11 
.37 
.52 

.01 
.06 

.85 

.57 
.92 
.74 
.98 
.03 

1.69 
1.98 
.97 
1.59 

ROME  VB  AIRPORT  R 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA 

T 

T 
T 

T 

.06 

T 

.15 
.20 
.09 

T 
T 

.40 

T 

T 

.04 
.12 
.03 

.07 
.03 

.06 

.04 

.01 

T 

T 
T 

.44 

.30 

.07 
.04 

.30 
.29 
.10 

.44 

.42 

.61 
.74 
.74 
.25 
1.36 

SPARTA  2  R 

STANLEY  GAP  R 

SUCBES 

SUMMERY  I LLE 

SWAINSBORO 

1.08 

.02 
.18 

.10 

.32 
.25 

.02 

T 

.02 

.04 

.19 

.14 

.26 
T 

T 

.04 

.19 
.09 

.03 

.48 
.49 

.75 

.58 
.39 

.94 
1.67 
1.02 

.73 
1.30 

SWEET  GUM  R 
SYLVAN lA  R 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NW 
TATLORSVILLE 

1.51 

.11 

.35 

.01 
.38 

.20 

.03 

.12 

.35 

.09 

.02 

.05 
.02 

.11 

.41 

.31 

.22 
.21 

.53 
1.26 
.50 

.02 
.33 

2.34 
1.27 
1.67 
.76 
1.10 

THE  ROCK  R 

TBOMASVILLE 

TIFTON  2  N 

TITUS 

TOCCOA 

.02 

.23 
.38 

.05 
.04 

.37 
.42 

.21 
.02 
.08 

.01 

.33 

.50 

.43 
.01 
.85 
.04 
.04 

.70 

.03 

.08 
.12 
.08 
.09 
.47 

T 

.01 
.17 

.18 
.19 

.01 

.96 
.10 

.52 
.86 

.86 
.43 
.50 

1.61 
2.10 
3 .66 
1.33 
1.69 

TRAY  MOUNTAIN  R 
TUNNEL  HILL 

VALDOSTA  R 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 
lALESKA 

.61 

.04 

.03 
.03 

.08 

.14 
.12 

.06 
.08 
.10 

.02 
T 

.08 
.29 

T 

.48 

.06 
.13 
.07 
.28 
.06 

.57 

.82 
.99 

.57 
.49 

.22 
.34 

1.36 
.70 
1.44 

l!l3 

WARRENTON 
WASHINGTON 

WATKINSVILLE  SCS  3  R 

WAYCROSS 

WAYNESBORO 

.02 

.11 
.11 

.03 
.18 

.05 
.06 

.04 

.09 
.02 

.01 
.05 

.07 
.50 

.01 
.10 

.33 
.31 
.05 
.81 

.58 
.49 
.33 
1.48 

WEST  POINT 

WINDER  3  NW  R 

WOODBURY 

WOODSTOCK 

TOUNG  HARRIS 

.34 

.81 

.01 

.15 

.16 
.01 

.02 

.11 

.04 
.04 

1.01 
.23 

.02 

.06 

.05 

,.11 
.06 
.14 

.07 

.14 

.19 

.02 

.12 

.15 
.09 
.10 

.12 
.34 

.36 

.02 
.10 
.31 
.72 

T 

1.70 
.42 
.95 
.81 

2.34 
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Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MAY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


12  3 


I 


AOAIRSVILLE 
BRASSTOWN  BALO 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
CLERMONT  3  SW 
FLAT  TOP 
JASPER  7  M 
JOHNTOWN 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE  i  W 
NEEL  GAP 
ROME  8  SW 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
TRAY  MOUNTAIN 


ALLATOONA  0AM 
CANTON 
CARNESVILLE 
DALLAS 

FIELDS  CROSS  ROADS 
JASPER  7  W 
NEEL  GAP 
STANLEY  GAP 
TRAY  MOUNTAIN 


ALBANY   WB  AIRPORT 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOL  I DGE 
EDISr>N 

HAMILTON  6  W 


ABBEVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAIN6RIDGE 
BELLVILLE 
CAVE  SPGS 
COOL  I DGE 
DALLAS 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
HAMILTON  6  W 
LIME  BRANCH 
LOUISVILLE 
PEARSON 

SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA   NO  2 
SYLVAN  I A 
THE  ROCK 
VALDOSTA 

VALDOSTA   we  AIRPORT 


SSW 


BRASSTOWN  BALD 


BRASSTOWN  BALO 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
FLAT  TOP 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CITY 

8AINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  DAM 

CARROLLTON 

COOLIOGE 

OANBURG  <•  NNE 


•  U      .02  .01 
•01  (Ol 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-Ist- 


-2d- 


-3d- 


-4th- 


-5th- 


-6th- 


-8th- 


-10th- 


9       10  11 


•02  ,03  ,01 
,0<, 


•  03 

•  01 

•  13 

•  05 

•  02 

•  01 

•  02 

•  01 

•  03 

•  0« 

•  09 

S*»  r«r«r«Bc«  notca  follovlog  StHtlon  Imtoz. 
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Tabis  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MAY  1951 


DOLES 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  E«P  STATION 

JASPER    7  W 

JESUP 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE   i  N 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN    5  S 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

SWEET  GUM 

TRAr  MOUNTAIN 

YALDOSTA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

ALBANY   HB  AIRPORT 

ALMA   CAA  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BRUNSWICK  CAA  AP 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JESUP 

LA  GRANGE   i  w 
LUMPKIN    3  S 
MACON   WB  AIRPOST 
NEWTON   EXP    STN  PTPD 
PEARSON 
SAVANNAH   WB  AP 
THE  ROCK 
VALOOSTA 

YALDOSTA  WB  AIRPORT 


ALMA  CAA  AIRPORT 
VALOOSTA   WB  AIRPORT 


BRUNSWICK  CAA  AP 
FARGO 

SAVANNAH  WB  AP 
VALOOSTA 


ATLANTA  WB  CITY 
COOPER  GAP 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FOLKSTON 
HAMILTON  6  W 
SWEET  GUM 


BUENA  VISTA 
BURTON  0AM 
CANTON 

CARNESVILLE 
OANBURG  <•  NNE 
HAMILTON  6  W 
LOUISVILLE 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
AMERICUS  SCS  R 
BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 


A.  M.  Hour  Ending 
7 


•01     .01  tOl 


8       9       10      11  12 


•  03 


P.  M.  Hour  Ending 


•  08 

•  02 

•  03 

•  01 

•  03 


•  01 

•  02 


•  01 

•  30 


•  01 

•  13 


.01 
•  01 


-i; 


Lth- 


•  01 
■01  .o^ 


-12th- 


-15th- 


-16th- 


-17th- 


•  la  .02 

•  06 


-18th- 


•01     •Ol  •Ol 


-19th- 


•22  •33 
•  01 


-20th- 


•  01 

•  IS 


r«r*r«ac«  not**  follovlB*  atatlof 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MAY  1951 


SSH 


NNE 


CANTON 
CAVE  SPGS 
DALLAS 
OANBURG 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

JASPER   7  W 

JOHNTOWN 

LA  GRANGE   i  W 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 

RONE  8  SK 

HOME   WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE   SCS  3 
WINDER   3  NW 


ALMA   CAA  AIRPORT 

BAINBRIOOE 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CHATSWORTH 

CLERMONT  3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLEMING  EXP  STATION 
HARALSON 
LOUISVILLE 
LUMPKIN   3  S 
NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPO 
SPARTA   NO  2 
SWEET  GUM 
THE  ROCK 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 


LAFAYETTE 
LUMPKIN  3 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
BAINBRIDOE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BUENA  VISTA 
CANTON 
CARROLL TON 
CAVE   SPGS   4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOCIDGE 
DALLAS 

DANBURG  <•  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
ED  I  SON 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

MAZLEHURST 

JASPER   7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE   5  W 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN   3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

PEARSON 

RONE   8  SW 

RONE   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


A.  M.  Hour  Ending 


10      U  12 


P.  M.  Hout  Endinq 


«      t  e 


7        8  9 


10      11  12 


•  14 

•  08 


.12 
•28  .01 


.!<•  .04 
.03  .Osi 


-2] 


St- 


.06  .09 
.01     .03  .06 


•03  .06  .08' 
.01  .02 

.03  .01 


•  08 
•09  ^04 


.13  .03 
.04     .06|    .06     .01  .01 


-22d- 


-23d- 


.11 

.01 


.081 
.01 


.28 
.01 


1.15  ..01 


•  04 

•  02 


.08     .01  .OS 


.01     .20  .01 

.04  1:  .05 


•  01 

1    .25     .57  .03 
.  10 

.04 

.02 

.01  .01 


.12     .06  .01 


.01     .01  .08 


.05  .02 


.02 
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Table  4  -  Continued 


VALDOSTA   MB   A I  SPORT 


NEMTON  EXP  STN  PTPO 
ROME   NB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALBANY   WB  AIRPORT 

ALL4TOONA  DAM 

ALMA   CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

BAINBRIOGE 

8ELLVILLE 

BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK   CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  OAH 

CANTON 

CARNE5V1LLE 

CAVE   SPGS  SSW 

CMATSWORTH 

CLERMONT   3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

C0OLIO6E 

COOPER  GAP 

DALLAS 

OANBURG   <•  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  'roads 
FLAT  TOP 

FLEMING  E«P  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON   6  W 

HARALSON 

HAZLEMURST 

JACKSON  DAM 

JASPER   7  W 

JESUP 

JOHN TOWN 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN    3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME   8  SW 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   NO  2 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SVLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALOOSTA 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER   3  NW 


ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CITY 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

CARROLLTON 

CAVE    SPGS   <.  SSW 

DANBURG  i  NNE 

■FIELDS   CROSS  ROADS 

FOLKSTON 

LIME  BRANCH 

PEARSON 

ROME  e  SW 

WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER   3  NW 


COLUMBUS  we  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Eoding 


GEORGIA 
MAY  1951 


•  OS 

•02  ^01 

•02  ^02 


•  03 

•  02 


.01  .01 
.OS  .01 


-24th- 
-25th- 

-26th- 


•13     •ST  •!& 


.05, 
.03 
•  11 


.03|  •69  .23  .03 
•06!    .02     .11  .18 


.17  .11 
.01 


•  01 

•  03 


•  01  i 

•  01 
•03  .01 

•  09 

•  01 


P.  M.  Hour  Ending 


1         2         3        4  5 


.02  .01  .01 
.03     .62  .01 


•60     ,0i  .01 


•01      .01  .16 


•1^     .13  .04 


.07  .d  .06 
•26  •lO 


-27th- 


-30th- 


-31st- 


9        10       II  12 


*12 


•03     ^20  ^06 
•23  ,li 


•03     •IB  ^22 


•07  ^21 
.10     .20  ^09 


.'•2  .08 
•  OS     ■O'-l    .0<>     .04  .03 


.01 
.12 


•  10 

•48  .25 
•42      .44  .06 


•12  ^34  •Ol 
•20  .23 


BAINBRIOGE 

COOLIOGE 

VALOOSTA 
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DAILY  TEMPERATURES  ^eorg.a 

Table  S  ,  


Stotion 

_ 

Of  Month 

• 

E 

1  1 

1  r- 

1  r- 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

A  I  LEV 

MAX 

88 

83 

89 

91 

82 

82 

79 

75 

79 

S2 

90 

86 

79 

SO, 

84 

83 

90 

86 

90 

81 

88 

95 

96 

86 

81 

83 

73 

84 

85 

87 

92 

84 

7 

MIN 

58 

59 

64 

61 

55 

51 

52 

45 

46 

51 

55 

57 

49 

48 

53 

49 

50 

54 

56 

53 

63 

55 

64 

50 

47 

60 

61 

55 

53 

62 

63 

55 

1 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

87 

86 

89 

91 

90 

85 

80 

77 

80 

77 

87 

83 

82 

81 

83 

S3 

38 

89 

89 

90 

89 

90 

86 

78 

79 

74 

86 

85 

85 

88 

84 

5 

MIN 

61 

59 

62 

62 

55 

56 

■46 

49 

53 

60 

** 

67 

51 

54 

59 

50 

" 

*^ 

48 

66 

60 

69 

56 

* 

ALBANY 

MAX 

90 

90 

90 

94 

89 

85 

82 

79 

80 

S3 

90 

82 

79 

81 

86 

86 

88 

90 

93 

92 

93 

«3 

87 

81 

82 

82 

86 

88 

90 

94 

87 

0 

MIN 

65 

64 

69 

62 

60 

56 

6 1 

55 

59 

64 

60 

63 

63 

59 

57 

61 

60 

55 

69 

61 

ALBANY  MB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

93 

85 

86 

81 

78 

80 

82 

90 

83 

79 

83 

86 

85 

91 

91 

94 

93 

93 

92 

89 

81 

84 

77 

86 

87 

88 

93 

97 

86 

9 

MIN 

6* 

62 

67 

63 

60 

^' 

64 

60 

53 

57 

55 

62 

ALLATOONA  0AM 

MAX 

86 

87 

87 

86 

78 

70 

72 

70 

76 

80 

83 

79 

72 

81 

82 

65 

86 

89 

91 

89 

88 

86 

90 

70 

76 

78 

SO 

79 

80 

84 

90 

81 

•  5 

MIN 

6'» 

64 

60 

56 

49 

47 

44 

47 

56 

49 

49 

54 

53 

54 

" 

61 

50 

52 

63 

45 

49 

49 

50 

56 

52 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

92 

87 

85 

80 

77 

81 

79 

90 

87 

SI 

82 

85 

83 

88 

84 

88 

85 

88 

89 

94 

86 

78 

81 

73 

86 

86 

87 

92 

93 

86 

3 

MIN 

56 

59 

62 

62 

44 

48 

62 

49 

53 

55 

49 

56 

5 1 

62 

64 

64 

65 

54 

60 

61 

61 

50 

52 

59 

63 

55 

9 

AHERICUS 

MAX 

88 

90 

91 

86 

82 

81 

78 

79 

82 

89 

80 

80 

81 

85 

84 

90 

87 

89 

■  91 

91 

92 

93 

84 

81 

80 

75 

83 

85 

87 

93 

95 

85 

iS 

MIN 

53 

53 

68 

62 

64 

65 

67 

68 

61 

65 

62 

58 

6 1 

67 

58 

»5 

ATHENS 

MAX 

88 

89 

89 

81 

76 

77 

72 

75 

81 

85 

81 

76 

79 

83 

83 

89 

87 

88 

82 

86 

87 

91 

84 

77 

81 

76 

76 

78 

82 

87 

88 

82 

■  3 

MIN 

60 

62 

48 

56 

57 

59 

59 

59 

61 

63 

55 

49 

50 

59 

64 

63 

55 

i8 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

88 

90 

90 

S3 

77 

78 

74 

77 

82 

86 

82 

79 

81 

84 

85 

91 

90 

86 

89 

90 

■  93 

85 

SO 

84 

84 

79 

81 

86 

91 

93 

84 

7 

MIN 

59 

60 

62 

56 

60 

50 

55 

^' 

52 

61 

60 

62 

ATHENS   KB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

89 

82 

76 

76 

72 

76 

SO 

86 

81 

77 

79 

S3 

84 

88 

85 

87 

88 

92 

78 

78 

82 

71 

78 

79 

83 

88 

90 

82 

•  6 

MIN 

62 

50 

60 

57 

60 

" 

50 

55 

55 

64 

64 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

MAX 

85 

88 

86 

82 

73 

75 

69 

74 

81 

85 

79 

73 

78 

80 

82 

89 

87 

88 

88 

88 

88 

91 

76 

77 

81 

76 

79 

80 

83 

89 

91 

82 

iO 

MIN 

63 

63 

58 

ATLANTA   MB  CITY 

MAX 

85 

86 

84 

77 

70 

71 

66 

74 

80 

82 

78 

70 

78 

80 

82 

87 

85 

88 

87 

87 

86 

90 

72 

73 

80 

76 

77 

77 

80 

88 

90 

80 

•  2 

MIN 

6* 

64 

64 

54 

50 

63 

56 

60 

60 

67 

53 

62 

67 

67 

54 

48 

61 

61 

58 

61 

69 

68 

58 

»9 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

92 

86 

80 

80 

75 

80 

82 

90 

87 

79 

82 

86 

85 

91 

87 

91 

82 

84 

93 

95 

84 

81 

84 

69 

82 

84 

86 

89 

92 

86 

•0 

MIN 

59 

62 

63 

61 

56 

42 

56 

47 

50 

49 

52 

50 

59 

58 

66 

66 

'* 

AUGUSTA 

MAX 

90 

92 

93 

87 

SO 

80 

75 

SO 

83 

88 

86 

78 

87 

85 

86 

90 

87 

90 

83 

86 

93 

97 

90 

82 

S3 

77 

82 

85 

86 

89 

93 

85 

•  9 

MIN 

63 

66 

66 

58 

49 

67 

^' 

53 

58 

55 

57 

60 

60 

61 

63 

66 

64 

54 

50 

58 

59 

62 

68 

68 

lO 

BAINBRI06E 

MAX 

90 

90 

93 

90 

81 

86 

81 

SO 

80 

86 

79 

74 

85 

86 

86 

89 

90 

90 

89 

97 

95 

91 

90 

83 

82 

80 

87 

89 

89 

91 

94 

86 

•  8 

MIN 

65 

58 

61 

58 

53 

49 

52 

48 

65 

61 

49 

50 

55 

50 

66 

54 

56 

62 

66 

62 

58 

52 

59 

62 

52 

61 

67 

i2 

BLACKBEARD  ISLAND 

MA»> 

83 

86 

93 

91 

84 

79 

77 

82 

86 

85 

91 

75 

83 

78 

85 

78 

82 

77 

81 

90 

96 

93 

78 

82 

77 

88 

90 

89 

S3 

87 

84 

■  3 

MIN 

63 

64 

65 

66 

61 

59 

59 

53 

50 

58 

66 

61 

62 

53 

53 

63 

51 

68 

53 

54 

57 

56 

59 

67 

63 

56 

64 

72 

62 

lO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

84 

81 

81 

75 

66 

68 

64 

76 

80 

82 

77 

68 

79 

81 

86 

85 

85 

84 

S3 

88 

68 

73 

78 

75 

71 

70 

76 

82 

78 

0 

MIN 

54 

52 

40 

41 

" 

37 

39 

48 

42 

34 

38 

*^ 

44 

44 

BLAKELY 

MAX 

ee 

90 

91 

86 

83 

81 

76 

81 

82 

S3 

82 

77 

81 

85 

84 

90 

90 

93 

94 

92 

90 

91 

82 

83 

78 

83 

85 

87 

93 

96 

86 

■0 

MIN 

" 

66 

61 

BROOKLET    I  H 

MAX 

90 

89 

93 

87 

92 

78 

75 

80 

83 

90 

90 

S3 

80 

86 

83 

89 

84 

89 

81 

84 

92 

96 

87 

81 

85 

77 

84 

86 

86 

89 

93 

86 

■  8 

MIN 

56 

54 

60 

60 

61 

BRUNSWICK 

MAX 

81 

86 

93 

90 

86 

82 

78 

84 

86 

88 

90 

84 

81 

81 

81 

88 

82 

85 

80 

85 

92 

95 

90 

78 

80 

78 

86 

90 

88 

88 

86 

86 

■  2 

MIN 

65 

65 

68 

68 

64 

58 

60 

56 

63 

63 

68 

68 

64 

65 

64 

56 

61 

58 

66 

64 

56 

67 

66 

59 

50 

66 

53 

61 

53 

55 

73 

63 

•  6 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

81 

83 

90 

89 

86 

81 

79 

79 

86 

S4 

89 

84 

76 

82 

77 

86 

78 

83 

76 

80 

88 

93 

90 

75 

80 

76 

85 

90 

88 

85 

84 

83 

•  2 

MIN 

6* 

64 

68 

69 

65 

^* 

65 

62 

68 

61 

61 

58 

66 

53 

62 

61 

65 

55 

57 

68 

65 

59 

66 

55 

59 

62 

55 

62 

■  9 

CAIRO   2  NNM 

MAX 

8« 

89 

93 

85 

84 

80 

78 

80 

78 

8S 

83 

77 

81 

86 

83 

89 

86 

88 

91 

89 

92 

90 

88 

80 

82 

72 

87 

88 

88 

94 

94 

85 

•  5 

MIN 

52 

61 

CAMILLA 

MAX 

92 

94 

89 

84 

82 

78 

81 

SO 

91 

82 

80 

84 

87 

94 

90 

93 

93 

96 

93 

94 

90 

86 

84 

SO 

B« 

88 

95 

96 

87 

9 

MIN 

60 

58 

48 

51 

50 

54 

62 

60 

65 

52 

65 

72 

60 

63 

65 

66 

63 

67 

59 

CAMP  STEWART 

MAX 

86 

90 

94 

90 

87 

81 

78 

82 

86 

92 

89 

86 

80 

82 

82 

89 

82 

90 

81 

87 

93 

97 

68 

*l 

81 

77 

88 

88 

90 

92 

91 

86 

4 

MIN 

58 

61 

65 

67 

60 

54 

56 

48 

53 

54 

65 

56 

52 

51 

59 

58 

64 

61 

62 

67 

66 

58 

51 

62 

62 

56 

67 

63 

66 

59 

2 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

90 

89 

90 

90 

84 

79 

79 

75 

78 

82 

87 

84 

75 

78 

84 

86 

92 

90 

90 

85 

86 

90 

95 

82 

80 

86 

73 

79 

81 

85 

91 

84 

3 

MIN 

58 

38 

48 

45 

56 

48 

46 

46 

49 

48 

50 

54 

68 

40 

42 

CAHROLLTON 

MAX 

86 

89 

86 

80 

74 

71 

69 

79 

82 

8S 

80 

81 

'79 

81 

82 

88 

89 

92 

89 

89 

90 

93 

82 

76 

81 

80 

80 

83 

86 

91 

96 

83 

5 

MIN 

62 

58 

59 

55 

54 

*^ 

42 

39 

43 

53 

59 

46 

*^ 

48 

50 

51 

55 

58 

61 

59 

60 

60 

CARTERSVILLE 

MAX 

89 

89 

87 

81 

79 

73 

70 

7* 

81 

86 

82 

78 

80 

83 

84 

88 

90 

90 

90 

90 

87 

89 

88 

77 

77 

79 

81 

79 

84 

89 

93 

83 

•  6 

HIN 

63 

64 

62 

56 

49 

45 

43 

40 

43 

53 

61 

47 

*^ 

52 

52 

52 

54 

56 

52 

63 

60 

61 

62 

49 

60 

52 

62 

' 

CEOARTOWN 

MAX 

87 

90 

86 

80 

78 

73 

73 

77 

82 

86 

80 

76 

83 

85 

86 

90 

91 

93 

92 

90 

90 

90 

90 

80 

79 

84 

81 

81 

86 

91 

94 

84 

6 

MIN 

60 

59 

61 

56 

46 

40 

45 

54 

61 

62 

*^ 

45 

50 

63 

53 

59 

69 

CLAYTON 

MAX 

81 

82 

63 

77 

70 

69 

66 

75 

79 

BO 

76 

76 

78 

81 

81 

83 

83 

81 

79 

82 

87 

75 

76 

76 

72 

70 

70 

76 

80 

84 

77 

6 

MIN 

56 

41 

• 

''^ 

44 

49 

** 

52 

51 

40 

COLUMBUS 

MAX 

92 

93 

92 

92 

87 

82 

79 

78 

84 

89 

81 

77 

82 

87 

87 

92 

90 

92 

95 

94 

91 

92 

86 

82 

82 

77 

84 

85 

90 

94 

98 

87 

3 

MIN 

65 

61 

65 

59 

46 

49 

62 

52 

49 

52 

57 

59 

65 

54 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

90 

82 

79 

78 

74 

75 

82 

87 

77 

76 

80 

84 

82 

90 

90 

93 

93 

89 

90 

80 

79 

82 

76 

80 

83 

87 

92 

96 

84 

3 

MIN 

62 

60 

45 

46 

63 

63 

53 

47 

52 

55 

58 

56 

58 

50 

63 

65 

56 

59 

" 

60 

53 

COR DELE 

MAX 

90 

88 

90 

93 

86 

84 

7* 

79 

89 

79 

79 

79 

85 

83 

90 

86 

91 

90 

92 

93 

83 

80 

79 

79 

83 

80 

87 

93 

85 

2 

MIN 

64 

62 

62 

60 

46 

48 

50 

51 

53 

58 

60 

66 

65 

^' 

62 

62 

59 

64 

CORNELIA 

MAX 

83 

85 

85 

79 

71 

73 

68 

70 

SI 

82 

79 

75 

77 

80 

83 

88 

81 

81 

86 

89 

89 

84 

74 

80 

75 

74 

75 

81 

85 

88 

80 

2 

MIN 

49 

42 

49 

60 

46 

''^ 

47 

58 

57 

COVINGTON 

MAX 

89 

90 

89 

84 

80 

74 

79 

80 

S3 

88 

84 

78 

81 

85 

86 

92 

91 

91 

89 

91 

92 

95 

90 

80 

83 

SO 

83 

82 

85 

89 

96 

85 

9 

MIN 

61 

61 

63 

53 

49 

45 

42 

44 

52 

60 

49 

61 

48 

50 

53 

55 

58 

60 

51 

51 

66 

60 

47 

49 

50 

65 

CUTHBERT 

MAX 

90 

91 

91 

91 

82 

80 

77 

79 

82 

90 

81 

77 

81 

81 

85 

9 1 

90 

92 

94 

95 

91 

93 

88 

82 

83 

79 

82 

86 

87 

94 

96 

86 

6 

MIN 

65 

65 

61 

60 

59 

49 

53 

68 

53 

54 

52 

56 

58 

50 

58 

65 

63 

63 

66 

69 

68 

66 

62 

59 

DAHLONEGA 

MAX 

87 

86 

85 

79 

72 

73 

67 

78 

82 

84 

77 

73 

80 

84 

86 

90 

90 

89 

88 

87 

87 

88 

74 

79 

81 

79 

74 

75 

81 

85 

91 

81 

7 

MIN 

60 

57 

60 

55 

48 

45 

43 

40 

44 

49 

58 

47 

43 

45 

46 

54 

56 

58 

57 

59 

60 

46 

46 

64 

47 

59 

56 

^' 

OALTON 

MAX 

87 

89 

88 

87 

83 

73 

70 

71 

81 

81 

73 

74 

76 

78 

81 

83 

88 

89 

90 

91 

87 

90 

90 

72 

77 

74 

78 

78 

78 

84 

88 

81i 

6 

MIN 

58 

66 

60 

«5 

43 

42 

42 

45 

46 

47 

43 

45 

48 

47 

53 

55 

57 

56 

58 

57 

60 

56 

64 

46 

48 

46 

47 

47 

50 

61 

65 

52« 

4 

DOUGLAS 

MAX 

89 

88 

89 

92 

88 

84 

80 

79 

81 

84 

90 

86 

82 

82 

86 

85 

89 

88 

89 

88 

90 

90 

92 

86 

79 

80 

73 

85 

86 

90 

93 

85  • 

9 

MIN 

60 

63 

65 

65 

59 

54 

57 

50 

52 

56 

60 

63 

56 

54 

57 

53 

58 

57 

60 

51 

63 

65 

70 

55 

56 

64 

62 

58 

57 

60 

64 

69 1 

1 

DUBLIN 

MAX 

89 

90 

93 

85 

84 

81 

77 

80 

83 

90 

86 

80 

82 

85 

86 

93 

89 

90 

87 

88 

92 

97 

86 

81 

83 

76 

84 

85 

88 

92 

95 

86. 

3 

MIN 

60 

61 

66 

61 

56 

52 

52 

48 

46 

64 

61 

54 

51 

49 

5J 

62 

54 

54 

59 

53 

53 

56 

71 

53 

49 

61 

64 

59 

58 

65 

67 

57i 

5 

j 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EASTMAN 


EXPERIMENT 

FAIR  VIEX 

FITZGERALD 

FLEMING   EXP  STATION 

FOIKSTOM   9  SM 

FORT  GAINES 

FO«T  VALLEY 

SAINESVILLE 

SLENNVILLE 

GREENSBOfM} 
SRIFFIN 
MARTWELL   3  M 
HAWKINSVILLE 
HOGGARDS  MILL 
JASPER 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
HACON   HB  AIRPORT 
NACOM 

•ILLEOGEVILLE 

"ILLEN 

MNTE2UMA 

TICELLO 
IBULTRIE 
lEWNAN 
IKE  MOUNTAIN  VALLEY 
lUITMAN 
■HE 

MHE  KB  AIRPORT 
ATAMMAH  USDA   PL  GARDEN 
AVAMNAH   KB  AP 
A»AHNAM   BEACH  2  N 
«AINSB0«O 
ALBOTTON 
ALLAPOOSA  2  NH 
HONASVILLE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX* 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


GEORGIA 
MAY  1951 


Day  Of  Month 


so    92  gs 

62  62  68 

86  S8  88 
69     60  62 

8«     88  90 

60     S7  62 

91     91  93 

63  63  69 

53  87  93 

54  59  62 

86  88  94 
56    60  60 

90     90  92 

64  62  62 

90  90  92 
64     62  63 

89  88  88 

60  60  59 

87  88  92 
59     62  67 

88  89 

62  61  64 

83     88  87 

63  62  65 

88  90  90 

59  61  63 

90  91  90 

64  60  66 

91  92  93 
62     58  62 

87     87  84 

61  62  59 

90    90  84 

60  65  58 

90  91  89 
64     59  63 

89  90  93 
60     61  63 

89  89  90 
57     59  64 

91  92  93 

64  62  65 

93  93  97 
66     64  68 

89  89  90 
60    60  61 

89    92  96 

59  64  64 

89  84  83 
56     55  54 

89  88  88 

60  58    63 1 

90  90  95 

65  62  671 

87     87  81 
60  61 


89  86 

62  58 


82  77  77 
55     54  48 


84  78 
54  56 


90  84 
63  60 


73 
43 


88  S3 
60  52 


87  83 
59  51 


93  8« 

59  58 


83  79  79 
59     56  51 


81  75  75 
55     49  4b 


87  82 
65  60 


83  83  78 

59  91  57 

79  78  70 

56  55 


55  47 
80  83 


82  78 

53  47 


77  77 
94  46 


88  85 

57  57 


80  75  70 
53     48  46 


SO  72  72 
54     46  45 


83  78  79 
56     55  47 


82  Bl 
54  49 


78 
42 


72  78 
44  41 


10    11  12 


85 
63 


79 
60 


79 
61 


88 
64 


13    U    IS    iB  17 


89  34 
66 


51     60  54 


94  88 
62  55 


87     83  81 

56  57 


97  93 
60  61 


89  84 

53  48 


85  81 
54  50 


86  83 
57  54 


57     51  49 


93  85  85 
62     61  53 


76  76 

59  50 


68  75 
41  41 


70  77 

38  36 


73  76 
49  42 


76  80 

50  46 

83  79  83 

52  4S  46 

78  74  76 
48  42  41 

79  81  85 
52  49  46 


77 
63 


80  76 
59  46 

88  81 
66  64 

79 
48 


83  86 
59  53 


SO  32 
50  53 


78  33 
51  47 


83  87 
55  54 


33  82 
53  49 


83  34 
54  54 


79  82 
49  52 


31  35 
52  92 


92  87 

99  58 


89  87 
57  60 


88  86 
57  66 


18     19   '  20    21    22    23    24  25 


84!    90  39 
57  68 


92     90  91 
60  62 


38  90 
62  60 


86  89 
60  60 


91     96     86  83 
67     69  54 


88!  90 
61  65 


76  78 
62  43 


68     62  90 


83 
61 


77 
54 


82 
61 


87 
63 


78 
46 

76 


88  89  88 

60  58  65 

59  88  93 

60  59  67 

B9  89  86 

60  63  61 

90  90  87 

58  57  57 

84  83  94 

51  59  62 

84  89  94 

57  60  66 

79  (2 

88  92  92 

58  98  65 

88  89  89 

61  58  66 

87  88  89! 
97  56  56 

88  90  94 
60  57  64 


80     76  77 

56     90  SO 


88  89 
61  58 


8«  75  73 

56  51  47 

82  73  74 

54  48  42 


46  42  49 

81  81  78 

57  53  57 

73  72  83 

45  45  49 

72  73  31 

45  46  47 

79  85  80 

59  50  55 


82 

51 

91 

98 

86  87 
56     63  94 

78  89  81 
49     53  51 


80  80 
63  52 


32  83 
96  52 


81  34 
90  49 


80  83 
45  43 


60  36 
51  51 


63  67 
46  51 


82  83 
44  51 


81  84 
38  42 


60  34 
46  47 


82  85 
50  50 


75  31 
43  45 


42  40 
72  78 


79 
62 


82 
60 


86 
62 


61 
61 


78  79 
60  49 


32  88 

54     51  55 

89 
94 

76     81  65 

46     46  47 

83     B3  36 

52     50  53 

30     34  86 

51     51  96 

81  86  34 
49  47 


31  89 
95  57 


79  83 
90  53 


79  82 
54  53 


84     8  0 

56  49 


89  84  80 
66     61  54 


89     85  SO 


76  81  89 

51  42  47 

77  81  85 
56  51  56 

76  78  81 


77  75  61 
48     44  49 


39     34  39 


89 
62 


85     87  85 


89 
60 


84 
61 


31  85 
43  45 


82  85 
40  44 


78  31 
49  43 


79  31 
56  52 


88  87 
45  55 


88  80 
47  57 


85  93 
55  55 


90  88 
96  63 


90  89 
52  57 


89  82 
54  59 


90  S3 
52  57 


38  67 
61  61 


89  89 
54  57 


90  87 

52  59 


92  90 
50  55 


87  89 

56  58 


88  90 
49  52 


90  90 
54  57 


92  88 
52  54 


84  91 

48  53 


92  89 

54  58 


83  90 
50  50 


92  89 
61  65 


69  91 
54  53 


90  90 
96  59 


69  87 
96  60 


88  86 
61  66 


89  90 
63  94 


90  91 
49  69 


86  60 
47'    43  57 


62  38  80 
57     61  58 


92  90 
61  62 


84  67 
62  59 


66  90 

56  60 


91  96 

56  63 


90  68 
60  64 


90  89 

57  56 


63  86 

64  62 


86  86 
58  59 


64  86 
63  61 


88  34 

57  53 


93  94 
66  68 


92  83 
64  59 


26    27  28 


29    30  31 


96  94  80 

61  66  54 

93  90  81 

61  65  57 

92  94  90 
65  66  50 

93  83  SO 
67  59  51 

92  84  81 

59  61  44 


96  SO 
46 

82 

68  49 

94  60 

67  48 


74  64 
61  64 


70  79 1 
56  6li 


76  80 
59  61 


79  84 
62  64 


77  88 
61  63 


76  86 
65  60 


SI  SO 
96  61 


90  93 
60  65 


83     89  93 


66  91 

56  66 


66     94  96 


73  81 

62  60 

60  77 

59  65 


86  66 

51  56 

89  94 

55  61 

88  90 

58  57 

86  91 

66  66 


B7i4 

59.2 

32  .4 
56.6 

83.2 
66.4 

67.4 
60.2 

86.2 
96.6 


92  86.2 
691  67.6 


76     83     88  9lf{ 


84  [  85 

62  i  67 


34     74     811  82 


75  74 

58  58 


47     52  53 


64  61 
86  91 


87  92 

56  63 


84     88  89 


84  38 
56  59 


37.2 
56.6 


84.8 
59.6 

84.6 
55.5 

80.3 
58.0 

86.0 
54.1 


84 

62 


85  SO  77]  85  78 
85  84 


96  48 


S9{  92 
50  48 


79  83  84 
46     48  52: 


96 


58 1    48  53 


83  85 
46!  56 


84|  89 
55  49 


8 

1  87 

68 

9 

9  94 

68 

8 

0  81 

82 

8 

9  86 

89 

94 

9' 

>  66.3 

62 

6 

.  69 

66 

5 

0  61 

6! 

6 

>  55 

99 

62 

6( 

66.4 

9 

>  93 

95 

9' 

•  93 

90 

6 

2  83 

76 

8 

1  87 

88 

94 

9e 

1  87.2 

>  55 

61 

66 

6^ 

5 

S  57 

62 

6< 

53 

51 

59 

6S 

56.3 

9i 

>  89 

87 

8( 

69 

86 

7 

S  79 

60 

7i 

76 

88 

92 

81.9 

53 

59 

9" 

67 

95 

4 

T  51 

53 

5: 

49 

53 

53 

53.1 

9! 

91 

90 

92 

94 

62 

7 

84 

83 

7t 

78 

64 

92 

94 

83.7 

56 

9S 

97 

60 

4< 

45 

54 

41 

44 

60 

57 

98 

60.1 

9C 

91 

91 

se 

90 

82 

77  82 

76 

81 

81 

86 

90 

56 

60 

62 

6C 

64 

63 

48  51 

59 

56 

56 

52 

62 

6! 

55.2 

S< 

39 

85 

94 

96 

88 

82 

89 

79 

66 

85 

87 

90 

92 

66.7 

62 

62 

62 

69 

69 

53 

49 

57 

62 

58 

56 

62 

69 

56.7 

87 

91 

87 

90 

92 

95 

84 

37 

81 

71 

85 

87 

87 

93 

86.0 

58 

60 

64 

62 

69 

64 

50 

62 

60 

60 

50 

60 

64 

56.3 

90 

89 

90 

93 

94 

83 

80 

84 

74 

86 

86 

88 

94 

95 

36.4 

58 

63 

63 

68 

.  59 

62 

53 

60 

64 

!  59 

56 

65 

69 

57.6 

93 

99 

Sf 

87 

90 

99 

56 

61 

62 

63 

59 

62 

66 

69 

55 

38 

85 

86 

90 

94 

80 

SO 

83 

71 

81 

83 

85 

90 

32.9 

52 

52 

60 

61 

62 

63 

49 

45 

49 

49 

54 

54 

60 

62 

52.7 

90 

83 

87 

94 

96 

89 

83 

80 

76 

65 

68 

88 

90 

91 

86.9 

56 

67 

63 

64 

64 

70 

52 

48 

59 

64 

67 

55 

63 

62 

57.4 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

61 

82 

81 

61 

84 

90 

91 

90 

85.4 

56 

61 

63 

59 

60 

67 

51 

63 

64 

65 

56 

58 

61 

67 

56.4 

90 

86 

68 

69 

92 

SO 

79 

84 

77 

79 

82 

64 

91 

95 

84.0 

62 

61 

62 

63 

63 

47 

48 

59 

69 

56 

56 

64 

64 

55.3 

88 

92 

92 

94 

92 

91 

79 

83 

80 

89 

89 

93 

95 

87.4 

59 

62 

62 

66 

66 

70 

54 

58 

61 

57 

60 

66 

69 

60.2 

90 

88 

88 

85 

86 

83 

74 

79 

79 

79 

81 

34 

38 

94 

82.5 

62 

63 

62 

61 

69 

61 

48 

53 

63 

60 

57 
• 

66 

65 

66 

56.9 

89 

90 

90 

89 

91 

85 

77 

82 

77 

30 

81 

86 

92 

99 

83.4 

57 

69 

61 

60 

69 

63 

49 

53 

58 

59 

56 

62 

60 

67 

65.9 

87 

90 

92 

91 

93 

93 

82 

89 

77 

37 

89 

88 

95 

93 

86.9 

56 

58 

63 

65 

63 

71 

66 

56 

63 

63 

56 

68 

62 

65 

59.2 

90 

90 

86 

90 

91 

85 

75 

80 

83 

76 

78 

83 

89 

91 

83.2 

56 

56 

64 

60 

62 

52 

47 

49 

69 

64 

53 

53 

63 

64 

53.6 

93 

92 

89 

89 

92 

73 

78 

79 

84 

81 

81 

88 

91 

94 

84.1 

53 

56 

61 

58 

58 

50 

46 

47 

57 

61 

47 

49 

60 

62 

50.9 

86 

82 

64 

92 

96 

88 

81 

80 

75 

87 

89 

87 

85 

87 

84.5 

51 

61 

53 

61 

64 

68 

55 

52 

62 

61 

48 

51 

99 

67 

54.9 

84 

79 

83 

93 

95 

87 

80 

81 

75 

88 

90 

87 

36 

88 

84.9 

97 

64 

56 

64 

69 

69 

591 

50 

63 

62 

67 

59 

63 

70 

59.7 

82 

77 

82 

85 

93 

89 

soj 

79 

81 

86 

87 

86 

82 

84 

82.9 

«0 

84 

84 

94 

96 

94 

84 

87 

80 

31 

84 

89 

34 

36  j 

86.6 

98| 

59 

61 

61  ] 

66 

68 

50 

48 

58 

55 

67 

55 

96 

58  1 

56.0 

88 

97| 

91 

89 

90 

90 

84 

80 

82 

76 

81, 

32 

87 

90 

95  1 

84.9 

60 

60 

61 

64 

64 

52 

63 

58 

61  1 

55 

55 

62 

68  I 

56.3 

89 

88 

89 

89 

88 

81 

78 

77 

60 

79 

80 

84 

87 

91 

62.1 

51 

54 

57 

55 

57 

61 

45 

44 

54 

50, 

46 

45 

97 

59 

50.0 

.90 

92 

94 

93 

91 

91 

81 

85 

74 

86 

39 

89 

99 

94 

86.7 

54 

56 

63 

65 

65 

70 

65 

56 

62 

66 

94 

53 

62 

65 

97.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  •  Conllnu«d 


Day 

Ol  Monlli 

« 

s 

Station 

1 

2 

3 

g 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON   2  N 

MAX 
MIN 

69 
62 

87 
60 

89 
65 

91 
62 

86 

60 

B4 

52 

80 

66 

a 

60 

80 

62 

80 
56 

88 

63 

83 

68 

78 
54 

81 
66 

84 

67 

83 
64 

90 

69 

85 

68 

88 
60 

90 

63 

90 
64 

90 
65 

90 

70 

86 
54 

78 
58 

79 
63 

72 
62 

84 

67 

85 
65 

85 
62 

92 
66 

84>6 
59«1 

TOCCOA 

MAX 

MIN 

86 

62 

88 
61 

88 
65 

82 
61 

75 
56 

76 

49 

72 
43 

75 
47 

(.82 
50 

84 

66 

82 
62 

77 
50 

79 
48 

82 
61 

83 
53 

89 
58 

87 
60 

87 
61 

82 

69 

83 
59 

86 

60 

90 
63 

83 
66 

75 
47 

78 
52 

75 
66 

75 

66 

77 
55 

81 

65 

86 
61 

87 
62 

81i7 
56.2 

VALOOSTA  WB  A1RP9RT 

MAX 

MIN 

•8 

60 

89 

38 

92 
67 

84 
63 

85 
60 

80 

55 

77 
57 

82 
49 

81 

56 

90 
54 

86 
64 

80 
66 

82 

55 

84 

67 

82 

68 

87 
51 

84 

66 

87 

55 

89 
66 

92 

62 

92 
64 

91 
64 

90 
66 

79 

58 

84 

56 

70 
62 

87 
63 

89 

57 

87 

59 

92 
64 

97 
66 

86aS 
59«0 

HARRENTON 

MAX 
MIN 

88 
61 

90 

61 

90 

62 

90 

62 

77 

56 

78 

<>9 

74 

42 

77 
45 

80 
45 

88 
54 

84 
64 

78 

60 

80 
47 

83 
50 

83 
64 

90 
63 

87 
66 

89 
60 

82 
59 

83 
60 

90 
62 

95 
63 

87 
66 

79 
56 

83 
48 

77 
60 

80 

62 

82 
54 

86 
54 

90 
62 

94 

65 

84.3 
66.2 

WASHl NGTON 

MAX 

MIN 

88 
63 

90 
63 

91 
65 

84 
60 

78 
50 

78 
48 

78 
48 

80 
43 

81 

52 

88 

57 

83 
66 

80 
49 

80 
46 

.84 

47 

84 

50 

90 

57 

87 

63 

88 

61 

82 

67 

84 

58 

92 
61 

93 
63 

89 
66 

80 
47 

84 

51 

75 
60 

SO 
61 

84 

57 

86 
67 

90 
61 

93 
63 

84.5 
55.7 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

88 

58 

90 

61 

95 
65 

90 
62 

87 
57 

84 

61 

80 
64 

85 
46 

85 
51 

92 
53 

92 
65 

85 
62 

82 

61 

84 

63 

83 
56 

90 
49 

82 
49 

88 
53 

90 
60 

93 
62 

92 
63 

95 
63 

90 
.  68 

82 

53 

84 

63 

76 
64 

89 
61 

90 
53 

90 
53 

96 
61 

03 
61 

87.8 
57.1 

KAYNESBORO 

MAX 
MIN 

88 
66 

92 
64 

91 
68 

89 

67 

90 

71 

89 
68 

91 
66 

93 
71 

92 
63 

91 
68 

83 
51 

86 
48 

87 
65 

90 
64 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

88 
61 

90 

57 

92 
62 

85 
57 

80 

53 

80 
48 

77 
49 

75 
40 

81 
45 

87 
54 

84 

61 

78 
48 

78 
45 

82 
46 

84 

51 

90 
51 

88 
54 

90 

58 

91 

68 

93 
60 

94 

63 

91 
62 

87 
63 

76 
47 

82 

51 

81 

69 

84 

68 

87 

56 

91 

51 

90 
61 

97 

65 

85.5 
54.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

A I  LEY 

EVAP 

.23 

.23 

.  23 

.29 

.23 

.25 

.  16 

.24 

.25 

.26 

.30 

.27 

.29 

.28 

.25 

.29 

.11 

.24 

.25 

.25 

.34 

.  18 

.30 

.  17 

.06 

.28 

.34 

.30 

.26 

B7.62 

WIND 

6 

11 

.13 

23 

167 

12 

11 

10 

10 

11 

16 

11 

13 

13 

17 

17 

10 

29 

19 

28 

19 

14 

27 

35 

19 

19 

9 

16 

36 

25 

24 

690 

ATHENS  IB  AIRPORT 

EVAP 

.25 

.26 

.30 

.42 

.32 

.31 

.34 

.27 

.25 

.20 

.36 

.23 

.31 

.31 

.31 

.27 

.41 

.25 

.25 

.34 

.  26 

.29 

.36 

.28 

.30 

.24 

.  10 

.28 

.48 

.30 

.  34 

9. 19 

WIND 

35 

52 

72 

123 

86 

125 

126 

71 

40 

53 

69 

117 

72 

52 

49 

32 

74 

70 

55 

41 

55 

73 

82 

135 

62 

51 

51 

102 

133 

79 

55 

2292 

EXPERIMENT 

EVAP 

.27 

.28 

.28 

.46 

.20 

.31 

.29 

.26 

.21 

.23 

.34 

.24 

.24 

.22 

.33 

.23 

.24 

.30 

.22 

.25 

.26 

.23 

.38 

.15 

.24 

.30 

.04 

.39 

.28 

88.20 

WIND 

47 

43 

45 

100 

77 

108 

80 

55 

35 

60 

125 

128 

54 

33 

65 

30 

25 

38 

32 

25 

45 

75 

125 

100 

40 

60 

88 

87 

88 

47 

35 

1995 

UOGCARDS  MILL 

EVAP 

.21 

.29 

.24 

.31 

.  18 

.30 

.27 

.27 

.  19 

.09 

.  19 

.  14 

.24 

.26 

.26 

.28 

.  25 

.31 

.28 

.26 

.22 

.29 

.  30 

.28 

.  25 

.  15 

.  16 

.29 

.32 

.33 

.16 

7.57 

WIND 

11 

15 

10 

35 

20 

37 

24 

26 

13 

3 

21 

29 

20 

19 

28 

25 

17 

25 

15 

13 

6 

20 

39 

47 

16 

11 

14 

25 

36 

30 

8 

658 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.23 

.25 

.21 

.26 

.26 

.23 

.13 

.26 

.23 

.34 

.23 

.29 

.26 

.23 

.33 

.19 

.33 

.28 

.26 

.24 

.23 

• 

.37 

.17 

.30 

.16 

.28 

.35 

.32 

.29 

.24 

7.95 

WIND 

24 

37 

22 

62 

54 

60 

47 

40 

22 

23 

53 

79 

49 

18 

44 

9 

45 

20 

16 

23 

38 

* 

51 

53 

63 

7 

43 

57 

59 

30 

16 

1174 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.22 

.25 

.22 

.32 

.19 

.28 

.  26 

.26 

.24 

.23 

.  14 

.19 

.20 

.35 

.28 

.27 

.30 

.28 

.24 

.26 

.25 

.17 

.26 

.20 

.23 

.21 

.22 

.34 

.41 

.29 

.39 

7.97 

WIRD 

16 

• 

94 

20 

62 

59 

45 

10 

28 

14 

48 

62 

20 

S3 

30 

45 

44 

27 

39 

16 

20 

54 

57 

39 

21 

12 

57 

45 

56 

24 

Ills 

8*»  r.t«r«iw:.  aot«.  (ollovlns  StfttloD  Indei. 

-  80  - 


STATION  INDEX 


Stabon 


County 


vation 
time 


Observer 


ALBAirr  WD  AIRPCBT 
ALLATOONA  DAM 
AUIA  CAA  AIRPORT 
AHERICUS 

AMBRICUS  SCS  R-7 
ATBEKS 

ATRRNS  COLLECB  OF  ACRI 
ATVtKS  W8  AIRPORT 
ATLANTA  KIRKWOOD 

ATLAJITA  »B  AIRPORT 
ATLAVTA  tB  CITV 
AUGUSTA  »3  AIRPORT 
BAI  NBHIDCE 
BALL  GROtXD 

BEAVFRDAL^: 
8ELLV1LLE 
BLACXBKAKD  ISLAND 
BLAtRS\-lLLe  EXP  STA 
BLAJtELY 

BLITK  RIDCK  S£SVR  DAH 
BRASSrOVN  BALD 
BHUOKLST  1  « 
BRUNSWICK 

BRUMSWICX  CAA  AIRPORT 

BUB!1A  VISTA 
BURTOK  DAM 
BVTLER 
BITTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
CAMP  ETEWAIIT 
CAM  TON 

CARLTON  BRIDGE 
OUtHESVI 

CARROLLTOK 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 

CEDABTOWN 
CHATS WORTH 
CHICKAlUtfCA  PARR 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLERHOffT  3  SW 

CLEVELAND 
CXJLUMBUS 

COLUMBUS  IB  AIRPORT 
CONCORD 

COOL  1 0GB 
COOPER  GAP 
CORCELE 
CCRNELIA 
COV I KGTON 

CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  1  WNW 
CtrrHDEST 
OAHI.ONL-GA 
DALLAS 

DiALTON 
DAWSON 
DAW90NVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN 

DOLES 

D0NAL30KVILLE  2  V 
DOUGLAS 
OOUCLASVILLE 
DOVtR 

DUBLIN 
DUBLIN  NO  2 
EASTMAN 
tDISON 
ILLIJAT 

IHBKY 

KXPERIKlrHT 
PAl RMOUNT 
FAIR  VIEW 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLCHINC  KXP.  STATION 
FLINT STONE 

FOLKSTON 
rOLKSTON  g  SW 
FORT  GAIXES 
rORT  VALLET 
rUMKLIR 


0010  WILCOX 
;0041  BARTOW 

,0053  COOK 

ICO90  MONTGOMERY 

jom  I  BERRIEN 

J  0140 j DOUGHERTY 
0145  DOUG BE RTY 
0180  BARTOW 
0311  BACON 

'0253  SUITTER 

;02St)  SUMTER 
,0430  clahiq; 
0432  CLARKE 
0435  CLARKE 
0446  OE  RALB 

0451  FULTON 
I  0456 1  FULTON 
0495  RICHMOND 
0581  DECATUR 
0603  CREROOE 

0746  tHITFm.D 

I  0787  EVANS 

i0M6  MC  INT08B 

0969  UNION 

^0979  EARLY 

1029  FANNIN 
H70  TOWNS 
12661  BULLOCH 
1340  GLYNN 
134S|CLYMN 

1 1372  MARION 
1413  RABUN 
1425  VAYl.O!! 
1433  RICHMOND 
1463  CR.\DY 

' 1500  MITCHfLL 
1544  LIBERTY 

I  1583  CHEROKEE 
1601  ELBERT 
1619  t'RANELIN 

1610  CARROLL 
1657  MURRAY 
1665  BARTOW 
1670  BARTOW 
1715  POLK 

1732  POLK 

1856  MURRAY 

1906  WALKER 

1927  UNION 

1982  RABUN 

1998  HALL 
2006  WRITE 
2161  MUSCOGEE 
3166  MUSCOGEE 
llStl|PIK£ 

! 2238  THOMAS 
,2246  LUMPKIN 
2266  CRISP 
2283  BABERSHAM 
2318  NEWTON 

2408  FORSYTH 
2429  GORDON 
2450  RANDOLPH 
2473  LUMPKIN 
2485  PAULDING 

2493  IBITFIELD 
2570  TERRELL 
2578  DAWSON 
2627  FANNIN 
2716  WAYNE 

2728  WORTH 
2736  SEMINOLE 
2783  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCRl-VKN 

2839'l,AURENS 
2844  LAURENS 
3966  DODGE 
3028  CALHOUN 
3115  GILMEH 

3147  PAULDING 
3271  SPALDING 
3295  GORDON 
3303  LAMAR 
3312  CLIKCB 

3363  FULTON 
3386  BEN  HILL 
3404  FANNIN 
3409  LIBERTY 
3427  WALKER, 

13460  CHARLTON 
3465  CHARLTON 
3516  CLAT 

. 3544 , PEACH 
3567  HEARD 


'  9  31  59  83  19 
12  34  22  84  56 

;  16'31  08  83  23 
I  10  33  11  B2  34 
1 16  I  31  33  83  13 


6  31  34 

I  6  31  32 
31  34  10 
I3I3I  32 
6 '32  04 


12 


34  57 

32  09 
31  39 


15  : 


I  51 


15  30  44 

3131  37 
9  32  33 
3  33  17 


82  01 

82  07 
85  03 

83  53 
85  06 


84  09 
84  1) 
84  44 

82  31 
84  13 


6133  06  64  15 
10! 33  57  83  23 
10  I  33  56  83  23 
1033  57'83  19 

9  33  45|84  19 

'  6l33  39  84  25 
3  I  33  45  I  84  23 
14. 33  22  81  38 
6  I  30  94  84  35 
51 31  20  84  23 


i  L.  EIXBRBEE 
1  HARVEV  C.  MOTT 
>  BROOKS  ALDERMAN 
.  JAMES  A.  STACY 
■  ROY  E.  SOLLAND 

,  D.  W.  E8DSNAN 

WFJTHER  BUREAU 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 
PROF.  J.  P.  KINNET 

MID  SOIL  CONS.  SERVICE 
8A  PROF.  E.  S.  SELL 
6P  PROF.  W.  0.  COLLINS 
7A  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A  O.  H.  HADLEY 


I  MID 


84  49 

61  38 
81  13 

83  36 

84  57 


t  83  49 


7,34  53  I 
,    7  34  52  I 
I  11  32  23  I 
I   2' 31  09  81  29 
I   2131  09|81  23 

6'32  19|84  31 

14  34  4783  32 

6  32  33  84  14 

14  33  22|8J  57 

b  30  53  I  84  12 

6  31  14  84  13 
I U , 31  52  81  37 

5  34  14  84  29 
14 1  34  04  82  59 
141 34  22| 83  14 

17' 33  35  I  85  04 
12  34  36 1  84  42 
5'34  10  84  48 
!;  '34  09 '84  50 
4j34  03  85  21 

4  '34  01  85  14 
12  34  46  84  47 

; 18,34  35.85  16 
7l34  4SI83  54 
1 14  34  S3|b3  24 

3  I  34  27 1  83  48 
3  34  36  83  46 
3 '32  28  84  59  , 
3  32  31  84  56  1 
^    6  33  06  84  26 

8  31  01  83  52 
; 12f34  38  84  03 
6|31  58  83  47 
14134  20 1  83  32 

9|33  3S|83  52 

3  34  13  I  84  08 
12  34  27i85  06 

6  I  31  46  I  84  48 
3  34  32  83  59 
Si  33  55  84  SO 

12  34  46  84  58 

6  31  47  84  27 

5  34  25^84  08 
7' 34  46, 84  13 

l'3I  39|ai  49 

e' 31  42! 83  S3 

6,31  02  84  50 

13|31  30182  51  ' 

3  33  45  84  45 

11,32  35  81  43 

!  I 

10  32  33  83  54 

10,32  32  82  34 

9(32  12  83  11 

6  31  34  84  44 
12  34  42  84  28  I 

X7| 33  51  84  59  I 
61 33  161 84  17 

12  34  26, 84  42  I 
el  33  03 1  84  07 

16130  41 1  82  34  | 


5  I  34  07  84  19 

16'31  43  63  IS 

7  34  51  84  30 

2  31  53  81  24 

16  34  56  65  21 


6P, 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOBN  E.  TOOLE 
E.  C.  GHOGAN 

.  BENRY  £.  WARHACK 
1  HENRY  C.  BRARN 
.  U.S. FISH  l>  WLDF  SER 
,  GEORGIA  HTN  EXP  STA 
J.G.  STANDIFER 

L  TVA-llO 

>  TVA-147 
CROMLEY 
ROBERTS 

I  CIVIL  AERO  ADM. 

'  COUNTY  AGENTS  OFFICE 
"      W.  HUCKEH 

roUNTAIN  SMITH 
.  EDWIN  S.  EPSTEIN, JR 
■  J.  D.  BELCHER 

I  JAMES  B.  SPENCE 

F.  BLESSINGTOK 
B.  TEASLEY 
D.  MOORE 

I  JESSE  N.  BELLAMY 

.  CARROLL  8RCSTINC  CO 
.  RALPB  M.  HESSER 
'  TMOMAS  A.  EVANS 

P.  TATUM  ' 

>  CORPS  OF  «NGINEERS 

CHARLES  R.  BRUMBY 
FRANCIS  R.  KBKDRICK 
U.S. DEPT.  KTTEKIOR 
TVA-570 

MRS. GRACE  H  BREWER 


E.  QUILLIAN 
8A  MARY  L.  SUTTON 
7A  A.   LESTER  HEAIIN 
t  HID  U.S.   WEATHER  BUREAU 
.  SMITH 


MID 


6A 


C.  W.  ELLINGTON, JR. 
HARRY  H.  BUTLER 
S.  E.  COX 
THEO.    B.  LITTLE 
RKV.  WALKER  COMBS 

MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  II,  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
MISS  EMILY  CAILLARS 
MISS  EVELYN  J.  TINHEY 


8A  JOHN  H.    MC  LELLAN 
7A  3.   N.  KENNEY 

PKARL  P.  CHAMBERS 
8A1TVA-633 

8A|MRS.ETa£L  H.  THOHPSOl 


Mil 


234  6P 

361  8A 


946  HID 

725  6P 


JCmN  R.  RUSS 
8A  j  CARL  J .  PATTERSON 
8A I  FRANK  SIMMONS 
SA'LEONA  fl.  THOMPSON 
8A|B.  H.  EVANS 
I 

6A  W.  LEO  SCARBOROUGH 
MID  J.  L.  PRYOR  I 

eA  HR5.  ALICE  PAUL 
MID  DAN  W.  BAMMACK 

8A  A.  D.  DOVER 

Ba!mI8S  JANET  ALLGOOD 

ba i l .  c .  olson 
8a  dymple  d.  warhack 
«pIm.  r.  bush 
mid'st. regis  paper  co. 


I  LEE  LLOYD 
>  OKEFENOKEE  WLD  LF  R 
I  MRS.  KAYHE  R.  HATES 
I  OLIVER  I.  SRAPP  I 
I  0.  W.  BURNS  i 


Refer 

to 
tablee 


2-345 

2  3  4  5 

2  3  4  5 

3  3  4  5 


Statio 


GAINESVILLE 

CLENNVIt.LE 
j   GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
!  GRIFFIN 

I  HAMILTON  6  V 
I  HARALSON 
'  BARTWKLL  3  W 
BAWKIHSVILLK 
'  HAZLEBURST 

,  HEMPTOWN  GAP 
HOGCARDS  HILL 

'  JACKSON  DAM 
JASPER 

,  JASPER  7  W 

JKSUP 

JOHNTOWN 

JONESBOKO 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LA  GRANGE  5  W 

LI HE  BRANCH 

I  LINCOLNTON 

,  LISBON 

LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
'  LUMPKIN  3  S 

MACON  *B  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIDVILLE 

HILLEDGEVILLE 

HILLSN 

MONTEZUMA 
,  MONTICELLO 
,  MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  W 
I  NEEL  GAP 

!  NEWNAN 


County 


HAU. 

TATTNALL 
HARRIS 
GREENE 
SPALDING 

HARRIS 

cowrrA 

HART 
PULASKI 
JEFF  DAVIS 

NION 
BAKER 
BUTTS 
PICKENS 
PICKENS 


4671  WAYNE 
4688  DAWSON 
4700  I  CLAYTON 
4854  j BARTOW 
4941 iWALKER 

4949  TROUP 
4954  I  TROUP 
3193  POLK 
5204lLINCa,N 
5231|LINCOI.N 


TOWNS 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 


5447|01BB 
! 5633  I  JACKSON 
56S8  BURKE 
5874  I  BALDWIN 
5B82|JENKINS 

5979 j MACON 
5968  JASPER 
8087  COLQUITT 
6126  'wheeler 
16266 |UNION 

6335  COWETA 


NEWTON  EXP  STA  PTNEY  P  16359 'BAKER 
NOONTOOTLA  CREEK  |6399, FANNIN 


I  PEARSON 

'  PINE  MOUNTAI 

i  QUITMAN 

I  RESACA 

,  RISING  FAWN 

ROME 

ROME  8  SW 
HOME  WB  AIRPORT 


'6879  ATKINSON 
17046  HARRIS 
7276  I  BROOKS 
17430 [CORDON 
j7499 I DADE 

1 7600  FI,OYD 
7605 
7610  ! 


SAVANNAH  USDA  PL.GARDEN7842  ICHATBAM 


SAVANNAH  WB  I 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
I  SPARTA 
I  SPARTA  NO  2 

STANLEY  GAP 
j  SUCHES 

SUMMRRVILLE 
j  SWAINSaORO 
I  SWEET  GUM 
I  SYLVAN I A 
;  TALBOTTON 

'  TALLAPOOSA  2  NW 

TAYLORSVILLE 
I  TBE  ROCK 
'  THOHASVILLE 

TIPTON  2  N 

i 

I  TITUS 
TOCCOA 

TRAY  HOOnAIN 
TUNNEL  HILL 
VAI,DOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
,  WALESKA 
WAHRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  SCS  3 

WAYCROSS 
WAYNESBORO 
WEST  POINT 
WINDER  3  NW 
.  WOODBURY 


WEW  STATIONS 


7847  CHATHAM 

7860  IcHATHAM 
8223  HANCOCK 
'8228  HANCOCK 
8269  GILMER 
8414  UNION 


CHATTOOGA 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

HARALSON 

BARTOW 

UPSON 

THOMAS 

TIJT 

TOWNS 

STEPHENS 

TOWNS 

WHITFIELD 

LOWNDES 


18969  , LOWNDES 
9077  ICHEROKEE 
9141  IWARREN 
'9157  jlriLKES 
19169  OCONEE 

19186  If  ARE 
|9194  IBURKE 
19291  ITROUP 
,9466  jflARROW 
^506  MERIWETHER 


1  34  IS 

t  31  36 
)  32  36 
>|33  34 
»  33  13 


83  SO 
.81  36 
89  OS 

83  11 

84  16 


Observer 


Refer 

to 
tables 


6P  8A  SAM  8.  BARBER 
8P    8P  W.  C.  BARNARD 

6A  CA.  POWER  COMPANY 
630,  6P,   8A  MRS.LILLIE  CHRISTIE 
975    6P    BA  MRS.  EMUA  MATHEWS 

MID  BLUE  SPRINGS  FARM 
MID  MRS.  RUTB  T.  CABLE 
750    6Pl  6P  MAX  G.  PFAENDER 
239    6P    8A.R.  A.  HC  LEITDOr  1 
MIDjWILLIB  J.  ELLIS  I 

7  ,34  53  84  06      2100  I       ;  8a!tVA-131 
6  31  12  84  27        132  HID    8A  EMORY  UNIV.  FLD.STA 
9133  19  83  31  MID  GEORGIA  POWER  CO 

5  34  26  84  26       1480     7P 1   BA  JOBS  H.  DILBECf 
MID  HENHT  TStMASON 


3  32  45  84  98 
!  6  33  14  84  33 
14  34  22  82  58 
9  32  17  83  28 
13 '31  32  82  36 


,  5  34  29  84  30 

,   1  31  37  81  53 
'  5  34  31  84  17 
6  33  31  84  21 
!  5  34  14  84  57 

I  4  34  42  85  17 

3 '33  02  85  02 
3  33  02  89  06 

'  4  33  96  85  16 
14  33  47  82  29 

|14  33  57  82  33 

1  7  !34  56  83  39 

II  133  00  82  24 
'  9|31  56  82  41 

3  132  01  84  48 
j  9132  42  83  39 

,  9  32  SO  83  36 

10  34  19  63  34 

1 11  32  50  62  14 

110,33  03183  13 

jll j32  48181  56 

'  6  132  18  84  02 
;  9  33  18  83  41 
II6  31  11  83  48 
10  '32  12  82  38 
'  7  34  44 '83  55 

6 ,33  23 '84  48  I 

6  31  23  1 84  37  I 

7  34  42  |84- 14 
3  134  00 '84  10 
7  34  58  84  OS 

Il3  jsi  18  82  91 
I  3  32  47  84  31 
16  30  47,83  34 
12  34  34  84  57  ' 
18  34  49 !85  32  1 


12 


4  34  15  185  10 
4  34  10  85  16 
4  21  85  10 
2  32  00  61  12 
2  .32  OS  81  12 


2  '32  00  80  52 
jll  133  16  82  38 

11  33  17  i62  39 

12  34  47  |84  18 
7  34  41 |84  01 

4  34  29  'sS  21 
11  132  36  82  20 

7  34  36  84  13 
14  |32  43  81  38 

6  |32  40  84  32 

17  33  46  85  18 

5  I34  OS  84  39 
I  6  32  58  ,84  14 
I  8  30  50  83  59 
16  31  27  183  32 

I  7  I34  57  Iss  38 
|14  |34  36  |83  20 

7  :34  48  83  43 

18  |34  52  85  02 
16  30  SO  83  18 

16  30  47  83  17 
9  34  19  64  33 

II  33  24  82  40 
14  33  44  82  44 

10  33  52  83  23 

13  31  13  82  23 

14  33  05  82  01 
?  32  52  ,95  11 

10  34  01  83  46 

6  32  59  84  33 


MID  A.C.  MAYERS 
I        MID  HISS  M.  L.  FAOBETT 
BA  E.  J.  SWijrr.  JR. 
8A  WALTER  N.  COX 
810    6P    8A  JOBN  R.  BEAVERS 

740    6P|  7A  PAUL  B.  3MITB 

hid' CLARENCE  W,  WBlTLETf 
MID  CORPS  OP  ENCIMKERS 

500  8A  JAMES  V.  BLACKWELL 

j        hid. SEE  (2502) 


{CLOSED  11/24/30 


2200  I 


8A1TVA-I53  3 

337;  6P    6P  NESDIT  BASER  2  3  4  9 

190    9P|  8A  w.  ALEX  JERNICAN  3  3  3 

iMID  BOY  E.  HOUSE  3  4 

362  MIDiMlD  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 


6A 


180  I  7P    7P  I 


8A  MACON  TEL.  PUB.  CO. 
7A  EARL  L.  SAILERS 
8A  MRS.  C.  M.  HAND 
8A  ,H.  LOUIS  HOHNE 


2  3 


:  G.  MC  ( 


2050 
1025 
1740 


820 


8P  7A,H.  W.  COLLINS 
6P  I  6P  H,  C.  BENTON 
5Pl  5P  CITY  OF  MOULTRIE 

1  7A  L.  G.  REYNOLDS 

|MID  TVA-135 

4P    8A  |D.  M.  EDGE 

MID'emQRT  UNIV  FLD.STA. 
8A  ]TVA-112 

8A ,MRS.  H.  B.  DEHPSET 


MID  I  JOBN  E.  XIRKLAND 
'    6P  C.  C.  GOODMAN 
':  8A  MRS.ROSSIE  D.  JOMKS 


7A  TVA-669 


617    6P    SAiMISS  MART  TOWERS  3  3 

700  I        MID  'J.K.  MONTGOMERY, JB.  3  ■ 

643  |m1D  MID  U.S.  WEATHER  BUftEAO  2  3  ■ 

22  MID    8A  0.  A.  BISSETT  2  3 

48  MIDiMID  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  ' 

10    6P  I  6P  MRS.H.C.KLINGENSMITH  2  3 

357  I          8A  HARRY  DICKENS  3 

!hID  VM.  H.  WARSEN  3  'i 

iMID  TVA-111  3  i 

8A|TVA-115  3 

8A  JAKES  R.  BURGESS  3 

8 A  COUNTY  AGR.  EXT. OFF  2  3 

MID  TVA-129  3  4 

MID  CITY  POWER  ft  WTR  CO  3  < 

730    5P    BA  L.  R,  MINER,  SR.  2  3 

1000  i  5P    5P  MRS.  MAOD  M.  HACOOD  3  3 

I          8A  DR.  W.K.  COUSINS  3 

I        MID  CECIL  HARRIS  3  4 

276    6P     8A  MRS.  SARAH  P. PORTER  2  3 

370    8A    8A  ;FRED  BELL  2  3 


8A  TVA-574 
'    6P  MRS.  ESTELLE  DEAL 
■MID  TVA-154 
7A  TVA-392 
MIO  EUGENE  STROM 


197  MID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU    3  3  • 

7A  MRS.  MART  P.  CLIKE  3 
900    8T>     8A  L.  MONROE  CASON  2  3 

616    BP    8A  MRS.  HAZEL  S.  TUCKErI  2  3 

MID  SOIL  CONS  SERVICE       '       3  . 
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8A  F.    W.  MTRICS 
8A  WILLIAM  B.  FORNEY 
8A  J,    SMITH  LANIER 
MID  WILLIAM  E  PARKER 
8A  MISS  ANNIE  REID 


i-KTOWAH;  6-FLIHT; 


i-OCHIJX:K0NHEi 


-OCONEE;     11-OCESCHEE;     12-OOSTANAULA;  13-SATILLA; 


14-SAVAHNAHi 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers" in  the   index  number  coliunn  of  the  Station  Index  are 
assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles 
and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this 
bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in 
°F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are 
based  on  a  daily  average  of  65° F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau 
type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5,  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5, 
is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured 
amounts. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  ratio  of  1  inch 
water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

-   M     1  to  9  days  of  record  ftlssing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree 
day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
value  for  a  full  month. 

R    Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3 
are  from  non-recording  gages. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  sub- 
scription includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

WRPC,  Chattanooga,  Tenn.  7/24/51  9' 
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GEORGIA  -  JUNE  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  averaged  almost  exactly  normal  in  both  t^perature  and  precipitation.  More  effec- 
tive precipitation  brought  about  substantial  improvement  in  crops.  Light  to  moderate  damages 
resulted  from  severe  local  thunderstorms  in  the  Atlanta  area  on  the  8th  and  25th.  Rivers  re- 
mained at  normally  low  stages  throughout  the  month. 

Abnormal  warmth  that  prevailed  at  the  close  of  May  continued  through  the  first  five  days  of 
June,  the  peak  of  this  warmth  being  on  the  3rd  when  maximum  temperatures  rose  to  near  100° 
or  slightly  higher  at  many  central  and  southern  stations.  Generally  fair  weather  prevailed 
during  this  period,  with  scattered  light  showers  in  eastern  counties  on  the  3rd  and  more  gen- 
eral scattered  showers  on  the  5th.  Temperatures  moderated  after  the  5th  and  remained  near  or 
slightly  lower  than  normal  through  the  20th,  but  daily  maxima  rose  to  90°  or  higher  over  most 
of  the  central  and  southern  sections  from  the  5th  through  the  15th.  Light  to  moderate  showers 
overspread  most  sections  from  the  7th  through  the  9th.  Moderate  to  heavy  rains  fell  during 
the  two  periods,  12-13th  and  16-17th,  after  which  soil  moisture  was  adequate  in  most  areas  of 
the  State.  Abnormally  warm  weather  prevailed  throughout  the  last  10  days  and  was  rather  hot 
from  the  22nd  through  the  28th  during  which  temperatures  reached  100°  or  slightly  higher  over 
most  of  the  central  and  southern  divisions.  Light  scattered  showers  occurred  on  the  19th  and 
20th  and  practically  every  day  from  the  24th  to  the  close  of  the  month. 

Temperatures  averaged  79.0°,  or  0.4°  above  normal,  and  station  averages  ranged  from  70.7°  atW 
Blairsville  Experiment  Station  to  82.7°  at  Fitzgerald.     The  hottest  days  were  the  3rd  and  23rd 
or  24th,  when  many  stations  reported  tenperatures  of  100°  or  sli^tly  higher;  the  highest  read- 
ing in  the  State  was  104°  at  Augusta  on  the  3rd  and  Fort  Gaines  on  the  24th.     The  coolest  day 
was  the  11th  in  northern  and  central  sections  and  1st  or  2nd  in  the  south,  with  low  readings  j 
mostly  between  55°  and  65°;  the  lowest  temperature  was  50°  at  LaFayette  on  the  11th.     The  num-l 
ber  of  days  with  temperatures  as  high  as  90°  ranged  from  about  10  in  the  far  north  to  morel 
than  25  at  many  eastern  and  southern  stations.  I 

Precipitation  averaged  4.44  inches,  or  0.02  inch  below  normal,  and  station  totals  ranged  from||l 
0.54  inch  at  Fitzgerald  to  11.23  inches  at  Neel  Gap.     Totals  in  excess  of  8.00  inches  were  ' 
limited  to  about  12  far  northeastern  counties,  niiile  less  than  2.00  inches  occurred  at  about 
12  widely  scattered  southern  localities.     The  greatest  precipitation  in  24  hours  vas  4,05 
inches  at  Mldville  on  the  13th,  and  only  five  other  stations   (Bellville,  Hazlehurst ,  Svains- 
boro,  Taylorsville  and  Young  Harris)  had  24-hour  precipitation  heavier  than  3,00  inches. 

Property  damages  resulted  on  the  8th  and  25th  in  the  Atlanta  area  due  to  high  winds  and  heavy 
rainfall  accompanying  severe  thunderstorms.  High  winds  on  the  8th  blew  down  many  power  and  I 
telephone  lines  and  trees,  demolished  a  10-car  garage,  damaged  a  home  and  several  automobiles,] 
and  caused  numerous  other  damages  of  a  minor  nature;  losses  were  estimated  at  $15,000.  On ) 
the  25th,  high  winds  again  blew  down  numerous  power  and  telephone  lines  and  trees  and  did  j 
damage  to  several  houses,  broke  out  several  plate  window  glasses,  and  other  miscellaneous'! 
damages;  heavy  rains  flooded  low-lying  streets,  causing  some  damage  to  merchandise;  losses,  i 
from  this  storm  were  about  $5,000. 

■ 

Lightning  injured  a  child  near  Hapevllle  on  the  26th,  and  a  man  who  had  sought  refuge  under' 
a  tree  from  a  thunderstorm  near  Union  City  on  the  28th  was  killed  by  lightning. 

Hot  and  dry  weather  during  the  first  few  days  was  unfavorable  for  crops,  and  it  accentuatecSl 
drought  in  the  northern  part  of  the  State.  Light  to  moderate  showers  from  the  7th  to  9tha 
and  more  generous  widespread  rains  in  the  two  periods,  12-13th  and  16-17th,  effectively  re-- 
lleved  drought  in  the  north  and  substantially  replenished  soil  moisture  in  all  sections,  andd 
rains  occurred  often  enough  during  the  latter  half  of  the  month  to  preserve  fairly  good  mois-- 
ture.  Practically  all  crops  made  steady  Improvement  in  condition  and  growth  after  the  firstti 
week.  Harvesting  of  grain,  vegetables,  and  peaches  was  fairly  active,  and  harvesting  of  tobac— I 
CO  began  late  in  the  month.   —  R.L.C. 
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In  addition  to  the  c  lima  tol  lea  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic ' 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  were' 
issued  monthly  for  each^of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemiia- 
tlon  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Hany  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  througt  ;l 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  lodlvidualf  H 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

JUNE  1951 


Wiod  duection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
pexceot 

Number  of  days  vrith  precipitation 

o 
n 

a 

SUtion 

Prevailing 

III 
sal 

Ck.:a  a 

Average 

S  e 

Direction 
oi 

iastest  mile 

Date  oi 
taateat  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

01-09 

A 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ALBANY  WB  AP 

W 

12 

- 

81 

82 

41 

53 

4 

4 

3 

0 

3 

0 

14 

5.5 

ATHENS  WB  AP 

0 

1 

7 

4 

2 

0 

14 

5.1 

ATLANTA  WB  AP 

NW 

14 

7.3 

40 

S 

28 

80 

82 

51 

61 

3 

1 

8 

3 

0 

0 

15 

79 

5.6 

AUGUSTA  WB  AP 

S* 

10 

5.9 

27» 

WSW 

9 

87 

84 

51 

68 

1 

2 

8 

1 

1 

0 

13 

5.6 

COLUMBUS  WB  AP 

f 

11 

82 

81 

50 

60 

2 

4 

3 

2 

2 

0 

13 

5.7 

MACON  WB  AP 

WNW 

10 

32 

s 

30 

78 

80 

45 

58 

6 

1 

3 

1 

1 

1 

13 

81 

5.7 

ROME  WB  AP 

SW 

13 

90 

89 

54 

69 

1 

7 

2 

4 

1 

0 

15 

5.7 

SAVANNAH  WB  AP 

SW 

18 

e.9 

29 

NE 

24 

86 

84 

52 

71 

5 

2 

4 

2 

1 

0 

14 

80 

5.9 

VALDOSTA  WB  AP 

SW 

21 

3 

5 

4 

3 

1 

0 

16 

6.2 

*  Not  necessarily  the  fastest 
alle  as  data  are  from  visual 
observat loo. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

S.2 
<  S 

Year 

e 

1 

• 

ts  e 

1 

« 

e 
> 
< 

High 

i 

Aver 

~  0 

is 

1892 

78.2 

100 

54 

6.08 

12 

1893 

77. 1 

-as. 

52 

6.03 

11 

1894 

78.2 

104 

39 

2.82 

6 

1895 

78.6 

104 

43 

3.90 

8 

1896 

78.2 

104 

46 

3.61 

9 

1897 

81.5 

104 

47 

3.49 

8 

1898 

80.7 

103 

50 

3.34 

7 

1899 

80.6 

105 

50 

2.43 

6 

1900 

77.0 

99 

53 

8.59 

17 

1901 

78.2 

103 

47 

5.27 

12 

1902 

80.0 

103 

49 

3.91 

6 

1903 

75.0 

99 

41 

5.  97 

11 

1904 

77.9 

103 

44 

3.02 

7 

1905 

79.4 

102 

44 

3.63 

8 

1906 

79.2 

103 

55 

6.33 

9 

1907 

76.7 

101 

43 

4.39 

7 

1908 

78.0 

103 

50 

3.32 

7 

1909 

79.1 

103 

5. 17 

11 

1910 

75.8 

101 

39 

7.23 

13 

1911 

81.3 

105 

48 

2  .85 

7 

1912 

76.0 

102 

42 

6.64 

11 

1913 

76.8 

104 

40 

5.04 

10 

1914 

82.4 

109 

51 

3.73 

8 

1915 

78.4 

106 

43 

3.66 

8 

1916 

77.7 

101 

43 

4.31 

10 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lov/est 

Average 

No.  oi  di 
.01  OI  m( 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

78.0 
79.3 
77.9 
78. 1 
80.5 

103 
105 
101 
105 
104 

41 
47 
53 
47 

52 

2.98 
4.13 
6.  18 
3.38 
2.46 

7 
8 
12 
7 
7 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

79. 1 
76.8 
80.  1 
80.8 
78.  1 

104 
99 
105 
105 
102 

48 
43 
45 
49 
39 

5.  19 
5.  63 
4.60 
3.23 
4.  17 

10 
12 
10 
8 
10 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

78.3 
76.9 
76.5 
76.3 
80.4 

108 
105 
103 
106 
109 

50 
43 
44 
38 
41 

5.  81 
5.  89 
5.33 
3.98 
1 .84 

14 
13 
12 
10 
5 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

78.5 
79.3 
79.6 
78.6 
79.6 

107 
108 
103 
103 
106 

46 

-24. 

49 
44 
36 

6.69 
2.95 
5.  12 
2.74 
3.  17 

14 
7 

10 
7 
7 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

80. 1 
76.6 
79.8 
78.3 
78.9 

101 
99 
103 
102 
105 

47 
48 
51 
45 
43 

4.50 
5.50 
4.93 
4.80 
6.46 

10 
11 
13 
11 
14 

Temperature 

Precipitation 

Year 

c 

tj> 

e 

-Si 

a 
> 
< 

Highe 

o 
S 

.3 

Avera 

No.  oi 
.01  or 

1942 

78.8 

100 

50 

5.39 

11 

1943 

81 .  1 

105 

52 

4.41 

10 

1944 

81.0 

106 

4G 

2.84 

7 

1945 

79.2 

105 

41 

3.35 

8 

1946 

77.0 

101 

39 

4.35 

S 

1947 

77.  2 

102 

43 

5.  23 

9 

1948 

79.  2 

103 

45 

2.87 

9 

1949 

77.3 

98 

42 

5. 10 

1950 

79. 1 

107 

44 

3.35 

1951 

79.0 

104 

50 

4.44 

PERIOD 

78.6 

4  .46 

See  reference  Dotes  followiDg  Station  Index 
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OJMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

t 

M 

£ 

Dat* 

0 

.J 

• 

Q 

Degree  days 

No.  of  days 

3 

0 

(- 

Departure 
from  normal 

Qreatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

1  s 

3 

jO 

Max.  depth 
on  ground 
at  oban. 

• 

2 

0 

s 

o 

• 

e 

0 

S 

0 

o 
tn 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

96 

25 

54 

11 

14 

Q 

4.24 

.  0 

8 

4 

7fi  1 

_  \  ^2 

24 

1  \ 

.  - 

1  '  nfi 

13 

g 

77  % 

_     _  Q 

102 

3 

54 

11 

1 4 

Q 

6.43 

2  '  86 
* 

1 '  76 

.  0 

1 2 

2 

ATHENS  we  AIRPORT 

76  *  8 

99 

56 

11 

\  \ 

0 

7.87 

1  '  54 

.  0 

14 

g 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

77.5 

.8 

96 

24 

61 

11 

0 

12 

0 

4.86 

.92 

.89 

28 

.0 

0 

12 

3 

0 

ATI  &MTA    un  CITV 

77.2 

1 . 2 

95 

23 

62 

8 

12 

Q 

5.61 

1.87 

2.12 

25 

.  0 

10 

1 

dLM  J  n3  V 1 1.I.C    CAK  j|« 

70^7 

-  4.4 

4+ 

9 

0 

4.49 

l!70 

13 

.  0 

0 

10 

4 

/"ADI  TOM  RRTIV^P 

76.2 

-  1.0 

102 

4 

52 

11 

14 

0 

8.90 

4.85 

1.78 

4 

.  0 

0 

13 

7 

2 

CARTERSVILLE 

77.3 

-  .2 

96 

24 

56 

11 

0 

15 

0 

4.51 

.65 

1 .03 

13 

0 

9 

1 

CEOARTOWN 

76.8 

-  .4 

95 

1  + 

56 

11 

0 

14 

0 

6.43 

2.48 

2.75 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

CLAYTON 

71.1 

-  .5 

93 

3 

52 

6 

5 

6 

0 

8.98 

3.69 

2.20 

17 

.  0 

0 

14 

6 

3 

DAHLONECyV 

7^  *  S 

_  ^  •  ^ 

0 

7 . 02 

^  * 

.0 

9 

6 

7^*1 

94 

2 

54 

10 

0 

6.28 

7 '  nft 

.0 

13 

5 

GAINESVILLE 

98 

^ 

55 

11 

0 

7.04 

7  '  fil 

1  "  Q7 

q 

.0 

12 

5 

HARTWELL  3  W 

77  *  4 

1 

102 

56 

5 

14 

0 

5.81 

2 "  15 

'  95 

30 

.0 

11 

6 

JASPER 

75.6 

.4 

97 

3 

55 

1 1 

0 

12 

0 

5 . 68 

1  .20 

1 .  75 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 

LA  FAYETTE 

96 

50 

11 

1  ^ 

4.  77 

■ 

1  ' 

10 

ROME 

-     •  * 

95 

56 

1 1 

4.64 

n 
■  _ 

10 

]^ 

ROME  we  AIRPORT 

•7t  *  C 

97 

14- 

54 

11 

- 

4.60 

1  *  /  7 

17 

yi 

14 

5 

TALLAPOOSA  2  NW 

74  5 

9* 

52 

11 

10 

4.85 

83 

1  '  90 

75.5 

-  .4 

95 

24 

57 

11 

0 

9 

0 

7.32 

2.98 

1  .89 

8 

.  0 

0 

12 

5 

2 

WASH INGTON 

79 . 1 

-     .  3 

101 

58 

11 

14 

5.28 

1  . 28 

1.10 

^ 

DI VI S ION 

6. 16 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

"  ^ 

103 

61 

11 

3.  38 

1 .  70 

1  '  1  ^ 

.  0 

12 

2 

1 

AUGUSTA 

ftn  *  R 

104 

64 

1 1 

fl 

\l. 

3 . 48 

1 1 

3 

1 

BROOKLET  1  W 

fln  A 

98 

26 

64 

1+ 

1.72 

_  - 

'  fin 

0 

9 

1 

Q 

CARROLLTON 

76  7 

■  J 

98 

56 

11 

16 

3.23 

*  34 

1 "  10 

1 1 

1 

COLUMBUS 

81 .0 

.7 

101 

24 

63 

3 

0 

25 

0 

3.88 

.04 

2.15 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

COLUMBUS  WB  A I RPORT 

7fl  ^ 

100 

60 

12 

5.43 

11 

COV INGTON 

•  ^ 

101 

5A 

56 

1 1 

4.58 

1  * 

8 

3 

2 

DUBL IN 

100 

63 

3+ 

0 

3.07 

cl 

.  0 

1 1 

1 

EXPERIMENT 

77  *  9 

■  ^ 

99 

23 

61 

10+ 

13 

0 

4.26 

07 

1  '  76 

26 

11 

3 

FAIR  VIEW 

79.3 

I'.b 

101 

23 

61 

12 

0 

21 

0 

1.53 

-  2.15 

.51 

25 

.  0 

0 

10 

1 

0 

FORT  VALLEY 

79.9 

.5 

97 

23 

65 

11 

0 

21 

4.93 

.08 

2.83 

25 

0 

12 

2 

2 

GREENSBORO 

78.5 

.6 

100 

3 

59 

1 1 

0 

14 

0 

4.79 

.91 

1 .20 

9 

.  0 

0 

10 

6 

1 

GR IFF  IN 

78  .1 

.2 

97 

24 

63 

11 

0 

11 

3.22 

-  .86 

1.70 

25 

.  0 

0 

7 

2 

1 

LA  GRANGE 

78.3 

.0 

99 

23+ 

58 

12 

0 

18 

0 

4.69 

.29 

1 .66 

28 

0 

15 

3 

1 

LOUISVILLE 

79.6 

.3 

102 

3 

62 

18 

0- 

20 

0 

5.11 

1  .04 

1.32 

13 

.0 

0 

14 

3 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

?o  '  ? 

100 

65 

11  + 

0 

5.64 

2 . 69 

1  ^ 

.0 

7 

3 

^ 

M  I  LL  EDGEVILLE 

100 

59 

11+ 

0 

4 . 48 

■ 

.0 

12 

2 

7q  "  Q 

102 

I. 

63 

11 

Jrt 

0 

5.82 

7  *  15 

57 

.0 

10 

3 

MONTICELLO 

78  1 

98 

3+ 

58 

11 

0 

18 

0 

5.47 

1.07 

1 . 36 

25 

.0 

0 

14 

5 

NEWNAN 

76.7 

-  1.1 

96 

23 

62 

11+ 

0 

8 

0 

2.36 

-  2.02 

61 

25 

.0 

0 

12 

1 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

97 

?^ 

60 

2 

0 

20 

4.51 

1 . 35 

■  ^ 

^ 

3 

SWAINSBORO 

79 . 8 

102 

24 

61 

2 

0 

26 

4.69 

3.72 

13 

0 

_ 

1 

TALBOTTON 

79 . 0 

.  5 

98 

24 

60 

12+ 

0 

23 

3.35 

-     .  75 

1 . 25 

n 

0 

WARRENTON 

78 . 6 

.  1 

103 

3 

61 

11 

0 

14 

4.33 

.  28 

1 . 25 

1 3 

"  ^ 

0 

13 

WAYNESBORO 

0 

6.72 

2.03 

I  .65 

12 

.0 

0 

7 

5 

3 

WEST  POINT 

79. 1 

•  * 

99 

23 

60 

10+ 

^ 

22 

5.29 

.  93 

1  . 64 

25 

.  0 

8 

5 

^  1 

D I VI S ION 

79 . 1 

4.23 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

79 .  9M 

100 

25 

60 

2 

25 

4.78 

2 . 50 

1 3 

■  ^ 

8 

3 

^  1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

79 .  9M 

.  0 

3.18 

-  .82 

1 . 26 

2 

1 

ALBANY 

62 . 4 

1 . 5 

99 

24+ 

66 

2 

26 

3.86 

—  .66 

1 . 56 

20 

n 

3  1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

101 

23 

64 

2 

0 

27 

5.09 

*  Q 

10 

ALMA  CAA  AIRPORT 

79.7 

.8 

100 

24 

56 

2 

0 

27 

0 

1.71 

-  3.34 

.67 

24 

.0 

0 

10 

1 

0  1 

AMER I CUS 

80  ■  8 

.  8 

98 

23+ 

63 

12 

0 

28 

3.  94 

-     .  37 

1.19 

26 

•  ^ 

1 0 

^  1 

BA INBRI DGE 

80 . 2 

-     .  4 

99 

28 

60 

2 

0 

25 

1 . 90 

26 

1 1 

■ 

1 

60. 3 

96 

10+ 

62 

2 

19 

3.61 

1 . 27 

1 3 

0 

2 

^  1 

BLAKELY 

80.  9 

1 . 0 

97 

65 

7+ 

0 

26 

3.24 

-   1 . 30 

2.14 

19 

0 

0 

1 

BRUNSWICK 

81.5 

.6 

97 

'1+ 

65 

2 

0 

23 

0 

4.82 

-  .72 

1.66 

30 

.0 

0 

6 

3 

2  1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

80.  4 

96 

10 

65 

2 

0 

13 

4.05 

-     .  72 

1 . 15 

15 

■  ^ 

0 

3 

J  1 

CAIRO  2  NNW 

79.  6 

-     .  3 

95 

23 

60 

2 

0 

20 

J: 

6.15 

.55 

2 . 25 

20 

0 

12 

1 

CAM I L LA 

62  .  OM 

.  5 

100 

25 

62 

2 

0 

27 

1 . 77 

25 

0 

1 1 

CAMP  STEWART 

80.  6 

99 

3 

61 

2 

0 

25 

6.54 

1 . 52 

15 

■  ^ 

0 

3  1 

CORDELE 

81.  OM 

.8 

100 

24 

65 

3 

23 

0 

1 .60 

-  2.74 

.52 

25 

.0 

0 

7 

1 

0  1 

CUTHBERT 

80 . 7 

.9 

96 

12+ 

64 

2+ 

0 

23 

3.59 

-  .06 

2 . 24 

19 

■  ^ 

0 

1  j 

DOUGLAS 

81 . 2 

1.0 

100 

25 

60 

1 

28 

6.49 

1.10 

2.18 

24 

0 

3 

PA^TMAM 
ens  I  rmn 

82 .  OM 

1 . 5 

102 

23 

65 

2 

0 

25 

4. 10 

.  02 

0 

FITZGERALD 

82.7 

2.5 

101 

23 

65 

2 

0 

29 

.54 

-  3.49 

.38 

25 

0 

3 

0  J 

FLEMING  EXP  STATION 

79.6 

97 

3+ 

59 

1  + 

0 

22 

0 

5.20 

1.45 

20 

.0 

0 

12 

4 

2  1 

PDl  V^TOM  Q 

77.  7M 

0 

0 

3.24 

1.99 

16 

.  0 

0 

^ 

1  1 

priRT    (^A  IMPC 

81.0 

1.  1 

104 

25 

65 

2+ 

26 

0 

1.39 

-  3.08 

.44 

25 

.  0 

0 

0  ■ 

GLENNVILLE 

80.3 

.2 

97 

3+ 

63  . 

2 

0 

23 

4. 10 

-  .93 

1.35 

13 

0 

12 

1 

HAWKINSVILLE 

81 .4 

1.6 

101 

23+ 

62 

2+ 

0 

28  • 

0 

1.88 

-  2.12 

.53 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

HOGGARDS  MILL 

p:.8 

.6 

101 

23 

59 

2 

0 

26 

0 

2.44 

-  2.88 

.91 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

LUMBER  CITY 

79.8 

102 

24 

58 

2 

24 

0 

4.79 

-  .29 

2.19 

25 

0 

2 

MONTEZUMA 

80.2 

.1 

100 

23 

64 

11+ 

0 

22 

0 

2.85 

1.13 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE 

81. 5M 

.8 

99 

23+ 

63 

2 

0 

26 

0 

2.19 

-  2.45 

.92 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

QUITMAN 

80.7 

.3 

97 

28 

59 

2 

0 

23 

0 

3.08 

-  2.76 

.90 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78.4 

-     .  1 

96 

3 

57 

1 

0 

18 

0 

4.54 

-  1.98 

1.32 

29 

.0 

0 

13 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

80.2 

2.0 

97 

27+ 

62 

7 

0 

21 

0 

3.04 

-  2.25 

1.00 

5 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

0 

2.03 

-  3.18 

.40 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

THOMASVILLE 

79.8 

.3 

97 

24 

60 

2 

0 

21 

0 

7.41 

1.96 

2.33 

26 

.0 

0 

12 

5 

3 

T I  ETON  2  N 

80.4 

1.0 

98 

24+ 

62 

2 

19 

0 

3.12 

-  1.60 

1.48 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

See  leletence  notes  lollowing  Station  Index. 


-  86 


Table  2-ConllDU*d 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1951 


StatioD 

Temperature 

PrecipltatioD 

Awaga 

Departure 
ixom  normal 

1 

i 

s 

& 

Loweal 

• 

a 

Degree  days 

No.  of  dayi 

3 

o 
t-> 

.1 

3  o 

S.  B 

Giealesl  day 

s 

« 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  daya 

§  1 

s  s 

a 

3 
.2 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

• 

& 

t 

0 

a 

0 

S 

.SO  or  more 

1.00  or 
more 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

81.3 

1.0 

100 

23 

59 

2 

0 

25 

0 

4.48 

-  1.02 

1.08 

14 

.0 

0 

13 

4 

1 

WAYCROSS 

81  .6 

1  .4 

101 

2* 

58 

2 

0 

29 

0 

1.85 

-  4.02 

.88 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

DIVISION 

80.6 

3.67 

T 

STATE 

79.0 

.4 

4.44 

-  .02 

T 

See  reference  notes  following  Station  Indn. 
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Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1951 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADAIRSVILLE 
A  DEL 

AILET 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBAHY 

ALBAKY  WB  AIRPORT 
ALLATOOHA  DAE 

ALLATOOKA  DAM 
AUIA  CAA  AIRPORT 
AEERICDS 

AUERICUS  SCS  R  7 
ATHENS 

ATHEKS  COL  OP  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLAlfTA  KIRKWOOD 
ATLANTA  TO  AIRPOHT 
ATLANTA  WB  CITY 

ADCUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BAIKBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVCRDALE 
BELLVILLK 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKEL7 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAE 
BRASSTOWN  BALD 
BROOKLFT  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 

BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAE 
BUTLER 
BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NKW 
CAMILLA 
CAKP  STEWART 
CANTON 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLB  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CEDARTOWN 
CBATSWORTH 

CHATS WORTH 
CHICKAUAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 
CLERMONT  3  SW 

CLEVELAND 
tOLUEBUS 

COLOMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COOLIDCE 

COOPER  GAP 
CORDELE 
COVINGTON 
CUMUING  1  N 
CURRYVILLE  1  WNW 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALLAS 

DALTON 

DANBURG  4  NNE 
DAWSON 

DIAL  POST  OFFICE 

DOCTORTOWN 

DOLES 

DONALSONVILLE  2  W 

DOUGLAS 

DOUGLAS V I LLE 

DOVER 

DUBLIN 

DUBLIN  2 

EASTMAN 

EDISON 

ELLIJAY 

EUBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FAIR  VIEW 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON 
FOLXSTOK 
FOLKSTON  9  S« 
FORT  GAIKES 
FORT  VALLEY 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 

GRIFFIN 
HAMILTON  6  « 
HARALSON 
RARTVELL  3  W 
HAWK I NSV I LLE 


.13 
.46 


13     14    15  16 


17 


le     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


.48 

1.80 

1.30 
T 

1.80 


.24 

1.27 
1.70 


1.05 
.12 


.05 

41 


1.42 
1.44 


.50 
1.35 
1.13 


1.15 
1.07 


2.09 
.03 
.02 


.06 
1.53 


.14 

.11 


.26 
1.45 
1.41 

.41 


1.20 
1.27 
1.99 


1.61 
.01 
2.75 


.02 
.59 


1.80 
1.76 


a. 83 

.11 


.16 


.95 
.26 
.19 
1.04 

.08 

.04  1.35 


.14 
.26 
.15 

T 

.12 
.10 


Sm  r.faruic.  note,  following  StAtlen  IndM. 


Table  3-Conlmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  1  28 

29 

30 

31 

HAZLKHTJRST 
OrHPTCrVN  GAP 
aOCCARDS  HILL 
JACRSOK  DAM 
JASPER 

R 

R 

.32 
.06 

.09 

.11 

1.30 
.39 

1.28 
.85 

.03 
.91 

.99 

.06 
1.65 

1.23 

.14 

T 

.05 
.07 

.62 

1.91 
.38 

.70 

.65 
.20 

T 

T 

.31 

.20 

.12 
.12 

3.46 
1.46 

.56 
.97 

.09 
T 

.08 

.41 

.35 
.18 

.17 
I 

.17 

1.05 

'  .09 
1.75 

8.30 
6.22 

s.aa 

JASPER  7  ff 

jEsi;p 

JOHMTOtN 

JOKESBORO 
KITOSTON 

R 
R 
R 

.63 

.13 
.49 

T 

1. 01 

.85 

.84 

.50 
1.00 

.07 

.47 

.03 

T 

1.20 
.05 
1.51 

.56 
.90 

.85 

1.14 
.34 

T 

1.25 
.38 

1.18 
.61 

1.20 

.07 
.26 

.20 

.31 
T 

.15 

2.03 
.05 

.09 
.09 

.07 
.08 

!so 

.90 

.15 
.76 
.13 
2.00 

3.19 

s!03 
9.18 

LAPAYBTTB 
LAFATTITB 
LA  GRAKGE 
LA  CRAMCE  i  ■ 
LIKE  BRANCB 

R 

R 
R 

.47 

.11 

.10 
.08 

.17 

.58 

.63 
1.21 
.01 

.40 

1.25 
.05 

.05 

.23 
.16 

.78 

.26 
.02 
.12 

T 

.85 

.20 
.28 
.09 
.46 

.94 
.69 

.06 
.19 
.11 

.11 

.15 
.  15 
.07 

.08 

.20 
.62 
.02 

.08 

.80 

.03 
.54 
.30 

.78 
.26 

.09 
.08 
.08 

.02 

.14 
.04 

.97 
.63 

.40 
.48 
.12 
.84 

.52 

4.77 
5.41 

3!l0 
3.02 

LIHCOLHTON 
LITTLE  UIGaTOVER 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

R 

1.12 
1.33 

.26 
.50 
.30 

.81 

.20 
.20 

.19 

.15 

.03 

.72 

.13 
.04 

1.38 
1  80 

.23 

.15 
.33 
.26 

.48 

1.01 

.27 
2.0O 
1.32 

.69 
1.26 

.05 
.10 
.20 

.03 

.80 
.78 

2.22 
.05 
.04 
.14 

.01 
.28 
.02 

.03 

.25 

.18 
.26 

.11 
.08 
2.16 

.43 

.20 
.15 

.56 

.06 
.16 

.06 
.56 

3.82 
6. 46 

4!  78 
4.79 

LUMPKIN  3  S 
MACON  VB  AIRPORT 
HATSVILLE 
MIDVILLE 
UILLEDGEVILLE 

R 
R 

T 

.16 

.38 
.68 
.49 
.02 

.38 

.20 
T 

T 

1.18 
.36 

.42 
.26 
.03 

.38 
.02 

.13 
.55 

2.89 
.88 
4. OS 
2.60 

.35 
1.03 

.06 
T 

.99 

.32 

T. 

.04 
.38 
.70 
.18 

.56 
.17 
.02 

.48 

.13 

.45 

.25 

.02 

.40 

.55 
T 

.08 
T 

.20 
.07 

1.31 
.31 
.21 
.19 

.10 

.05 
.04 

T 

.02 
T 

.05 
.15 
1.18 

2.7S 
5.64 
6.80 
7.33 
4.48 

UILLEN 
MONTEZUMA 
HOKTICELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERXOH  2  W 

.03 

.12 

T 

.03 

.19 

.48 

.26 

.66 

1.12 
.50 
.37 
.92 

3.25 

.42 

.07 
T 

T 

.19 

.78 
.17 
.13 

.31 
.11 
.97 

.18 

T 

.16 
T 

.58 

.02 

.57 

.04 

.13 

.19 

.13 

.69 

.92 
1.13 
1.36 

.71 
1.23 

T 

.20 
.15 

2.12 
T 

.56 

.02 

.04 

5.82 
2.89 
9.47 
2.19 
4.80 

HEEL  GAP 
NSTNAH 

ITBWTON  EXP  STA  PTNT 
NOOKTOOTLA  CREEK 
HORCROSS  4  H 

R 

PD  R 

.05 

.03 

.30 

.OS 
.13 

.81 

1.06 

.05 
.62 
.21 

.70 
.42 
.19 
1.45 
.54 

.12 
.27 

1.85 

.20 

3.77 
.43 

.66 
.11 

.10 
.73 

2.06 
.13 
.06 

1.50 
.31 

.34 

.02 
.06 
.24 

.20 
.47 

T 

.21 

.14 

.08 

.61 

.63 
.12 
1.67 

1.03 

.90 
1.18 

.01 
.06 

1.01 
.37 

.72 
.18 

.95 
.79 

11.23 
2.36 

8!63 
9.37 

NOTTELT  DAM 
PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

OUITMAN 

RESACA 

R 

L.35 

* 

.83 

T 

.07 

.63 
.04 

.78 

2.15 
.20 

.05 

1.01 
.80 

.91 

.04 

.01 

.50 

.90 

.2S 

.28 
.35 
.05 
1.27 

2.00 
.17 

.27 
.70 

1.26 
.35 

.17 

.20 
.30 

.45 

.23 

.30 
.03 

.05 
.77 

.01 

.  S3 

.14 

.60 
.85 

7.53 

3.08 
6.24 

RI.SINC  FAWN 
ROME 

ROME  8  SW  R 
ROME  VB  AIRPORT  R 
SAVANNAS  USDA  PL  GARDEN 

.02 

.18 

.13 
.06 

.09 

.04 
.21 

.01 

.12 

.88 
.54 

1.60 
.95 

I 

.03 

.65 
.60 

1.06 
.65 
.31 
.04 
.82 

.15 
.12 

.04 

T 

T 

.03 
.23 
.11 
.04 

.73 
1.03 
2.73 
1.47 

.43 

.23 
T 

.21 

.25 
.50 

.30 

.11 
.13 
.46 

.04 

.04 

.46 
.04 

.20 
.24 

.06 

1.00 

.27 

.41 

.10 
.69 
1.33 

2.11 
1.30 
.83 
.82 
.04 

8.10 
4.64 
6.  30 
4.60 
4.54 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACB  2  N 
SPARTA  a  KNI 
SPARTA  2  Mm 
STANLET  GAP 

R 

R 
R 

.18 
.03 

1.49 

1.32 
.01 

1.00 
.20 

.37 
.70 

T 

.40 

.61 
1.12 

.50 
.03 
.28 

T 

.65 
.96 

.54 
.40 
.75 
.10 

.05 

.20 

.15 
.30 

1.16 

.63 
.70 

1.14 
.11 

1.94 

.14 

.04 

.19 

.16 
.24 

.18 

.29 

.02 

.02 

.45 

T 

.03 
.45 

T 

.02 
.03 

T 

.90 

.02 
.03 
.07 
.07 
.64 

3.04 
2.03 
4.90 
5.26 
6.78 

8UCHE3 
SUMHERVILLE 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
STLVANIA 

R 
R 

.BS 

.40 

.92 

.32 

.15 
.04 
.02 
.32 

.50 

.54 

1.53 
.23 

.20 
.74 
.03 
.61 
.18 

T 
1.30 
.50 

2.07 
1.22 
3.72 
.04 
.36 

.22 

1.04 
.07 
.03 

.27 

1.99 
.75 

2.13 
.09 

.23 
.25 

.05 

T 

.15 
.07 
.25 

.39 

.04 

.46 

.24 
.35 

.15 

T 

.11 

1.12 
1.42 

1.03 
1.40 

.30 

8.62 
5.52 
4.69 
8.91 
3.58 

TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NW 
TATLORSVILLE 
THE  ROCK 
TBOIUSVILLE 

R 

1.2T 

.24 

.11 

.70 

.14 

.11 

- 

.18 

.35 
.45 
1.54 
.12 

1.33 

.05 
.01 

.05 
.08 

.20 
1.03 

.30 
.66 

.46 

.50 

.75 

.08 
.26 

1.25 
.85 

.03 

1.20 

.24 

3.37 
.21 
.89 

.18 
2.33 

.02 

1.00 
1.90 
.28 
.37 
.14 

3.35 
4.86 

2.63 
7.41 

TIFTON  2  N 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
nrvVEL  BILL 

R 

.97 

.34 

.18 
.76 

.15 
.22 
.02 
.13 

.03 

.46 

1.18 
1.89 
.88 
.28 

.40 

.57 
.59 
1.69 

.27 
.88 

2.11 

2.10 
1.63 
.48 
.45 

.51 

.23 
.38 

2.77 
.78 
2.23 

T 

.22 
.31 
.12 
.68 

1.46 

.13 
.08 

.06 

.01 
.42 

.14 

.04 

.74 

.80 
.38 

.34 

.02 
.10 

.15 

,18 
.29 

.70 
.06 
.24 
.79 

3.12 
9.56 
7  32 
9.14 
4.89 

VAI HOST A 

VAi.liOSTA  WB  AIRJ>ORT 

»AI,L.SKA 

WARREhTON 

llA::HINGTON 

R 

.60 
.60 

.21 
.18 
.91 

.50 
.79 
1.04 

.33 
.32 

.04 

.32 

.13 
.76 

T 
1.56 
1.25 

.49 

.55 
1.08 

.13 
.50 

.26 
.79 

.05 

T 
1.06 

.27 
1.10 

.35 
.12 
.06 
.60 

.03 

.06 

.11 
.26 

.68 

.05 

.46 
.04 

T 

.03 

T 

.26 
.22 

.07 
.05 

.08 
.07 

.18 
.14 

2.05 

2.27 

s'.so 

4.33 
5.28 

WATKINSVILLE  SCS  3 
WAYCROSS 
WATHESBORO 
WEST  POINT 
WITOER  3  K» 

R 

R 

1.00 

.16 

.01 

1.60 

.73 
.03 

.17 

.05 
.32 

.04 
.59 

T. 

1.50 

.27 
1.65 
.22 

.63 
.43 

.06 

.08 

.78 
.02 

.61 
.08 

.05 

.40 

.95 

.43 

.14 

.01 

.15 

.81 

.03 

.30 
1.64 

.72 

T 

.22 
.18 

.88 
.06 
.53 

.34 
.87 

4.19 
1.85 
6. 72 
6.29 

lOODBURY 
■OODSTOCK 
rOONG  BARB  IS 

.70 
.01 

.01 

.01 

.10 

.OS 
2.26 

.38 
1.10 

.29 

.25 
1.65 
1.46 

.32 
.05 
T 

.06 

.15 
.79 
3.03 

.41 

.12 

.06 

.13 

.37 
.01 

.12 

1.88 

.03 
.09 
T 

1.18 

.40 

.12 
.SO 
.51 

5.66 
3.92 
9.06 

Sm  nianae*  sotoa  loUowlno  Sutloo  lodo. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M  Hour  Ending 


-1st- 


GEORGIA 
JUNE  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


BAINBRIDGE 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

HARALSON 

LA  GRANGE 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WINDER  3  NW 


.06 
lOl  .44 


HAMILTON  6 
NEEL  GAP 
SWEET  GUM 


-2d- 


ALMA  CAA  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
BELLVILLE 
BURTON  0AM 
CARNESVILLE 
OANBURG  4  NNE 
FLEMING  EXP  STATION 
JESUP 

LOUISVILLE 
LUMPKIN   3  S 
SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA   2  N 
SYLVAN  I A 
TRAY  MOUNTAIN 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER   3  NW 


-3d- 


.03  .04  .06 
•ia  .02 


W>7 
.13 


-4th- 


ADAIRSVILLE 

ALMA   CAA  AIRPORT 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CARNESVILLE 

CHATSWORTH 

MACON   we  AIRPORT 

NEEL  GAP 

SPARTA   2  N 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 


,53      .01  .01 


-5th- 


ATLANTA  WB  CITY 
BELLVILLE 
BRUNSWICK  CAA  AP 
CAVE   SPSS  4  SSW 
COOPER  GAP 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HA2LEHURST 

JASPER  7  W 

JESUP 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

NEEL  GAP 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH   WB  AP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

TRAY  MOUNTAIN 


.01  .01 
.17 


•19  .01 
.03  .40 


BRUNSWICK   CAA  AP 

FLEMING   EXP  STATION 

FOLKSTON 

ROME   WB  AIRPORT 


-6th- 


-7th- 


SSW 


ALLATOONA  DAM 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE   SPGS  4 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
COOPER  GAP 
DALLAS 

OANBURG  4  NNE 
FLAT  TOP 
HARALSON 
JACKSON  DAM 
JOHNTOWN 
LAFAYETTE 


■14     .031  .01 


.09 

•  11 

•  02 


•  01 

•  10 


•  12 
.01 


S««  r«fer«nce  Dot«e 


followla(  St.tloo  lod«x. 
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Table  4  -  ConllBuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


Station 


LOUISVILLE 
NEEL  GAP 
ROME   HB  AIRPORT 
SPARTA   2  N 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
TRAY  MOUNTAIN 
WATKINSVILLE  SCS 
HINDER  3  NN 


-8th- 


p.  M.  Hour  Ending 


•?2  .20 
•  02 


•  02 

.06 

•  02 

.09 
.28 


.09 

,li  .Oi 


4  SSH 


AOAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
ATLANTA   NB  AIRPORT 
ATLANTA   KB  CITY 
BRASSTOMN  BALO 
BURTON  0AM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS 
CHATSXORTH 
CLERMONT   3  S" 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  <•  NNE 

DUBLIN   NO  2 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

JACKSON  DAM 

JASPER   7  W 

JOHN TOWN 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPD 

ROME  e  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

TRAY  MOUNTAIN 

WATKINSVILLE   SCS  3 

HINDER   3  NH 


•02  .07 
.01  .07 


•  »9     .22  .01. 


•01     .18  .03 


.S3  .02 
.0<>  .02 


•  57 

•  03 


•  5S 

•  SO 


•  02 
.01 

•  <>S 


•  40 
.07 


•  01 

•  03 


•  01 

•  S3 


•  02 
.01 


.16     .05  .01 


.05     .08  ^04 


ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
BRASSTOWN  BALD 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
CHATSWORTH 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG   4  NNE 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 
HARALSON 
JACKSON  DAM 
JASPER    7  W 
LAFAYETTE 
LOUISVILLE 
NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 
SPARTA   2  N 
STANLEY  GAP 
SHEET  GUM 
SYLVANIA 
TRAY  MOUNTAIN 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER   3  NW 


-9th- 


•  45 

•  01 


•  05 

•  21 


-10th- 


BRASSTOWN  BALO 

FOLKSTON 

VALOOSTA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 


•  07 

•  24 


-Uth- 


CLERMONT  3  SW 


-12th- 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ALLATOONA  0AM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS   SCS   R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALO 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BUENA  VISTA 
i  BURTON  DAM 


•  04 

•  12 


•  01 

•  02 


•  01 

•  03 


■  20 
•  01 


Bm  r*f«r«BC« 


it*a  rollo«lB«  Sta 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


10      U  12 


ssw 


CANTON 
CARNESV ILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS 
CHATSWORTH 
COLUMBUS   WB  AIRPORT 
COOL  I OGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HARALSON 

HA2LEMURST 

JACKSON  DAM 

JASPER    7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE. 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN   3  S 

MACON   W8  AIRPORT 

NEEL  GAP 

ROME   8  SW 

ROME   MB  AIRPORT 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AHERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  CITY 
BELLVILLE 
8RASST0WN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
COOLIDGE 
OANBURG  4  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FLAT  TOP 

HA2LEHURST 

JACKSON  0AM 

LAFAYETTE 

LOUISVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 

PEARSON 

ROME  e  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   2  N 

SHEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

WATKINSVILLE   SCS  3 

WINDER   3  NW 


-13th- 


.01 
.01  .01 
.03 


.03  .02 
.01  .<>6 


.01  .01 
.04  .10 
.04  1.46 


.10     .03  .03 


.03     .05  .02 


•04     .03  .03 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

CLERMONT  3  SW 

COOLIDGE 

FARGO 

FLEMING   EXP  STATION 

HAMILTON  6  W 

LOUISVILLE 

PEARSON 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ALBANY  WB  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

BRUNSWICK   CAA  AP 

COOLIDGE 

DOLES 

EDISON 

folkston 
Karalson 
la  grange 
lumpkin  3  s 

NEEL  GAP 
PEARSON 


.01     .01  .01 


•  03 

•  01 


P.  M.  Hour  Ending 


.29 
.01 


.01 
.47 
•  03 


•08  .01 
.41  .07 


.08  . 
.03  .01 


.02     .03  .02 


-14th- 


-15th- 


.03     .01  .01 

.02  .01  .02 
.35     .40  .03 


.04  .11 
.04  1.31 
.20 

.01 


•  89 

•  13 
.03 


•  07 
.04 


.24 
.07 


s«e  reference  ootee  folloelng  St.tloD  lodax. 
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Table  4  ■  Continued 


ssw 


ROME  MB  AIRPORT 
THE  ROCK 
VALOOSTA 


ABBEVILLE 
ADAI  RSVILLE 
ALLATOONA  0AM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
ATLANTA   KB  AIRPORT 
ATLANTA   W8  CITV 
BAINBRIOGE 
BUENA  VISTA 
BURTON  0AM 
CARROLLTON 
CAVE   SPSS  <. 
CHATSHORTH 
CLERMONT    3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOLIOGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

OANBURG  i»  NNE 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

JESUP 

JOHNTOWN 

LA  GRANGE 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN   3  S 

MACON   KB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPD 

ROME   8  SN 

ROME   HB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   2  N 

SVLVANIA 

VALOOSTA 

VALOOSTA   KB  AIRPORT 
WATKINSVILLE   SCS  3 
WINDER   3  NW 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


GEORGIA 
JUNE  1951 


ABBEVILLE 

ADA  I RSVILLE 

ALBANY   WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS   SCS   R  7 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CITY 

BAINBRIOGE 

BELLVILLE 

BRASSTOUN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  0AM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE   SPGS   <.  SSW 

CHATSWORTH 

CLERMONT   3  SW 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

COOLIOGE 

COOPER  GAP 

DALLAS 

OANBURG  <•  NNE 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HA2LEHURST 

JACKSON  0AM 

JASPER    7  w 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

ROME  a  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 
'  SPARTA   2  N 
I  STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 
L  SVLVANIA 
'  TRAY  MOUNTAIN 

VALOOSTA 
\  WATKINSVILLE  SCS  3 


M.BANY  WB  AIRPORT 


•  01 

•  10 

•  20 


•  02 
.03 


•29  •OS 
•36  ^39 


•  26     .!<•     tOi  •Ol 
•  2<>  •O't 


P.  M.  Hour  Ending 


-16th- 


•07     .11  .01 


-17th- 


.02 
.26 


1.60  .01 
il2     .0<>  .01 


.04  .06  .16 
.27 

•09  •lO 
•02  .01 

•08  ^12 


•01  .01 
.03 


.05 
.01 


-18th- 


•  19 

•  01 


•05  .01  • 
.69  1.30  . 


Sm  r«r«r«DC»  aot.a  follo.lss  BtstloD  iQdsz. 
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Table  4  -  Continued 


BRASSTOWN  BALD 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  DAM 

CLERMONT  3  SW 

FLEMING   EXP  STATION 

HARALSON 

JESUP 

LAFAYETTE 

NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPO 

PEARSON 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

WINDER  3  NW 


ALBANY   WB  AIRPORT 

ALMA   CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIOGE 

COOPER  GAP 

DOLES 

EDISON 

FOLKSTON 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN    3  S 

NEWTON   EXP   STN  PTPD 

SAVANNAH  WB  AP 


ALBANY   WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
BURTON  DAM 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE   SP6S   <•  SSW 
CMATSWORTH 
CLERMONT   3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DOLES 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

JOMNTOWN 

LAFAYETTE 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN   3  S 

ROME    8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 


ABBEVILLE 
ALLATOONA  DAM 
AMERICUS  SCS  R  7 
BELLVILLE 
DUBLIN  NO  2 
FLEMING  EXP  STATION 
HAMILTON   6  W 
JESUP 


SAVANNAH  WB  AP 
VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


COOLIDGE 
DUBLIN  NO  2 
FARGO 
FOLKSTON 
PEARSON 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AtRPORT 
AMERICUS  SCS   R  7 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
BAINBRIDGE 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  19S1 


A.  M.  Hour  Ending 


12  3 


.03  .18 
.06  .01 


4       5  6 


P.  M.  Hour  Ending 


-19th- 


-20th- 


-2 


st- 


-22d- 

.03 


-23d- 


-24th- 


.01  .09 
♦  .32 


.01  .01 
«03 

.13 


S««  r«f.r.oc«  not..  [ollovlnK  St.tlon  Ind.z. 
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TabU  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


9       10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


BELLVILLE 

BUENA  VISTA 

CARROLLTON 

CAVE   SPGS   4  SSW 

CLERMONT  3  SK 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

DALLAS 

OANBURO   <.  NNE 

DOLES 

EOISON 

FARbO 

HARALSON 

HAZLEMURST 

JACKSON  OAM 

JASPER    7  « 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUI  SV  ILLE 

LUMPKIN   3  S 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SPARTA   2  N 

STLVANIA 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
HINDER   3  N» 


ALBANY  HB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AXERICOS  SCS  R  7 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

ATLANTA   HB  CITY 

BAINBRIDGE 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  *  SSH 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

DALLAS 

DOSLIN  NO  2 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

HARALSON 

JACKSON  OAM 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMPKIN   3  S 

THE  ROCK 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
HATKINSVILLE   SCS  3 


ALMA   CAA  AIRPORT 

AHERICUS  SCS   R  7 

ATLANTA   HB  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BURTON  DAM 

CAVE   SPGS  4  SSH 

CMATSHORTH 

CLERMONT    3  SH 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

COOLIOGE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

FIELDS  CROSS  ROADS 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER   T  H 

JOHNTOHN 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

MACON   HB  AIRPORT- 

NEEL  GAP 

NEHTON   EXP   STN  PTPO 
ROME   HB  AIRPORT  ' 
SPARTA   2  N 
THE  ROCK 


ALMA  CAA  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BUENA  VISTA 

FLEMING  EXP  STATION 

HAZLEHURST 

JESUP 

LUMPKIN   3  S 
SHEET  GUM 
VALDOSTA 


ABBEVILLE 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

BRUNSHICK  CAA  AP 

BURTON  OAM 

CARNESVILLE 

CAVE   SPGS  <•  SSH 


.02  aST 
•19  .13 


1.20     .It.  .01 

.14 

.01 

.97     .01  .01 


.07 
.2<> 


1.20 
.01 


.03 
.03 
.06 


.16 
.06 


.01 
.09 


.02 
.01 


.03 
.49 


-25th- 


.09     .Oi  .01 


-26th- 


.37     ,2»  .03 
.09  .01 


.01     .02  .02 


.18  .02 

•62     .23  .01 


•Bi     .02  .03 


.12  .03 

.11  .Oi 


.01     .01  .01 


.08     .05  .50 
1.66  .01 


.01 

.55     .30  .<il 


.01  .03 
.08  .01 


-27th- 


.01     .04  .02 


-28th- 

•  OS 


.88  .01 

.04     .04  .01 
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Table  4  -  ConHnuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1951 


CHATSWORTH 
COOPER  GAP 
DALLAS 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

MA2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

NEEL  GAP 

SPARTA   2  N 

TRAV  MOUNTAIN 

VALDOSTA  M8  AIRPORT 

WATKINSVILLE   SCS  3 


ADAI RSV ILLE 
ALLATOONA  DAM 
ATLANTA   WS  AIRPORT 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARROLLTON 
CAVE   SPGS   *  SSW 
CHATSMORTH 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DANBURG  l.  NNE 
FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING   EXP  STATION 

FOLKSTON 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LUMPKIN   3  S 

NEEL  GAP 

ROME  8  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 


ADAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
BAINBRIDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE   SPGS  4  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT   3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 
DUBLIN  NO  2 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HAMILTON  6  W 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER   7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LUMPKIN   3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  W8  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


-29th- 


•17  .18  .03 
.01  .03 


-30th- 


.03  •0'> 
.IS 


•  02 
.O'l  •0<> 


.05  .03 
•09  .01 


•         .Ci  .03 


•  01 

.01 


.12 
.26 


.10  .07 
•09  .01 


.10 
•  01 


.07 
.0<> 


.01 
.11 


•  0<^ 

•  32 


•01  ^02 
.01 


•  11 

•  02 


•  31 

•  03 


•  02 

•  31 

•  03     •lO  •0'> 


•01     ,0i  •Ol 


S«a  refer«Dc«  itot«8  follovlng  Station  Ind«z, 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July   1950  to  June  1951 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

ADAIRSV ILLE 

ADEL 

.5 

T 

.5 

ALBANY  VB  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

ALLATOONA  DAM 

1 .  S 

T 

T 

~ 

- 

ALUA  CAA  A I RPORT 

T 

T 

T 

AMERICUS 

T 

T 

T 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

T 

.5 

T 

.5 

ATHENS  WB  AIRPORT 

T 

T 

.3 

T 

.3 

ATLANTA  KIRKVOOO 

*  ^ 

T 

1 . 6 

1 . 7 

ATLANTA  WB  A 1 RPORT 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

AUGUSTA  WB  AI 8F0RT 

T 

T 

T 

T 

BEAVERDALE 

2.5 

.9 

2.0 

_ 

BLAIRSVILLB  EXP  STA 

- 

- 

2.1 

1.5 

T 

- 

BLAEELY 

T 

T 

T 

BRUNSW ICK 

T 

T 

T 

CAIRO  2  NNW 

T 

T 

T 

T 

T 

CARLTON  BRIDGE 

T 

_ 

CARROLLTON 

.5 

T 

.6 

1.1 

CARTERS 

2 . 6 

T 

CEDARTOWN 

2.5 

T 

T 

1 . 0 

3.  5 

CHATS WORTH 

1  7 

* 

CHICKAMAUGA  PARK 

4.5 

CHOESTOE 

1.0 

1.1 

T 

2.  1 

- 

- 

- 

- 

CLAYTON 

T 

CLEVELAND 

1 . 0 

" 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CURRYVILLE  1  WNW 

2.2 

.2 

DALTON 

4.0 

- 

DIAL  POST  OFFICE 

1 . 4 

1 . 2 

T 

1 . 8 

~ 

~ 

~ 

DUBLIN 

T 

T 

ELL IJAT 

2.2 

T 

T 

BMBRY 

1.2 

T 

3.0 

4.2 

FAIRMOUNT 

1.7 

T 

T 

- 

FAIR  VIEW 

.  1 

T 

.  3 

.  1 

.  5 

FORT  VALLEY 

.  8 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

GA I NESV ILLE 

T 

T 

T 

.  1 

.  1 

.  2 

GLENNVILLE 

T 

T 

T 

GREENSBORO 

.5 

T 

.5 

HEMPTOWN  GAP 

1.2 

~ 

2.6 

~ 

~ 

~ 

JASPER 

1.5 

2 . 0 

.  5 

1 .8 

5.8 

LAFAYETTE 

2 . 1 

T 

T 

LA  GRANGE 

T 

T 

T 

T 

T 

LITTLE  HIGHTOWER 

1.0 

.5 

T 

3.0 

- 

- 

- 

- 

LOU  I SV ILLE 

.  5 

T 

.  5 

MACON  WB  AIRPORT 

.  2 

T 

T 

T 

T 

.  2 

M ILLEDGEV ILLE 

.  5 

T 

T 

.  5 

MONTICELLO 

T 

T 

T 

HOONTOOTLA  CREEK 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NOTTELY  DAM 

1 . 0 

T 

4 . 5 

* 

RfiSACA 

.  3 

~ 

1 .0 

~ 

RISING  FAWN 

1 . 5 

.  3 

1.0 

ROME  WB  AIRPORT 

.8 

T 

T 

T 

T 

T  . 

.8 

SAVANNAH  WB  AP 

T 

T 

T 

SUCHES 

.  5 

.  5 

~ 

" 

■ 

" 

SUMMERY ILLE 

2.0 

T 

T 

.  5 

2.  5 

SWAINSBORO 

.  2 

T 

T 

.  2 

TALBOTTON 

2.0 

TALLAPOOSA  2  NW 

2.0 

2.0 

T 

TAYLORSVILLE 

2.0 

- 

- 

TITUS 

.8 

.6 

.2 

1.9 

TOCCOA 

T 

.5 

T 

T 

.5 

TUNNEL  HILL 

2.5 

.7 

2.0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

T 

T 

WARRENTON 

.4 

WOODSTOCK 

.5 

.2 

YOUNG  B ARRIS 

1.8 

.1 

T 

2.5 

Traces  recorded  in  Snovfall  Table  during  auamer 
■onths  are  hall. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tablets 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

s 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

MAX 

93 

92 

93 

98 

94 

96 

93 

92 

94 

95 

94 

92 

95 

92 

91 

92.9 

MIN 

62 

60 

65 

66 

69 

66 

67 

67 

70 

66 

61 

65 

65 

67 

62 

66 

65 

55 

67 

57 

69 

70 

72 

68 

70 

'0 

72 

71 

71 

65i9 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

91 

91.7 

MIN 

61 

65 

65 

68 

54 

6i 

67 

69 

67 

69 

66 

69 

69 

71 

71 

68 

70 

69 

71 

71 

71 

68.1 

ALBANY 

MAX 

95 

92 

92 

95 

97 

93 

94 

96 

97 

95 

97 

95 

95 

94 

94 

93 

B9 

93.0 

MIN 

70 

66 

67 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

68 

71 

71 

70 

66 

71 

70 

69 

73 

75 

75 

69 

74 

74 

75 

75 

75 

1.1 

ALBANY  we  AIRPORT 

MAX 

93 

92 

89 

90 

97 

101 

100 

95 

95 

96 

94 

93.6 

MIN 

69 

64 

65 

71 

70 

68 

69 

69 

73 

73 

69 

69 

72 

67 

72 

70 

71 

58 

70 

70 

70 

74 

76 

71 

71 

74 

74 

75 

75 

75 

70.8 

ALLATOONA  DAM 

MAX 

94 

92 

85 

89 

86 

88 

81 

84 

93 

93 

95 

96 

92 

88 

86  .6 

MIN 

67 

64 

62 

66 

62 

60 

59 

67 

61 

61 

54 

56 

64 

60 

60 

63 

62 

53 

54 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

68 

68 

71 

71 

59 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

95 

95 

92 

89 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

9C 

88 

91 

91 

92 

91 

99 

100 

96 

98 

95 

96 

91 

93 

92.8 

MIN 

64 

56 

60 

67 

66 

56 

65 

66 

68 

70 

65 

63 

65 

65 

66 

64 

67 

57 

55 

67 

67 

68 

67 

69 

57 

70 

70 

72 

71 

73 

AMERICUS 

MAX 

91 

93 

95 

95 

93 

91 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

90 

92 

9C 

90 

92.'. 

MIN 

69 

64 

69 

68 

70 

67 

65 

68 

72 

68 

68 

63 

69 

67 

71 

69 

70 

66 

58 

68 

69 

72 

74 

73 

70 

68 

72 

74 

73 

73 

69.2 

ATHENS 

MAX 

91 

92 

96 

90 

84 

83 

85 

76 

85 

83 

82 

85 

83 

84 

82 

91 

92 

83 

85.7 

MIN 

64 

67 

72 

67 

66 

62 

61 

63 

66 

65 

59 

60 

64 

65 

64 

55 

65 

62 

65 

68 

67 

70 

72 

73 

73 

59 

70 

72 

72 

68 

ATHENS   COL  OF  ASRI 

MAX 

90 

83 

88 

87 

87 

90.5 

MIN 

61 

61 

63 

63 

65 

61 

57 

64 

63 

61 

54 

56 

64 

62 

6! 

62 

60 

61 

55 

66 

67 

69 

70 

71 

72 

69 

6S 

69 

70 

57 

64.1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

99 

91 

86 

85 

87 

81 

87 

84 

84 

86 

84 

85 

84 

83 

81 

84 

87.7 

MIN 

64 

67 

67 

66 

66 

62 

61 

64 

66 

65 

56 

62 

64 

64 

63 

63 

65 

51 

65 

66 

56 

69 

72 

74 

70 

69 

69 

71 

70 

57 

55.9 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

89 

84 

84 

86 

86 

78 

61 

93 

92 

92 

91 

83 

87.8 

MIN 

66 

67 

69 

68 

70 

65 

66 

64 

68 

66 

61 

64 

65 

66 

67 

56 

65 

64 

64 

68 

68 

70 

73 

67 

69 

68 

70 

72 

71 

69 

67.2 

ATLANTA  WB  CITY 

MAX 

83 

87 

85 

83 

87 

83 

84 

79 

82 

87.2 

MIN 

69 

67 

70 

66 

69 

66 

68 

62 

69 

66 

65 

67 

65 

65 

67 

53 

64 

55 

64 

69 

67 

59 

73 

69 

56 

67 

7C 

70 

71 

68 

67.2 

AUOUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

103 

87 

90 

89 

89 

89 

88 

90 

87 

90 

6C 

101 

97 

96 

93 

91.9 

MIN 

62 

62 

68 

66 

68 

65 

64 

64 

66 

66 

61 

62 

66 

66 

63 

69 

68 

57 

66 

67 

69 

59 

70 

72 

72 

59 

72 

72 

72 

73 

67.2 

AUGUSTA 

MAX 

89 

92 

92.2 

MIN 

66 

67 

74 

70 

70 

65 

67 

65 

67 

68 

64 

67 

67 

68 

61 

71 

69 

67 

66 

69 

71 

71 

74 

73 

72 

70 

74 

74 

75 

74 

59.4 

BAINBRIDOE 

MAX 

87 

92.3 

MIN 

60 

60 

62 

64 

57 

70 

67 

68 

70 

71 

68 

65 

70 

65 

6E 

67 

68 

67 

67 

69 

68 

70 

71 

71 

68 

70 

71 

70 

72 

71 

68.1 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

88 

94 

90.3 

MIN 

69 

62 

66 

66 

73 

69 

66 

68 

72 

72 

67 

71 

68 

69 

71 

58 

70 

69 

67 

68 

70 

73 

73 

75 

72 

74 

77 

75 

72 

75 

' 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

91 

92 

78 

83 

78 

82 

81 

79 

83 

80 

80 

87 

92 

91 

91 

85 

84.0 

MIN 

SI 

54 

56 

56 

62 

46 

51 

60 

53 

57 

46 

49 

55 

55 

54 

55 

59 

58 

57 

52 

60 

59 

53 

63 

67 

59 

62 

64 

53 

62 

BLAKELY 

MAX 

95 

92 

92.4 

MIN 

68 

66 

67 

56 

69 

68 

65 

70 

70 

75 

70 

67 

68 

66 

71 

58 

58 

65 

68 

67 

58 

73 

73 

74 

69 

71 

75 

71 

72 

73 

BROOKLET   1  W 

MAX 

93 

92 

91 

93 

93 

92.4 

MIN 

64 

64 

68 

65 

67 

66 

65 

67 

70 

68 

64 

69 

67 

69 

6; 

67 

69 

57 

66 

69 

71 

71 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

74 

74 

BRUNSWICK 

MAX 

91 

87 

97 

92 

97 

93 

95 

91.7 

MIN 

69 

65 

67 

69 

73 

71 

68 

70 

72 

73 

70 

73 

72 

71 

70 

59 

58 

70 

59 

70 

70 

74 

75 

75 

72 

77 

76 

75 

71 

72 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

93 

91 

39.0 

MIN 

71 

65 

68 

68 

73 

71 

67 

69 

73 

74 

69 

72 

71 

72 

71 

59 

68 

71 

70 

70 

72 

75 

75 

75 

72 

78 

77 

75 

73 

76 

71.7 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

8$ 

91 

90.7 

MIN 

80 

6» 

64 

64 

67 

69 

68 

68 

69 

67 

67 

64 

68 

65 

69 

67 

69 

66 

69 

68 

67 

71 

72 

71 

69 

72 

71 

71 

72 

72 

CAMILLA 

MAX 

90 

93 

94.2 

MIN 

69 

62 

64 

66 

68 

69 

70 

69 

72 

69 

68 

70 

66 

70 

70 

59 

67 

70 

68 

73 

74 

74 

59 

73 

72 

74 

72 

74 

CAMP  STEWART 

MAX 

97 

92 

93.1 

MIN 

63 

61 

68 

63 

68 

67 

53 

65 

71 

70 

66 

69 

65 

66 

68 

57 

57 

66 

67 

68 

69 

71 

71 

1  ■ 

59 

72 

71 

73 

71 

73 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

90 

90.3 

MIN 

58 

63 

63 

60 

64 

56 

56 

62 

59 

36 

52 

54 

58 

59 

58 

50 

64 

59 

63 

62 

63 

65 

57 

69 

73 

68 

68 

68 

68 

68 

62.1 

CARROLLTON 

MAX 

85 

85 

90.0 

MIN 

64 

61 

60 

64 

69 

51 

64 

62 

68 

62 

56 

59 

59 

62 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

69 

63 

60 

67 

65 

59 

63 

67 

63.3 

CARTERSVILLE 

MAX 

87 

89.4 

MIN 

66 

66 

65 

66 

67 

58 

65 

50 

67 

51 

56 

60 

63 

62 

64 

63 

55 

64 

68 

67 

66 

57 

69 

70 

67 

67 

67 

68 

70 

57 

CEDARTOWN 

MAX 

95 

82 

87 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

95 

93 

83 

82 

89.0 

MIN 

63 

62 

62 

53 

52 

62 

65 

64 

65 

60 

56 

58 

63 

63 

64 

65 

55 

63 

55 

66 

64 

56 

69 

71 

69 

68 

67 

71 

70 

68 

CLAYTON 

MAX 

79 

76 

76 

87 

91 

78 

81 .9 

MIN 

56 

62 

61 

53 

53 

52 

54 

58 

56 

61 

53 

53 

62 

56 

58 

58 

60 

58 

58 

58 

61 

64 

65 

66 

69 

55 

53 

57 

55 

54 

COLUMBUS 

MAX 

69 

91 

93.5 

MIN 

70 

65 

63 

66 

70 

67 

66 

71 

69 

68 

67 

64 

65 

55 

70 

70 

68 

67 

70 

67 

71 

69 

73 

70 

68 

70 

59 

73 

71 

70 

68.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

92 

89 

91.6 

MIN 

67 

63 

61 

65 

68 

66 

64 

68 

70 

65 

64 

60 

66 

65 

69 

66 

58 

66 

70 

56 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

57.5 

COROELE 

MAX 

88 

92.4 

MIN 

67 

65 

67 

70 

68 

68 

70 

72 

67 

67 

70 

66 

71 

69 

69 

67 

69 

58 

58 

71 

71 

75 

70 

71 

73 

75 

73 

73 

59.6 

COVINGTON 

MAX 

101 

88 

91.4 

MIN 

64 

64 

67 

65 

67 

62 

64 

63 

66 

63 

56 

57 

59 

63 

64 

64 

64 

61 

63 

55 

66 

68 

70 

72 

68 

70 

68 

70 

71 

70 

55.1 

CUTHBERT 

MAX 

94 

92.7 

MIN 

69 

64 

66 

67 

68 

66 

66 

68 

71 

71 

67 

66 

68 

64 

69 

68 

66 

65 

67 

5y 

68 

72 

74 

58 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

68.7 

DAHLONEGA 

MAX 

82 

79 

86.7 

MIN 

62 

62 

64 

61 

54 

54 

51 

60 

59 

62 

54 

55 

64 

58 

60 

59 

62 

63 

61 

65 

62 

65 

57 

68 

63 

63 

65 

68 

67 

66 

62.3 

DALTON 

MAX 

92 

94 

92 

90 

84 

88 

88 

86 

82 

85 

85 

85 

85 

83 

83 

80 

92 

93 

93 

87 

92 

91 

85 

87.7 

70 

70 

69 

56 

59 

64 

65 

60 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

64 

61 

62 

64 

65 

64 

64 

66 

69 

69 

52 

65 

69 

68 

63.3 

DOUGLAS 

MAX 

95 

92 

92 

96 

97 

92 

90 

94 

95 

95 

95 

93 

95 

95 

93 

93 

90 

84 

87 

90 

90 

90 

95 

98 

100 

97 

96 

95 

96 

95 

93.5 

MIN 

60 

61 

65 

70 

71 

68 

69 

67 

71 

71 

68 

67 

66 

66 

69 

58 

67 

68 

69 

59 

69 

70 

74 

74 

69 

72 

71 

74 

72 

73 

58.9 

DUBLIN 

MAX 

93 

95 

98 

97 

94 

87 

92 

93 

95 

95 

93 

95 

90 

91 

88 

88 

84 

67 

90 

91 

95 

95 

99 

100 

96 

95 

96 

90 

90 

93 

92.8 

MIN 

66 

64 

63 

67 

70 

56 

65 

67 

58 

65 

63 

64 

65 

68 

68 

67 

69 

66 

54 

68 

69 

59 

71 

75 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

67.8 

EASTMAN 

MAX 

95 

96 

100 

99 

95 

93 

95 

93 

96 

96 

95 

96 

89 

94 

88 

89 

82 

89 

91 

92 

96 

98 

102 

95 

99 

96 

91 

96 

94.3 

MIN 

68 

65 

70 

58 

71 

68 

68 

57 

71 

68 

69 

66 

67 

68 

71 

68 

69 

68 

57 

69 

69 

70 

73 

77 

68 

72 

73 

75 

74 

73 

69.7 

Se«  ref«reac«  notes  follovloK  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1951 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

j  23 

1  ^* 

2S 

j  26 

j  27 

28 

i  29 

1 

1  3o|  3l1  1 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
63 

9 
6 

6  92 

7  64 

88 
68 

6 
6 

9  89 
6  68 

68 
68 

9 

6 

0  67 
9  61 

88 
61 

8 
6 

3  85 
i  65 

86 
64 

8 
6 

2  85 
6  66 

60 
64 



8 
6 

7  85 
E,  66 

88 
66 

9 

>  91 

9% 

9 

1  92 

92 

6.t 

9 
6 

3  91 
3  71 

61 
70 

86 

B9>2 

FAIR  VIEW 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
64 

9 
6 

7  94 
i  66 

91 
70 

9 
6 

3  92 
i  66 

91 
66 

9 
7 

<>  91 
}  64 

91 
64 

91 
6 

•  88 
66 

87 
66 

8 
6 

4  06 
6  66 

84 
66 

6 
o 

7  86 
5  65 

91 
66 

9 
6 

5  97 
8  67 

101 
72 

10 
7 

0  94 

92 

9 

5  92 

62 

87 

67  *t 

FITZGERALO 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
65 

9 
6 

J  97 
)  72 

94 
72 

9 
6 

3  96 
)  69 

.  95 
69 

9 
7 

1  96 
►  71 

94 
69 

9f 
6i 

94 
69 

93 
68 

9 
7 

2  92 
0  69 

88 

7o 

9 
6 

2  91 
9  69 

93 
69 

9 
6 

2  98 

9  73 

101 

75 

9 

'  6^ 

7' 

74 

94 

94  •8 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
39 

93 
59 

9 
6 

r  97 

'  63 

94 

67 

9 
6 

J  67 
>  60 

90 
65 

9 
7 

>  95 
'  67 

96 

62 

8< 
6" 

91 
66 

9? 
65 

9 
6 

2  88 
9  68 

84 
69 

8 
6 

7  88 
i  66 

88 
67 

6 
6 

9  90 

J  6G 

9e 

9 

5  94 

94 

9 

.  92 

96 
72 

96 
72 

92iO 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 
MIN 

9. 
5( 

.  97 
!  58 

95 
58 

9 
6 

)  93 
i  58 

96 
58 

9 
5i 

>  97 
i  58 

83 
68 

9< 

5£ 

96 
68 

92 
68 

8 
5 

9  89 
8  58 

88 
58 

6 
6 

i 
i 

92 
58 

9 
6 

3 

97 
71 

9 
7 

i  98 
69 

94 

9 

I  96 

96 

91 

93i5 
61  §8 

FORT  GAINES 

MAX 

MIN 

95 

1 

90 
66 

9 
6 

92 
66 

95 
66 

9( 
6( 

)  94 
66 

95 
67 

9S 
7( 

96 
)  71 

97 
68 

9S 
6E 

93 
68 

90 
65 

9 
6 

3  91 
*  70 

90 

8 

87 

89 

8 

)  92 

99 

10 

1  104 

95 

9t 

>  97 

97 

93 

93.6 

67 

6/ 

>  67 

70 

7 

72 

73 

70 

FORT  VALLEY 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
6S 

9e 

6- 

94 
68 

91 

70 

9C 

6- 

93 
68 

92 
72 

9< 
7i 

93 
67 

93 
65 

94 
66 

87 
67 

90 
67 

8 
6 

2  66 
5  68 

81 
69 

8( 
6" 

88 
68 

88 
69 

9 
6 

)  96 
i  71 

97 
75 

9< 

93 

92 

9 

91 

81 

»6 

90.6 

GAISIESVILLE 

MAX 
MIN 

93 
62 

95 
64 

9e 

61 

95 
63 

86 
65 

9C 
67 

88 
61 

72 
59 

82 
61 

63 
69 

86 
55 

85 
59 

84 
64 

85 
60 

8 
6 

'  82 

3  60 

74 

62 

8£ 
6C 

84 
61 

84 
65 

9 

93 

96 

95 

96 

92 

9« 
6C 

94 
70 

87 
69 

62 
66 

87.6 
63.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

92 
64 

92 
63 

91 

6V 

93 
64 

92 

69 

Is 

6" 

90 
1  66 

94 
68 

94 
72 

94 
69 

92 
64 

92 
70 

89 
66 

91 
67 

6 
6 

'  87 
3  68 

84 
68 

85 
66 

66 
67 

90 
68 

9a 

95 

97 

9t 

96 
70 

94 

9S 

93 

92 
72 

91 

91.7 

GREENSBORO 

MIN 

94 
65 

96 
66 

loo 

69 

96 
66 

I 

88 
67 

ee 

63 

;  92 

62 

87 
64 

9C 
66 

86 
64 

66 

69 

89 
63 

87 
64 

88 
64 

8 
6' 

>  86 
•  65 

81 
66 

83 
64 

83 
64 

66 
67 

9 

99 

97 

91 

96 

94 

93 
70 

96 
71 

86 
70 

86 

90.4 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

ee 

68 

85 
66 

92 
69 

90 
68 

86 
70 

84 
65 

86 
67 

86 
66 

91 
69 

68 
66 

88 
63 

90 
66 

84 
65 

67 
66 

8 
6! 

84 
i  66 

85 
65 

85 
65 

84 

65 

88 
66 

92 
6*: 

94 
70 

96 
73 

91 
7* 

92 

92 

9( 

84 

84 

65 
7  1 

88.1 

HARTWELL   3  N 

MAX 
MIN 

95 
62 

96 

70 

102 
71 

101 
67 

98 
56 

86 
61 

66 
60 

77 
60 

83 
60 

65 
62 

86 
68 

85 
58 

85 
64 

86 
64 

•  8- 
6< 

66 
62 

77 
66 

81 

63 

82 
b5 

86 
65 

•  87 

67 

96 
68 

96 

9' 

98 

97 

9! 

97 

97 
72 

90 

90.0 

HAWKINSVILLE 

MAX 

93 

98 

99 

96 

94 

94 

94 

97 

97 

97 

94 

94 

90 
68 

94 
66 

9< 
66 

89 
66 

By 

68 

90 
68 

92 

68 

93 

94 

100 

MIN 

66 

62 

62 

67 

68 

68 

65 

68 

68 

68 

62 

62 

101 

101 

101 

96 

97 
69 

97 
74 

94 
72 

94 

95.1 
67.6 

HOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
59 

95 
61 

96 
63 

94 
66 

96 
65 

97 
66 

96 
67 

97 
69 

94 
72 

69 
70 

93 
65 

91 
68 

92 
64 

91 
7C 

92 
69 

85 
68 

87 
66 

88 
7  I 

91 
69 

91 

98 

101 

9^ 

94 

93 

97 
70 

97 
71 

92 
72 

95 

93.5 

JASPER 

MAX 
MIN 

93 
65 

92 
65 

97 
65 

94 
62 

89 
66 

89 
66 

65 
64 

78 

59 

85 
62 

62 
60 

86 
66 

83 
60 

84 
62 

86 
59 

79 
61 

81 
60 

80 
63 

35 
60 

86 
63 

85 
66 

91 
63 

92 

95 

9! 

96 

93 

93 

93 

88 
68 

80 

87.7 

LAFAYETTE 

MAX 

min' 

97 

57 

95 
65 

98 
64 

96 
64 

67 
64 

91 
53 

92 
58 

78 
60 

87 
60 

84 

60 

86 
60 

89 
54 

88 
63 

86 
55 

80 
56 

84 

59 

84 

66 

87 
60 

80 
62 

85 
65 

92 
62 

93 
62 

94 

91 

94 

92 

95 

95 

95 
67 

92 

89.7 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

94 
67 

89 
63 

93 
63 

94 
64 

89 
69 

90 
62 

92 
66 

89 
67 

92 
69 

90 
63 

90 
61 

92 
68 

89 
64 

90 
64 

83 
66 

84 
66 

82 
65 

88 
64 

84 
67 

89 
65 

92 

98 

99 

9? 

91 

94 

94 

93 
70 

84 
70 

86 

90.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

94 
66 

95 
64 

102 
67 

93 
66 

89 
68 

84 

66 

89 
65 

91 
67 

92 
67 

90 
63 

87 
63 

92 
67 

86 
65 

90 
67 

86 
64 

89 
68 

82 
66 

85 
62 

86 
65 

91 

69 

90 
70 

94 

70 

98 
7  1 

100 

To 

96 

94 

97 

94 

92 
72 

91.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

95 
65 

93 
56 

93 
62 

97 
67 

95 
68 

94 
65 

86 
64 

93 
67 

93 
67 

94 
64 

95 
62 

93 
66 

96 
66 

90 
65 

91 
66 

89 
66 

89 
67 

63 
67 

89 
65 

89 
66 

90 
67 

92 

97 

102 

101 

97 

96 
69 

96 

93 
71 

91 

93.0 
66  .6 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
67 

96 

68 

100 
66 

96 

68 

91 

69 

92 

67 

96 
68 

95 
71 

96 

70 

93 

66 

94 

65 

96 
66 

90 
66 

93 
70 

85 
68 

87 

67 

83 
68 

09 

88 

93 

95 

97 

100 

100 

96 
70 

98 
71 

96 
72 

95 
73 

85 
73 

92 

93.5 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

94 
64 

93 
63 

95 
64 

99 
67 

96 
68 

90 
64 

89 
60 

92 
62 

91 
66 

96 
61 

90 
59 

90 
69 

90 
60 

87 
63 

90 
64 

90 
64 

86 
65 

80 

65 

86 
64 

65 
64 

90 
67 

92 
69 

95 
70 

98 
7  3 

100 
70 

97 

94 

94 

97 

88 
72 

91  .7 

HILLEN 

MAX 
MIN 

94 

66 

94 
64 

94 
69 

102 
67 

96 
72 

86 
67 

90 
66 

92 
69 

91 
69 

87 
64 

69 
63 

89 
66 

86 
67 

90 
66 

87 
67 

89 
67 

80 
69 

86 
67 

86 
66 

90 
69 

91 
65 

93 
7  I 

98 
7 1 

101 

95 

94 

94 

96 

94 

92 

91.4 

MONTEZUMA 

MAX 
MIN 

96 

92 

93 

94 

92 

91 

93 

94 

93 

96 

96 

95 

92 

90 

88 

87 

83 

89 

86 

65 

92 

94 

100 

99 

99 

94 

93 

95 

86 

89 

92.1 

68 

68 

67 

65 

68 

67 

69 

70 

70 

68 

64 

64 

65 

67 

66 

67 

68 

66 

67 

66 

67 

70 

72 

7 1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

96 
64 

94 
64 

98 
66 

95 
66 

90 
66 

90 
62 

93 
64 

91 
64 

93 
66 

88 
62 

89 
68 

93 
63 

87 
64 

65 

63 

85 
65 

80 
65 

65 
63 

85 
63 

89 
67 

92 
66 

96 
68 

98 
70 

98 
7 1 

96 

93 

93 

93 

62 
70 

86 

90.6 

MOULTRIE 

MAX 
MIN 

95 
66 

92 
63 

95 
66 

96 
70 

95 
69 

94 
66 

94 
66 

94 

66 

96 
69 

98 

70 

96 
69 

94 

65 

96 
67 

91 
65 

90 
67 

90 
67 

89 
68 

65 
65 

89 
66 

92 
67 

89 

96 

99 

99 

99 

96 

96 

97 

96 
73 

96 

94.0 

NEHNAN 

MAX 
MIN 

62 
66 

68 
64 

93 
68 

92 
67 

91 
70 

87 
64 

86 
67 

66 
65 

87 
68 

87 
65 

86 
62 

90 
62 

86 
66 

84 
64 

63 
67 

78 
64 

80 
65 

81 
64 

81 

66 

88 

88 

96 

95 

91 

90 
66 

89 
67 

89 
71 

86 
70 

82 

86.8 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

90 

68 
60 

92 

91 

88 
68 

89 

90 

90 

92 

90 

90 

93 

88 

90 

89 

85 

83 

90 

84 

85 

91 

96 

97 

93 

92 

93 

93 

89 

82 

68 

89.6 

63 

64 

64 

64 

62 

66 

62 

64 

64 

62 

63 

65 

65 

62 

64 

62 

66 

6? 

66 

68 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

94 

91 

93 

95 

95 

94 

90 

94 

95 

95 

96 

90 

96 

96 

89 

89 

88 

86 

87 

69 

87 

94 

.95 

96 

94 

96 

96 

97 

92 

95 

92.8 
68.6 

67 

59 

62 

66 

68 

66 

66 

62 

64 

65 

63 

66 

66 

66 

70 

72 

74 

70! 

71 

70 

69 

7  1 

74 

^.^ 

74 

ROME 

MAX 
MIN 

93 
64 

92 
64 

93 
64 

92 
65 

87 
68 

87 
61 

92 
66 

63 
61 

87 
66 

63 

56 

64 

64 

62 

65 

83 
63 

81 

65 

86 
64 

80 
66 

83 
67 

89 
67 

90 
68 

94 
70 

93 

90 
69 

92 
68 

93 
67 

95 
71 

90 
71 

81 
69 

87 

65.6 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
62 

93 
62 

95 
62 

96 
63 

87 
63 

91 
68 

94 

63 

81 
60 

89 
63 

87 
59 

68 
54 

89 
65 

87 
62 

68 
58 

80 
63 

84 

69 

84 
64 

86 
62 

82 
65 

64 
67 

94 

65 

93 

9V 

97 

69 

66 

65 

71 

91 
69 

61 
68 

'  89.6 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MAX 
MIN 

90 
57 

94 

59 

96 
64 

93 
60 

91 

69 

85 
64 

87 

66 

90 
63 

94 

72 

95 
63 

59 

63 

66 

66 

67 

88 
62 

84 
67 

87 
67 

88 
65 

66 
67 

89 
69 

69 
70 

93 
68 

96 
70 

94 

93 

95 

95 

93 
7 1 

93 

91.0 
66.6 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 

93 

96 

94 

93 

83l 

65 

91 

95 

94 

91 

66 

91 

93 

9 1 

88 

7  8 

68 

86 

87 

90 

88 

93 

96 

94 

95 

97 

96 

97 

94 

91.1 
69.3 

63 

64 

67 

64 

69 

67 

62 

68 

73 

71 

65 

71 

67 

68 

69: 

1 

70 

69 

69 

67 

71 

74 

74 

74 

74 

72 

SAVANNAH   BEACH  2 

N 

MAX 

MIN 

1 

87 

88 

88 

90 

90 

90 

92 

SNAINSBORO 

I 

_ 

77 

78 

77 

75 

76 

MAX 
MIN 

93 

95  101 

96 

96 

94 

90 

92 

94 

94 

93 

89 

86 

92 

92 

94 

97  102 

91 

95 

96 

97 

96 

94 

93.6 

63 

01 

67 

62 

68 

68 

66 

66 

66 

64 

63 

i6 

62 

66 

65| 

64 

55 

64 

62 

65 

68 

67 

66 

68 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

92 

93 

95 

92 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

88 

87 

86 

33 

89 

66 

88 

90 

96 

97 

96 

94 

93 

94 

91 

94 

93 

91.5 
66.6 

63 

67 

64 

65 

69 

64 

65 

68 

70 

66 

62 

60 

64 

63 

SI 

66 

66 

64 

67 

60 

67 

71 

66 

74 

68 

67 

TALLAPOOSA  2  NW 

MAX 
MIN 

94 

90 

92 

92 

86 

88 

88 

35 

38 

84 

85 

87 

83 

8 1 

86 

62 

76 

89 

91 

93 

93 

88 

91 

93 

91 

64 

83 

87.1 

59 

58 

56 

57 

65 

59 

62 

60 

64  1 

56 

52 

53 

64 

iO 

61 

62 

64 

61 

64 

62 

63 

61 

67 

66 

66 

64 

64 

66 

70 

66 

61.8 

TMOMASVILLE 

MAX 
MIN 

89 

88 

94 

94 

93 

94 

94 

>4 

95 

94 

87 

94 

95 

94 

94 

s)0 

85 

83 

84 

89 

67 

95 

96 

97 

94 

92 

94 

94 

69 

90 

91.7 
67.9 

66 

60 

62 

65 

67 

71 

69 

67 

64 

70 

64 

69 

6'^ 

07 

70 

68 

67 

71 

72 

70 

67 

71 

70 

71 

71 

71 

TIFTON  2  H 

MAX 
MIN 

94 

89 

90 

93 

94 

89 

91 

92 

92 

96  96 

92 

93 

95 

39 

68 

89 

84 

88  87 

39 

88 

94 

98 

96 

94 

93 

93 

94 

89 

91.6 

68 

62 

64 

70 

69- 

67 

68 

69 

71 

71  66 

67 

69 

66 

70 

69 

70 

67 

69  68 

67 

71 

74 

74 

69 

72 

72 

72 

72 

73 

69.2 

TOCCOA 

MAX 

91 

94 

98| 

88  83 

64 

83 

72 

BO 

8?     80  83 

82 

34 

78 

81 

70 

61 

80     80  86 

90 

93 

95 

93 

69 

92 

94 

85 

83 

66.1 
66.8 

MIN 

63 

70 

72 

67 

66 

59 

62 

61 

62  1 

i 

62 

57  63 

60 

64  66 

64  66 

61 

62  67 

68j 

69 

71 

,4 

71 

66 

68 

73 

72 

67 

8««  r*f«r«nc«  not**  followlnt  Btmtloa  Jiidaz, 
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DAILY  TEMPERATURES 


1  aj9ie  3  -  v^nimuwu   

StOtion 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

93 

96 

95 

95 

93 

92 

98 

95 

91 

89 

67 

66 

88 

92 

88 

99 

100 

99 

96 

99 

96 

96 

92 

92 

MIN 

66 

59 

6'! 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

69 

68 

66 

69 

67 

69 

68 

71 

70 

70 

70 

66 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

73 

70 

73 

WARRENTON 

MAX 

95 

103 

93 

90 

87 

86 

85 

90 

88 

86 

86 

66 

87 

87 

67 

8  1 

82 

65 

87 

89 

93 

99 

98 

94 

92 

95 

94 

91 

68 

MIN 

68 

64 

72 

67 

67 

63 

64 

67 

65 

63 

61 

63 

65 

66 

65 

68 

65 

65 

64 

66 

67 

70 

71 

74 

70 

68 

71 

70 

71 

70 

WASHl NGTON 

MAX 

98 

101 

92 

87 

88 

88 

84 

87 

86 

87 

68 

86 

88 

87 

85 

85 

81 

64 

87 

92 

95 

97 

99 

96 

94 

95 

97 

92 

92 

MIN 

66 

65 

66 

66 

66 

61 

63 

63 

65 

62 

58 

62 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

67 

68 

71 

74 

71 

67 

69 

71 

71 

73 

WAYCROSS 

MAX 

92 

92 

97 

98 

94 

94 

93 

97 

96 

100 

97 

95 

96 

97 

93 

95 

88 

92 

91 

91 

95 

99 

99 

101 

98 

98 

99 

99 

95 

95 

MIN 

66 

58 

61 

66 

67 

65 

67 

68 

69 

69 

64 

65 

68 

66 

67 

66 

69 

68 

69 

67 

67 

69 

71 

71 

67 

72 

70 

72 

69 

73 

WAYNESBORO 

MAX 

103 

88 

91 

89 

88 

91 

69 

87 

89 

83 

86 

90 

94 

93 

92 

91 

100 

MIN 

57 

62 

60 

64 

63 

65 

64 

68 

69 

68 

66 

69 

72 

71 

70 

67 

70 

WEST  POINT 

MAX 

93 

85 

9'> 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

90 

91 

91 

87 

85 

84 

91 

86 

89 

94 

96 

99 

97 

96 

95 

94 

94 

64 

87 

MIN 

66 

65 

61 

64 

68 

62 

66 

68 

68 

60 

61 

60 

65 

65 

66 

68 

62 

64 

69 

68 

70 

66 

71 

74 

67 

69 

68 

72 

71 

70 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
ave. 

AILET 

EVAP 

.28 

.27 

.23 

.23 

.36 

.20 

.20 

.32 

.26 

.36 

.32 

.28 

.48 

.19 

.25 

.05 

.19 

.26 

.24 

.58 

.35 

.25 

.37 

.24 

.21 

.27 

.18 

.27 

B8.24 

WIND 

5 

6 

12 

36 

12 

6 

6 

8 

5 

9 

8 

11 

37 

20 

9 

8 

6 

13 

14 

9 

8 

18 

10 

23 

10 

12 

7 

7 

23 

358 

ATHSNS  TO  AIRPORT 

EVAP 

.32 

.30 

.  38 

.29 

.31 

.21 

.  31 

.31 

.23 

.  17 

.34 

.29 

.21 

.20 

.35 

.17 

.18 

.07 

.27 

.22 

.  19 

.24 

.37 

.21 

.37 

.26 

.27 

.12 

.35 

.24 

7.75 

WIND 

48 

38 

79 

81 

48 

48 

46 

81 

47 

95 

74 

41 

100 

62 

67 

34 

50 

38 

72 

56 

38 

29 

19 

27 

64 

56 

37 

46 

55 

75 

1651 

EXPERIMENT 

EVAP 

.30 

.21 

* 

.71 

.26 

.38 

.48 

.09 

.39 

.36 

.30 

.14 

.21 

.33 

.12 

.22 

.13 

.33 

.22 

.25 

.28 

.29 

.19 

.32 

.22 

.25 

.19 

.09 

B7.78 

WIND 

42 

53 

69 

73 

43 

40 

60 

84 

56 

125 

50 

40 

50 

60 

50 

35 

73 

47 

20 

32 

48 

30 

24 

22 

54 

45 

27 

53 

65 

70 

1540 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.25 

.28 

.66 

.30 

.30 

.26 

.29 

.29 

.33 

.42 

.32 

.12 

.24 

.  14 

.21 

.24 

.26 

.16 

.15 

.17 

.21 

.20 

.28 

.31 

.27 

.25 

.  11 

.27 

.24 

.18 

7.71 

WIND 

11 

17 

7 

16 

15 

15 

17 

18 

.36 

37 

18 

4 

16 

15 

17 

18 

24 

17 

13 

8 

22 

12 

13 

17 

18 

8 

7 

11 

17 

12 

476 

ROHE  TO  AIRPORT 

EVAP 

.29 

.29 

.29 

.34 

.  12 

.36 

.36 

.23 

.18 

.17 

.37 

.27 

.20 

.25 

.25 

.12 

.00 

.35 

.22 

.09 

.15 

.25 

.23 

.25 

.24 

.31 

.15 

.25 

.31 

.27 

7.16 

WIND 

20 

21 

18 

36 

27 

37 

8 

8 

38 

98 

15 

13 

20 

42 

15 

24 

14 

15 

19 

34 

12 

15 

15 

17 

33 

31 

9 

15 

31 

23 

723 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.34 

.30 

.26 

.29 

.25 

.26 

.  14 

.28 

.25 

.29 

.33 

.38 

.21 

.23 

.  13 

.26 

.14 

.20 

.21 

.23 

.25 

.19 

.33 

.20 

.26 

.26 

.20 

B7.78 

WIND 

46 

24 

21 

20 

8 

24 

29 

31 

30 

35 

59 

19 

40 

32 

56 

34 

52 

32 

48 

14 

42 

28 

30 

38 

36 

20 

26 

37 

27 

40 

978 

See  r«fer«nce  notes  following  Station  Indei 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SMaonol  1950  -  1951  GEORGIA 


Station 

July 

August 

Sspttfinber 

October 

Novembei 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

meana 
July -June 

AI:[iANY  wB  AIRPORT 

368 

573 

398 

343 

182 

91 

0 

•  0 

1961 

1651 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0 

0 

2 

12 

383 

587 

451 

355 

236 

114 

3 

0 

2143 

AMERICUS 

0 

0 

1 

2 

390 

621 

4  30 

350 

225 

112 

1 

0 

2132 

ATHENS 

485 

354 

170 

20 

0 

2880 

ITUCMC    l^rtl      fW     A/^t)  I 

A  1  tifiPlS  LUL  v/r    nSjK  I 

1  o 

715 

594 

473 

340 

169 

29 

0 

2874 

A 1  Ubnb   KU  A 1  Kl'Un  1 

25 

31 

522 

752 

649 

515 

391 

201 

20 

0 

3106 

2802 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

14 

31 

525 

749 

602 

484 

37  3 

189 

19 

0 

2986 

2969 

ATLANTA  WB  CITY 

0 

0 

21 

39 

544 

773 

620 

489 

410 

200 

33 

0 

3129 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

^0 

291 

133 

12 

0 

2638 

2274 

DA  I UDD 1  rv c 
OA  1  noK  IlAjb 

g 

4«d 

Jo  9 

297 

164 

81 

1 

0 

1704 

391 

334 

183 

95 

0 

0 

BROOKLET  1  W 

0 

0 

6 

2 

332 

591 

418 

339 

220 

74 

0 

0 

1982 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

0 

247 

453 

317 

281 

150 

49 

0 

0 

1497 

DDIIMCWtr'V        A  A  AD 

375 

178 

73 

0 

0 

1846 

A  I  on    O  KKW 

^ A [ nu  £   nn n 

J  JO 

505 

357 

303 

163 

86 

0 

0 

1746 

C AH I LL A 

477 

339 

282 

152 

69 

0 

0 

CAMP  STEWART 

0 

0 

0 

5 

542 

380 

306 

182 

55 

0 

0 

1470 

CARROLLTON 

0 

0 

24 

58 

533 

781 

607 

484 

363 

219 

34 

0 

3103 

^ 

4  91 

366 

164 

37 

0 

2923 

CKDARTOWN 

Q 

779 

fin? 
607 

476 

344 

177 

22 

0 

2966 

PI  i  VTfMJ 
I.  Li  A  I  1  Kjn 

51 

92 

603 

827 

754 

582 

465 

313 

90 

3782 

COLUMBUS 

0 

0 

0 

2 

385 

617 

395 

347 

206 

105 

3 

0 

2060 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

14 

485 

692 

498 

416 

283 

155 

9 

0 

2555 

2116 

COR  NE  L I A 

507 

409 

213 

46 

COV I NGTON 

17 

28 

519 

736 

582 

485 

334 

150 

1 1 

0 

2662 

CUTHBERT 

3 

390 

592 

381 

324 

179 

89 

1 

0 

1959 

DAHLONEGA 

0 

0 

25 

65 

565 

815 

708 

555 

421 

236 

46 

0 

34  56 

DUBLIN 

0 

0 

0 

6 

389 

633 

442 

372 

243 

97 

1 

0 

2183 

bAr  Eilt  I  Itl^n  1 

491 

768 

595 

474 

366 

190 

22 

0 

2947 

FA  I RV I EW 

19 

31 

477 

715 

547 

457 

307 

153 

13 

0 

2719 

F ITZGERALD 

595 

366 

302 

172 

66 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

9 

326 

560 

400 

325 

213 

8d 

2 

0 

1924 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

0 

294 

484 

394 

294 

81 

0 

0 

FORT  VALLEY 

682 

495 

418 

279 

132 

6 

2481 

UA  in&av  LLiLib 

32 

50 

557 

811 

675 

507 

371 

201 

33 

0 

3237 

GLENNV ILLE 

5 

348 

572 

403 

327 

210 

80 

0 

0 

1948 

GREENSBORO 

0 

0 

14 

12 

434 

692 

544 

443 

314 

151 

15 

0 

2619 

GRIFFIN 

0 

0 

15 

12 

432 

691 

514 

451 

336 

173 

25 

0 

2649 

U  A  DTBIE' t  1      1  M 

19 

loo 

651 

499 

155 

20 

0 

nAi*K  inOV  ILiLiK 

397 

629 

451 

388 

229 

102 

3 

0 

2208 

nuUOAfUJD  MILiL 

369 

563 

424 

356 

196 

111 

2 

0 

2032 

JASPER 

0 

0 

7 

40 

552 

824 

673 

515 

406 

225 

43 

0 

3285 

LAFAYETTE 

0 

0 

0 

7 

453 

782 

667 

490 

385 

235 

55 

0 

3074 

LA  GRANGE 

26 

515 

291 

159 

22 

0 

2661 

I  nil  I  c V  T I  I  c 
IMv  1  o  V  1  LLC 

in 
10 

402 

639 

472 

391 

267 

100 

4 

^ 

2291 

LUNobn  C 1 1 1 

3 

369 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

5 

11 

433 

646 

471 

396 

254 

103 

5 

0 

2324 

2228 

MILLEN 

360 

616 

421 

362 

246 

78 

3 

0 

MONTEZUMA 

3 

^1  Q 

449 

226 

100 

5 

0 

2208 

■UN  1  1  LE.L  LU 

15 

25 

460 

519 

529 

445 

302 

145 

22 

® 

2462 

MOULTR I E 

^ 

281 

461 

332 

273 

147 

58 

0 

0 

1553 

NEWNAN 

0 

0 

10 

18 

470 

723 

589 

431 

312 

168 

20 

0 

2741 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

0 

5 

24 

455 

673 

499 

413 

295 

158 

20 

0 

2542 

QU ITMAH 

0 

0 

0 

0 

281 

443 

322 

293 

143 

73 

0 

0 

1555 

ROME 

^ 

^ 

7 

42 

553 

781 

628 

485 

360 

189 

38 

0 

3083 

ROME  WB  AIRPORT 

0 

0 

8 

56 

611 

832 

696 

540 

404 

235 

45 

0 

3427 

3049 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

0 

0 

0 

17 

373 

589 

473 

389 

262 

107 

9 

0 

2219 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

1 

6 

353 

581 

443 

362 

223 

76 

0 

0 

2045 

1633 

Savannah  beach  2  n 

0 

0 

0 

0 

266 

523 

417 

377 

187 

68 

SWA INSBORO 

0 

0 

10 

413 

605 

450 

369 

260 

105 

2 

0 

talbotton 

0 

0 

3 

15 

450 

661 

490 

395 

277 

129 

11 

0 

24  31 

TALLAPOOSA  2  NW 

0 

0 

20 

113 

561 

791 

649 

513 

372 

225 

57 

0 

3301 

tbomasville 

0 

0 

4 

321 

481 

367 

302 

162 

77 

0 

0 

1714 

TOCCOA 

0 

0 

28 

19 

444 

718 

624 

473 

359 

160 

19 

0 

2844 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

3 

342 

500 

374 

316 

165 

80 

0 

0 

1780 

WARRENTON 

0 

0 

15 

21 

444 

687 

527 

433 

302 

139 

16 

0 

2584 

IASHI>IGTON 

0 

3 

32 

41 

474 

704 

562 

434 

326 

151 

11 

0 

2738 

WAYCROSS 

0 

0 

0 

1 

300 

495 

343 

283 

176 

67 

0 

0 

1665 

WBST  POINT 

0 

0 

4 

25 

503 

727 

510 

453 

289 

147 

22 

0 

2680 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departtue 
from  normal 

1 

M 

tJ" 

• 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

b  ; 

^  o 

si 

.3 

2  0 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

e 

0 

S 

0 

o 

o 

a 

0 

o 

(O 

8 

o 
o 
B 

JANUARY  1951 

LUMBER  CITY 

49.7 

80 

21 

20 

9 

.88 

-2.92 

.37 

11 

0 

0 

5 

0 

0 

FEBRUARY  1951 

»ARRENTON 

49.4 

1.4 

77 

19+ 

15 

2 

433 

0 

10 

1.96 

-2.78 

.81 

7 

6 

1 

0 

MARCH  1951 

FIE  MING  EXP  STATION 

59.2 

85 

21 

29 

15 

213 

0 

2 

5. 12 

1 .85 

30 

0 

0 

13 

3 

1 

MACON 

58.  CM 

1.3 

0 

0 

T 

0 

9 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3  DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEldBEH  1950 

ADAIRSVILLE 
CORNELIA 

.39 

.25 

JAnjARY  1951 

LiniBER  CITY 

.09 

.03 

.37 

.35 

.14 

.8S 

FEBRUARY  1951 

WARRENTOH 

.05 

.43 

.81 

.05 

T 

.16 

.47 

1.96 

KARCB  1951 

FLEKING  EXP  STATION 

FRANKLIN 

HA  CON 

.24 

.13 
.SO 
.22 

.02 
.17 
.08 

.01 
.06 

.02 
T 

.41 
.55 
.49 

.37 
.30 
.14 

T 

.40 

.11 

1.00 

.25 
.43 
T 

.56 

.03 

.35 

.97 
1.89 
.14 

1.85 
.31 
.83 

5.13 
5.S4 

APRIL  1951 

BUENA  VISTA  R 
JOHNTOtN  B 
SPARTA 

•INDER  3  NW  R 
lOODBDRY 

.58 

.60 

.55 

.80 

.10 

.M 

.30 
.31 
.20 

.44 

.02 

.18 
.34 

.01 
.02 

.36 
.71 

.60 
1.16 
1.51 

.13 

.09 

.30 

6.53 
1.98 
3.78 
4.84 

Table  4 


AP«IL  1991 


BUENA  VISTA 


BUENA  VISTA 


BUENA  VISTA 


BUENA  VISTA 


WINOER  3  NN 


BUENA  VISTA 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DEU^YEO  DATA 


A.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


10      11  12 


•08     all  •2^ 


•19     .11  ,0S 


•01     .02  .06 


P.  M.  Hour  Ending 


11 
12 

16 
18 
22 
25 
26 


10      11  12 


*<4" 

.281 

I 

.«»•' 

i 

-! 

,99*. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  ol  month 

• 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1951 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIM 

SS 
30 

S4 
34 

71 
41 

70 
SO 

67 
30 

71 
30 

74 
42 

65 
27 

44 

20 

52 
22 

63 
25 

62 
57 

68 
29 

70 
41 

76 
44 

62 
41 

56 
25 

65 
25 

74 
40 

76 
42 

80 

67 
39 

54 
39 

55 

48 

54  ' 

52 

66 

73 

77 

75 

64.7 
34.7 

FEBRUARY  1951 

(ARRENTON 

MAX 
MIN 

63 
32 

32 
IS 

42 
17 

SO 
19 

58 
26 

61 
34 

57 
34 

44 
18 

44 

28 

38 

32 

53 
27 

68 
28 

73 
38 

76 
40 

66 
44 

57 
42 

62 
41 

75 
45 

77 
53 

74 

S3 

69 
54 

66 
34 

64 

38 

67 
39 

74 

39 

77 
45 

77 
52 

77 
58 

62.2 
36.6 

HARCH  1951 

FLEMING  EXP  STATION 

HAX 
KIN 

82 

SS 

8S 
SO 

84 

S6 

84 

57 

82 
54 

64 

58 

75 
57 

85 
58 

84 

56 

71 
44 

55 
50 

55 
49 

59 
41 

51 
33 

58 
29 

65 
31 

75 
40 

77 

SO 

73 
64 

67 
46 

59 
46 

63 
38 

70 
36 

72 
54 

67 
43 

67 
36 

66 
42 

74 

55 

75 
62 

66 
58 

72 
41 

70.4 
48.0 

MACCN 

MAX 
MIN 

80 
SS 

80 
S8 

85 
SS 

85 
SS 

73 
SS 

65 
55 

65 
60 

80 
58 

85 
S3 

78 
S3 

57 
43 

47 
36 

44 

32 

47 

33 

57 
34 

67 
37 

57 
44 

68 
36 

70 
37 

73 
48 

72 
40 

74 
42 

70 
49 

80 
56 

76 
50 

66 
39 

69.3 
46.7 

CORRKCTIONS 

ANNUAL  1949 


WarreDton 


FEBRUARY  1951 


Precipitation  total 
should  be  35.41. 


Alna  CAA  AP 


Lowest  temperature 
should  be  18°  on  the  4th. 


Table  2: 

Mllledgevtlle 


Average  temperature 
should  be  50.0°;  departure 
from  normal,  +1.5°. 


Mllledgeville 


Minimum  temperature  on  1st 
should  be  31.0°;  average 
minimum  temperature  should 
be  35.6° . 


APRIL  1951 


Precipitation  departure 
should  be  -1.28. 


S*e  r«i*r«no«  aotM  following  Station  lod«& 
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STATION  INDEX 


Station 

0 
*^ 

County 

■i 

a 

« 

U 

Obeer- 
vatioD 
time 

Observer 

xteiex 

to 
tables 

Station 

6 
2: 

County 

Index  I 

■s 
1 

Longih 

Temp. 

1  Precip. 

K 
» 

ABBEVILU 

OOIO 

fILCOX 

9 

31  59 

83  19 

180 

8A 

AMOS  L .  EIXERBEE 

GAINESVILLE 

3621 

BALL 

0041 

12 

84  56 

772 

BARVEY  C.  MOTT 

3  4 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

0053 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

C090' 

32  11 

82  34 

250 

8A 

8A 

JAHES  A.  STACY 

2  3      5  6 

GREENSBORO 

3899' GREENE 

0131 

iEHRlEN 

31  33 

83  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

GRIFFIN 

SPALDING 

ALBANY 

0140{ 

DOUGHERTY 

6 

84  09 

7A 

7A 

D.  W.  BRDSNAN 

HAMILTON  6  W 

HARRIS 

0145 

DOUGHERTY 

31  32 

84  11 

190 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

HARALSON 

01801 

BARTOW 

5 

34  10 

735 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5 

HARTWELL  3  W 

4133 

HART 

0211 : 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

AKBRICDS 

0253 

SUMTER 

6 

32  04 

84  13 

362 

5P 

7A 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  S 

HAZLEBURST 

JEFF  DAVIS 

AIBRICUS  SCS  R-7 

02S8 

SUVTER 

6 

32  06 

64  15 

MID 

SOIL  CONS.  SERVICE 

HEMPTOWM  GAP 

0430 

CLARKE 

10 

33  57 

83  23 

775 

6P 

8A 

PROF.    E.   S.  SELL 

2  3  5 

HOGGARDS  MILL 

AIBBJIS  COLLEGE  OF  ACRI 

0432  CLARKE 

10 

33  56 

725 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  5 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS  • 

04351 

CLARKE 

33  57 

83  19 

803 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

4646 

PICKENS 

04461 

DE  KALB 

33  45 

84  19 

1000 

7A 

0.  M.  HADLEY 

3 

JASPER  7  W 

PICKENS 

ATLANTA  «B  AIRPORT 

0451 1 FOLTON 

6 

33  39 

84  25 

975 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

0456 

FULTON 

33  45 

84  23 

1054 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JOHVTOWN 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

049Sl 

RICHHOND 

14 

33  22 

182 

"sp 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

0581 

DECATUR 

30  54 

84  35 

115 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  4  5 

KINGSTON 

BARTOW 

0603 

CHEROEE£ 

s 

34  20 

84  23 

7A 

E.    C.  GRDGAN 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  57 

84  49 

8A 

BENRY  E .  WARHACK 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

0787 

EVANS 

11 

81  SB 

HID 

HENRY  C.  BEARN 

3  4 

LA  GRANGE  5  W 

4954 

TROUP 

0946 

MC  IKTOSB 

31  29 

8A 

U.S. FISH  ft  WLDF  SER 

3  3  5 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

0969 

UNION 

34  SI 

63  56 

1936 

eA 

8A 

GEORGIA  HTN  EXP  STA 

2  3  S 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

0979 

EARLY 

84  57 

300 

6A 

DR.  J.G.  STANDIFER 

2  3  5 

LISBON 

5231 

LINCOLN 

BLUE  fllDCE  BfiSTB  UAH 

1029 

FAKNIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

6A 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

1170' TOWNS 

83  49 

4780 

HID 

TVA-147 

3  4 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

1266, 

BULLOCH 

11 

32  23 

150 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

LUMPKIN  3  S 

5394 

STEWART 

DRUMSV ] CK  CAA  A I RPORT 

1345 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

S4  31 

657 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

5447 

BIBB 

BURTON  DAK 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

63  32 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

3  4 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

1425 : TAYLOR 

6 

32  33 

655 

MRS.  FOUNTAIN  SMITH 

3 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

BtTTLER  CREEK 

1433 

RICHHOND 

14 

33  22 

81  S7 

6A 

EDWIN  S.  EPSTEIN, JR 

3 

HILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

8 

30  53 

84  12 

265 

6P 

6P 

J.   D.  BELCHER 

2  3  5 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

8A 

JAHSS  5-  SPENCE 

MONTEZUMA 

5979 

HA  CON 

CAMP  STEWART 

1544 i  LIBERTY 

1 1 

31  52 

81  37 

98 

5P 

J.    F,  BLESSINGTON 

2  3  5 

M0NTICELI.0 

5988 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

694 

8A 

C.    fl.  TEASLEY 

3  4 

HOULTHIE 

6087 

COLQUITT 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

500 

8A 

SA 

J.    D.  MOORE 

2  3  5 

MOUNT  VERNON  2  W 

6126 

WHEELER 

CARNESVl LLE 

1619 

FRANKLIN 

34  22 

83  14 

HID 

JESSE  N.  BELLAMY 

3  4 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

CARROLLTON 

1640 

CARROU. 

17 

33  35 

85  04 

1000 

6A 

CARROLL  BRCSTINC  CO 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

CARTERS 

1657 

HURRAY 

12 

34  3« 

84  42 

8A 

RALPH  H.  MESSER 

3 

NEWTON  EXP  STA  PTNEY  P 

6359  ,  BAKER 

CARTERS VI LLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  10 

84  46 

772 

THOMAS  A.  EVANS 

2  3  5 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399(FANNIN 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  SO 

8A 

G.   P.  TATUH 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

CAVE  SPCS  4  SS* 

1715 

4 

34  03 

85  21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

CEDARTOm* 

1732 

POLK 

4 

B5  14 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUHBY 

^34* 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

1856 , HURRAY 

12 

34  46 

84  47 

8A 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

PINE  HOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

1906 

18 

34  55 

85  16 

789 

5P 

U.S. DEPT.  INTERIOR 

3 

QUITHAN 

7276 

CH08ST0E 

1927 

7 

34  48 

83  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

RESACA 

7430 

GORDON 

CLAYTOK 

1982; HABtm 

14 

34  53 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H  BREWER 

2  3  5 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

CLERMONT  3  SM 

199S 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

JOHN  E.  QUILLIAN 

3  * 

n-OYD 

2006 

WHITE 

34  36 

63  46 

"sA 

HARY  L.  SUTTON 

ROHE  8  SW 

7605  1  FLOYD 

COLUMBUS 

2161 

3, 32  2B 

84  59 

262 

7A 

A.  LESTER  BEARN 

2  3  5 

HOME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

COLUMBOS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

84  56 

394 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

SAVANNAH  USDA  PL.GARDE^ 

7842  CHATHAM 

CONCORD 

>19S 

PIKE 

33  06: 84  26 

7P 

C.  R.  SHITH 

3 

SAVANNAH  WB  AP 

COOLIDCE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

MID 

C.  W.  ELLINGTON. JR. 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAH 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

HID 

HARHY  tl.  BUTLER 

3  4 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

83  47 

336 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5 

SPARTA  NO  2 

8228 

HANCOCK 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  20 

83  32 

1520 

6P 

6P 

THEO.    B.  LITTLE 

2  3  5 

STANLEY  GAP 

8269 

GILHER 

2318 

NEWTON 

33  36 

83  52 

747 

6P 

SA 

REV.  WALKER  COMBS 

2  3  5 

SUCHES 

8414 

UNION 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTB 

3 

34  13 

64  08 

1000 

SAHILES  H.  WOLFE 

SUHHERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

CURRTVILLE  1  WNW 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

65  06 

SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

SNAINSBORO 

8496 

EHANUEL 

2450 

RANDOLPH 

6 

31  46 

84  46 

461 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

SWEET  GUH 

8504 

FANNIN 

DAHL ONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

6P 

SAjHISS  EHILY  CAILLARD 

2  3  5 

SYLVAN I A 

8517 

SCREVEN 

2485  PAULDING 

5 

33  SSjB4  SO 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.  TINNEY 

3  4 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

DALTOK 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

64  SB 

710 

8A 

BA 

JOHN  H.    HC  LELLAN 

TALLAPOOSA  2  NW 

8547 

HARALSON 

2570 

TERREIX 

6 

31  47 

84  27 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

DAVSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

34  25 

64  oa 

7A 

PEARL  P.  CHAUBERS 

3  4 

THE  ROCK 

8657 

2627 

FANNIK 

7 

34  46 

,64  13 

1900 

8A 

TVA-633 

3 

THOHASVILLE 

8666 

THOMAS 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  49 

8A 

TOS.CTHEL  H.THOMPSO 

3 

TirroN  2  N 

8703 

TIFT 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

l83  53 

HID 

JOBN  R.  RUSS 

8732 

TOWNS 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

j84  SO 

139 

8A 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

i82  51 

8A 

8A 

FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

TRAY  HOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

!84  45 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIBXD 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

1  81  43 

9S 

8A 

B.   H.  EVANS 

3 

VALDOSTA 

8964  ;LOWNDES 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

JO 

32  33I82  54 

234 

«P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

2844 

10 

132  32 

82  54 

HID 

J.    L.  PRYOR 

3  4 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

2966 

fi 

183  11 

361 

8A 

BA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  S 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  3' 

84  44 

HID 

DAN  W.  HAHHACK 

3  4 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  28 

BA 

A.  D.  DOVER 

3 

WATKINSVILLE  SCS  3 

9169 

OCONEE 

EMBRT 

13147 

PAULDING 

Il7 

33  51 

B4  59 

8A 

MISS  JANET  ALLCOOD 

WAYCROSS 

9166 

.WARE 

'  3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the   index  number  column  of  the  Station  Index  are 
assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles 
and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  .^une  and  December  issues  of  this 
bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in 
°F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are 
based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau 
type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948, 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

No  record  in  Tables  3,  4,   6     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5, 
is  Indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,   only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured 
amounts. 


B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  ratio  of  1  inch 
water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 


M  1  to  9  days  of  record  missing;  see 
day  data,  if  carried  for  this  static 
value  for  a  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from 
are  from  non-recording  gages. 


Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree 
n,   have  been  adjusted  to  represent  the 

recording  gage.     All  other  data  in  Table  3 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


I         V     Includes  total  for  previous  month. 

iSubscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.60  per  year.      (Yearly  sub- 
Iscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
[to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  JULY  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

Hot  and  humid  weather  prevailed  during  most  of  the  month,  and  precipitation  of  very  irregular 
distribution  averaged  somewhat  less  than  normal.  No  severe  storms  occurred,  and  rivers  re- 
mained below  normal  levels.  Weather  conditions  were  mostly  favorable  for  the  growth  and  de- 
velopment of  crops. 

Cool  air  moved  into  the  State  at  the  beginning  of  the  month,  keeping  temperatures  mostly  below 
the  90-degree  level  throughout  the  first  10  days  in  northern  and  central  districts.  The  leading 
front  of  the  cool  air  produced  general  showers,  mostly  moderate  to  locally  heavy  in  amount,  on 
each  of  the  first  four  days.  An  extensive  area  of  high  barometers,  cool  and  dry  in  character, 
pressed  southward  to  the  Gulf  and  produced  fair  and  cooler  than  normal  weather  during  the  six 
days,  5th  through  10th;  the  coolest  weather  of  the  month  occurred  during  this  period  with 
lowest  temperatures,  chiefly  on  the  7th  or  8th,  ranging  from  49°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  70°  at  Brunswick.  A  trough  of  moderately  low  pressure  moved  slowly  from  the  north 
to  the  Gulf  during  the  period,  10th  to  15th,  and  widely  scattered  showers  occurred  on  most  of 
these  days,  accompanied  by  generally  hot  and  humid  weather.  Little  or  no  rain  occurred  during 
the  lengthy  period,  5th  through  15th,  after  which  showery  weather  occurred  extensively  each 
day  to  the  close  of  the  month.  Rather  hot  weather  prevailed  from  the  11th  through  27th,  when 
temperatures  were  generally  above  90°  practically  every  day,  with  95°  or  higher  in  central  and 
southern  sections;  the  hottest  part  of  the  month  was  13th  to  18th,  when  numerous  central  and 
southern  localities  recorded  100°  or  higher,  and  some  stations  had  tenperatures  as  high  as 
that  on  every  day  of  this  6-day  period.  After  the  27th,  the  intense  heat  relaxed,  allowing 
maximum  temperatures  to  remain  below  90° ,  but  rising  temperatures  on  the  last  day  indicated 
a  return  of  summer  heat. 

Temperatures  averaged  80,6°,  or  0.3°  above  normal,  and  individual  station  averages  ranged 
from  73.6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  84.2°  at  Albany  WB  Airport.  Average  maximum 
temperatures  ranged  from  about  90°  in  the  north  to  95°  or  higher  in  the  south.  Highest  tem- 
peratures, occurring  mostly  within  the  period,  13th  to  16th,  ranged  from  93°  at  Clayton  to 
105°  at  Eastman,  Temperatures  as  high  as  100°  were  recorded  throughout  the  southern  section 
and  in  central  counties  from  Covington  and  Macon  eastward.  Coolest  weather  of  the  month  oc- 
curred on  the  7th  or  8th.  with  lowest  temperatures  ranging  from  49°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  70°  at  Brunswick. 

Precipitation  averaged  5,19  inches,  or  88%  of  normal,  with  very  irregular  distribution  over 
the  State,  The  greatest  total  was  14.17  inches  at  Brasstown  Bald,  and  the  least  was  1.03  in- 
ches at  Maysville.  Other  large  totals  included  13.46  inches  at  Camp  Stewart,  13.17  inches  at. 
Lumber  City,  10.17  inches  at  Savannah,  and  8,00  inches  or  more  at  Athens,  Dial  P,0.,  Butler, 
Carrollton  and  Glennville.  Numerous  areas  throughout  the  State  had  totals  of  less  than  4.00 
inches,  with  less  than  2.00  inches  reported  only  at  Chatsworth.  Cooper  Gap,  Dublin  No.  2, 
Maysville  and  Camilla.  The  greatest  24-hour  fall  of  precipitation  was  4,89  inches  at  Lumber^ 
City  on  the  24-25th  ,  but  most  stations  had  no  measurement  exceeding  2.00  inches. 

Beneficial  rains  during  the  first  four  days  served  to  maintain  good  soil  moisture  and  favorable 
growth  of  crops,  but  hot  and  dry  weather  after  the  4th  caused  considerable  depletion  of  soil 
moisture  and  resultant  retarded  crop  growth.  Showery  weather  after  the  middle  of  the  month 
benefited  crops  to  some  extent,  but  persistently  hot  weather  rapidly  overcame  the  good  ef- 
fects of  rainfall.  Generous  rains  during  the  last  week  were  very  beneficial,  and  the  need 
for  more  rain  existed  only  for  spotty  areas  as  the  month  closed.  Cotton  made  good  growth  and 
was  near  the  picking  stage  by  the  close  of  the  month.  Corn  maintained  good  condition  in  most 
areas;  rains  during  the  last  week  were  timely  and  greatly  needed.  Sweet  potatoes  and  vegetables 
suffered  from  hot  and  dry  weather  after  the  first  week  but  recovered  good  growth  and  condition 
from  rains  in  the  closing  week.  Tobacco  harvesting  was  brought  almost  to  completion,  and 
peaches  were  practically  all  gathered.  Peanuts  reacted  unfavorably  to  the  hot  and  dry  weather, 
but  rains  late  in  the  month  have  brought  substantial  improvement.  Pecans  continue  to  indicate 
very  good  quality  and  yield.     -  RLC 
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per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
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application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 
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84 

1 

2 

0 

103 

1 5+ 

65 

8 

0 

30 

0 
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97 
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0 

6 

2 
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81 
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2 
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10 
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0 

104 

15 
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8 

0 

29 

0 

3 

47 
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15 
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17 

6.91 
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89 
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7 

4 
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15 

61 
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0 
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5 

1 
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83 

2 
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1 
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0 
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3 

73 
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0 

12 

3 

0 
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0 

9 
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64 
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29 

0 

4 

81 
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1 
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9 
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14 

57 
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21 
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7 

27 
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9 
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81 
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14+ 

60 

9 

0 

29 

0 

5 

06 
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1 

58 

31 

.0 
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15 
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2 
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81 

5 

0 

7 

100 

16+ 

61 

8 

27 

0 

7 

88 

1.86 

2 

75 

30 

.0 

0 

11 

5 

2 

VALCOSTA  WB  AIRPORT 

82 

2 

0 

8 

103 

16 

63 

9 

0 

27 

0 

3 

75 

2.62 

1 

26 

17 

.0 
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3 
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CUMATOLOGICAL  DATA  ^^^^ojo.* 


Temparatuje 

PtacipitAtion 

Av«raga 

■a 

3  o 

Is 
<!-§ 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

5. 
-3 
i 

No.  of  days 

1 

bom  nonnal 

•3 
1 

s 

& 

Snow,  Sleat.  Hall 

No.  of  days 

i! 

Mm.32* 
or  below 

a  g 

'  lj 

1  3  ? 

1 

.01  ox  mora 

• 

0 

S 

0 

1.00  or 
mora 

WAYCROSS 

82.3 

0.4 

102 

16 

62 

9 

0 

26 

0 

6.52 

-  .25 

1.62 

27 

.0 

0 

15 

5 

2 

DIVISION 

82.0 

5.77 

.0 

STATE 

80.6 

0.3 

5.19 

-  .69 

.0 

•DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

ABBEVILLE 

.07 

.05 

.12 

T 

T 

.89 

.42 

.13 

.11 

4.35 

6.14 

ABBEVILLE 

R 

.0' 

.  IS 

8.50 

ADAIRSVILLE 

1.14 

.25 

.81 

.  10 

.04 

.44 

.H 

1.30 

.12 

'e: 

S.26 

ADAIRSVILLE 

.93 

.63 

.45 

.20 

.47 

.37 

.29 

.09 

.14 

.47 

3.60 

A  DEL 

.74 

.04 

.86 

.28 

.02 

2.22 

.23 

.26 

1.62 

.11 

6.38 

AILEY 

.13 

.18 

.28 

1.66 

.13 

.22 

.22 

1.28 

.  11 

4.21 

ALAPAHA  EXP  STATION 

.  93 

18 

32 

70 

.23 

.04 

T 

.15 

.31 

.e: 

.2! 

.61 

T 

T 

.69 

3.23 

ALBANY  KB  AIRPORT 

.04 

.57 

.04 

.05 

.02 

T 

.03 

.79 

T 

.09 

1.12 

.02 

.04 

.59 

T 

.16 

3.  56 

ALLATOONA  DAy 

.20 

.22 

.82 

.32 

.09 

.10 

.05 

.45 

.72 

.04 

2.02 

.OS 

5.08 

ALLATOONA  DAK 

.28 

.83 

.12 

.23 

.16 

.11 

.48 

.68 

2.02 

.04 

4,95 

ALUA  CAA  AIRPORT 

04 

T 

40 

02 

AMER ICUS 

.01 

.64 

1.40 

'.ae 

.06 

.11 

!71 

.10 

!o' 

!o! 

.e: 

.si 

!oi 

5!l9 

AUERICUS  SCS  R  7 

R 

.  56 

1 .30 

.14 

.10 

.28 

1.88 

.12 

.78 

5.16 

ATHENS 

.06 

2.21 

.26 

.53 

.34 

.50 

.13 

.93 

.53 

1.04 

.78 

.91 

.12 

8.36 

ATHEHS  COL  OF  AGRI 

1.50 

.43 

.05 

.20 

.27 

.22 

.06 

.17 

.38 

.8C 

.46 

.32 

2.07 

.01 

6.94 

ATHENS  WB  AIRPORT 

.  Id 

2 .  82 

.  76 

.  39 

.  54 

.23 

.02 

.  78 

ATLANTA  KIRKWOOD 

.47 

l!s6 

.12 

!67 

T 

.02 

.88 

.05 

!o6 

!78 

^14 

T 

!oi 

4.76 

ATLANTA  ffB  AIRPORT 

R 

1.29 

.15 

.76 

.08 

.01 

T 

.62 

.06 

T 

T 

1.97 

.23 

T 

2.07 

.11 

.06 

7.41 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

1 .69 

.35 

1 . 10 

.01 

.36 

.62 

.26 

.02 

.55 

.09 

.28 

5.29 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

.05 

.02 

.01 

T 

.73 

.55 

.64 

.14 

T 

T 

.01 

.30 

.10 

T 

1.45 

T 

T 

.28 

.06 

.40 

4.74 

AUGUSTA 

.  59 

.  14 

T 

T 

.  58 

.02 

1.24 

.01 

.70 

.54 

.18 

.07 

.01 

.01 

.01 

,4f 

BAtNBRIDCE 

.85 

.55 

.50 

.54 

.10 

.12 

1.30 

3.0* 

T 

7.00 

BAIN8R10GE 

R 

1.01 

.11 

.47 

.53 

BALL  GROUND 

.25 

1.92 

.47 

.21 

.82 

.07 

- 

2.10 

.11 

.46 

.38 

.02 

6.81 

BKAVERDALE 

.32 

.15 

.05 

.25 

.30 

.06 

.01 

.10 

.60 

.10 

2.01 

QELLVILLE 

R 

04 

.92 

15 

33 

BLACKBEARD  ISLAND 

.41 

• 

1.04 

.45 

!os 

.12 

.82 

ill 

!73 

4!  96 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

.29 

.27 

.  18 

1.06 

.22 

.33 

.07 

.07 

.11 

.16 

.05 

.05 

1.40 

.02 

1.28 

.48 

6.05 

BLAKELY 

.28 

.22 

.08 

.09 

.25 

.02 

1.84 

.21 

.02 

.13 

.02 

.12 

1.05 

.19 

4.  52 

BLUE  RIDGE  RESVn  DAU 

.21 

.09 

1.46 

.  77 

.  26 

.09 

T 

.08 

.19 

.09 

.29 

.17 

.11 

.22 

T 

4.03 

BRASSTOWN  BALD 

R 

1  46 

49 

BROOKLET  1  W 

.06 

!o8 

.10 

.37 

.04 

1.92 

!04 

.24 

2.21 

.36 

!ic 

5.  52 

BRUNSWICK 

.15 

1.17 

.01 

.70 

.01 

.40 

.23 

.71 

.02 

.22 

.26 

1.34 

1.49 

6.71 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.34 

.86 

.68 

.43 

.01 

.76 

T 

.63 

.27 

.10 

.61 

1.90 

1.19 

.09 

7.87 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.32 

.86 

.66 

.41 

.05 

.72 

.59 

.27 

.IC 

.63 

1.88 

1.14 

.08 

7.71 

8UENA  VISTA 

05 

19 

23 

BURTON  DAM 

//R 

!l6 

!56 

.43 

.  14 

.18 

.10 

.39 

.08 

.13 

.  17 

!40 

i!ia 

.06 

.03 

3!96 

BUTLER 

2.10 

.46 

.40 

.70 

.46 

.40 

.60 

.40 

1.03 

.  25 

1.25 

.25 

8.30 

BUTLER  CREEK 

.06 

.23 

.02 

T 

.08 

.56 

1.31 

.06 

.12 

.06 

.48 

.16 

.74 

1.14 

T 

.  17 

.18 

.03 

5.40 

CAIRO  2  NNW 

.04 

.16 

.11 

.18 

.37 

.01 

.71 

1.20 

.37 

.01 

.08 

3.  26 

CAUILLA 

12 

"a 

CAMP  STEWART 

.30 

.71 

.54 

.55 

.12 

T 

1.23 

.53 

T 

l!97 

1.96 

T 

.80 

.12 

T 

l!90 

2.43 

.30 

13.46 

CANTON 

.20 

1.79 

.37 

.38 

.10 

.06 

.37 

.18 

.19 

.18 

.32 

4.04 

CANTON 

R 

1.84 

.40 

.14 

.21 

.40 

.33 

.19 

.30 

3.81 

CARLTON  BRIDGE 

.12 

.62 

.22 

.01 

.18 

.29 

.02 

.48 

.82 

.02 

.03 

.02 

2.81 

CARNESVILLE 

R 

.15 

.20 

.  50 

.10 

.44 

.07 

CARROLLTON 

.52 

.99 

.30 

.12 

.10 

.06 

1.07 

.47 

1.91 

.14 

.35 

liso 

.60 

8.43 

CARROLLTON 

R 

.87 

.31 

.25 

.09 

.09 

.06 

.84 

.20 

.90 

1.91 

.12 

.30 

1.71 

.57 

7.82 

CARTERS 

1.02 

.35 

.41 

.24 

.17 

.52 

.71 

1.25 

4.67 

CARTERSVILLE 

.52 

.95 

.06 

.30 

.03 

T 

.03 

.17 

.09 

.40 

.10 

2.65 

CARTERSVILLE  3  SW 

.  32 

.89 

.  21 

.02 

15 

CAVE  SPGS  4  SSW 

R 

.27 

.47 

.28 

.21 

.03 

.18 

.16 

.88 

.31 

2^79 

CEDARTOWN 

.30 

1.03 

.57 

.38 

.05 

.48 

.53 

T 

T 

.33 

.33 

.12 

4.02 

CHATSWORTB 

.30 

.22 

.71 

.13 

.05 

.14 

.01 

.20 

1.78 

CBATSWORTH 

.16 

.76 

.13 

.10 

.19 

.54 

1.88 

CBICKAMAUGA  PARK 

35 

1  02 

38 

20 

17 

68 

CBOESTOE 

.47 

!52 

!29 

.87 

.36 

.08 

.16 

.25 

1.47 

.42 

.05 

!S3 

.15 

.73 

6.65 

CLAYTON 

.15 

.34 

.14 

.06 

.08 

.16 

.04 

.22 

.02 

.06 

.16 

.22 

.09 

.29 

2.03 

CLERMONT  3  SW 

R 

OS 

.01 

.71 

.28 

.  57 

.35 

.28 

.14 

.03 

- 

- 

.05 

.03 

- 

CLEVELAND 

.24 

.46 

.06 

.12 

.29 

.28 

.20 

.04 

.07 

.02 

T 

T 

.18 

.28 

T 

.11 

.12 

.05 

2.  52 

COLUMBUS 

T 

30 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.es 

1.08 

T 

!41 

!30 

.50 

T 

.29 

.17 

^53 

!02 

!05 

3^99 

CONCORD 

.66 

.31 

.70 

.14 

T 

.40 

T 

15 

.74 

.78 

.52 

.  33 

1.50 

.05 

1.23 

.27 

.09 

7.83 

COOLIDGE 

R 

.01 

.15 

.13 

1.68 

.06 

.82 

.42 

3.27 

COOPER  GAP 

.48 

.06 

.14 

.08 

.14 

.13 

.09 

.52 

.11 

.16 

1.91 

CORDELE 

46 

03 

CORNELIA 

.52 

.38 

.72 

.32 

!o8 

.09 

.02 

T 

.20 

.01 

.  59 

!57 

3.  50 

COVINGTON 

1.21 

.05 

.13 

.  11 

.63 

.30 

.51 

.26 

.05 

T 

.53 

.95 

-1.33 

GUMMING  1  N 

.14 

.19 

.35 

.08 

.55 

.20 

.24 

.26 

2.01 

CURBYVILLE  I  WKW 

.65 

1 .70 

.21 

.42 

.05 

.39 

.65 

.48 

.79 

T 

T 

5.26 

CUTHBERT 

1  51 

13 

05 

T 

01 

94 

02 

DABLONEGA 

.29 

!20 

.05 

!72 

.32 

!o9 

T 

.03 

!l4 

.01 

!l2 

!o3 

T 

!04 

!o2 

2!08 

DALLAS 

.93 

.52 

1.27 

.13 

.02 

5.87 

DALLAS 

R 

.90 

.45 

1.04 

.21 

.03 

.03 

2.66 

DALTON 

.01 

.02 

1.68 

T 

.46 

.19 

.94 

3.26 

DAN6URG  4  NNE 

R 

09 

07 

1 . 31 

DAWSON 

!06 

Iss 

!l8 

.74 

.01 

1.25 

.03 

.26 

.02 

.28 

.17 

.02 

.02 

.29 

I.IO 

4.81 

DAWSONVILLE 

DAWSONVILLE 

R 

DIAL  POST  OFFICE 

.91 

.76 

.85 

.27 

.22 

T 

.19 

.26 

.05 

.68 

.60 

2.00 

.38 

.04 

1.88 

.02 

9.11 

DOCTORTOWN 

.30 

.05 

30 

39 

43 

51 

1  32 

J. 

!50 

'.eo 

!l6 

!  57 

.68 

1.81 

!20 

l!84 

e.3S 

DONALSONVILLE  2  W 

.18 

.09 

1.11 

.44 

.02 

1.23 

.07 

.08 

.91 

4.13 

DOUGLAS 

.26 

.44 

.37 

.02 

.01 

.01 

.  52 

.25 

.04 

.02 

.82 

.06 

.22 

2.14 

.01 

S.19 

DOUGLASVILLE 

.43 

1 .48 

.35 

.20 

.  52 

.17 

.32 

.04 

.28 

.10 

4.27 

DOVER 

.06 

T 

16 

34 

48 

01 

46 

37 

DUBL I N 

.33 

.10 

1.04 

.01 

!l7 

!77 

!37 

.50 

.03 

!23 

!39 

3^90 

DUBLIN  2 

.32 

.17 

.09 

.04 

.24 

.52 

.10 

.37 

1  85 

EASTMAN 

.06 

.05 

1.43 

2.00 

.17 

1.86 

.18 

1.79 

.40 

7.94 

.44 

1 .31 

.22 

.19 

.21 

1.03 

.95 

.25 

.49 

.18 

1.83 

7,06 

.27 

.42 

31 

20 

06 

EMBRY 

.76 

1 .92 

!63 

l!lO 

.68 

.17 

!l2 

.06 

s!44 

EXPERIMENT 

.11 

1 .28 

.25 

.12 

.06 

T 

T 

.11 

.02 

.02 

.08 

.43 

.19 

.10 

.12 

2,89 

FAIRHOUNT 

« 

4.40 

.39 

.23 

.20 

.09 

.  15 

.37 

T 

5,83 

FAIR  VIEW 

.97 

1.06 

.47 

.62 

.02 

T 

T 

T 

T 

.49 

.01 

.27 

.05 

.20 

4,16 

.26 

07 

19 

FIELDS  CROSS  ROADS 

P 

.97 

1.53 

.13 

.29 

.84 

1.64 

.02 

.08 

.07 

5,57 

FITZGERALD 

.05 

.22 

.14 

.40 

.25 

.21 

1.29 

T 

T 

.05 

.15 

2.08 

1.16 

.07 

6.07 

FLAT  TOP 

R 

.41 

.69 

.02 

.82 

.12 

.22 

.47 

.67 

.02 

.09 

3.53 

FLEMING  EXP  STATION 

1.33 

.74 

.05 

.60 

.08 

.21 

.06 

.03 

.18 

.04 

.40 

.54 

.18 

.10 

1.15 

.39 

6.08 

FLEMING  EXP  STATION 

_ 

.  01 

.03 

.  14 

.32 

.  53 

.  14 

.07 

1 . 13 

.33 

5.  62 

FLINTSTONE 

.60 

.48 

.01 

.44 

T 

.49 

.74 

T 

.23 

!99 

!04 

2!40 

6,02 

FOUISTON 

.761 

.70 

.39 

.18 

.41 

1.85 

2.95 

.13 

.38 

7,37 

rOLKSTOW 

R 

.06 

.84 

.71 

.52 

.13 

.19 

.38 

.12 

1.86 

2.49 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.09 

.10 

- 

FOLKSTON  9  SW 

1.75 

.03 

.40 

.32 

.03 

1.12 

.08 

.05 

.03 

.15 

.78 

.03 

.21 

.31 

.05 

5,34 

FORT  GAINES 

T 

.82 

T 

1.02 

.50 

.56 

.93 

T 

.90 

.13 

4,86 

FORT  VALLEY 

.11 

.99 

.98 

1.43 

1.24 

.09 

.34 

.29 

.03 

.08 

.83 

.22 

.06 

..23 

.06 

.05 

7,02 

FRANKLIN 

1.32 

2.02 

1.20 

1.07 

5,61 

GAINESVILLE 

.  22 

.13 

.  08 

T 

T 

1.70 

.16 

.02 

.23 

T 

.15 

.05 

3,10 

GLENNVILLE 

.17 

.40 

.07 

.22 

.09 

.30 

.05 

.09 

2.64 

.20 

.17 

.06 

.53 

T 

2.10 

1.28 

.07 

8.46 

GOAT  ROCK 

.10 

.78 

.03 

.33 

.03 

.19 

.61 

.07 

.05 

2.10 

GREENSBORO 

.14 

.49 

.13 

.12 

.25 

.96 

.04 

.05 

.12 

.57 

.03 

1.35 

.02 

3.87 

GRIFFIN 

.18 

1.04 

.36 

.13 

T 

.30 

.23 

.50 

T 

.11 

.55 

.36 

.31 

4,07 

HAMILTON  4  W 

R 
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Table  3-Coiitinued 


DAILY  PRECIPITATION 


CEOaOIA 
JULY  1991 


Day  of  Month 


\ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2 

HARALSON  R 

2.  58 

.65 

.43 

.  17 

.24 

.20 

.13 

.73 

.0! 

.  27 

53 

91 

08 

HARTWELL  3  W 

.  04 

■  OC 

1 .  5C 

.13 

.  S8 

.  30 

1.2! 

■  ji 

* 

HAWKINSV  I  l.LE 

.14 

.  7C 

.  3fi 

.  8C 

T 

.14 

.4C 

.Ot 

■  g- 

1  38 

_ 
.  03 

5.  69 

BAZLEHURST  R 

.24 

.  21 

.  13 

.74 

.84 

.4! 

.06 

04 

■ 

1  98 

HEUPTOWN  GAP 

.25 

.49 

.42 

.70 

.26 

.02 

.05 

.31 

.09 

!ei 

!06 

!3S 

ill 

.30 

4.21 

BOGGARDS  MILL 

.  08 

.  02 

.  OE 

.  07 

T 

.  04 

.  OC 

.  58 

.  72 

.  03 

.  03 

.  5( 

06 

• 

05 

76 

42 

T 

JACKSON  DAU  R 

.  07 

.  63 

.  4C 

.  28 

.  38 

.  24 

.  42 

.08 

_ 

1  « 

■  30 

.  9! 

.  20 

.  54 

.  12 

.  03 

.  07 

'  7' 

02 

• 

Ofl 

■ 

AM 

■ 

JAi>PER  7  W  R 

,3^ 

.  IC 

JESUP  R 

.38 

.29 

.04 

.15 

.67 

.  17 

.64 

.01 

.62 

.58 

.05 

.14 

1.17 

.08 

4.99 

JOBNTOVN  R 

.  54 

.13 

.  H 

.  03 

,  08 

.04 

.  53 

.  18 

.  42 

05 

.  Of 

JONESBORO 

.  32 

1.13 

1 .  S3 

.  03 

03 

.  35 

.02 

2. 43 

.  IE 

5'  ■? 

KIKCSTON 

■  35 

■  13 

.  5C 

.  38 

■  50 

■ 

_ 

1  6* 

T 

■  Zl 

LAFAYETTE 

.  43 

,23 

.  89 

1 .79 

■  21 

l" 

2C 

'  IC 

4  06 

LAFAYETTE  R 

.50 

l87 

!84 

'86 

.23 

.43 

!l6 

.12 

!is 

.05 

4!2S 

LA  GRANGE 

.  44 

2.33 

.  32 

.05 

T 

.  1( 

.02 

60 

1  52 

52 

13 

* 

LA  CRASGS  R 

1 .07 

1 .41 

.24 

.03 

.  58 

1  !44 

.  6C 

LI  HE  BRANCB  R 

1 .77 

.30 

1 .45 

.69 

.06 

1.  56 

.  12 

.  5C 

LINCOLfTTON 

.  19 

.48 

1.  37 

.  01 

.  23 

.02 

.16 

1 .85 

.70 

.03 

.27 

.03 

.  12 

UTTLE  BIGHTOWER 

1.36 

.08 

.16 

.35 

.31 

.39 

.10 

1.57 

.57 

1.32 

!l5 

6.36 

LOUISVILLE 

.05 

.40 

.60 

.10 

.15 

.30 

.05 

1.85 

.  54 

.17 

4.21 

LOUISVILLE  R 

.14 

.90 

.08 

.06 

.26 

.8S 

.0? 

.47 

.04 

.IS 

2. 92 

LUKBER  CITY 

.05 

.04 

.02 

1.19 

.22 

.19 

.28 

.25 

.85 

.08 

4.89 

.01 

.64 

.11 

1.69 

1.8C 

.86 

13. 17 

LUKPKIN  3  S  R 

.  51 

.23 

1.00 

.40 

.12 

.06 

.03 

.31 

.6C 

.17 

.2C 

MACON  WB  AIRPORT  R 

.84 

.76 

1.03 

.08 

.05 

1.61 

.02 

T 

T 

1.03 

T 

.16 

.06 

.70 

.60 

!02 

6.96 

HACON 

MAYSVILLE 

.12 

.28 

.17 

.10 

.02 

T 

T 

,1( 

.12 

T 

04 

1  03 

HIDV I LLE 

1.15 

.  15 

.33 

.47 

.19 

.7! 

.  15 

.25 

3'  44 

UILLEDGEVILLE 

.11 

.86 

.44 

1.17 

1. 14 

.3fi 

.10 

.03 

.98 

.03 

.04 

.36 

.03 

,  68 

6*  33 

HILLEN 

.15 

.41 

.03 

T 

1.12 

.05 

T 

T 

.06 

.12 

^42 

!l9 

.07 

2!62 

HONTEZUUA 

.  70 

.74 

.04 

.  21 

.  12 

.69 

.  10 

.23 

10 

.08 

.60 

MONT ICELLO 

.  05 

1 .  Ofl 

.  52 

1 .03 

.  11 

.98 

.  02 

.11 

.  01 

.  01 

1 .91 

*  84 

AO 

_'  . 

MOULTRIE 

T 

.  01 

.  43 

.  60 

.  1! 

■  41 

.08 

.80 

04 

'  0' 

*7C 

21 

-  • 

MOUNT  VERNON  2  ff 

.  2C 

.  22 

.2; 

1 .  9E 

'o( 

2'  69 

KEEL  GAP  R 

1.11 

.61 

.29 

.08 

.03 

.72 

.46 

.09 

.23 

1.19 

.09 

.61 

.33 

!20 

!l3 

6!l7 

HE>NAN 

66 

■ 

23 

25 

60 

3.  77 

NEWTON  EXP  STA  PTNY  PD  R 

" 

14 

60 

.  14 

14 

SB 

.  21 

7ft 

21 

NOONTOOTLA  CREEK 

* 

NORCROSS  4  N 

20 

87 

'  07 

29 

'  10 

1  16 

94 

58 

'6( 

.49 

84 

1' 

2C 

7  46 

NOTTELY  DAM 

• 

l!40 

!42 

• 

!53 

T 

T 

T 

.36 

.75 

.15 

.U 

.14 

• 

Isi 

!43 

4.84 

PEARSON  R 

.  14 

.  13 

1 . 66 

■  31 

.05 

.04 

18 

.  30 

.  04 

.12 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

.  42 

.  52 

.37 

.67 

QUITMAN 

.  70 

!4S 

.45 

.  25 

.  28 

.08 

.85 

1 .  OC 

.45 

.  3C 

T 

4. 81 

RESACA 

.  61 

.08 

.27 

.72 

.08 

.22 

.  83 

.29 

.  54 

.01 

.  36 

4.05 

RISING  FAWN 

.43 

.19 

.80 

2.87 

T 

.20 

1.39 

.04 

5^92 

ROUE 

.51 

.46 

.  65 

1 .23 

.  23 

.01 

.02 

.06 

.12 

T 

.31 

3.  62 

ROME  8  SW  R 

.78 

.51 

.31 

1.33 

.16 

.12 

.31 

.19 

3,73 

ROME  WB  AIRPORT  R 

.25 

.34 

.32 

.38 

.01 

T 

.46 

.04 

T 

T 

.76 

.21 

.0! 

.41 

3.29 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

.08 

T 

.04 

1 .38 

.48 

T 

T 

1 .08 

1.31 

.04 

.OE 

.31 

.21 

.23 

T 

T 

.39 

.15 

.31 

l.OC 

.12 

7.27 

SAVANNAH  «B  AP  R 

.08 

.81 

.26 

.14 

T 

.09 

.60 

.70 

T 

.11 

T 

.10 

.04 

T 

1.54 

.32 

.47 

1.50 

1.63 

.40 

1.08 

T 

10.17 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

.04 

.33 

.58 

.18 

.78 

.85 

1.40 

4.16 

SPARTA  2  fHW 

.25 

1 .45 

1 . 21 

.43 

.37 

.29 

.27 

.40 

4.67 

SPAHTA  2  NNW  r 

.02 

1 .73 

1 .20 

.40 

.35 

.26 

.23 

.38 

4.  57 

STANLEY  GAP  R 

.47 

1.35 

.  24 

.  11 

.20 

.20 

2.08 

.81 

.45 

.  8C 

.  58 

.  o; 

7 . 35 

SUCHES 

.93 

.68 

.08 

.24 

.14 

.19 

1.97 

.25 

!83 

5131 

SUHMERVILLE 

.96 

.  44 

.  16 

.  32 

.  30 

.02 

.06 

.  78 

SWAINSBORO 

.16 

.  62 

.  32 

.48 

.48 

1 .00 

.20 

.43 

.20 

.40 

.  28 

.20 

4*77 

SWEET  GUM  R 

.07 

.02 

• 

.  52 

^32 

.20 

SYLVAN lA  R 

.  28 

.  95 

.  04 

.  47 

1 .05 

.02 

.  OS 

1 . 08 

.90 

.2( 

'_ 

TAL8OTT0N 

2^05 

- 

- 

'l5 

!66 

.81 

.12 

.35 

.78 

.15 

1.00 

.29 

I 

TALLAPOOSA  2  NW 

55 

60 

25 

25 

28 

• 

26 

02 

24 

96 

5  22 

TAYlXjRSV  I  LLE 

■ 

■ 

HA 

■  _ . 

.  _ 

■ 

-  ■  _ 

THE   ROCK  R 

■ 

50 

1  00 

.  58 

- . 

fi'  I'i 

THOMASV I LLE 

■  Qj 

02 

02 

1  19 

06 

19 

01 

03 

22 

.  03 

T 

72 

1  58 

506 

TIFTON  2  N 

T 

!62 

!42 

2^40 

.64 

!63 

!03 

.12 

.05 

!lO 

!l2 

2!75 

7!  88 

.  48 

■ 

14 

02 

1 

06 

80 

33 

OS 

TOCCOA 

' 

QQ 

.05 

ifi 

■  ■ 

27 

42 

1 "  07 

*  83 

• 

■  -J, 
■ 

■ 

09 

5'  26 

TRAY  MOUNTAIN  R 

20 

2  43 

1  08 

12 

09 

80 

.07 

.  03 

.32 

■  15 

.14 

.29 

.33 

.  04 

6.09 

TUNNEL  HILL 

.  01 

.  19 

.98 

.  58 

VALDOSTA  R 

.16 

!x9 

.14 

.10 

.05 

2.  37 

.22 

.26 

.32 

.67 

.03 

!48 

4^99 

7ALDOSTA  KB  AIRPORT 

T 

59 

14 

47 

T 

1 . 26 

.  13 

T 

.  01 

.  23 

.  12 

.06 

.  56 

.04 

T 

3  75 

WALESKA 

.28 

2.30 

!89 

^36 

1.00 

.03 

.51 

.35 

.25 

!02 

.03 

6!02 

WARRENTON 

.07 

.52 

.34 

.30 

.10 

.09 

.04 

1.24 

.01 

.06 

2.77 

WASHINGTON 

.50 

.60 

.38 

.07 

.58 

.20 

.39 

.05 

2.13 

.12 

5.02 

WATKINSVILLE  SCS  3  R 

.51 

.59 

.08 

.30 

.29 

.61 

.10 

.13 

.64 

2.22 

2.10 

7.57 

W&YCROSS 

.02 

.36 

.03 

.02 

1.40 

.02 

T 

.95 

.01 

.18 

.15 

.02 

1.62 

T 

.81 

.64 

.06 

6.52 

WAYNESBORO 

1.57 

.80 

1.33 

WEST  1>0I»T 

.09 

.50 

.05 

.04 

T 

.02 

.03 

.04 

T 

.27 

.28 

.97 

.03 

.34 

.66 

3.32 

WINLFR  3  KW  R 

.49 

.02 

.41 

.32 

.39 

■OODBURY 

.14 

.80 

.45 

.27 

.44 

.02 

.34 

.05 

.10 

.50 

.72 

3.83 

WOODSTOCK 

.34 

.48 

.25 

.19 

.30 

.76 

1.08 

.54 

.04 

1.28 

5.26 

TOUNC  HARRIS 

1.04 

.16 

.11 

1.30 

.09 

.32 

.64 

T 

.07 

.13 

T 

.03 

1.2H 

.26 

5.46 
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SSM 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ALBANY   KB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  KB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
AUGUSTA  HB  AIRPORT 
BAINBR lOGE 
BRASSTOMN  BALD 
BRUNSWICK   CAA  AP 
8UENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  4 
CHATSHORTH 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  HB  AIRPORT 
COOLIOGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

OANBURG  h  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EOISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HA2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOMNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

PEARSON 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA  2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER  3  NW 


AOAIRSVILLE 
ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIOGE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  <•  SSW 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOLIDGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  <•  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HA2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

JESUP 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

ROME  8  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 


•  01 

•  06 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 

'   I    8   I    9       10  1    n  I  12 


GEORGIA 
JULY  1951 


.01  tOi  .10 
.01  .02 


.08  .13 
.02  .12 


.06  .02 
.0<>     .2<>  .01 


•06  .01 
•11     .30  .39 


•01      .01  I    .14  .02 

.01     .01  •Ol  >03 


•  OS 

•  04 


•  4o 
.01 


.01 

.01  .01 
.15 

.01  .01 
.01 

.01 

.01     .03  .01 


.11      .04     .01  01 
.02  .01 


.02 
.02 


.07 
.02 


•  IS 

•  07 


P.  M.  Hour  Ending 

Total 

1  « 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

—Is 

it— 

•  13 

.05 

•  31 

•  53 

» 

• 

• 

« 

« 

.04 

.12 

.01 

.05 

.03 

•  02 

•  28 

•  25 

•  24 

.07 

•  56 

.02 

•  02 

.06 

.63 

.07 

.10 

.04 

.03 

•  10 

•  21 

1^29 

.52 

.01 

.42 

.16 

.16 

.05 

.03 

•  08 

•  16 

U69 

.01 

.04 

•  05 

•  32 

•  35 

.01 

.01 

.26 

•  05 

.01 

1^01 

2^73 

.04 

•  25 

.02 

.01 

•  32 

la06 

•  10 

1^16 

.01 

•  16 

.01 

•  04 

•  01 

.17 

•  32 

•  74 

.10 

•  37 

.03 

1^84 

•  23 

•  02 

•  39 

.07 

.01 

•  10 

•  05 

•  87 

•  07 

•  10 

•  10 

•  27 

.  16 

•  16 

•61 

•  02 

•  01 

•  01 

•  04 

•  08 

•  01 

.03 

•  01 

•  68 

.01 

•  01 

•  01 

.01 

.19 

.05 

•  01 

•  48 

.04 

.06 

•  14 

.42 

.04 

•  02 

•  01 

•  03 

•  90 

•  01 

•  01 

•  03 

•  47 

•  50 

•  27 

•  04 

.01 

•  32 

1 

•  24 

•  01 

.05 

•  01 

•  01 

.01 

.11 

•  44 

•  02 

•  13 

•  25 

.47 

.07 

.02 

•  01 

•  97 

.01 

•  14 

•  OS 

•  41 

•  01 

•  01 

•  01 

•  04 

•  06 

•  06 

.24 

•  01 

1.71 

•  22 

.05 

.10 

•  05 

•  02 

•  18 

2.58 

•  01 

•  03 

•  03 

.13 

.04 

•  24 

.02 

•  01 

•  02 

•  02 

•  07 

•  02 

•  32 

•  02 

•  01 

•  01 

•  38 

•  01 

•  03 

.33 

•  05 

•  03 

•  54 

•  21 

■  50 

.05 

•  11 

•  01 

•  03 

.11 

•  02 

•  59 

•  IS 

1.07 

•  03 

.51 

•  38 

.28 

•  45 

•  03 

•  09 

1^77 

•  02 

.12 

•  14 

* 

.46 

•  05 

•  SI 

•  50 

.05 

.01 

•  20 

•  08 

•  8* 

•  01 

•  50 

.01 

lall 

.56 

•  22 

•  78 

•  01 

•  07 

.11 

•  2S 

•  08 

•  08 

•  02 

•  02 

•  40 

•  47 

1^13 

•  25 

•  03 

■  28 

•  OS 

•  01 

•  01. 

•  57 

•  64 

■  20 

•  02 

.01 

.33 

•  02 

•  02 

•  02 

•  02 

*02 

•  02 

•  02 

•  01 

■  51 

.35 

•  02 

•  01 

.03 

•  02 

•  49 

1 

.03 

.01 

•  09 

•  01 

•  63 

• 

■  46 

# 

• 

•  11 

•  01 

.83 

.42 

•  65 

•  o; 

•  04 

1^30 

■  IS 

.14 

.12 

■  35 

•  01 

•  02 

.01 

•  02 

•  04 

•  02 

•  11 

.38 

.06 

.47 

•  84 

•  01 

.01 

•  86 

.16 

•  09 

•  78 

•  46 

.07 

•  03 

•  56 

.25 

.02 

.02 

•  05 

•  01 

•  40 

.01 

.02 

•  31 

.04 

.01 

.02 

.02 

•  01 

•  47 

.02 

.01 

.01 

.  04 

•  76 

.01 

•  01 

.01 

•  21 

1^08 

•  14 

.01 

•  IS 

•  06 

•  1« 

•  01 

.02 

.24 

•  4S 

•  32 

.  10 

•  42 

•  01 

•  S9 

•  60 

•  02 

.08 

•  17 

.30 

.92 

.08 

.01 

1.31 

•  45 

.01 

.02 

1^53 

.40 

;  .04 

.04 

.69 

1.27 

.03 

.01 

.20 

•  11 

.01 

1.64 

.72 

.03 

.02 

•  04 

.03 

.84 

.02 

.01 

.02 

.65 

.20 

.01 

.21 

.13 

.18 

.63 

.13 

.09 

.13 

.03 

.08 

.15 

.01 

•  02 

.29 

.04 

•  05 

.01 

.01 

.13 

•  03 

.01 

.87 

.36 

1  •OS 

.02 

1.41 

.10 

1 

.01 

.02 

•  30 

.04 

.14 

•  01 

.57 

•  01 

.01 

•  90 

02 

01 

* 

01 

* 

.10 

•  0 1 

•  23 

■  67 

■  76 

>  .11 

.01 

.01 

.01 

.61 

.01 

.01 

.08 

.01 

.51 

1  .06 

.05 

.10 

.34 

.30 

.48 

•  13 

.91 

.02 

.44 

.01 

1.73 

.12 

j  1.00 

.06 

.12 

.30 

.32 

.02 

.10 

•  01 

1.3S 

.14 

•  06 

.20 

•  05 

.64 

.02 

.14 

•  24 

.52 

•  02 

•  01 

.95 

•  09 

•  02 

.40 

1<90 

1 

2.43 

>  notefl  follovlDg  St&tion  lodsx. 
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Table  4  -  Continued 


VALDOSTA 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
MINDER  3  NM 


AOAIRSVILLE 
ALBANY   MB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  CITT 
AU6USTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIOGE 
BRASSTOHN  BALO 
BURTON  OAK 
CANTON 
CARROLL TON 
CAVE   SPGS   <.  SSM 
CLERMONT  3  SM 
COOLI06E 
DALLAS 

OANBURG  <>  NME 

DOLES 

EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EKP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HA2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER    7  M 

JESUP 

JOHNTOMN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  9  SM 

ROME   MB  AIRPORT 

SAVANNAH  MB  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SMEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA   MB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
MINDER   3  NM 


AOAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  CITY 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BURTON  0AM 
CANTON 
CARROLLTON 
CHATSMORTH 
CLERMONT   3  SW 
COOPER  GAP 
DALLAS 

OANBURG  A  NNE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HARALSON 

HA2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JASPER   7  N 

JOHNTOMN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

ROME   e  SW 

ROME   MB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 
WATKINSVILLE   SCS  3 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 
4    I    6    I    6        7        8        g  10 


p.  M.  Hour  Ending 


-3d- 


•  13     .17  .04 


10  11 


.06  .03 


-4th- 


•  01     .01     .01  I 

I 

•  06  I 


•  OS 

.OS'  .03 


.01    .01  .011 

•  07  M 


.02 

.06  .oa 


.06 

.02 

.13 

.s 

9 

.12 

.0 

S  .07 

.0 

J  .73 

.03 

•  0 

•  o: 

.01 

.15 

* 

• 

•  22 

.01 

.0 

? 

.02 

tOi 

.02 

.03 

.o: 

.02 

.06 

.08 

.1! 

.05 

.15 

•  06 

•  02 

.01 

•  43 

•  U 

•  06 

•  08 

•  30 

•  20 

.14 

•  12 

•  02 

.49 

•  01 

.15 

1  ^09 

1.00 

.40 

.02 

.02 

•  01 

.01 

•  93 

.07 

.  16 

.  06 

.30 

•  01 

.01 

.31 

•  16 

•  04 

•  07 

1>49 

•  03 

•  01 

.22 

',09 

•  09 

.01 

.02 

•  12 

•  06 

•  01 

•  01 

.03 

•  13 

.01 

•  01 

.05 

•  04 

.04 

• 

• 

•  81 

•  OS 

.50 

.12 

•  02 

.10 

.02 

.02 

1 

•  09 

.03 

.28 

.10 

•  04 

.02  . 

.04 

•  09 

•  22 

.01 

.32 

•  12  1 

.01 

.16 

.38 

.02 

.02 

.12 

« 

» 

* 

•  21  1 

•  01 

45 

27 

09 

.01 

1 

08  1 

21  1 

02 

08 

.02 

•  59 

•  02 


1.10 

•  01 

•  47 

•  54 
.43 

•  14 

•  25 

•  28 

•  71 

•  13 
1.04 

.02 

•  16 

•  22 

•  13 

•  02 
.37 

•  71 


•  04 

•  14 


•  35 

•  31 

•  32 

•  26 
1>20 

•  24 

•  86 
1^56 
1^08 


•  20 
.23 


•  08 
.01 

•  02 

•  66 

•  14 

•  21 


•  14 

•  21 
.09 

•  29 

•  82 


•  28 

•  16 

•  03 

•  86 

•  03 

•  69 


•  08 
1^33 

•  38 
.14 
.40 
.11 

•  07 

•  23 

•  12 

•  14 


-5th- 


ABBEVILLE 
BAINBRI06E 
FARGO 
FOCKSTON 
NEEL  GAP 


8«.  r.f.r.nc.  i 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


12  3 


10      11  12 


-6th- 


GEORGIA 
JULY  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


FOLKSTON 
LUMPKIN   3  S 
VALDOSTA 

VALOOSTA  NB  AIRPORT 


BAINBRIOOE 

CARNESVILLE 

PEARSON 


MAZLEHURST 


-7th- 


-9th- 


-10th- 


BRASSTOHN  BALO 

BRUNSWICK  CAA  AP 

FARGO 

FOLKSTON 

JESUP 

PEARSON 

TRAT  MOUNTAIN 

VALDOSTA 


•  23 

•  03 


-1 


Lth- 


.70 
•  01 


iOl 
•  03 


BURTON  DAM 
CLERMONT   3  S« 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  4  NNE 
JASPER   7  W 
JOHNTOHN 


-12th- 


ALBANY  WB  AIRPORT 
ATLANTA   HB  AIRPORT 
HARALSON 
PEARSON 

ROME   WB  AIRPORT 


•  01 

•oe  •OS 


ALBANY   we  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

eUENA  VISTA 

CARROLLTON 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 


-13th- 


-14th- 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA   CAA  AIRPORT 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

DUBLIN  NO  2 

FLEMING  EXP  STATION 

JESUP 

LA  GRANGE 

SAVANNAH  WB  AP 

SWEET  GUM 


.62      .01  , 
.66      .01  I 


.31  .24 

.07  1 


-15th- 


ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BURTON  DAM 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SP6S  4  SSW 

DUBLIN  NO  2 

FLEMING  EXP  STATION 

LAFAYETTE 

SAVANNAH  WB  AP 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  I A 

WATKINSVILLE   SCS  3 


6     I    ♦  .04 

■  19     •d  .03 


.07  .52 
•  20 

.09 


•  0<>     .11  .01 

.01 
.02 
.02 

.20  .01 


.15     .22  .01 


.01     .03     .01  .01 


See  r«f.r«DC.  notes  tollovtns  St.tlon  Index. 
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Table  4  -  Continusd 


Stcrtloii 


ASeEVILLE 

AUGUST*   WB  AIRPORT 

BELLVILLE 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CARNESVILLE 

COOLIOGE 

DUBLIN  NO  2 

EOlSON 

FARGO 

FLEMING   EXP  STATION 

FOLKSTON 

JESUP 

LIME  BRANCH 
LOUl SV ILLE 
LUMPKIN    3  S 
MACON   WB  AIRPORT 
NEEL  GAP 
PEARSON 

SAVANNAH  WB  AP 
SPARTA    2  N 
SYLVAN  I  A 
TRAY  MOUNTAIN 
WINDER    3  NH 


ALMA   CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

BRUNSWICK   CAA  AP 

CARNESVILLE 

EOlSON 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

JESUP 

LUMPKIN   3  S 

MACON  WB  AIRPORT 

PEARSON 

SPARTA   2  N 

SYLVANIA 

VALOOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 


AOAIRSVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 
J  ATLANTA  WB  CITY 
;  BELLVILLE 

CARNESV ILLE 

CARROCLTON 

CLERMONT   3  SW 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

OANBURG   i  NNE 

OOtES 
'EDISON 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

FOCKSTON 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JESUP 

JOHN  TOWN 

LUMPKIN   3  S 

NEWTON   EXP   STN  PTPO 

ROME   8  SW 

SAVANNAH  WB  AP 

SYLY«NIA 

VALDOSTA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEY ILLE 
AOAIRSVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  CITY 
AUGUSTA   W8  AIRPORT 
3RASST0WN  BALD 
3RUNSWICK   CAA  AP 
3URT0N  0AM 

:anton 

lARROtLTON 
:00l 106E 
:OOPER  GAP 
)ANBJ»G   4  NNE 

;oisoN 

ARGO 

/lELDS  CROSS  ROAOS 
YLAT  TOP 

■LEMING  EXP  STATION 
•«RALSON 
WHNTOWN 
■AFAYETTE 
IME  BRANCH 
'ACON   WB  AIRPORT 
•EEL  GAP 

lEWTON   EXP   STN  PTPD 
tOME   8  SW 
*OME   WB  AIRPORT 
TANLEY  GAP 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


0 1^11 1'  U 


GEORGIA 
JULY  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


-16th- 


•le  .01 

«05  .04 


•  02 
•61  ,10 
•67  .01 


4       S    ■  6  7 


.53  .01 

.10     .12:  .02 


9    I    10       II   I  12 


.03  .Oil 
.01     .02  .01 


•60  .20 


-17th- 


•  1.62 
.45  .02 


.08 

.23 
.15  .01 


1.68 
.24 
.19 


.06  ! 
.13     .Osl  .05 


1.21     .421  .02 
.01  .01 

I    .15     .19  .01 
.02     .02  .01 


.29  .03 


•2S  .13 
•09  •Ol 


•  36 

•  IT 

•  06 

•  26 
1.00 

.05 

•  72 

•  70 

•  3S 
•47 

•  80 

•  32 


.06  .01 


.03 


-18th- 


•01  .26 

.43  1.50 

.25 


•10  .04 
1.59 


.05  1,00 
.35  ,05 
•  1,17 


,03 

•  01 

,28 

,72 

.08 

.42 

,50 

•  21 

2^10 

•  01 

•  12 

•  64 

•  40 

1^61 

•  31 

.26 

•  26 

1.05 

.01 

2.37 

« 

•  61 

-19th- 


.01 

l.OOj  .02 


.05  1.46 

.01 

•03  .02 
.14 

•10  .12 


.01     .35  .01 


.01 
.06  .01 


•11     .04  .05 


.81  .04 
.20  1.68 


.50 
.01 
.37 
.01 


.05 

.47 

.02 

.05 

.35 

.22 

•  62 

.36 

•  36 

.03 

.07 

.13 

.07 

•  92 

.82 

.01 

•  01 

•  84 

.09 

.01 

•  35 

.36 

•  41 

.56 

1^31 

.57 

.01 

1^03 

.07 

.01 

.02 

.03 

.10 

1.86 

.18 

.01 

.01 

.20 

•  38 

•  8$ 

•  37 


•02  •oe  ^09 
•01  .01 


.39      .40      .04  ,01 


.01  .08  .04 
.02  .06 


.46      .96  .03 


.37      .08  .01 


.10'  .02 

.01     .07  ,05 


•01  .01 
•  12 


•  59 

•  39 

•  40 


•  84 

•  12 

•  14 

•  13 

•  93 


U56 
.02 


.05     .01      .01     .02  .01 


r«fer,Dc*  not,,  followlat  st.tloD  Ib4*x. 
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SWEET  GUM 
SYLVAN  I A 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA 

HATKINSVILLE  SCS 
HINDER  3  NW 


ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BRUNSWICK   CAA  AP 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

FARGO 

FOLKSTON 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

LIME  BRANCH 

NEWTON   EXP   5TN  PTPD 

PEARSON 

SAVANNAH  WB  AP 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

ALLATOONA  0AM 

ALMA   CAA  AIRPORT 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

8AIN6RI0GE 

BELLVILLE 

CARNESVILLE 

CAVE   SPGS  4  SSW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOL lOGE 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

HAZLEHURST 

JESUP 

LA  GRANGE 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 

SPARTA    2  N 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ADAIRSVILLE 

BAINBRIDCE 

BUENA  VISTA 

CARROLLTON 

EDISON 

FARGO 

FLAT  TOP 

FOCKSTON 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

WATKINSVILLE  SCS  3 

WINDER    3  NW 


BUENA  VISTA 
FOLKSTON 
JACKSON  DAM 
LIME  BRANCH 
LUMPKIN  3  S 
NEEL  GAP 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TRAY  MOUNTAIN 


ALBANY  WB  AIRPORT 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CARNESVILLE 

CLERMONT   3  SW 

COOPER  GAP 

DOLES 

FARGO 

FOLKSTON 

HAZLEHURST 

JOHNTOWN 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPO 
SAVANNAH  WB  AP 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 


2  3 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 
4    I    5  6 


GEORGIA 
JULY  1951 


9        10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-20th- 


7   I    8   I  9 
.51  .01 
.06 


l.*0  LO*. 

.01  ! 


.07 
.03 


-21st- 


-22d- 


.10 
.01  .01 


.26  .05 
.06     .'•0  .15 


.05  .06  .01 
.01 


-23d- 


.27     .01  .01 


-24th- 


.15  .10 

•02     .01  .01 
.01 

.13 


I. 10 
.05  1.00 


.23 
•  06 

.02  .01 


.10     .03  .Oil 


.14 
.02  .11 


.02 


.09 


1  2.49 

.73 
.24 


.06 


.01 


.01 


.03 
•  50 
.82 


.04 


.20  1   .04     .56  .04 

•  le 

•22     .01  I 

•  10  »56  .04  I  .05  .05  .05 
.02     .10  .02 


•  04: 

•  23 
.50 

•  6T 


,5(1 

•  22 

•  04 
1,^9 

.32 


1.10 
l.OS 
.15 


.19 


.84 
.18 
.23 
.85 
1.5* 
.14 
.03 


See  reference  notes  rollo.ltm  St.tlon  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALBANV   KB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  OAH 

CANTON 

CARNESVILLE 

COOPER  GAP 

DOLES 

EOISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 
HARALSON 
HA2LEHURST 
JACKSON  DAM 
JOHNTOWN 
LIME  BRANCH 
LUMPKIN   3  S 
MACON  WB  AIRPORT 
NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 
PEARSON 

ROME   KB  AIRPORT 
SAVANNAH  HB  AP 
STANLEY  GAP 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TRAV  MOUNTAIN 
VALOOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE   SCS  3 


AOAIRSVILLE 
ALBANY   WB  AIRPORT 
ALMA   CAA  AIRPORT 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 
BELLVILLE 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
CARROLLTON 
CHATSWORTH 
CLERMONT  3  SW 
:OOPER  GAP 
=1ELDS  CROSS  ROADS 
■LAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

1A2LEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

.AFAYETTE 

•  IME  BRANCH 

OUISVILLE 

UMPKIN   3  S 
lEEL  GAP 
'EAR50N 

!OME    WB  AIRPORT 
iAVANNAH  WB  AP 

;tanley  gap 

.YLVANIA 

lATKINSVILLE  SCS  3 


lbany  wb  airport 
llatoona  dam 
lma  caa  airport 
tlanta  wb  airport 
ellville 
urton  dam 
arrollton 
ave  spgs  4  ssw 
lermont  3  sw 
olumbus  wb  airport 

kJBLIN  NO  2 
LAT  TOP 

LemING  EXP  STATION 

Wralson 
a2lemurst 

ESUP 

AFAYETTE 
A  GRANGE 
DUISVILLE 
JMPKIN   3  S 
«CON  WB  AIRPORT 
feEL  GAP 
EARSON 
SME   a  SW 
OME   WB  AIRPORT 
»VANNAH  WB  AP 
ANLEY  GAP 
IE  ROCK 


BANY   WB  AIRPORT 
IMA   CAA  AIRPORT 
PERICUS   SCS  R  7 
ILANTA   »B  CITY 

INBRIDGE 

ASSTOWN  BALD 


1  2  3 


A.  M.  Hour  Ending 


5  6 


7  8 


GEOROIA 
JULY  1951 


-"11 


-25th- 


•01     .01  I 
•01  .01 


•92  .10 
•  03     (O^  •O't 


P.  M.  Hour  Ending 


«       5       S  T 


9       10      11  12 


-26th- 


•01     .35  •OT 


•02     .02  .10 

1.90  .07 
.26 


.05  .09 
•05  .02 


•  02 

•  02 

•  08 

•01  .01 


•  03 


•  56 

•  02 


•  4« 

•  09 

laSl 

•  45 

•  02 
1,61, 

.*7 

•  05 

•  45 

•  08 

•  42 


•  02 
1^03 
1^19 

•  21 

•  04 

•  76 


•08  •Ol 
•  02 
•10  ^02 


.05     .07.  .03 


.01 

.03  .04 


•03  .60 
•72  .2e 


.01     .11  .09 
.10     .01  ,01,  .01 

•  01     .10  1    .06     .02  '' 


•22  .05 

•12  .02 


•04  .40 
•  02 

•08     .03  .05 


-27th- 


.94]    .06  .01 
.02      .01      .04      .14  .03 
•01     .02  .07 


•  14 

•25     .24  .03 
•52  ^04 

•79  .02 

•  09 
.07  1.10 

.02 

.01 


•  46 

•  01 

•  01 


.03 

.17  .05 


.50     .16     .01  •Ol 

•07]  .16 


•  10 

•04  .02 


•23  .02  .01  .01 
•  03 


1.97 

•  26 
1.45 

•  33 

•  10 
•40 

1^91 

•  10 

•  14 

•  52 

•  02 

•  67 

•  S3 

•  06 

•  13 

•  58 


•  81 

•  26 
2^22 


•  23 

•  03 


•  18 

•  03 


•05  .01 
1.49 

•  99 


.01  .01 
.09  .01 


.01 
•  45 


-28th- 


.02 

•  14 

•  27 

•  04 

•  05 

•  12 

•  56 

•  03 

•  60 

•  16 

•  61 

•  30 

•  31 

•  09 
1«50 


•  12 

•  02 
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Table  4  -  Continued 


GEORGIA 
JULY  1951 


BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CARROLLTON 

CAVE  SPSS  <t  SSW 

CLERMONT   3  SW 

COLUMBUS  IrIB  AIRPORT 

DALLAS 

DOLES 

EDISON 

FARGO 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JESUP 

XIHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

PEARSON 

SAVANNAH  we  AP 

SWEET  GUM 

SYLVAN  I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  W3  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  4  SSW 

CLERMONT  3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

■DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JESUP 

JOHNTOWN 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

PEARSON 

SAVANNAH  WB  AP 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

THE  ROCK 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  OAH 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  W6  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

BELLVILLE 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  A  SSW 

CMATSWORTH 

CLERMONT  3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

DUBLIN  NO  2 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 


12  3 


.  Hour  Endinq 

7   1    8   I  9 


P.  M.  Hour  Ending 


10  I    11  12 


1 


6 


•61  •02 

.02  •02 

.19     .03  aOl 

•07     .18  I    .o*  .01 
•01     .10  ,0i 


.17 


•82     •SI.    .28  .02 


.*7  ,02 
.17  ,23 


•  17 

•  2'.  ^21 
•04  •Ol 
.01 


•  20 
•01 


•02     •191    .03     .02  .01 
•OSj  .01 


•OS  •Ol  .02 

.29     .01  i   •OS  .11 


.17     .01  .20 


.60     .48  .39 


•  17 

•  03 


.01  .14 
.03 
.19 
1.44 
.50 

•  47 

•  17 

•  06 

•  33 

<  •04  ' 
.03  I    1.S3  : 


.37     .06  .01 


-29th- 


.01 

.03  1.20 

.04 

.01 


.01 


.01 


.13 
.33 


.29 
•  12 


•  23 
.02 


•  07 

•  07 


.02 
.06 
.18 
.01 


.06 


•  01 


•  03  I  •04 

•  10  I  tOi 


•  01 

•  09 


.01 

.07 
.03 


.19 
.02 


-30th- 


1.23     tOi     .Oi     .01     .09     .04  .02 


•01  ^04 

.01     .03     .01'  .01 


.11  .02 
.02  .01 


•  33 


.01     .10  '  2. so 

I  2.02. 

•  78  1 
2,07  ■ 
,5S  ■ 

.06     .03       .28  I 
1.02 
1.33 
i.es 

1.43 
1.13 
.19 


1.71 
.68 

.S3 

•  42 

•  11 

USA 

•  10  ' 
U83I 

.Oii 
U13 

•  91 

i.9g{ 

1.17 


.01     .01  .06 


•03     .04  .02 


.03 


.11  .  .74  ,02 
,93     .13  .  I  .06 


.19  .lOi 
•  S3     .02     .02  I 


.24 
.01 


.071  .01 

.07     .08  .10 


.02     .03     .08     ,01  .01 


.06       ,03  ,01 


.02     .04     .04  .01 
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ble  4  •  Continued 


ACON  WB  AIRPORT 
EEL  GAP 

EWTON  EXP  STN  PTPD 

out  a  SH 

out   KB  AIRPORT 
AVANNAH  MB  AP 
PARTA    2  N 
TANLEV  GAP 
MEET  GUM 
HE  ROCK 

ALOOSTA  MB  A  I  RPOiiT 
ATKINSVILLE  SCS  3 


LMA   CAA  AIRPORT 

TLANTA  WB  AIRPORT 

TLANTA  KB  CITY 

UGUSTA   KB  AIRPORT 

AINBRIOCE 

RASSTOWN  BALO 

RUNSrllCK  CAA  AP 

URTON  0AM 

HATSWORTM 

LERMOf-T    3  S* 

OLUMBUS  WB  AIRPORT 

AN8URG  NNE 

I  ELDS  CROSS  ROAOS 

OLKSTON 

AZLEHURST 

ACKSON  OAH 

ASPER  7  M 

OHNTOMN 

A  GRANGE 

I  HE  BRANCH 

UMPKIN   3  S 

ACON   we  AIRPORT 

6WT0N   EXP   STN  PTPO 

TANLEV  GAP 

MEET  GUM 

VLVANIA 

RAr  MOUNTAIN 

INOER  3  NX 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 

e  7 


p.  M.  Hour  Ending 


I  I    11^  It 


.OS     .02     .03,   .02     .03     .U2     .02     .01     .01 [ 


.06   1.56     .01     .01     .01     .01  I    .01     .03  .01 


.07     .08  .01 


-31st- 


.01  .05 
.09     .06  .12 


.0*  .0« 


iie 

.12     .16  .19 
•  08 

.09 
•  2« 


I   .09  .02 
01 


10      11  12 


.15 

.21  .12 


/ 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^=eorg.a 


Table  5 


SloUon 

Day  Oi  Month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AILEr 

MAX 

92 

92 

90 

92 

90 

95 

66 

69 

90 

91 

94 

95 

98 

101 

103 

102 

97 

95 

93 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

93 

75 

84 

93 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

57 

62 

65 

59 

61 

65 

67 

69 

72 

73 

72 

70 

69 

71 

70 

67 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

66*6j 

*LAP*HA  EXP  STATION 

MAX 

99 

100 

101 

92. « 

MIN 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

60 

56 

60 

65 

66 

63 

67 

69 

72 

70 

70 

68 

70 

71 

66 

69 

70 

68 

68 

68 

67 

69 

67  •8 

ALBANY 

MAX 

93 

96 

101 

99 

96 

96 

95 

96 

93 

95 

94 

93 

89 

87 

94. t1 

MIN 

7* 

74 

74 

72 

75 

75 

70 

67 

68 

68 

72 

74 

74 

'75 

75 

77 

75 

73 

71 

74 

75 

72 

73 

74 

74 

73 

76 

75 

75 

70 

72 

73  •  1 

ALBANY   NB  AIRPORT 

MAX 

100 

104 

102 

100 

99 

96 

97 

98 

99 

99 

99 

94 

97 

96 

96 

78 

88 

94 

95.5 

MIN 

75 

73 

74 

72 

76 

74 

69 

66 

67 

68 

72 

74 

73 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

75 

75 

71 

72 

73 

74 

72 

76 

75 

73 

71 

72 

72.8 

ALLATOONA  DAM 

MAX 

63 

96 

95 

95 

96 

96 

90 

96 

96 

94 

95 

94 

94 

87 

93 

81 

91 

87 

90.5 

MIN 

68 

69 

70 

66 

68 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

69 

69 

68 

61 

63 

63 

69 

71 

67 

70 

72 

61 

61 

64 

73 

71 

67 

68 

69 

71 

67.1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

101 

99 

93.1 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

68 

62 

58 

61 

64 

64 

67 

73 

72 

74 

71 

70 

71 

71 

69 

64 

70 

71 

68 

69 

71 

70 

72 

71 

69 

68. el 

AMERICUS 

MAX 

98 

96 

91  .H 

MIN 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

67 

64 

64 

66 

69 

69 

69 

73 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

75 

72 

70 

71 

72 

71 

74 

73 

70 

69 

72 

70.9 

ATHENS 

MAX 

93 

92 

90 

87  .M 

MIN 

68 

68 

70 

68 

68 

64 

60 

59 

63 

62 

68 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

66 

ATHENS   COL  OF   AGS  I 

MAX 

96 

96 

92 

91.^ 

MIN 

67 

67 

71 

67 

65 

61 

57 

56 

63 

59 

63 

66 

69 

69 

71 

69 

68 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

72 

71 

67 

67 

70 

68 

68 

66. M 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

92 

93 

90. tn 

MIN 

67 

6S 

70 

68 

67 

63 

61 

61 

61 

63 

67 

67 

71 

70 

71 

70 

68 

67 

66 

68 

69 

69 

71 

70 

71 

70 

69 

66 

69 

69 

68 

67. W 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

93 

85 

82 

88. <l 

MIN 

68 

68 

69 

68 

71 

65 

63 

62 

64 

64 

68 

73 

72 

75 

72 

71 

73 

69 

69 

68 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

69.9 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

87 

91 

94 

92 

93 

92 

83 

90 

62 

83 

85 

66  .ij 

MIN 

65 

68 

68 

67 

71 

65 

66 

64 

66 

65 

66 

74 

72 

74 

73 

75 

73 

70 

70 

69 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

69 

69 

70 

70 

70. d 

1 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

92 

9* 

97 

100 

101 

100 

95 

94 

97 

98 

95 

90 

92 

92 

86 

92 

93  .d 

MIN 

70 

71 

72 

71 

73 

62 

55 

56 

59 

61 

65 

67 

70 

73 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

69 

73 

72 

74 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

69. 

AUGUSTA 

MAX 

97 

98 

88 

90 

94.1 

MIN 

72 

72 

73 

72 

73 

68 

59 

62 

65 

65 

69 

71 

75 

74 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

75 

71 

74 

75 

76 

71 

70 

73 

71 

72 

74 

71.2 

BAINBRIDGE 

MAX 

98 

98 

96 

93.1 

MIN 

70 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

66 

66 

70 

70 

70 

69 

68 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

72 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

70.4 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

94 

92 

91.6 

MIN 

74 

70 

72 

73 

75 

73 

72 

74 

71 

69 

73 

76 

74 

78 

77 

71 

73 

73 

69 

73 

74 

70 

73 

73 

71 

72 

71 

72.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

92 

90 

92 

91 

90 

66.5 

MIN 

64 

64 

66 

65 

64 

56 

50 

49 

50 

54 

59 

62 

61 

62 

63 

63 

62 

60 

61 

62 

60 

61 

64 

64 

63 

65 

61 

62 

63 

60 

61 

60.7 

BLAKELY 

MAX 

101 

100 

100 

94.3 

MIN 

72 

70 

72 

69 

74 

74 

66 

66 

67 

69 

71 

74 

70 

72 

74 

75 

72 

70 

71 

72 

74 

74 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71.2 

BROOKLET   1  N 

MAX 

102 

96 

93.7 

MIN 

71 

70 

71 

71 

73 

70 

69 

63 

62 

67 

64 

69 

70 

74 

72 

73 

72 

72 

69 

73 

72 

67 

73 

74 

71 

75 

72 

72 

71 

72 

72 

70.5 

BRUNSWICK 

MAX 

96 

100 

97 

92.5 

75 

73 

73 

73 

73 

76 

74 

71 

71 

71 

73 

70 

*74 

'76 

77 

79 

73 

72 

73 

73 

74 

70 

75 

76 

72 

75 

75 

75 

68 

73 

73 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

94 

91 

91 

69 

90 

89.3 

75 

74 

74 

71 

75 

76 

76 

75 

76 

71 

71 

68 

75 

77 

77 

60 

73 

72 

74 

74 

74 

70 

75 

77 

71 

75 

77 

74 

71 

74 

73 

4. 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

96 

97 

92 

92.7 

73 

71 

72 

70 

71 

72 

68 

64 

64 

66 

69 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

67 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

70.1 

CAMILLA 

MAX 

103 

103 

102 

96.2 

MIN 

74 

73 

73 

72 

71 

74 

71 

65 

65 

72 

66 

72 

'71 

73 

74 

75 

75 

72 

72 

74 

74 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

70 

73 

71.9 

CAMP  STEWART 

MAX 

94 

91 

90 

91 

97 

96 

86 

89 

88 

101 

102 

100 

100 

96 

93 

95 

94 

96 

95 

92 

95 

80 

92.9 

MIN 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

66 

65 

65 

67 

66 

66 

70 

75 

75 

73 

69 

70 

69 

72 

66 

66 

73 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

69.6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

91 

99 

97 

95 

97 

98 

95 

96 

98 

100 

96 

94 

93 

93 

69 

90 

92.8 

MIN 

67 

68 

66 

66 

62 

58 

54 

53 

57 

55 

50 

64 

67 

66 

69 

68 

68 

66 

66 

65 

6 

66 

69 

67 

71 

70 

65 

66 

66 

69 

66 

64.7 

CARROLL TON 

MAX 

95 

98 

94 

96 

90. S 

MIN 

59 

67 

59 

60 

62 

55 

54 

52 

53 

51 

62 

66 

59 

51 

62 

61 

61 

67 

67 

61 

60 

63 

60 

60 

67 

61 

63 

67 

59 

60 

59 

CARTERSVILLE 

MAX 

96 

96 

97 

95 

91.3 

MIN 

64 

67 

70 

66 

64 

62 

60 

62 

63 

61 

67 

69 

69 

69 

71 

70 

68 

70 

70 

68 

67 

71 

69 

68 

72 

71 

68 

65 

68 

68 

66 

CEOARTOWN 

MAX 

86 

95 

95 

96 

92 

90 

88 

91 .« 

MIN 

68 

69 

68 

65 

71 

65 

61 

58 

60 

60 

65 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

67 

67 

68 

73 

70 

69 

69 

71 

69 

67 

67 

67 

67 

CLAYTON 

MAX 

90 

86 

86.4 

MIN 

66 

66 

65 

66 

66 

60 

57 

54 

55 

59 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

65 

65 

63 

63 

65 

65 

67 

67 

67 

65 

65 

63 

62 

65 

63.9 

COLUMBUS 

MAX 

91 

99 

101 

94.1 

MIN 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

66 

63 

65 

64 

65 

70 

70 

73 

72 

78 

73 

71 

71 

71 

74 

73 

69 

71 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

70.S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

97 

96 

96 

96 

90 

94 

95 

95 

91 

91.9 

MIN 

71 

72 

73 

71 

74 

70 

65 

63 

64 

65 

64 

67 

70 

74 

71 

74 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

69 

70 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70.5 

CORDELE 

MAX 

99 

100 

96 

92.7 

MIN 

69 

72 

74 

71 

67 

61 

66 

70 

71 

72 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

75 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

73 

72 

69 

70 

CORNELIA 

MAX 

92 

95 

93 

91 

94 

88.7 

MIN 

65 

65 

66 

67 

67 

60 

58 

57 

60 

62 

65 

68 

70 

70 

69 

68 

69 

68 

67 

65 

67 

68 

72 

70 

67 

66 

66 

67 

65 

64 

68 

COVINGTON 

MAX 

86 

86 

87 

90 

90 

94 

97 

98 

100 

99 

97 

99 

96 

95 

98 

96 

97 

99 

93 

94 

92 

89 

66 

64 

66 

92.8 

61 

67 

67 

66 

68 

62 

58 

57 

59 

59 

63 

67 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

72 

70 

70 

68 

69 

67 

70 

69 

69 

CUTHBERT 

MAX 

99 

97 

94.1 

MIN 

73 

70 

71 

70 

69 

73 

66 

69 

68 

68 

66 

73 

73 

70 

70 

74 

72 

71 

71 

71 

74 

71 

70 

70 

73 

71 

70 

70 

71 

68 

71 

DAHLONEGA 

MAX 

92 

92 

92 

89.6 

MIN 

65 

66 

67 

66 

67 

58 

57 

54 

56 

59 

63 

67 

68 

66 

67 

67 

66 

74 

72 

62 

65 

66 

69 

66 

66 

68 

65 

66 

66 

63 

66 

65.0 

DALTON 

MAX 

88 

87 

85 

88 

87 

88 

85 

85 

66 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

88 

92 

95 

90 

90 

92 

93 

94 

96 

93 

90 

91 

90 

89 

91 

90 

90.1 

MIN 

68 

69 

68 

69 

67 

61 

55 

55 

57 

56 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

68 

68 

70 

67 

67 

68 

70 

72 

70 

72 

75 

72 

71 

73 

74 

66.4 

DOUGLAS 

MAX 

93 

93 

92 

93 

94 

95 

90 

90 

90 

92 

91 

96 

97 

99 

100 

100 

102 

101 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

95 

89 

93 

76 

87 

93<7 

MIN 

72 

71 

72 

72 

74 

74 

71 

63 

62 

66 

68 

70 

72 

75 

75 

74 

73 

70 

71 

70 

73 

67 

73 

73 

68 

72 

74 

72 

72 

69 

70 

70  •« 

DUBLIN 

MAX 

91 

89 

90 

92 

94 

88 

88 

89 

90 

92 

94 

99 

100 

too 

100 

96 

95 

93 

92 

96 

96 

95 

96 

97 

96 

97 

90 

6« 

84 

83 

92 

93.1 

MIN 

71 

71 

71 

69 

74 

67 

62 

58 

59 

61 

67 

69 

68 

74 

74 

72 

70 

71 

70 

69 

74 

66 

72 

72 

70 

73 

72 

70 

71 

69 

70 

69.3 

S«e  r»f«r«nc*  itot««  follovlBt  StKtloo  ladrnx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TobU  S-  Conllnind 


GEORGIA 
JULY  1951 


EXPERIMENT 

FAIR  VIEW 

=ITZGER*LO 

FLEMING  EXP  STATION 

-OCHSTON  9  SW 

=ORT  GAINES 

=ORT  VALLEY 

•AINESVILLE 

SLENNVILLE 

iREENSeORO 

iRIFFlN 

1ARTMELL    3  « 

MHKINSVILLE 

106GARDS  MILL 

JASPER 

.AFAYETTE 

.A  GRANGE 

.OUISVILLE 

.OMBER  CITY 

<ACON   MB  AIRPORT 

4AC0N 

tlLLEDGEVILLE 

«ILLEN 

40NTE2UMA 

(ONTICELLO 

40ULTRIE 

tEKNAN 

UNt  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 
SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 
SAVANNAH  MB  AP 

AVANNAH  BEACH  2  N 

KAINSBORO 

ALBOTTON 

AkLAPOOSA  2  NH 

HOMASVILLE 


Day  Oi  MoDlh 

• 

E 

1 

y 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2;i 

25 

26 

27 

28 

3  CI 

31 

< 

MAX 
MIN 

94 

72 

89 

73 

95 

72 

97 
71 

99 

73 

92 
70 

93 
66 

93 
62 

9S 
62 

98 
64 

98 
69 

102 
70 

102 
73 

102 
75 

105 
75 

102 
72 

97 
72 

97 
68 

90 
70 

97 
72 

95 
74 

97 
70 

97 

73 

98 
74 

95 
69 

96 

73 

85 
73 

89 

72 

76 
70 

85 
69 

93 
71 

'  94.9 
70  •6 

MAX 
MIN 

as 

68 

86 
68 

84 

69 

88 
69 

88 

71 

90 
65 

84 

62 

85 
63 

86 
64 

88 
64 

89 
68 

93 
71 

92 
70 

95 
72 

97 
72 

93 
71 

95 
71 

96 
70 

95 
70 

93 
71 

9S 

72 

97 
72 

92 
70 

93 
71 

94 

70 

92 
70 

89 
70 

93 
70 

85 
69 

83 
69 

84 
69 

90.3 
69.1 

MAX 
MIN 

as 

69 

85 
68 

89 
69 

86 
69 

89 

72 

85 
66 

83 
61 

85 
58 

85 
60 

87 
61 

92 
65 

93 
68 

97 
71 

100 
75 

96 

71 

96 

72 

97 

70 

96 
69 

94 

72 

97 

70 

97 

73 

92 

72 

97 
69 

97 
69 

97 
72 

93 
70 

85 

72 

87 

70 

79 
71 

80 
70 

86 

70 

90.6 
68.8 

MAX 
MIN 

9i 
7* 

96 
72 

91 
74 

95 
73 

97 

75 

95 
73 

92 
69 

94 

63 

95 
64 

96 
66 

97 
69 

99 
72 

101 
73 

101 
76 

102 
75 

101 
76 

96 

73 

95 
71 

91 

70 

95 

72 

96 
74 

96 
70 

97 
74 

98 
74 

98 

97 

73 

94 
73 

95 
72 

76 

71 

85 
69 

90 
71 

95.0 
71.7 

MAX 

MIN 

9S 
72 

95 

72 

87 

71 

89 

72 

93 

72 

94 

70 

86 

65 

85 

61 

88 

60 

88 
65 

90 
64 

97 
64 

101 
69 

102 
75 

98 
73 

93 
77 

95 
73 

94 

70 

89 

70 

94 

72 

93 

70 

92 

67 

93 

75 

95 
71 

94 
69 

04 

71. 

87 
72 

94 

71 

93 
73 

84 

73 

90 
72 

92.3 
70.0 

MAX 
MIN 

9i 
71 

95 
70 

91 
70 

95 
69 

90 

73 

87 
71 

88 
66 

90 
63 

90 
64 

92 
67 

95 
64 

98 
69 

99 

70 

100 
71 

99 
82 

98 
73 

94 
69 

87 
70 

93 
70 

95 

70 

95 
68 

96 
68 

96 

71 

94 
66 

96 
66 

96 
66 

91 
69 

84 

70 

84 

70 

91 
68 

93.1 
69.1 

MAX 
MIN 

90 
73 

92 
71 

90 

70 

93 
70 

92 

73 

96 

73 

94 

68 

92 
65 

93 
67 

94 

66 

96 
66 

97 
67 

102 
68 

102 
70 

100 
72 

100 
73 

101 
74 

98 
73 

93 
72 

95 
71 

95 
73 

95 
72 

95 
69 

96 

70 

96 
72 

94 

72 

96 
72 

95 
71 

94 
71 

90 
69 

88 
69 

95.0 
70.4 

MAX 
MIN 

86 
71 

87 
70 

88 
72 

86 

71 

92 

73 

84 

68 

86 
64 

86 
61 

87 
63 

88 
64 

92 
70 

94 
69 

96 
72 

95 

73 

96 

73 

96 
71 

93 
73 

93 
71 

89 
73 

95 
72 

93 

75 

95 
72 

95 
72 

96 
72 

93 
73 

92 
72 

89 
74 

86 
73 

79 
73 

82 
71 

88 
72 

90.2 
70.7 

MAX 
MIN 

aa 

66 

80 
67 

88 
67 

91 
66 

86 
67 

84 
60 

87 
59 

85 
57 

88 
59 

91 
60 

94 
64 

94 
68 

96 
68 

100 
68 

97 
69 

96 
69 

96 
68 

98 
69 

97 
68 

98 
65 

98 
68 

97 
69 

95 
70 

96 

68 

94 
68 

92 
69 

92 
66 

87 
66 

86 
67 

84 

65 

90 
68 

91.7 
66.1 

MAX 
MIN 

90 

72 

87 
72 

89 

72 

91 
72 

94 
73 

90 
72 

88 
67 

89 
64 

91 
6} 

92 
67 

94 

67 

97 
68 

100 
71 

102 
76 

101 
75 

99 
74 

97 
73 

95 
71 

88 

70 

94 
74 

94 

72 

93 
67 

94 

73 

95 
73 

93 
70 

95 
74 

85 
72 

90 
70 

74 

71 

82 

72 

89 

70 

92.0 
70.9 

MAX 
MIN 

ae 

67 

84 

68 

as 

70 

91 

67 

91 
69 

83 
65 

86 

59 

87 
60 

88 

59 

89 
61 

94 
63 

98 
66 

98 

70 

100 
71 

99 

72 

97 
72 

96 
69 

95 

69 

96 

70 

96 
66 

97 
71 

97 
69 

97 
71 

99 

71 

91 
73 

90 
71 

94 

70 

89 
68 

87 
71 

85 

70 

90 
70 

92.3 
68.0 

MAX 

MIN 

84 
68 

84 

68 

84 

71 

87 
69 

90 

73 

84 
66 

83 
65 

84 
63 

86 
64 

87 
67 

91 
6S 

91 
74 

95 
73 

95 
75 

90 
73 

94 

73 

94 

72 

92 
70 

90 
70 

93 
71 

94 
74 

90 

73 

92 
71 

94 
73 

93 
71 

87 

72 

89 
72 

83 
70 

82 
70 

83 
70 

87 
70 

88.8 
70.3 

MAX 

MIN 

89 

68 

86 
69 

87 
68 

90 
69 

90 
66 

90 
63 

85 

58 

86 

56 

ae 

57 

90 
59 

93 
64 

97 
67 

98 
71 

100 
70 

99 

71 

97 
69 

94 
69 

95 
70 

96 
67 

97 
69 

99 
69 

95 

69 

98 
69 

98 
69 

97 
72 

98 
69 

94 

66 

94 

68 

87 
69 

87 

69 

91 
69 

9341 
67.0 

MAX 
MIN 

9i 
68 

95 
65 

90 
60 

90 
60 

90 
63 

94 

68 

99 
68 

102 
76 

103 
74 

104 
74 

103 
74 

99 
72 

98 
71 

97 
71 

95 
71 

95 
71 

95 
69 

97 
70 

97 
71 

95 
71 

95 
71 

90 
70 

85 
70 

86 
70 

82 
68 

85 
69 

94.4 
69.4 

MAX 
MIN 

94 

72 

92 
72 

94 

72 

96 

70 

97 
73 

97 
71 

96 
67 

94 
63 

95 
65 

97 
66 

99 
69 

96 
71 

101 
69 

100 
69 

104 
70 

103 
73 

98 

73 

98 
71 

94 
71 

95 
73 

95 
73 

96 
69 

96 

70 

96 
71 

90 
72 

92 
70 

95 
71 

90 
71 

77 
71 

88 
70 

94 

71 

95.1 
70.3 

MAX 
MIN 

83 
65 

81 
65 

85 
68 

89 
67 

84 
69 

84 

59 

as 

59 

85 
58 

87 
60 

90 
61 

92 
65 

93 
69 

93 
69 

95 
68 

94 

70 

94 
68 

95 
68 

95 
70 

93 
68 

95 
66 

96 
68 

95 
70 

95 
70 

95 
69 

94 

70 

89 
68 

92 
66 

84 
60 

88 
66 

88 
64 

88 
69 

90.2 
66.2 

MAX 
MIN 

87 
70 

80 
66 

83 
64 

91 
64 

88 

70 

86 

59 

87 
51 

85 

52 

90 

53 

91 
59 

95 
65 

94 

62 

95 
64 

96 
64 

94 
65 

93 
65 

96 
66 

96 
67 

94 
65 

97 
64 

97 
64 

98 
65 

82 
68 

90 
62 

91 
62 

94 

62 

91.1 
63.0 

MAX 

MIN 

89 

68 

85 
68 

91 
68 

89 
64 

88 
63 

89 

59 

89 
62 

91 
61 

94 

63 

95 
69 

95 
69 

98 
71 

98 

71 

97 
70 

96 
71 

97 
70 

91 
70 

95 
69 

98 

70 

96 

72 

95 
68 

94 

70 

95 
71 

94 
69 

90 
69 

78 
68 

86 
69 

85 
67 

88 
69 

91.9 
67.9 

MAX 

93 
69 

85 
71 

89 
71 

93 
69 

93 

70 

89 
67 

87 
59 

88 
59 

96 
61 

93 
64 

96 
67 

99 
67 

103 
71 

103 
73 

103 
73 

99 
72 

98 
72 

95 

72 

98 
70 

100 
72 

102 
74 

99 
68 

100 
72 

102 
73 

101 
71 

101 
69 

96 
70 

95 
69 

82 
72 

86 
70 

93 
72 

95.4 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
70 

90 
70 

92 
71 

89 
71 

94 
69 

88 
66 

90 
58 

91 
59 

91 
60 

94 
61 

94 
67 

97 
68 

100 
71 

101 
70 

102 
73 

102 
73 

97 
70 

97 
70 

91 
72 

96 
71 

96 
67 

94 
72 

95 
70 

97 
68 

93 
71 

94 

71 

85 
71 

90 
70 

75 
70 

83 
69 

93.0 
68.7 

MAX 
MIN 

MAX 

89 
71 

90 
71 

92 
71 

90 
71 

96 
75 

86 
68 

88 
65 

90 
62 

89 
64 

91 
65 

95 
69 

99 

70 

99 
73 

100 
75 

101 
74 

100 

73 

96 
69 

95 
71 

93 
73 

96 
72 

95 
75 

97 
70 

98 
72 

96 
72 

95 
72 

94 
72 

92 
72 

88 
72 

79 

71 

81 
70 

90 
71 

92.9 
70.7 

MIN 

MAX 
MIN 

87 
70 

90 
69 

85 
71 

90 
68 

92 

69 

93 
65 

83 
59 

86 

57 

86 

58 

88 
61 

90 
62 

94 
67 

98 
68 

100 
70 

100 
73 

98 
72 

95 
70 

93 
71 

94 

72 

95 
74 

97 
69 

95 
70 

95 
70 

97 

72 

94 

72 

92 
69 

95 
69 

94 

70 

88 
71 

85 
70 

86 
72 

92.1 
68.4 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 

72 

aa 

71 

93 
70 

94 
74 

88 
69 

89 
60 

89 
59 

90 
62 

93 
64 

94 

65 

98 
69 

102 
70 

102 
73 

99 
74 

100 

73 

94 

73 

94 

71 

92 
72 

95 
74 

96 
74 

95 
68 

95 

73 

97 
73 

98 
71 

94 

73 

93 
70 

96 
70 

84 
72 

85 
72 

92 

72 

93.5 
70.2 

MAX 
MIN 

92 
71 

•93 
72 

92 
73 

94 
74 

93 
73 

91 
71 

90 
72 

88 
61 

90 
62 

92 
62 

94 
63 

99 
63 

98 
69 

99 
68 

101 
69 

98 
71 

98 
71 

95 
69 

88 
69 

89 
70 

93 
72 

94 

71 

94 
70 

95 
71 

94 
71 

95 
70 

88 
71 

85 
71 

88 
71 

90 
72 

91 
74 

92  .9 
69.6 

MAX 
MIN 

86 
67 

84 

67 

89 

68 

89 
67 

90 
69 

87 
64 

87 
58 

87 
58 

87 
60 

90 
59 

97 

71 

96 
71 

95 

70 

97 
69 

95 
69 

94 

70 

95 
70 

98 

72 

94 
69 

94 

70 

96 
70 

92 
71 

89 

69 

93 
69 

88 
69 

85 
67 

85 

70 

88 
70 

91.0 
67.6 

MAX 
MIN 

96 
73 

95 
71 

94 

73 

96 
73 

98 
73 

98 
74 

94 

71 

91 
65 

92 
64 

94 

68 

95 
69 

97 
72 

98 
72 

101 
74 

101 
73 

104 
75 

99 

72 

95 
70 

95 
70 

94 

73 

98 

" 

95 
70 

95 
68 

96 
72 

96 
70 

97 
71 

96 
73 

92 
71 

86 
71 

86 
70 

90 
71 

95.3 
71.1 

MAX 

MIN 

76 
68 

81 
66 

88 

70 

88 
67 

88 
70 

84 
63 

85 
62 

85 
61 

as 

61 

84 
62 

90 
62 

91 
70 

96 
72 

96 
73 

94 

73 

94 

71 

91 
73 

90 
70 

89 
67 

89 
70 

89 
72 

86 
72 

91 
69 

90 
71 

88.3 
68.1 

MAX 
MIN 

83 
69 

87 
67 

88 

68 

90 
68 

91 

72 

85 
62 

as 

60 

as 

59 

87 
60 

88 
60 

93 
62 

94 
67 

95 
68 

97 
71 

97 
70 

97 
70 

95 
76 

94 

67 

92 
69 

95 
67 

96 
70 

93 
70 

93 

65 

93 
67 

95 
67 

92 
67 

92 
68 

82 
67 

S3 
68 

83 
67 

88 
68 

90.6 
67.0 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
71 

93 

73 

93 
73 

95 
74 

93 
74 

90 
70 

90 
64 

91 
64 

92 
66 

94 

66 

97 
70 

99 
70 

101 
72 

102 

72 

103 
73 

97 

73 

96 
71 

90 
70 

93 
73 

96 

73 

95 

73 

95 
71 

95 
71 

93 
69 

94 

70 

95 
72 

93 
70 

S4 

73 

87 
73 

92 

72 

94.0 
71.0 

MAX 
MIN 

85 
69 

76 
66 

84 
69 

90 
67 

87 
71 

83 
62 

85 
60 

85 
69 

88 
60 

90 

63 

92 
67 

92 
71 

92 
71 

95 
71 

95 
72 

93 
72 

93 
71 

97 
72 

95 
72 

96 
68 

97 
70 

98 

72 

96 
72 

95 
70 

95 
70 

85 
70 

92 
68 

81 
69 

89 
69 

90 
68 

88 
67 

90.4 
68.4 

MAX 
MIN 

88 

68 

79 

70 

86 

69 

00 

67 

89 
69 

86 

62 

86 

58 

86 
56 

89 

58 

92 
62 

94 
66 

95 
68 

96 
69 

97 
68 

95 
70 

95 
69 

97 
69 

98 

70 

92 
69 

98 
66 

96 
69 

98 
71 

96 
70 

97 
68 

94 
70 

85 
70 

95 
69 

83 
66 

92 
68 

91 
67 

69 
67 

91.7 
67.0 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
69 

88 

70 

90 
70 

94 

72 

87 
67 

86 

62 

85 
58 

87 
57 

88 
63 

90 
61 

94 
61 

98 
69 

101 
72 

97 

69 

95 
73 

94 

72 

94 
69 

87 
69 

93 
72 

92 
69 

92 
64 

93 
71 

94 

73 

92 
69 

90 
74 

89 

70 

94 
69 

80 
71 

86 
71 

90 
69 

91.1 
68.3 

MAX 
MIN 

95 

72 

92 
72 

89 

71 

91 

72 

96 
73 

87 

73 

85 
67 

86 

65 

87 
64 

88 
68 

90 
67 

95 
68 

98 
73 

101 
75 

97 
72 

96 
70 

93 
74 

93 
72 

89 
71 

94 
74 

92 
71 

92 
68 

94 

75 

93 

75 

94 
71 

91 
72 

90 
70 

93 
70 

77 

72 

84 

72 

91 
71 

91  .4 

71.0 

MAX 
MIN 

93 
75 

90 
73 

86 
71 

87 
74 

95 
74 

90 
74 

89 
74 

85 
76 

85 
76 

86 
75 

87 
72 

89 
75 

87 
75 

90 

84 
69 

88 
78 

39 
74 

87 
74 

91 
75 

90 
73 

88 

70 

91 

78 

90 

77 

89 
73 

89 

72 

88 
74 

91 
74 

84 

72 

82 
71 

88.3 
73.9 

MAX 
MIN 

94 

70 

93 
68 

91 
68 

93 
67 

94 

68 

92 
65 

86 

59 

87 
58 

92 
59 

94 

60 

93 
63 

98 
66 

103 
68 

102 
70 

101 
69 

100 
69 

100 
69 

93 
67 

93 
68 

94 
68 

94 
69 

95 
67 

96 
65 

97 
70 

68 

94 

67 

93 
66 

92 
65 

83 
65 

84 
66 

93 
69 

93.8 
66.3 

MAX 
MIN 

90 
77 

92 
76 

93 

77 

90 
76 

92 
68 

88 
67 

92 
62 

92 
59 

92 
59 

93 
61 

94 
63 

96 
68 

98 
70 

97 
74 

97 
74 

96 

71 

94 
70 

94 
69 

92 
71 

93 
70 

93 

73 

92 
71 

93 
71 

94 

71 

92 
70 

91 
69 

88 
71 

87 
68 

84 
66 

83 
68 

89 

71 

92.0 
69.4 

MAX 

MIN 

87 
6« 

82 
67 

87 
65 

89 
63 

89 
67 

82 
61 

83 

57 

84 

53 

86 

55 

88 

55 

90 
60 

91 
63 

92 
66 

94 

65 

92 
67 

93 
66 

94 

65 

03 
64 

91 

65 

93 
63 

95 
64 

93 
66 

93 
64 

94 

63 

92 
64 

85 
66 

90 
64 

86 

63 

87 
64 

80 
65 

84 
64 

89.0 
63.2 

MAX 
MIN 

92 

72 

90 

70 

92 
71 

94 

70 

96 

73 

93 
72 

90 
69 

91 
63 

91 
60 

91 

65 

95 
65 

96 
69 

100 
67 

102 
71 

102 
71 

102 
72 

100 

71 

94 

70 

92 

70 

94 

70 

95 

72 

92 
67 

92 
69 

95 

70 

91 

70 

96 
69 

96 

69 

92 
69 

S2 
71 

86 
70 

90 
69 

93.7 
69.2 

Sm  r*f«r«DC«  Bot«a  fotlovlnf  Statloa  latex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1951 


Day  01  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

"l8 

1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

-1 

27 

1 

28 

1 

29 

30  j 

31 

!  Avei 

TIFTON  2  N 

MAX 
MIN 

91 

73 

95 
71 

89 
72 

91 
72 

92 
73 

94 
72 

92 
71 

89 
61 

90 
62 

91 

65 

93 
66 

94 
70 

96 
70 

98 
73 

99 
72 

100 
74 

100 
73 

97 
68 

92 
70 

90 
72 

93 
73 

93 

70 

93 
72 

92 
72 

94 

71 

93 
71 

92 
73 

90 
71 

90 
73 

78 
69 

85 
72 

92.5 

70.5 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

SB 
67 

80 
68 

84 
69 

88 
68 

87 
67 

80 
62 

83 
62 

63 
59 

85 
64 

88 
64 

91 
68 

95 
70 

95 
74 

96 
72 

94 
71 

94 

70 

92 
72 

95 
70 

90 
68 

93 
66 

92 

70 

93 
71 

93 
75 

95 
70 

93 
70 

90 
70 

9, 
67 

87 
68 

87 
68 

85 
67 

87 
70 

89.3 

VALOOSTA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

92 
73 

87 
72 

95 
73 

92 
72 

89 

70 

91 
65 

92 
63 

92 
66 

93 
67 

95 
68 

99 
69 

101 
72 

101 
72 

103 
74 

101 
72 

95 
70 

92 
70 

95 
73 

99 
70 

97 
68 

97 
70 

98 

71 

95 
66 

98 
70 

93 
69 

93 
69 

79 

73 

66 
72 

93 
71 

70.? 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

85 
68 

89 
70 

91 
68 

91 
69 

83 
65 

85 
57 

57 

89 
61 

91 
65 

93 
66 

98 
66 

99 
71 

100 
72 

99 
73 

95 
71 

95 
80 

94 
70 

92 
70 

95 
70 

95 
74 

94 
63 

95 
71 

96 
75 

93 
70 

93 
72 

93 
69 

92 
68 

97 
71 

86 
70 

92 
71 

C.S  7 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

90 
67 

85 
68 

90 
71 

91 
66 

93 
68 

85 
64 

86 
57 

87 
58 

90 
61 

95 
63 

98 
66 

97 
71 

100 
69 

97 
70 

98 
70 

96 
69 

96 
66 

93 
71 

97 
66 

95 
69 

95 
69 

98 
72 

97 
70 

92 
71 

92 
71 

93 
69 

90 
66 

86 
69 

87 
70 

86 
69 

92  .0 
67.7 

WAVCROSS 

MAX 
MIN 

95 
73 

93 
69 

95 
72 

93 
71 

98 
72 

93 
73 

89 
70 

89 
63 

91 
62 

91 
64 

92 
67 

98 
65 

101 
69 

101 
72 

101 
72 

102 
75 

100 
72 

95 
68 

95 
71 

95 
73 

97 
71 

96 
67 

95 
70 

99 
72 

96 
69 

99 
69 

89 
72 

95 
71 

62 
71 

8S 
71 

93 

70 

94.7 
69.9 

WAYNESBORO 

MAX 
MIN 

96 
62 

94 
63 

96 
67 

99 
70 

103 
70 

102 
70 

104 
71 

97 
71 

96 

73 

95 
70 

92 
70 

94 

71 

93 
71 

96 
69 

99 
70 

98 
71 

97 
70 

88 
69 

85 
72 

92 
72 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
70 

91 

73 

93 
71 

96 
71 

84 

66 

86 
63 

88 

59 

89 
64 

90 
60 

93 
62 

96 
64 

95 
64 

97 
72 

98 
72 

98 
71 

95 
71 

95 
71 

90 
72 

96 
71 

94 

72 

94 

72 

93 
69 

94 

70 

95 

72 

94 

70 

90 
71 

79 
69 

66 
71 

86 
68 

96 
69 

92.0 
68.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOn 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3u  » 

0  0  > 
E-  " 

AILEY 

EVAP 
WIND 

.26 
34 

13 

.06 
7 

.24 
21 

.18 
19 

.28 

13 

.32 
16 

.33 
21 

.35 
29 

.30 
15 

.23 
17 

.34 
14 

12 

31 

22 

16 

.11 
11 

27 

.21 
11 

.26 

6 

.22 
11 

.24 

10 

.29 
11 

.29 
10 

.27 
11 

.28 

30 

.06 
4 

.20 
7 

.08 
8 

.09 

5 

462 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.21 
96 

.  17 
59 

.  16 
50 

.05 
47 

.24 
66 

.51 
51 

.07 
18 

.20 
34 

.  30 
39 

.25 
IS 

.30 
25 

.24 
16 

.22 
35 

.25 
31 

.28 
23 

.16 
15 

.28 

26 

.27 

25 

.29 

32 

.22 
46 

.27 
27 

.27 
46 

.24 
33 

.30 
37 

.12 
38 

.39 
31 

.12 
22 

.20 
47 

.15 
18 

.  12 
33 

.15 
27 

7.00 
1107 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 
WIND 

.23 
21 

.18 
13 

.  16 
16 

.21 
14 

.27 
22 

.31 
23 

.34 
36 

.36 
14 

.24 
8 

.34 
22 

.34 

20 

.33 
16 

.25 
19 

.26 
14 

.31 
29 

.35 
5 

.22 
11 

.17 
13 

.23 
12 

.21 
10 

.23 
9 

.21 
14 

.38 
14 

.  14 

3 

.28 
13 

.14 

6 

.21 
6 

.21 
8 

.20 
9 

.05 
2 

.18 
6 

7.54 
428 

TIFTON  2  N 

EVAP 
WIND 

.20 
47 

.  19 
48 

.  12 
49 

.32 
29 

.26 
36 

.27 
44 

.31 
40 

.27 
26 

.28 
28 

.28 
IS 

.29 
29 

.30 
24 

.25 
29 

.27 
37 

.31 
57 

.31 
20 

.27 
23 

.33 
65 

.31 

26 

.22 
19 

.25 
40 

.18 
29 

.28 
30 

.28 
39 

.27 
31 

.20 
29 

.23 
19 

.13 

22 

.12 
16 

7 

.12 

25 

B7.67 
981 

8*e  r«fer*Dce  notaa  rollovlot  Stktloo  Itidftx. 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


ABBEVILLE 
A0*1RSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALBANY  MB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS 

AM6RICUS  S<S  R-7 
ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  Of  AGfll 
ATHENS  Me  AIRPORT 
ATLANTA  KIRkmOOD 

ATLANTA  MS  AIRPORT 
ATLANTA  MB  CITY 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDOE 

BALL  GAOUNO 
BEAVtRDALE 
BELLVILLE 
eLACHBEARO  ISLAND 
BLAiRSVIi 


0053 
0090 
0131 


0180 
0211 
0253 

0256 
0*30 
0432 
0435 
0446 


GAP 


lONCORD 
lOOLIOCE 
:0OPEi 
:OBDELE 
:OflNELI. 


:OVtNGT0N 
lUmiNG  1  N 
:URRYV[LLE  1  WNW 
rUTMBERT 
lAHL  ONEGA 

MLLA5 
lALTOTd 

lANBuRG  4  NNE 

WWSON 

1AW50NV1LLC 

HAL  POST  OFFICE 

OCTORTOMK 

OLES 

"ONALSONVILLE  2  W 
•OUGLAS 

OUGLASVILLE 
OVER 
USLIN 
ilBLIN  NO  2 
ASTHAN 

DISON 


AIR  VIEU 
AAGO 

IELD5  CROSS  ROADS 
ITJGERALO 


LCMING  EAP.  STATION 

LINTSTOME 

DLKSTON 

DLKSTON  9  SW 

DAT  GAINES 


WILCOX 
BARTOW 

COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

DOUGHERTY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

SUMTER 

SUMTER 
CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
DE  KALB 


STA 

BLAjCELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
6HASST0MN  BALO 
BROOKLET  1  M 
BRUNSWICK 

BRtJ«SWK<  CAA  AIRPORT 

BUE14A  V'ISTA 

BURTON  DAM 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAW  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIPGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVlLLE 
CARTERSVILLE  3  Sw 

CAVE  SPGS  h  SSw 
CEOAftTOWN 

chats worth 
ChickamauGa  park. 
CMOESTOE 

CLAYTON 
CLERMONT  3  SW 
CLEVELAND 
:OLUMBuS 

rOLLWBUS  WB  AIRPORT 


1982 
1998 
2006 
2161 
2166. 


RABUN 
MALL 
WHITE 
MUSCOGEE 
MUSCOGEE 

PIKE 
THOMAS 

■  LUMPKIN 

.  CRISP 

>  HABERSHAM 


23181  NEWTON 
2408  FORSYTH 
2429{ GORDON 
2450  RANDOLPH 
2475  LUMPKIN 


2485 
2493 
2505 
2570 
2578 


PAULDING 

WHITFIELD 

WILKES 

TERRELL 

DAWSON 


2627  FANNIN 
2716  WAYNE 
2728  WORTH 
27361  SEMINOLE 
2783  COFFEE 


2791 
2799 
2839 
'  2844 
2966 


OOUCLAS 
SCREVEN 
LAURENS 
LAURENS 
DODGE 


3028' CALHOUN 
3115' GILMER 
3147  PAULDING 
32Tlj  SPALDING 
3295  GORDON 

3303;  LAMAR 
33I2I CLINCH 
I  3363! FULTON 
; 3386  BEN  HILL 
j  3404j  FANNIN 

I  34091  LIBERTY 
342?! WALKER 
34601  CHARLTON 

I  3465  CHARLTON 

I  3516  CLAY 


•  31  34 
.  31  32 
>  34  10 
I  31  32 
■  32  04 


83  19 

64  56 

83  25 

62  34 

63  13 

84  09 
84  H 
84  44 
92  31 
84  13 


<  32  06 

'  33  57    63  23 

83  23 

I  33  57    63  19 

33  45    64  19 


0*51  FULTON 
0456  FULTON 
0495  RICHMOND 
0500  RICHMOND 
0591' OECATUR 

! 

0603) CHEROKEE 
0746  WHITFIELD 
0787  EVANS 
0946  MC  INTOSH 
)  l^ION 

)  EARLY 
i  FANNIN 
)  TOWNS 

>  BULLOCH 

>  GLYNN 

i  GLYNN 
'.  MARION 
I  RABUN 
.  TAYLOR 
I  RICHMOND 

1463 [ GRADY 
1 5001  MITCHELL 
1544{ LIBERTY 
1585!CHEROKEE 
1601  ELBERT 

161 9 1  FRANKLIN 
16401  CARROLL 
1657|MURRAY 
1665{ BARTOW 
1670  BARTOW 

j 1715  POLK 
' 1T32I POLK 
I  1856! MURRAY 
J 1906, WALKER 
1927  UNIOT 


6  33 
3  33  45 
33  22 
14|  33  28 
6]  30  54 

20 


I  30  53 
31  14 

31  52 
34  14 
34  04 

34  22 

33  35 

34  36 
34  10 
34  09 

34  03 
■  34  01 
'  34  46 
I  34  55 

34  48 

34  53 
3  34  27 
3  34  36 

32  26 
3!  21 


84  25 
64  23 
81  59 
61  58 
84  35 

84  23 
84  49 
81  58 
81  13 

83  56 

84  57 
84  17 

83  49 
81  40 
81  29 

81  23 

84  31 

83  32 
64  14 

81  57 

84  12 
64  13 
ei  37 

84  29 

82  59 

83  14 

85  04 

84  42 
84  4S 

84  50 

85  21 
85  14 

84  47 

85  16 
83  54 

83  24 


9  33  35 
3  34  13 
2  34  27 
5  31  46 
J  34  32 

5  33  55 

I  34  46 

\  33  56 

»  31  47t 

■>  34  25 

r  34  46 

1  31  39 
}  31  42 

>  31  02 
)  31  30 

)  33  45 
I  32  35 
)  32  33 

>  32  32 
)  32  12 

.  31  34 
!  34  42 
'  33  51 
.  33  16 
•  34  26 

I  33  03 


84  26 

63  52 

64  05 
63  47 
83  32 

83  52 

84  08 

85  06 


:  31  53 

I  34  56 

■  30  51 

30  44 

31  37 


)  OB 

84  13 

81  49 
B3  53 
64  50 
92  51 

84  45 
61  43 

82  54 

82  54 

83  11 

64  44 
V>  26 
64  59 
64  17 
64  42 

84  07 

82  34 
64  19 

83  15 
64  30 

61  24 

85  21 
82  01 

62  07 
B5  03 


Obsei 

vation 
time 


Observer 


AMOS  L.  ELLER6EE 
HARVEY  C.  MOTT 
6R0OKS  ALDERMAN 
JAMES  A,  STACY 
ROY  E.  HOLLAND 

0.  W.  BROSNAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PROF.  J.  P.  KINNEY 

SOIL  CONS.  SERVICE 
PROF.  E,  S.  SELL 
PROF.  W,  0.  COLLINS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

0.  M.  HADLEY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHEH  BUREAU 
U.S.   WEATMfR  BUREAU 
TRANlt  K.  MYERS 
JOHN  E.  TOOLE 

1.  C.  GROGAN 
lENflY  E.  WARMACK 

HENRY  C.  HEARN 

ISH  6  WLOF  ! 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 

OR. 


Refer 

to 
tables 


0.  R. 


6P 

MID  CIVIL  AERO.  ADM, 
MID  COUNTY  AGENTS  OFFIC 
MID  GUY  W.  RUCKER 
BA  MRS. FOUNTAIN  SMITH 
fOWm  S.  EPSTtlN.jR 


J.   C.  BELCHER 
JAMES  B.  SPENCE 
J.  r.  BLESSINGTON 
C.  B.  TEASLEY 
J.  D.  MOORE 

JESSE  N.  BELLAMY 
CARROLL  BRCSTING  CO 
RALPH  M.  MESSER 
THOMAS  A..  EVANS 
G.  P.  TATUM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  R.  BRUMBY 
FRANCIS  R.  KENDRICK 
U.S. DEPT.  INTERIOR 
TVA-570 

MRS. GRACE  H. BREWER 
JOHN  E.  QUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
LESTER  HEARN 
>.  WEATHER  BUREAU 

H.  SMITH 
C.  W.  ELLINGTON,  JR 
HARRY  M.  BUTLER 
S.  E.  COX 
THEO.  B.  LITTLE 

REV.  WALKER  COMBS 
MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  9.  DAVIS 
IRE  DEPARTMENT 
ISS  EMILY  GAILLARD 

MISS  EVELYN  J.TINNE' 
JOHN  H.  MC  LELLAN 
WILLIAM  G.  BEARD 
S.  W.  KENNEY 
PEARL  P.  CHAMBERS 

TVA-633 

MRS. ETHEL  H.TH0HPSO^ 
JOHN  R.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 
FRANK  SWONS 

LEONA  8.  THOMPSON 

8.  H.  EVANS 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

J.  L.  PRYOR 

MRS.  ALICE  PAUL 

DAN  W.  HAMMACK 

A.  D.  DOVER 

MISS  JANET  ALLGOOO 

OLSON 
DYMPLE  D.  WARMACK 

,  BUSH 
ST .REGIS  PAPER  CO. 
SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  OEPT 
TVA-109 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

REED,  JR. 
LEE  LLOYD 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 
MHS.  MAYME  R.  HAYES 


Statio 


FORT  VALLEY 
FRWJKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAMILTON  6  W 
HARALSON 
HARTWELL  3  W 

MAWKINSVILLE 
HAZLEHURST 
HAMPTOWN  GAP 
H0G6ARDS  MILL 
JACKSON  DAM 

JASPER 
JASPER  7  W 
JESUP 
JOHNTOWN 
JONESBORO 

KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LIME  BRANCH 
LINCOLNTON 

LITTLE  HIGhTOWEfl 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

M0(srTE2UMA 
MONTICELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  W 
NEEL  GAP 


County 


PEACH 
HEARD 
HALL 

NALL 
HARRIS 

GREENE 

SPALDING 

HARRIS 

COWETA 

HART 


PICKENS 

PICKENS 

WAYNE 

DAWSON 

CLAYTON 

BARTOW 

WALKER 

TROUP 

POLK 

LINCOLN 

TOWNS 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

BIBB 
JACKSON 
BURKE 
BALDWIN 
ENKINS 

MACON 
JASPER 
COLOUITT 
WHEELER 


NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  PTNEY 
NOONTOOTLA  CREtK 
NORCROSS  4  N 

NOTTELY  DAM  6471 


PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESACA 

RISING  FAWN 

ROME 

ROME  8  SW 
ROME  we  AIRPORT 
SAVANNAH  USOA  PL.GARDr 
SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
SUCHES 
SUMMERVILLE 

SWAtNSBORO 
SWEa  GUM 
SYLVAN I A 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NW 

TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
TMOMASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AJRPORT 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WAYCROSS 


NION 

ATKINSON 

HARRIS 

BROOKS 

GORDON 

DADE 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 
HANCOCK 
GILMER 


EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 
HARALSON 


8600  BARTOW 
6657  UPSON 
8666  THOMAS 
8703  TIFT- 
873;*  TOMNS 


NW 


WAYNESBORO 
WEST  POINT 
WINDER  3 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


YOUNG  HARRIS 


8740 


STEPHENS 

TOWNS 

WHITFIELD 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

WARE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 

TOWNS 


9  32  33 
3  33  17 
34  16 

31  56 

32  36 


33  34 

33  15 

32  45 

33  14 

34  22 

32  17 
31  52 
34  53 
31  12 

33  19 

34  28 
3*.  29 
31  37 
34  31 

33  31 

34  14 
34  42 
33  02 
33  56 
33  47 


32  50 

33  05 
32  48 

32  18 

33  IB 

31  11 

32  12 


34  58 

31  18 

32  47 
30  47 
34  34 
34  45 

34  15 


32  06 

2  32  00 

11  33  18 

12  34 

7  34  41 
34  29 


32  36 
34  58 
32  45 

32  40 

33  46 

34  05 
32  56 

30  50 

31  27 
34  57 

34  36 
34  46 
34  52 
30  50 
16  30  47 


33  05 
32  52 

34  01 
32  59 
34  06 

34  56 


83  53 
85  06 
63  50 
81  56 
85  05 

63  11 

84  lb 
84  56 

64  35 
62  58 


84  26 

84  30 

81  53 
64  17 

84  21 

64  57 

85  17 

65  02 
65  16 

82  29 

83  39 
82  24 
82  41 


83  36 
83  34 
62  14 
83  13 


83  48 

82  38 

83  55 

64  '»6 
64  3 
64  14 

84  10 
64  05 

62  51 

84  51 

63  34 

64  57 

85  32 

85  10 
85  16 
85  10 


81  38 

84  32 

85  IB 

84  59 

64  14 
83  59 
83  3  2 
83  38 

83  20 
63  42 

65  02 
63  18 
83  17 


Obaer 
vation 
time 


62  01 
85  11 

83  46 

84  35 


MID 


OLIVER  I,  SNAPP 

I.  BUINS 
SAM  S.  KARBEN 
.  BARNARD 
POWER  COMPANY 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 
MRS.   EMMA  MATHEWS 
SLUE  SPRINGS  FARM 
RUTH  T.  GABLE 
G.  PFAENOER 

.  MC  LENDON 
WILLIE  J.  ELLIS 
TVA-131 

EMORY  UNIV.  FLO. STA 
GEORGIA  POWER  CO 


6A  JOHN  H.  OILBECK 
MID  HENRY  THCMASON 
MID  |a.  C.  MAYERS 
MID  IMISS  M.  L.  FAUSETT 

BaIe.  j.  SWINT,  JR. 


Refer 

to 
tables 


WALTER  N.  COX 
JOHN  R.  BEAVERS 
PAUL  B.  »(ITM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  W.  BLACKWELL 

TVA-153 
NESBIT  BAKER 

LEX  JERNIGAN 
ROY  E.  HOUSE 

WEATHER  BUREAU 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 
EARL  L.  SAILERS 

■  .  C.  M.  HAND 

LOUIS  MORNE 

K  G.  MC  COMB  I 

W.  COLLINS  ' 

C.  QENTON  I 
CITY  OF  MOULTRIE 

L.  G.  REYNOLDS  | 

TVA-135  i 


8A  8.  M.  EDGE 

EMORY  UNIV  FLO.  STA 
TVA-112 

.  M.  H.  DEMPSEY 
TVA-573 

JOHN  E.  KIRKLAND 
G.  C.  GOODMAN 
MRS.ROSSIE  D.  JONES 
JOHN  B.  DAVIS 
TVA-669 

MISS  MARY  TOWERS 
M. MONTGOMERY,  jR 
S.  WEATHER  BUREAU 

A.  BISSETT 
S.  WEATHER  BUREAU 

S.H.C.KLINGENS 


COUNTY  AGR.  EXT. OFF 
TVA-129 

PWER  6  WTR  CO 
.  MINER,  SR. 
MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 


7A  DR.  W.  K.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
MRS.  SARAH  P.PORTER 
FRED  BELL 
TVA-574 


MRS.  ESTELLE  DEAL 

TVA-154 

TVA-392 

EUGENE  STROM 

WEATHER  BUREAU 


MRS.  MARY  P.  CLINE  I  3 
L.  MONROE  CASON  2  3 

MRS.  HA2CL  S.TUCKER    2  3 
SOIL  CONS  SERVICE 
I.  MYRICK 


JOEL  CMAPPELL 
.  SMITH  LANIER 
ILLIAM  E.  PARKER 

MISS  ANNIE  REID 
G.  BOOTH 

TVA-146 


HIWASSEE,     8-OCHLOCKONNE,     9-OCMULGEE,     10-OCONEE,  II-OGEECHEE, 


2  3 


12-OOSTANAULA,     13-SATILLA,     14-SAVANNAH,     15-ST  MARY, 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the   index  number  column  of  the  Station  Index  are 
assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles 
and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this 
bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in 
°F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are 
based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau 
type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 


Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 


Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
Station  Index  for  observation  time. 


No  record  in  Tables  3,   4,   6     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5, 
is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured 
amounts . 


B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  ratio  of  1  inch 
water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree 
day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
value  for  a  full  month. 

R    Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3 
are  from  non-recording  gages. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $1.50  per  year.      (Yearly  sub- 
scription includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

WRPC,  Chattanooga,   Tenn.  9/14/51  90( 
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GEORGIA  -  AUGUST  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  very  warm  and  dry,  going  on  record  as  the  warmest  August  since  1924  and  the  driest 
since  1930.  Such  weather  conditions  were  decidedly  unfavorable  for  agricultural  interests  as 
well  as  adversely  affecting  other  activities  and  creating  considerable  personal  discomfort.  No 
severe  storms  occurred  during  the  month,  but  the  accentuated  dryness  caused  rivers  to  fall  near 
record  low  levels. 

The  summer  season,  June  through  August,  was  also  quite  warm  and  dry.  The  average  summer  tempera- 
tiu-e  was  80.5°,  which  has  been  exceeded  only  eight  times  during  the  past  73  years,  and  it  was  the 
warmest  summer  since  1943.  The  average  summer  precipitation  was  12.64  inches,  x>tiich  is  the  least 
since  1931,  and  the  summer  ranks  as  the  seventh  driest  on  record. 

Persistence  and  intensity  of  heat  during  the  month  made  it  the  warmest  August  since  1924  and  the 
fourth  warmest  on  record.  The  monthly  average  temperature  was  81.8°,  or  2.0°  above  normal,  and 
station  averages  ranged  from  74.3°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  84.6°  at  Albany  WB  Air- 
port. The  month  was  almost  continuously  above  normal,  with  peaks  of  accentuated  heat  on  or 
about  the  3rd,  7th,  9th,  12th,  16th,  21st,  and  30th.  Temperatures  rose  to  90°  or  higher  on  20 
to  25  days  or  more  in  every  part  of  the  State  and  to  95°  or  higher  on  15  to  20  days  in  central 
and  southern  sections,  but  95-degree  temperatures  in  the  north  were  limited  mostly  to  less  than 
5  days.  Highest  temperatures  occurred  on  various  dates,  with  readings  ranging  from  slightly 
lower  than  95°  in  highest  elevations  of  the  north  to  100°  or  slightly  higher  extensively  in 
southern  and  eastern  districts.  The  highest  temperature  recorded  was  103°  at  Augusta  on  the 
9th  and  at  Millen  on  the  22nd.  Coolest  weather  occurred  chiefly  between  the  24th  and  26th, 
with  lowest  readings  mostly  between  60°  and  65° ,  but  extremes  ranged  from  51°  at  Carrollton  on 
the  20th  and  25th  to  70°   at  Savannah  Beach  on  the  20th  and  Brunswick  CAA  Airport  on  the  31st. 

This  was  the  driest  August  since  1930,  with  drier  conditions  in  preceding  Augusts  only  in  1900, 
1924  and  1925.  Precipitation  for  the  month  averaged  3.04  inches,  which  is  58%  of  normal,  and  1 
station  totals  ranged  from  0.09  inch  at  Athens  WB  Airport  to  9.69  inches  at  Savannah  WB  Airport. 
Practically  all  of  the  State  suffered  from  drought,  but  the  worst  part  of  it  was  in  a  large 
section  extending  from  West  Point  northeastward  across  the  State;  totals  within  this  section 
were  generally  less  than  2.00  inches,  with  less  than  1.00  inch  from  Atlanta  northeast^-ard  to 
Cornelia  and  eastward  beyond  Carlton  Bridge.  Totals  in  excess  of  6.00  inches  occurred  only  in 
the  Savannah  Area  and  between  Valdosta  and  Folkston,  also  locally  at  Beaverdale,  Cave  Springs 
4  SSW,  Eastman,  and  Douglas.  Rains,  mostly  of  thundershower  character,  occurred  on  about  5  days 
or  less  in  the  north  to  more  than  10  in  the  southeast;  the  principal  dates  of  occurrence  were 
the  1st,  8-9th ,  14th,  16th,  and  23rd.  The  greatest  precipitation  in  24  hours  'as  4,77  inches 
at  Cave  Springs  4  SSW  on  the  8th;  other  falls  in  excess  of  4.00  inches  were  4.59  inches  at  Albany 
WB  Airport  on  the  5th,  4,59  inches  at  Savannah  WB  Airport  on  the  23rd,  and  4.27  inches  at  Dublin 
No.   2  on  the  14th. 

Rains  occurred  often  enough  and  in  sufficient  amount  to  maintain  fair  to  good  condition  of  crops 
in  the  southern  third  of  the  State,  but  this  section  was  beginning  to  feel  the  unfavorable  ef- 
fects of  dry  weather  near  the  end  of  the  month.  Crops  in  the  north  began  to  suffer  from  too 
little  rain  by  the  middle  of  the  month,  althouip;h  showers  on  the  1st,  8th  and  9th  were  benefi- 
cial. Drought  became  rather  severe  during  the  third  week  in  northern  and  some  central  counties 
and  began  to  spread  farther  southward  during  the  last  week.  Damages  to  corn,  sweet  potatoes, 
vegetables,  and  pastures,  especially  in  northern  and  east-central  counties,  were  rather  heavy, 
but  the  chance  of  considerable  recovery  still  existed  at  the  close  of  the  month  should  generous 
rains  be  lorthcoming  soon  enough  in  the  following  month.  Weather  conditions  during  the  month 
were  almost  constantly  favorable  for  dusting  operations  against  boll  weevils  and  other  insects 
or  plant  diseases.  Picking  of  cotton  began  in  southern  areas  early  in  the  month  and  became 
quite  active  generally  by  the  close.  Harvesting  of  tobacco  remnants  was  not  completed  until 
late  in  the  month.  Peanuts  maintained  mostly  good  condition  in  the  south,  vtiere  harvesting  was 
begun  during  the  last  week.  Dry  weather  began  to  lower  quality  of  pecans  late  in  the  month, 
but  indications  point  to  very  good  yields.     -  R.L.C, 


In  addition  to  the  cl Ina t ologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  Ihis  bulletin  series  contains  records  from  Bydro- 
cllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Bydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
noetly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Departnent 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  rrlated  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  teather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  lydroclinatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrolo;:lc  Bulletins)  which  were 
Issued  monthly  for  each  of  6  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  tb« 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dlssemltia- 
tlon  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  tht 
Bydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Indlvlduali 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind 

dixection 

Wind 
m. 

■peed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

s 

StAtiOD 

1 

£ 

Percent  of 
time  fiom 
prevailing 

Average 

1  e 

£  a 

Direction 

of 

fajiteflt  mile 

Date  of 
faatest  mile 

1  :30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1  :30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunriae  to  su' 

iLBANY  VB  AP 

E 

- 

50 

67 

5 

3 

5 

0 

0 

1 

14 

1-1 

ATHENS  WB  AP 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

4.1 

TLAKTA  WB  AP 

NW 

12 

6.7 

33 

mr 

16 

80 

83 

48 

59 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

7 

83 

4.5 

UGUSTA  WB  AP 

SE 

10 

5.2 

23» 

I 

8 

88 

88 

50 

68 

7 

2 

1 

3 

0 

0 

13 

4.3 

CH.UMBUS  WB  AP 

N 

10 

4.5 

- 

88 

87 

54 

68 

1 

2 

0 

3 

2 

0 

8 

4.1 

lACOIf  WB  AP 

WN* 

8 

7.0 

29.f 

SW 

14 

83 

85 

48 

62 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

9 

90 

3.6 

OME  WB  AP 

N 

21 

6.0 

90 

90 

53 

69 

4 

1 

5 

0 

1 

0 

11 

4.8 

AVANNAH  WB  AP 

SW 

13 

6.1 

30 

SW 

1 

88 

88 

53 

76 

4 

7 

0 

3 

2 

1 

17 

69 

5.2 

ALOOSTA  WB  AP 

SW 

12 

6.9 

72 

73 

76 

75 

3 

2 

4 

3 

2 

0 

14 

4.8 

Airport  Data 

This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not 
available.     It  Is  not 
necessarily  the  fastest  mile 
occurring  during  the  period. 
Also  on  later  dates. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

e 

li 

1 

M 

0  s 

Ave 

iS 

* 

s 

Ave 

io 

1892 

79.4 

100 

58 

6.77 

13 

1893 

79.0 

98 

54 

6.44 

11 

1894 

79.0 

104 

56 

7.15 

14 

1895 

79.8 

100 

47 

7.35 

13 

1896 

81.6 

104 

51 

3.24 

7 

1897 

79.0 

102 

50 

5.27 

9 

1898 

79.1 

99 

59 

10.80 

16 

1899 

81.3 

102 

58 

4.86 

10 

1900 

82.2 

106 

2.66 

6 

1901 

78.6 

98 

55 

9.37 

18 

1902 

80.5 

104 

55 

3.88 

9 

1903 

81.0 

104 

56 

6.07 

11 

1904 

78.3 

101 

54 

7.47 

13 

1905 

79.1 

102 

52 

4.69 

10 

1906 

80.5 

102 

59 

5.85 

13 

1907 

80. 1 

103 

52 

4.40 

9 

1908 

79.6 

104 

54 

5.64 

9 

1909 

80.1 

104 

50 

4.55 

9 

1910 

79.4 

102 

55 

3.90 

8 

1911 

79.7 

100 

51 

6.58 

12 

1912 

79.5 

101 

52 

5.13 

10 

1913 

79.7 

100 

53 

4.29 

9 

1914 

79.4 

99 

55 

6.13 

13 

1915 

80.2 

105 

53 

5.14 

12 

1916 

80.4 

103 

S3 

3.14 

8 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

78.9 
80.4 
79.3 
78.4 
79.6 

100 
106 
103 
101 
103 

46 
50 
52 
54 
54 

5.83 
4.61 
6.20 
7.75 
4.50 

11 
8 
12 
15 
11 

1942 
194  3 
1944 
1945 
1946 

79.0 
81.3 
78.8 
79. 1 
78.8 

104 
105 
99 
99 
101 

45 
50 
54 
50 
46 

5.61 
4. 12 
5.30 
4.86 
3.94 

12 
9 
13 
10 
9 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

78.2 
80.1 
82.0 
80.8 
81.2 

103 
101 
107 
110 
102 

45 

50 
53 
45 
50 

3.67 
5.70 
2.45 
2.09 
4.98 

10 
11 
7 
5 
12 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

79.7 
78.5 
79. 1 
78.2 
81.8 

105 
105 
99 
100 
103 

55 
48 
51 
48 
51 

5.17 
4.30 
6.81 
4.01 
3.01 

12 
9 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

78.5 
80.0 
79.7 
78.6 
79.0 

103 
100 
102 
105 
104 

46 
56 
48 
.44. 
46 

4.06 
10.06 
3.47 
1.91 
5.22 

9 
14 
8 
5 
10 

PERIOD 

79.8 

5.27 

1932 
1933 
1934 
1935 
19^6 

79.8 
80.1 
80.8 
80.5 
80.6 

103 
103 
102 
105 
103 

44. 
52 
55 
46 
46 

6.39 
4  .26 
5.21 
5.77 
6.54 

13 
10 
12 
12 
10 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

79.9 
81.7 
78.6 
80.0 
81.5 

100 
105 
104 
101 
101 

57 
53 
48 
51 
53 

6.34 
3.14 
7.21 
6.79 
4.39 

14 
8 
15 
10 
11 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


Station 

Temperature 

PrecipitatiQii 

Aveiage 

Departure 
Irom  normal 

s 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Qzeatest  day 

c 

% 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No. 

Max.  90* 
OI  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

■a  -o 
0.  g 

■5  i  g 

S  o  « 

Date 

s 
a 

0 

q 

NORTHERN  DIVISION 

allatoona  dam 

80.2 

95 

3+ 

62 

27 

27 

0 

4.09 

1.59 

1 0 

.0 

0 

7 

ATHENS 

80.  5 

2 . 0 

96 

21  + 

63 

24+ 

0 

21 

0 

.  26 

-  4.36 

.  21 

11 

.0 

0 

3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

61 . 2 

2 . 6 

99 

1 8+ 

60 

25 

0 

29 

0 

.51 

-  3.85 

.  30 

11 

.  0 

0 

3 

ATHENS  WB  A I RPORT 

97 

if  ^ 

62 

24 

0 

26 

0 

.  09 

.  09 

4 

.  0 

0 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

96 

64 

25 

0 

22 

0 

1.17 

-  3  . 53 

.  88 

16 

.  0 

0 

5 

ATLANTA  WB  CITY 

81. 1 

4,1 

97 

21 

67 

20+ 

0 

23 

0 

.25 

-  4.20 

.12 

1 

.0 

0 

3 

BLA 1 RSVI LLE  EXP  STA 

~  2 '  ^ 

92 

^« 

.  63 

-  3.88 

.  30 

9 

.  0 

0 

CARLTON  BRIDGE 

80  *  7 

100 

14+ 

58 

24+ 

30 

.  44 

-  3.89 

.  15 

3 

.  0 

0 

5 

CARTERSVI LLE 

81.  IM 

2.9 

99 

14 

64 

20 

0 

31 

0 

5.34 

.90 

3.16 

10 

.  0 

0 

4 

CEDARTOWN 

80.2 

1.7 

98 

29 

61 

20+ 

0 

29 

0 

4.23 

.21 

3.35 

9 

.0 

0 

6 

CLAYTON 

76.  IM 

2.7 

93 

11 

58 

26 

0 

10 

0 

3.57 

-  2.92 

1 .40 

15 

.  0 

0 

10 

CORNEL  I A 

79.6 

3.7 

97 

21 

61 

24 

0 

24 

0 

.70 

-  4.69 

.23 

8 

.  0 

0 

7 

DAHLONEGA 

78.6 

3.5 

96 

21 

56 

26 

0 

22 

0 

1.23 

-  4.15 

.61 

15 

.0 

0 

8 

DALTON 

i'  n 

96 

^ 

—  3.31 

■  ^ 

0 

6 

GAINESVILLE 

nn'  A 

101 

ti 

Oft 

1  .  03 

-  4.23 

.  38 

10 

.  0 

0 

7 

JASPER 

79.6 

3.0 

95 

2  + 

61 

25 

0 

24 

0 

2.59 

-  1.80 

1.22 

10 

.  0 

0 

6 

LAFAYETTE 

78.  0 

-  0.6 

99 

21 

54 

23 

0 

30 

0 

2.05 

-  2.70 

1.20 

23 

.0 

0 

5 

ROME 

fln  ^ 

1 .6 

98 

^ 

5.19 

1.11 

2 . 62 

9 

.  0 

ROME  WB  AIRPORT 

99 

Art 
60 

26 

30 

2.17 

1 , 04 

8 

.  0 

TALLAPOOSA  2  NW 

77  7 

0  * 

98 

21  + 

54 

25+ 

24 

1  . 48 

-  3.10 

.  45 

31 

.  0 

5 

TOCCOA 

80.6 

3.  7 

97 

9+ 

64 

24+ 

0 

25 

0 

3.15 

-  2.96 

1.03 

23 

.  0 

0 

7 

WA  SH I NGTON 

81  .^M 

1.6 

99 

9 

62 

25 

0 

27 

0 

2.44 

-  2.19 

1.20 

15 

.  0 

0 

6 

D I V I S I ON 

79 .  7 

2  . 02 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

81  .7 

1.3 

100 

9+ 

59 

31 

0 

25 

0 

2.29 

-  3.29 

.  78 

1 

.0 

0 

6 

AUGUSTA 

83 . 6 

3 . 2 

103 

9 

64 

31 

0 

29 

0 

3.29 

-  1  .74 

.93 

14 

.  0 

0 

12 

BROOKLET   1  W 

62 . 1 

0 .  6 

100 

22 

64 

26 

0 

25 

0 

1 . 62 

-  4.64 

.65 

13 

.  0 

0 

1 1 

CARROLLTON 

77  .  OM 

-  0.9 

99 

21 

51 

20+ 

0 

28 

0 

.  91 

-  3 . 56 

.  45 

22 

.  0 

0 

4 

COLUMBUS 

3.6 

2 , 2 

100 

3+ 

64 

26 

0 

30 

0 

4,78 

-     .  09 

2.35 

24 

.  0 

0 

6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

82.2 

98 

3+ 

62 

26 

0 

27 

0 

5.37 

1.84 

23 

.0 

0 

7 

COV INGTON 

2 . 7 

100 

61 

25 

28 

0 

1  . 04 

-  3 .  56 

.  38 

23 

.  0 

0 

3 

DUBL IN 

1 01 

25 

31 

3.16 

-  2.11 

2 . 05 

14 

.  0 

0 

7 

EXPER I MENT 

oi  *  ■y 

98 

25 

^  '  O 

-  2.38 

.69 

15 

.  0 

0 

10 

FAIR  VIEW 

81  6 

3  *  0 

99 

22 

29 

^' 

-  2.14 

.  66 

17 

.  0 

0 

9 

FORT  VALLEY 

83.0 

2.7 

100 

29 

64 

25 

0 

27 

0 

1  .32 

-  3.38 

.36 

10 

.  0 

0 

6 

61.6 

2.6 

99 

9+ 

63 

26 

0 

28 

0 

2.59 

-  2.29 

1.00 

15 

.0 

0 

8 

GR I FF  IN 

81  .  7 

2.7 

97 

13+ 

65 

25 

0 

25 

0 

2.45 

-  2.45 

1.16 

15 

.0 

0 

6 

LA  GRANGE 

80.8 

1.8 

99 

21 

61 

25 

0 

25 

0 

1 .42 

-  3.54 

.59 

22 

.  0 

LOUISVILLE 

82.6 

2.i* 

100 

2+ 

61 

25 

0 

28 

0 

5.21 

.20 

2.13 

10 

.0 

^ 

MACON  WB  AIRPORT 

83.6 

101 

22 

64 

25 

0 

29 

0 

3.08 

1  .52 

9 

.0 

0 

6 

M I LLEDGEVI LLE 

p\ '  ^ 

100 

\o 

a? 

w+ 

a? 

0 ' 

1 .  72 

10 

.  0 

0 

7 

M ILL EN 

5  U 

1 03 

1  * 

~    o  *t7 

•  '_l 

14 

•  ^ 

0 

6 

MONT  I C ELLO 

1  1 

98 

\e. 

~   ^  o 

8 

■  ^ 

0 

6 

NEW  NAN 

80 "  9M 

2  0 

99 

2^ 

2 "  0 

.4 

.8 

14 

.  0 

0 

5 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

79.7 

95 

3+ 

60 

28 

0 

25 

0 

3.75 

3.00 

1  7 

.0 

0 

3 

SWAIN5B0R0 

?9*  ?^ 

102 

58 

2  5+ 

29 

.80 

.30 

15 

.  0 

TALBOTTON 

2 . 6 

1 00 

26 

62 

25 

28 

.  81 

-  3.72 

.81 

10 

.  0 

WARRENTON 

81.5 

1  .  9 

99 

62 

26 

■25 

2  . 43 

-  2.14 

.  96 

10 

.  0 

J: 

WAYNESBORO 

83 .  OM 

2  .  7 

101 

9 

63 

27 

0 

30 

0 

1.29 

-  4.52 

.  53 

7 

.  c 

WEST  POINT 

61 .6 

1.9 

99 

29 

62 

26 

0 

27 

0 

1  .57 

-  3.58 

1 .30 

17 

.0 

0 

6 

D  1 V I S I ON 

81.8 

2.47 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

A  I  LEY 

80.9 

98 

4+ 

58 

25+ 

29 

0 

3.52 

1  .41 

10 

.0 

0 

7 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

82  .  IM 

1  . 1 

101 

30 

57 

27 

30 

0 

2 . 89 

-  2.79 

2.10 

9 

.  0 

ALBANY 

8^.  3 

2  . 6 

101 

30 

66 

26 

0 

29 

0 

3 . 32 

-  2.31 

1 . 05 

6 

.  0 

0 

9 

ALBANY  WB  AIRPORT 

8A  .6 

2  .  7 

101 

29 

65 

26+ 

0 

30 

0 

6 .  20 

.  56 

4.  59 

5 

.  0 

0 

9 

ALMA  CAA  AIRPORT 

81 .6 

1  . 7 

98 

2+ 

57 

26+ 

0 

28 

0 

1  . 52 

-  4 . 59 

.  42 

2 

.  0 

0 

10 

AMER I CUS 

83.1 

2.2 

99 

29 

63 

26+ 

0 

30 

0 

2.51 

-  2.72 

1.37 

17 

.0 

0 

11 

BA  INBRIDGE 

82 . 7 

1  . 2 

100 

22 

62 

26+ 

0 

29 

0 

5.64 

-     .  26 

2. 10 

8 

.  0 

BLACKBEARO   I SLAND 

83 .  OM 

100 

8 

69 

3 1 

0 

23 

3  .80 

1  . 65 

4 

T 

0 

J, 

BLAKELY 

83  . 6 

2 . 6 

100 

12+ 

63 

26 

0 

30 

0 

3  . 65 

-  3.25 

2 . 76 

14 

.  0 

BRUNSWICK 

83  . 9 

2.0 

99 

6 

67 

25 

° 

24 

° 

2.  87 

-  3.70 

1 . 37 

24 

.  0 

7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

83.1* 

99 

8 

70 

31 

0 

21 

0 

1.56 

.73 

14 

.0 

0 

10 

CAIRO  2  NNW 

62 . 4 

1 . 6 

96 

3+ 

61 

27 

0 

26 

5 . 06 

-  1  . 92 

1 . 42 

20 

.  0 

13 

CAMI LLA 

CAMP  STEWART 

82 .5 

99 

1 2 

63 

26 

0 

26 

0 

2 . 93 

.  80 

14 

.  0 

CORDELE 

83 .  OM 

1 . 8 

99 

23+ 

63 

26 

27 

0 

2.43 

—  2  . 88 

1.19 

15 

.  0 

CUTHBERT 

83.5 

2.9 

100 

12+ 

63 

26 

0 

30 

0 

1 .78 

-  3.00 

1.03 

13 

.0 

0 

10 

B3 .  ^ 

2 . 3 

100 

4 

63 

26 

30 

0 

6.62 

1.81 

2  . 55 

14 

.  0 

EASTf^N 

83 .  5M 

2.3 

101 

3 

64 

25 

0 

28 

0 

6 . 09 

1 . 02 

2 . 00 

4 

.  0 

J: 

F I TZGERALO 

63.9 

2.7 

100 

22 

63 

26 

0 

30 

0 

1 .86 

-  3.62 

.60 

10 

.T) 

^ 

FLEMING  EXP  STATION 

61.7 

98 

8+ 

62 

25+ 

0 

24 

0 

4.65 

1  20 

23 

.0 

FOLKSTON  9  SW 

81 .  8M 

99 

2 

61 

26+ 

0 

30 

0 

9.35 

3.10 

12 

.  0 

0 

9 

FORT  GAINES 

83.8 

3.2 

102 

13 

63 

28 

30 

0 

4.00 

-  1  .69 

2.10 

24 

.0 

0 

5 

GLENNVI LLE 

82.0 

1.0 

97 

22 

62 

25 

0 

26 

0 

2.34 

-  3. 85 

.91 

12 

.0 

0 

8 

HAWKINSVILLE 

82.8 

1.7 

101 

29 

61 

25+ 

0 

29 

0 

2  .80 

-  2.06 

1.00 

16 

.0 

0 

8 

HOGGARDS  MILL 

93.8 

3.1 

101 

29 

60 

26 

0 

29 

0 

3.03 

-  2.13 

.54 

15 

.0 

0 

12 

LUMBER  CITY 

82.  2M 

100 

23 

59 

26 

30 

0 

2.50 

-  3.40 

1 .08 

10 

,0 

MONTEZUMA 

82.6 

2.1 

99 

12 

64 

31 

0 

29 

0 

3.24 

1.50 

23 

.0 

0 

8 

MOULTRIE 

83.5 

1.6 

100 

4+ 

63 

26+ 

0 

29 

0 

4.29 

-  2.15 

2.21 

9 

.0 

0 

8 

QUITMAN 

83.9 

2.7 

101 

19 

62 

26+ 

0 

31 

0 

3.63 

-  2.95 

2.00 

20 

.0 

0 

7 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

60.9 

0.8 

97 

8+ 

59 

25+ 

0 

24 

0 

5.40 

-  1  .25 

3.01 

5 

.0 

0 

15 

SAVANNAH  WB  AP 

82.3 

2. A 

97 

8+ 

65 

25+ 

0 

24 

0 

9.69 

2.38 

4.59 

23 

.0 

0 

13 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

82. OM 

0.1 

96 

8 

70 

20 

0 

12 

0 

6.11 

-  .65 

2.20 

4 

.  0 

0 

5 

THOMASVILLE 

82.2 

1.2 

100 

3+ 

58 

26+ 

0 

29 

0 

3.60 

-  2.15 

2.32 

14 

.0 

0 

10 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ble  2— Contiiiusd 


StatiOD 

T«mp«rature 

Precipitation 

• 

S 
• 

S.a 

•  o 

Q  .5 

I 

M 

i 

Q 

1 

• 

Degree  days 

No.  of  days 

Departure 
from  normal 

>. 

-3 

V 

1 

e 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
1  or  above 

Sll 

Total 

ill 

Z   o  « 

e 

.01  or  more 

.50  or  more 

1.00  or 
more 

FTON  2  N 

82. 3M 

1.8 

98 

4+ 

63 

27 

23 

0 

2.80 

-  2.87 

.90 

5 

.0 

0 

8 

3 

0 

LDOSTA  WB  AIRPORT 

83.  S 

2.1 

102 

3 

62 

27 

0 

28 

0 

6.12 

-  .16 

1.54 

19 

.0 

0 

11 

5 

2 

YCHOSS 

83.6 

2.1 

102 

22 

60 

26+ 

0 

29 

0 

1  .98 

-  4.05 

.55 

24 

.0 

0 

12 

1 

0 

DIVISION 

82.9 

3.  99 

T 

STATE 

81.8 

2.0 

3  .  04 

-2.23 
• 

T 

See  leleience  notes  foUowing  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


TablaS 


Steiioa 

Day  cA  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 
ABBEV I LLE 
ADAIRSVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 

R 
R 

.05 
.39 

.07 
.13 

08 

.  31 

.03 

.04 

.03 
1.21 
.19 

.03 
1.38 
.16 
.38 

.02 
.28 
1 .71 
1.90 

.39 
.43 

.88 

.33 

.90 

.51 
.40 

.52 

.37 

T 

.02 

.56 

.5S 
.47 

AILEY 

ALAPABA  EXP  STATION 
ALBAKT 

ALBAHT  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAU 

.02 
.32 

.33 

.72 

.14 

T 
4  59 

1.05 
.01 

T 

.55 

.04 

2. 10 

1.20 

1.41 

T 
1.59 

.15 

.06 

.06 
.32 

.70 
.66 
.99 
T 

.33 

.07 
.01 
.07 

.71 
.23 
.29 

T 

.10 

.49 

.33 
.02 

T 

.2S 

.09 
.11 
.08 

ALLATOONA  DAV 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AHEBICDS 
AHERICnS  SCS  R  7 
ATHENS 

R 
R 

.07 

.42 

.01 

.02 

.04 

.09 

.60 

1.19 

.  12 
.36 

.32 

1 . 58 

.16 
.16 

.31 

.03 

.26 
.38 
.10 

.30 
.03 
01 
.12 

17 

.16 

.  29 
.32 

1.37 

.03 

.13 

.02 

.06 

.78 

.03 

.16 

.06 

.18 
.34 

ATHENS  COL  OP  AGRI 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  KIRKWOOD 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CiTY 

R 
R 

.18 
.12 

.09 

.03 
.05 

T 

.08 

T 
T 

.  3C 
T 

.OS 
T 

.88 

.16 
.06 

T 

.02 

T 

ADGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

R 
R 

.09 

T 

T 

- 

.14 

2. 10 
2.15 
.20 

.60 
.96 
.92 

.34 

.25 
.05 

!ie 

.07 
.29 

.sl 

.28 
.06 
.45 

'^Ol 
.10 
.09 
.30 

.01 

.01 

To3 

1.69 

T 

T 

.18 

.35 

BE AVER DALE 
BELLVILLE 
BLACEBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

R 

.42 

.12 
.06 

.23 

.60 

.05 
1.65 

.  24 

.33 

.45 
.05 
.30 
.15 

2 .96 

.  08 

1.53 
.10 

.18 
2.76 

.51 
.08 

.11 

.OG 

.16 
.07 

.18 

.03 

1.30 
.01 

.32 

T 

.01 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAH 
BRA5ST0WN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 

R 

.09 

.06 

T 

T 

.04 

.35 
.34 

.03 

T 

.02 

1.00 
.10 
T 

.09 

T 

.18 

.65 

.13 
.16 
.73 

.31 
.01 
.59 
.19 

.53 
.13 
T 

1 . 21 

.11 
.05 

.05 
.01 

T 

.01 

.13 
.05 

.05 
1.37 
.38 

.26 
.09 

.03 

BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAU 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 

R 
R 

//R 

.02 
1.06 

06 

1.10 

.41 

.36 

.  31 

.03 

.74 
3.01 

.09 

.  16 

.16 

.  05 
,85 

.01 
.06 
.09 

.87 

.03 
.15 

.46 

.08 

.09 

CAIRO  2  NNW 
CAMP  STEWART 
CAHTOH 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

R 

.08 
.10 

.  17 
.08 

.15 

.  56 
69 

T 

.37 

.  11 
.  74 

-  99 

.75 
.  39 

.  09 

.82 
41 
.10 

.18 
.03 

.15 

.  25 
.30 

.  53 
80 

.05 

.  37 
T 

.05 

.03 

.35 
.08 

1.42 
.16 

.10 

T 

.11 

.05 
.09 

I 

I 

.07 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

R 
R 

.06 
.06 

.41 
2.05 

.03 
2.00 

!l0 

1.59 
3.16 

T 

.05 

.44 

.45 
.46 

• 

.30 
.33 

.06 

CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTB 
CBATSWORTH 

R 

R 

.55 

.08 

4!77 

T 
3.09 

3.35 
3.16 
.64 

^!59 
.27 

1.55 
.84 

T 

.13 

.71 

.13 
.09 

.31 
.11 

.70 

.06 

.  10 
.34 
.16 

CBICKAUAUGA  PARK 
CBOESTOE 
CLAYTON 
CLERUONT  3  SW 
CLEVELAND 

R 

.02 
.39 

.88 

.37 

.04 

.33 

.08 

.89 
.03 
T 

3.05 
.08 

.48 

T 

1 .40 

.02 

.36 
.15 
.05 

.33 
.34 
.07 

.33 
.48 

.13 

.09 

T 

.02 

.27 

.11 
.17 

.07 
.15, 

COLUHBUS 

COLUUBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

R 

R 
R 

.  11 
.  50 

.28 

.82 

.31 

.50 
.23 
1.03 
03 

.08 
.86 

.46 
T 

.91 

.04 

.07 
.16 
.21 
.53 

T 

.03 
1.57 

.35 
.61 

1 . 45 
.16 

.05 

T 

.11 

1.84 
.19 
.13 
.05 

2.35 

.07 

.05 

.02 
.03 

.12 

CORDELE 
CORNELIA 
COV I NGTON 
CUUUING  1  N 
CURRYVILLE  1  WNW 

.  31 

.19 

.33 

.07 
.18 

.32 
.  58 

.06 
T 

1.10 

.30 

.09 

.65 

.  51 

.  37 

1 . 19 
T 

.  12 
.04 

.35 
.45 
T 

.03 

.12 

.38 
T 

T 

.30 

,02 

.  lol 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALLAS 

DALTON 

R 

.  04 
.09 

.07 

.01 

.05 
.02 
.23 

T 

.  13 
.10 

.94 

T 

.53 

T 
T 

.03 
T 

1 . 03 

.  04 

.61 

.14 

.08 
.33 

.25 

. 

DANBURG  4  NNE 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFTICE 

R 
R 

.02 

T 

.06 

1.09 
T 

.03 

.93 

T 

- 

.21 
.02 

.02 
T 

.31 
.17 

.22 
.21 

.04 

T 

.31 

!29 
.34 

.01 

.11 
T 

T 

DOCTORTOWN 
DOLES 

DONALSOfTVILLE  2  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

R 

.12 

.41 

.02 

T 

.66 

.04 
.46 

.04 

.02 
.46 

.03 
T 

.47 

T 
1 

.40 

.01 
.41 

.60 
.02 

.08 

.16 
.05 

2 . 35 

.17 
.09 

T 

.51 
.16 
2.55 

.39 

1.00 

.07 
.03 

.05 

1.04 

1.59 

.04 

.13 

DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  2 
BASTHAN 
EDISOH 

R 

R 

.33 
.05 

.83 

.11 

.  28 
2.00 

.30 

.02 

.25 
.22 
.92 
1.11 

.14 

.03 
.03 

.37 
.17 

.21 

.40 
.05 
.26 
.14 

.07 
2.05 
4.27 

.01 
.43 

1.38 

.  05 

.10 
.02 

.05 
.29 

.02 

1.41 

.04 

BLLIJAT 
ElIBRY 

EXPERIMENT 
FAIRHOUNT 
PAIR  VIEW 

.68 
.16 

.68 
.40 
.03 

.68 

.02 

T 

.38 

.30 

T 

1.03 
.75 
.02 

1.38 

.  57 

.08 
.68 
.  56 

.01 

40 

.35 

.69 
.13 

.02 

.  38 

.10 
.38 
,66 

.09 

.54 

.03 

,02 

,54 

.06 

T 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

PLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

R 
R 

R 

1 .  50 
T 

.60 

2,80 
.01 

.03 
.05 
.13 

.01 

.10 

.39 
.67 

.40 
.15 

60 
.83 
.31 

.10 

.02 

.23 
.15 
.03 

.30 
.02 
.12 

.10 
.02 

1,05 

.74 

.29 

.07 
.53 

.23 

1.20 

T 

.30 

FLEMING  EXP  STATION 

FLIOTSTOHE 

FOLKSTON 

FOLKSTON 

POLKSTCN  9  SW 

R 
R 

.10 

1  65 
1.60 
.31 

.05 

1.55 
1.74 
1.66 

.83 

.75 
.36 

.17 
.03 
.77 

.15 

.59 

.07 

1.05 
1.08 
3.10 

.  02 

.53 

T 

.04 

.07 

.11 
1.38 

1.20 
1.15 
1.08 

T 

.15 

.10 
.10 
.10 

.50 
.91 

.05 

.03 
.45 

.01 

FORT  G  A I NE  S 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

T 

.11 

T 

.03 

.58 

T 

T 

.06 

.30 
.05 
.31 

.37 
.36 
.59 
.38 
.11 

.33 

.91 

.38 
.07 

T 

.04 

1.00 
.09 

.13 

T 

.35 
.09 

T 

.15 
.12 

.03 
.15 

2.10 
.27 

.14 

.62 
.10 

T 

GOAT  ROCK 
GRSENSBORO 
GRIFFIN 
HAMILTON  4  W 
HARALSON 

R 
R 

.02 
.52 

.31 
.11 
.37 

.02 
.13 
.33 

.36 
.09 
.03 

.73 

.95 

.37 
.08 

.17 
1.00 
1.16 

.87 

.54 
.04 

.09 

.21 

.12 
.03 
1.46 

.22 

.06 
.11 
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Table  3-Continuad 


DAILY  PRECIPITATION 


BARTTBLL  3  V 

RAVKINSVILLE 

RAZLBRURST  R 

HKMPTOIOI  GAP 

HOGGARDS  MILL 

JACKSON  DAU  R 
JASPER 

JASPER  7  W  R 

JESUP  R 

JOBKTOtX  R 

JONESBORO 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  R 
LA  GRANGE 

LA  GRANGE  R 
LIKE  BRANCH  R 
LINCOLHTON 
LITTLE  BIGHTONER 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  R 
LDHBER  CITY 
Ll^MPKIN  3  S 

KACOK  ITB  AIRPORT  R 
HACON 

MAYSVILLE 

UIDVILLE 

HIl.LBOGEVILLE 

MILLEN 

UUNTEZUHA 

UONTICELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  IT 

HEEL  GAP  R 

NBmAN 

HEWTON  EXP  STA  PTNY  PD  R 
KOOHTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  -I  N 
KOTTELY  DAM 

PEARSON  R 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESACA 

RISING  FAVN 

ROME 


ROUE  8  SV 

ROME  »B  AIRPORT  I 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAS  VB  AP  I 
SAVANNAH  BEACH  2  N 

SPARTA  2  NNW 

SPARTA  2  NNW  I 

STANLEY  GAP  ( 

SUCHES 

SUMHERVILLE 

SVAINSBORO 

SMEET  GUM  S 
STLVANIA  f 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  2  NW 


8  9 


10  U 


12 


Day  oi  Month 
15 


TAYLORSVILLE 
TBS  ROCK 
THOHASVllXB 
TIPTON  2  N 
TITOS 

TOCCOA 

TRAY  MOUHTAIK 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

VALESKA 
VARRENTOH 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  SCS  3 
•ATCROSS 

■AYNESBORO 
»EST  POINT 
'IKDER  3  NW 
lOODBURT 
rOODSTOCK 

rOURG  HARRIS 


.13 
.30 
.48 
.  15 

2.29 
.85  : 


16 

1.00 
.30 


17 


18 


19 


20 


22 


24 


25 


28 


30 


1.52 
1.56 


.02 
.27 


2.21 
.18 
.04 


.38 
.92 
.63 
2.62 

.02 


1.42 
.37 


1.59 
.12 
.06 


.10 
l.Il 
.08 

.18 

.51 


.64 

.42 
.02 


.11 
.05 


2.00 
.44 
1.20 


1.16 
.59 


.04 
.18 


1.00 
.01 
2.00 


.50 
.06 
.06 


5.51 
2.05 
2.10 
1.42 


1.63 
3.02 
5.21 


4.32 
2.33 
3.24 

1.42 
4.29 
2.88 
1.22 
2.50 


1.S4 

3.75 
3.63 
2.26 
1.26 
5.19 

3.59 
2.17 
5.40 
9.69 
6.11 

2.83 
2.31 
1.41 
2.95 
3.72 


3.60 
2.80 
1,37 


2.59 
4.90 
6.12 

3.49 
2.43 
2.44 
1.17 


J  L 


-  133  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


A,  M.  Hour  Ending 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALBANY  HB  AIRPORT 

ATLANTA   MS  AIRPORT 

ATLANTA  MB  CITY 

AUGUSTA  NB  AIRPORT 

BAINBRIDGE 

8ELLVILLE 

8RASST0NN  BALD 

BUENA  VISTA 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

OANBURG  4  NNE 

DAWSONVILLE 

FARGO 

FLAT  TOP 

FOLkSTON 

HAMILTON  <>  H 

MAZLEHURST 

JASPER   7  N 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

MACON   MB  AIRPORT 

NEWTON  EXP  STN  PTPD 

ROME  8  SW 

ROME  HB  AIRPORT 

SAVANNAH  MB  AP 

STANLEY  GAP 

SYLVAN  I A 

■INOER    3  NM 


1       2  3 


.01  .03 
•  16 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


10      11  12 


-1st- 


•  16 

•10  .01 

.29  •IS 

•05  ,02 


.63  .S3 
.06  .OA 


•  02 

•  22 
•10  •OS 


•  08 

•  31 


•  03 

•37  .05 
1.02 


-2d- 


ALMA  CAA  AIRPORT 
FOLKSTON 

HAMILTON  A  H 
LOUISVILLE 

SAVANNAH  HB  AP 

SPARTA  2  N 
VALOOSTA 


-3d- 


ALMA  CAA  AIRPORT 

BELLVILLE 

CARROLLTON 

EDISON 

FARGO 

ROME  8  SH 

SYLVAN lA 

VALDOSTA 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 
HATKINSVILLE  SCS  3 


.01  .05 
.18 


-4th- 


BA I NBR I  DOE 

BELLVILLE 

FARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

JESUP 

SAVANNAH  we  AP 
VALOOSTA 

VALDOSTA  HB  AIRPORT 


.06     .97  .^0 


.22     .01  .02 


1^38  .08 
•  01 


-5th- 


ALBANY  HB  AIRPORT 

CLERMONT  3  SH 

DALLAS 

EDISON 

THE  ROCK 

VALOOSTA 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 


-6th- 


ALBANY   HB  AIRPORT 

COOLIOGE 

DOLES 

FARGO 

JESUP 

LIME  BRANCH 
LUMPKIN  3  S 
VALOOSTA 

VALDOSTA  HB  AIRPORT 


■32  •IS 
•  01 


•03  .01 

1.02  .01 


-7th- 


AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

COLUMBUS   HB  AIRPORT 

COOPER  GAP 

FLAT  TOP 

ROME  HB  AIRPORT 

SHEET  GUM 


.A9 
•02 


•  01 

•  02 


•03  •Ol 
•59  .01 


.10 
.09  .06 


8««  r«f«r«BC«  Dot*,  follovlns  St. 
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Table  4  ■  Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1931 


VALOOSTA  MB  AIRPORT 


AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

ATLANTA   KB  C I  TV 

BAINBRIOGE 

CANTON 

CARROLLTON 

CAVE  SPGS  ♦  SSX 

CMATSHORTM 

COOLIOOE 

COOPER  GAP 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

FOLKSTON 

HA2LEHURST 

JESOP 

JOMNTOMN 

LAFAYETTE 

LINE  BRANCH 

NEEL  GAP 

PEARSON 

ROME  a  SM 

ROME  KB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SMEET  GUM 

SYLVANIA 

TRAY  MOUNTAIN 

VALOOSTA 

VALOOSTA  MB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ALMA   CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  KB  CITY 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

BAINBRIOGE 

BELLVILLE 

BUENA  VISTA 

CANTON 

CARROLLTON 

CMATSOORTH 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 

DUBLIN  NO  2 

EOlSOM 

FARGO 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JACKSON  DAM 

JESUP 

LOUISVILLE 

MACON  IB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

ROME  8  SO 

ROME  »B  AIRPORT 

SAVANNAH  NB  AP 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

KATHNSVILLE  SCS  3 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
I  ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS   SCS   R  7 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
BURTON  DAM 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CAVE  SPGS  *  SS« 
CHATSMORTH 
DUBLIN  MO  2 
•FLAT  TOP 

haralson 
mackson  dam 
lime  branch 
louisville 
Macon  »s  airport 

ROME  8  SM 
SPARTA   2  N 
SMEET  GUM 
SYLVANIA 
THE  ROCK 

•ATKINSVILLE  SCS  3 


A.  M.  Hour  Ending 


•  09  t<,0  ,71 
.01  .O* 


•0«  .03 

•  03  ^01 

•10  .42 
•02  .01 

.»«  .03 

•  03 

•  01 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-8th- 


1^50  1.23  1 


1 44  I 
>01 


•OS 
•  32 


•  01 

•  04 


.33 
.08 


.02 
•01 


•  01 

•  31 

•  TO 


.49  1.01 
•  48      •26 1 


.01 
.02 


-9th- 


.07     .20  .02 


-10th- 


.08  .12  .121  .01  .01 
.03  1.20     .17     .11  .02 


•01     aOl     ^26  ^06 


.01  .04 
.03     .13     .09  .07 


•64     .04  •Ol 


•  01 

•  07 


•09     .03  .08 


.01 
.01 


.01 
.12 


.03 
.02 


.01  .01 
.IS 


.03 


•  01 
•07  ^02 

•  07     •03     .Oli  .01 
•  03 

•  01 


•  IS     •031    ^03  .01 

•11      •ll      ^84      .64      104      .10      .08  ,     .06      .01  .01 


.25  .09 
.29     .01  .01 


-nth- 


lARROLLTON 
^AHSONVILLE 

-T>l  SON 


'•f«r«BC«   BOt..   fOllOVlBg  St.tlOB  lBd*B. 
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Table  4  -  Continued 


ABBEV I LLE 

*LB*NV  118  AIRPORT 

«LHA   CAA  AIRPORT 

BAINBRIOGE 

DOLES 

EDISON 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

JESUP 

LUMPKIN   3  S 

PEARSON 

VALDOSTA 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 
KINDER  3  NW 


ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

BAINBRIOGE 

BELLVILLE 

CARNESVILLE 

COOL  I  DOE 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

HARALSON 

LOUISVILLE 

LUMPKIN  3  S 

SAVANNAH  OB  AP 

SPARTA   2  N 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 


ABBEVILLE 
ALBANY   KB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  SCS  R  7 
AUGUSTA   MB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BRUNSKICK   CAA  AP 
BUENA  VISTA 
CANTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOL  I DGE 
COOPER  GAP 
DAWSONVILLE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HAMILTON  <•  W 

HAZLEHURST 

LAFAYETTE 

LOUISVILLE 

LUMPKIN   3  S 

MACON   NB  AIRPORT 

PEARSON 

ROME    8  SH 

SAVANNAH  KB  AP 

SPARTA   2  N 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 
HINDER   3  NM 


AOAIRSVILLE 
ALBANY   MB  AIRPORT 
ALMA   CAA  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BELLVILLE 
BRASSTOMN  BALD 
BRUNSMICK  CAA  AP 
CHATSMORTH 
DOLES 

DUBLIN  HO  2 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

JACKSON  DAM 

LAFAYETTE 

LOUISVILLE 

MACON  MB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

PEARSON 

SAVANNAH  MB  AP 

SPARTA   2  N 

SYLVANIA 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 


ALBANY   MB  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


•Oi     .li  lOl 


P.  M.  Hour  Ending 


-12th- 


-13th- 


•  10 
•47  •IS 


-14th- 


•03  .16 
.36 


•51  t02 
•  TO 


-15th- 


•  03     tOl,  .02 


.04 
•  12 


-16th- 


•  13 
•92  (03 
•27  .05 


•  02 

•  08 


•  11 

•  39  •0'> 


•13  .01 
.07  .01 


.01 
•01 


.31 
.02 


.01 
•  11 
.06 


•41  .01 
.02 


.02     .01  .09 
.«2 


•03     .02  •O^ 


8e«  r«f«r«DC*  Botas  follovlBg  Bt.tlon  lnd«x. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


•02     •01  .01 


P.  M.  Hour  Ending 


-17th- 


-18th- 


•  61 
.01  .07 


•  0» 
.01 


.OS  .09 
•  0<> 

.30  ^14 


•  04 

•  0) 

l.)« 

•  01 
.61 
.01 


.06 
.01 


.35     .03  .02 


.13     .OS  •lO 


•  O'l     .06  .01 


.12 

•01     ^27  •Ol 


-19th- 


.98     .13     .0*  1.15 
.07     .C)     .011  .12 


•01     •la  .98 


-20th- 


-2] 


st- 


-22d- 


•01     •66  aOS 
•01  .01 
.10  .01 


.06      .01  .09 


Sm  r«r.r..C*  not..  rallo.l&|  St.tloa  Ind.x. 
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GEORGIA 
AUGUST  1951 


JACKSON  DAM 

JOMNTOWN 

LAFAYETTE 

NEKTON  EXP  STN  PTPO 

PEARSON 

ROME  B  SW 

ROME   MB  AIRPORT 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SYLVANIA 

VALDOSTA 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 
KATHNSVILLE  SCS  3 


AOAIRSVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

BRUNSWICK  CAA  AP 

BUENA  VISTA 

CARNESVILLE 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

COOLIOGE 

COOPER  GAP 

DANBURG  *  NNE 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLXSTON 

HAMILTON  <>  H 

JESUP 

LA  GRANGE 

LUMPKIN  3  S 

PEARSON 

SAVANNAH  HB  AP 

SYLVANIA 

VALDOSTA 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 


A.  M,  Hour  Ending 


1       2       3       4       5       6  7 


23d- 


•  63 

•OS     •04  •Ol 


•  11 

•  47 


P.  M.  Hour  Ending 


•10  •OS 
•38     •ZS  ^47 


U24     ^43  .17 


•63     .23  .10 


•SO  3.01  1.07 


•02     .OS  .03 
.13  .32 


•70     •SO  •Ol 


•02     .27  .38 


-24th- 


ALMA  CAA  AIRPORT 
BRUNSHICK  CAA  AP 
FOLKSTON 
LUMPKIN   3  S 
PEARSON 
SAVANNAH  HB  AP 
SYLVANIA 

VALDOSTA  HB  AIRPORT 


•44  •Ol 
•26  ^24 


CLERMONT  3  S» 


JASPER  7  H 


-25th- 


-26tii- 


-27th- 


-28th- 


BRUNSHICK  CAA  AP 
COOPER  GAP 
JESUP 


.01     ^02!  •OS 


BRASSTOHN  BALO 
CARROLLTON 
JOHNTOHN 
LAFAYETTE 
THE  ROCK 


-29th- 


-30th- 


ADAIRSVILLE 
ALBANY   MB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
AMERICUS  SCS  R  7 
BUENA  VISTA 
CARROLLTON 
CAVE   SPGS   4  SSH 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COOPER  GAP 
EDISON 

HAMILTON  4  H 
NEHTON  EXP   STN  PTPO 
ROME   8  SH 
ROME  HB  AIRPORT 


.24 
.08  .01 


•  03 

•  04 


•01  t06 


•  11 

•02  ^02 


S««  r«f«r»iice  notes  follovlnc  St.tloo  Index. 
-    138  - 


i.i.«.conttnu«i  HOURLY  PRECIPITATION 


Stalloo 

A.  M  Hour  Ending 

P.  M.  Hour  Ending 

Total 

4 

S 

B 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

I 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A  I  N8R  10<a£ 
URTOM  CMM 
LERMOMT  3  SV 
ALLAS 
OLKSTON 
ASPER  7  V 
I  ME  BRANCH 
INDER  3  NO 

-       -  - 

-3] 

r«f«r«ae«  net**  follovtac  Itfttlos  li 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


Day  Oi  Month 


Station 

1  1 

1 

^  1 

3  j 

«  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

'  

16 

17 

IB 

19 

20j 

21 

22 

"1 

24 

27 

2B 

29 

30, 

31 

t 

~i 

AI  LEY 

MAX 

SO 

92 

97 

98 

95 

90 

90 

95 

95 

96 

90 

95 

98 

96 

93 

92 

94 

93 

96 

95 

95 

97 

98 

96 
96 

87 

89 

90 

92 

94 

98 

92 

MIN 

70 

72 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

74 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

69 

62 

72 

70 

67 

66 

59 

70 

69 

58 

58 

60 

51 

65 

70 

60 

ACAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

96 

98 

93 

96 

9 1 

91 

98 

92 

94 

94 

94 

94 

97 

98 

98 

101 

95 

MIN 

71 

71 

73 

70 

71 

70 

73 

69 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

67 

69 

69 

68 

69 

57 

59 

67 

70 

61 

ALBANY 

MAX 

97 

93 

92 

100 

98 

93 

95 

100 

89 

91 

MIN 

75 

74 

76 

78 

74 

74 

76 

77 

74 

76 

76 

77 

72 

75 

72 

72 

69 

75 

74 

70 

75 

75 

73 

72 

70 

65 

67 

71 

72 

76 

73 

ALBANY   HB  airport 

MAX 

93 

98 

99 

99 

97 

87 

93 

MIN 

75 

75 

76 

77 

71 

73 

76 

77 

75 

76 

75 

77 

73 

75 

73 

72 

70 

76 

73 

71 

75 

75 

73 

73 

70 

65 

65 

70 

70 

75 

72 

ALL A TOON A  0AM 

MAX 

87 

92 

95 

96 

94 

86 

90 

92 

67 

93 

94 

93 

93 

90 

89 

91 

94 

94 

91 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

93 

MIN 

71 

71 

71 

69 

69 

74 

74 

71 

69 

70 

67 

68 

68 

70 

71 

69 

68 

70 

66 

54 

64 

70 

58 

54 

65 

63 

52 

64 

65 

72 

73 

ALHA   C AA   A 1 R PORT 

MAX 

9^ 

98 

98 

98 

93 

93 

97 

98 

96 

92 

99 

95 

96 

90 

94 

94 

94 

at 

97 

96 

94 

97 

95 

96 

86 

88 

89 

92 

95 

98 

93 

94 

MIN 

72 

73 

72 

74 

70 

69 

70 

74 

71 

69 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

61 

57 

57 

53 

67 

68 

59 

AMER I CUS 

MAX 

92 

95 

96 

92 

95 

93 

96 

97 

99 

94 

65 

90 

92 

95 

MIN 

74 

74 

75 

75 

73 

73 

75 

76 

72 

74 

73 

75 

73 

72 

71 

70 

58 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

66 

63 

63 

67 

68 

75 

73 

ATHENS 

MAX 

89 

91 

93 

90 

85 

86 

92 

89 

89 

93 

92 

95 

92 

92 

96 
96 

95 

68 

67 

86 

90 

9 1 

96 
95 

MIN 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

73 

71 

73 

69 

70 

71 

72 

66 

71 

70 

66 

67 

70 

59 

70 

71 

63 

63 

65 

68 

58 

73 

74 

70 

ATHENS   COL  OF  AGR I 

MAX 

94 

95 

95 

92 

89 

90 

90 

97 

91 

97 

95 

99 

97 

95 

99 

99 

88 

90 

92 

93 

95 

97 

94 

93 

99 

MIN 

69 

70 

69 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

66 

70 

72 

68 

67 

65 

66 

70 

65 

66 

70 

62 

60 

61 

63 

65 

69 

74 

66 

ATHENS   HB  AIRPORT 

MAX 

91 

94 

93 

91 

86 

89 

93 

92 

95 

95 

91 

95 

94 

97 

93 

93 

96 

87 

86 

97 

MIN 

70 

71 

70 

70 

69 

66 

71 

72 

70 

72 

66 

58 

59 

70 

65 

70 

58 

69 

66 

59 

69 

70 

70 

62 

64 

65 

66 

66 

72 

73 

59 

ATLANTA   WB  A  I RPORT 

MAX 

89 

94 

92 

91 

85 

68 

83 

93 

87 

95 

93 

95 

90 

90 

95 

9A 

92 

93 

95 

66 

87 

88 

89 

90 

93 

MIN 

72 

74 

75 

73 

72 

71 

73 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

68 

70 

59 

71 

70 

57 

71 

72 

69 

65 

64 

55 

68 

57 

75 

75 

73 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

89 

94 

91 

92 

85 

68 

94 

62 

92 

67 

96 

92 

93 

90 

on 
90 

94 

91 

92 

90 

93 

97 

91 

69 

87 

89 
89 

90 

91 

91 

93 

92 

90 

MIN 

71 

74 

75 

74 

72 

71 

74 

70 

72 

71 

66 

73 

73 

71 

58 

71 

68 

72 

71 

57 

75 

71 

70 

67 

59 

69 

71 

70 

75 

75 

75 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

96 

98 

91 

88 

89 

97 

99 

100 

88 

95 

96 

94 

91 

90 

95 

92 

95 

94 

95 

98 

100 

89 

86 

86 

91 

MIN 

73 

72 

75 

74 

72 

66 

70 

78 

75 

72 

72 

72 

74 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

72 

70 

53 

50 

61 

67 

65 

73 

65 

59 

AUGUSTA 

MAX 

97 

99 

100 

103 

96 

94 

96 

97 

98 

99 

101 

90 

89 

93 

96 

92 

93 

98 

MIN 

74 

74 

76 

74 

71 

70 

71 

79 

72 

74 

73 

74 

75 

69 

70 

72 

73 

7U 

72 

74 

73 

74 

73 

65 

65 

66 

59 

59 

75 

71 

64 

BAINBRIDGE 

MAX 

93 

96 

94 

91 

100 

95 

96 

MIN 

72 

72 

72 

71 

75 

72 

73 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

70 

75 

69 

68 

72 

70 

72 

70 

62 

52 

66 

70 

75 

72 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

91 

95 

91 

95 

88 

100 

92 

92 

95 

94 

88 

92 

92 

9'» 

92 

93 

94 

95 

94 

89 

MIN 

74 

75 

74 

71 

75 

76 

73 

76 

75 

72 

75 

78 

76 

75 

76 

74 

74 

74 

70 

74 

76 

75 

73 

75 

72 

70 

75 

74 

75 

69 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

86 

88 

90 

88 

86 

82 

86 

91 

90 

90 

89 

92 

88 

90 

92 

90 

87 

MIN 

69 

64 

65 

60 

60 

60 

62 

64 

65 

66 

64 

50 

60 

52 

52 

61 

63 

56 

59 

55 

56 

58 

59 

59 

57 

63 

55 

57 

58 

55 

53 

BLAKELY 

MAX 

94 

96 

98 

98 

94 

99 

94 

94 

95 

96 

97 

91 

98 

99 

95 

92 

97 

MIN 

74 

74 

73 

76 

73 

72 

73 

76 

73 

73 

76 

74 

71 

72 

72 

70 

58 

68 

71 

59 

71 

74 

72 

73 

68 

63 

53 

56 

71 

77 

74 

BROOKLET   1  W 

MAX 

93 

96 

99 

91 

88 

90 

94 

96 

95 

90 

96 

95 

93 

92 

95 

95 

97 

100 

92 

64 

87 

89 

93 

94 

95 

9 1 

93 
93 

MIN 

73 

75 

73 

73 

72 

69 

70 

76 

76 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

71 

59 

70 

72 

72 

70 

65 

64 

55 

65 

74 

71 

65 

BRUNSWICK 

MAX 

94 

90 

95 

95 

85 

92 

MIN 

75 

76 

73 

78 

75 

75 

76 

78 

74 

73 

76 

77 

75 

77 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

77 

77 

77 

72 

57 

69 

69 

74 

76 

77 

70 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

91 

95 

90 

95 

88 

90 

99 

93 

90 

92 

92 

90 

93 

91 

93 

94 

68 

86 

86 

89 

86 

89 

MIN 

76 

76 

74 

78 

75 

78 

78 

78 

75 

73 

79 

79 

76 

75 

74 

76 

76 

75 

75 

72 

76 

77 

74 

73 

76 

76 

75 

77 

76 

74 

70 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

93 

96 

98 

97 

92 

93 

93 

94 

93 

86 

95 

88 

MIN 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

73 

75 

73 

72 

72 

71 

70 

73 

70 

56 

72 

72 

71 

70 

69 

64 

51 

69 

72 

75 

56 

CAM  I LLA 

MAX 

MIN 

CAMP  STEWART 

MAX 

94 

98 

97 

97 

86 

89 

96 

98 

96 

94 

96 

99 

95 

96 

96 

95 

86 

MIN 

73 

74 

72 

74 

72 

70 

70 

75 

74 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

71 

59 

72 

73 

71 

69 

64 

63 

63 

67 

72 

72 

64 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

89 

94 

97 

95 

96 

90 

92 

98 

96 

99 

98 

98 

99 

1 00 

96 

99 

99 

100 

97 

98 

100 

99 

90 

MIN 

68 

68 

69 

68 

67 

63 

66 

68 

67 

72 

68 

65 

67 

70 

54 

66 

65 

63 

64 

55 

53 

o5 

67 

58 

61 

58 

63 

62 

67 

59 

51 

CARROLLTON 

MAX 

96 

95 

94 

93 

69 

93 

67 

93 

90 

95 

92 

95 

93 

95 

94 

94 

93 

95 

99 

95 

92 

89 

90 

MIN 

61 

63 

63 

61 

62 

64 

69 

62 

62 

56 

52 

59 

59 

59 

62 

59 

60 

57 

51 

55 

65 

57 

59 

51 

54 

55 

61 

72 

72 

70 

CARTERSV I LLE 

MAX 

93 

96 

95 

95 

93 

91 

96 

93 

93 

92 

95 

95 

95 

96 

91 

MIN 

69 

70 

70 

69 

68 

71 

71 

66 

66 

69 

66 

58 

57 

70 

76 

68 

70 

64 

68 

54 

58 

65 

68 

70 

65 

67 

67 

66 

70 

CEOARTOWN 

MAX 

90 

95 

93 

95 

89 

90 

94 

86 

95 

90 

95 

94 

95 

93 

91 

92 

92 

97 

MIN 

69 

70 

71 

70 

66 

71 

73 

71 

68 

66 

67 

69 

66 

56 

68 

66 

66 

66 

65 

61 

64 

59 

63 

56 

61 

61 

62 

63 

69 

73 

72 

CLAYTON 

MAX 

88 

90 

89 

88 

82 

80 

92 

88 

90 

91 

93 

91 

91 

90 

MIN 

68 

64 

68 

67 

61 

54 

69 

68 

67 

67 

66 

65 

65 

63 

64 

63 

62 

63 

51 

61 

57 

65 

62 

58 

61 

62 

68 

59 

54 

COLUMBUS 

MAX 

99 

100 

98 

96 

94 

99 

90 

97 

93 

99 

99 

99 

97 

97 

97 

97 

96 

98 

89 

91 

MIN 

?! 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

59 

69 

72 

70 

70 

69 

73 

71 

66 

64 

65 

65 

67 

71 

76 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

96 

%B 

95 

90 

92 

97 

87 

95 

87 

96 

96 

97 

96 

MIN 

73 

72 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

69 

69 

74 

71 

66 

69 

67 

71 

71 

66 

62 

63 

64 

68 

77 

75 

COROELE 

MAX 

92 

96 

98 

97 

92 

91 

93 

89 

93 

94 

95 

97 

69 

92 

MIN 

73 

76 

75 

73 

73 

74 

70 

74 

74 

74 

75 

72 

73 

70 

72 

69 

69 

74 

72 

74 

75 

72 

73 

64 

63 

54 

74 

68 

75 

56 

CORNELIA 

MAX 

90 

94 

91 

91 

86 

85 

95 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

95 

MIN 

70 

69 

69 

70 

66 

69 

71 

69 

66 

70 

68 

66 

68 

58 

67 

68 

54 

67 

67 

67 

66 

72 

67 

61 

63 

53 

55 

67 

57 

69 

69 

COVINGTON 

MAX 

94 

98 

97 

94 

89 

92 

97 

90 

96 

94 

97 

MIN 

69 

69 

71 

69 

69 

66 

70 

72 

71 

70 

66 

70 

69 

70 

67 

69 

67 

68 

68 

66 

68 

70 

67 

64 

51 

53 

64 

56 

70 

73 

71 

CUTHBERT 

MAX 

94 

97 

99 

98 

93 

95 

96 

96 

97 

90 

99 

100 

96 

93 

93 

95 

96 

99 

94 

98 

100 

96 

89 

92 

97 

MIN 

70 

73 

74 

74 

71 

72 

73 

75 

72 

76 

73 

74 

71 

72 

70 

11 

67 

73 

72 

71 

■Jl 

74 

72 

72 

66 

63 

64 

66 

72 

74 

74 

DAHLONEGA 

MAX 

89 

95 

93 

91 

88 

69 

94 

94 

92 

93 

95 

94 

95 

95 

92 

89 

89 

90 

95 

96 

93 

89 

88 

89 

68 

90 

91 

91 

92 

93 

MIN 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

70 

67 

66 

69 

66 

65 

56 

59 

54 

66 

63 

64 

63 

64 

63 

69 

63 

60 

59 

58 

61 

53 

69 

71 

68 

DALTON 

MAX 

92 

93 

94 

93 

86 

65 

93 

95 

90 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

87 

91 

93 

67 

91 

95 

96 

87 

90 

91 

89 

90 

93 

93 

93 

96 

MIN 

62 

65 

64 

69 

64 

65 

69 

72 

70 

70 

68 

67 

66 

69 

69 

67 

57 

67 

56 

61 

54 

66 

61 

63 

62 

61 

62 

63 

63 

52 

66 

DOUGLAS 

MAX 

92 

94 

97 

100 

98 

93 

90 

96 

98 

96 

92 

98 

98 

98 

96 

95 

95 

94 

97 

98 

97 

98 

98 

95 

68 

90 

90 

92 

95 

97 

93 

MIN 

72 

76 

74 

74 

73 

71 

72 

76 

74 

71 

74 

75 

73 

74 

70 

72 

73 

72 

74 

72 

74 

73 

73 

71 

64 

63 

54 

68 

72 

76 

65 

DUBLIN 

MAX 

94 

96 

98 

96 

91 

91 

97 

98 

101 

91 

97 

99 

98 

93 

92 

95 

93 

95 

96 

96 

98 

99 

94 

91 

90 

91 

92 

96 

97 

94 

96 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

69 

69 

76 

75 

71 

70 

74 

72 

71 

69 

70 

67 

69 

66 

69 

70 

72 

70 

59 

60 

61 

56 

65 

70 

74 

64 

96.0 
73.? 


92.  B 
68.7 

91.3 
70.  i 


95.5 
71.6 


93.2 
74.6 


93.9 
68.3 

93. 
67.3 

87.5 
64.6 

96.3 
70.9 

93.6 
70.6 

94.3 
71.7 


95.7 
71.3 
91.7 
65.6 

91.5 
55.4 

95.1 
71.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


GEORGIA 
AUGUST  19S1 


Day  Oi  Month 


1 

7 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
K 

MAX 
MIN 

92 

73 

96 
74 

101 
76 

97 

71 

92 

73 

93 

71 

96 

73 

97 
76 

88 
76 

92 
71 

99 
73 

98 
76 

98 

73 

95 

73 

93 
70 

95 
72 

96 
69 

97 
75 

98 
74 

98 
73 

100 
73 

100 

75 

97 
72 

88 

72 

89 
64 

90 
64 

91 
66 

,6 
66 

99 

72 

93 

96 
68 

96>1 
71.9 

MAX 
MIN 

87 
71 

90 
72 

94 

73 

93 
73 

93 
72 

86 

71 

88 

72 

95 
71 

93 
70 

94 

70 

86 
68 

95 
72 

95 
72 

97 
72 

92 
67 

90 
71 

93 
67 

92 
72 

94 

69 

94 
64 

96 
69 

96 
68 

96 
69 

91 
66 

89 
66 

89 
66 

91 
65 

91 
66 

92 

71 

97 
74 

98 
74 

92.5 
69.9 

MAX 
MIN 

72 

95 

96 
74 

96 
73 

91 
73 

91 

72 

96 

73 

91 
72 

97 
71 

86 
71 

96 
69 

94 

72 

97 
73 

92 
70 

90 
68 

94 

70 

90 
68 

91 
73 

94 

70 

94 
66 

97 
68 

99 
69 

90 
70 

86 
67 

90 
60 

92 
63 

93 
66 

95 
67 

97 
71 

92 
73 

96 

72 

93.2 
69.9 

MAX 
MIN 

94 

96 

99 
76 

97 
75 

95 

73 

95 
72 

97 
73 

97 
77 

96 
74 

93 
72 

96 
76 

98 
75 

98 
73 

94 
73 

90 
71 

96 
72 

95 
70 

95 
75 

98 
74 

97 
71 

99 
73 

100 
74 

98 
73 

88 

72 

92 
64 

90 
63 

94 
64 

97 
69 

98 

73 

95 
76 

96 
66 

95.5 
72.2 

MAX 
MIN 

73 

97 

96 
71 

97 
75 

87 
72 

88 
68 

95 
67 

98 
76 

98 
74 

96 

71 

95 
75 

98 
75 

97 
73 

93 
73 

90 
72 

94 

71 

94 

71 

97 
73 

96 
72 

92 
70 

93 

71 

95 
73 

94 

72 

84 
71 

83 
62 

65 

63 

88 
62 

88 
66 

96 

71 

92 
71 

91 
62 

92.6 
70.6 

MAX 
MIN 

93 

99 

97 
70 

93 
73 

90 

72 

90 

72 

95 

70 

96 

71 

95 

71 

95 
71 

98 

71 

98 
72 

98 
71 

94 
71 

93 

93 
70 

96 
69 

94 
69 

96 

67 

96 

67 

96 
66 

96 
66 

96 

67 

96 
61 

91 
61 

93 
61 

97 
72 

92 
65 

94.9 
68.7 

MAX 

MIN 

91 

95 

98 
74 

101 
74 

102 
74 

96 

75 

95 

75 

98 

76 

100 
72 

97 
73 

93 
73 

100 
73 

102 
71 

98 
71 

96 
69 

93 
70 

95 
68 

96 
68 

98 
72 

102 
71 

100 
71 

101 
72 

98 

72 

98 
71 

87 

70 

90 
64 

90 
64 

92 
63 

96 
64 

101 
69 

96 

75 

96.6 
70.9 

MAX 
MIN 

91 

75 

96 
74 

97 
76 

94 
75 

90 
75 

91 
72 

97 
75 

94 

75 

98 
73 

86 
73 

96 
73 

97 
75 

96 
74 

92 
72 

88 
70 

94 

71 

92 
68 

92 
75 

96 
74 

96 
71 

99 
75 

99 

73 

93 

72 

87 

70 

89 
64 

91 
66 

93 
67 

94 

70 

100 

71 

92 
75 

96 
71 

93.7 
72.2 

MAX 
MIN 

91 
66 

98 
68 

93 

70 

92 
68 

87 
67 

88 

66 

98 

71 

90 
70 

93 
69 

94 

70 

96 
68 

95 
67 

97 
67 

93 
70 

93 
66 

97 
68 

95 
64 

95 
66 

94 
66 

96 
67 

101 
66 

94 
68 

88 
69 

91 
62 

92 
61 

92 
62 

96 
64 

95 
65 

90 
70 

92 
72 

96 

70 

93.6 
67.2 

MAX 
MIN 

91 

95 

95 

73 

93 
75 

89 
73 

90 
70 

95 

71 

96 
76 

93 
73 

91 
72 

95 
74 

91 
75 

94 

73 

87 
74 

92 
73 

92 
72 

93 
73 

96 
74 

94 

70 

95 
71 

95 
72 

97 
74 

94 

72 

86 

71 

87 
62 

89 
63 

91 
63 

92 
67 

95 

73 

91 
73 

93 
64 

92.5 
71.4 

MAX 
MIN 

93 

96 

96 

72 

93 
70 

90 
70 

92 
68 

96 
72 

93 
74 

99 
71 

94 

72 

96 
70 

96 
70 

99 

71 

89 
71 

91 
68 

95 
70 

93 
68 

96 
67 

94 
68 

94 
70 

98 
70 

99 
69 

87 
70 

87 
63 

90 
64 

92 
63 

94 
65 

95 
65 

96 

70 

93 
73 

97 
64 

94.0 
69.1 

MAX 

MIN 

MAX 

90 

94 

92 

75 

92 
74 

85 

73 

88 

72 

94 

73 

90 

73 

94 

71 

90 
71 

95 
69 

95 
73 

97 
74 

93 
71 

89 
68 

93 

72 

90 
68 

92 
73 

93 
71 

94 

68 

96 
71 

94 

73 

90 
70 

88 

67 

66 

65 

89 
66 

92 
69 

94 

66 

97 

75 

93 

75 

95 
74 

92.1 
71.2 

MIN 

MAX 
MIN 

89 

97 

98 
73 

97 

72 

98 

72 

92 
71 

95 
74 

97 
74 

100 
74 

90 
72 

97 
72 

97 
71 

98 
71 

94 

71 

90 

54 

71 

95 
68 

94 

74 

95 

73 

96 
70 

97 
73 

98 

72 

96 

70 

87 
72 

92 
61 

92 
61 

93 
63 

97 
66 

101 
66 

96 

75 

95 
66 

95.1 
70.5 

MAX 

MIN 

92 

73 

96 
73 

100 
73 

99 
74 

94 

73 

96 
75 

97 
74 

98 

77 

89 
74 

90 
74 

99 
73 

100 
75 

99 
73 

95 
73 

91 
71 

94 

72 

96 
69 

98 

73 

98 
70 

96 
69 

98 

73 

100 
74 

96 
71 

89 

73 

95 
66 

93 
60 

94 
60 

98 
66 

101 
68 

96 
75 

98 

72 

96.0 
71.5 

MAX 
MIN 

92 

95 

93 
70 

93 
70 

90 

70 

87 
70 

95 
73 

90 
68 

93 
68 

90 
69 

94 

67 

91 
69 

92 
67 

94 
69 

92 
69 

93 
68 

88 
64 

89 
67 

89 
63 

94 
64 

96 
66 

93 
70 

89 
66 

89 
67 

90 
61 

86 
61 

90 
64 

92 
64 

92 
70 

93 
69 

95 
71 

91.6 
67.5 

HAX 

MIN 

96 

70 

96 
64 

95 
66 

94 

62 

91 
63 

91 
64 

97 
70 

87 
72 

96 
65 

95 
69 

96 
62 

93 
67 

95 
62 

94 
63 

91 
57 

96 
63 

92 
61 

91 
62 

90 
63 

95 
55 

99 
56 

93 
60 

90 
54 

90 
56 

91 
66 

93 
56 

94 

57 

92 
56 

96 
65 

96 

70 

96 
65 

93.6 
62.3 

HAX 
HIN 

91 
70 

95 
71 

95 
72 

93 
70 

88 
72 

89 
71 

94 

72 

87 
71 

94 
69 

89 
71 

96 
68 

94 
71 

95 
70 

95 
70 

91 
68 

96 
70 

94 
67 

95 
70 

94 

68 

95 
64 

99 
64 

98 

67 

93 
67 

89 
69 

89 
61 

91 
62 

92 
63 

96 
63 

96 

68 

92 
74 

92 

72 

93.1 
66.5 

HAX 
HIN 

97 
74 

100 
73 

99 
75 

93 

72 

89 

72 

92 
70 

99 
70 

100 
76 

100 
73 

87 
71 

96 
70 

98 
73 

99 
73 

93 
73 

92 
69 

95 
71 

92 
69 

95 
73 

97 
70 

97 
70 

98 
70 

99 
72 

96 
71 

89 
65 

90 
61 

93 
62 

93 
65 

96 
65 

94 
72 

94 
70 

97 
62 

95.1 
70.1 

HAX 

MIN 

93 
72 

92 
72 

99 
72 

93 
72 

91 
69 

92 
74 

95 
73 

97 
75 

96 

70 

91 
73 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

93 
70 

94 

70 

95 

70 

94 

73 

96 

70 

97 
69 

96 

70 

98 

70 

100 

71 

98 

70 

87 
66 

90 
59 

90 
61 

92 
64 

95 
69 

99 

73 

93 
60 

94.5 
69.6 

HAX 

MIN 

MAX 

94 

99 

100 
76 

95 
74 

91 
74 

92 
71 

98 

75 

97 
76 

100 
72 

92 
72 

97 
73 

98 
74 

99 
76 

93 
71 

89 
70 

96 
70 

94 
69 

94 

77 

96 
74 

96 
70 

99 
74 

101 
73 

92 
72 

88 
70 

90 
64 

91 
64 

92 
69 

96 
69 

100 
70 

93 
76 

97 
70 

96.1 
72.0 

MIN 

MAX 
MIN 

90 

95 
7 1 

97 
73 

97 

72 

95 
73 

90 
70 

90 
71 

95 
71 

96 
74 

100 
72 

90 
70 

93 
70 

96 
72 

97 
72 

92 
69 

88 
70 

94 
68 

91 
73 

94 
69 

94 
68 

96 
69 

96 
70 

99 
70 

90 
66 

86 
60 

90 
62 

90 
63 

92 
65 

95 
67 

97 
69 

92 
65 

93.4 
69.2 

MAX 
HIN 

91 

98 

101 
75 

95 
72 

90 

72 

91 
69 

98 

70 

100 
73 

100 
76 

90 
73 

99 
71 

99 
75 

99 
74 

92 
73 

96 
72 

94 

73 

95 
71 

97 
74 

99 
71 

96 

70 

99 

72 

103 
74 

96 

73 

91 
67 

90 
61 

93 
62 

95 
66 

99 
65 

97 
75 

96 
71 

96 
61 

96.0 
70.8 

HAX 
HIN 

95 
72 

96 

97 
74 

96 
72 

95 
71 

94 
72 

95 
73 

97 
74 

97 
71 

90 
72 

94 
71 

99 
73 

97 
72 

96 
73 

90 
72 

94 

76 

93 
69 

96 
72 

96 
71 

98 
70 

97 
72 

98 
71 

96 
70 

88 
71 

91 
71 

92 
70 

87 
66 

94 
66 

95 
68 

98 
66 

96 
64 

94.7 
70.9 

MAX 
HIN 

71 

95 

94 

72 

94 

72 

89 
71 

90 
69 

95 
68 

95 
70 

95 
71 

91 
69 

91 
67 

94 
69 

91 
66 

94 

70 

95 
68 

96 
64 

98 
69 

97 
69 

90 
68 

90 
63 

91 
61 

92 
64 

94 
66 

95 
66 

96 
66 

93 

73 

96 

69 

93.4 
68.2 

HAX 
MIN 

95 

73 

99 
74 

99 
74 

100 
74 

99 

72 

94 

73 

98 

73 

100 
76 

95 
69 

93 
72 

98 
74 

98 
74 

97 
72 

97 
73 

90 
71 

93 

71 

95 
69 

97 
73 

97 

97 
69 

99 
73 

99 
73 

95 
71 

67 
69 

89 
66 

90 
63 

92 
63 

97 
67 

99 
72 

99 
74 

95 
67 

95.9 
71.1 

MAX 

MIN 

94 

71 

90 
73 

93 
72 

92 
70 

85 
71 

89 
71 

86 
69 

95 
69 

90 
70 

96 
68 

94 
73 

97 
70 

95 
70 

91 
68 

94 
71 

93 
68 

93 
70 

94 
68 

94 
64 

99 
68 

96 

69 

92 
67 

69 
67 

89 
63 

91 
65 

91 
66 

95 
65 

97 
73 

93 
74 

93 

72 

92.6 
69.2 

MAX 
HIN 

89 
68 

94 

7 1 

95 
73 

92 
72 

90 
72 

90 

70 

94 

70 

88 

70 

94 
68 

90 
69 

94 
69 

93 
72 

94 

68 

93 
67 

93 
66 

95 
68 

91 
65 

91 
69 

91 
62 

92 
63 

95 
6b 

95 
64 

92 
67 

85 
67 

67 
62 

89 
64 

89 
64 

93 
60 

93 
66 

93 
73 

93 

70 

91.8 
67.5 

HAX 
MIN 

94 
74 

98 
75 

99 
73 

100 
75 

93 
75 

94 

76 

97 
74 

100 
75 

96 
73 

95 
72 

99 
74 

100 
74 

95 
74 

90 
73 

93 
71 

94 

72 

94 

73 

97 

73 

101 
72 

95 
71 

97 

98 

73 

98 

72 

92 

70 

92 
67 

92 
62 

92 
62 

97 
68 

100 
72 

97 
76 

96 
66 

95.9 
71.9 

MAX 
MIN 

91 
7 1 

94 

72 

92 
73 

93 
73 

90 
69 

91 
69 

94 

73 

79 
69 

92 
69 

88 
72 

93 
68 

92 
71 

96 
70 

94 
73 

91 

70 

93 
69 

88 
68 

90 
71 

89 
68 

92 
64 

98 
64 

93 
68 

89 
66 

89 
67 

90 
63 

92 
63 

92 
64 

92 
66 

96 
71 

92 
74 

95 
73 

91.6 
69.0 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
69 

96 

71 

96 

72 

90 
67 

92 
68 

96 

" 

80 

70 

94 
68 

90 
71 

95 
67 

94 
69 

95 
69 

95 
69 

92 
67 

95 
68 

93 
66 

93 
68 

92 
65 

94 

62 

99 
64 

93 
69 

93 
64 

90 
66 

92 
61 

93 
60 

93 
61 

95 
61 

97 
69 

93 

75 

96 

71 

93.4 
67.4 

MAX 
HIN 

93 

72 

96 

73 

95 
73 

95 
72 

86 

70 

87 
66 

94 

67 

97 
76 

96 
73 

92 
70 

97 
73 

94 
74 

95 
70 

90 
72 

92 
72 

94 

72 

95 

73 

96 

73 

93 

70 

92 
67 

93 
69 

96 

72 

94 

72 

84 

69 

85 

69 

66 
59 

89 
60 

90 
63 

96 

70 

89 
69 

91 
61 

92.3 
69.4 

HAX 
HIN 

93 
75 

96 

75 

96 
74 

95 

73 

87 

71 

87 

10 

94 

71 

97 

77 

96 

75 

91 
73 

96 
77 

97 
75 

95 
74 

89 
74 

90 
74 

94 

75 

94 

74 

96 
75 

92 

72 

91 

71 

93 
73 

97 
74 

95 

72 

86 
69 

86 
66 

86 
65 

89 
65 

90 
68 

95 
74 

91 

72 

92 
66 

92.4 
72.2 

HAX 

HIN 

89 

76 

89 

75 

93 
74 

85 
72 

89 

75 

96 

78 

95 
77 

87 
73 

89 
79 

90 
79 

90 
78 

85 
72 

87 
76 

88 
76 

93 
76 

87 
70 

88 

77 

90 
77 

90 
77 

83 
71 

83 

75 

83 
76 

86 
73 

87 
77 

92 
76 

87 
78 

90 
74 

88.5 
75.4 

HAX 
HIN 

94 

69 

96 

70 

98 

70 

96 
68 

94 
66 

92 
67 

96 
66 

98 
74 

102 
73 

92 

68 

98 

68 

100 
68 

94 
68 

94 

68 

95 
68 

64 

90 
63 

90 

58 

93 

68 

96 

60 

98 

61 

98 

70 

94 
69 

95 

60 

95.3 
66.3 

HAX 
MIN 

90 

72 

95 
72 

96 
74 

94 

72 

88 
72 

92 
71 

96 
73 

96 
72 

96 
70 

94 
69 

96 
71 

95 
72 

96 

71 

96 
70 

90 
68 

87 
70 

95 
68 

96 
68 

96 
68 

97 
66 

98 
68 

98 
69 

95 
69 

92 
68 

89 

62 

92 
63 

96 
66 

100 
70 

95 
74 

95 

73 

98 

72 

94.3 
69.8 

MAX 
MIN 

93 
64 

94 

65 

92 
74 

90 
68 

86 

63 

89 

67 

92 
67 

87 
68 

91 
66 

88 

67 

95 
63 

93 
65 

94 

63 

94 
63 

64 

95 
63 

94 
63 

.9 
64 

90 
69 

92 
63 

98 

56 

92 

63 

89 

59 

89 

63 

91 
54 

92 
54 

92 
63 

99 

55 

98 
64 

94 

70 

94 
68 

92.1 
63.2 

HAX 
MIN 

94 

72 

96 

73 

100 
71 

98 

73 

92 
72 

93 
74 

93 
73 

95 

75 

95 
76 

90 
71 

90 
71 

99 

72 

95 
71 

93 
71 

93 
69 

90 
69 

96 

70 

96 

71 

98 
69 

97 
67 

99 

71 

99 

72 

97 
69 

90 

70 

67 
65 

68 
58 

91 
M 

97 
65 

100 
68 

96 

73 

97 
65 

94.6 

6«.e 

EASTMAN 

EXPERIMENT 

FAIR  VIEW 

FITZGEHALO 

FLEMING   EXP  STATION 

FOLXSTON  9  SW 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY 

GAINESVILLE 

OLENNVILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTHELL  3  W 

MAWKINSVILLE 

HOGGAROS  MILL 

JASP£R 

Ilafatette 
Dla  grange 
Louisville 
Iluhber  city 

con  kb  airport 

CON 

DILLEOGEVILLE 
KILLEN 
NTEZUHA 

nticello 

OULTRIE 
bEMNAN 

PINE  HOUNTAIN  VALLEY 
J I THAN 
HE 

ME  HB  AIRPORT 
lAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
lAVANNAH  WB  AP 
AVANNAH  BEACtt  2  N 
^AINSBORO 

OTTON 
fkLLAPOOSA  2  NX 
ASVILLE 


I  r*f«r*ne«  aotas  Collovl^  Ststli 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


Day  Oi  Month 

jrage 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TIFTON  2  N 

MAX 
MIN 

88 

72 

91 
74 

95 
74 

98 
76 

97 
73 

92 
74 

92 
73 

95 
75 

95 
73 

92 

72 

88 
74 

96 
74 

98 
71 

96 
73 

89 

72 

88 

71 

97 
69 

93 
71 

95 
72 

96 
70 

96 

73 

96 
74 

96 

85 

88 
69 

88 

63 

91 

67 

96 
69 

98 

71 

93 
66 

93.? 

11.) 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

91 
72 

93 
71 

92 
72 

90 

71 

85 
68 

86 
68 

96 
72 

93 
75 

97 
75 

97 
73 

93 
72 

94 
70 

94 
71 

89 
70 

91 
68 

95 
70 

94 
68 

94 

67 

90 
68 

91 
68 

95 
68 

95 
72 

86 

85 

88 
64 

90 
64 

92 
68 

94 

69 

90 
73 

90 
73 

95 
71 

91.7 
69. B 

VALOOSTA  MS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

74 

96 

75 

102 

72 

96 
73 

97 
76 

97 
75 

94 

75 

93 
74 

94 

73 

94 

72 

98 
75 

100 
73 

96 

73 

94 
72 

96 
72 

94 

72 

90 
72 

97 
72 

99 

70 

98 
71 

99 
74 

99 
73 

96 

88 

88 

89 

94 

62 

96 
68 

98 
73 

91 
76 

93 
65 

95  .? 
71  .  ■ 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

94 

73 

99 
72 

99 
75 

95 
72 

89 
71 

92 
69 

98 
70 

97 
73 

99 
71 

88 
71 

93 
69 

95 
70 

95 
73 

95 
72 

88 
67 

94 

70 

92 
64 

94 

71 

92 
69 

93 

70 

97 
69 

99 
70 

87 
71 

88 
63 

89 
63 

92 
62 

93 
65 

96 

65 

92 
70 

93 
76 

96 
65 

93." 
69. <• 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
70 

97 
72 

98 
71 

87 
68 

91 
68 

96 
71 

95 
73 

99 

70 

98 

73 

98 
68 

98 
72 

91 
68 

90 
67 

94 

70 

93 
67 

94 
69 

96 
67 

96 
68 

98 
70 

99 
70 

87 
70 

88 

60 

89 
62 

91 
64 

93 
66 

96 
67 

92 
73 

92 
71 

97 
64 

94.  1 

6B.  ) 

WAVCROSS 

MAX 
MIN 

94 

73 

100 
74 

100 
71 

98 
76 

92 
72 

93 
71 

96 
71 

99 
76 

96 

71 

97 
70 

101 
73 

99 
73 

96 
72 

94 
73 

95 
71 

96 
71 

97 
72 

99 
72 

100 
71 

99 
70 

100 

73 

102 
72 

100 
72 

89 
71 

89 
64 

90 
60 

92 
60 

98 
69 

101 
72 

94 
74 

94 

63 

70.  7 

MAYNESBORO 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
73 

100 
75 

99 
74 

96 

70 

93 
69 

97 
70 

100 
76 

101 
74 

90 
71 

91 
70 

96 
70 

100 
71 

91 
70 

92 
69 

96 
72 

94 

70 

96 

70 

98 

70 

98 
71 

95 
65 

92 
63 

95 
70 

96 
69 

97 
67 

98 
65 

95.8 
70.2 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

95 
71 

98 

71 

95 
73 

93 
71 

88 

70 

91 

73 

98 
72 

86 

73 

96 
69 

94 

72 

96 
69 

96 

71 

98 

70 

98 
70 

88 
68 

97 
71 

95 
57 

93 
72 

95 
68 

93 
65 

96 
64 

96 
66 

96 
69 

91 
70 

88 
63 

91 
62 

93 
62 

95 
63 

99 
67 

95 
74 

94 
74 

94.1 
69.0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILEV 

EVAP 

.18 

.20 

.26 

.31 

.28 

.23 

.24 

.23 

.  26 

.29 

.38 

.  27 

.23 

.  30 

.22 

.26 

.25 

.  10 

.27 

.26 

.23 

.28 

.22 

.24 

.20 

.24 

.20 

B7.34 

WIND 

7 

22 

9 

11 

26 

28 

5 

16 

26 

31 

6 

5 

6 

8 

11 

21 

9 

10 

7 

8 

15 

8 

12 

12 

20 

32 

7 

20 

24 

5 

13 

440 

ATHKHS  »B  AIRPORT 

EVAP 

.  17 

.24 

.28 

.22 

.33 

.20 

.27 

.  31 

.27 

.25 

.26 

.29 

.  29 

.33 

.  23 

.25 

.37 

.32 

.29 

.  30 

.26 

.35 

.24 

.33 

.  30 

.22 

.36 

.33 

.34 

.23 

.26 

8.71 

WIND 

22 

41 

31 

31 

50 

50 

77 

61 

108 

78 

56 

34 

40 

42 

54 

46 

72 

51 

48 

48 

30 

21 

65 

84 

54 

55 

19 

71 

40 

46 

34 

1559 

EXPERIUSNT 

EVAP 

.20 

.24 

.  22 

.23 

.  22 

.  17 

.  12 

.33 

.13 

.23 

.  12 

.21 

.  30 

.30 

.22 

.08 

.36 

.  19 

.24 

.30 

.18 

.27 

.24 

.22 

.  19 

.  18 

.28 

.24 

.16 

.22 

B6.81 

WIND 

21 

42 

11 

24 

17 

39 

54 

52 

115 

35 

30 

23 

40 

33 

31 

90 

17 

19 

14 

30 

35 

22 

29 

25 

34 

31 

32 

20 

21 

986 

BOGGARDS  DILL 

EVAP 

.26 

.24 

.  23 

.24 

.24 

.23 

.18 

.27 

.23 

.  10 

.09 

.26 

.  28 

.26 

.20 

.  15 

.22 

.25 

.33 

.21 

.23 

.27 

.  38 

.25 

.  15 

.40 

.  16 

.26 

.22 

.30 

.25 

7.  34 

WIND 

9 

13 

10 

6 

11 

10 

5 

16 

16 

6 

7 

4 

10 

9 

6 

4 

7 

17 

2 

.  5 

6 

7 

12 

13 

13 

29 

4 

14 

7 

15 

12 

305 

ROME  ITB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.15 

.26 

.  16 

.  18 

.  18 

.  15 

.24 

.08 

.  19 

.09 

.11 

.24 

.  18 

.20 

.  17 

.23 

.  17 

.  19 

.29 

.22 

.18 

.  18 

.  16 

.  30 

.21 

.22 

.23 

.08 

.22 

.37 

6.03 

WIND 

14 

14 

16 

13 

19 

30 

18 

18 

19 

8 

7 

5 

9 

12 

8 

3 

7 

5 

17 

23 

12 

12 

5 

28 

15 

9 

12 

17 

25 

6 

11 

417 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.  17 

.16 

.24 

.25 

.32 

.21 

.  19 

.21 

.23 

.19 

.10 

.22 

.23 

.22 

.10 

.22 

.19 

.21 

.  19 

.20 

.22 

.  19 

.21 

.09 

.11 

.30 

.20 

.18 

.22 

.  21 

36.  18 

WIND 

13 

27 

24 

13 

18 

11 

39 

10 

25 

30 

10 

6 

30 

9 

10 

11 

14 

10 

6 

9 

14 

13 

2 

21 

8 

17 

6 

10 

13 

11 

16 

456 

3««  refer«nca  note*  follovlDg  8tfttloD  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

6 

z 

Cotinty 

J 

Longitude 

Elevation 

Obeor- 
vatioo 
time 

Obsarvex 

Refex 
to 

TempJ 

a 

8 

ABBEVILLE 

31 

B3  19 

ISO 

8A 

AMOS  L>  ELLERBEE 

B4  56 

772 

HARVEY  C .  MOTT 

63  25 

240 

BROOKS  ALDERNi^N 

MONTGOMERY 

62  34 

250 

JAMES  A.  STAC> 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEM 

16 

Jl  23 

S3  13 

293 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

DOUGMFRTV 

S4  09 

230 

7A 

D,  W.  BHOSNAN 

2  3 

84  11 

190 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

64  44 

735 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S2  3) 

196 

HID 

AMERICUS 

02  5S 

SUMTER 

6 

32  04 

84  13 

362 

5P 

PROF.    J,    P.  KINNEY 

2  3  5 

64  15 

MID 

SOIL  CONS.  SERVICE 

83  23 

775 

6P 

PROF.  E.  S.  SELL 

PROF i  W.  0,  COLLINS 

B03 

U.S.  WEAIHER  BUREAU 

ATLANTA  KlRKWOOO 

04A6 

DE  KALB 

9 

33  *5 

0.  M,  MAOLEY 

3 

64  25 

975 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

84  23 

1054 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

81  58 

182 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

81  58 

130 

6P 

aAtNemooE 

osei 

DECATUR 

't 

30  54 

84  35 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  4  5 

ftALL  GftOLMO 

CHEROKEE 

84  23 

7A 

BEAVEROALE 

bellville 

81  58 

61  13 

10 

6P 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

84  57 

300 

7P 

HA 

STA 

SLUE  RIDCE  RCSVR  DAM 

BRASSTOWN  BALD 

03  49 

4780 

HID 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

81  40 

150 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

61  29 

14 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

13*5 

GLYNN 

31  09 

SI  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

BuCNA  vISTA 

657 

MIO 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

3  4 

BURTON  0AM 

83  32 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

84  14 

655 

MRS. FOUNTAIN  SMITH 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICWOND 

14 

33  22 

81  57 

EPWIN  S.EPSTEIN, JR. 

3 

CAIRO  2  IMW 

1463 

84  12 

265 

7P 

7P 

J .  D ,  BELCHER 

2  3 

64  13 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

81  3? 

98 

7P 

J.  F,  BLES$1NGT0N 

84  29 

694 

CAKLTON  BRIOCE 

1601 

ELBERT 

1* 

34  04 

82  59 

500 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3  6 

63  14 

MID 

JESSE  N.  BELLAMY 

85  04 

1000 

6P 

CARROLL  BRCSTING  CO 

84  42 

RALPH  M.  MESSER 

84  48 

772 

5P 

THOMAS  A .  EVANS 

CAHTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

64  SO 

G.  P.  TATUM 

3 

65  21 

HID 

85  14 

797 

6P 

64  47 

85  16 

769 

CMOESTOE 

1927 

UNION 

7 

34  46 

63  54 

1900 

TVA-570 

3 

83  24 

2000 

6P 

6P 

63  48 

1100 

63  46 

64  59 

262 

6P 

A.  LESTER  HEARN 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

64  56 

394 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

CONCORD 

PIKE 

84  26 

625 

7P 

C    R  SMITH 

COOL IDGE 

MID 

C .  W .  ELL I NGTON ,  JR 

COOPER  MP 

LUt<U*K  IN 

84  05 

HARRY  M.  BUTLER 

83  47 

336 

8A 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

14 

34  20 

83  32 

1520 

6P 

THEO.  8.  LITTLE 

2  3  5 

COV INGTON 

NEWTON 

83  52 

747 

6P 

8A 

REV.  WALKER  COMBS 

2  3 

C  UH4 1 NO  1  N 

FORSYTH 

1000 

MILES  M.  WOLFE 

65  06 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

84  46 

461 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAMLONEGA 

2A75 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  5 

64  50 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TIWyp 

64  58 

710 

8A 

DAWSONVILLE 

2576 

DAWSON 

5 

34  25 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  4 

84  13 

1900 

TVA  633 

61  49 

72 

MRS , ETHEL  H.THOMPSOl 

S3  53 

SEMINOLE 

S4  50 

139 

DOUCLAS 

2763 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

575 

SA 

FRANK  SIWONS 

2  3  5 

84  45 

1219 

7A 

81  43 

92 

82  54 

EASTMAN 

2966 

D006E 

9 

32  12 

83  11 

361 

7P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

64  44 

MID 

S4  2S 

6A 

PAULO ING 

S4  59 

eA 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPER IHENT 

SPALDING 

64  17 

925 

lOA 

lOA 

FAIftMOUNI 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

OYMPLE  D.  HARMACK 

3 

FAIR  VIEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  03 

84  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

62  34 

MIO 

ST. REGIS  PAPER  CO. 

3  4 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

3  4 

FITZCCRALO 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

MID 

TVA- 109 

3  4 

FLEMING  EXP.  STATION 

3A09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

4P 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  4  5 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

IB 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOULSTON 

3460 

CHARLTON 

IS 

30  51 

62  01 

73 

7A 

LEE  LLOYD 

3  4 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

FOftT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  37 

65  03 

340 

eA 

8A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

I       1-ALTAMAHAi     2-ATLANTICt     3-CHATTAHOOCHEE)     4-COOSA,     5-ET0WAH|     6-FLINT,  7-HlWASSEEi 
16-SUWANEE I     1 7-TALLAPOOSA ,     1 B-TEWESSEE 


GEORGIA 
AUGUST  1951 


Station 

6 
Z 

H 

•6 

County 

§* 

Q 

Utitude 

Longitude 

1 

£ 
Q 

Obaei- 
vatlon 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

'Precip 

32  33 

S3  53 

MIO 

9. 

33  17 

65  06 

8A 

GAINESVILLE 

34  18 

S3  50 

6P 

eA 

GOAT  ROCK^ 

31  56 

81  56 

7P 

W.  C.  BARNARD 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

S5  05 

6A 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

33  34 

S3  11 

6P 

6A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

33  15 

B4  16 

6P 

6A 

MRS.    EMMA  MATHEWS 

32  46 

64  96 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

33  14 

84  35 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELt  3  W 

4133 

HART 

14 

34  22 

82  5B 

750 

4P 

MAX  G.  PFAENDER 

2  3  5 

HAWK 1 NS  V 1 LL  E 

170 

PULASKI 

32  17 

83  28 

6P 

SA 

R.  A.  MC  LENDON 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

31  52 

82  36 

MID 

WILLIE  J.  ELLIS 

HAMPTOWN  GAP 

34  53 

84  06 

SA 

TVA- 131 

HOGGARDS  MILL 

31  12 

S4  27 

MID 

BAiEMORY  UNIV.  FLD.STA 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

S3  51 

MIO 

GEORGIA  POWER  CO 

3  4 

JASPER 

PIC 

34  28 

84  26 

7P 

SA  IJOMN  H.  DILBECK 

34  29 

84  30 

31  37 

81  53 

JOHNTOWN 

34  31 

64  17 

eA 

JONESaORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

E.  J.  SWIKT,  JR. 

3 

KINGSTON 

34  14 

64  57 

LAFAYETTE 

34  42 

S5  17 

6P 

JOm  R.  BEAVERS 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

500 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

34  56 

63  39 

33  00 

62  24 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  4  5 

62  41 

W.  ALEX  JERNIGAN 

ROY  E,  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

362 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

32  50 

83  38 

64 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

34  15 

83  34 

EARL  L.  SAILERS 

H,  LOUIS  HOkNE 

MILL EN 

5BB2 

JENKINS 

11 

160 

7P 

HARK  G.  MC  COMB 

2  3  5 

32  18 

64  02 

5P 

MONT ICELLO 

33  18 

83  41 

6P 

H .  C .  BENTON 

MOULTRIE 

COLQUITT 

CITY  OF  MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  W 

WHEELER 

L.  G.  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

3300 

MID 

TVA-135 

3  4 

NEWNAN 

33  23 

84  48 

4P 

NEVfTON  EXP  STA  PTNEY  P 

31  23 

84  37 

EMORY  UNIV  FLO.  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

MRS.  M.  H.  DWPSEY 

NOTTELY  0AM 

6471 

UNION 

7 

1740 

SA 

TVA-573 

3 

ATKINSON 

31  18 

62  51 

JOHN  E .  K I RKLAND 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

32  47 

64  51 

6P 

C.  C,  GOODMAN 

6P 

MRS.ROSSIE  0.  jONES 

GORDON 

JOHN  B.  DAVIS 

RISING  FAWN 

7499 

DAOE 

18 

820 

7A 

TVA-669 

3 

34  15 

85  10 

6P 

SA 

MISS  MARY  TOWERS 

ROME  8  SW 

34  10 

65  16 

MIO 

J. M. MONTGOMERY,  JR. 

^34* 

ROME  WB  AIRPORT 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  USDA  PL. GARDE 

BA 

0.  A.  6ISSETT 

SAVANNAH  WB  Ap 

7847 

CHATHAM 

2 

46 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

32  00 

SO  52 

6P 

6P 

tIfiS .  H .  C .  KL INGENSM ITH 

SPARTA  2  NNW 

33  18 

82  59 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  QAP 

GILMER 

HID 

TVA-1 11 

TVA-115 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

4 

760 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

32  36 

62  20 

5P 

6A 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

SWEET  GUM 

34  58 

84  IS 

MIO 

TVA- 129 

MIO 

CITY  POWER  t  WTR  CO 

TALBOTTON 
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SA 
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SA 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are 
assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles 
and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this 
bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in 
°F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are 
based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  Standard  Weather  Bureau 
type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

No  record  in  Tables  3,   4,   6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5, 
is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured 
amounts . 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  ratio  of  1  inch 
water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree 
day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  aajusted  to  represent  the 
value  for  a  full  month. 

R     Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3 
are  from  non-recording  gages. 

T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $1.50  per  year.  (Yearly 
subscription  includes   the  Annual  Sunmiary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 
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Beginning  with  the  October   1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be   discontinued  due  to 
curtailment   of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


GEORGIA  -  SEPTEMBER  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  averaged  slightly  above  normal  in  tenperature ,  with  considerably  more  than  the  normal 
amount  of  precipitation.  Severe  drought  that  prevailed  early  in  the  month  was  broken  by  the 
close  of  the  second  week.  Rivers  remained  well  below  normal,  with  exceptionally  low  stages 
during  the  first  part  of  the  month.  No  severe  storms  occurred,  but  lightning  in  the  Albany 
Area  on  the  24th  resulted  in  some  property  damage  and  injuries  to  one  person. 

The  first  week  was  quite  warm,  with  temperatvtres  rising  daily  above  90°  in  practically  every 
part  of  the  State;  the  warmest  day  of  this  period  and  for  the  month  as  well  was  the  4th,  when 
some  central  and  southern  stations  recorded  readings  up  to  100°  or  hi^er.  The  influence  of 
low  pressure  off  the  Georgia  coast  caused  moderate  to  heavy  rains  in  coastal  areas  and  light 
to  moderate  scattered  showers  elsewhere  in  the  State  on  the  1st  and  2nd,  Light  to  moderate 
rains  continued  in  southern  counties  on  the  3rd  and  4th,  with  light  rains  overspreading  the 
State  on  the  6th.  Somewhat  cooler  weather  developed  after  the  7th,  but  rather  warm  weather 
again  prevailed  dvtr  ing  the  three  days,  10-12th,  during  which  widely  scattered  li^t  showers 
occurred.  Cooler  than  normal  weather  occurred  from  the  14th  through  21st,  with  generous  rains 
occurring  generally  from  the  13th  through  15th  and  continuing  in  central  and  southern  sections 
through  the  18th.  Showers  of  light  to  moderate  character  occurred  extensively  on  practically 
every  day  of  the  period,  22nd  through  27th,  when  temperatures  were  moderately  above  normal, 
with  readings  exceeding  90°   in  central  and  southern  districts  from  the  22nd  through  24th, 

Temperatures  averaged  76.4°,  or  0.6°  above  normal,  and  individual  station  averages  ranged  from 
68.2°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  80,5°  at  Camilla,  The  first  week  -was  quite  warm 
with  highest  temperatures  of  the  month  occurring  very  generally  on  the  4th;  the  highest  recorded 
temperatiare  was  105°  at  Louisville,  and  many  stations  in  central  and  southern  sections,  includ- 
ing four  stations  in  the  north,  recorded  temperatures  as  high  as  100°,  The  coolest  day  of  the 
month  was  the  29th,  when  minimum  temperatures  ranged  from  as  low  as  45°  in  the  north  to  65°  in 
coastal  areas;  the  lowest  recorded  temperature  was  41°  at  Blairsville  Experiment  Station. 

Precipitation  averaged  5.68  inches,  or  1.84  inches  above  normal,  which  is  148%  of  normal.  This 
makes  the  month  the  wettest  September  since  1930  for  the  State  as  a  whole,  while  it  was  the 
wettest  only  since  1945  in  the  southern  section.  Precipitation  totals  over  the  State  ranged 
from  1,20  inches  at  Danburg  3  NNW  to  12,88  inches  at  Flat  Top,  Less  than  4,00  inches  occurred 
over  a  large  section  from  Fort  Valley  to  Burton  Dam  and  eastward  almost  to  Augusta,  also  in 
small  areas  at  the  northwestern  and  southwestern  corners  of  the  State;  more  than  8,00  inches  oc- 
curred in  the  Savannah  Area  and  from  Alma  southward  to  Folkston,  also  from  Jasper  northward  to 
the  northern  boundary  of  the  State,  The  heaviest  rains  of  the  month  occurred  chiefly  during 
the  periods,  14-15th  or  22-23rd,  when  many  stations  recorded  greatest  24-hour  falls  in  excess 
of  2,00  inches,  the  largest  of  which  was  6.39  inches  at  Flat  Top  on  the  22nd. 

In  connection  with  thundershower y  weather  on  the  24th,  lightning  struck  in  the  Albany  Area, 
hitting  a  large  oak  tree  which  fell  on  a  near-by  home,  causing  damages  to  the  home  and  furnish- 
ings of  approximately  $800,  and  one  person  was  painfully  injured. 

Severe  drought,  which  had  its  beginning  early  in  August,  became  more  and  more  accentuated  in 
northern  and  central  districts  during  the  first  part  of  September  and  was  beginning  to  affect 
areas  far  to  the  south  in  the  State,  This  condition  was  largely  alleviated  by  the  generous 
rains  that  occurred  from  the  13th  to  18th,  but  evidences  of  drought  were  not  completely  removed 
in  all  sections  until  near  the  close  of  the  month.  Crops  suffered  heavily  in  northeastern  and 
some  central  districts,  with  streams  reduced  to  record  low  levels  and  many  wells  running  dry. 
Substantial  recovery  was  made  by  most  crops  after  the  relief -producing  rains,  but  yields  were 
generally  less  than  normal  especially  with  regard  to  corn.  Cotton  picking  was  brought  almost 
to  completion,  and  peanut  harvesting  was  well  advanced  by  the  close  of  the  month,  and  prepara- 
tions for  starting  the  harvest- of  corn  and  sweet  potatoes  had  been  made.  Some  sowing  of  grain 
and  planting  of  fall  vegetables  had  been  made,  and  truck  harvesting  in  the  coastal  area  made 
good  progress.  Pasture  grasses  were  very  backward  in  growth  but  made  some  improvement.  Very 
good  yields  of  pecans  were  indicated  with  quality  only  fair  to  fairly  good.     -  R,L,C. 
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In  addition  to  the  cl  ima  t  o  logica  I  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  fran  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  static  .5  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2.000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$230,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  d^ta  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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■  1907 

■  1908 

■  1909 

■  1910 

■  1911 

76.2 
73.7 
74.7 
76.7 
60.0 

102 
99 
101 
103 
100 

46 

38 
36 
43 
58 

6.35 
3.39 
3.21 
2.44 
3.03 

11 
6 
8 
6 
7 

■  ^^^^ 

■  1913 

■  1914 

■  1915 

n  1916 

77.8 
72.9 
73.2 
77.2 
74.0 

103 
97 
99 

102 
98 

46 
36 
38 
41 
35 

6.08 
3.94 
3.84 
2.65 
2. 19 

12 
10 
7 
6 
5 

Temperature 

Precipitation 

lo 

Year 

e 

9 
0» 

f  B 

Averac 

o 

M 

ts» 
X 

s 

i 

IS 
0 

< 

No.  ol 
.01  or 

1917 
1918 

73.1 
71.5 

102 
97 

43 
35 

5.42 
3.27 

9 
8 

1919 
1920 
1921 

75.4 
77.0 
81.6 

99 
100 
104 

43 
40 
57 

4.92 
3.63 
2.04 

3 
8 
5 

1922 
1923 
1924 

76.6 
76.8 
72.2 

104 

100 
100 

46 
41 
40 

1 .65 
2.01 
11.23 

4 

5 
14 

1925 

83.9 

111 

50 

1.67 

5 

1926 

79.0 

101 

50 

4.01 

7 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

77.3 
73.7 
74.4 
77.8 
78.6 

107 
97 
97 
101 
107 

34 
34 
44 

45 

35 

1.36 
7.52 
9.51 
6.10 
1.34 

4 

11 
14 
12 
4 

1932 
1933 
1934 
193S 
1936 

75.0 
78.7 
76.3 
74.6 
77.8 

103 
103 
99 
98 
101 

44 

'  36 
43 
39 
47 

4.22 
4.34 
2.54 
4.55 
4.26 

9 
6 
7 
8 
8 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

73.6 
75.2 
77.4 
73.3 
77.6 

98 
100 
103 
102 
104 

42 
32 
41 
31 
42 

2.86 
2.97 
2.98 
1.06 
2.14 

6 
7 
6 
4 

5 

Temperature 

Precipitation 

S.S 

Year 

o 

«  o 
■o  B 

Avera 

e 

M 
O" 

2 

« 

s 
.3 

« 

> 
< 

■o  S 

io 

1942 

74.9 

101 

32 

4.62 

9 

1943 

73.2 

99 

33 

3. 12 

6 

1944 

76.4 

103 

44 

4.56 

10 

1945 

77.8 

101 

43 

5.51 

11 

1946 

73.5 

96 

47 

3.75 

10 

1947 

76.2 

101 

3.86 

7 

1948 

73.6 

100 

45 

4.12 

1949 

73.6 

100 

31 

3.26 

1950 

73.3 

97 

39 

4.98 

1951 

76.4 

lOS 

41 

5.68 

PERIOD 

75.8 

3.84 

See  reference  notes   following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

• 

£ 

Date 

s 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Tola; 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90° 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

3 

"o 
t- 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

s 

0 

a 

0 

p 

0 

i 
0 
0 

to 

1.00  or 

74.6 

98 

2+ 

58 

29 

0 

8 

0 

7.80 

2.51 

15 

.0 

0 

9 

5 

3 

74.2 

0.5 

96 

3 

S3 

9 

0 

7 

0 

2.31 

.95 

1.10 

23 

.0 

0 

8 

1 

1 

75.2 

1.1 

100 

3 

52 

8+ 

0 

10 

0 

3.17 

.35 

1 . 16 

22 

.0 

0 

8 

3 

1 

74.3 

98 

3 

55 

9 

3 

8 

0 

4.73 

1 .66 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

73.9 

1.1 

96 

1  + 

54 

29 

3 

6 

0 

5.58 

2.54 

2.11 

22 

,0 

0 

10 

4 

2 

74.1 

1.7 

95 

1 

53 

29 

3 

5 

0 

3.87 

.88 

1.73 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

68.2 

-  3.5 

94 

2 

41 

29 

2 

0 

4.86 

1.76 

1.08 

23 

.0 

0 

12 

3 

1 

73.9 

0.3 

100 

1+ 

46 

9 

12 

0 

3.27 

-  .11 

1  .23 

23 

.0 

0 

10 

2 

1 

97 

1 

9 

0 

6 . 49 

3.39 

2  .80 

14 

.0 

0 

8 

3 

3 

74.3 

1.1 

100 

1 

46 

29 

3 

9 

0 

5.73 

2.66 

1  .74 

23 

.0 

0 

10 

3 

2 

90 

3 

44 

.  05 

2 . 06 

22 

.0 

0 

12 

2 

2 

72!  4" 

0.4 

97 

3 

51 

29 

5 

5 

0 

4.66 

.78 

1  .93 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

71.8 

1.2 

99 

1 

48 

8 

5 

7 

0 

6.66 

2  .64 

2.13 

14 

.0 

0 

12 

4 

2 

74.  7M 

2.9 

98 

2 

47 

29 

8 

0 

3  .99 

.49 

.97 

25 

0 

5 

0 

73.5 

2.0 

98 

1 

52 

8 

3 

7 

0 

4.40 

.67 

.97 

25 

.0 

0 

12 

5 

0 

75.6 

1.6 

99 

3 

51 

8 

0 

11 

0 

4.26 

.95 

1  .34 

22 

0 

1 

72 . 7 

0 . 9 

99 

1 

46 

29 

5 

1  0 .  56 

7.73 

2.39 

27 

.0 

0 

10 

7 

5 

71.1 

-  1.5 

99 

1 

43 

8+ 

7 

8 

0 

.0 

0 

74 . 4 

0 . 6 

97  . 

47 

29 

3 

9 

5.85 

3.18 

1 .63 

27 

.0 

0 

9 

6 

1 

74.0 

100 

1 

46 

29 

3 

8 

0 

6.61 

1  .61 

22 

.0 

0 

13 

5 

3 

71.2 

-1.6 

95 

1 

45 

8 

2 

7 

0 

5.39 

1  .98 

1.14 

23 

.0 

0 

12 

5 

3 

74 . 4 

2  . 2 

98 

3 

52 

29 

3 

7 

0 

3  .86 

-     .  34 

1  . 06 

23 

0 

1 

75.  2M 

0.1 

99 

4+ 

51 

8 

0 

10 

0 

6.76 

3.07 

2.65 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

73.3 

5.27 

.0 

75.5 

0.2 

99 

4 

52 

9 

0 

11 

0 

4.17 

.74 

1  .75 

22 

.0 

0 

a 

2 

2 

77  .3 

2 . 0 

100 

4 

57 

20 

0 

1 0 

0 

5.88 

2.52 

1 .46 

23 

.0 

0 

11 

4 

4 

76.9 

-  0.4 

99 

4 

60 

9+ 

0 

7 

0 

5.21 

.  58 

1.25 

2 

.0 

0 

12 

4 

2 

74. 5M 

1.6 

100 

1 

51 

8+ 

0 

10 

0 

1  .57 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

78. 3M 

0.8 

103 

4 

60 

19+ 

0 

14 

0 

6.67 

3.90 

2  .96 

23 

.0 

0 

9 

4 

1 

76.5 

98 

4+ 

58 

29 

0 

10 

0 

6.94 

3.09 

22 

.0  ' 

0 

12 

5 

2 

77.4 

0.7 

100 

4 

58 

20 

0 

12 

0 

5.13 

1  .53 

2.10 

22 

.0 

0 

11 

3 

1 

75.4 

1.3 

98 

5 

56 

29 

0 

8 

0 

5.87 

2.86 

1.  50 

22 

.0 

0 

8 

6 

2 

75.2 

0.6 

98 

4 

55 

20 

1 

8 

0 

5.36 

2.  39 

1 .98 

25 

.0 

0 

12 

4 

1 

76.9 

0.2 

100 

4 

61 

19+ 

0 

9 

0 

3.85 

.64 

1.06 

25 

.0 

0 

11 

3 

1 

76.3 

1.7 

99 

4 

56 

29 

0 

12 

0 

2.81 

-  .58 

1.07 

23 

.0 

0 

12 

1 

1 

75.6  . 

0 , 6 

98 

3+ 

57 

29 

0 

7 

5  .  79 

2  . 70 

1.81 

27 

.0 

6 

7 

5 

75.0 

0.5 

96 

5 

51 

29 

1 

10 

0 

6.82 

3.85 

1.62 

14 

.0 

0 

11 

6 

4 

77.5 

1  .6 

105 

4 

55 

9 

0 

13 

0 

4.19 

.95 

2.75 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

77.6 

101 

4 

58 

20 

0 

11 

0 

3.26 

1.53 

22 

.0 

0 

12 

2 

1 

75.5 

-  0.4 

100 

5 

52 

20+ 

12 

0 

2  .29 

-  1.19 

1  .29 

23 

.  0 

0 
0 

1 

77.4 

0.6 

99 

7 

56 

20 

0 

13 

0 

4.54 

.  70 

1  .54 

23 

.  0 

0 

9 

4 

1 

75. IM 

-  0.3 

97 

1  + 

1 

9 

0 

3.09 

-  .27 

.99 

23 

.0 

0 

10 

2 

0 

74  .9 

0 .  4 

96 

1  + 

51 

29 

0 

6 

0 

7 .  04 

3  . 99 

2 . 04 

22 

.0 

0 

13 

5 

74.3 

98 

5+ 

55 

19+ 

0 

7 

0 

6.85 

2.00 

22 

.  0 

0 

6 

5 

3 

76. 6M 

102 

4 

0 

14 

0 

4.93 

1.98 

25 

.0 

0 

10 

4 

1 

75.7 

0.3 

101 

1 

50 

20 

0 

10 

0 

5.43 

2  .43 

1  .73 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

75.5 

0.4 

100 

4 

55 

20 

0 

8 

0 

2  .98 

-  .91 

1.18 

23 

.  0 

0 

9 

2 

1 

78.  5M 

3.2 

104 

4 

0 

14 

0 

5  .  33 

1  .98 

3.51 

25 

0 

1 

75.8 

0.6 

98 

4 

53 

29 

0 

7 

0 

6.54 

3  .  54 

1 .46 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

76.2 

5.04 

.0 

76. 3M 

100 

5 

59 

10 

14 

0 

6.90 

2  . 13 

17 

.0 

0 

12 

6 

2 

77.9 

0.4 

101 

2+ 

60 

1 

18 

0 

5.  54 

1  .59 

1  .90 

25 

.  0 

0 

e 

3 

3 

80.2 

2.0 

100 

4 

63 

29 

0 

17 

0 

5.63 

2.29 

2.  00 

25 

.0 

0 

9 

3 

3 

79.7 

0.7 

101 

5 

63 

29 

0 

17 

0 

6.11 

2.54 

1.59 

26 

.0 

0 

13 

5 

3 

77.3 

1.4 

97 

4 

59 

10 

0 

12 

0 

9.55 

5.43 

3.19 

2 

.0 

0 

10 

6 

3 

78.2 

1.2 

100 

3+ 

61 

29 

0 

14 

0 

4.43 

1  .20 

1 .36 

23 

.0 

0 

11 

4 

2 

79.8 

I  .6 

104 

5 

63 

29 

0 

20 

0 

2.39 

-  1.89 

.95 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

78. 9M 

93 

k 

0 

12 

0 

5.23 

2.10 

18 

.0 

0 

10 

2 

2 

76.3 

0.5 

99 

t 

60 

29 

0 

15 

0 

5.62 

1  .83 

1 .16 

11 

.0 

0 

16 

4 

2 

79.8 

1.2 

96 

4+ 

66 

18  + 

0 

10 

0 

6.12 

-  .98 

1 .38 

18 

.0 

0 

14 

5 

1 

79.2 

91 

3+ 

67 

18+ 

0 

7 

0 

7.39 

1.  88 

15 

.0 

0 

17 

5 

3 

78.9 

1.3 

98 

3+ 

64 

18+ 

0 

17 

0 

4.91 

.29 

1.30 

4 

.0 

0 

14 

5 

1 

80.5 

2.3 

101 

3 

63 

29 

0 

20 

0 

3.78 

-  .56 

1.02 

15 

.0 

0 

11 

3 

1 

78.1 

98 

4 

63 

9+ 

0 

14 

0 

9.60 

3.53 

15 

.0 

0 

16 

2 

2 

77. 5M 

1 .4 

98 

4+ 

62 

29 

14 

0 

7.  75 

5.04 

2.23 

25 

.0 

0 

10 

4 

4 

77.8 

0.2 

103 

4 

58 

29 

0 

13 

0 

7.69 

4.44 

2.48 

25 

.0 

0 

15 

5 

2 

78.8 

2 . 5 

97 

5 

60 

30 

15 

0 

5.45 

1  .80 

1 .67 

6 

.0 

0 

7 

6 

2 

77.7 

0.3 

101 

4 

61 

30 

0 

13 

0 

5.05 

1.07 

1 .30 

15 

.  0 

0 

10 

4 

2 

78.6 

1  .4 

102 

5 

62 

18+ 

0 

15 

0 

5.41 

1  .64 

2.09 

6 

T 

0 

11 

2 

2 

76.9 

95 

4 

61 

20 

0 

7 

0 

8.33 

2  .29 

5 

.0 

0 

13 

5 

2 

78. 6M 

97 

7 

60 

15 

0 

17 

0 

9.41 

.  0 

0 

12 

77.9 

0.9 

102 

5+ 

58 

29+ 

17 

0 

8.33 

5.02 

2.75 

12 

.0 

0 

14 

5 

4 

77.1 

-  0.4 

95 

4 

61 

10 

0 

7 

0 

4.49 

-  .75 

1.66 

1 

.0 

0 

12 

2 

1 

76. 9M 

-  0.5 

103 

4 

61 

20+ 

0 

11 

0 

5.52 

2.17 

1.62 

23 

.0 

0 

7 

5 

2 

79.2 

2.2 

101 

4 

62 

29 

0 

18 

0 

4.40 

-  .17 

.90 

27 

.0 

0 

15 

3 

0 

76. 9M 

100 

5+ 

0 

16 

0 

4.97 

1.02 

2.57 

15 

.0 

0 

10 

3 

1 

76.8 

0.7 

101 

5 

61 

19+ 

0 

7 

0 

7.00 

1.67 

25 

.0 

0 

10 

4 

4 

78.9 

0.4 

99 

1+ 

61 

19 

0 

19 

0 

6.91 

2  .46 

2.57 

15 

.0 

0 

13 

5 

1 

79.4 

1  .2 

103 

4 

65 

18+ 

0 

17 

0 

5.11 

.24 

1  .60 

6 

.0 

0 

11 

2 

2 

75.9 

-  0.6 

96 

4 

58 

10 

0 

8 

0 

9.15 

2.05 

1.81 

3 

T 

0 

16 

7 

4 

77.0 

2.7 

96 

4 

63 

9+ 

0 

3 

0 

6.06 

.65 

1.59 

2 

.  0 

0 

11 

4 

2 

78. 6M 

0.6 

90 

7 

0 

5 

0 

7.58 

3.00 

1.70 

3 

.0 

0 

13 

5 

2 

78.2 

1  .4 

99 

1  + 

62 

8+ 

0 

18 

0 

4.57 

-  .31 

1.17 

15 

.0 

0 

13 

2 

1 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CARLTON  BRIDGE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 

CLAYTON 

CORNELIA 

DAHLONEGA 

DALTON 

GAINESVILLE 

HARTWELL  3  W 
JASPER 
LAFAYETTE 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

TALLAPOOSA  2  NNW 

TOCCOA 

WASHINGTON 


MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BROOKLET  1  W 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COV I NGTON 

DUBLIN 

EXPERIMENT 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 
MACON 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTICELLO 

NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 
SWAINSBORO 
TALBOT TON 
WARRENTON 

WAYNESBORO 
WEST  POINT 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS 
BAINBRIDGE 
8LACKBEARD  ISLAND 
BLAKELY 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CORDELE 

CUTHBERT 

DOUGLAS 

EASTMAN 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
GLENNVILLE 
HAWKINSVILLE 
HOGGARDS  MILL 

LUMBER  CITY 
MONTEZUMA  1  NE 
MOULTRIE 
QUITMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
THOMASVILLE 


See 


reference  notes  following  Station  Index. 
-  150  - 


Table  2— Contmued 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temp 

erature 

SEPTEMBER  1951 

Precipitation 

• 
1 

Departure 

from  nonnal 

• 

ja 

s 

Loweat 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

1 

Greatest  day 

e 

3 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90" 
i  oi  above 

'  Min.  32" 
or  below 

3 
i2 

Departure 
from  nonr 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

o 

3 

Olom 

0  or  IT 

If 

TIFTON  2  N 

valoosta  w8  airport 
waycross 

division 

STATE 

78.5 
79.2 
79.3 

78.3 

76.4 

0.9 
0.5 
1.3 

0.6 

99 
100 
96 

5 

1  + 

63 
64 
61 

18 
18 
10 

0 
0 

17 
19 
16 

0 
0 
0 

5.21 
7.74 
8.74 

6.37 

5.68 

3.16 
3.  06 
4.26 

1  .84 

2.75 
1 .99 
4.55 

25 
5 
2 

.0 
.0 
.0 

T 

T 

0 
0 
0 

9 
11 
11 

in 

3 
7 
5 

1 

3 
2 

INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  ISl  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

3 
t2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*!oi 

.10 

T21 

.22 

.79 

T 

.  6] 

1 . 2! 

.21 

5.63 

1.40 

^79 

!o( 

.8^ 

.35 

.22 

1.96 

.17 

.04 

1.50 

.50 

1.85 

.04 

1.16 
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,02 
,03 


•  09      .16      .01  I 

.01  .01 

•II     .16     .101  .01 


•  14 

•  05 

•  09 

•  01  I 

.07 


•26     .05  .01 


•  17 

•  51 

•  33 

•  32 


•  02 
.53 
.27 

•  10 

•  79 

•  88 


•  OS 

•  2S 

•  07 

•  2S 

•  49 

•  10 

•  29 

•  69 

•  04 


-11th- 


•01  .01 
.01 


•02  .01 

•01     ^02  .01 


,08 

•  03 

•  OS 

•  03 

•  04 

•  04' 

•  03 

•  01 

•  03 

•  10 

•  02 


-12th- 


r«f»r«Bc»  DotVB  followlBC  Station  IiMtox. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


BURTON  0AM 
COOPER  GAP 
DUBLIN  NO  2 
FOLKSTON 
NEEL  GAP 
ROME  8  SW 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALBANY   WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

AMERICUS   SCS  R  7 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CI  TV 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  0AM 

CANTON 

CARROLLTON 

CHATSWORTH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIOGE 

COOPER  GAP 

DALLAS 

DAWSONVILLE 

DOLES 

EDI  SON 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 
FOLKSTON 
HAMILTON  4  H 
HARALSON 
JACKSON  DAM 
JASPER    7  W 
JOHNTOWN 
LAFAYETTE 
LIME  BRANCH 
LUMPKIN   3  S 


VALDOSTA 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE   SCS  3 


ABBEVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


•IS  •02 


P.  M.  Hour  Ending 


-13th- 


NEEL  GAP 

.14 

.05 

.01 

.04 

•  04 

ROME  8  SW 

ROME  we  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

.09 

•  02 

.02 

TRAY  MOUNTAIN 

.08 

•  01 

.01 

•  06 

.07 

•  04 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.15 

.20 

.06 

AOAIRSVILLE 

•  01 

.01 

.03 

•  21 

.08 

•  06 

.02 

.04 

.01 

.01 

•  01 

ALBANY   WB  AIRPORT 

» 

.10 

ALLATOONA  DAM 

•  13 

.25 

.04 

•  06 

2.10 

•  27 

.01 

.02 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

.02 

.07 

.38 

•  23 

.08 

•  06 

ATLANTA   WB  CITY 

.03 

•  02 

.04 

■  16 

.17 

■  06 

■  09 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

■  59 

BELLVILLE 

BRASSTOWN  BALD 

.15 

•  01 

.01 

•  05 

•  03 

.01 

.10 

.01 

■  06 

■  03 

BRUNSWICK   CAA  AP 

BURTON  DAM 

.03 

.06 

.07 

.05 

.06 

.05 

•  03 

CANTON 

.02 

•  14 

•  41 

.10 

.04 

.06 

.10 

CARROLLTON 

.01 

.01 

•  10 

.01 

•  04 

•  05 

.04 

.01 

.02 

.02 

CAVE   SPGS  4  SSW 

CHATSWORTH 

.05 

.02 

•  01 

.02 

•  01 

•  04 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

■  20 

■  06 

.04 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

.03 

•  07 

•  oe 

.04 

.08 

.06 

.08 

DALLAS 

• 

• 

• 

2.88 

■  08 

.11 

.10 

■  15 

DANBURG  <•  NNE 

DAWSONVILLE 

.01 

•  01 

•  07 

.24 

.11 

.05 

■  04 

DOLES 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.01 

•  09 

•  26 

■  15 

■  13 

.04 

.28 

FLAT  TOP 

•  01 

.01 

.21 

.03 

•  05 

■  06 

.04 

FLEMING  EXP  STATION 

FOCKSTON 

HAMILTON  <.  W 

.14 

■  15 

.02 

HARALSON 

.12 

.17 

.06 

HAZLEHURST 

•  05 

•  37 

■  03 

JACKSON  DAM 

JASPER    7  W 

.01 

•  01 

.15 

•  18 

•  13 

.05 

.03 

.01 

JESUP 

.20 

JOHNTOWN 

•  01 

.10 

•  05 

■  07 

.08 

■  02 

■  02 

LAFAYETTE 

.08 

.04 

.01 

•  01 

.02 

.04 

•  01 

LA  GRANGE 

■  30 

.07 

■  29 

■  04 

LIME  BRANCH 

.06 

.25 

•  01 

.01 

■  01 

LOUISVILLE 

.04 

LUMPKIN   3  S 

■  20 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

.03 

.06 

.01 

.02 

.06 

.11 

.02 

PEARSON 

ROME   8  SW 

.02 

.01 

.10 

.06 

.10 

.03 

.08 

.07 

ROME   WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.14 

.02 

■  03 

•  06 

.01 

SAVANNAH  WB  AP 

STANLEY  GAP 

.01 

.21 

.17 

.02 

•  10 

■  04 

■  09 

.07 

.30 

SWEET  GUM 

.02 

•  02 

.15 

.09 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

■  01 

SYLVAN  I A 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

.28 

.06 

.06 

.01 

.05 

.04 

.03 

■  07 

-15th- 


.10  .01 
.09  .01 


-14th- 


■  20 
.01 


.01 
.05 


.18 
■  01 


•  41 
•  06  •K 

•01  .01 

.19  .50 
.16  1.00 


■07  .05 
.01 


■09  .02 
.28  1.47 


.32 
.06 

.38 


.17  .01 
.01  .03 


■  01 

■Osl  .01  .03 
.Olj  .01 
■01<  ■Ol 

■  01  !    ■OS  .39 

.26     .02  .02 


.12 
.05 


.06 


•  01 

•  04 


•  01 

•  30 


•01 


•  01 


•03  ^06 
.02     .09     .14  .11 


.22  1  .12  .06  .01 
■19:  ^09 


.03  .02  .01 
•  01 

.25     .01  .05 

.01  .01 


■09     ■Ol     .02  .01 


•02     •Ol     .02  .01 


ef«r«iM;.  note,  follovlag  St.tlon  Indaz. 
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Table  4  -  ContinuMi 


HOURLY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


JWERICUS  SCS  R  7 
*TL*NT«  KB  AIRPORT 
ATLANTA   KB  CITY 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
eCLLVILLE 
BRASSTOHN  BALO 
BRUNSHICK   CAA  AP 
CAVE   SP6S  t  SSM 
CLERMONT    3  SH 
COOLIOGE 
COOPER  GAP 
DALLAS 

DANBURG  <>  NNE 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 

EDISON 

FARGO 

PIELOS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAZLEHURST 

JASPER  T  H 

JESUP 

JOMNTOHN 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

MACON   MB  AIRPORT 

MeirroM  exp  stn  ptpd 

SPARTA   2  N 
SYLVAN  I A 
TRAY  MOUNTAIN 
VALDOSTA 

VALOOSTA  KB  AIRPORT 
MATKINSVILLE  SCS  3 


I  ABBEVILLE 

ALBANY   MB  AIRPORT 
I  ALMA  CAA   Al RPORT 

AUGUSTA   MB  AIRPORT 
, BELLVILLE 
I BRASSTOMN  BALO 
I SRUNSHICX   CAA  AP 
; CLERMONT    3  SM 

COOL  I  DOE 
I  COOPER  GAP 
{  OANBURG  <•  NNE 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 
I  FARGO 

I  FIELDS  CROSS  ROAOS 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLHSTON 
NA2LEHURST 
JESUP 

LOUISVILLE 
LUMPKIN   3  S 
MACON   MB  AIRPORT 
NEMTON   EXP   STN  PTPD 
PEARSON 

SAVANNAH   MB  AP 
VALOOSTA 

VALDOSTA   MB  AIRPORT 
MATKINSVILLE   SCS  i 
MINDER  3  NM 


ABBEVILLE 

ALBANY  MB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BELLVILLE 

tRUNSMICK   CAA  AP 

CAVE  SPSS  *  SSM 

COOLIOGE 

XJCES 

MBLIN  NO  2 

EDISON 

-ARGO 

FLEMING  EXP  STATION 

-OLKSTON 

1AZLEMURST 

JESUP 

.OUISVILLE 
.UHPKIN   3  S 
•ACON  MB  AIRPORT 
lEirrON   EXP   STN  PTPD 
•EARSON 

SAVANNAH  MB  AP 
>PARTA    7  N 
iYLVANi* 
'ALDOSTA 

'ALDOSTA   MB  AIRPORT 


A.  M.  Hour  Ending 


>1S     »09     .Oi  (03 


•06     (lO  .03 


•  01 

•  02 


.08     .02     .01  .01 


-16th- 


•  01 

•09     •Ol  •Ol 

-  i 

.03 

.03     .01  .03 


.0;  .01 

( 

•  08     .17     .03     .Oil     .03  .OS 


•IS  .16 

.27  .03 


.2A 

.  19 

.01  .lA  .OA 
.06  .03 
.01  .01 

.07  .02 


•03     .03  .01 


-17th- 


.01     .02     .01     .06  .01 


•  16 


•01     •OT  .OS 


•A»     •IS  •16 


.OA     .09  .01 


.02|     .06  .02 
•  03     .09     .03|    .01     .09     .30     .06     .02     .02  .01 

.01  .01 

•  01  aOli  •Ol 


•  01 


•01  lOl 


•OA     .03     .11     .10     •!«  ^02 
•  07 


•01   (O:  •OA 


.09 

.09 
.01 
.12 


.01 
.03 


P.  M.  Hour  Endlnq 
4        5  S 


•8A    •lO     ^02     .02  ^02 
•22     .20  .OA 

.OA     .01  I  .02 


1.A9  .12 


.08     .09     .071    .20  .01 

.01     .OA     .30 !    .lA  .01 


.A8      .lA      .0«  .01 


•01  .02 
.02     .01  .01 


.02     .01  .01 


.06  .02  .OA  .07  .06  .01  .02 
.02     .131    .02     .09     .69     .23  .02 


.92     .03  .03 


.09     .03  .01 


.12 
.09 


.01 

.01  .01 
.01 

.01  .01 


1.06 
•  A6 


•  10 

•  21 

•  01 


•  11 

•  16 

•  03 

•  03 
.28 

1.39 
.20 
.91 


.03 

•  Al 

•  02 


.90 
.06 

•  OS 

•  03 
I^IB 
1^30 

•  A6 

•  06 

•  63 
1.03 


-18th- 


LHA  CAA  AIRPORT 

ELLVILLE 

RUNSMICK  CAA  AP 

OLES 

ARGO 

LEMIH6  EXP  STATION 
ESUP 

'EVTON  EXP  STN  PTPD 
lEARSON 

jAVANNAH  MB  AP 

I 
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•  04 

l^l) 

•  87 

•  13 

•  12 

•  0* 

•  IS 


i 


Table  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


SPART*  2  N 
SYLVAN  I A 
VALOOSTA 

VALDOSTA  HB  AIRPORT 


ABBEVILLE 
CAVE  SP6S 
EDISON 


ALBANY  KB  AIRPORT 
CAVE  SPGS  4  SSW 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
FOLKSTON 
JASPER  7  M 


AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 

CANTON 

CARROLLTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

DANBURG  «  NNE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

HARALSON 

JACKSON  DAM 

JASPER  7  W 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

ROME   8  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

VALDOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 


1 


6 


9       10  U 


•01     .03     .03  .01 

.Ol'     .01  .01 
i05     .A2l     .I'l     .20     ,0i'    .05  .03 

•         •     I    •         .76  • 


P.  M.  Hour  Ending 


.01     .01  .02 


-19th- 


-20th- 


oil      .01  .01 


-2 


st- 


tit  .02 
.13  .02 


-22d- 


.02     .03  .03 


.01  .01 
•  10  .35 


ADAIRSVILLE 

•  09 

.01 

.11 

.10 

.03 

•  04 

.01 

.04 

.02 

.01 

•  01 

•  01 

•  46 

.10 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

•  01 

1.18 

ALBANY  WB  AIRPORT 

6 

• 

• 

ALLATOONA  DAM 

.01 

.82 

.03 

.01 

.28 

•  33 

.17 

.04 

.05 

.05 

1.79 

AMERICUS  SCS  R  7 

•  34 

.96 

■  03 

•  01 

1.36 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.02 

.07 

.19 

.05 

•  33 

.62 

.02 

.04 

.03 

.37 

.04 

•  21 

.11 

.01 

2.11 

ATLANTA  WB  CITY 

.03 

.40 

•  09 

.06 

.39 

.04 

•  01 

.01 

.01 

•  01 

.22 

•  21 

•  03 

.13 

.09 

1.73 

AUGUSTA   HB  AIRPORT 

.02 

1.07 

.10 

.22 

.34 

1.75 

BRASSTOWN  BALD 

.25 

.05 

.40 

.19 

•  11 

•  20 

.30 

.02 

.07 

.21 

.37 

•  02 

•  01 

2.20 

BUENA  VISTA 

.49 

.64 

.04 

.04 

•  08 

1.29 

BURTON  DAM 

.20 

.13 

.02 

.03 

.02 

•  13 

i 

.07 

.23 

.16 

.25 

.11 

1.36 

CANTON 

.01 

.01 

.37 

•  13 

.87 

.19 

.01 

•  01 

.05 

.01 

1.66 

CARROLLTON 

.09 

.33 

.13 

.20 

.02 

.18 

.26 

.07 

•  16 

•  18 

.03 

1.69 

CHATSWORTH 

.02 

.02 

.04 

.22 

.12 

.11 

.26 

.34 

.96 

•  39 

.10 

.53 

■  OS 

.01 

3.22 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

.03 

.05 

.21 

•  04 

.01 

•  71 

U48 

.25 

.16 

.05 

•  03 

3.09 

COOPER  GAP 

.02 

.01 

.02 

.20 

•I? 

.08 

.03 

.03 

.29 

.08 

.03 

.47 

.10 

•  01 

2.06 

DANBURG  t  NNE 

.01 

•  01 

•  53 

.01 

.02 

.03 

•  01 

.62 

DAWSONVILLE 

.01 

•  58 

.07 

•  01 

.01 

.04 

•  03 

.57 

.22 

.08 

•  01 

.01 

.01 

1.6S 

DUBLIN  NO  2  - 

•  13 

.15 

.76 

.01 

.67 

•  25 

1.97 

EDISON 

.06 

.01 

.23 

.01 

.31 

FIELDS  CROSS  ROADS 

.06 

1.35 

•  02 

.02 

•  04 

.01 

•  01 

.12 

.12 

.05 

•  02 

.01 

.01 

.01 

1.99 

FLAT  TOP 

.0* 

.05 

•  11 

•  14 

.56 

•  21 

.49 

.4^ 

•  87 

1  .49 

1.11 

•  18 

.32 

.34 

.05 

6.3« 

HAMILTON  4  W 

.lA 

.Al 

.07 

.26 

•  06 

1 

•  98 

.13 

.27 

■  12 

.01 

2.49 

HARALSON 

.01 

1.15 

.34 

•  94 

.29 

.06 

•  44 

.44^ 

.04 

.02 

.03 

3.T« 

JASPER   7  W 

.03 

.01 

.01 

.12 

•  04 

.05 

•  01 

.02 

.03 

•  03 

1 

.67 

.17 

.10 

.04 

•  01 

1^3* 

JOHNTOWN 

.10 

.08 

.20 

.02 

.04 

.02 

.05 

•  13 

.07 

.08 

•  02 

.73 

.06 

.01 

•  01 

l.M 

LAFAYETTE 

.03 

.01 

.04 

•  36 

.15 

.08 

.07 

•  01 

'  .03 

.20 

.11 

.01 

.01 

•  01 

1.12 

LIME  BRANCH 

2.31 

2.31 

LOUISVILLE 

.05 

•  25 

1.70 

.32 

.30 

2.t2 

LUMPKIN  3  S 

.01 

.01 

•  01 

.09 

.07 

.09 

•  11 

•  3« 

MACON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.24 

.54 

.30 

■  23 

•  05 

U93 

NEEL  GAP 

.12 

.22 

.08 

.26 

.03 

•  10 

.33 

.10 

.09 

.06 

:ll 

.12 

•  02 

\.9t 

NEWTON   EXP   STN  PTPO 

■  02 

•  03 

•  09 

ROME  e  SW 

.01 

.23 

.03 

•  04 

.08 

.01 

•  01 

.01 

.40 

.13 

.10 

.02 

•  11 

.01 

1.2i 

ROME   WB  AIRPORT 

.01 

.15 

.43 

.05 

.07 

.29 

.07 

•  02 

.01 

.04 

.29 

.04 

.03 

•  06 

.03 

.02 

1.61 

SPARTA   2  N 

.10 

.35 

.19 

.05 

.20 

.10 

•  07 

1.06 

STANLEY  GAP 

•  04 

.06 

.19 

.10 

•  20 

.40 

•  24 

.16 

.20 

.30 

.10 

.01 

2.0« 

SWEET  GUM 

.01 

.02 

.08 

.19 

.11 

.52 

•  04 

.30 

•  20 

1.00 

.90 

.70 

.25 

.05 

4.37 

SYLVAN  I A 

•  05 

•  80 

.85 

THE  ROCK 

.03 

.02 

•  01 

.25 

.05 

i 

.02 

.18 

.01 

.56 

.86 

.21 

•  14 

•  03 

2.37 

TRAY  MOUNTAIN 

.30 

.14 

.15 

.11 

.07 

•  06 

.17 

.09 

.54 

.06 

.11 

.18 

.02 

.01 

2.01 

WATKINSVILLE  SCS  3 

.03 

.19 

•  16 

.13 

.01 

•  01 

.16 

.62 

.01 

.08 

.07 

.07 

1.54 

WINDER  3  NW 

•  04 

1.35 

.34 

.20 

.22 

.01 

.34 

.27 

.02 

.01 

.05 

.03 

.02 

2^90 

-2c 

id- 

ABBEVILLE 

.31 

.OA 

•  39 

AOAIRSVILLE 

.01 

.01 

•  02 

ALBANY   WB  AIRPORT 

6 

• 

.10 

AMERICUS   SCS   R  7 

.01 

•  01 

•  08 

•  14 

.02 

.02 

.04 

.02 

•  02 

•  02 

.3) 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.09 

.04 

.02 

.19 

BELLVILLE 

•  06 

BRUNSWICK   CAA  AP 

.32 

.01 

•39 

BUENA  VISTA 

.01 

•  01 

•  02 

CLERMONT   3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

DOLES 

DUBLIN  NO  2 

•  10 

•  01 

.11 

EDISON 

.01 

.01 

FARGO 

.06 

.02 

.S« 

See  reference  notea  follovlog  Station  lodez. 
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Table  4  -  ContinuMl 


FL«T  TOP 

FLEMING  EXP  SUTION 
LOUISVILLE 
LUMPKIN   3  S 
MACOM   WB  AIRPORT 
NEKTON   e«P   STN  PTPO 
PEARSON 

ROME   MB  AIRPORT 
SAVANNAH  HB  AP 
STAMLEV  GAP 
SYLVAN  1 A 
KINDER   3  NW 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

ALBANY   KB  AIRPORT 

ALLATOOWA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  SCS  R  7 

ATLANTA   KB  AIRPOKT 

ATLANTA   KB  CITY 

iRASSTOKN  BALO 

6UENA  VISTA 

BURTON  0AM 

CANTON 

CARROLL TON 

OlATSKORTM 

COLUMBUS  KB  AIR»0«T 

COOL I06E 

COOPER  GAP 

OAKSONVILLE 

BOLES 

EDISON 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

HAMILTON  4  K 

HARALSON 

JASPER    7  K 

JOHNTOKN 

LAFAYETTE 

LUMPKIN   3  S 

MACON  KB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPO 

PEARSON 

ROME  a  SK 

ROME  KB  AIRPORT 

STANLEY  GAP 

5KEET  GUM 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALOOSTA 

VALOOSTA  KB  AiRpoar 
KATKINSVILLE   SCS  i 


lEEL  GAP 
(EKTON   EXP   STN  PTPD 
■EARSON 

KME  KB  AIRPORT 
SAVANNAH  KB  AP 
iPARTA   2  N 
STANLEY  GAP 
•|«  ROCK 
'ALDOSTA 

'ALDOSTA  KB  AIRPORT 
'ATKINSVILLE  SCS  } 


BBEVILLE 
OAIRSVILLE 
LBANY   KB  AIRPORT 
LLATOOMA  DAH 
iLH*  CAA  AIRPORT 
WMICUS   SCS   R  7 
jTLANTA   KB  AIRPORT 
TLANTA  KB  CITY 
USUSTA  KB  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


•11  .03 
•10  .01 


.41  .01 

•12    .o;  .01 


•01  .01 
•  01 

.01 


ABBEVILLE 

•  27 

1.41 

.18 

•  09 

.01 

ALBANY   KB  AIRPORT 

6 

• 

•  89 

• 

• 

• 

ALMA  CAA  AIRPORT 

* 

AUGUSTA   KB  AIRPORT 

•  22 

.11 

BELLVILLE 

•  09 

.93 

BRASSTOKN  BALD 

•  e? 

BRUNSKICK   CAA  AP 

BUENA  VISTA 

•  29 

.07 

.02 

COLUMBUS  KB  AIRPORT 

•  1» 

C00LIO6E 

•  02 

.oa 

.42 

DAKSONVILLE 

•  01 

.01 

DOLES 

•  06 

.4a 

.06 

•  01 

DUBLIN  NO  ? 

•  09 

•  13 

.04 

•  03 

EDISON 

•  99 

FARGO 

^LAT  TOP 

-OtKSTON 

•  02 

1AMILT0N  4  K 

•  03 

HARALSON 

.03 

.02 

HAZLEMURST 

•  09 

.02 

.03 

•  46 

•  21 

JESUP 

•  01 

.08 

vOUISVILLE 

.07 

•  10 

.01 

.UMPKIN   3  S 

el« 

.06 

<ACON   KB  AIRPORT 

•  44 

.27 

.04 

•  38 

•01  •Ol 


•23     .46  .03 


.36     .03  .01 


T.r- 


:1T 


p.  M.  Hour  Ending 


-24th- 


•  01 

•  24 


•  03  .21  .241  .09 
•74  .11 


-25th- 


-26th- 


.01 

.21 

.22 

.46 

.37 

.24 

.12 

.01 

•  01 

1.21 

• 

• 

• 

.06 

.46 

.11 

.02 

.65 

• 

• 

• 

• 

1  .38 

1.38 

.35 

.17 

.32 

.25 

.39 

.01 

.65 

.03 

.09 

.10 

.11 

'11 

•  15 

a  28 

•  43 

.06 

.37 

.07 

•  50 

.10 

.14 

.05 

•  29 

.33 

.15 

.02 

•  50 

.36 

.01 

.10 

.04 

•  94 

.10 

.25 

.18 

.93 

.01 

.56 

.71 

.20 

.09 

.07 

.02 

•  01 

.39 

.90 

.19 

•  10 

.10 

•  01 

.86 

•02 

.30 

•  13 

.49 

.43 

•  04 

.01 

•  92 

1.00 

1.10 

.20 

.25 

.15 

.04 

.01 

.69 

.10 

.18 

.08 

.03 

.39 

•  24 

.02 

.01 

.01 

.31 

.75 

.13 

•  09 

.97 

•  31 

•  13 

.44 

.03 

.49 

.08 

.12 

.01 

.73 

.07 

.06 

.12 

.01 

.82 

•  01 

.29 

.02 

.12 

.44 

•  03 

.03 

•  OS 

•  10 

.01 

.19 

•  86 

•  19 

1.09 

•  33 

.09 

1^70 

•  50 

•  13 

.27 

.11 

1^01 

•  16 

•  19 

.09 

.03 

•  47 

.11 

.20 

.09 

.02 

•  42 

.73 

•  73 

.30 

.20 

.10 

•  60 

.07 

■  83 

.04 

•  94 

•  14 

•  06 

•  20 

1^96 

•  34 

•  S9 

•  02 

•  09 

•  34 

•  16 

•  92 

•  02 

•  61 

•  27 

•  99 

•  1« 

.01 

•  17 

•  09 

•  30 

•  03 

•  09 

•  79 

•  16 

•  18 

•  29 

.79 

•  01 

1.07 

.07 

.13 

.04 

.03 

•  27 

.04 

•  04 

•  10 

•  93 

•  04 

•  89 

•  »9 

•  10 

.01 

.01 

•  01 

.01 

.01 

.17 

.01 

.01 

.05 

1.39 

.12 

•  04 

.OS 

.82 

.10 

.06 

.04 

.05 

.09 

•  r*f«r*ac«  BOtaa  follo«ln(  Station  ladmn. 
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Table  4  Continued 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


BELLVILLE 
BRASSTOWN  BALD 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  0AM 
CLERMONT  3  SW 
COLUMBUS  XB  AIRPORT 
COOLIDGE 
COOOER  GAP 
DOLES 

DUBLIN  NO  2 
EDISON 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON 

HAMILTON  <>  W 

HARALSON 

HAZLEHURST 

JESUP 

JOHNTOWN 

LA  GRANGE 

LIME  BRANCH 

LOUISVILLE 

LUMPKIN   3  S 

MACON  KB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON  EXP  STN  PTPO 

ROME  8  SW 

ROME   WB  AIRPORT 

SPARTA  2  N 

STANLEY  GAP 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

WATKINSVILLE  SCS  3 


-27th- 


p.  M.  Hour  Ending 


•  02 

•  08 


.09 
•  01 


.02 
.01 

.03 


ADAIRSVILLE 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOONA  DAM 

ALMA  CAA  AIRPORT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CITY 

BRASSTOWN  BALD 

BURTON  DAM 

CANTON 

CARROLLTON 

CHATSWORTM 

CLERMONT  3  SW 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COOLIDGE 

COOPER  GAP 

DALLAS 

DAWSONVILLE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FLAT  TOP 

HAMILTON  t  W 

HARALSON 

JOHNTOWN 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LUMPKIN   3  S 

MACON   WB  AIRPORT 

NEEL  GAP 

NEWTON   EXP   STN  PTPD 

ROME   8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SPARTA   2  N 

STANLEY  GAP 

SWEET  GUM 

SYLVANIA 

THE  ROCK 

TRAY  MOUNTAIN 

VALDOSTA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WINDER  3  NW 


.04  ^02 

•  01 

•  03 

.01 

•  oe 

•03  (02 
•02  •Ol 


•  02 


•  061 


•  OS 

•03  ^02 


BRUNSWICK   CAA  AP 

FARGO 

FOLKSTON 


-28th- 


-29th- 


BRUNSWICK  CAA  AP 
CLERMONT  3  SW 
FARGO 


•20  .02 


-30th- 


BRUNSWICK  CAA  AP 

CARNESVILLE 

FARGO 

FOLKSTON 

JACKSON  DAM 

JASPER   7  W 

LIME  BRANCH 


•02     .20     .20  .09 


•02  •Ol     .01  .01 


notes  (ollovlDE  St.tlon  lBd«s 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1951 


AILEY 

ALAPAMA  6XP  STATION 
ALBANY 

ALBANY   NP  AI«POftT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS 
ATHENS 

ATHENS   COL  OF  AGR I 
ATHENS   WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  CITY 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  IP 
CAIRO   ;  NNW 
lAHILLA 
:AMP  STEWART 

arlton  br  i  doe 
:arrollton 
:artersville 
;eoartohn 
ilavton 

OLUHBUS 
'lOLUNBUS  WB  AIRPORT 
OROELE 
ORNELIA 
OVINGTON 
UTHBERT 
AHLONEGA 
•  LTON 
JUGLAS 
JBLIN 


Day  Of  Month 

• 

1 

2 

3 

1 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

!  19 

20 

21 

1  22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

MIN 

99 

60 

95 

62 

84 

68 

94 

69 

100 

70 

97 
69 

94 

69 

95 

65 

86 

59 

92 
62 

93 
66 

93 
67 

90 

70 

85 

68 

82 
69 

78 
66 

72 
61 

61 

78 

60 

83 
60 

1  *' 

91 
66 

87 
64 

90 

!  6« 

88 

67 

88 

67 

85 
66 

82 

63 

74 

60 

87*3 

1  65<2 

MAX 

MIN 

96 
60 

101 
63 

97 
62 

99 
65 

101 
67 

98 
68 

96 
67 

97 
68 

90 
66 

87 

63 

91 
63 

94 
64 

93 
66 

90 
67 

88 
67 

86 
69 

84 

69 

76 
62 

74 
63 

80 
62 

84 

63 

1  88 
70 

91 
69 

92 
67 

'  94 
65 

90 
67 

90 
65 

1  8' 
65 

89 
64 

88 

1  90*4 
65*3 

MAX 
MIN 

97 
72 

9A 

72 

94 

71 

100 
73 

99 
74 

97 
73 

97 
72 

99 
67 

93 

72 

89 

72 

92 
71 

96 

75 

97 
74 

95 
72 

88 

72 

87 

81 
69 

75 
65 

86 
66 

82 

65 

80 

70 

1  87 
73 

92 
70 

90 
69 

I  68 

86 

70 

90 
59 

81 
69 

86 
63 

81 

90*2 
70il 

MAX 

MIN 

100 
70 

92 

73 

100 

71 

99 

72 

101 
73 

97 
72 

97 

72 

91 
66 

90 
71 

93 
72 

95 
70 

95 

75 

94 

89 
73 

85 

72 

81 

71 

73 
67 

77 
65 

82 
66 

81 
65 

86 

71 

93 
71 

90 
70 

94 

70 

87 
68 

90 
70 

81 
69 

88 

69 

62 
63 

80 
64 

89<5 
69.9 

MAX 
MIN 

93 
76 

98 
68 

98 
66 

93 
66 

93 
67 

93 
71 

92 
66 

85 
60 

87 
60 

85 
61 

85 

70 

86 
70 

90 
70 

85 

70 

SO 
62 

81 
60 

82 
60 

78 
61 

79 
61 

83 
50 

81 
60 

73 
62 

62 
55 

82 
64 

85 
64 

84 
64 

81 
66 

83 
61 

76 
58 

73 

64<9 
64.3 

MAX 
MIN 

95 
61 

85 

70 

93 
69 

97 
70 

95 
70 

93 
71 

95 
69 

86 

70 

86 
64 

89 
59 

92 
64 

89 
65 

90 
67 

87 
70 

85 

71 

86 

70 

75 
64 

73 
64 

76 
65 

85 
63 

67 
70 

91 
74 

90 
66 

91 
66 

89 
67 

91 
68 

87 
69 

87 

69 

76 
65 

79 

87.4 
67.2 

MAX 

MIN 

99 
71 

96 

71 

100 
71 

100 

72 

98 

70 

96 

71 

96 

71 

91 

63 

90 
69 

90 
69 

85 
70 

94 

72 

93 
72 

85 
70 

84 

71 

77 
69 

73 
67 

74 

63 

85 
62 

79 
63 

83 
69 

90 
73 

67 
66 

91 
68 

66 

67 

85 
66 

65 
69 

67 
67 

81 
61 

80 

•  88.0 
1  68.3 

MAX !  93 
MIN  69 

95 
68 

96 

68 

94 
68 

91 
71 

89 
73 

92 
69 

83 
56 

85 
53 

88 
59 

89 
69 

90 
70 

84 

70 

80 
71 

73 
67 

80 
65 

74 
64 

74 
60 

SO 
59 

81 
51 

80 
58 

82 
65 

62 
57 

63 
63 

80 
65 

61 
65 

79 
56 

63 
65 

74 

55 

75 

60 

1  63.7 
54.7 

MAX 

MIN 

98 
66 

94 

69 

100 
65 

96 
67 

96 
71 

92 

73 

95 
64 

87 
52 

89 

52 

93 

56 

90 
67 

94 

-66 

89 

71 

82 
69 

76 
66 

83 
64 

74 
63 

78 
59 

S3 

57 

84 

54 

62 

57 

87 

67 

87 
67 

88 
62 

85 
66 

65 
65 

83 
66 

67 
53 

76 
56 

78 

87.0 
63.4 

MAX 
MIN 

9; 

69 

93 

71 

98 
68 

94 

68 

93 
69 

91 
72 

92 
66 

85 
56 

86 

55 

89 
60 

87 
67 

90 
69 

88 
70 

74 
69 

72 
64 

82 
64 

71 
63 

76 
60 

82 
59 

8? 
57 

81 
50 

85 
66 

63 
67 

85 

62 

63 

65 

84 

65 

82 
54 

65 
54 

59 

55 

76 

84.5 
64.1 

MAX 
MIN 

96 
7* 

90 
69 

95 
70 

96 
69 

92 

70 

90 
70 

88 
67 

85 
60 

86 

58 

87 
66 

85 
68 

88 
69 

85 
68 

73 
67 

77 
63 

79 
64 

74 
63 

77 
61 

81 
59 

87 

58 

74 

62 

83 
65 

82 
65 

85 
54 

60 
63 

80 
56 

80 
64 

SO 
56 

69 
54 

75 

63.2 
64.5 

MAX 
MIN 

9» 
73 

92 
68 

92 
73 

93 
68 

91 
71 

89 

71 

84 

70 

85 
63 

85 
61 

86 
68 

84 
69 

87 
70 

84 

69 

73 
67 

76 
63 

78 
65 

75 
64 

77 
62 

82 
63 

81 
61 

73 
67 

82 
65 

81 
64 

85 
54 

81 
64 

SO 
«7 

81 
66 

77 
63 

70 
53 

76 

82.5 
65.7 

MAX 
MIN 

9i 
6« 

92 
70 

96 
68 

99 
71 

93 
69 

95 
73 

98 
68 

86 

57 

85 
52 

91 
53 

91 
65 

92 
69 

90 
67 

78 
71 

80 
70 

74 

67 

75 
65 

76 
63 

SO 
59 

81 
54 

84 
54 

89 
68 

85 
68 

66 
64 

65 
59 

85 
66 

65 
57 

87 
67 

73 
59 

79 

86.2 
64.6 

MAX 

MIN 

9* 

69 

93 

73 

97 
69 

100 

93 
72 

95 

75 

97 

71 

88 

64 

87 
58 

89 
60 

90 
68 

93 
72 

88 

70 

82 
71 

81 
71 

74 
69 

74 
54 

75 
63 

82 
62 

85 
57 

87 
55 

89 
69 

85 
70 

90 
56 

88 
69 

86 
69 

64 
68 

69 
56 

84 

59 

81 

67.4 
67.2 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 
69 

97 
67 

99 

72 

104 
72 

93 

71 

97 
70 

96 

73 

95 
70 

93 
71 

95 
68 

92 
72 

94 

70 

90 
70 

85 
70 

90 
70 

SO 
69 

77 
65 

65 
65 

S3 
65 

67 
70 

90 
72 

92 
69 

95 
67 

91 
67 

90 
72 

S3 
68 

87 
69 

65 
63 

86 

90.6 
59.0 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
71 

92 
73 

93 
76 

91 
75 

92 
71 

90 
69 

87 
68 

91 
71 

92 
74 

89 
74 

88 
71 

84 

72 

80 
70 

73 
66 

SO 
66 

83 
68 

85 
74 

90 

72 

88 

72 

88 
73 

86 

71 

87 
71 

88 
72 

75 
70 

60 

66.6 
71.2 

MAX 

MIN 

90 
62 

94 
63 

88 

63 

88 

60 

SB 

61 

87 
65 

84 

60 

78 
43 

77 
44 

81 
50 

81 
62 

85 
62 

87 
64 

76 
65 

72 
60 

79 
54 

79 
54 

74 

52 

78 

SO 
47 

80 
49 

81 
51 

70 
62 

79 
55 

62 
56 

61 
55 

SO 
56 

77 
59 

75 
41 

74 

80.6 
55.6 

MAX 
MIN 

95 
69 

92 
70 

98 

70 

99 

71 

97 
70 

95 
72 

94 
71 

91 
65 

92 
69 

92 
68 

87 
70 

92 
70 

91 
71 

84 
69 

83 

71 

SO 
71 

80 
67 

76 
64 

83 
56 

SO 
67 

84 

69 

91 
72 

90 
58 

92 
69 

88 

65 

89 
71 

SO 
67 

68 

67 

83 
50 

SO 

68.2 
68.3 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
69 

87 

72 

99 
72 

92 
72 

92 
74 

92 
69 

SB 

65 

84 

60 

88 
61 

92 
66 

88 
68 

89 

70 

88 
69 

82 

70 

80 
70 

73 
65 

72 
64 

76 
63 

83 
60 

86 
68 

90 
71 

67 
76 

90 
67 

86 

71 

86 

70 

66 
56 

65 
69 

80 
62 

82 

86.1 
67.6 

MAX 
MIN 

91 
73 

88 

72 

93 
73 

96 

73 

92 
75 

93 
75 

96 
74 

S« 

75 

S3 
71 

92 
67 

91 
71 

89 
75 

86 
72 

88 
75 

87 
72 

84 

71 

BO 
71 

75 
66 

81 
57 

87 
67 

87 
74 

86 

75 

92 
73 

89 
74 

91 

86 
74 

67 
72 

68 

72 

79 
70 

86 

67.7 
71.9 

MAX 
MIN 

89 
7* 

85 

72 

91 
74 

91 
74 

90 
75 

89 

75 

93 

75 

85 
76 

85 
73 

89 
68 

89 

71 

90 
75 

89 
73 

90 
73 

85 
71 

83 
71 

80 
66 

74 
67 

79 
66 

64 

58 

88 

75 

87 
75 

91 

73 

89 
74 

87 
72 

87 

72 

87 
71 

87 
73 

77 
70 

79 

66>3 
72.1 

MAX 

MIN 

68 

95 
72 

98 

71 

98 

71 

96 
71 

94 

70 

94 

70 

92 
68 

89 

70 

91 
71 

91 
69 

92 
73 

91 
70 

88 

70 

85 
70 

82 

70 

76 
67 

74 
64 

SO 
55 

81 
66 

86 

71 

91 

73 

91 
69 

92 

91 
68 

90 
72 

84 
69 

65 
69 

83 
64 

81 
64 

66.6 
69.2 

MAX 

min' 

100 
68 

95 
73 

101 
71 

100 
73 

99 

72 

99 
72 

96 

71 

95 
69 

94 

66 

92 
71 

96 
70 

95 
74 

92 
73 

92 
72 

85 
71 

81 
71 

80 
67 

77 
65 

82 
56 

88 

67 

89 

67 

94 

73 

91 
70 

93 
71 

95 
68 

96 
68 

90 
59 

86 

70 

66 
63 

83 
64 

91.5 
69.5 

MAX 
MIN 

93 
69 

81 

6S 

90 
69 

98 

72 

91 
74 

93 

73 

94 

69 

93 

68 

85 

63 

87 
63 

91 
67 

88 

69 

88 

72 

97 
70 

92 

70 

84 
71 

75 
67 

73 
64 

78 
55 

85 
63 

87 
70 

89 
72 

90 
72 

92 
59 

90 
71 

89 

71 

9, 
69 

69 

71 

75 
55 

79 
63 

87.6 
66.6 

MAX 
MIN 

100 
59 

100 
68 

96 

63 

100 
64 

100 
67 

95 
72 

93 
62 

94 
47 

80 
46 

89 
50 

93 
55 

90 
64 

93 
69 

90 
68 

76 
68 

78 
63 

86 
60 

74 

58 

76 

55 

65 

50 

87 
53 

67 
57 

67 
64 

87 
59 

87 
61 

86 
62 

86 
64 

81 
60 

87 
54 

72 
56 

87.9 
59.9 

MAX 

MIN 

100 
66 

98 
67 

95 
65 

95 

63 

94 

63 

92 
68 

94 

63 

88 

51 

88 

51 

92 
59 

95 

60 

95 
59 

89 

59 

74 

61 

81 
62 

82 
61 

78 
59 

SO 
57 

63 
54 

82 
51 

85 
66 

89 
65 

66 
51 

83 

63 

86 
65 

63 
65 

78 
60 

67.7 
61.3 

MAX 
MIN 

97 

96 

95 

94 

93 

92 

92 

88 

87 

90 

87 

92 

89 

80 

83 

84 

SO 

SO 

85 

S3 

82 

64 

84 

87 

64 

83 

85 

82 

74 

78 

86.3 

MAX 

100 

94 

67 

97 
66 

96 
5* 

96 
65 

93 
70 

91 
64 

90 
50 

89 

55 

89 
68 

86 
69 

90 
66 

84 

70 

81 
67 

85 
60 

83 
56 

80 
56 

83 
55 

85 
56 

83 
54 

79 
50 

62 
60 

65 
65 

66 
66 

84 
63 

82 
65 

85 
64 

78 
60 

78 
46 

60 
56 

86.5 
62.1 

MAX 
MIN 

89 
6« 

87 

65 

90 
65 

88 

63 

84 

66 

86 

65 

82 
60 

82 
48 

80 

50 

84 

65 

86 
62 

74 
66 

72 
65 

72 
63 

81 
56 

72 
57 

75 
55 

SO 
54 

79 
52 

79 
51 

73 
61 

79 
60 

79 
58 

62 
60 

60 
59 

76 
63 

60 
59 

70 
44 

75 
48 

79.9 
96.6 

MAX 
MIN 

99 
7* 

92 
72 

100 
70 

103 
77 

101 
70 

97 
73 

97 
70 

95 
67 

91 

93 

85 

92 
70 

90 
71 

80 
70 

86 
68 

80 
68 

75 
67 

80 

88 

60 

82 
61 

83 
54 

92 

70 

66 
57 

92 
65 

84 

66 

85 
69 

85 
69 

68 

62 

82 
60 

62 
62 

88.9 
67.6 

MAX 
MIN 

97 
75 

89 
73 

97 

70 

98 
69 

98 
68 

93 

72 

94 

68 

88 

67 

88 

65 

90 
68 

84 

69 

90 
70 

87 
70 

76 
71 

82 
68 

78 
67 

73 
65 

77 
62 

64 

58 

78 
61 

80 
67 

90 
69 

84 

67 

90 
64 

62 
67 

85 
66 

62 
66 

85 
64 

77 
58 

80 

85.9 
67.0 

MAX 
MIN 

95 
68 

97 
71 

90 
69 

98 

72 

98 

71 

96 

71 

98 

75 

87 
68 

88 
71 

90 
67 

90 
72 

90 
71 

84 

71 

84 
69 

/4 
67 

69 
63 

74 

63 

SO 
64 

79 
58 

63 
70 

90 
68 

87 
67 

90 
67 

85 
67 

85 
68 

82 
68 

66 
62 

76 
63 

86.7 
6B.3 

MAX 
MIN 
MAX 

95 
70 

93 
68 

97 
65 

94 

67 

89 
69 

89 

69 

87 

65 

82 

53 

85 

53 

85 
59 

87 
66 

90 
68 

80 
67 

73 
67 

77 
65 

82 
62 

72 
60 

77 
57 

60 

55 

82 
56 

81 

57 

73 
61 

82 
62 

62 
52 

83 
51 

82 
63 

79 

53 

80 

62 

68 

51 

79 

56 

82.7 
62.0 

MIN 

MAX 
MIN 

98 

73 

94 

69 

100 

71 

103 
73 

101 
71 

96 
69 

96 
70 

96 
65 

88 
68 

92 
66 

88 
69 

92 
71 

90 
71 

85 
69 

84 

69 

77 
68 

74 

65 

76 
61 

64 
60 

79 
62 

83 
66 

91 
71 

87 
67 

91 
67 

87 
64 

87 
69 

82 
66 

88 

66 

62 
56 

62 
60 

B8a4 
67.2 

MAX 
MIN 

99 
68 

94 

66 

95 
64 

93 
64 

92 
69 

91 
68 

86 

64 

a« 

48 

87 
54 

84 

59 

82 
66 

91 
65 

76 
69 

72 
67 

78 
62 

80 
60 

74 

59 

72 
56 

Bl 

55 

82 
54 

80 

55 

73 
62 

80 
61 

84 

"1 

S3 
61 

83 
61 

77 
64  : 

79 
59 

72 
49 

77 
54 

82.8 
50.7 

MAX 
MIN 

9« 

68 

98 
68 

94 

65 

96 
64 

94 
64 

93 
64 

89 

65 

88 
64 

90 
65 

91 
74 

87 
72 

84 
68 

83 
68 

84 

62 

62 

63 

61 
63 

82 
60 

62 
61 

83 

62 

82 
59 

83 
56 

83 

55 

81 
66 

81  1 

67  1 

85 

63 

82 
63 

82, 

81 
57 

74 

47 

1 

85.9 
63.4 

MAX 
MIN 

95 
»7 

96 
65 

89 
68 

95 
72 

97 
71 

96 
71 

99 
70 

95 

70 

88 
66 

88 
64 

91 
66 

93 
68 

92 
68 

88 

70 

88 

71 

85 

71 

65 
69 

63 

64 

54 

58 

75 

72 

69  ; 

68 

70 

65  1 
70 

70 

67 

78  ] 
60 

68.2 

MAX 
MIN 

97 
63 

91 
73 

97 
67 

100 

72 

97 
71 

95 

72 

96 

70 

89 

65 

89 
59 

91 
59 

93 
67 

93 
71 

87 
71 

85 
71 

84 

70 

75 

70 

73 
67 

76 
63 

1 

81 
62 

82 
56 

87 
66 

90 
71 

86 
58 

90  1 
66 

86 

59 

87 

70 

85 

66  j 

! 

87 
67 

77 
63 

63 
60 

67.6 
67.1 
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DAILY  TEMPERATURES  GEORGIA 

Table  5  ■  Conlinued  SEPTEMBER  1951 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

1 

1  28 

29 

30 

31 

EASTMAN 

MAX 

97 

90 

98 

101 

99 

96 

96 

86 

88 

92 

94 

90 

90 

87 

84 

75 

81 

79 

84 

92 

89 

90 

86 

88 

83 

j  86 

77 

81 

1  87,6 

MIN 

67 

72 

69 

73 

71 

71 

71 

64 

63 

62 

69 

70 

71 

71 

7C 

68 

66 

63 

52 

62 

69 

73 

69 

67 

68 

69 

68 

68 

64 

61 

57.7 

EXPERIMENT 

MAX 

9« 

96 

92 

96 

98 

96 

93 

90 

88 

67 

88 

84 

88 

87 

74 

75 

78 

88 

81 

79 

87 

85 

87 

80 

83 

84 

74 

72 

85.5 

MIN 

74 

68 

68 

69 

69 

72 

68 

5B 

57 

68 

67 

68 

70 

69 

65 

64 

66 

50 

59 

58 

65 

68 

65 

66 

65 

57 

65 

54 

56 

59 

65.2 

FAIR  VIEW 

MAX 

97 

91 

97 

98 

96 

93 

94 

87 

88 

90 

85 

87 

86 

82 

79 

73 

74 

82 

78 

80 

85 

81 

87 

■  78 

80 

82 

83 

70 

78 

84  .4 

MIN 

73 

69 

67 

71 

69 

72 

70 

60 

59 

67 

67 

71 

71 

70 

67 

66 

65 

60 

59 

55 

64 

69 

67 

65 

67 

58 

67 

67 

58 

60 

66.0 

FITZGERALD 

MAX 

98 

92 

97 

101 

102 

95 

94 

93 

89 

93 

95 

93 

90 

87 

82 

75 

79 

82 

86 

93 

89 

92 

87 

91 

81 

'  85 

81 

79 

j  88.7 

MIN 

68 

72 

70 

73 

70 

71 

71 

65 

65 

68 

69 

71 

69 

72 

70 

70 

67 

62 

64 

63 

70 

74 

69 

68 

67 

71 

68 

69 

64 

62 

j  58.4 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

91 

79 

89 

95 

92 

90 

93 

92 

83 

83 

90 

86 

B6 

85 

84 

83 

72 

76 

84 

85 

87 

89 

88 

87 

86 

88 

1  88 

77 

78 

[  R5.6 

MIN 

70 

69 

69 

77 

70 

71 

68 

66 

63 

63 

65 

67 

71 

68 

71 

72 

69 

65 

65 

51 

69 

72 

72 

68 

70 

68 

70 

1 

66 

63 

68.? 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

90 

89 

95 

95 

95 

96 

97 

96 

87 

92 

90 

89 

90 

87 

77 

78 

87 

89 

92 

94 

92 

91 

92 

87 

89 

78 

89.? 

MIN 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

67 

63 

63 

63 

63 

60 

69 

59 

65 

65 

66 

71 

72 

71 

72 

69 

68 

69 

69 

69 

67.9 

FORT  GAINES 

MAX 

98 

97 

95 

100 

102 

102 

97 

97 

90 

90 

92 

90 

90 

92 

82 

84 

71 

75 

85 

77 

82 

90 

89 

92 

88 

87 

79 

90 

85 

!  88.9 

MIN 

73 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

61 

60 

61 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

69 

62 

62 

61 

65 

69 

68 

68 

66 

56 

67 

67 

58 

58 

!  66.8 

FO«T  VALLEY 

MAX 

97 

89 

98 

100 

98 

93 

96 

88 

88 

90 

87 

90 

90 

80 

84 

7? 

70 

75 

82 

80 

83 

89 

84 

88 

82 

83 

83 

1  86 

76 

80 

85.0 

MIN 

73 

73 

70 

72 

72 

72 

70 

63 

64 

68 

70 

74 

72 

71 

70 

68 

64 

62 

6 1 

62 

67 

69 

68 

67 

68 

69 

68 

55 

61 

51 

67.8 

GAINESVILLE 

MAX 

98 

94 

96 

97 

92 

93 

88 

86 

90 

88 

88 

88 

82 

74 

78 

79 

83 

83 

79 

78 

84 

85 

86 

81 

82 

82 

70 

77 

84.6 

MIN 

69 

67 

65 

66 

71 

68 

65 

52 

54 

57 

66 

66 

68 

67 

66 

63 

61 

59 

58 

56 

57 

63 

64 

60 

62 

64 

65 

62 

53 

57 

6?. 4 

GLENNVILLE 

MAX 

91 

80 

88 

95 

92 

90 

93 

88 

84 

87 

90 

88 

88 

87 

83 

72 

77 

85 

86 

89 

88 

90 

87 

87 

86 

87 

77 

81 

85.8 

MIN 

66 

69 

72 

73 

72 

75 

71 

67 

62 

61 

66 

68 

70 

71 

72 

71 

67 

63 

65 

62 

70 

73 

71 

67 

70 

71 

68 

70 

54 

63 

68.3 

GREENSBORO 

MAX 

96 

93 

98 

99 

94 

93 

97 

98 

97 

93 

89 

90 

90 

86 

78 

76 

84 

84 

84 

89 

85 

89 

82 

81 

82 

89 

75 

79 

87.5 

MIN 

66 

69 

67 

68 

70 

74 

67 

61 

57 

60 

66 

71 

70 

70 

67 

66 

64 

60 

59 

5  7 

64 

58 

68 

63 

67 

65 

67 

55 

56 

60 

65.1 

GRIFFIN 

MAX 

97 

92 

98 

98 

95 

93 

92 

86 

88 

89 

83 

88 

85 

81 

75 

82 

79 

78 

86 

84 

86 

80 

82 

82 

83 

73 

77 

84.6 

MIN 

7A 

69 

70 

71 

70 

72 

70 

61 

61 

68 

67 

71 

70 

69 

66 

65 

66 

61 

61 

60 

66 

68 

66 

68 

66 

69 

65 

66 

57 

59 

66.4 

MARTWELL   9  W 

MAX 

96 

92 

99 

98 

94 

93 

93 

92 

87 

90 

92 

94 

87 

85 

84 

78 

85 

85 

87 

84 

8S 

88 

87 

87 

81 

86 

85 

84 

88.0 

MIN 

65 

69 

65 

69 

70 

74 

65 

51 

53 

53 

68 

67 

70 

69 

68 

67 

61 

59 

57 

54 

56 

67 

64 

53 

64 

66 

65 

65 

55 

56 

63.2 

HAWKINSVILLE 

MAX 

103 

100 

96 

97 

87 

89 

90 

92 

87 

88 

87 

73 

74 

82 

79 

84 

90 

88 

92 

87 

86 

85 

88 

76 

81 

87.1 

MIN 

71 

71 

70 

70 

65 

64 

64 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

64 

62 

57 

61 

67 

57 

67 

65 

67 

68 

67 

62 

62 

61 

65.6 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

97 

95 

98 

101 

99 

95 

97 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

92 

85 

77 

83 

80 

88 

94 

91 

94 

89 

91 

80 

86 

84 

82 

90.0 

MIN 

68 

69 

68 

71 

71 

71 

70 

64 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

67 

64 

64 

64 

69 

71 

59 

69 

66 

59 

67 

68 

62 

63 

68.4 

JASPER 

MAX 

99 

90 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

85 

83 

84 

89 

84 

72 

80 

84 

80 

82 

81 

79 

75 

82 

85 

83 

84 

80 

79 

74 

78 

83.5 

MIN 

68 

66 

65 

64 

72 

70 

65 

52 

60 

65 

67 

67 

69 

66 

62 

59 

60 

57 

55 

56 

59 

63 

64 

60 

60 

62 

60 

59 

46 

57 

61 .9 

LAFAYETTE 

MAX 

99 

94 

9« 

95 

95 

94 

88 

83 

89 

90 

89 

90 

83 

77 

83 

82 

87 

85 

86 

75 

85 

89 

86 

82 

79 

79 

77 

81 

86.0 

MIN 

66 

75 

58 

59 

58 

65 

53 

43 

50 

57 

65 

59 

61 

64 

50 

45 

53 

52 

50 

47 

56 

62 

62 

55 

57 

58 

59 

52 

43 

52 

56.2 

LA  GRANGE 

MAX 

93 

90 

93 

95 

96 

92 

90 

89 

88 

90 

87 

91 

89 

81 

82 

80 

85 

77 

80 

85 

82 

90 

82 

84 

85 

82 

76 

81 

85.7 

MIN 

73 

68 

67 

68 

67 

70 

67 

53 

58 

66 

68 

68 

70 

65 

63 

65 

62 

59 

58 

58 

64 

68 

66 

64 

66 

66 

55 

64 

51 

59 

64.2 

LOUISVILLE 

MAX 

98 

95 

97 

105 

96 

98 

99 

89 

89 

93 

96 

93 

90 

83 

75 

76 

82 

84 

86 

92 

88 

90 

87 

85 

86 

88 

80 

80 

88.6 

MIN 

66 

70 

70 

74 

70 

75 

70 

63 

55 

59 

66 

69 

71 

70 

71 

70 

65 

53 

61 

57 

65 

69 

68 

66 

69 

67 

66 

67 

60 

59 

66.4 

LUMBER  CITY 

MAX 

96 

96 

95 

100 

100 

97 

97 

88 

90 

94 

90 

89 

82 

72 

74 

78 

84 

86 

92 

89 

92 

89 

91 

84 

78 

75 

88.2 

MIN 

62 

68 

68 

69 

69 

69 

66 

63 

58 

63 

70 

68 

70 

66 

51 

52 

59 

53 

69 

69 

54 

65 

68 

67 

66 

63 

62 

65.5 

MACOH  KB  AIRPORT 

MAX 

98 

92 

99 

101 

97 

96 

97 

88 

89 

91 

89 

93 

89 

82 

85 

73 

76 

84 

32 

86 

92 

86 

90 

86 

85 

87 

89 

76 

82 

97.7 

MIN 

69 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

65 

63 

67 

68 

73 

71 

72 

70 

68 

64 

62 

61 

58 

68 

69 

68 

65 

67 

69 

68 

67 

63 

53 

67.4 

MACON 

MAX 

73 

78 

85 

83 

88 

88 

85 

91 

87 

MIN 

62 

62 

59 

67 

72 

70 

68 

67 

68 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

97 

97 

97 

98 

100 

95 

94 

96 

88 

90 

90 

87 

90 

86 

84 

80 

74 

75 

84 

83 

84 

90 

82 

89 

82 

82 

83 

84 

73 

87.0 

MIN 

63 

64 

67 

68 

69 

70 

67 

63 

58 

58 

62 

68 

70 

70 

70 

68 

64 

62 

58 

52 

52 

55 

58 

64 

'64 

65 

66 

64 

60 

59 

63.51 

MILLEN 

MAX 

91 

92 

92 

93 

93 

96 

99 

86 

87 

91 

93 

91 

88 

89 

81 

75 

78 

82 

87 

90 

88 

90 

95 

84 

86 

87 

80 

81 

97.1 

MIN 

67 

70 

73 

71 

72 

76 

69 

66 

57 

59 

67 

72 

71 

71 

71 

71 

67 

63 

62 

56 

68 

72 

72 

^6 

70 

68 

68 

58 

68 

59 

67.7 

MONTEZUMA    1  NE 

MAX 

97 

98 

95 

97 

101 

96 

90 

86 

85 

86 

84 

88 

89 

86 

85 

85 

83 

83 

81 

82 

84 

81 

82 

84 

83 

83 

83 

84 

85 

87.0 

MIN 

7A 

73 

76 

75 

73 

70 

68 

64 

66 

67 

65 

68 

71 

70 

68 

65 

64 

62 

51 

62 

63 

54 

54 

61 

63 

62 

6.3 

64 

65 

64 

66.5 

MONTICELLO 

MAX 

97 

93 

97 

97 

96 

92 

84 

91 

90 

78' 

76 

77 

86 

83 

82 

88 

83 

89 

82 

81 

83 

86 

78 

81 

85.3 

MIN 

68 

70 

66 

67 

68 

70 

65 

70 

70 

68 

66 

65 

54 

59 

58 

54 

62 

66 

66 

64 

65 

67 

67 

65 

57 

57 

64.8 

MOULTRIE 

MAX 

99 

94 

99 

99 

98 

97 

98 

97 

90 

92 

94 

94 

93 

90 

84 

79 

78 

82 

86 

91 

92 

93 

92 

90 

83 

87 

84 

83 

90.0 

MIN 

69 

71 

69 

72 

69 

69 

69 

67 

68 

67 

67 

70 

69 

70 

68 

69 

66 

64 

61 

64 

69 

68 

69 

70 

65 

72 

66 

68 

54 

62 

67.7 

NEHNAN 

MAX 

96 

93 

95 

96 

95 

93 

89 

88 

88 

89 

87 

89 

85 

78 

81 

80 

79 

84 

81 

82 

85 

85 

88 

88 

84 

82 

81 

78 

81 

85.9 

MIN 

70 

68 

68 

68 

68 

70 

60 

66 

59 

65 

67 

69 

70 

68 

63 

64 

62 

60 

58 

59 

63 

68 

65 

64 

64 

66 

65 

64 

51 

56 

63.9 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

97 

91 

9« 

97 

98 

94 

93 

88 

88 

89 

82 

88 

87 

81 

80 

77 

82 

77 

80 

86 

82 

87 

79 

84 

83 

83 

75 

79 

85.2 

MIN 

73 

67 

66 

68 

67 

68 

67 

62 

59 

65 

65 

66 

69 

62 

62 

62 

63 

58 

55 

55 

62 

66 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

55 

58 

63.3 

QUITMAN 

MAX 

100 

95 

100 

103 

97 

96 

95 

90 

87 

91 

93 

93 

92 

88 

87 

82 

72 

78 

84 

88 

93 

89 

94 

93 

92 

91 

88 

82 

79 

89.6 

KIN 

67 

73 

70 

71 

72 

70 

70 

67 

68 

67 

66 

70 

68 

70 

72 

71 

68 

65 

66 

66 

72 

73 

71 

71 

68 

71 

67 

70 

70 

65 

69.2 

ROME 

MAX 

97 

91 

92 

92 

94 

92 

88 

85 

91 

90 

87 

92 

87 

75 

82 

83 

85 

85 

80 

73 

83 

88 

83 

84 

82 

76 

76 

79 

85.1 

MIN 

75 

68 

67 

67 

68 

71 

67 

54 

57 

67 

70 

67 

68 

67 

60 

57 

61 

58 

58 

57 

60 

58 

57 

64 

67 

54 

67 

6? 

47 

60 

63.7 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

100 

92 

95 

95 

94 

93 

86 

86 

88 

91 

88 

91 

86 

77 

83 

83 

85 

85 

80 

82 

85 

88 

85 

85 

85 

76 

77 

79 

86.1 

MIN 

69 

68 

66 

68 

67 

70 

64 

53 

55 

65 

69 

66 

67 

66 

59 

56 

61 

55 

55 

55 

59 

66 

65 

62 

62 

64 

66 

54 

46 

58 

61.9 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

82 

81 

89 

96 

89 

92 

95 

83 

84 

85 

90 

88 

88 

86 

72 

77 

85 

86 

88 

90 

90 

89 

87 

90 

90 

72 

79 

85.5 

MIN 

68 

67 

68 

69 

71 

70 

68 

63 

59 

58 

64 

65 

69 

66 

70 

71 

67 

54 

64 

59 

65 

70 

71 

65 

68 

66 

59 

67 

64 

62 

66.2 

SAVANNAH  KB  AP 

MAX 

8<> 

82 

88 

96 

87 

91 

94 

83 

82 

84 

89 

87 

86 

86 

73 

77 

64 

85 

88 

89 

89 

89 

85 

89 

88 

73 

81  1 

a5>a 

MIN 

73 

71 

70 

72 

74 

71 

70 

67 

63 

63 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

65 

55 

65 

63 

70 

73 

73 

69 

72 

70 

70 

71 

54 

64 

69i0 

SAVANNAH  BEACH   2  N 

MAX 

8A 

83 

84 

89 

89 

87 

90 

78 

81 

87 

86 

86 

88 

81 

84 

74 

85 

83 

83 

85 

81 

80 

76 

83.5 

MIN 

7* 

72 

71 

74 

71 

76 

72 

76 

75 

80 

76 

75 

79 

72 

73 

72 

64 

82 

70 

78 

74 

74 

70 

68 

73.' 

SWAINSBOftO 

MAX 

9* 

90 

94 

102 

95 

96 

98 

90 

91 

92 

88 

85 

82 

75 

75 

78 

80 

86 

90 

86 

86 

82 

76 

80 

86.5 

MIN 

72 

74 

69 

68 

67 

65 

64 

63 

69 

70 

76 

67 

65 

64 

62 

59 

58 

54 

64 

62 

66 

64 

62 

56 

56 

64.6 

TALBOTTON 

MAX 

101 

91 

98 

100  100 

96 

95 

90 

89 

90 

85 

90  1 

88 

84 

81 

76 

72 

76 

84 

82 

80 

88 

82 

88 

85 

84 

83 

81 

80 

82 

B6•^ 

MIN 

74 

68 

66 

68 

68 

70 

70 

60 

60 

68 

66 

70 

71 

69 

65 

59 

57 

50 

54 

65 

55 

64 

65 

67 

66 

66 

56 

54 

64.7 

TALLAPOOSA   2  NNK 

MAX 

95 

92 

94 

92 

92 

92 

86 

8« 

86 

88 

87 

90 

86 

76 

80 

80 

77 

81 

85 

81 

79 

74 

79 

88 

85 

82 

83  i 

75 

79 

80 

64.3 

MIN 

69 

64 

62 

59 

60 

66 

59 

45 

50 

62 

66 

59 

62 

66 

59 

54 

56 

49 

48 

46 

55 

65 

64 

57 

60 

60 

63 

56 

49 

54 

56.1 

THOMASVILLE 

MAX 

99 

93 

99 

99 

98 

96 

97 

95 

90 

92 

94 

94 

95 

87 

87 

83 

74 

72 

80 

81 

87 

92 

92 

95 

93 

90 

88 

89 

85 

80 

89.9 

MIN 

65 

65 

68 

69 

70 

68 

69 

62 

67 

67 

65 

70 

67 

67 

70 

71 

64 

52 

63 

64 

70 

70 

69 

67 

65 

65 

65 

65 

63 

62       .  j 

66.5 

Sm  r«f«r«ace  aotmm  follovtnf  9t»tloa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  19il 


1 

Day  Of  Month 

• 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 



TIFTON   2  N 

MAX 

94 

97 

90 

97 

99 

96 

95 

96 

90 

87 

90 

93 

93 

90 

87 

84 

85 

72 

75 

80 

82 

67 

90 

90 

94 

88 

90 

63 

65 

62 

86 . 8 

HIN 

67 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

67 

67 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

63 

64 

64 

66 

72 

70 

70 

66 

69 

66 

68 

64 

68 

68.2 

TOCCOA 

MAX 

94 

92 

98 

93 

88 

90 

92 

82 

85 

87 

89 

91 

81 

74 

79 

84 

75 

78 

82 

82 

85 

75 

88 

83 

85 

85 

85 

87 

72 

78 

84  •6 

M  IN 

69 

71 

68 

69 

72 

72 

68 

54 

5« 

59 

68 

69 

69 

69 

68 

65 

62 

61 

59 

58 

59 

64 

63 

64 

64 

65 

63 

64 

52 

58 

64.1 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

97 

99 

98 

9i 

94 

90 

88 

92 

94 

93 

93 

91 

88 

82 

75 

71 

78 

85 

86 

94 

91 

96 

90 

95 

91 

87 

81 

79 

89*5 

MIN 

66 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

68 

70 

66 

67 

69 

67 

69 

71 

70 

66 

64 

66 

66 

71 

73 

72 

71 

68 

71 

67 

70 

68 

65 

68.9 

WARRENTON 

MAX 

97 

92 

97 

100 

91 

94 

95 

87 

87 

90 

88 

88 

88 

83 

75 

72 

73 

74 

80 

81 

83 

87 

84 

87 

84 

83 

83 

85 

76 

77 

85.4 

MIN 

66 

69 

69 

68 

70 

75 

69 

61 

56 

59 

67 

78 

70 

71 

70 

68 

60 

61 

60 

55 

63 

68 

68 

65 

67 

67 

67 

66 

57 

59 

65.6 

WASHINGTON 

94 

98 

99 

99 

94 

97 

87 

88 

91 

90 

91 

87 

79 

74 

77 

76 

73 

83 

82 

89 

85 

88 

84 

84 

83 

87 

79 

78 

86.6 

MIN 

l\ 

68 

74 

66 

51 

52 

56 

67 

71 

69 

70 

66 

63 

63 

60 

56 

65 

69 

65 

66 

66 

66 

67 

55 

55 

59 

63.8 

WATCROSS 

MAX 

98 

85 

96 

98 

97 

95 

97 

87 

88 

90 

93 

91 

87 

80 

91 

90 

84 

73 

79 

89 

89 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

91 

80 

81 

90.0 

MIN 

66 

69 

68 

71 

71 

72 

71 

69 

65 

61 

66 

67 

67 

71 

71 

71 

70 

64 

66 

64 

71 

74 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

64 

WAYNESBORO 

MAX 

100 

97 

98 

104 

98 

97 

99 

98 

95 

94 

95 

90 

89 

88 

87 

85 

84 

75 

87 

89 

87 

88 

90 

84 

95 

84 

87 

91.3 

MIN 

68 

69 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

57 

71 

70 

69 

70 

63 

61 

61 

63 

61 

60 

58 

62 

66 

67 

68 

56 

65.6 

WEST  POINT 

MAX 

94 

93 

97 

98 

96 

96 

94 

89 

88 

89 

85 

87 

88 

81 

77 

81 

77 

81 

83 

81 

80 

87 

89 

89 

85 

84 

86 

85 

77 

79 

86.5 

HIN 

73 

68 

68 

68 

67 

72 

67 

54 

60 

68 

69 

68 

69 

69 

66 

65 

64 

60 

57 

57 

64 

69 

67 

63 

66 

67 

67 

65 

53 

61 

65.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

EVAP 

.23 

.23 

.13 

.22 

.42 

.21 

.51 

.23 

.23 

.21 

.  13 

.09 

.02 

.03 

.06 

.09 

.  13 

.09 

.  17 

.19 

.17 

.  t8 

.23 

.  13 

.  14 

.20 

B5.00 

WIND 

23 

22 

28 

5 

28 

28 

14 

15 

69 

11 

13 

16 

13 

5 

10 

20 

14 

13 

11 

13 

17 

15 

33 

6 

7 

12 

11 

9 

47 

528 

EVAP 

.  33 

.22 

.29 

.  31 

.24 

.  25 

.  16 

.  37 

.  16 

.  33 

.33 

.  16 

.24 

.18 

.00 

.00 

.02 

.05 

.  10 

.17 

.23 

.09 

.  13 

.  13 

.21 

.11 

.17 

.11 

.28 

B5.56 

KIND 

44 

40 

61 

28 

58 

72 

28 

71 

72 

38 

40 

40 

66 

48 

45 

62 

49 

30 

33 

33 

50 

39 

55 

19 

42 

27 

56 

69 

69 

60 

1444 

EVAP 

.23 

.21 

.26 

.  19 

.  15 

.26 

.21 

.29 

.20 

.29 

.17 

.10 

.27 

.14 

.02 

.05 

.14 

.05 

.07 

.11 

.09 

.  13 

.18 

.05 

.29 

.09 

.04 

.17 

.19 

B4.80 

WIND 

2 

23 

17 

30 

10 

24 

3S 

27 

21 

43 

34 

22 

49 

30 

32 

23 

12 

7 

11 

10 

1» 

20 

28 

19 

30 

11 

19 

14 

31 

20 

673 

EVAP 

.20 

.27 

.23 

.22 

.23 

.22 

.20 

.2i 

.30 

.17 

.22 

.18 

.24 

.23 

.42 

.07 

.13 

.05 

.08 

.11 

.05 

.10 

.25 

.13 

.22 

.16 

.21 

.03 

.15 

.21 

5.57 

WIND 

IS 

IS 

14 

10 

9 

11 

12 

17 

26 

8 

12 

9 

14 

13 

8 

7 

13 

21 

7 

10 

3 

20 

11 

3 

10 

9 

7 

4 

13 

38 

369 

EVAP 

.22 

.32 

.36 

.21 

.20 

.23 

.22 

.29 

.23 

.  19 

.22 

.13 

.18 

.19 

.  11 

.19 

.21 

.  11 

.  12 

.  17 

.19 

.10 

.08 

.12 

.28 

.16 

.12 

.06 

.21 

.18 

5.60 

WIND 

7 

S 

4 

1 

9 

19 

16 

41 

24 

23 

25 

8 

25 

10 

26 

30 

33 

12 

7 

8 

23 

19 

11 

10 

16 

5 

17 

9 

33 

26 

502 

EVAP 

.22 

.22 

.14 

.20 

.18 

.19 

.16 

.28 

.19 

.11 

.17 

.19 

.27 

.03 

.  10 

.06 

.08 

.08 

.05 

.07 

.07 

.08 

.  19 

.18 

.26 

.19 

.13 

.05 

.18 

.20 

4.47 

WIND 

17 

20 

16 

10 

12 

11 

8 

11 

4S 

12 

4 

12 

10 

4 

12 

3 

30 

28 

34 

11 

8 

10 

24 

22 

12 

24 

19 

9 

28 

76 

542 

lAILEY 
ITBENS  WB  AIRPORT 

PERIMENT 
IIOCGAROS  KILL 

WB  AIRPORT 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

•g 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

31  69 

83  19 

180 

8A 

AMOS  L.  ELLERBEE 

3  4 

ADAIRSVILLE 

BARTOW 

BA 

HARVEY  C.  MOTT 

3  * 

AOCL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

83  25 

240 

6A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

250 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  3      5  6 

ALAPAKA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  23 

63  13 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

84  09 

?10 

6P 

7A 

JOSEPH  J.  STEPHENS 

2  3  5 

ALBANY  we  AIRPORT 

DOUGHERTY 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

ALLATOONA  DAM 

OIBO 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

735 

6P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

AMERKUS 

0253 

SUMTER 

6 

32  04 

84  13 

362 

5P 

7A 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5 

AMERICUS  5CS  R-7 

SUMTER 

6 

32  06 

84  15 

MID 

SOIL  CONS.  SERVICE 

3  4 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

775 

6P 

BA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGfil 

0432 

CLARKE 

10 

33  56 

83  23 

725 

6P 

6P 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  5 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  67 

63  19 

803 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3      5  6 

ATLANTA  KIRKWOOD 

0446 

OE  KALB 

9 

33  45 

84  19 

1000 

7A 

0.  M.  HADLEY 

3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

84  25 

975 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

ATLANTA  WB  CITY 

FULTON 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

182 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  26 

61  56 

130 

6P 

6P 

FRANK  K,  MYERS 

2  3  5 

BAIN8RIDGE 

05B1 

DECATUR 

6 

30  54 

64  35 

115 

5P 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  4  5 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

E.  «.  GROGAN 

3 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

6A 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

BELLVILLE 

07B7 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

3  4 

BLACKBEARO  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

6P 

U.S. FISH  6  WLOF  SER 

2  3  5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

BLAHELY 

EARLY 

6 

31  22 

64  57 

300 

7P 

6A 

DR.  J.  G.  STANOIFER 

2  3  5 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

84  17 

1660 

6A 

TVA-llO 

3 

6RASST0WN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4760 

MID 

TVA-147 

3  4 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  40 

150 

6P 

6P 

W.  C.  CHOMLEY 

2  3  5 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

BUENA  VISTA 

MARION 

32  19 

64  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

3  4 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

63  32 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

3  4 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

64  14 

655 

MRS. FOUNTAIN  SMITH 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

61  57 

BA 

EDWIN  S.EPSTEIN, JR. 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

8 

30  53 

64  12 

265 

7P 

7P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5 

CAMILLA 

MITCHELL 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

CAMP  STCWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

96 

7P 

7P 

J.  F.  BLESSINGTON 

2  3  6 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

7A 

C.  6.  TEASLEY 

3  4 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  69 

500 

BA 

SA 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

CARNESVlLLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

MID 

JESSE  N.  BELLAMY 

3  4 

CARROLLTON 

CARROLL 

1000 

6P 

8A 

CARROLL  8HCSTING  CO 

2  3  4  5 

CARTERS 

1667 

MURRAY 

12 

34  36 

64  42 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  10 

64  46 

772 

5P 

5P 

THOMAS  A.  EVANS 

2  3  5 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

G.  P.  TATUM 

3 

CAV£  SPGS  4  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

65  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

CEOARTOWN 

POLK 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

CHATSWORTM 

1656 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

BA 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

3  4 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

34  55 

65  16 

769 

5P 

U.S. DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

7 

34  4B 

83  64 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

1962 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2000 

6P 

MRsicRACE  H. BREWER 

2  3  5 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

MID 

JOHN  E.  QUlLLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

262 

6P 

A.    LESTER  HEARN 

2  3  5 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

84  56 

394 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

CONCORD 

2198 

PIKE 

6 

33  06 

64  26 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

THOMAS 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

3  4 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  36 

64  05 

MID 

HARRY  M."  BUTLER 

3  4 

COHDELE 

2266 

CRISP 

31  58 

83  47 

336 

8A 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5 

CORNELIA 

22S3 

HABERSHAM 

14 

34  20 

83  32 

1520 

6P 

6P 

THEO.  B.  LITTLE 

2  3  5 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

747 

6P 

8A 

JAMES  S  GARDNER  JR 

2  3  5 

CUMMING  1  N 

FORSYTH* 

1000 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

CUHRYVILLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

85  06 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

6 

31  46 

84  48 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

6A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

33  55 

84  50 

1015 

MISS  EVELYN  J.TINNE 

3  4 

OALTON 

WHITFIELD 

12 

8A 

8A 

JOHN  H.  MC  LELLAN 

2  3  5 

OANBURG  i  NNW 

2505 

WILKES 

14 

33  55 

82  41 

565 

MID 

LANNIE  L  BLACKMiVN 

3  4 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  47 

84  27 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

OAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

34  25 

64  06 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  4 

DIAL  POST  OFFICE 

2627 

FANNIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN 

WAYNE 

6A 

MRS. ETHEL  H.THOMPSON 

3 

DOLES 

2726 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

MID 

JOHN  R.  RUS5 

3  4 

D0NAL50NVILLE  2  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

64  55 

139 

BA 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

275 

8A 

6A 

FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

DOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

33  45 

84  45 

1219 

LEONA  e.  THOMPSON 

3 

DOVER 

279? 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

92 

BA 

B.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

LAURENS 

6A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  6 

DUBLIN  NO  2 

2844 

LAURENS 

IC 

32  32 

62  54 

MID 

J.  L.  PRYOR 

3  4 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

63  11 

361 

7P 

BA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

ED  I  SON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

64  44 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

3  4 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  28 

A.  D.  DOVER 

3 

EUBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  51 

64  59 

6A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

L.  C,  OLSON 

2  3      5  6 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

3303 

6 

33  03 

84  07 

725 

6P 

6P 

^34^ 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

MID 

ST. REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

3  4 

FITZGERALD 

33B6 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

MID 

TVA-109 

3  4 

FLEMING  Exp.  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  4  5 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

16 

34  56 

85  21 

710 

7A 

R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON 

3460 

CHARLTON 

15 

30  5\ 

62  01 

73 

CIe  LLOYD 

3  4 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  6 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  37 

85  03 

340 

BA 

6A 

MRS,  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

Station 


FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAMILTON  4  w 
HARALSON 
HARTWELL  3  W 

HAWKINSVILLE 
HA2LEHURST 
HAMPTOWN  GAP 
HOGGAROS  MILL 
JACKSON  DAM 

JASPER 
JASPER  7  W 
JESUP 
JOHNTOWN 
JONESeCRO 

KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LIME  BRANCH 
LINCOLNTON 

LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  3  S 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  2  W 
NEEL  GAP 

NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  PTNEY  P 
NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  DAM 

PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESACA 

RISING  FAWN 

ROME 

ROME  6  SW 
ROME  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  USOA  PL. GARDE 
SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
SUCHES 
SUMMERVILLE 

SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TALBOT TON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  SCS  3 
WAYCROSS 

WAYNESBORO 
WEST  POINT 
WINDER  3  NW 
WOODBURY 
WOODSTOCK 

YOUNG  HARRIS 


Cotmty 


PEACH 

HEARD 

HALL 

TATTNALL 

HARRIS 

GREENE 

SPALDING 

HARRIS 

COWETA 

HART 


ICKENS 
ICKENS 
WAYNE 
DAWSON 
CLAYTON 

BARTOW 

WALKER 

TROUP 

POLK 

LINCOLN 

TOWNS 
JEFFERSON 
TELFAIR 
STEWART 


JACKSON 
BURKE 
BALDWIN 
JENKINS 

MACON 
JASPER 
COLQUITT 
WHEELER 


ATKINSON 
HARRIS 
BROOKS 
GORDON 


FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

HANCOCK 

GILMER 

UNION 

CHATTOOGA 

EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 
HARALSON 

BARTOW 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

TOWNS 

STEPHENS 
TOWNS 
WHITFIELD 
LOWNDES 
LOWNDES  ■ 

CHEROICEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

WARE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 

TOWNS 


33  17 

34  IB 

31  66 

32  36 

33  34 
33  15 

32  46 

33  14 

34  22 

32  17 
31  52 
34  53 
31  12 

33  19 

26 

34  29 
31  37 
34  31 

33  31 

34  14 
34  42 
33  02 
33  56 


34  56 
33  00 
1  56 


32  50 
34  15 
32  50 


34  21 
32  00 
32  08 

32  00 

33  18 

34  47 
34  41 
34  29 

32  36 
34  58 
32  45 

32  40 

33  46 

34  05 
32  58 

30  50 

31  27 
34  67 

34  36 
34  48 
34  52 
30  SO 
30  47 


33  05 
32  52 

34  01 
32  59 


63  53 
85  06 
83  50 

81  56 
85  05 

83  11 

84  16 

64  56 
64  35 

82  58 

83  28 

82  36 
64  06 
B4  27 

63  51 

84  26 
84  30 

81  53 

64  17 
64  21 

84  57 

85  17 

85  02 

86  16 
62  29 

83  39 
62  24 
62  41 

84  46 
83  39 

83  38 
83  34 

82  14 

83  13 


83  48 

82  38 

83  55 


82  51 
84  51 

83  34 


85  10 
85  16 
65  10 
81  12 

81  12 

80  52 

82  59 

84  18 
64  01 

85  21 

82  20 
84  15 

81  38 
64  32 

86  18 

64  59 
84  14 
63  59 

83  32 
83  38 

83  20 
83  42 

65  02 
83  18 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


OLIVER  I.  SNAPP 
0.  W.  BURNS 
SAM  5.  HAHBEN 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 
MRS.  EMMA  MATHEWS 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 
MAX  G.  PFAENDER 

R.  A.  MC  LENDON 
WILLIE  J.  ELLIS 
TVA-131 

EMORY  UNIV.  FLD.STA 
GEORGIA  POWER  CO 

BA  JOHN  H.  0IL8ECK 
RY  THOMASON 
C.  MAYERS 
S  M,   L.  FAUSETT 
8A  E.  J.  SWINT,  JR. 


WALTER  N.  COX 
JOHN  R.  BEAVERS 
PAUL  a.  SMITH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  W.  8LACKWELL 

-153 

BIT  BAKER 
ALEX  JERNIGAN 
ROY  E.  HOUSE 

WEATHER  BUREAU 

MACON  TEL.  PUB.  C( 
EARL  L.  SAILERS 
C.  M,  HAND 
LOUIS  HORNE 
MARK  G.   MC  COMB 

f.  COLLINS 
:.  BENTON 
CITY  OF  MOULTRIE 
L.  G.  REYNOLDS 
TVA-135 

B.  M.  EDGE 

EMORY  UNIV  FLD.  S 

TVA-112 

MRS.  M.  H.  DEMPSE- 
TVA-573 

JOHN  E.  KIRKLAND 
G.  C.aOODMAN 
MRS.ROSSIE  0.  JONES 
JOHN  B.  DAVIS 
TVA-669 


ISS  MARY  TOWERS 
.M.MONTGOMERY,  Jf 
.S.  WEATHER  BUREAU 
.  A.  8ISSETT 
.S.  WEATHER  BUREAU 

SS.H.C.KLINGEN SMITH 
ILLIAM  M.  WARREN 

TVA-111 

TVA-116 

JAMES  R.  BURGESS 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 
TVA-129 
CITY  POWER  0  WTR  CO 
L.  R.  MINER,  SR. 
MRS.  MAUD  M.  KAGOOD 

W.  K.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 

SARAH  P.PORTER 
FRED  BELL 
TVA-574 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

TVA-154 

TVA-392 

EUGENE  STROM 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MRS.  MARY  P.  CLINE 
L.   MONROE  CASON 
MRS.  HAZEL  S.TUCKER 
SOIL  CONS  SERVICE 
F.  W.  MYRICK 

JOEL  CHAPPELL 
J.    SMITH  LANIER 
WILLIAM  E.  PARKER 
MISS  ANNIE  REID 
W.  G.  BOOTH 

TVA-146 


l-OCHLOCKONNE(     9-OCMULGEE,     10-OCONEEr     11-OGEECHEEp     12-OOSTANAULA,     13-SATILLA,     14-SAVANNAH,     15-ST  MARYi 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are 
assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles 
and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this 
bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in 
°F. ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are 
based  on  a  daily  average  of  65*^  F.     Evaporation  is  measured  in  the  Standard  Weather  Bureau 
type  pan  of  -i  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5, 
is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured 
amounts . 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  ratio  of  1  inch 
water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree 
day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the 
value  for  a  full  month. 

R    Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3 
are  from  non-recording  gages. 

T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

■subscription  Price:     15  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $1.50  per  year.  (Yearly 
subscription  includes   the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Vashington  25,   D.  C. 

WRPC,   Chattanooga,   Tenn.   11/9/51    900 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


*        CLBMSOli  COLLEGE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


OCTOBER  1951 
Volume  LV  No.  10 


Beginning  with  the  October   1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment   of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


GEORGIA  -  OCTOBER  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  comparatively  warm  and  dry,  with  practically  no  occurrences  of  damaging  weather. 
Very  dry  weather  during  the  first  three  weeks  enabled  a  maximum  of  activity  in  harvesting 
crops,  but  fall  crops  were  retarded  in  growth  with  moderate  to  substantial  reduction  in  quality. 
Rivers  remained  at  low  levels  throughout  the  month. 

The  first  seven  days  were  well  above  normal  in  temperature,  with  the  greatest  warmth  of  the 
month  occurring  very  generally  between  the  5th  and  7th,  when  departures  from  normal  ranged 
from  +10°  to  +15°  ,  with  highest  readings  ranging  from  90°  in  the  far  north  to  95°  or  higher 
in  east-central  and  far  southern  sections.  No  rains  occurred  during  the  first  week,  except 
in  southeastern  counties  in  light  to  very  moderate  falls  of  less  than  0.25  inch  on  the  2nd. 
The  second  week  was  rather  cool  ,  the  only  period  during  the  month  with  temperatures  falling 
below  normal;  lowest  readings  of  the  month  occurred  during  this  period  on  the  11th  or  12th, 
with  readings  below  freezing  in  far  northern  areas  and  as  low  as  40°  southward  as  far  as 
Thomasville.  Some  light  rains  occurred  in  and  near  the  coastal  area  on  the  9th.  After  the 
14th,  temperatures  rose  above  normal  and  continued  so  until  the  close  of  the  month.  The  first 
part  of  this  warm  period  was  dry,  with  rains,  light  in  character,  occurring  only  on  the  14th 
or  15th  in  and  near  the  coastal  section.  The  first  general  rains  of  the  month  began  on  the 
20th  and  continued  through  the  24th  in  sufficient  amount  to  replenish  soil  moisture  over  much 
of  the  State.  Further  moderate  to  substantial  Statewide  rains  on  the  27-28th  and  30-31st 
practically  restored  soil  moisture  to  generally  good  condition. 

The  monthly  average  temperature  was  69.9°,  or  2.5°  above  normal,  and  individual  averages  ranged 
from  58.7°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  73.0°  at  Camilla  and  Quitman.  Except  for 
moderate  to  large  deficiencies  during  the  second  week,  8th  through  14th,  temperatures  remained 
above  normal  throughout  the  month.  Temper  at  vires  exceeded  85°  generally  every  day  of  the  period, 
3rd  through  7th,  with  hottest  weather  of  the  month  occurring  on  the  6th;  the  highest  recorded 
temperature  was  98°  at  Hawkinsville .  Coolest  conditions  occurred  about  the  12th,  when  read- 
ings as  low  as  40°  were  reported  southward  as  far  as  Thomasville,  but  with  no  lower  than  50° 
in  the  coastal  area;  freezing  or  lower  was  reported  at  three  stations  in  the  north,  namely, 
Blairsville  Experiment  Station,  27°  on  the  12th,  LaFayette,  29°  on  the  11th,  and  Tallapoosa 
2  NNW,   26°  on  the  12th. 

Precipitation  averaged  1.96  inches  for  the  State,  as  a  whole,  which  was  only  72%  of  normal. 
Totals  over  the  State  ranged  from  0.28  inch  at  Camilla  to  6.41  inches  at  Tray  Mountain,  with 
less  than  1.00  inch  in  the  southwest  and  some  central  areas  and  3.00  to  5.00  inches  or  more 
in  the  coastal  area  and  in  areas  of  narrow  width  from  Clayton  to  Norcross,  thence  northwest- 
ward beyond  LaFayette.  No  rains  of  much  importance  occurred  during  the  first  three  weeks, 
with  occurrences  on  8  of  the  last  11  days.  Maximum  24-hour  precipitation  was  less  than  1.00 
inch  over  most  of  the  State;  falls  of  1.00  to  2.00  inches  in  the  far  northeast  and  1.00  to 
3.00  inches  in  the  coastal  area  occurred  on  the  21-22nd,  and  1.00  to  1.30  inches  occurred  at 
numerous  places  from  Columbus  northward  to  Tunnel  Hill  on  the  28th  or  30th.  The  greatest 
24-hour  precipitation  of  the  month  was  3.35  inches  at  Folkston  9  PW  on  the  21st. 

Very  dry  weather  during  the  first  three  weeks  was  very  favorable  for  harvesting  of  crops,  but 
it  hindered  growth  and  reduced  quality  of  most  fall  crops.  Generous  rains  occurred  in  the 
latter  part  of  the  month  and  restored  much  of  the  lost  soil  moisture,  but  these  rains  did  not 
soak  deep  enough  into  the  soil  to  have  lasting  effects.  Picking  of  cotton  was  practically 
completed.  Harvesting  of  corn  was  started,  with  up  to  25%  gathered.  Grain  made  fair  to  good 
growth,  with  seeding  greatly  retarded  on  account  of  dry  soil  until  the  last  week.  Sweet  pota- 
toes matured  with  some  loss  in  quality  from  dry  weather;  digging  operations  were  begun  late  in 
the  month.  Much  planting  of  truck  crops  was  accomplished;  loss  in  condition  and  growth  from 
very  dry  conditions  of  the  first  three  weeks  was  largely  overcome  by  general  rains  during  the 
last  10  days.  Peanut  harvesting  continued  during  the  month;  both  condition  and  yields  are  be- 
low normal  standards.  Pecans  of  fair  to  good  quality,  with  indications  of  very  good  yields, 
matured  and  were  being  harvested  near  the  close  of  the  month.   -  RLC 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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71  '  7 

3  0 

96 

46 

11  + 

16 

4 

0 

!49 

-  1  . 78 

,23 

22 

^  0 

0 

3 

0 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

7o'  7 

J  ■  J 

95 

42 

11 

19 

4 

0 

.60 

-  1 , 77 

.  28 

21 

_  0 

0 

5 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

70.2 

3.3 

94 

6+ 

41 

12 

21 

4 

0 

1  .75 

-  1,30 

l!33 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

AMER I CUS 

95 

44 

9+ 

23 

it 

0 

1,68 

-  ,63 

,  97 

22 

,  0 

0 

5 

1 

0 

BA I NBR 1 DGE 

71  6 

3 '  4 

36 

1 9 

6 

0 

-  1.41 

,  80 

21 

.  0 

0 

1 

1 

0 

BLAC  KBEARD   I SLAND 

70.  7M 

93 

50 

12 

12 

z» 

0 

5.21 

2 , 93 

22 

,  0 

0 

4 

3 

3 

BLAKELY 

70.7 

2  .  7 

94 

g 

45 

9+ 

19 

0 

.45 

-  2.19 

,23 

25 

.  0 

0 

3 

0 

0 

BRUNSWICK 

72  .4 

1.9 

95 

6 

53 

11  + 

6 

4 

0 

4.87 

1  .14 

2,08 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

71  3 

94 

50 

12 

1 1 

4 

0 

5.48 

3 , 28 

21 

.  0 

0 

7 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

71.1 

1  9 

1 7 

4 

0 

-     .  75 

,  72 

21 

.  0 

0 

3 

1 

0 

CAMI LLA 

73.0 

3  '  6 

97 

41 

11 

1 3 

5 

0 

!28 

-  1 .43 

,  28 

21 

,  0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  STEWART 

70,6 

95 

12 

2  0 

3 

0 

2.06 

,  75 

21+ 

.  0 

0  1 

10 

2 

0 

CORDELE 

68.  IM 

2.6 

91 

5+ 

41 

12 

4 

0 

.64 

-  1.27 

,45 

20 

,0 

0 

3 

0 

0 

LU 1  not  K 1 

71,2 

4.  0 

94 

6+ 

43 

14 

18 

7 

0 

.53 

-  2.10 

,  41 

21 

.  0 

0 

3 

0 

0 

70,6M 

2  .4 

9  7 

5 

44 

27 

6 

0 

2.12 

.10 

.  95 

21 

.  0 

0 

3 

2 

0 

EAS  TMAN 

69.9 

2,8 

95 

6+ 

45 

12+ 

20 

4 

0 

1  !22 

-  1  ,44 

,36 

24 

.0 

0 

7 

0 

0 

FITZGERALD 

70,1 

2.8 

95 

6 

45 

11 

20 

4 

0 

.75 

-  1,36 

.57 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

69 .  9 

93 

6-f 

42 

12 

20 

4 

0 

3.85 

2,20 

22 

,  0 

0 

11 

2 

1 

CAI  h'ClTAM    Q  QWI 

69,  4M 

94 

7 

45 

11+ 

12 

3 

0 

3.94 

3.35 

21 

,0 

0 

4 

1 

1 

FORT  GAINES 

59,6 

2,5 

7 

41 

1 3 

4 

0 

.  50 

-  1,73 

.50 

21 

,  0 

0 

1 

1 

0 

OL  tiMNV  1  LL  L 

70.5 

2.3 

94 

7 

46 

12 

13 

3 

0 

2.42 

,25 

.83 

21 

,0 

0 

10 

2 

0 

HAWKINSVILLE 

68.5 

1.7 

98 

6 

39 

11  + 

32 

4 

0 

.  57 

-  1,92 

.15 

28+ 

,0 

0 

6 

0 

0 

HOGGARDS  MILL 

71.0 

2,9 

97 

6 

39 

11+ 

23 

4 

0 

.  55 

-   1  .32 

.30 

21 

,  0 

0 

2 

0 

0 

L  UMBt  K    L 1  1  T 

67.9 

96 

7 

38 

12 

34 

4 

0 

1  .47 

-  .51 

,84 

22 

.  0 

0 

5 

1 

0 

MONTEZUMA  1  NE 

68,1 

0,5 

95 

6 

39 

11 

32 

4 

0 

1  .75 

,55 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOULTRIE 

71  .3 

1,5 

97 

5 

45 

11 

14 

4 

0 

.88 

-  1.01 

,38 

24 

.  0 

0 

5 

0 

0 

QL'  I  T  MAN 

73,0 

4,1 

97 

6 

42 

11+ 

9 

4 

0 

.55 

-  1.57 

,55 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

68.9 

2,4 

94 

54 

39 

12 

26 

3 

0 

4.48 

1  .99 

1,61 

22 

.0 

0 

10 

5 

3 

SAVANNAH  WS  AP 

70.1 

4,4 

94 

5+ 

45 

12 

20 

4 

0 

3.47 

.49 

1 ,85 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

71  .IM 

0,7 

91 

5 

54 

12 

5 

1 

0 

5.29 

2.39 

2,10 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

THOMASVILLE 

70.7 

2,5 

96 

7 

39 

11 

17 

4 

0 

1  .01 

-  1  .95 

.85 

20 

,0 

0 

3 

1 

0 

See  relerence  notes  following  Station  Index 
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Table  2— Continued 


Stabon 


TIFTON  2  N 
VALOOSTA  WB  AIRPCPT 
WAYCROSS 

DIVISION 

STATE 


70.0 
71  .8 
72.x 

70.* 

67.9 


t    DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


Temp«rAtur0 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 


No.  of  days 


a-9 


.40 

1.25 
2.83 


.11 


1 .  39 
.86 
.42 


.20 
.93 
1  .63 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  ol  dayi 


§1 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADSL 
AILEY 

ALAPAQA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAU 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AUERICUS 

AUERICUS  SCS  R  7 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  ACRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  Vh  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDCE 
BALL  GROUND 

BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
Bl^IRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAU 

BRAS STOW N  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAIIP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARROL LTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOB 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUUBUS 

COLUUBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUUIING  1  M 
CURRYVILLE  2  « 
CUTBBERT 

DABLONEGA 

DALLAS 

DA LTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DO»ALSONVILLE  2  W 
DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTHAN 

ELLIJAY 

EBBRY 

EXPERIHENT 
FAIRJJOUNT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONB 
FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
BARTWELL  3  W 
BAWKINSVILLE 

HA UPTOWN  GAP 
BOGGARDS  HILL 
JASPER 
JONESBORO 
K  r  NGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LIHCOLNTOH 
LITTLE  HIGHTOWEIt 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
UACOK  WB  AIRPORT 
UACON 
HAYSVILLE 
HIDVILLE 


HILLEDGEVILLE 
UILLEN 
MONTEZUMA  : 
MONT I CELLO 
UOULTRIE 


NE 


UOUKT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWHAH 

HOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 


15 


16 


17 


20 


21 

22 

23 

24 

25 

i  .le 

T 

.M 

.50 

.30 

.92 

.04 

.04 

.06 

.60 

T 

.70 

.  2! 

.  21 

i  .28 

T 

.11 

.32 

.23 

.05 

.42 

T 

1.33 

.34 

T 

.22 

.97 

.01 

.32 

.07 

.03 

.09 

.32 

.11 

.05 

.05 

.20 

.03 

.05 

.07 

.03 

.15 

.47 

.03 

.05 

.65 

.51 

.Of 

.  IC 

.28 

.14 

.45 

.06 

.12 

.10 

.47 

.03 

.10 

.SO 

* 

.52 

.10 

.72 

.44 

1.12 

2.93 

.17 

.20 

.04 

.39 

.02 

.22 

.23 

.32 

.32 

.32 

.03 

.  34 

.61 

.18 

.se 

.32 

.06 

.05 

2.08 

1.19 

3.28 

1.31 

T 

.55 

.65 

T 

.01 

.  51 

.15 

.11 

.20 

.72 

.28 

.75 

.75 

.05 

T 

.03 

,73 

.37 

.09 

.76 

1    . 03 

.05 

.18 

.10 

.28 

.  50 

.44 

.31 

.51 

.  56 

.06 

.15 

.39 

.69 

.10 

.02 

.42 

.68 

.40 

.38 

.35 

.  10 

.60 

.90 

.23 

.01 

.58 

.15 

.42 

.12 

.56 

.64 

1.51 

.18 

.66 

1.20 

.57 

'!03 

.15 

^!o2 

!oi 

.18 

T 

.01 

1 

.36 

.05 

.35 

1^09 

i^* 

.68 

1.20 

.54 

.53 

.16 

.91 

.70 

.40 

.70 

.41 

.01 

.  52 

.60 

.03 

.56 

.15 

ill 

!76 

.07 

1.20 

T 

.03 

.19 

.14 

.38 

.50 

.17 

.82 

.04{ 

.71 

.12 

.  14 

.33 

.33 

.40 

.05 

.65 

T 

1 .65 

.04 

.  10 

.79 

.  95 

1 

.44 

.20 

.16 

.51 

.01 

.93 

.11 

.01 

1 

.21 

.09 

T 

.14 

.04 

.36 

i 
1 

T 

.55 

T 

.20 

\ 

1    , 36 

.20 

.  05 

.35 

.07 

.22 

!63 

T 

.53 

14 

.46 

1 

.28 

.10 

.04 

.21 

T  1 

.57 

.03 

.01 

.90 

2.20 

.06 

!ol 

.84 

.10 

.02 

.68 

4.80 

3.35 

1 

.50 

.08 

.25 

.06 

T 

.05 

.74 

.77 

.43 

.96 

.47 

.77 

.83 

.46 

.  12 

.05 

.  60 

.23 

.22 

.04 

.09 

.  02 

.07 

.03 

T 

.27 

.12 

.  13 

.23 

.  49 

.01 

.35 

.22 

.30 

.10 

.05 

.05 

T 

T  ( 

.21 

.26 

.33 

i 

.30 

T  ' 

.33 

.30 

.  05 

.72 

.21 

.  40 

.12' 

.  20 

.  40 

1 . 50 

1.25 

.65 

23 

.04 

.48 

.  10 

.  19| 

.03 

.05 

,37 

1.03 

.47I 

.67 

.09 

.22 

.12 

.03 

.22 

.  B4 

.09 

.04 

.05, 

T 

.21 

.06 

.15 

.45 

.16 

.12 

.ISi 

.25 

.10 

.10 

.01 

.11 

.18 

^7! 

.09 

.72 

.12 

.44 

.37 

.32I 

!36 

.38 

.58 

1 

.09I 

.35 

.86 

.24| 

1.73 

.02 

.35 

.05 

.60 

.25 

.15 

.12! 

.65 

.50 

.53 

.23 

.37 

.09 

.19 
.40 

1.20 
.89 

1.00 
.31 
.10 


29 


62  1.06  4.24 


.321 
.40 
.371 
1.441 


.03     .031  T 


.25 

.601 


.58! 

.03 

1.19 

.Bs: 

.25 

.36 

t.i8 

l.OSI 

.16 

.39 

2.84 

.24 

.20 

1.32 

.15 

.15 

.07 

.57 

.50 

.12 

.01 

1.43 

T 

T 

.25 

.55 

.94 

.30 

.18 

2.82 

1.56 

.78 

3.0J 

.93 

.32 

.06 

4.01 

.62 

.16 

2.9> 

.53 

1.06 

.02 

2.37 

.46 

.38 

1.21 

.44 

.10 

3.08 

.45 

.50 

.20 

1.65 

.08 

1.47 

.08 

.16 

.05 

.ei 

.68 

.48 

.02 

.31 

1 .87 

.26 

.56 

1  .74 

.60 

.70 

1.6« 

.22 

.33 

1.9« 

.39 

.55 

1.75 

1.20 

.71 

.01 

2.43 

.12 

.88 

.05 

1.14 

.32 

.08 

.10 

3.70 

.90 

1.38 

.02 

3.30 

.62 

.20 

1.99 

.98 

.33 

.31 

3.29 

Sm  lalsrencw  DotM  following  Statton  hid&x. 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


I'lHK  UOmiTAIH  VALLST 

i;;S4CA 

'!'VE  WB  AIRPORT  G 
VVANTfAH  USDA  PL  CARDBK 
AVA>fNAH  WB  AP 
AVANHA8  BKACB  2  N 

PARTA  2  NNW 
TANLEY  GAP 
ICSES 

.'UllKRVILlj: 
■AINSBORO 

*tET  GUM 
^LSOTTON 
U.LAPOOSA  2  NlOr 
".m)RSVILLE 
! HOUASVILLE 

TIFTON  2  N 
T  ITUS 
rOCCOA 

TRAY  MOUNTAIH 
TinWEL  HILL 

VALnOSTA  WB  AIRPORT 
M-KSKA 

■  \SmNCTON 

•UKIh'SVILLE  SCS  3  R 

•AYCROSS 
^AYKESBORO 

'^T  ponn- 

nSURY 
inSTOCK 


Day  oi  month 


13_J4_J[sJj6_  J7__18__19_  20    21  I  22  I  23  |  24 


I  1.61 
.661  1.89 
.51  2.10 

.03 
.10 
.12 


26 


6<, 

.03^  .5* 
.031  ,48i 
1.37 


27 


26 


.31 
.43 

1.00 


.3. 


1.07 
'  .53 


29 


30 


.0«  0. 

I  1.1 


3.01 
3.07 
4.41 
3.47 
S.3« 

1.46 
2.24 
9.00 
3.06 
.63 

l.M 
1.21 
3. 90 
2.24 
1.01 

.40 
2. SB 
2.48 


2.63 
2.18 
2.91 
2.67 
2. 71 


.oaj  .oij  i.ig 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


GEORGIA 
OCTOBER  1951 


Slalion 

'  1 

9  1 

g 

y 

g 

g 

10 
10 

11  j 

12 

13 

14 

IS 

"isl 

i 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

2B  j  29 

30 

31 

> 
< 

"-■ 

AlLEr 

MAX 

83 

65 

86 

90 

93 

93 

70 

74 

76 

80 

78 

78 

82 

82 

78 

80 

82 

S3 

70 

83 

80  9b 

MIN 

58 

57 

60 

59 

59 

60 

50 

45 

39 

40 

45 

54 

60 

50 

51 

53 

55 

58 

64 

66 

65 

55 

55 

55 

60 

51 

55 

60 

55i3 

ALAPAHU  EXP  STATION 

MAX 

81 

86 

85 

87 

93 

93 

95 

90 

81 

00 

78 

77 

78 

79 

82 

78 

83 

84 

05 

83 

84 

74 

03 

82 

67 

77 

01 

84 

00 

81 

06 

83.1 

MIN 

61 

62 

61 

57 

57 

57 

54 

50 

46 

30 

36 

37 

36 

48 

61 

62 

58 

51 

51 

56 

55 

63 

64 

62 

58 

60 

59 

50 

50 

51 

55 

53<8 

ALBANY 

MAX 

79 

85 

86 

67 

93 

93 

96 

94 

76 

73 

71 

75 

74 

78 

81 

78 

83 

R3 

01 

84 

60 

83 

00 

80 

82 

83 

79 

79 

04 

MIN 

64 

66 

64 

63 

65 

65 

70 

55 

49 

53 

46 

46 

49 

56 

62 

63 

61 

56 

56 

60 

65 

65 

66 

67 

55 

66 

64 

66 

56 

56 

60 

60  (2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

86 

88 

92 

95 

95 

93 

76 

73 

72 

75 

78 

78 

81 

78 

84 

84 

81 

05 

79 

74 

82 

80 

83 

84 

76 

80 

04 

00 

04 

03 

82  .2 

MIN 

64 

66 

63 

61 

62 

67 

69 

54 

49 

51 

42 

44 

47 

56 

62 

63 

59 

56 

54 

60 

65 

65 

66 

66 

55 

66 

62 

64 

54 

53 

66 

59.1 

ALLATOONA  0AM 

MAX 

79 

82 

85 

87 

87 

83 

92 

80 

63 

67 

66 

68 

72 

72 

75 

01 

78 

80 

00 

79 

73 

66 

68 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

68 

66 

75.3 

MIN 

55 

57 

57 

56 

59 

«1 

63 

48 

43 

41 

39 

38 

42 

38 

53 

54 

54 

53 

51 

50 

52 

60 

63 

66 

4? 

42 

58 

61 

40 

48 

56 

61.9 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

86 

90 

93 

94 

94 

83 

70 

70 

75 

76 

78 

79 

76 

77 

01 

03 

00 

75 

72 

82 

82 

86 

87 

76 

80 

02 

00 

84 

05 

81.5 

MIN 

63 

68 

62 

60 

57 

64 

66 

57 

52 

50 

44 

41 

50 

56 

63 

61 

55 

54 

59 

62 

64 

63 

67 

62 

64 

65 

62 

61 

52 

54 

67 

58.9 

AMERICUS 

MAX 

80 

84 

86 

91 

92 

95 

92 

64 

73 

69 

75 

76 

75 

79 

77 

82 

02 

00 

02 

80 

76 

79 

79 

80 

82 

77 

81 

03 

77 

80 

04 

61.1 

MIN 

60 

63 

60 

63 

65 

60 

71 

51 

44 

60 

44 

45 

46 

53 

59 

60 

50 

55 

56 

57 

64 

64 

67 

66 

51 

65 

62 

65 

63 

55 

67 

58.3 

ATHENS 

MAX 

77 

81 

84 

88 

90 

92 

89 

73 

68 

66 

71 

69 

70 

73 

76 

77 

70 

79 

00 

67 

68 

67 

70 

76 

74 

72 

73 

77 

70 

65 

76 

75.4 

MIN 

54 

57 

60 

60 

62 

67 

67 

47 

48 

47 

42 

43 

42 

50 

52 

53 

56 

51 

52 

51 

59 

62 

64 

63 

44 

53 

57 

64 

40 

67 

61 

54.6 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

MAX 

80 

84 

88 

92 

94 

95 

90 

77 

71 

68 

73 

72 

72 

75 

79 

79 

00 

01 

82 

71 

70 

60 

73 

79 

77 

75 

75 

60 

70 

67 

70 

77.9 

MIN 

50 

58 

55 

57 

56 

64 

64 

43 

45 

46 

36 

35 

41 

50 

52 

51 

57 

46 

47 

47 

59 

63 

64 

61 

40 

54 

55 

63 

47 

53 

61 

52.3 

ATHENS   W8  AIRPORT 

MAX 

79 

82 

66 

89 

91 

93 

88 

72 

69 

67 

71 

70 

70 

73 

76 

70 

79 

02 

65 

68 

67 

71 

76 

74 

72 

72 

77 

68 

65 

77 

75.6 

MIN 

54 

59 

59 

58 

60 

66 

54 

44 

47 

47 

42 

41 

47 

50 

52 

53 

59 

55 

51 

55 

58 

62 

63 

50 

45 

53 

55 

57 

47 

56 

60 

53.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

86 

88 

88 

91 

85 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

73 

76 

77 

78 

70 

79 

72 

67 

69 

73 

74 

74 

71 

70 

73 

69 

68 

70 

MIN 

57 

60 

62 

63 

66 

69 

53 

46 

44 

60 

43 

46 

47 

51 

55 

56 

57 

58 

54 

51 

58 

62 

64 

50 

44 

57 

61 

57 

49 

67 

62 

55.1 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

77 

81 

85 

67 

87 

91 

84 

64 

65 

65 

66 

70 

69 

72 

74 

77 

77 

77 

66 

67 

71 

73 

71 

70 

71 

69 

68 

78 

73  aQ 

MIN 

59 

62 

62 

64 

65 

69 

53 

48 

43 

49 

43 

46 

49 

51 

57 

57 

59 

59 

57 

49 

59 

62 

64 

48 

43 

48 

61 

50 

60 

57 

63 

55.4 

AUGUSTA   HB  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

90 

94 

93 

94 

75 

69 

67 

73 

73 

74 

79 

78 

80 

01 

73 

MIN 

53 

61 

61 

61 

57 

64 

64 

52 

52 

40 

44 

41 

43 

51 

57 

57 

56 

52 

60 

56 

63 

64 

65 

60 

53 

56 

61 

62 

50 

54 

60 

56.1 

AUGUSTA 

MAX 

84 

84 

87 

91 

95 

95 

95 

02 

71 

67 

74 

73 

73 

77 

77 

81 

82 

01 

77 

72 

71 

75 

78 

60 

76 

62 

02 

75 

71 

77 

79  .3 

MIN 

58 

67 

60 

62 

62 

60 

64 

53 

54 

46 

51 

49 

50 

52 

58 

57 

60 

54 

61 

59 

63 

64 

65 

65 

54 

57 

59 

65 

55 

57 

59 

58.4 

BAINBRIDGE 

MAX 

88 

89 

89 

94 

95 

95 

95 

91 

76 

76 

79 

80 

79 

85 

78 

86 

07 

06 

83 

78 

76 

84 

68 

87 

62 

80 

09 

84 

09 

90 

MIN 

65 

65 

62 

57 

59 

64 

67 

51 

40 

48 

40 

36 

46 

55 

63 

64 

65 

57 

47 

61 

65 

64 

61 

62 

59 

61 

64 

61 

53 

55 

65 

57.8 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

80 

BO 

85 

90 

93 

92 

92 

81 

y* 

64 

72 

72 

72 

73 

75 

72 

70 

78 

75 

71 

71 

79 

77 

82 

79 

75 

81 

75 

81 

80 

76.0 

MIN 

69 

68 

67 

64 

66 

69 

71 

63 

57 

56 

50 

53 

61 

63 

63 

61 

58 

63 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

69 

63 

61 

60 

65 

6  >. .  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

78 

83 

85 

86 

85 

86 

89 

02 

62 

65 

65 

64 

70 

71 

73 

76 

00 

77 

77 

71 

63 

69 

67 

66 

73 

77 

76 

66 

65 

72 

73  .9 

MIN 

49 

50 

50 

49 

49 

51 

56 

44 

37 

38 

30 

27 

28 

29 

39 

37 

39 

39 

38 

39 

42 

59 

61 

61 

34 

35 

46 

55 

41 

45 

51 

43.5 

BLAKELY 

MAX 

85 

86 

88 

91 

92 

94 

92 

81 

69 

73 

74 

78 

78 

82 

83 

06 

84 

82 

86 

00 

81 

85 

81 

62 

03 

79 

75 

OS 

84 

00 

84 

82.7 

MIN 

63 

65 

64 

63 

66 

69 

69 

52 

45 

50 

48 

45 

49 

58 

62 

65 

58 

57 

54 

57 

56 

56 

65 

56 

58 

65 

65 

65 

54 

53 

66 

68.6 

BROOKLET  1  H 

MAX 

80 

84 

85 

88 

93 

94 

96 

87 

70 

66 

73 

75 

74 

79 

77 

78 

84 

80 

76 

68 

75 

75 

67 

01 

74 

01 

82 

00 

80 

01 

80 .0 

MIN 

59 

66 

65 

65 

65 

69 

69 

57 

56 

50 

51 

43 

49 

55 

62 

61 

60 

56 

64 

60 

65 

65 

66 

66 

63 

62 

58 

67 

66 

55 

63 

60.) 

BRUNSWICK 

MAX 

81 

82 

86 

90 

93 

95 

94 

84 

79 

66 

75 

75 

75 

73 

75 

75 

01 

78 

75 

72 

80 

80 

63 

02 

77 

03 

00 

77 

87 

05 

80.4 

MIN 

68 

71 

67 

65 

66 

70 

72 

64 

62 

56 

53 

53 

60 

62 

65 

65 

62 

59 

61 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

70 

63 

68 

62 

62 

69 

64.4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

79 

81 

86 

91 

93 

94 

91 

81 

77 

63 

72 

73 

73 

72 

74 

71 

72 

77 

74 

72 

72 

77 

78 

03 

79 

76 

00 

82 

76 

81 

00 

76.4 

HIN 

69 

69 

66 

64 

68 

71 

73 

64 

59 

57 

52 

50 

59 

64 

65 

64 

59 

58 

62 

68 

67 

69 

67 

66 

68 

66 

63 

69 

61 

60 

66 

64.1 

CAIRO  ?  NNW 

MAX 

85 

85 

67 

92 

93 

95 

94 

60 

72 

72 

75 

77 

80 

82 

77 

02 

83 

03 

04 

70 

76 

81 

82 

85 

03 

78 

74 

8« 

00 

86 

85 

82.3 

MIN 

65 

67 

64 

59 

61 

65 

68 

56 

50 

49 

44 

45 

52 

69 

62 

65 

60 

58 

55 

63 

65 

65 

65 

63 

59 

67 

64 

63 

55 

55 

65 

59aa 

CAMILLA 

MAX 

-  88 

89 

90 

94 

93 

97 

95 

87 

75 

74 

76 

82 

83 

85 

00 

67 

87 

07 

01 

78 

84 

69 

69 

00 

78 

03 

87 

03 

88 

89 

86.9 

MIN 

76 

68 

64 

60 

61 

66 

70 

56 

50 

51 

41 

42 

48 

57 

63 

64 

56 

57 

51 

63 

66 

65 

66 

70 

62 

69 

65 

65 

56 

54 

67 

60.4 

CAMP  STEWART 

MAX 

84 

81 

86 

87 

93 

95 

95 

65 

69 

64 

76 

75 

75 

77 

76 

78 

72 

82 

79 

77 

69 

80 

75 

S7 

04 

76 

02 

82 

76 

84 

85 

60.2 

MIN 

62 

70 

65 

64 

65 

66 

69 

59 

56 

52 

46 

45 

51 

56 

65 

63 

59 

57 

61 

61 

65 

66 

66 

65 

64 

64 

63 

67 

56 

55 

65 

61.0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

66 

89 

91 

94 

96 

91 

70 

74 

70 

73 

73 

74 

77 

80 

02 

83 

84 

04 

68 

70 

69 

74 

79 

70 

75 

78 

00 

74 

68 

78.9 

MIN 

48 

51 

52 

56 

51 

55 

60 

40 

42 

41 

34 

32 

33 

42 

50 

45 

50 

42 

45 

44 

54 

60 

65 

65 

40 

43 

51 

50 

44 

44 

50 

48.0 

CARROLLTON 

MAX 

80 

65 

87 

90 

91 

94 

86 

68 

69 

68 

70 

71 

71 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

79 

77 

74 

80 

75 

74 

74 

73 

75 

70 

69 

00 

77.5 

HIN 

58 

55 

54 

56 

58 

63 

63 

44 

41 

45 

35 

33 

40 

47 

50 

50 

51 

51 

47 

51 

58 

61 

64 

61 

40 

56 

56 

62 

47 

56 

63 

52.1 

CARTERSVILLE 

MAX 

84 

88 

88 

09 

93 

68 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

75 

79 

79 

00 

81 

81 

77 

69 

69 

72 

72 

73 

75 

74 

73 

68 

60 

81 

76.7 

MIN 

59 

63 

62 

46 

39 

44 

39 

38 

42 

51 

56 

53 

52 

54 

51 

53 

56 

61 

60 

64 

46 

54 

58 

63 

45 

52 

61 

52.7 

CEDARTOWN 

MAX 

03 

86 

89 

89 

90 

93 

83 

66 

69 

69 

70 

73 

73 

77 

79 

81 

01 

01 

00 

60 

72 

80 

73 

75 

77 

76 

71 

70 

73 

60 

77.T 

MIN 

51 

55 

54 

53 

58 

60 

60 

47 

41 

44 

40 

37 

39 

43 

43 

49 

50 

46 

45 

40 

58 

64 

64 

60 

39 

53 

58 

63 

46 

59 

64 

51.3 

CLAYTON 

MAX 

81 

67 

88 

88 

90 

85 

71 

65 

69 

69 

70 

69 

70 

75 

70 

00 

00 

69 

61 

66 

63 

72 

74 

75 

75 

63 

64 

00 

74.1 

MIN 

51 

55 

56 

54 

56 

60 

60 

41 

44 

39 

36 

36 

37 

37 

43 

44 

46 

45 

44 

46 

53 

57 

58 

50 

39 

41 

40 

59 

45 

49 

90 

48.0 

COLUMBUS 

MAX 

83 

84 

90 

93 

94 

96 

91 

83 

73 

74 

75 

78 

81 

83 

03 

85 

05 

84 

05 

03 

00 

75 

83 

80 

04 

79 

70 

02 

77 

02 

09 

02.0 

MIN 

60 

62 

58 

58 

62 

65 

66 

51 

41 

51 

43 

42 

48 

45 

55 

60 

63 

52 

54 

55 

62 

64 

63 

65 

46 

62 

64 

64 

52 

56 

64 

56.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

91 

93 

88 

72 

70 

69 

72 

74 

74 

79 

80 

60 

01 

00 

02 

00 

69 

74 

80 

79 

00 

76 

77 

70 

75 

79 

03 

79.3 

MIN 

60 

64 

58 

58 

60 

64 

58 

50 

43 

49 

44 

41 

50 

56 

58 

62 

60 

50 

51 

52 

63 

65 

64 

56 

45 

63 

63 

60 

50 

57 

63 

56>3 

CO«OELE 

MAX 

80 

65 

86 

91 

91 

09 

74 

74 

70 

75 

76 

75 

78 

76 

02 

90 

02 

78 

00 

60 

80 

03 

75 

00 

SI 

T« 

04 

00.4 

MIN 

61 

61 

60 

61 

61 

65 

53 

40 

46 

42 

41 

46 

50 

60 

60 

59 

51 

53 

58 

64 

66 

53 

55 

61 

61 

53 

53 

96 

55.7 

CORNELIA 

MAX 

79 

81 

87 

86 

09 

90 

84 

72 

60 

66 

69 

69 

69 

72 

75 

77 

70 

01 

01 

69 

60 

66 

65 

75 

72 

72 

72 

72 

65 

60 

72 

74.0 

MIN 

52 

59 

57 

58 

65 

68 

62 

44 

45 

45 

42 

40 

43 

47 

50 

52 

55 

51 

49 

53 

56 

58 

60 

59 

46 

52 

57 

61 

45 

51 

58 

62  •« 

COVINGTON 

MAX 

92 

96 

60 

73 

70 

83 

78 

72 

78 

62 

93 

82 

78 

78 

84 

87 

75 

MIN 

48 

60 

55 

45 

36 

40 

38 

40 

40 

44 

45 

40 

40 

48 

36 

46 

54 

36 

CUTHBERT 

MAX 

87 

88 

80 

92 

92 

94 

94 

03 

84 

72 

75 

77 

77 

83 

89 

07 

67 

02 

62 

85 

06 

90 

89 

92 

09 

83 

06.3 

MIN 

61 

60 

61 

63 

75 

69 

69 

50 

52 

49 

45 

44 

46 

43 

47 

49 

57 

52 

52 

56 

52 

62 

62 

64 

64 

64 

60 

62 

52 

56 

69 

57.0 

OAHLONEGA 

MAX 

83 

88 

87 

09 

91 

82 

67 

69 

67 

66 

71 

72 

75 

77 

00 

79 

78 

70 

61 

67 

65 

73 

75 

76 

73 

71 

66 

63 

70 

74.6 

MIN 

51 

55 

56 

54 

61 

67 

59 

47 

42 

46 

39 

38 

44 

47 

49 

52 

52 

47 

40 

50 

55 

59 

61 

57 

41 

53 

" 

60 

46 

53 

60 

51.t 

OALTON 

MAX 

68 

77 

78 

75 

70 

71 

75.9 

MIN 

60 

59 

60 

62 

62 

64 

54 

50 

46 

44 

39 

36 

36 

30 

35 

40 

46 

47 

46 

49 

56 

64 

43 

45 

52 

48 

47 

48 

50 

49.3 

DOUGLAS 

MAX 

80 

85 

85 

86 

97 

95 

93 

90 

76 

75 

70 

75 

79 

78 

80 

76 

80 

83 

70 

72 

93 

84 

86 

80 

80 

80 

82 

92 

85 

62.6 

MIN 

63 

66 

64 

63 

65 

68 

67 

64 

54 

60 

46 

45 

50 

46 

47 

60 

61 

57 

60 

63 

66 

63 

63 

62 

44 

56 

57 

58 

60 

58.6 

DUBLIN 

MAX 

83 

86 

87 

91 

95 

95 

93 

01 

74 

70 

75 

77 

00 

79 

79 

82 

84 

03 

04 

80 

72 

76 

79 

84 

85 

71 

81 

83 

77 

72 

83 

81.3 

HIN 

56 

6? 

60 

61 

61 

67 

67 

52 

50 

49 

43 

41 

43 

48 

59 

58 

59 

53 

55 

56 

56 

65 

67 

65 

57 

60 

57 

65 

52 

56 

60 

56.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S  •  ConMnind 

Slallon 

EASTMiN 
EIPERIMENT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLEMING  E«P  STATION 
FOLKSTON  9  SK 
FOOT  GAINES 
FORT  VALLEY 
GAINESVILLE 
SLENNVILLE 
SKEENSRORO 
3RIFFIN 
MRTMELL  3  M 
(AdKINSVILLE 
iGGAROS  HILL 
ASPER 
AFAYETTE 
A  GRANGE 
ISVILLE 

CITY 
:0N  MB  AIRPORT 

:aN 

LLEOGEVILLE 
LLEN 
TEZUMA  1  NE 
TtCELLO 
TRIE 
MNAN 

NE  MOUNTAIN  VALLEY 
llTMAN 

MB  AIRPOOT 
ITANNAH  USOA   PL  GARDEN 
VANNAH  MB  AP 
VANNAH  BEACH  ?  N 
MNSBODO 
TON 

iLAPnOSA   7  NNH 
ASVILLE 


GEORGIA 
OCTOBER  1951 


Day  01  Moolh 


MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX  1  7« 
MIN  it 

MAX  84 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


82     8«  86 


82  8A 

i»  it 

81  84 

60  99 


MAX  ;  80 
MIN  I  64 

MAX  I  82 

min{  it 

MAX  I  80 
MIN  '  it 

MAX  I  83 
MINI  60 

MAX  I  82 
MIN  55 

MAX  j  81 
MIN  58 

MAX  I  81 
MIN  I  54 

MAX  82 

MIN  I  60 

MAX  86 
MIN  62 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX  1  81 
MIN  I  55 


MAX  83 

MIN  I  56 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


82  81  85 
61     71  69 


87 
60 

8»  I 


53     60  57 


90  90 
49  60 


84     85  89 


HAX 

MIN  69 

MAX  I  82 

HIn'  53 

HAX  I  82 

MIN  j  58 

MAX  I  87 

MIN I  64 

MAX  I  83 

MIN  '  55 

HAX  84 

HIN  62 

MAX  I  82 

MIN  j  56 

MAX  I  80 

HIN  '  55 

HAX  86 

HIN  I  67 

MAX  81 

MIN  I  54 

MAX  82 

MIN  I  52 

'  MAX  82 

MIN  I  60 

I  HAX  '  82 

MIN  63 

MAX  80 

MIN  '  60 

MAX  83 

MIN  53 

MAX  I  83 

MIN  5« 

MAX  79 

MIN  46 

HAX  86 

MIN  64 


62 
86 


86  90 
59  55 


85  89 

59  59 


87  88 
64  62 


*  i 

5 

6 

90 

93 

95 

64 

64 

70 

89 

89 

90 

60 

60 

68 

87 

89 

93 

63 

64 

70 

90 

91 

95 

63 

64 

69 

89 

92 

93 

60 

59 

66 

91 

95 

62 

63 

89 

93 

94 

61 

61 

63 

90 

91 

93 

62 

64 

68 

90 

90 

94 

57 

61 

64 

89 

91 

93 

64 

64 

70 

92 

94 

96 

57 

60 

64 

89 

91 

93 

64 

65 

70 

93 

94 

95 

59 

60 

64 

92 

95 

98 

64 

59 

65 

93 

94 

97 

57 

58 

64 

87 

87 

91 

56 

63 

67 

91 

93 

95 

58 

56 

54 

87 

88 

92 

57 

60 

64 

92 

94 

95 

60 

60 

66 

87 

92 

94 

57 

56 

62 

92 

94 

96 

61 

62 

68 

90 

94 

64 

64 

86 

90 

93 

56 

56 

59 

91 

94 

95 

60 

60 

66 

92 

93 

95 

64 

66 

65 

89 

90 

94 

60 

62 

67 

93 

94 

,7 

64 

63 

67 

91 

91 

94 

60 

65 

68 

88 

90 

93 

60 

61 

65 

05 

96 

97 

61 

62 

67 

88 

90 

92 

55 

60 

69 

89 

91 

93 

54 

59 

63 

89 

94 

94 

60 

60 

66 

91 

94 

94 

64 

65 

70 

91 

88 

65 

70 

90 

94 

90 

60 

63 

60 

1 

91 

97 

60 

64 

63 

00 

91 

91 

46 

51 

56 

!  94 

95 

95 

i  " 

1 

62 

58 

76 
43 


76  52 
99  93 


78 

53 


82 

50 


g 

JO 
JO 

12 

13 

14 

15 

L-— 

16 

J 

75 

70 

75 

77 

75 

78 

77 

50 

50 

46 

45 

45 

53 

60 

61 

70 

70 

68 

71 

73 

73 

73 

78 

40 

48 

38 

43 

42 

49 

53 

53 

6, 

66 

70 

72 

70 

75 

77 

77 

43 

48 

41 

44 

45 

50 

54 

56 

74 

72 

75 

78 

77 

79 

76 

82 

50 

50 

45 

46 

47 

55 

«2 

52 

80 

62 

72 

74 

74 

79 

75 

76 

58 

51 

54 

42 

50 

57 

65 

62 

76 

70 

75 

76 

78 

76 

75 

77 

57 

95 

45 

*» 

59 

57 

64 

64 

74 

76 

75 

76 

80 

80 

84 

84 

44 

43 

47 

42 

41 

42 

59 

60 

72 

70 

79 

74 

74 

78 

80 

81 

44 

48 

43 

46 

52 

58 

60 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

76 

76 

44 

48 

40 

39 

42 

48 

50 

51 

72 

68 

73 

76 

78 

77 

77 

60 

57 

52 

52 

46 

49 

56 

64 

63 

72 

69 

74 

73 

72 

76 

79 

79 

48 

46 

38 

43 

45 

50 

53 

54 

71 

68 

72 

72 

71 

77 

79 

80 

43 

49 

44 

46 

46 

51 

54 

55 

69 

69 

73 

73 

71 

74 

77 

78 

44 

45 

41 

36 

42 

50 

48 

53 

74 

69 

67 

76 

75 

80 

60 

82 

47 

50 

39 

39 

46 

52 

54 

54 

73 

74 

77 

81 

80 

83 

80 

66 

47 

50 

39 

39 

44 

56 

62 

63 

67 

67 

68 

72 

71 

79 

79 

63 

41 

47 

39 

37 

46 

52 

S3 

52 

71 

67 

70 

72 

75 

79 

78 

62 

40 

45 

29 

30 

30 

38 

36 

36 

69 

68 

70 

74 

73 

78 

79 

39 

46 

39 

38 

42 

46 

49 

51 

68 

70 

76 

73 

75 

77 

76 

50 

47 

47 

44 

46 

47 

57 

57 

80 

74 

70 

75 

76 

76 

80 

50 

50 

42 

38 

30 

40 

56 

60 

74 

70 

75 

76 

74 

78 

79 

46 

48 

41 

40 

47 

52 

58 

60 

77 

75 

72 

77 

79 

47 

49 

44 

55 

57 

50 

75 

72 

68 

73 

75 

73 

77 

79 

45 

46 

38 

36 

39 

42 

52 

54 

70 

67 

74 

74 

74 

80 

80 

54 

50 

50 

41 

45 

53 

61 

60 

83 

77 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

47 

43 

39 

43 

45 

47 

46 

46 

72 

68 

71 

75 

73 

77 

79 

81 

44 

45 

40 

43 

43 

49 

53 

54 

77 

73 

75 

77 

76 

80 

78 

80 

49 

51 

45 

47 

50 

56 

62 

62 

70 

69 

72 

75 

74 

76 

81 

81 

41 

4? 

42 

43 

45 

48 

50 

54 

66 

67 

70 

72 

72 

74 

78 

78 

38 

39 

40 

43 

45 

54 

50 

55 

77 

74 

77 

79 

79 

82 

77 

83 

55 

63 

42 

42 

52 

62 

64 

65 

67 

73 

67 

72 

73 

77 

77 

81 

44 

47 

40 

38 

38 

44 

44 

45 

69 

70 

70 

72 

74 

77 

78 

81 

45 

42 

39 

34 

35 

39 

43 

44 

69 

69 

73 

74 

74 

76 

75 

76 

57 

s> 

53 

39 

41 

56 

63 

62 

68 

61 

73 

74 

74 

76 

77 

76 

56 

53 

52 

46 

52 

5» 

63 

62 

76 

65 

72 

71 

78 

76 

75 

61 

57 

54 

62 

69 

64 

70 

74 

68 

72 

74 

73 

76 

76 

78 

50 

56 

73 

70 

73 

73 

76 

78 

82 

82 

5? 

65 

67 

69 

75 

65 

74 

78 

78 

35 

38 

28 

26 

29 

35 

38 

37 

76 

70 

79 

80 

83 

85 

77 

84 

49 

41 

39 

40 

49 

54 

60 

62 

s«« 

folio 

«1B«  ItOtU 

o  lad. 

17S 

18 

19 

20 

21 

— 

22 

r— ' 

1 

23.1 

 L 

24 

25 

 i 

26 

27 

■~ 
28 

 , 

29 

— 

T  

30 

1  

31 

1  ( 

i 

— 



82 

- 

83 

80 

72 

81 

80 

83 

82 

73 

81 

82 

77 

78 

83 

81.1 

54 

57 

59 

64 

64 

67 

65 

64 

64 

57 

65 

54 

58 

64 

58.7 

81 

81 

82 

69 

73 

76 

7* 

78 

73 

74 

76 

72 

80 

77.3 

53 

50 

53 

59 

62 

64 

65 

41 

67 

61 

64 

49 

58 

60 

54.6 

7, 

80 

77 

68 

70 

76 

75 

75 

71 

75 

77 

72 

65 

79 

76.3 

53 

55 

54 

60 

63 

66 

65 

46 

69 

63 

65 

50 

55 

60 

66.2 

82 

82 

76 

72 

80 

79 

84 

83 

77 

80 

80 

79 

86 

89 

81.8 

55 

57 

61 

54 

54 

67 

64 

56 

65 

61 

67 

56 

57 

69 

68.3 

80 

79 

77 

69 

74 

74 

83 

83 

74 

79 

80 

79 

64 

82 

79.5 

51 

59 

61 

67 

65 

66 

65 

47 

64 

50 

65 

55 

54 

62 

60.7 

75 

81 

77 

72 

80 

83 

86 

a'2 

81 

83 

81 

81 

85 

86 

80.9 

62 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57.8 

85 

84 

86 

80 

72 

78 

7, 

84 

85 

75 

75 

84 

79 

85 

82.7 

54 

52 

54 

60 

64 

63 

« 

6? 

64 

64 

65 

56 

56 

60 

56.4 

81 

83 

79 

67 

75 

78 

77 

80 

71 

79 

79 

73 

75 

81 

79.1 

55 

55 

56 

64 

64 

67 

56 

40 

63 

62 

58 

52 

60 

63 

66. B 

79 

80 

70 

62 

65 

66 

75 

72 

74 

73 

75 

65 

61 

75 

75.0 

49 

40 

51 

56 

60 

62 

60 

47 

51 

66 

62 

47 

53 

59 

57.6 

82 

81 

75 

69 

78 

77 

82 

84 

73 

80 

81 

76 

82 

82 

79.9 

55 

60 

67 

65 

65 

67 

65 

64 

65 

67 

67 

56 

57 

65 

61.1 

83 

83 

73 

70 

71 

72 

76 

78 

74 

79 

79 

77 

69 

79 

79.3 

55 

50 

60 

63 

63 

67 

47 

55 

54 

64 

48 

57 

57 

64. *■ 

81 

82 

76 

66 

68 

74 

76 

77 

70 

73 

76 

72 

67 

80 

77.2 

64 

57 

55 

60 

62 

65 

66 

46 

58 

62 

65 

69 

58 

61 

57.1 

80 

S3 

82 

72 

67 

71 

80 

80 

75 

78 

82 

80 

65 

72 

78.6 

50 

53 

54 

51 

60 

63 

64 

46 

50 

55 

63 

48 

54 

61 

53.3 

80 

82 

80 

71 

78 

60 

84 

SO 

72 

81 

84 

80 

60 

84 

Sl.l 

51 

53 

65 

63 

64 

66 

65 

50 

59 

66 

66 

66 

53 

62 

65.9 

85 

86 

80 

78 

83 

84 

85 

87 

78 

80 

87 

84 

89 

88 

84.4 

55 

49 

62 

65 

65 

62 

62 

55 

66 

63 

62 

53 

51 

67 

57.5 

80 

80 

72 

64 

68 

67 

71 

72 

74 

72 

70 

67 

63 

72 

76.7 

52 

52 

46 

58 

60 

62 

58 

41 

50 

56 

60 

45 

54 

60 

63.1 

83 

79 

78 

74 

70 

75 

70 

73 

79 

75 

70 

68 

71 

75 

78.1 

40 

41 

53 

52 

59 

64 

52 

30 

49 

" 

55 

46 

52 

67 

47.7 

80 

81 

81 

79 

72 

80 

73 

76 

74 

74 

75 

73 

69 

80 

78.0 

49 

50 

61 

60 

61 

64 

64 

41 

55 

58 

65 

60 

59 

62 

53.2 

83 

68 

76 

70 

73 

71 

82 

80 

71 

61 

81 

74 

71 

77 

79.4 

53 

57 

63 

64 

66 

65 

51 

58 

58 

58 

53 

56 

60 

56.5 

82 

63 

82 

76 

70 

62 

84 

85 

74 

64 

81 

83 

80 

83 

61.6 

47 

50 

54 

56 

61 

65 

62 

55 

57 

56 

56 

49 

■  51 

66 

94.1 

82 

83 

81 

72 

74 

78 

78 

83 

73 

82 

63 

77 

68 

84 

80.6 

52 

53 

64 

64 

66 

5a 

48 

61 

60 

60 

53 

59 

61 

96.3 

84 

82 

84 

8? 

50 

67 

70 

55 

82 

81 

82 

77 

73 

73 

76 

76 

80 

75 

60 

80 

76 

66 

79.2 

49 

48 

49 

50 

63 

64 

64 

45 

46 

57 

59 

50 

51 

67 

51.8 

83 

61 

78 

68 

72 

73 

83 

61 

75 

81 

SO 

76 

80 

79 

79.7 

51 

62 

58 

65 

64 

66 

66 

58 

60 

67 

66 

53 

56 

62 

66.4 

79 

81 

80 

82 

81 

80 

74 

78 

80 

79 

81 

78 

82 

80 

SI. 7 

47 

50 

52 

53 

51 

60 

62 

56 

63 

69 

68 

56 

55 

55 

54.5 

81 

82 

73 

71 

71 

80 

76 

77 

77 

75 

67 

81 

78.6 

52 

56 

52 

60 

60 

43 

56 

68 

64 

50 

55 

58 

64.0 

83 

83 

80 

75 

SO 

SO 

82 

84 

82 

82 

86 

85 

86 

65 

83.1 

55 

55 

62 

63 

63 

65 

64 

57 

67 

63 

64 

55 

54 

66 

60.5 

88 

81 

81 

79 

77 

SO 

76 

78 

74 

71 

74 

72 

67 

79 

78.8 

54 

49 

59 

62 

65 

64 

41 

56 

60 

64 

49 

40 

60 

54.5 

79 

80 

70 

72 

77 

85 

77 

SO 

81 

82 

S3 

77 

78 

67 

78.8 

53 

54 

52 

59 

60 

62 

61 

58 

60 

62 

49 

54 

60 

54.3 

84 

85 

88 

77 

62 

82 

85 

86 

79 

78 

88 

82 

88 

87 

64.3 

56 

55 

65 

67 

68 

67 

65 

64 

68 

65 

64 

57 

52 

67 

61.7 

80 

79 

79 

67 

69 

74 

74 

71 

77 

74 

7» 

67 

71 

79 

76.5 

49 

47 

51 

54 

56 

62 

60 

41 

50 

59 

64 

47 

59 

63 

92.1 

82 

81 

79 

67 

71 

75 

72 

73 

77 

75 

73 

69 

74 

78 

77.3 

45 

44 

52 

58 

63 

66 

40 

42 

51 

57 

58 

47 

57 

65 

50.5 

80 

7, 

71 

68 

75 

73 

83 

83 

71 

82 

81 

75 

84 

84 

78. 9 

53 

59 

58 

64 

67 

66 

66 

60 

62 

58 

67 

51 

62 

63 

68.0 

81 

79 

74 

69 

72 

74 

83 

S3 

73 

83 

82 

73 

79 

82 

78.9 

56 

64 

61 

66 

65 

66 

65 

63 

64 

61 

65 

56 

56 

64 

61  .3 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

79 

72 

7« 

83 

77 

79 

78 

76.9 

60 

66 

64 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

69 

6? 

63 

68 

65.3 

81 

80 

81 

82 

84 

74 

82 

84 

83 

80 

80 

80.6 

61 

54 

56 

61 

6? 

62 

55 

53 

50 

52 

50 

53.4 

83 

84 

81 

81 

74 

78 

78 

80 

76 

76 

77 

75 

77 

81 

60.3 

56 

58 

63 

63 

65 

68 

67 

40 

64 

63 

6« 

55 

62 

66 

60.3 

78 

78 

78 

68 

73 

80 

72 

74 

76 

76 

71 

68 

72 

61 

76.0 

39 

39 

40 

55 

59 

69 

50 

33 

49 

54 

60 

48 

50 

66 

»6.2 

85 

87 

78 

77 

83 

82 

86 

84 

84 

SO 

8« 

82 

87 

88 

84.2 

52 

48 

60 

64 

62 

61 

62 

58 

66 

61 

61 

52 

53 

62 

57.1 

DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1951 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

■1 

'  i 

6 

'  1 

?  i 

10 

L".i 

isT 

"I 

IS 
IS 

is! 

17  1 

1 

19 
19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  1 

24 

25 

26  1 

i 

27 

28  1 
28  j 

29 

1 

30  j 

31 

j  Av«) 

TIFTON   ?  N 

MAX 

Bl 

84 

 1 

92 

76 

83 

li 

82  •« 

MIN 

38 

50 

62 

63 

61 

62 

68 

55 

51 

5! 

42 

46 

5D 

48 

58 

62 

50 

51 

57 

60 

65 

65 

66 

57 

58 

62 

63 

55 

55 

57 

57<1 

TOCCOA 

MAX 

84 

85 

92 

68 

78 1! 

MIN 

55 

60 

61 

62 

65 

68 

68 

48 

48 

46 

43 

43 

45 

48 

52 

53 

57 

54 

56 

56 

58 

60 

6? 

6? 

40 

52 

58 

65 

49 

54 

60 

59 1< 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

94 

7  J 

74 

76 

82  a4 

MIN 

66 

69 

65 

62 

63 

67 

69 

59 

55 

50 

44 

42 

51 

59 

6^ 

63 

60 

56 

56 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

66 

65 

64 

58 

56 

67 

61  •] 

WAHRENTON 

MAX 

61 

83 

78 

80 

70 

79 

70 

75 

72 

73 

83 

80 

69 

77  •] 

MIN 

55 

60 

59 

62 

58 

65 

66 

48 

48 

44 

44 

47 

45 

48 

54 

54 

57 

52 

52 

56 

62 

63 

65 

65 

50 

55 

57 

65 

51 

58 

58 

5S>j 

WASMINOTON 

MAX 

80 

94 

79 

70 

66 

73 

73 

77 

80 

80 

81 

72 

71 

7 1 

73 

77 

80 

78t( 

MIN 

52 

57 

57 

60 

60 

70 

69 

46 

48 

43 

44 

50 

50 

51 

ll 

52 

40 

52 

62 

62 

64 

60 

62 

46 

52 

S5«l 

WAYCROSS 

MAX 

86 

86 

89 

05 

96 

97 

96 

90 

74 

74 

78 

79 

79 

80 

77 

83 

79 

84 

82 

76 

71 

86 

84 

SO 

89 

80 

80 

86 

82 

87 

88 

83., 

MIN 

64 

71 

63 

61 

60 

65 

68 

59 

54 

61 

44 

42 

50 

58 

65 

62 

60 

54 

54 

63 

66 

66 

68 

64 

66 

67 

64 

64 

55 

55 

67 

60  •! 

WAYNESBORO 

MAX 

87 

77 

78 

78 

80 

80 

81 

81 

81 

73 

70 

81 

79 

78 

80 

80 

80 

80 

MIN 

56 

51 

51 

48 

56 

52 

51 

52 

52 

5? 

62 

64 

54 

58 

57 

52 

52 

52 

51 

WEST  POINT 

MAX 

81 

82 

87 

02 

93 

95 

89 

72 

70 

71 

74 

73 

72 

77 

77 

79 

80 

81 

82 

80 

76 

74 

81 

77 

78 

73 

76 

79 

74 

72 

83 

79  •! 

MIN 

56 

58 

55 

55 

58 

64 

65 

46 

39 

48 

39 

36 

40 

47 

51 

52 

52 

49 

47 

47 

61 

64 

64 

67 

41 

57 

60 

67 

51 

59 

62 

5,.] 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

EVAP 

.14 

.18 

.14 

.15 

.18 

.17 

.14 

.15 

.12 

.10 

.16 

.10 

.11 

.18 

.13 

.18 

.10 

.05 

.07 

.06 

.11 

.12 

.05 

.08 

.13 

.12 

.05 

»IND 

22 

24 

21 

24 

15 

* 

74 

14 

24 

16 

42 

37 

36 

9 

36 

10 

18 

44 

43 

31 

21 

11 

16 

9 

11 

10 

8 

7 

ATHEN  *B  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.20 

.  IS 

.12 

.23 

.18 

.17 

.28 

.16 

.23 

.20 

.16 

.18 

.19 

.11 

.18 

.22 

.22 

.14 

.12 

.01 

.01 

.00 

.00 

.09 

.16 

.05 

.01 

.19 

.04 

.05 

WIND 

38 

47 

38 

24 

27 

27 

22 

74 

51 

78 

55 

61 

49 

113 

73 

67 

80 

77 

41 

40 

85 

57 

89 

73 

38 

68 

34 

39 

64 

50 

42 

EXPERIMENT 

EVAP 

.18 

.14 

.16 

.19 

.12 

.19 

.15 

.21 

.13 

.14 

.16 

.11 

.12 

.13 

.09 

.17 

.12 

.16 

.11 

.14 

.15 

.10 

.14 

.08 

* 

• 

.19 

.10 

.10 

WIND 

21 

14 

15 

10 

24 

29 

16 

75 

39 

27 

19 

21 

16 

26 

18 

19 

14 

25 

7 

12 

24 

36 

22 

48 

22 

11 

24 

21 

44 

15 

40 

HOCGARDS  MILL 

EVAP 

.10 

.23 

.14 

.21 

.20 

.20 

.21 

.29 

.20 

.17 

.18 

.22 

.16 

.28 

.09 

.10 

.20 

.19 

.19 

.  19 

.08 

.05 

.07 

.08 

.12 

.13 

.06 

.06 

.13 

.14 

.13 

WIND 

23 

26 

21 

13 

10 

16 

11 

38 

31 

30 

25 

20 

11 

51 

16 

26 

34 

12 

20 

23 

22 

4 

7 

8 

13 

14 

6 

4 

34 

12 

11 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.10 

.20 

.15 

.13 

.14 

.15 

.21 

.19 

.13 

.15 

.12 

.11 

.14 

.11 

.15 

.12 

.12 

.14 

.25 

.05 

.07 

.13 

.12 

.08 

.29 

.08 

.02 

WIND 

50 

31 

22 

16 

10 

20 

16 

24 

6 

17 

10 

38 

24 

24 

22 

4S 

36 

15 

23 

10 

29 

4 

9 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.10 

.29 

.07 

.18 

.18 

.18 

.18 

.24 

.20 

.17 

.19 

.12 

.17 

.19 

.19 

.11 

.21 

.15 

.20 

.20 

.00 

.06 

.07 

.07 

.13 

.17 

.01 

.07 

.12 

.17 

WIND 

36 

52 

59 

29 

22 

18 

26 

34 

36 

51 

44 

27 

21 

45 

80 

58 

52 

40 

40 

36 

29 

33 

17 

9 

39 

23 

12 

18 

26 

23 

13 

Sm  ratcretscc  notes  lollovlai;  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OtAQOn 

Index  No. 

J 

Longitude 

1  QevatioD 

ObMT- 

vation 
time 

R  I 

Temp. 

fX 

c 

£ 

A88CVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

31  59 

B3  19 

240 

6A 

AMOS  L.  ELlEROEE 

3 

ADAIRSVILLE 

00«1 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

6A 

HARVEY  C .  MOTT 

3 

ADEL 

0053 

coon 

16 

31  oe 

83  25 

240 

BA 

BROOKS  ALDERMAN 

AILCY 

004D 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

92  34 

250 

BA 

BA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

AtAPAHA  exP  StATiai 

Ot31 

BERRIEN 

16 

83  13 

293 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

Albany 

01*0 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

84  09 

200 

6P 

7A 

JOSEPH  J.  STEPHENS 

2  3  5 

AlBANV  we  AlftPORT 

0U5 

OOUGMERTY 

31  32 

84  n 

190 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ALLATOONA  0AM 

OiBO 

BARTOW 

5 

34  10 

735 

5P 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

Aw*U  CAA  AIRPORT 

021 1 

BACON 

31  32 

82  31 

198 

MiO 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

0253 

6 

5P 

7A 

PROF .  J .  P .  K INNEY 

AI-,£NS 

OA30 

CLARKE 

10 

83  23 

700 

6P 

OA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

ATMtNS  COLLEGE  Of  AGHI 

CLARKE 

10 

33  50 

83  23 

685 

6P 

6P 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  5 

CLARKE 

33  57 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

ATLANTA  KlfiHWOOO 

DE  KALB 

33  45 

0.  M.  HADLEY 

3 

ATlANIA  MB  AIRPOOI 

0*5 1 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  M8  CITY 

0>56 

FULTCW 

3 

33  45 

64  23 

1054 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  15 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

Oft')  5 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

182 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

AUOwStA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

ei  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

fiAlMSRIOOC 

0501 

OECAToR 

6 

30  55 

84  35 

115 

SP 

7A 

JOHN  C.  lOOLt" 

2  3  5 

ObOS 

CHEROKEE 

i 

84  23 

1100 

7A 

E    C .  GHOGAN 

BCAVtRDALE 

0746 

WHITF ItLD 

12 

34  57 

64  49 

6A 

HENRY  E .  WARMACK 

3 

bl'^ckbeard  island 

09A6 

MC  INTO^H 

2 

31  29 

81  13 

10 

6P 

U.S. FISH  e.  WLOf  SER 

?  3  5 

BL>^l»'6VllLE  EXP  STA 

09b9 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1936 

SA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

Bi.*KtL* 

0979 

EARL* 

6 

Jl  23 

Bft  56 

270 

8A 

OR.  J.  G.  ^TANDIFER 

2  3  5 

BLOE  RIOOC  RESVR  DAM 

1029 

64  17 

1560 

6A 

BAA'>STOMh  6AL0 

1170 

TOWNS 

34  52 

B3  49 

4780 

8A 

TVA-147 

&AOO>.LeT   1  W 

1266 

BULLOCH 

1 1 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

UftO 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BeL'.SWK1C  CAA  AlftPORT 

13*.b 

GLYNN^ 

2 

31  0<i 

61  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BUlLER 

L425 

6 

84  14 

655 

eA 

■* 

eulLCR  CRtEK 

lft33 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  MM 

lAfa) 

GRADY 

8 

30  53 

84  13 

265 

TP 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

177 

5P 

JAMES  B.  SPENCf 

2  3  5 

CAMP  STCMART 

15A^ 

LIBERTY 

31  52 

J,  f.  BLESSINGFON 

2  3  5 

CAHTON 

1565 

CHEROKEE 

5 

94  29 

970 

/A 

CANLION  BRIDGE 

1601 

Elbert 

14 

34  04 

62  59 

500 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

CARROLL  TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  35 

65  04 

1115 

6P 

BA 

CARROLL  BHCSTING  CO 

2  3  5 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

94  42 

eA 

RALPH  M.  HESSER 

3 

cahter&villE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

64  49 

735 

5P 

5P 

THOMAS  A.  EVANS 

2  3  5 

CARTERSVlLLE  3  SM 

7A 

G.  P.  TATUM 

ceoariomn 

1732 

POLK 

34  01 

65  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

ChAISWORTm 

ie»6 

MURRAY 

12 

34  46 

64  47 

760 

eA 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

3 

CHICi^AMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

65  16 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

CHOESTOE 

1927 

UNICM 

34  48 

6A 

TVA-570 

1962 

14 

83  24 

2000 

6P 

6P 

MRS .GRACE  H.  BREWER 

?  3  5 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

34  35 

83  46 

1570 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

21bl 

MJSCOGCE 

3 

32  2" 

84  59 

262 

6P 

A,  LESTER  hEAHn 

2  3  5 

COluMBuS  WS  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  21 

84  56 

394 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CQKCORO 

2l'>e 

33  05 

84  26 

825 

C.  R.  SMITH 

COeOELE 

CRISP 

6 

63  47 

336 

BA 

eA 

COW^ELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  30 

83  32 

1520 

6P 

6P 

THEO.  6.  LITTLE 

2  3  5 

COVINCTOI 

2316 

MEWION 

9 

33  36 

63  52 

747 

6P 

9A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

ClM*ING  I  H 

2*.oe 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  oe 

1300 

eA 

MILES  M.  WOLFE 

CUBRYVILLE  ?  W 

2A29 

GORDON 

12 

34  2? 

65  06 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2460 

RANDOLPH 

64  46 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

OAHL ONEGA 

2475 

LUMPKIN 

34  32 

63  59 

1519 

7P 

6A 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  5 

DALLAS 

2<>e5 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1015 

eA 

MISS  EVELYN  J.T INNE 

3 

OALIOi 

2*93 

WHITFIELD 

12 

34  46 

94  58 

760 

6A 

eA 

JOHN  H.  MC  LELLAN 

2  3  5 

DAMSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 

355 

S.  W.  KENNEY 

DAWSONVlLLE 

2578 

DAWSON 

5 

84  09 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

2627 

FAWIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

SA 

IVA-633 

OOCTOMTOWN  1  MSH 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  49 

72 

6A 

H.  C.  THOMPSON 

OOMLSONVlLLE  3  H 

2  736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

27B3 

COrFEE 

13 

31  30 

62  51 

245 

eA 

6A 

FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

2791 

3 

84  45 

1219 

SA 

LEONA  6.  THOMPSON 

OWER 

2  799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

6.  M.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

32  33 

62  55 

234 

6A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

EASTMAN 

2966 

DOOOC 

9 

32  12 

63  11 

361 

OA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

ELL  1 JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

eA 

A.  D.  DOVER 

3 

EHBRY 

3147 

PAULDING 

33  51 

64  59 

MISS  JANET  ALLGOOD 

3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

64  17 

925 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

FAIRMOUNI 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

600 

eA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FAIR  VIEM 

3303 

LAMAR 

6 

53  00 

64  07 

725 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

64  30 

8A 

TVA-109 

FLEMING  EXP.  STATION 

3409 

LIBERTY 

.31  53 

61  24 

19 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  5 

tLlNTSTOtE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

W.  R.  REED,  JR. 

■OLItSTOfi 

3460. CHARLTON 

15 

30  50 

62  01 

80 

7A 

LEC  LUOYO 

3 

i^OtRSTOh  9  Sw 

3465;CKAfiLT0N 

15 

30  44 

82  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  5 

'ORT  GAINED 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

245 

8A 

MRS.  MAYME  R.  HAVES 

2  3  5 

otstioii 

County 

O 

& 

m 

"f 
2 

10 

J 

Longitude 

1 
g 
i 

ObMi- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 
to 

Temp.  1 

"8 
s 

£ 

FORT  VALLEY 

PEACH 

9 

32  33 

526 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SHAPP 

2  3  5 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85 

06 

700 

BA 

0.  W.  BURNS 

s 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  18 

63 

50 

1254 

6P 

BA 

SAM  S.  KARBEN 

2  3  5 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

61 

56 

I  75 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

32  36 

65 

05 

6A 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GReENSBOHO 

GREENE 

10 

33  34 

620 

6A 

MRS.LlLLIC  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFF  IN 

3936 

SPALDING 

33  15 

84 

16 

975 

6P 

MRS.  imA  MATHEWS 

2  3  5 

HARIWELL  3  W 

4133 

HART 

14 

34  22 

92 

59 

800 

MAX  G.  PFAENDER 

2  3  5 

HAMKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83 

28 

235 

6^ 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5 

HAMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  53 

64 

06 

2100 

TVA-15I 

HOGGARDS  MILL 

BAKER 

6 

31  12 

132 

"'p 

eA 

EMORY  UNIV.  FLD.STA 

2  3  5  6 

JASPER 

4648 

PICKENS 

34  29 

64 

26 

1490 

SA 

JOHN  H.  OILBECK 

2  3  5 

J0NE580R0 

4700 

CLAYTON 

6 

35  31 

64 

21 

930 

E.  J.  SWINI,  JR. 

KINGSTON 

46  54 

BARTOW 

5 

34  14 

64 

56 

715 

WALTER  N.  COX 

) 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

*• 

34  42 

85 

17 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

33  02 

740 

6P 

MID 

PAUL  6.  SMITH 

2  >  5 

L  INCOLNTON 

5204 

L INCOLN 

14 

33  4  7 

82 

28 

500 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

83 

39 

2200 

BA 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

92 

24 

337 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  5  5 

LUMBER  CITY 

5360 

TELFAIR 

9 

31  56 

62 

41 

ISO 

9P 

8A 

W.  ALEX  JCRNIGAN 

2  3  9 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

32  42 

36? 

HID 

U.S.  WtATMER  BlREAU 

2  3  5 

MACON 

5447 

BIBB 

9 

32  50 

83 

36 

375 

"ba 

BA 

MACON  TEL .  PUB.  CO. 

2  3  5 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

S3 

34 

120 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MICVILLE 

5958 

BURKE 

11 

32  50 

62 

166 

6A 

MRS.  CM.  HAND 

3 

HILLEOGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

63 

13 

320 

BA 

8A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

HILLEN 

JENKINS 

1 1 

32  46 

160 

7P 

MARK  G.  MC  COMB 

?  3  S 

M0NTE2UMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

64 

0) 

325 

5P 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

MONTICELLO 

5988 

JASPER 

9 

33  IB 

83 

41 

660 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  5 

MOULTRIE 

6067 

COLQUITT 

16 

31  11 

83 

48 

325 

5P 

>P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  5 

MOUNT  VFRnON  3  WNW 

6126 

WHEElER 

10 

32  12 

62 

36 

150 

L.  G.  REYNOLDS 

' 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83 

55 

3300 

&A 

TVA-135 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

6 

33  23 

64 

46 

975 

4P 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  3  5 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

14 

2050 

8^ 

TVA-1 12 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

04 

W 

1025 

BA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

3 

NOT T ELY  DAM 

6471 

UNION 

34  56 

64 

05 

1740 

8A 

TVA-573 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

3?  47 

84 

614 

6P 

tP 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  9 

QUI TMAH 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63 

34 

173 

6P 

MRS. ROSSIS  D.  JONES 

2  3  5 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

64 

67 

657 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

IB 

34  45 

85 

32 

820 

7A 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

10 

617 

6P 

BA 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5 

ROKE  MB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

\b 

643 

MIO 

MID. 

U.S.  WEAT4R  eiAEAu 

2  3  5  6 

SAVANNAH  USDA  PL. GARDE 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

ei 

16 

22 

MIO 

6A 

0.  A.  BISSETT 

2  3  5 

SAVAN>iAM  WB  AP 

7847 

CHAT  HAW 

2 

32  06 

61 

12 

ftB 

MID 

MIO 

U.S.  HFJVTHEfi  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7660 

CHATHAM 

2 

32  00 

80 

52 

10 

6P 

6P 

MRS . H . C . KL I NGENSMl It 

2  3  9 

SPARTA  2  NNM 

9223 

HANCOCK 

33  17 

92 

59 

550 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  GAP 

GILMER 

12 

34  47 

2300 

BA 

TVA-Ul 

3 

SUCHES 

6414 

UNION 

34  41 

84 

01 

BA 

rVA-115 

3 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

34  29 

65 

22 

7S0 

OA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

1 1 

32  36 

82 

20 

31B 

8A 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  9 

SWEET  GUM 

6504 

FANNIN 

34  56 

64 

15 

1800 

BA 

TVA-1 29 

TALBOT TON 

6535 

TALBOT 

6 

32  40 

32 

700 

5P 

BA 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

854  7 

HARALSON 

17 

33  46 

95 

1000 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

2  3  5 

TAYLORSVILLE 

6600 

BARTOW 

5 

34  05 

64 

59 

730 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THOMASVILLE 

6666 

THOMAS 

8 

30  51 

B3 

59 

2  76 

BA 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5 

TIPTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

83 

370 

BA 

9A 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

TITUS 

6732 

TOWNS 

34  57 

63 

36 

2180 

8A 

IVA-5  74 

3 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1012 

6P 

8A 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

6606 

TOWNS 

? 

34  48 

63 

IVA-154 

3 

TUNNEL  HILL 

8654 

WHITFIELD 

16 

34  52 

65 

02 

eeo 

7A 

TVA-392 

3 

VAlDOSTA  WB  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

30  47 

63 

1  7 

197 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64 

33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

WARREN 

n 

33  24 

500 

SA 

L .  MONROE  CASON 

2  3  9 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82 

616 

8A 

MRS.  HA2EL  S. TUCKER 

2  3  9 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

13 

31  13 

82 

22 

131 

6P 

eA 

F.  W.  KYHICK 

2  3  9 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

62 

01 

261 

BA 

.» 

JOEL  CHAPPELL 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  52 

85 

II 

573 

6P 

BA 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

b 

32  59 

6ft 

35 

800 

BA 

MISS  ANNIE  REIO 

3 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

-4  06 

64 

99? 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9905 

TOWNS 

3  4  56 

93 

51 

1920 

9A 

TVA-1 46 
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GEORGIA  -  NOVEMBER  1951 


R.  L,  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  exceptionally  cool  and  much  wetter  than  normal;  cooler  than  normal  weather  was  continu- 
ous except  two  brief  periods  of  marked  warmth,  while  most  of  the  month's  precipitation  occurred  during 
the  two  periods,  l-2nd  and  15-16th.  Frequent  freezing  or  frost  conditions  caused  some  injuries  to 
late-season  crops,  and  rainy  weather  retarded  completion  of  harvest  operations.  Rivers  remained  at 
moderately  low  levels,  and  the  only  severe  storm  was  a  small  tornado  in  the  vicinity  of  Albany  on 
the  16th. 

Abnormally  warm  weather  prevailed  on  the  1st,  when  some  scattered  stations  recorded  their  highest 
readings  of  the  month.  General  rains,  mostly  heavy  in  character,  occurred  on  the  1st  and  2nd,  pro- 
ducing the  greatest  24-hour  falls  of  the  month  over  northern  and  eastern  sections.  Much  colder  weather 
developed  soon  after  the  1st,  initiating  prolonged  abnormally  cold  conditions  that  prevailed  through 
the  10th;  widespread  freezing  or  near  freezing  conditions  of  the  3rd  to  5th  and  7th  to  11th  brought 
an  unusually  early  termination  of  the  growing  season  throughout  the  State,  with  killing  frosts  in 
northern  and  central  sections  on  the  3rd  or  4th  and  southward  to  the  coast  by  the  8th.  Light  general 
rains  occurred  between  these  two  freezing  periods  on  the  6th.  Temperatures  moderated  after  the 
10th,  with  rather  high  daytime  warmth  on  the  11th  followed  by  light  rains  in  the  north  on  the  12th. 
Unseasonable  warmth  prevailed  from  the  13th  to  16th,  when  highest  temperatures  of  the  month  were 
reported  over  most  of  the  State,  with  readings  about  70°  in  the  far  north  to  85°  or  higher  in  southern- 
most areas.  Within  this  warm  period,  light  rains  fell  over  northern  and  central  districts  on  the 
13th,  with  general  moderate  to  heavy  rains  on  the  15th  and  16th,  when  numerous  western  and  north- 
central  stations  reported  their  greatest  24-hour  falls  of  the  month.  In  connection  with  rains  on 
the  16th  and  approaching  colder  weather  from  the  northwest,  a  storm  of  tornadic  character  struck 
locally  at  the  Albany  Tallow  Plant  near  Albany;  the  main  roof  of  the  plant  was  ripped  off  and  blown 
away,  with  losses  estimated  at  near  $1,000.  Abnormally  cold  weather  prevailed  from  the  17th  to 
22nd,  with  widespread  freezing  each  day  of  this  period;  the  coldest  weather  of  the  month  occurred 
very  generally  between  the  18th  and  20th,  with  readings  ranging  from  about  10°  in  the  far  north  to 
30°  on  the  coast.  Following  this  cold  weather,  unseasonable  warmth  soon  developed  and  prevailed 
through  the  26th.  Light  rains  fell  over  the  northern  half  of  the  State  on  the  25th  and  26th,  fol- 
lowed by  general  rains  and  colder  on  the  27th,  when  scattered  snow  flurries  or  sleet  accompanied 
the  rains  in  northern  and  west-central  areas.  Moderately  colder  than  normal  weather  prevailed  from 
the  27th  to  the  close  of  the  month,  with  general  freezing  conditions  on  the  last  two  days. 

This  was  the  third  coldest  November  on  record,  lower  average  temperatures  having  occurred  previously 
only  in  1901  and  1950.  The  monthly  average  temperature  of  the  current  month  was  51.7°,  or  3.5°  below 
normal,  and  individual  averages  ranged  from  42.1°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  58.8°  at 
Brunswick,  Although  the  month  was  predominantly  cold,  marked  warmth  occurred  on  the  1st,  13-16th, 
and  23-26th;  the  greatest  warmth  of  the  month  occurred  during  the  second  of  these  periods  over  most 
of  the  State,  with  highest  readings  mostly  from  70°  to  85°.  With  few  exceptions,  the  coldest  weather 
of  the  month  occurred  between  the  18th  and  20th,  with  lowest  readings  ranging  from  9°  at  Blairsville 
Experiment  Station  on  the  20th  to  32°  at  Blackbeard  Island  and  Brunswick  on  the  18th.  Freezing  weather 
occurred  on  two  days  on  the  coast  to  more  than  ten  days  in  the  far  north,  chiefly  within  the  periods, 
3-5th,  7-9th,  18-22nd,  and  29-30th. 

Precipitation  averaged  4.10  inches,  or  1,42  inches  above  normal,  which  is  153%  of  normal,  with  oc- 
currences chiefly  on  the  l-2nd,  6th,  15-16th,  and  27th.  Station  totals  ranged  from  1.21  inches  at 
Decatur  to  9.36  inches  at  Americus  ,  with  distributions  showing  more  than  7.00  inches  in  the  south- 
west and  locally  in  the  far  north  and  less  than  2.00  inches  over  most  of  the  area  between  Athens 
and  Columbus.  Most  of  the  month's  precipitation  occurred  from  heavy  rains  during  the  two  periods, 
l-2nd  and  15-16th.  Greatest  24-hour  rainfalls,  occurring  over  most  of  the  State  on  the  1st,  ex- 
ceeded 2.00  inches  only  in  the  far  north  and  over  about  one-half  the  southern  division;  the  greatest 
24-hour  rainfall  of  the  month  was  4.98  inches  at  Donalsonville  2  W  on  the  15th. 

Generous  rains  at  the  beginning  of  the  month  restored  soil  moisture  to  good  condition,  and  succeed- 
ing rains  occurred  at  favorable  intervals  to  maintain  adequate  soil  moisture  throughout  the  month. 
Cold  weather  slowed  growth  of  late-season  crops  and  vegetation  and  caused  light  to  moderate  injuries. 
The  growing  season  was  ended  two  to  three  weeks  earlier  than  usual ,  with  killing  frosts  extending 
over  northern  and  central  districts  on  the  3rd  or  4th  and  to  the  southern  border  of  the  State  on  the 
8th.  The  major  portion  of  summer  crops  had  already  been  harvested  before  the  month  opened;  cold 
and  rainy  weather  hindered  completion  of  harvesting  remaining  crops,  with  much  corn  and  some  peanuts, 
pecans,  and  truck  crops  still  in  the  fields  at  the  close  of  the  month.     -  R.L.C, 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

■peed 

p.h. 

Relati 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
hme  from 
prevailing 

Average 

1  . 

£  a 

Direction 

of 

iaatest  mile 

Date  of 
faateat  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST  j 

Trace 

s 

p 

A 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

t2 

Percent  of 
possible 

sunshine 

1  Average 
sky  cover 
■uiuise  to  St 

ALBANY  WB  AP 

NE 

9 

5.2 

- 

83 

84 

49 

71 

3 

0 

2 

2 

2 

0 

9 

5.4 

ATHENS  WB  AP 

I 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

6.2 

ATLANTA  WB  AP 

NNW 

18 

9.0 

36 

SW 

1+ 

76 

79 

56 

66 

4 

2 

2 

3 

0 

0 

11 

54 

6.5 

AUGUSTA  WB  AP 

NW 

11 

5.8 

25* 

WMW 

3 

90 

91 

54 

79 

1 

5 

4 

0 

1 

0 

11 

5.6 

COLUUBUS  WB  AP 

HH 

12 

7.5 

- 

- 

- 

83 

86 

53 

76 

1 

1 

3 

3 

0 

0 

8 

- 

5.5 

MACON  WB  AP 

NW 

IS 

9.3 

27 

SE 

1 

80 

87 

46 

65 

1 

0 

3 

3 

1 

0 

8 

67 

5. 5 

ROME  WB  AP 

N 

22 

8.2 

82 

81 

55 

77 

3 

4 

3 

1 

2 

0 

13 

6.2 

SAVANNAH  WB  AP 

NE 

14 

7.8 

33 

NW 

3 

86 

88 

53 

78 

4 

2 

5 

0 

1 

0 

12 

SO 

5.6 

VALDOSTA  WB  AP 

.  NE 

14 

8.2 

1 

2 

1 

4 

0 

1 

9 

5.6 

*  ThlE  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is   not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

+  Also  on  later  dates. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

0 

li 

e 

% 

« 

•0 

"o  0 

Ave 

c 

2 

t 

3 

> 
< 

is 

1892 

53.5 

86 

15 

3.25 

6 

1893 

54.9 

85 

14 

1.73 

4 

1894 

53.1 

84 

14 

1 .67 

4 

1895 

54. 1 

85 

19 

1.77 

5 

1896 

58.5 

89 

22 

5.47 

8 

1897 

56.6 

86 

21 

1.37 

4 

1898 

52.4 

83 

16 

5.16 

9 

1899 

56.3 

84 

24 

1.88 

4 

1900 

56.4 

86 

18 

3.29 

7 

1901 

49.8 

85 

16 

0.97 

4 

1902 

59.4 

88 

23 

3.58 

7 

1903 

52.8 

88 

11 

2.59 

7 

1904 

53.5 

81 

21 

3.09 

6 

1905 

56.4 

85 

18 

1 .64 

4 

1906 

56.3 

88 

19 

1.48 

3 

1907 

53.6 

85 

21 

4.97 

11 

1908 

58.5 

88 

22 

1  .21 

3 

1909 

59.8 

89 

22 

0.93 

3 

1910 

52.8 

87 

22 

2.04 

4 

1911 

52.4 

87 

16 

3.85 

8 

1912 

52.3 

84 

16 

2.45 

4 

l|  1913 

55.8 

83 

14 

0.98 

3 

1914 

54.1 

87 

12 

4  .92 

6 

1915 

57.7 

90 

19 

2.10 

4 

1916 

55.8 

90 

16 

1.68 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lov^est 

Average 

No.  of  da; 
.01  or  moi 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

52.4 
54.5 
59.2 
53.5 
59.1 

85 
86 
91 
86 
87 

17 
25 
20 
18 
20 

1.07 
4.83 
1.90 
3.76 
3.54 

3 
8 
5 
6 
8 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

57.8 
52.1 
56.2 
52.9 
52.3 

87 
83 
87 
84 
87 

15 
17 
14 
10 
15 

0.88 
2.78 
0.69 
4.33 
3.67 

4 

6 
2 
8 
8 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

59.8 
54.3 
56.9 
53.5 
60.8 

88 
87 
91 
86 
90 

19 
11 
8 
10 
21 

1.52 
0.92 
4.50 

5.65 
0.57 

5 
4 

11 
10 
3 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

52.1 
54.2 
57.6 
57.9 
54.2 

83 
85 
89 
92 
89 

12 
9 
19 
10 
9 

4.60 
0.92 
1.76 
2.94 
1.25 

9 
4 
6 
7 
4 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

51.9 
57.9 
53.3 
55.4 
55.8 

86 
88 
86 
86 
89 

3 
7 
18 
10 
14 

2.18 
2.36 
0.86 
3.67 
1.57 

7 
7 
4 

9 

5 

Temperature 


1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 


57.6 
53.2 
54.2 
57.0 
61.4 

53.1 
59.0 
53.1 
51.1 
51.7 


84 
94 


15 
9 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

1 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  oi  daya 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

Oi  0 
3  * 
^  o 

Min.  32" 
or  below 

Total 

-a 

0 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

p 

9 

o 

g 

100  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

45.5 

79 

1 

18 

20 

0 

1  6 

3.85 

1  , 02 

ATHENS 

A8,5 

-  3.6 

76 

24 

19 

20 

489 

0 

1  4 

2.11 

.  63 

.  60 

1 5 

*  Q 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

48.2 

-  4.2 

75 

24 

16 

20 

499 

0 

15 

2 . 01 

-  1.49 

.  62 

T 

0 

- 

, 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

46.4 

72 

24 

21 

20 

554 

0 

1  5 

1  . 88 

.  50 

1  ^ 

0 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

47.5 

-  4.0 

71 

1 

25 

19 

518 

0 

8 

2.63 

-  .46 

.99 

14 

T 

0 

7 

3 

0 

ATLANTA  WB  CITY 

46.6 

-  5.5 

71 

11 

24 

19 

545 

0 

10 

2 .  02 

-  1.01 

.  65 

,  0 

0 

0 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

42  .  1 

-8.0 

72 

1 

9 

20 

0 

20 

5.  30 

2.28 

2 . 08 

. 

_  0 

0 

10 

2 

CARLTON  BRIDGE 

46.2 

-  4.7 

76 

14 

13 

20 

0 

IB 

2^50 

-  .-02 

.82 

7 

,  0 

0 

1 0 

1 

0 

CARTERSVILLE 

48  . 1 

-  3.1 

78 

1 

24 

9+ 

497 

0 

12 

3.71 

.85 

.98 

_  0 

0 

10 

3 

0 

CEDARTOWN 

47.0 

-  4.4 

73 

13  + 

18 

20 

537 

0 

16 

2.  54 

-  .77 

1.54 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

CLAYTON 

44.8 

-  3.4 

69 

11 

15 

21 

599 

0 

17 

6.27 

2.05 

2  .20 

1 

.  0 

0 

1 2 

5 

3 

CORNELIA 

45.7 

-  4.6 

70 

11 

19 

20 

571 

0 

14 

2  .  94 

-  .86 

.88 

T 

0 

11 

2 

0 

DAHLONEGA 

45.0 

-  4.8 

70 

1 1 

16 

20 

594 

0 

16 

3  . 89 

.21 

1  . 24 

J 

.0 

0 

12 

4 

1 

DALTON 

46.1 

-4.1 

70 

1 

19 

20 

0 

12 

6.37 

2  .  45 

2 . 60 

T 

0 

10 

GAINESVILLE 

46 . 0 

-4.1 

72 

1 

17 

20 

561 

0 

16 

2  .  83 

.  40 

.  88 

T 

0 

8 

2 

0 

HARTWELL   3  W 

48. 8M 

-  3.1 

72 

1 

17 

20 

471 

0 

13 

2.31 

-  .27 

.57 

7 

.0 

0 

11 

1 

0 

JASPER 

46.3 

-  4,7 

70 

1  + 

17 

20 

553 

0 

13 

3.  79 

.05 

1.15 

.0 

0 

8 

4 

1 

LAFAYETTE 

27 

7  + 

J 

ROME 

47 . 4 

-  3.5 

73 

21 

20 

522 

0 

1 6 

4*59 

1  '  36 

1  '  42 

g 

ROME  WB  AIRPORT 

45.2 

72 

11  + 

1  7 

20 

582 

0 

1 5 

3  .  88 

116 

1 

^ 

1 0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

45. 7M 

-  4.9 

76 

1 

13 

20 

579 

0 

18 

3.  09 

.13 

1  .57 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

TOCCOA 

49.  OM 

-  2.2 

72 

1  1  + 

20 

20 

459 

0 

3.35 

.  03 

1.34 

.0 

0 

9 

2 

1 

WASHINGTON 

49.  3M 

-  5.5 

0 

V  4.92 

2  .  00 

2 

'  ^ 

0 

DI VI SION 

46  . 6 

3  .  50 

1 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

50.2 

-  4.8 

79 

14 

19 

21 

446 

0 

1  2 

2  . 45 

-     .  03 

1.29 

2 

.  0 

0 

\  0 

1 

1 

AUGUSTA 

52 .  7 

-1.8 

78 

1  3  + 

24 

20 

378 

0 

9 

2  .  32 

.  06 

.  93 

2 

_  0 

0 

g 

J 

0 

BROOKLET   1  W 

55.6 

-  1.8 

81 

13 

25 

20 

307 

0 

6 

3 . 84 

1  . 80 

1  . 89 

3 

,  0 

0 

7 

3 

1 

CARROLLTON 

47.  7M 

-  4.2 

19 

20 

510 

0 

1 5 

2  . 86 

.  02 

1  . 05 

7 

.  0 

0 

10 

1 

COLUMBUS 

53.4 

-  2.7 

83 

15 

24 

18 

357 

0 

8 

2  .46 

-  .12 

.65 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

50.4 

80 

15 

26 

9+ 

439 

0 

12 

2 . 52 

.  86 

1 

.  0 

0 

7 

3 

0 

COVINGTON 

47. 9M 

-  4.7 

73 

13+ 

18 

20 

0 

.0 

0 

7 

DUBLIN 

53.0 

-2.6 

80 

13+ 

22 

21 

371 

0 

9 

4.-99 

2  .61 

1 .  71 

2 

.  0 

0 

7 

3 

2 

EXPERIMENT 

50.3 

-2.5 

80 

1 

22 

20 

442 

0 

12 

2 . 74 

.  58 

.86 

15 

.  0 

0 

8 

3 

0 

FAIR  VIEW 

49.4 

-  4.7 

74 

25 

23 

20+ 

463 

0 

11 

2.30 

.05 

.46 

1 

.0 

0 

9 

0 

0 

FORT  VALLEY 

50.6 

-  4.5 

77 

13+ 

24 

21 

437 

0 

12 

7.  09 

4 .  55 

3 . 43 

1 5 

.  0 

0 

8 

5 

^ 

GREENSBORO 

49.6 

-  3.3 

77 

13 

19 

20 

464 

0 

15 

3.56 

1 .06 

1  .31 

15 

.  0 

0 

9 

3 

GR  IFF  IN 

51 . 1 

-  3.2 

73 

24 

25 

18+ 

413 

0 

9 

2.65 

.13 

.90 

15 

.  0 

0 

6 

2 

LA  GRANGE 

49.4 

-  3.7 

78 

15 

20 

20 

465 

0 

14 

3.06 

.29 

1  .00 

14 

T 

0 

7 

3 

LOUISVILLE 

52.9 

-  2.2 

79 

14+ 

22 

20 

373 

0 

11 

4.43 

2.18 

1  .37 

16 

.0 

0 

6 

3 

MACOlii  WB  AIRPORT 

51  .8 

78 

13+ 

24 

21 

398 

0 

9 

4. 19 

1  . 06 

16 

.  0 

0 

7 

it 

MACON 

0 

4.49 

1 . 97 

1  . 71 

1 

.  0 

0 

8 

MI  LLEDGEVILLE 

49 . 3 

-  4.8 

82 

1 

20 

21  + 

0 

14 

2.84 

.40 

.  75 

1 

.0 

0 

7 

3 

MILLEN 

53 . 4 

-  2.6 

80 

14 

22 

20+ 

361 

0 

8 

2.78 

.  76 

1  .65 

3 

.0 

0 

6 

1 

MONTICELLO 

48  .  8M 

-  4.9 

20 

21 

480 

0 

1  3 

3  .  38 

.  81 

.  72 

1 

.0 

0 

11 

NEWNAN 

50.4 

-  2.8 

76 

25 

21 

20 

432 

0 

11 

3.24 

.40 

1.40 

1 

T 

0 

7 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

49 .  IM 

80 

1 5 

17 

18 

456 

0 

1  5 

1  .61 

.  95 

14 

,  0 

0 

5 

1 

0 

SWAINSBORO 

53 .  2M 

378 

0 

9 

3  .  60 

,  0 

0 

TALBOTTON 

51 .6M 

-3.1 

80 

15 

21 

21 

0 

1  .  39 

-  1.45 

.  82 

3 

.  0 

0 

3 

1 

0 

WARRENTON 

51 .  2M 

-  2.9 

79 

24 

21 

19 

417 

0 

1  2 

3  . 48 

.  93 

.  90 

3 

0 

0 

1  0 

4 

0 

WAYNESBORO 

50. 9M 

-  4.5 

80 

1 

23 

20 

0 

4.34 

2.12 

1  .50 

3 

.0 

0 

9 

2 

WEST  POINT 

49 . 9 

-  3.6 

77 

13+ 

21 

21 

446 

0 

1 4 

3.12 

.  28 

.  98 

1 5 

.  0 

0 

7 

3 

0 

0 IV  IS  ION 

50.9 

3.30 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

52  .4M 

84 

15 

20 

21 

0 

11 

3 . 90 

2 .  06 

3 

.  0 

0 

7 

3 

1 

ALAPAHA'  EXP  STATION 

53.9 

-  4.1 

85 

1 

25 

21 

0 

1 1 

3.85 

2  .  00 

2.15 

3 

.  0 

0 

6 

2 

1 

ALBANY 

56.4 

-  1.6 

83 

1 

28 

18 

293 

0 

6 

6.33 

4 .  04 

1 . 85 

3 

,  0 

0 

8 

5 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

53  .8 

-  4.6 

81 

14 

27 

18 

348 

0 

7 

4 . 90 

2  .  43 

1  .94 

2 

.  0 

0 

6 

4 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

54.0 

-  2.7 

80 

13+ 

26 

19+ 

344 

0 

7 

4.  74 

2.54 

2.57 

2 

.0 

0 

9 

4 

1 

AMERICUS 

53 . 7 

-  2.6 

79 

25 

26 

18 

349 

0 

8 

9.36 

6.74 

3.51 

15 

.  0 

0 

8 

5 

3 

BA I NBR I DGE 

56 .  OM 

-  2.4 

86 

I 

26 

18+ 

303 

0 

7 

6.37 

4.17 

2.15 

1 5 

.  0 

0 

6 

BLACKBEARD  I S LAND 

56 .  OM 

80 

•1 

32 

18 

285 

0 

1 

5 . 08 

1  .65 

3 

.  0 

0 

6 

4 

3 

BLAKELY 

53.7 

-  4.2 

82 

1 

26 

18 

354 

0 

8 

5 . 95 

2  .  99 

2  .26 

2 

.  0 

0 

B 

4 

2 

BRUNSWICK 

58  .8 

-  2!2 

86 

1 

32 

18+ 

228 

0 

2 

2  .68 

.96 

.88 

2 

.  0 

0 

6 

2 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

85 

31 

18+ 

280 

0 

2 

2.11 

.  52 

1 

.  0 

0 

9 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

sfi '  ^ 

-  2  4 

88 

I 

26 

18 

291 

0 

6 

7  . 49 

5 . 50 

3 . 62 

15 

.  0 

0 

8 

3 

2 

CAMI LLA 

55 '  7M 

3  8 

84 

14 

28 

18+ 

294 

0 

6 

8  .  94 

6 . 68 

3 . 00 

15 

.  0 

0 

7 

6 

4 

CAMP  STEWART 

56 '  5M 

20 

276 

0 

4.19 

1 .62 

2 

.  0 

0  1 

9 

2 

2 

CORDELE 

52  .4M 

-  3.8 

85 

1 

27 

18+ 

0 

9 

4.48 

2.28 

1 .91 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

CUTHBERT 

IB 

05 

^ 

g 

5.10 

2.27 

1 . 50 

15 

_  0 

0 

9 

3 

2 

DOUGLAS 

55  *  1 

"  2  9 

85 

28 

2  0+ 

1.21 

,  0 

0 

6 

1 

EASTMAN 

54.4 

-  2.7 

80 

13+ 

26 

2  0+ 

336 

0 

7 

4.31 

1 .96 

2.01 

2 

.  0 

0 

9 

2 

1 

FITZGERALD 

54.9 

-  3.0 

81 

13+ 

27 

20+ 

327 

7 

3.61 

1  .78 

1  .51 

2 

_  0 

0 

7 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

.  0 

0 

10 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

57.  7M 

84 

1 

29 

19+ 

237 

5 

3.42 

,  0 

0 

FORT  GAINES 

53.1 

-  3.9 

87 

1 

24 

20 

9 

6.08 

3.36 

1  .  55 

16 

_  0 

0 

7 

5 

4 

GLENNVI LLE 

55.2 

-  3.2 

80 

14 

26 

20+ 

311 

0 

7 

4.27 

2.32 

1  .75 

2 

.  0 

0 

9 

3 

1 

HAWKINSVILLE 

52.8 

-  3.6 

80 

26 

23 

21 

373 

0 

9 

4.88 

2.64 

1 .51 

3 

.  0 

0 

7 

2 

HOGGARDS  MILL 

53.6 

-  3.2 

83 

14 

25 

20+ 

351 

0 

8 

6.90 

3.78 

2.53 

15 

_  0 

0 

8 

It 

3 

LUMBER  CITY 

53.1 

86 

21 

25 

21 

0 

10 

4.30 

2.22 

2.33 

3 

.  0 

0 

6 

3 

1 

MONTEZUMA  1  N£ 

50.  3M 

-  9.3 

77 

1  + 

24 

20 

444 

0 

11 

5.65 

-  .31 

1.82 

15 

.0 

0 

8 

4 

3 

MOULTRIE 

56.6 

-  3.1 

83 

14 

27 

18 

260 

0 

6 

5.54 

3.52 

1.63 

2 

.  0 

0 

7 

5 

2 

QU I TMAN 

57.2 

-  2.2 

83 

1  + 

28 

21 

269 

0 

5 

6.65 

4.52 

1.75 

3 

.0 

0 

6 

5 

4 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

52.9 

-  3.7 

82 

14 

19 

21 

370 

0 

11 

3.55 

1.79 

1.82 

3 

.  0 

0 

13 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

54.1 

-  2.7 

82 

14 

24 

21 

345 

0 

7 

3.25 

1.15 

1 .96 

2 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

56.  IM 

-  3.6 

78 

26 

31 

21 

282 

0 

2 

2.97 

.82 

3 

.  0 

0 

8 

THOMASVILLE 

54.7 

-  3.8 

83 

14 

23 

20 

329 

0 

9 

8.02 

5.34 

2  .64 

16 

.  0 

0 

7 

6 

4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  2-Continuad 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
NOVEMBER  1951 


StAtioo 

Temperature 

PracipiUtton 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

M 

i 

1 

> 

t 

e 

& 

Degree  daya 

No.  of  day* 

1 

Departure 
bom  normal 

Oreateit  day 

e 

& 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  d«yt 

ll 

ll 

3 
«2 

Max.  depth 
on  ground 
at  oban. 

e 

.01  ox  raor* 

• 

\ 

o 

100  or 
more 

IIKTON  2  N 

5*. 5 

-  3.3 

B5 

I 

27 

18 

0 

7 

4.01 

2.30 

1  .98 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

VALDOSIA  we  AIRPORT 

55.6 

-  3.8 

63 

1 

28 

19 

302 

0 

6 

6.06 

4.10 

3.12 

2 

.0 

0 

S 

5 

1 

WAYCROSS 

57.0 

-  2.2 

85 

1 

26 

19 

273 

0 

7 

4.69 

2.75 

2.05 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

54.9 

5.01 

.0 

STATE 

51.7 

-  3.5 

4.10 

1 .42 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  X83  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
A I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATIOH 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALUA  CAA  AIRPORT 
AUERICUS 


ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  ffB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 

BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAU 

BRAS STOW N  BALD 
BROOKLET  X  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CHATS WORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CBOESiOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 
/CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMIN';   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 
DALTOK 
DAWSON 
DAWSONVILLE 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  2  W 
DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FA I RMOUNT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
BARTWELL  3  W 
HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
BOGGARDS  HILL 
JASPER 
JONESBORO 
KINGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LIHCOLNTON 
LITTLE  BIGHTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLK 

MILLEDCEVILLE 
HILLEN 

MONTEZUMA  1  KB 

HORTICELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOCTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 


.42]  2. IS 

.63  l.SsI  1.85 
1.16  1 . 94 
1.02i  .021 
.54;  2 . 57 
.311     .78  1.50 


2.28 
1  1 . 30|  1 .  31 
2. OB  .05 
1 .34  2.26 


2.13 
2.46 

2.20 


1.91 
.03 


2.60| 

.09! 1. 
1.211 


2.56 

1 . 33  1 . 


.59{  .17 


.021  1 . 60 
.30 
.  30 

.35 


.40 
.68 
T 

.84 


.20'  1.05 
.95 
.87 
.96 

1.54 
1.09 
1.04 
1.07 
1.03 

1.24 


1.13 
.50 
1.15 


10     12     12     13     14  15 


.37 
.21 
2.15 


16 


17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  I  31 


.23 
.57 


06     .08     .031  .IS 


.04     .18  .02 


.05 
.05 


.30 
.08 


08     .14  .10 


.23 
.02 


.02 
.03 


.15 
T 

.04 


.08 
.11 


Sm  nimmaom  luAm  ioUowlag  Sutleo  ladax. 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


i»ME  WD  AIRPORT 
AVAMNAB  USDA  PL  GARDEN 
AVANKAB  W8  AP 
AVAHKAH  BEACH  2  N 

I'ARTA  2  NKW 
1 \MLEy  GAP 
<  HES 
:iia(ERVlLLE 
*  A  I NSBORO 

■  ■Mi:T  GUH 
.  M30TT0N 

UXAPOOSA  2  Nlffl 

1 YLORSV 1 LLE 
I  IfOKASVILLE 


TIFTON  2  N 
TTTUS 
TOCCOA 

TRAY  BOinfTAIN 
TU.fNEL  HILL 

VALDOSTA  WB  A! 
»AI.ESKA 
*ARRE!<TON 
"ASRINGTON 


HAYCROSS 
»  AYN'ESBORO 

WOODSTOCK 


-   185  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1951 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
lb 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

MAX 

83 

70 

68 

52 

60 

69 

76 

55 

63 

68 

72 

75 

81 

84 

73 

52 

48 

51 

49 

59 

72 

73 

77 

80 

78 

59 

49 

64 

66  .4 

MIN 

68 

62 

33 

30 

30 

36 

40 

27 

28 

37 

34 

41 

58 

60 

42 

25 

25 

24 

20 

23 

37 

48 

48 

56 

41 

40 

33 

26 

38.3 

MAX 

85 

76 

69 

53 

59 

70 

77 

49 

55 

64 

70 

73 

76 

60 

81 

70 

73 

53 

4« 

55 

53 

64 

72 

74 

64 

61 

60 

68 

51 

63 

67.5 

MtN 

69 

64 

34 

29 

30 

34 

42 

27 

27 

28 

44 

38 

45 

68 

65 

62 

46 

26 

27 

27 

25 

27 

34 

46 

47 

51 

50 

41 

37 

29 

40.3 

MAX 

83 

78 

68 

54 

61 

69 

74 

55 

66 

63 

65 

71 

73 

80 

81 

77 

79 

50 

48 

54 

62 

70 

71 

74 

79 

79 

76 

60 

62 

62 

68.1 

MIN 

68 

56 

35 

35 

39 

54 

38 

31 

33 

40 

46 

44 

55 

64 

70 

64 

41 

28 

30 

30 

31 

31 

46 

55 

63 

58 

45 

38 

38 

44.6 

MAX 

73 

68 

51 

60 

70 

74 

50 

54 

62 

65 

72 

75 

80 

81 

72 

79 

51 

48 

55 

52 

60 

70 

74 

78 

79 

75 

60 

53 

62 

62 

66.5 

MIN 

65 

*5 

35 

32 

36 

46 

36 

30 

29 

38 

45 

41 

54 

62 

64 

51 

35 

27 

28 

29 

30 

39 

44 

53 

52 

56 

45 

43 

37 

35 

42.1 

MAX 

79 

61 

50 

33 

54 

68 

50 

38 

47 

61 

64 

69 

60 

68 

67 

69 

61 

40 

40 

41 

47 

51 

61 

66 

66 

60 

64 

44 

48 

55 

56.0 

MtN 

60 

44 

28 

28 

29 

31 

33 

31 

24 

25 

30 

31 

46 

52 

51 

35 

27 

24 

18 

19 

27 

35 

44 

48 

47 

38 

35 

29 

28 

35.0 

78 

68 

52 

58 

69 

79 

68 

53 

64 

70 

72 

76 

80 

80 

69 

72 

56 

48, 

53 

50 

62 

69 

75 

78 

79 

78 

66 

48 

63 

64 

66.5 

MtN 

65 

52 

35 

33 

34 

51 

36 

30 

29 

42 

44 

39 

58 

62 

60 

53 

34 

27 

26 

26 

26 

38 

41 

47 

50 

58 

43 

42 

33 

28 

41  .4 

75 

66 

53 

60 

68 

69 

64 

54 

63 

66 

73 

71 

78 

76 

74 

76 

59 

48 

53 

50 

59 

76 

71 

77 

79 

70 

69 

53 

61 

60 

65.7 

MtN 

65 

52 

32 

30 

37 

49 

37 

29 

31 

37 

42 

41 

54 

62 

64 

69 

39 

26 

27 

27 

28 

37 

44 

51 

50 

51 

40 

40 

35 

34 

41.7 

MAX 

73 

60 

49 

57 

62 

53 

46 

53 

62 

66 

70 

66 

72 

69 

61 

70 

51 

45 

50 

48 

66 

65 

68 

76 

66 

68 

59 

49 

61 

62 

60.4 

MtN 

59 

49 

30 

30 

31 

40 

34 

31 

26 

31 

31 

39 

51 

57 

53 

51 

33 

25 

2* 

19 

21 

25 

36 

45 

50 

43 

40 

35 

28 

29 

36.5 

73 

60 

50 

57 

62 

56 

47 

53 

62 

66 

69 

67 

73 

73 

62 

70 

53 

45 

49 

47 

54 

66 

69 

75 

68 

69 

61 

60 

60 

61 

60.9 

MIN 

60 

49 

31 

27 

29 

40 

35 

30 

24 

28 

28 

34 

59 

58 

56 

53 

34 

24 

24 

16 

17 

21 

32 

42 

50 

43 

39 

35 

24 

25 

35.5 

71 

54 

46 

55 

60 

47 

41 

51 

60 

64 

68 

64 

71 

67 

61 

67 

44 

44 

47 

45 

52 

63 

66 

72 

56 

69 

48 

48 

56 

59 

57.2 

MIN 

53 

40 

29 

29 

31 

39 

33 

30 

26 

31 

32 

44 

51 

54 

53 

43 

31 

25 

23 

21 

24 

27 

39 

46 

42 

41 

35 

35 

27 

30 

35.5 

71 

51 

45 

55 

63 

49 

42 

48 

60 

62 

69 

63 

68 

65 

63 

68 

42 

40 

42 

46 

52 

63 

63 

70 

70 

66 

49 

49 

60 

56 

57,1 

MIN 

«8 

35 

30 

33 

35 

42 

34 

33 

31 

37 

40 

43 

51 

56 

64 

42 

31 

27 

25 

26 

26 

33 

42 

49 

50 

42 

36 

34 

32 

36 

37.6 

63 

49 

43 

52 

62 

46 

36 

45 

61 

62 

71 

62 

68 

64 

59 

68 

37 

37 

39 

46 

51 

62 

63 

70 

65 

64 

47 

48 

58 

59 

55.2 

MIN 

1,6 

34 

27 

33 

36 

38 

31 

31 

31 

40 

38 

60 

51 

55 

53 

40 

29 

26 

24 

26 

29 

37 

46 

54 

48 

41 

37 

34 

32 

43 

38.0 

73 

68 

52 

57 

66 

63 

67 

53 

60 

66 

71 

69 

78 

79 

73 

73 

50 

47 

47 

46 

54 

67 

71 

77 

70 

70 

54 

52 

62 

62 

63.2 

MIN 

65 

49 

35 

32 

31 

41 

35 

30 

26 

29 

34 

34 

51 

67 

62 

49 

34 

28 

26 

20 

19 

23 

36 

43 

46 

45 

40 

38 

32 

26 

37.2 

MAX 

70 

69 

53 

57 

68 

62 

61 

53 

62 

68 

72 

69 

78 

78 

74 

72 

70 

46 

48 

48 

56 

67 

71 

76 

74 

71 

68 

53 

62 

62 

64.7 

MIN 

65 

50 

36 

34 

34 

43 

40 

33 

30 

32 

37 

39 

55 

62 

61 

66 

41 

29 

27 

24 

25 

2B 

40 

47 

45 

43 

38 

32 

31 

40.6 

MAX 

86 

70 

58 

62 

71 

71 

50 

55 

66 

65 

74 

76 

81 

85 

60 

80 

70 

60 

62 

56 

66 

75 

77 

72 

82 

80 

72 

56 

61 

69.6 

MtN 

66 

56 

35 

32 

34 

37 

38 

29 

29 

37 

41 

40 

50 

60 

63 

66 

50 

26 

26 

27 

26 

36 

42 

48 

47 

56 

46 

46 

36 

42.3 

80 

70 

71 

56 

66 

77 

55 

60 

65 

69 

69 

76 

69 

70 

67 

45 

50 

47 

58 

63 

74 

74 

71 

78 

69 

63 

68 

57 

64.9 

MIN 

68 

65 

41 

37 

39 

48 

36 

36 

49 

52 

46 

58 

61 

64 

45 

32 

33 

33 

33 

45 

49 

57 

54 

56 

50 

44 

42 

40 

47.0 

MAX 

72 

60 

53 

43 

48 

62 

49 

34 

44 

63 

64 

71 

59 

65 

67 

67 

58 

35 

34 

38 

46 

52 

62 

62 

63 

59 

60 

47 

46 

57 

54.7 

MtN 

52 

45 

24 

20 

23 

28 

31 

27 

17 

17 

22 

28 

50 

54 

35 

38 

29 

24 

17 

9 

10 

15 

21 

40 

47 

49 

33 

30 

29 

20 

29.5 

82 

67 

51 

60 

69 

74 

52 

54 

61 

66 

70 

71 

79 

79 

75 

78 

54 

47 

53 

53 

60 

71 

73 

72 

61 

75 

65 

54 

62 

66 

65.8 

MtN 

66 

51 

34 

32 

37 

41 

38 

29 

29 

39 

42 

44 

51 

61 

63 

54 

38 

26 

27 

27 

27 

32 

46 

50 

51 

55 

45 

42 

35 

35 

41.6 

75 

68 

65 

58 

69 

75 

67 

54 

62 

68 

70 

78 

81 

80 

79 

75 

68 

48 

48 

46 

68 

70 

74 

78 

79 

79 

70 

53 

67 

61 

67.4 

MtN 

66 

64 

38 

33 

37 

48 

44 

30 

31 

40 

46 

43 

58 

63 

62 

61 

42 

30 

27 

25 

26 

34 

44 

51 

54 

58 

47 

41 

37 

34 

43.8 

MAX 

86 

71 

66 

59 

67 

80 

63 

55 

64 

70 

74 

72 

81 

82 

74 

70 

68 

50 

65 

65 

62 

66 

76 

79 

79 

78 

73 

55 

61 

61 

68.4 

MIN 

68 

66 

41 

41 

43 

58 

52 

36 

38 

48 

54 

52 

60 

61 

63 

64 

47 

32 

" 

32 

35 

46 

51 

58 

55 

59 

53 

44 

42 

40 

49.1 

MAX 

85 

74 

56 

60 

68 

79 

70 

55 

62 

66 

71 

69 

79 

76 

70 

70 

61 

50 

53 

48 

59 

63 

75 

77 

77 

79 

64 

49 

68 

59 

66.1 

MIN 

68 

55 

40 

38 

37 

65 

43 

36 

35 

48 

51 

61 

60 

63 

64 

63 

38 

31 

31 

33 

34 

44 

50 

58 

» 

59 

46 

44 

42 

39 

47.4 

MAX 

88 

70 

55 

60 

69 

75 

65 

53 

63 

67 

72 

74 

80 

64 

74 

79 

63 

47 

55 

53 

64 

72 

76 

79 

81 

77 

66 

62 

63 

67 

66.2 

MIN 

66 

55 

35 

33 

36 

54 

38 

29 

30 

44 

48 

46 

57 

64 

64 

63 

43 

26 

29 

30 

30 

42 

48 

51 

51 

54 

49 

41 

36 

36 

44.4 

70 

69 

58 

59 

75 

67 

55 

65 

69 

74 

70 

80 

84 

76 

79 

73 

47 

56 

55 

66 

74 

75 

80 

83 

73 

54 

69 

68 

68.3 

MIN 

66 

56 

35 

34 

36 

40 

32 

30 

40 

47 

42 

66 

63 

60 

54 

42 

28 

28 

28 

32 

42 

47 

52 

51 

47 

48 

38 

33 

43.1 

MAX 

n 

70 

68 

59 

68 

77 

69 

54 

63 

70 

71 

74 

78 

83 

71 

71 

69 

49 

62 

48 

70 

75 

78 

76 

79 

73 

69 

62 

60 

68.1 

MtN 

67 

64 

38 

35 

36 

51 

45 

31 

33 

40 

46 

41 

57 

60 

61 

62 

44 

29 

28 

27 

36 

45 

53 

51 

57 

48 

42 

40 

3  I 

44  .8 

75 

66 

64 

50 

50 

54 

49 

45 

54 

62 

68 

71 

68 

76 

75 

68 

74 

47 

48 

48 

48 

64 

65 

70 

75 

58 

70 

51 

52 

62 

60.9 

MIN 

62 

52 

32 

25 

25 

27 

35 

28 

20 

24 

24 

28 

35 

52 

56 

66 

35 

21 

17 

13 

14 

17 

20 

31 

41 

42 

36 

35 

22 

21 

31 .5 

MAX 

73 

47 

58 

64 

61 

46 

48 

63 

65 

70 

63 

75 

69 

66 

68 

48 

42 

43 

48 

55 

67 

62 

72 

75 

66 

60 

49 

62 

60 

60.2 

MtN 

44 

27 

29 

29 

44 

31 

29 

23 

28 

28 

37 

47 

59 

50 

48 

33 

24 

23 

19 

20 

32 

42 

45 

51 

50 

37 

34 

31 

26 

35.2 

MAX 

78 

60 

50 

55 

63 

62 

46 

49 

63 

66 

71 

70 

70 

69 

66 

68 

52 

42 

42 

49 

51 

63 

67 

67 

63 

66 

63 

48 

56 

60 

59.8 

MIN 

«6 

42 

39 

26 

31 

39 

31 

31 

24 

33 

32 

40 

42 

62 

51 

46 

33 

26 

24 

26 

28 

34 

38 

42 

50 

51 

36 

33 

32 

31 

36.4 

MAX 

71 

50 

44 

56 

67 

56 

48 

49 

63 

66 

71 

61 

73 

73 

64 

60 

46 

41 

46 

49 

54 

68 

69 

66 

73 

66 

56 

52 

55 

60 

69.? 

MIN 

*3 

35 

28 

30 

29 

46 

32 

29 

22 

29 

29 

35 

50 

63 

50 

46 

35 

26 

20 

18 

19 

25 

41 

44 

50 

52 

39 

32 

24 

26 

34  .8 

MAX 

68 

57 

47 

50 

60 

51 

46 

49 

60 

65 

69 

57 

56 

63 

60 

65 

48 

40 

46 

47 

51 

61 

61 

66 

57 

65 

53 

46 

63 

65 

56  .4 

MtN 

56 

46 

28 

26 

29 

41 

31 

26 

26 

26 

33 

32 

46 

53 

39 

48 

30 

20 

18 

18 

15 

20 

33 

41 

44 

41 

37 

31 

31 

28 

33  .2 

MAX 

75 

70 

53 

62 

71 

66 

65 

55 

66 

65 

75 

71 

80 

76 

83 

60 

55 

46 

53 

54 

62 

72 

72 

73 

61 

72 

68 

66 

63 

65 

66.9 

MIN 

65 

61 

32 

31 

35 

44 

37 

31 

28 

34 

36 

38 

50 

61 

62 

49 

37 

24 

26 

27 

27 

35 

41 

43 

46 

50 

43 

37 

36 

33 

39.8 

MAX 

75 

56 

49 

60 

67 

65 

49 

53 

62 

67 

72 

67 

77 

71 

SO 

73 

47 

45 

51 

50 

58 

68 

70 

73 

79 

71 

55 

55 

61 

61 

62.9 

MtN 

55 

38 

32 

30 

33 

41 

32 

30 

26 

32 

34 

37 

52 

64 

64 

46 

33 

26 

26 

27 

27 

33 

39 

46 

49 

50 

40 

35 

32 

29 

37.9 

MAX 

85 

68 

65 

51 

59 

67 

74 

49 

50 

62 

72 

64 

72 

78 

78 

70 

77 

46 

46 

52 

50 

58 

72 

73 

60 

60 

61 

64.5 

MIN 

67 

65 

34 

32 

35 

40 

37 

30 

29 

33 

38 

39 

44 

60 

65 

63 

41 

27 

28 

29 

27 

30 

43 

44 

42 

36 

30 

40.3 

MAX 

69 

55 

45 

54 

60 

48 

43 

50 

59 

63 

70 

58 

60 

62 

59 

62 

45 

40 

46 

48 

50 

60 

63 

66 

59 

67 

50 

49 

61 

59 

56.0 

MtN 

55 

43 

27 

29 

32 

36 

31 

28 

28 

35 

37 

41 

49 

54 

49 

45 

30 

21 

20 

19 

24 

29 

38 

50 

44 

40 

34 

30 

30 

34 

35  .4 

MAX 

64 

70 

67 

73 

70 

63 

69 

52 

44 

47 

47 

54 

66 

64 

73 

70 

68 

68 

49 

60 

62 

61.9 

MtN 

25 

29 

36 

42 

49 

45 

42 

33 

24 

24 

18 

20 

25 

35 

44 

49 

46 

39 

33 

26 

33.9 

MAX 

91 

74 

63 

64 

72 

75 

64 

54 

62 

69 

81 

82 

77 

76 

78 

77 

70 

65 

53 

60 

62 

72 

79 

76 

86 

76 

66 

55 

63 

64 

69.8 

MIN 

62 

49 

31 

31 

41 

47 

34 

29 

29 

37 

43 

43 

50 

61 

63 

55 

36 

23 

26 

28 

26 

36 

44 

51 

50 

53 

45 

36 

34 

34 

41.0 

MAX 

68 

53 

42 

51 

62 

55 

49 

46 

60 

62 

70 

69 

61 

62 

59 

61 

46 

37 

43 

46 

51 

59 

63 

66 

57 

65 

51 

48 

59 

69 

55.7 

MtN 

53 

37 

27 

27 

28 

39 

31 

28 

25 

29 

33 

41 

50 

55 

44 

46 

30 

26 

21 

16 

21 

24 

39 

48 

47 

42 

36 

30 

25 

28 

34.3 

MAX 

70 

63 

49 

55 

55 

57 

51 

44 

48 

57 

60 

63 

65 

68 

63 

65 

56 

50 

40 

45 

65 

55 

58 

60 

60 

63 

61 

50 

50 

53 

56.3 

MIN 

47 

26 

27 

32 

39 

33 

29 

24 

30 

33 

36 

46 

50 

52 

55 

33 

21 

22 

19 

21 

32 

40 

45 

45 

49 

40 

34 

34 

26 

35.8 

MAX 

85 

76 

70 

54 

60 

77 

78 

54 

65 

66 

70 

72 

78 

60 

82 

70 

73 

52 

48 

54 

52 

63 

70 

75 

76 

78 

79 

65 

51 

63 

67.9 

MIN 

66 

64 

36 

35 

36 

40 

32 

31 

34 

39 

42 

42 

45 

60 

65 

65 

40 

29 

29 

28 

28 

30 

40 

50 

52 

52 

47 

42 

38 

32 

42.3 

MAX 

75 

67 

55 

58 

68 

73 

66 

55 

62 

69 

72 

71 

80 

80 

73 

72 

58 

48 

50 

46 

57 

70 

73 

77 

79 

77 

65 

52 

63 

60 

65.8 

MIN 

65 

55 

33 

31 

34 

45 

38 

31 

28 

34 

39 

36 

52 

60 

64 

58 

36 

27 

27 

23 

22 

29 

39 

49 

49 

56 

43 

40 

33 

29 

40.2 

AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  NB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  CITY 
AUGUSTA   W8  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 


BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CAIRO  2  NNN 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 


COVINGTON 


DAHL0NE6A 
DALTON 
DOUGLAS 
DUBLIN 


See  reference  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  19S1 


SloUon 

Day  Of  Month 

2 
« 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16  I  17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

2A 

2? 

26 

27 

28 

29 

30  31 

EASTMAN 

MAX 

74 

66 

56 

60 

68 

74 

63 

63 

62 

66 

72 

70 

80 

80 

74 

74 

68 

47 

52 

46 

59 

71 

71 

77 

78 

79 

68 

5] 

62 

60 

66*4 

MIN 

6i 

52 

33 

32 

37 

47 

38 

30 

30 

38 

44 

41 

96 

60 

66 

62 

39 

27 

28 

26 

26 

35 

44 

52 

52 

97 

43 

41 

39 

34 

42*3 

EXPERIMENT 

MAX 

80 

65 

50 

57 

58 

65 

53 

43 

60 

62 

65 

71 

76 

73 

69 

70 

69 

44 

41 

45 

49 

65 

66 

65 

72 

79 

67 

90 

60 

62 

MIN 

62 

47 

29 

30 

33 

44 

32 

31 

26 

34 

35 

43 

91 

56 

60 

57 

33 

25 

24 

22 

25 

31 

45 

53 

52 

91 

39 

34 

32 

31 

38.9 

FAIR  VIEW 

MAX 

71 

59 

50 

57 

63 

58 

63 

50 

59 

61 

66 

65 

73 

70 

70 

72 

48 

42 

47 

45 

53 

65 

65 

72 

74 

67 

97 

51 

98 

57 

AO»S 

MIN 

»9 

49 

30 

31 

34 

45 

34 

32 

30 

33 

38 

36 

92 

59 

59 

48 

34 

25 

25 

23 

23 

29 

36 

46 

51 

92 

39 

34 

31 

30 

38*4 

FITZGERALD 

MAX 

79 

67 

60 

57 

68 

76 

66 

51 

69 

61 

71 

76 

81 

81 

77 

73 

71 

44 

51 

51 

61 

72 

74 

75 

7S 

76 

69 

53 

60 

61 

MIN 

ti 

59 

34 

34 

36 

48 

38 

31 

30 

39 

46 

40 

57 

.61 

65 

62 

39 

28 

26 

27 

27 

32 

46 

50 

92 

97 

48 

41 

39 

33 

42*9 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

ei 

72 

68 

57 

67 

76 

69 

94 

61 

69 

70 

72 

76 

60 

78 

70 

69 

50 

51 

49 

58 

68 

74 

76 

77 

77 

76 

52 

61 

60 

67 

MIN 

68 

65 

41 

35 

37 

47 

47 

31 

30 

40 

45 

41 

97 

96 

59 

59 

47 

31 

29 

25 

24 

35 

44 

51 

51 

98 

47 

36 

28 

43«7 

FOUSTON  9  SX 

MAX 

84 

70 

80 

68 

61 

67 

66 

73 

77 

82 

81 

71 

71 

66 

48 

57 

59 

65 

70 

77 

79 

62 

80 

72 

61 

63 

71 

70  •  5 

MIN 

39 

36 

51 

46 

32 

32 

47 

50 

49 

97 

97 

69 

56 

46 

31 

29 

29 

33 

45 

47 

51 

52 

57 

92 

43 

41 

37 

44*9 

FORT  GAINES 

MAX 

8T 

68 

67 

51 

62 

69 

69 

49 

99 

62 

67 

72 

70 

60 

76 

75 

76 

52 

49 

55 

55 

60 

71 

72 

78 

80 

75 

95 

97 

69 

66*0 

MIN 

65 

56 

34 

32 

34 

48 

37 

29 

29 

31 

37 

38 

44 

60 

64 

64 

39 

25 

25 

24 

26 

37 

39 

44 

50 

90 

43 

37 

33 

30 

40<1 

FORT  VALLEY 

MAX 

73 

60 

47 

58 

64 

67 

93 

52 

59 

63 

69 

66 

77 

75 

75 

73 

47 

45 

50 

46 

55 

67 

66 

74 

77 

70 

56 

53 

60 

92 

61  •7 

MIN 

59 

38 

32 

30 

35 

47 

33 

31 

29 

39 

40 

41 

94 

63 

63 

45 

32 

26 

26 

25 

24 

32 

44 

52 

52 

92 

40 

36 

32 

32 

39*4 

GAINESVILLE 

MAX 

72 

52 

46 

53 

61 

54 

*3 

50 

61 

63 

68 

99 

61 

64 

60 

65 

47 

41 

45 

46 

50 

61 

65 

68 

59 

63 

53 

46 

61 

60 

96  •6 

MIN 

52 

45 

29 

28 

30 

38 

32 

29 

26 

31 

33 

43 

49 

56 

51 

47 

30 

25 

20 

17 

24 

26 

40 

49 

45 

43 

37 

30 

27 

31 

39«4 

GLENNVILLE 

MAX 

75 

67 

67 

56 

68 

77 

67 

54 

61 

69 

71 

75 

79 

60 

71 

73 

67 

47 

49 

47 

59 

66 

74 

77 

78 

76 

72 

49 

62 

61 

66.7 

MIN 

67 

64 

37 

33 

36 

51 

43 

30 

32 

39 

47 

42 

97 

63 

61 

62 

38 

28 

28 

26 

26 

36 

46 

51 

51 

98 

46 

41 

39 

37 

43.7 

GREENSBORO 

MAX 

76 

63 

56 

58 

64 

56 

54 

53 

62 

66 

70 

67 

77 

76 

66 

73 

57 

47 

50 

90 

59 

66 

66 

74 

69 

68 

62 

49 

60 

61 

62«4 

MIN 

62 

50 

31 

30 

30 

41 

35 

29 

24 

31 

31 

39 

37 

59 

56 

55 

34 

24 

23 

19 

25 

27 

39 

46 

52 

44 

40 

32 

26 

27 

36<7 

GRIFFIN 

MAX 

71 

63 

50 

60 

64 

55 

92 

S3 

63 

69 

70 

65 

72 

70 

65 

67 

63 

45 

49 

50 

56 

68 

65 

73 

71 

69 

63 

52 

69 

98 

61  •7 

MIN 

56 

48 

30 

32 

38 

45 

32 

31 

31 

39 

42 

47 

52 

56 

98 

52 

33 

25 

25 

26 

29 

34 

47 

52 

56 

51 

39 

35 

33 

36 

40>9 

HARTKELL  3  w 

MAX 

72 

64 

63 

60 

59 

59 

44 

52 

61 

70 

69 

68 

68 

70 

60 

71 

50 

47 

52 

64 

69 

72 

66 

70 

70 

47 

60 

60 

MIN 

62 

46 

41 

32 

32 

38 

34 

30 

27 

29 

30 

40 

49 

96 

49 

35 

23 

21 

17 

21 

25 

38 

45 

41 

41 

38 

33 

26 

26 

39*9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

73 

68 

53 

57 

69 

74 

66 

66 

64 

68 

74 

69 

79 

79 

73 

76 

56 

47 

53 

50 

60 

72 

76 

79 

79 

60 

65 

53 

64 

62 

66a9 

MIN 

6A 

52 

33 

30 

34 

44 

37 

29 

27 

34 

39 

35 

94 

99 

69 

55 

35 

27 

27 

25 

23 

30 

40 

40 

40 

40 

41 

40 

33 

29 

38>7 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

70 

67 

53 

60 

71 

73 

50 

55 

64 

68 

72 

74 

80 

63 

73 

80 

51 

48 

55 

54 

62 

73 

75 

79 

81 

77 

59 

51 

63 

67 

MIN 

66 

48 

36 

32 

33 

46 

38 

28 

27 

38 

42 

39 

50 

63 

63 

52 

36 

29 

29 

25 

25 

37 

42 

50 

47 

53 

44 

43 

34 

79 

40*9 

JASPER 

MAX 

70 

47 

44 

52 

65 

54 

46 

49 

65 

67 

68 

58 

62 

70 

69 

64 

44 

42 

45 

50 

55 

63 

65 

65 

58 

61 

52 

49 

57 

59 

57.2 

MIN 

46 

42 

23 

25 

28 

43 

30 

27 

24 

34 

40 

45 

92 

90 

46 

43 

30 

25 

20 

17 

24 

33 

44 

49 

49 

45 

36 

32 

27 

33 

35.4 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

43 

35 

31 

34 

43 

42 

27 

30 

40 

40 

40 

46 

60 

91 

37 

40 

27 

26 

28 

27 

34 

50 

53 

45 

29 

3' 

31 

35 

37.8 

LA  GRANGE 

MAX 

74 

55 

49 

57 

66 

58 

58 

50 

63 

63 

69 

67 

79 

70 

78 

73 

49 

42 

46 

50 

56 

68 

67 

71 

75 

69 

61 

51 

60 

61 

MIN 

54 

46 

29 

29 

30 

47 

33 

31 

25 

30 

31 

36 

90 

99 

58 

49 

34 

25 

22 

20 

22 

27 

40 

48 

51 

50 

36 

35 

29 

29 

37.0 

LOUISVILLE 

MAX 

67 

60 

58 

66 

65 

65 

55 

60 

67 

70 

71 

78 

79 

73 

71 

66 

47 

50 

47 

55 

69 

74 

79 

78 

72 

66 

53 

62 

62 

MIN 

65 

54 

34 

31 

32 

44 

39 

30 

28 

34 

38 

39 

94 

60 

61 

64 

39 

26 

22 

25 

29 

42 

48 

52 

49 

44 

40 

31 

32 

40.4 

LUMBER  CITY 

MAX 

63 

72 

67 

53 

60 

70 

77 

56 

51 

65 

69 

73 

74 

62 

83 

70 

73 

53 

49 

52 

51 

62 

71 

75 

86 

81 

78 

63 

49 

63 

67  .0 

! 

MIN 

71 

64 

35 

32 

34 

36 

42 

27 

29 

29 

40 

35 

44 

99 

60 

57 

44 

27 

25 

24 

21 

23 

35 

40 

46 

49 

43 

42 

35 

25 

39.1 

(MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

58 

51 

62 

68 

67 

92 

55 

63 

68 

74 

70 

76 

76 

75 

77 

48 

46 

51 

49 

58 

70 

71 

76 

76 

74 

57 

54 

63 

61 

64.2 

i 

MIN 

58 

43 

33 

33 

34 

48 

36 

31 

28 

34 

38 

38 

93 

60 

61 

47 

33 

26 

28 

27 

24 

31 

41 

51 

50 

53 

42 

39 

32 

29 

39.4 

^  MACON 

MAX 

80 

66 

56 

52 

62 

69 

67 

52 

63 

73 

71 

45 

48 

94 

59 

69 

76 

59 

55 

63 

j 

MIN 

60 

54 

34 

31 

32 

50 

37 

35 

31 

41 

96 

31 

2, 

28 

33 

40 

47 

42 

39 

34 

34 

39.0 

JMILLEOGEVILLE 

MAX 

62 

66 

55 

50 

60 

65 

65 

50 

94 

62 

66 

70 

70 

77 

76 

76 

76 

48 

46 

50 

48 

55 

68 

70 

75 

75 

70 

55 

53 

61 

61.9 

MIN 

'61 

53 

32 

30 

29 

44 

38 

32 

26 

^7 

34 

34 

36 

96 

60 

60 

38 

26 

26 

21 

20 

20 

27 

40 

45 

50 

42 

39 

29 

27 

36.7 

^HILLEN 

MAX 

75 

67 

60 

59 

66 

65 

67 

53 

60 

67 

70 

73 

79 

80 

73 

71 

71 

50 

49 

46 

99 

69 

73 

79 

75 

79 

68 

96 

62 

61 

66.0 

MIN 

65 

56 

35 

33 

33 

48 

41 

30 

26 

33 

39 

35 

97 

62 

64 

63 

42 

25 

22 

22 

28 

40 

46 

50 

50 

46 

41 

33 

28 

40.7 

MONTEZUMA    1  NE 

MAX 

77 

75 

57 

64 

62 

67 

63 

99 

99 

56 

65 

74 

76 

77 

76 

74 

68 

46 

48 

47 

93 

54 

99 

54 

52 

94 

55 

56 

61  .5 

MIN 

54 

49 

38 

32 

29 

48 

36 

29 

29 

32 

46 

47 

99 

60 

62 

59 

32 

25 

26 

24 

27 

39 

38 

39 

41 

39 

29 

35 

39.1 

MONTICELLO 

MAX 

74 

60 

50 

59 

66 

57 

54 

91 

64 

64 

72 

66 

66 

71 

53 

44 

46 

46 

57 

68 

65 

74 

74 

64 

61 

91 

61 

61 

MIN 

59 

49 

31 

30 

32 

41 

35 

32 

27 

32 

36 

39 

57 

52 

34 

25 

25 

21 

20 

27 

37 

52 

52 

48 

39 

34 

30 

32 

36.7 

MOULTRIE 

MAX 

82 

70 

63 

-  59 

69 

75 

68 

93 

63 

65 

70 

74 

60 

63 

60 

76 

76 

50 

53 

54 

62 

70 

74 

79 

80 

78 

77 

67 

62 

65 

MIN 

tl 

59 

33 

34 

37 

52 

37 

31 

32 

42 

46 

44 

97 

60 

65 

63 

41 

27 

29 

29 

30 

40 

46 

50 

51 

56 

46 

41 

38 

36 

43.9 

NEWNAN 

MAX 

58 

48 

59 

68 

65 

55 

91 

64 

64 

73 

65 

73 

70 

68 

69 

60 

42 

45 

51 

58 

66 

69 

71 

76 

73 

63 

93 

63 

63 

MIN 

52 

46 

28 

3? 

33 

45 

32 

32 

27 

33 

36 

44 

49 

56 

55 

50 

34 

24 

24 

21 

24 

31 

44 

50 

54 

91 

38 

35 

36 

31 

38.3 

•>INE   MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

75 

57 

52 

55 

68 

66 

60 

98 

69 

66 

70 

71 

76 

75 

80 

77 

69 

60 

68 

67 

63 

49 

50 

60 

56 

MIN 

54 

44 

32 

35 

32 

33 

32 

31 

31 

29 

32 

34 

49 

34 

56 

50 

26 

17 

19 

21 

24 

23 

25 

31 

39 

37 

35 

33 

36 

36 

33.4 

OUITMAN 

MAX 

83 

70 

98 

58 

70 

78 

67 

94 

64 

68 

71 

77 

S3 

S3 

75 

74 

69 

50 

56 

99 

65 

73 

76 

81 

80 

80 

75 

60 

64 

68 

MIN 

67 

48 

36 

36 

35 

53 

42 

33 

31 

44 

49 

43 

61 

63 

66 

65 

45 

29 

29 

30 

28 

42 

46 

51 

52 

93 

51 

42 

39 

33 

44.7 

ROME 

MAX 

50 

44 

54 

64 

57 

46 

48 

62 

62 

69 

61 

70 

71 

66 

66 

49 

40 

44 

46 

55 

66 

68 

68 

67 

63 

99 

50 

99 

99 

98  4 

MIN 

49 

44 

27 

31 

32 

45 

32 

30 

29 

30 

30 

39 

49 

60 

52 

48 

35 

28 

25 

21 

22 

28 

38 

46 

50 

91 

36 

32 

30 

28 

36.4 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

70 

5 1 

45 

55 

65 

51 

39 

50 

62 

64 

72 

62 

72 

71 

64 

69 

41 

42 

43 

49 

95 

66 

68 

64 

68 

66 

44 

50 

96 

MIN 

47 

33 

26 

28 

31 

38 

33 

25 

22 

27 

27 

35 

49 

47 

49 

40 

31 

28 

24 

17 

16 

25 

33 

43 

49 

41 

34 

30 

27 

32.7 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

75 

69 

54 

58 

66 

75 

57 

56 

62 

70 

71 

74 

78 

82 

70 

71 

52 

50 

52 

48 

58 

69 

76 

78 

78 

79 

97 

44 

63 

61 

MIN 

70 

63 

38 

31 

31 

43 

50 

30 

27 

36 

40 

35 

54 

59 

60 

58 

46 

26 

25 

23 

19 

30 

40 

49 

49 

91 

42 

41 

31 

29 

40.7 

AVANNAH  we  AP 

MAX 

68 

56 

59 

67 

72 

69 

54 

61 

69 

71 

73 

79 

87 

71 

72 

57 

49 

50 

47 

56 

66 

79 

76 

76 

79 

60 

46 

62 

60 

MIN 

66 

55 

39 

35 

35 

52 

39 

32 

31 

38 

44 

41 

58 

63 

62 

57 

36 

29 

27 

26 

24 

34 

45 

53 

54 

96 

42 

42 

40 

30 

42.8 

AVANNAH  BEACH   2  N 

MAX 

7 1 

66 

59 

69 

70 

54 

99 

67 

69 

68 

75 

76 

70 

70 

68 

52 

50 

90 

58 

62 

69 

77 

76 

78 

71 

54 

98 

97 

MIN 

65 

51 

39 

40 

51 

36 

37 

45 

50 

41 

57 

64 

64 

57 

47 

33 

32 

33 

31 

38 

51 

57 

58 

55 

91 

43 

44 

43 

46.9 

M  A  I NSBORO 

76 

66 

64 

58 

70 

70 

66 

58 

80 

54 

48 

94 

58 

70 

72 

77 

76 

78 

73 

53 

60 

76 

MIN 

45 

32 

28 

31 

40 

33 

28 

32 

61 

63 

63 

40 

29 

26 

25 

25 

33 

38 

51 

52 

52 

49 

40 

39 

41 

39.6 

ALBOTTON 

MAX 

62 

62 

74 

68 

76 

74 

80 

76 

63 

45 

51 

50 

57 

68 

69 

72 

76 

66 

67 

54 

62 

61 

69.3 

MIN 

27 

32 

34 

37 

48 

62 

62 

53 

36 

24 

27 

22 

21 

29 

40 

46 

51 

50 

37 

33 

31 

29 

37.8 

ALLAP005A   ?  NNW 

MAX 

76 

56 

41 

57 

66 

91 

99 

65 

75 

70 

74 

71 

67 

70 

46 

41 

46 

49 

54 

63 

64 

69 

73 

67 

64 

50 

56 

60 

60.6 

MIN 

46 

41 

22 

23 

23 

44 

28 

26 

16 

24 

22 

26 

43 

60 

41 

45 

30 

20 

19 

13 

14 

23 

34 

38 

47 

46 

34 

31 

24 

18 

30.8 

HOMASVILLE 

MAX 

82 

70 

55 

61 

70 

76 

67 

94 

69 

68 

74 

76 

81 

83 

72 

77 

72 

47 

55 

55 

64 

71 

76 

60 

80 

77 

68 

59 

65 

68 

68.8 

MIN 

62 

52 

33 

32 

31 

48 

37 

29 

26 

33 

42 

38 

52 

62 

64 

66 

41 

76 

27 

23 

24 

35 

41 

46 

46 

51 

46 

39 

34 

31 

40.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tables  CopHnued  ,    .  NOVEMBER  1951 


Stcrtion 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TIFTON  2  N 

MAX 

Si 

75 

70 

50 

60 

70 

76 

50 

53 

64 

65 

74 

76 

80 

81 

70 

51 

*T 

53 

52 

63 

72 

75 

78 

80 

78 

63 

50 

62 

66.7 

HIN 

64 

65 

'* 

40 

30 

30 

43 

48 

51 

62 

63 

43 

27 

28 

28 

28 

30 

45 

50 

53 

58 

45 

41 

38 

42t2 

TOCCOA 

MAX 

70 

60 

52 

59 

62 

52 

48 

56 

62 

66 

72 

64 

61 

64 

60 

41 

51 

48 

54 

66 

68 

69 

66 

72 

53 

50 

65 

62 

59.7 

MIN 

59 

*^ 

" 

30 

39 

46 

50 

55 

50 

55 

31 

24 

23 

20 

24 

30 

43 

51 

47 

42 

37 

32 

30 

33 

38.3 

VALDOSTA   HB  AIRPORT 

MAX 

S3 

70 

51 

58 

70 

78 

67 

53 

65 

67 

71 

79 

82 

81 

71 

74 

47 

55 

53 

64 

71 

77 

80 

82 

79 

67 

52 

62 

65 

67.6 

M  N 

50 

30 

49 

*^ 

58 

61 

65 

53 

36 

29 

28 

29 

44 

48 

49 

50 

'* 

46 

42 

40 

37 

43.6 

HARRENTON 

MAX 

72 

65 

51 

58 

64 

60 

54 

53 

59 

69 

66 

75 

77 

73 

75 

49 

46 

53 

58 

65 

75 

79 

69 

61 

52 

52 

61 

62.9 

MIN 

6<. 

*9 

29 

32 

37 

30 

28 

37 

39 

40 

51 

59 

64 

56 

37 

27 

23 

28 

31 

48 

44 

44 

42 

38 

39 

30 

39.4 

WASHINGTON 

MAX 

68 

52 

58 

63 

52 

49 

51 

61 

66 

69 

66 

75 

76 

75 

48 

47 

67 

70 

72 

70 

65 

56 

60 

62.4 

MIN 

30 

29 

32 

26 

35 

38 

50 

51 

61 

41 

27 

28 

39 

50 

43 

40 

35 

30 

36.2 

WAYCROSS 

MAX 

Si 

70 

66 

62 

71 

80 

66 

58 

65 

69 

74 

79 

82 

84 

72 

71 

66 

52 

56 

54 

65 

72 

78 

81 

82 

81 

71 

61 

63 

66 

70.1 

MIN 

69 

65 

37 

35 

35 

52 

44 

30 

31 

42 

46 

42 

57 

57 

63 

63 

44 

27 

26 

28 

27 

39 

44 

49 

50 

59 

47 

41 

39 

30 

43.9 

WAYNESBORO 

MAX 

80 

70 

67 

66 

55 

64 

67 

50 

52 

53 

57 

68 

71 

78 

78 

71 

42 

77 

70 

51 

52 

60 

63.6 

MIN 

61 

51 

33 

34 

31 

31 

31 

31 

30 

32 

35 

34 

45 

56 

60 

62 

25 

23 

24 

43 

38 

32 

34 

38.1 

WEST  POINT 

MAX 

65 

56 

49 

61 

67 

62 

60 

54 

65 

61 

71 

67 

77 

71 

74 

73 

54 

46 

49 

51 

60 

67 

67 

74 

77 

71 

67 

51 

61 

61 

63.0 

MIN 

56 

49 

30 

31 

31 

46 

35 

31 

24 

29 

30 

34 

49 

58 

57 

50 

35 

25 

22 

21 

27 

35 

44 

49 

49 

39 

36 

30 

28 

J6.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  * 

0  0  6 

AILET 

EVAP 

.06 

.05 

.09 

.09 

.08 

.09 

* 

.23 

.05 

.09 

.05 

.06 

.12 

.13 

.08 

.06 

.05 

.01 

.13 

.07 

.03 

.07 

.08 

.14 

.09 

.04 

.08 

B2.19 

WIND 

11 

10 

58 

19 

28 

35 

62 

62 

12 

8 

10 

20 

14 

* 

36 

12 

63 

28 

12 

16 

33 

10 

7 

23 

4 

51 

34 

21 

18 

717 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.00 

.00 

.  12 

.21 

.09 

.00 

.25 

.09 

.10 

.12 

.04 

.04 

.03 

.  13 

* 

* 

.47 

.06 

.05 

.05 

.08 

.03 

B2.10 

WIND 

96 

90 

48 

34 

54 

99 

147 

79 

47 

34 

28 

31 

71 

55 

37 

50 

120 

120 

65 

31 

32 

21 

21 

32 

48 

50 

84 

97 

21 

37 

1779 

EXPERIilElTT 

EVAP 

♦ 

.17 

.08 

.03 

.16 

.07 

.06 

.10 

.08 

.02 

.12 

.04 

.01 

.01 

.07 

.19 

.03 

.22 

.06 

.04 

.06 

.11 

.08 

.06 

.04 

.03 

.04 

B2.05 

WIND 

41 

52 

78 

46 

28 

30 

74 

79 

27 

15 

9 

13 

21 

59 

18 

142 

4 

60 

73 

30 

18 

25 

31 

9 

23 

47 

53 

23 

20 

17 

1165 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.13 

.04 

.15 

.09 

.07 

.10 

.16 

.07 

.05 

.13 

.03 

.05 

.05 

.04 

.20 

.13 

.03 

.07 

.04 

.06 

.05 

.03 

.07 

.04 

.05 

.08 

.04 

07 

B2.19 

WIND 

21 

3 

76 

12 

7 

15 

52 

25 

17 

10 

12 

00 

4 

17 

29 

10 

62 

61 

8 

17 

12 

10 

7 

4 

9 

1 

11 

30 

14 

15 

571 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.02 

.13 

.10 

.09 

.10 

.06 

.12 

.06 

.07 

.06 

.01 

.03 

.06 

.13 

* 

* 

.33 

.02 

.03 

.04 

.06 

.09 

.03 

.03 

B1.72 

WIND 

22 

46 

53 

19 

17 

35 

61 

39 

20 

5 

4 

11 

18 

51 

8 

31 

64 

^6 

30 

37 

19 

7 

20 

15 

46 

27 

36 

27 

12 

12 

898 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.16 

.08 

.07 

.09 

.11 

.14 

.07 

.05 

.11 

.04 

.10 

.05 

.01 

.23 

* 

.40 

.07 

.05 

.  10 

.04 

.09 

.09 

.06 

.  10 

B2.48 

WIND 

57 

25 

75 

36 

5 

26 

76 

48 

37 

7 

25 

25 

8 

30 

95 

41 

74 

87 

43 

46 

22 

14 

15 

9 

17 

4 

34 

66 

60 

35 

1142 

S««  r«t«reac«  notes  tollovlng  StKtloo  Indei 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Obsei-| 
vation  j 
time 


Observer 


Reier 

to 
tablee 


AL^PAM  eXP  STATICN 
ALftANV 

ALBANY  WQ  AIRPOAT 
ALLATOOHA  DAH 
ALKX  CAA  AIRPORT 
AMtRICOS 

ATfE'. 


AuCU^TA  WB  A|(M>ORT 

AUGUSIA 

6AlN3«l(K.t 


eLxCt-mA^j  ISLAND 
eLAlojviiLE  EXP  5IA 
BlAkElV 

BLUE  R10GE  RESVR  DAM 

BRASSIOWi  BALD 
BROCKLCr  1  W 
eF)U^$MlCK 

BQUNSMICK  CAA  AlftPQRt 
OuIlCP 


CLAVTOW 


OALtOr. 
OAVSON 
OAMSOhVlLLE 

DIAL  t*Obr  OFI 

OONAl^.C  IlLI 


UPERIMENT 
FAIOHOUNT 
FAIR  VI  EM 
FI1ZG£8*lD 
FIAT  TOP 

FUHINO  EXP. 
fLINTlTONE 
FOLKSTON 
FQLKSTON  9  St 

F«n  oAiNcs 


0OJ3 
0040. 

oni 
oieo 

0211 


0*95 
OSOO 
0»1 
0603 


HILCOX 
BARTOW 
COOK 

HONIGOHERv 
BERRIEN 

DOUGHERTY 

OOUCHEHtV 

BARTOW 

BACON 

SUMTCR 


RICHMOND 
RICHMOND 
DECATUR 
CHEROKEE 


2006 
2161 
2166 
2196 


2*93 
2670 
257B 


WHITE 

HJSCOCEE 

MUSCOGEE 


WHITFIELD 

TERRELL 

DAWSON 


2677  I 
Z716  ) 
2  736  • 


r  rAWIN 

>  KAVNE 

>  SEMINOLE 
2783  COFFEE 

791 .  00-!<,L-\^ 


I 327ii SPALOINO 
I  329;>i  GORDON 
3303'  LAMAR 
3366, BEN  HILL 
340ft I  FANNIN 
[ 

3A09  LIBERTY 
3ft27, WALKER 
3A60  CHARLTON 
3*65  CHARLTON 
3516  CLAV 


.  31  oe 

I  32  U 
31  21 


33  39 
33  Ub 

33  z:f 

.  33  26 
30  ti 
3A  20 

3<.  57 


.  53 

3*  52 

32  23 
'  31  09 

31  Ot 
,  32  33 

.  33  22 

>  30  53 

.  31  14 

31  52 

34  14 

04 

33  35 
3*  36 

34  09 
34  OB 


34  53 

34  35 

32  26 

32  21 

33  05 
31  SB 

.  34  JO 

I  33  36 

34  13 
3*  27 

<  31  46 

34  32 

>  33  55 

34  46 


63  19 
84  56 
B3  25 
82  34 

63  13 

64  09 


83  23 
63  23 

63  19 

64  19 
04  25 

64  23  : 


81  29 
81  23 
84  lo 


62  59 
65  04  1 

84  42 


64  56 
84  27 

64  oe 


61  51 
84  55 

62  51 


32  31 
I  32  33 
32  12 


33  16 

34  26 
33  00 


31  53 
34  56 

■  30  SO 


84  30 

61  24 
65  21 

62  01 
82  07 
65  03 


,  AMOS  L.  ELlCRSEE 

.  MARVEY  C  .   MOT  I 

.  BROOKS  ALDERMAN 

.  JAME5  A.  STACY 

1  ROY  £.  HOLLAND 

1  JOSEPH  J.  STEPHENS 

,  WEATHER  BUREAU 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CIVIL  AERO.  AOM. 
,  PHOF.  J.  P.  KINNEY 

,  PROF.  E.  S.  SELL 
'  PROF.  W.  0.  COLLlNb 

i.S.  HEATHER  BUREAU 

I.  M.  MAOLEY 

I.S.  WEATHER  BUREAU 

I.S.  WCATtlER  BUREAU 
I.S.  WEATHER  BUREAU 
RAfJK  K  .  MYtRS 
.  JOHN  E .  lOOLE 
:.  GROGAN 

k  HENRY  E.  WARMACK 

I.S. FISH  t  WLOF  SER 
k  GEORGIA  MTN  £XP  STA 
J.  G.  SIANDIFER 
TVA-ilO 

TVA-IA7 
W.  C.  CROMLEY 
D.  R.  ROBERTS 
CIVIL  AERO.  ADf'. 
1  MRS.   FOUNTAIN  SMITH 


0.  MOORt 
,  CARROLL  BRCST ING  CO 
,  RALPH  M,  MESSER 

THOMAS  A.  EVANS 

G.  P.  TAIuH 

CHARLES  R.  BRUMBY 
FRANCIS  R,  KENORICK 
U.S.  DEPT.  INTERIOR 
IVA-570 
MRS.CRACe  H.  BREMER 

I  MARY  L.  SUTTON 
LESTER  HEARN 
S.  WEATHEh  BUREAU 
R.  SMITH 

.  S.  E.  COX 

TMEO.  B.  LITTLE 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  H.  WOLFE 
,  JOSEPH  S.  DAVIS 
FIRE  OfPARTMENT 

I  MJSS  EMILY  GAILLARD 
.  MISS  EVELYN  J.TINNE 
L  JOHN  H,  MC  LELLAN 
il.  KENNEV 
PEARL  P.  CHAMBERS 

TVA-633 
.  C.  THOMPSON 
'  CARL  J.  PATTERSON 
FQANK  SIMMONS 
LEONA  B.  THOMPSON 

H,  EVANS 

LEO  SCARBOROUGH 
I  MRS.  ALICE  PAUL 
A.  0.  DOVER 
MISS  JANET  ALLGOOD 

L.  C.  OLSON 
>  DYMPLE  D.  WARMACK 
9,  BUSH 
t  FIRE  DEPT 
TVA-109 

.  SOIL  CONSERVA 
R.  REED,  JR. 
L  LEE  LLOYD 
•  OKEFENOKEE  WLD  LF  R 
.  MAVME  R.  HAYES 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5  6 
CLOSED  lO'l 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 


btatiOD 

Index  No. 

County 

• 

& 

Latitude 

Longitude 

g 

1 

s 

Ob 
vat 
tin 

a 

•er- 
on 
ae 

Q. 

■n 
£ 

Obeervez 

Refer 

to 
tabtee 

FORf  VALLEY 

PEACH 

9 

526 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  3  5 

FRANKLIN 

35ft' 

HEARD 

3 

33  IT 

86  06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  IB 

63  50 

1254 

0A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

3\  56 

81  56 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2   3  5 

GOAT  ROCK 

376? 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

6A 

&A,  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

GREENE 

10 

620 

6P 

BA 

MftS.LlLLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

a*  16 

975 

6P 

BA 

MRS.  fWA  HATMEW5 

2  3  5 

HAHTWEUL  3  W 

4133 

MART 

14 

34  22 

82  58 

600 

4P 

G.  PFAENDER 

2  3  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

8A 

R.  A.  MC  LENOOh 

2  3  5 

hamptown  gap 

424  i 

UNION 

34  53 

64  06 

2100 

BA 

TVA-131 

3 

hoggards  mill 

BAKER 

1  32 

MID 

BA 

fMO»Y  .■ 

2  3  5  6 

JASPER 

4646 

34  28 

64  26 

1480 

7P 

6A 

JOHN  M .  : 

JOnESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

6A 

E .  J  . 

KINGSTON 

4«5" 

BARTOW 

5 

34  14 

8A  56 

715 

7A 

WALTEt^ 

LAFAYET  TE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  17 

8)0 

6P 

7* 

JOHN  B.  ■ 

>  5 

LA  GRANGE 

bP 

MID 

PAUL  6.  SMI TH 

2  3  5 

LINCOLNTON 

5204 

L INCOLN 

33  47 

62  26 

500 

BA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

■-ITTLE  MIGHTOWER 

S242 

34  56 

83  99 

BA 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

n 

33  00 

62  24 

337 

6P 

6P 

NESbIT  BAKER 

2  3  5 

LUMBER  CITY 

5366 

TELFAIR 

9 

31  56 

62  41 

150 

9P 

BA 

W.  ALEK  JERNIGAN 

2  3  5 

HACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

9 

362 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  SlDEAU 

2  3  5 

MfXCON 

544T 

6166 

9 

32  50 

«3  36 

375 

8A 

6A 

MACON  TCL .  Pue.  CO. 

2  3  5 

MAYSVILLC 

5633 

JACKSON 

10 

3A  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

HIOVILLE 

5658 

BURKE 

U 

32  50 

82  14 

186 

6A 

MRS.  C.  M.  HAND 

3 

MILLEDCEVILCE 

5674 

BALDWIN 

10 

33  05 

63  13 

320 

BA 

BA 

H.  lOuis  hornc 

2  3  5 

MILLEN 

JENKINS 

1 1 

32  48 

81  56 

180 

7P 

7P 

HARK  G.  HC  COMB 

2  3  5 

MONTE.^UMA  I  NE 

S979 

MACON 

6 

32  19 

84  CI 

325 

5P 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

MONT ICELLO 

59B6 

JASPER 

9 

3  3  18 

83  41 

680 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  5 

MOULTRIE 

6067 

COLOUITT 

16 

31  11 

83  46 

325 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  5 

MOUNT  VERnON  J  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  36 

150 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

neel  gap 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

3300 

6A 

TVA-J35 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

6 

33  23 

64  46 

975 

6A 

RySStLL  A.  O'NEAL 

2  3  5 

noontootla  creek 

6399 

FANNIN 

3*.  4^ 

84  14 

2050 

OA 

TVA-1 12 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

BA 

MRS.        H.  DEMPSEV 

i 

NOITEIY  DAM 

UNION 

34  58 

84  05 

1740 

BA 

TVA-573 

pine:  mountain  valley 

7046 

HAtJRIS 

3 

32  47 

64  51 

B14 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

QUITMAN 

72/6 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

173 

6P 

BA 

HRS.ROSSIE  D.  JONEf* 

2  3  5 

RESACA 

74jO 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

657 

JOm  8.  DAVIS 

3 

RISING  FAWN 

7499 

OADE 

IB 

B5  32 

820 

7A 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

** 

34  15 

B5  10 

617 

6P 

8A 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5 

ROME  MB  AIRPORT 

761 C 

FLOYD 

12 

34  21 

65  10 

643 

MID 

MID 

U.S.  WEATtCR  Bl^EAU 

2  3  5  6 

SAVANNAH  USDA  PL. GARDE 

7642 

CHATHAM 

2 

32  00 

61  16 

22 

MID 

8A 

0.  A.  eiSSETT 

2  3  5 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

46 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  8EACH  ?  N 

7660 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  52 

10 

6P 

6P 

HRS.H.C.KLlNGCNSMlTr 

2  3  5 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

33  17 

82  59 

560 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  GAP 

GILMfR 

12 

84  18 

2300 

BA 

TVA-ni 

3 

SUCHES 

UNION 

7 

34  41 

e4  01 

8A 

IVA-H5 

3 

SUHMERVlLLt 

CHATTOOGA 

34  ,>9 

86  22 

780 

6A 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBOivC 

EMANUEL 

1 1 

32  36 

82  20 

316 

5P 

BA 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  5 

SWEET  Gum 

-5  34 

FANNIN 

34  58 

84  15 

1800 

BA 

TVA-129 

talbotton 

6535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

5P 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MARALjON 

17 

1000 

6P 

7A 

MRS.  MAUD  M.  HACOOD 

2  3  5 

TAYLORSVILLf 

BfOO 

BARTOW 

5 

34  05 

64  59 

730 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THOMASVILLE 

6666 

IHOMAS 

8 

30  51 

63  59 

276 

6P 

8A 

MRS.  SARAH  P. PORTER 

2  3  5 

TIFTON  2  N 

e703 

1  IFT 

16 

31  26 

63  32 

370 

aA 

8A 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

TITUS 

TOWNS 

34  57 

83  36 

2160 

BA 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

STEPHENS 

14 

34  35 

63  19 

1012 

6P 

BA 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

eeo6 

TOWNS 

7 

34  46 

63  42 

BA 

TVA-1 54 

3' 

TUNNEL  HILL 

d954 

WHITF lELD 

18 

34  52 

65  02 

valoosta  we  airport 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

63  17 

197 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WAlESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

WS.  MARY  P.  CLlNE 

3 

MAR REN TON 

WARREN 

11 

500 

6P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

616 

6P 

8A 

MRS.  HAZEL  S. TUCKER 

2  3  5 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

131 

6P 

6A 

F.  W.  MVRICK 

2  3  5 

WAYNESBORO 

9194 

BUHKE 

14 

33  06 

82  01 

261 

6A 

6A 

JOEL  CHAPPELL 

2  3  5 

WEST  POINT 

92'.»l 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

573 

6P 

BA 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

WOODBURY 

9506 

MEft4 WETHER 

6 

32  59 

64  35 

800 

OA 

MISS  AWIE  REIO 

3 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  31 

992 

eA 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

34  56 

83  51 

1920 

8A 

TVA-1 46 

3 

NEW  STATIONS 

DECATUR 

2592 

DEKALB 

9 

33  A6 

64  22 

1025 

4P 

CARL  0.  WEBB 

a-OCHinjCBE;     10-OCOKKE:     ll-OCSSCSEE;     12-OOSTAHAVLA ;     13-SATIU.A:  U-SAVAMNAII: 


Th«  fow  digit  idvBtlflcatloi.  auabcra  la 
rtcures  Mid  Icttvrs  follovlng  tb*  itBtlon 
ObstrvKtlon  tlM*  (Ivan  la  tb»  StatloD  In 


indnc  Duabvr  column  of  the  StattO) 
10,  such  as  12  SSW,  indicate  dlstai 
ar«  la  local  ataodard  tlB«. 


Bvatlac  d«tr9«  dajr*  tor  th«  pracMUng  12  aioatba  vill  bs  carrltid  In  th«  Jun«  lBSu«  • 

0*lar«d  data  and  corrvctlons  «111  be  carried  only  In  the  June  nod  Decenbor  issues  i 

Statloaa  appearing  Id  the  Index,  but  far  which  data  ara  not  listed  Is  the  tables,  i 

In  this  bulletl: 


of  65*P. 


REFERENCI  NOTKS 
s  are  aaslKoed  on  a 
I  allee  and  dlrectlo 

■  this  bulletin. 
'  this  bulletin, 
■e  either  alsslnK  or 
■e  in  'f. 


state  basis.  There  *ltl  be  no  di^ll' 
I  frOB  the  Post  Office. 


Sleet  and  ball  were  Included  in  aaoefall  averaies  In  Table  1,  beginning  »1 
Aaounts  la  Table  3  are  troa  aoa-recordlag  gages,  ualess  otbervlae  Indicate 
Data  In  Tables  3,  S  and  6  are  for  the  34  hours  ending  st  tin*  of  observatl 
ord  In  Tables  3,  6  and  the  Station  ladn.     Mo  record  In  Table 


I  Juir  i94fl. 


And  alw 


la 


'  date 


Asouat  Included  In  folloelag  ■eaaurca«it,  t lae  distribution  unknown 
Cage  tm  equipped  elth  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  aonth. 

later  equivalent  of  enoefall  whollr  or  partly  esttaated,  using  a  rat 
1  to  9  aajm  of  record  slsslog;     see  Table  5  for  detailed  dally  recoi 


Indlrated  by  no  < 


Y  Includes 
SubacrlptloQ  Price: 


and  sonthly  toi 
ount  too  Bsall  i 
al  for  prevloue 


fros  recording  gage. 


All  < 


Degree  day  < 
I  Table  3  are 


'alent  to  every  10  Inches  of  new  aaowrall 
carried  for  thlSsSt^loa  have  been  adjuei 

recording  gages. 


the  value  fa 


the  Treasurer  of  the  United  States.     Renlttaocos  and  < 


V.R.P.C,  Chattaaoo^,  Teaaaanee  1/19/53 
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R.  L,  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month,  as  a  whole,  averaged  much  warmer  and  wetter  than  normal;  mostly  fair  and  unseasonably 
warm  weather  prevailed  during  the  first  10  days  after  which  numerous  and  frequent  temperature 
and  weather  changes  occurred.  Noteworthy  occurrences  included  a  severe  wind  storm  at  Thomas- 
ville  on  the  5th  and  heavy  rains  on  the  20th  that  led  to  near  river-flooding  conditions.  Good 
soil  moisture  was  maintained  throughout  the  month,  but  late  season  harvesting  of  crops  and  land 
preparation  for  spring  planting  were  hindered. 

Moderately  cool  conditions  on  the  morning  of  the  1st  were  followed  by  rising  temperatures,  bring- 
ing in  unseasonable  warmth  that  persisted  throughout  the  first  10  days;  peaks  of  warmth  were 
reached  on  the  3-4th  and  7-8th,  when  maximum  temperatures  rose  to  75°  or  higher  over  most  of  the 
State,  and  the  warmest  weather  of  the  month  occurred  on  the  7th  or  8th,  when  readings  ranged 
from  about  70°  in  the  far  north  to  slightly  higher  than  80°  at  many  southern  stations.  In  the 
midst  of  this  warm  spell,  on  the  4th  and  5th,  moderate  to  heavy  rains  overspread  the  State;  in 
connection  with  a  local  thunderstorm  at  Thomasville  on  the  morning  of  the  5th,  a  severe  wind 
storm  of  brief  diu-at  ion  heavily  damaged  one  home,  causing  light  to  moderate  damages  to  several 
other  homes,  and  blew  down  or  damaged  power  and  telephone  lines,  disrupting  services  several 
hours  -  total  losses  of  the  storm  were  $5,000  or  more.  Light  rains  on  the  9th  accompanied  a 
change  to  moderately  cooler,  lowering  temperatures  below  40°  on  the  three  days,  11th  to  13th, 
with  freezing  reached  only  in  the  far  north;  cloudy  and  rainy  weather  on  the  11th  kept  day  tem- 
peratures comparatively  low  on  that  day.  A  brief  change  to  warmer  on  the  14th  was  quickly  fol- 
lowed by  a  cold  wave  that  produced  the  coldest  weather  of  the  month.  In  advance  of  the  cold 
weather,  moderate  to  heavy  rains  overspread  the  State  on  the  14th  and  15th.  Temperatures  dropped 
rapidly  on  the  night  of  the  14th,  reaching  lowest  readings  of  the  month  by  the  16th  when  minimuDi 
temperatures  ranged  from  6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  34°  at  Savannah  Beach  2  N;  this: 
cold  spell  extended  through  the  19th,  with  widespread  freezing  on  each  of  the  three  days,  15t\ 
to  17th.  Moderate  rains  on  the  18th  overspread  the  State,  and  owing  to  temperatures  near  oi 
below  freezing  in  northern  and  some  central  areas,  light  glaze  formed  on  exposed  surfaces  ovei 
a  large  northern  section,  but  without  causing  damage.  Light  rains  again  occurred  on  the  morninf 
of  the  20th,  with  temperatures  lowered  to  freezing  or  slightly  lower  over  the  northern  half  oi 
the  State;  as  a  result,  glaze  formed  on  trees,  wires,  and  other  exposed  surfaces,  extensively' 
throughout  the  north  and  southward  as  far  as  Griffin,  and  although  most  of  this  section  had  littli 
or  no  damage,  some  northern  areas  reported  numerous  tree  limbs  broken  and  wire  damages  that  dis- 
rupted power  and  telephone  services  for  several  hours.  Much  warmer  weather  on  the  afternoon  o:; 
the  20th  and  on  the  21st  was  accompanied  by  generous  rains  throughout  the  State,  with  heavy  t<i 
excessive  falls  in  northern  and  western  counties  and  measurements  of  3  to  4  inches  from  Atlantii 
northeastward  to  Clayton;  the  heavy  rains  caused  rapid  river  rises  over  most  of  the  State,  buii 
rivers  remained  below  flood  stage,  and  no  damages  resulted.  Colder  weather  developed  on  the  22n( 
and  23rd,  with  freezing  or  lower  to  the  coast  and  readings  below  20°  in  the  north.  Freezini 
conditions  continued  on  the  morning  of  the  24th  over  the  northern  part  of  the  State,  but  tem» 
peratures  rose  during  the  day,  and  warmer  weather  prevailed  through  the  26th,  with  moderate  raini' 
occurring  generally  on  the  26th.  Colder  weather  on  the  27th  and  28th  again  reduced  temperature; 
to  well  below  freezing  over  most  of  the  State,  with  readings  of  20°  or  lower  in  some  norther 
areas.  A  reaction  to  much  warmer  occurred  soon  after  the  28th,  and  this  trend  continued  until 
after  the  close  of  the  month,  with  maximum  temperatures  rising  generally  to  70°  or  higher  and  tti 
near  80°   in  some  southern  districts. 

The  monthly  average  temperature  was  51.9°,  or  3.5°  above  normal,  and  Individual  station  average* 
ranged  from  40.5°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  59.4°  at  Folkston  9  SW.  Hi^est  tempera* 
tures  occurred  on  the  7th  or  8th,  with  readings  ranging  from  68°  at  Cornelia  to  86°  at  Bainbridget 
Lowest  temperatures,  ranging  from  6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  34°  at  Savannah  Beaca 
2  N,  occurred  generally  on  the  16th.  Days  with  freezing  ranged  from  as  little  as  4  in  the  soutD 
to  more  than  20  in  the  north;   no  freezing  occurred  prior  to  the  15th  except   in  the  far  northt 

Precipitation  averages  6.08  inches,  or  146%  of  normal.  The  average  in  the  northern  division  wai 
8.78  inches,  the  greatest  in  December  since  1932.  Totals  at  individual  stations  ranged  froa 
2.46  inches  at  Savannah  2  N  to  15.72  inches  at  Suches ,  with  to  15  inches  over  most  of  thK 
north  and  less  than  4  inches  over  the  coastal  area  and  the  lower  Savannah  River  Valley.  Precipi> 
tation  occurred  chiefly  on  the  4-5th,  9th,  11th,  14-15th,  18th,  20-21st,  and  26th,  with  heavies* 
falls  on  the  20th;  the  greatest  24-hour  measurement  of  the  month  was  4.55  inches  at  Suches,  witl 
area  of  greatest  concentration  extending  from  near  Atlanta  northeastward  to  Clajrton.  The  numbec 
of  days  with  rain  during  the  month  ranged  from  a  little  less  than  10  to  more  than  15. 

Precipitation  occurred  in  favorably  interspersed  periods  to  maintain  good  soil  moisture.  Tit 
frequency  of  rainy  weather  and  persistence  of  cold  nights  after  the  10th  retarded  harvesting 
the  remnants  of  corn,  peanuts,  and  truck  crops.  The  cold  weather  of  the  15-17th,  22-23rd,  ant 
27-28th  caused  slight  but  unimportant  damage  to  some  grain  and  truck  crops,  mostly  in  the  soutU 
Little  or  no  plowing  or  other  preparation  of  the  ground  for  spring  planting  was  accomplisheit 
but  favorable  weather  for  this  work  prevailed  at  the  close  of  the  month.     -  R.L.C. 
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i 

Sec  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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0 

10 

6 

33 

1  .88 

1 

05 

4 

T 

0 

12 

5 

2 

LA  GRANGE 

49.7 

2.9 

76 

7 

13 

16 

474 

0 

10 

7 

20 

2.98 

2 

26 

20 

.0 

0 

14 

5 

2 

LOUISVILLE 

52.7 

4.5 

82 

7 

17 

15 

400 

0 

5 

3 

44 

.15 

92 

20 

.0 

0 

9 

3 

0 

MACON  WB  A I RPORT 

52.0 

79 

7 

18 

16 

413 

0 

8 

4 

58 

1 

34 

20 

.0 

0 

12 

4 

1 

0 

Q 

5 

18 

1. 19 

1 

35 

.  0 

0 

11 

4 

2 

MILL  tUot V 1  LLC 

47.9 

0.7 

79 

8+ 

17 

16  + 

0 

13 

4 

85 

.74 

1 

45 

4 

.  0 

0 

12 

3 

1 

MILLEN 

54.  2M 

5.0 

81 

7  + 

19 

16 

353 

0 

5 

3 

01 

-  .50 

80 

20 

,  0 

0 

7 

2 

0 

MONTICELLO 

0 

12 

5 

78 

1 . 45 

\ 

56 

_  0 

0 

12 

5 

2 

NEWMAN 

0 

8 

53 

3.55 

2 

10 

.0 

0 

1  0 

6 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

48. 7M 

71 

31 

11 

16 

505 

0 

11 

.0 

0 

8 

SWAINSBORO 

0 

5 

4 

72 

63 

.0 

0 

1 1 

5 

0 

TALBOTTON 

51 .7M 

J. 7 

78 

7 

15 

16 

406 

0 

10 

6 

05 

1 . 39 

1 

49 

4 

.  0 

0 

9 

WARRENTON 

49.7 

2.7 

78 

7 

16 

16 

481 

0 

10 

5 

65 

2.18 

1 

33 

5 

.  0 

0 

13 

5 

2 

WAYNESBORO 

0 

3 

75 

.  52 

55 

21 

,  0 

0 

10 

4 

0 

WEST  POINT 

50.7 

4.4 

76 

7 

15 

16 

446 

0 

10 

86 

.  67 

1 

23 

20 

,  0 

0 

9 

6 

2 

U  i  V  J  ^  i  UN 

50.9 

5 

40 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

52.  OM 

82 

8 

18 

16 

0 

8 

5 

10 

90 

19 

.  0 

0 

14 

4 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

80 

0 

11 

5 

57 

1 .95 

1 

60 

.0 

0 

12 

3 

2 

Ai  OAKIV 

57. 4M 

5.8 

79 

7+ 

24 

16 

245 

0 

it 

4 

74 

.  84 

90 

15 

.0 

0 

11 

5 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

55.5 

2.8 

80 

7+ 

22 

16 

319 

0 

6 

4 

79 

.70 

1 

.24 

18 

.  0 

0 

11 

4 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

55.7 

2.1 

80 

7t- 

21 

15 

306 

0 

5 

4 

24 

.63 

.94 

15 

.0 

0 

10 

4 

0 

AupD  t  n 

MT'lC.n  I 

54.1 

4.5 

79 

6+ 

17 

16 

351 

0 

4 

67 

.  72 

99 

15 

.  0 

0 

14 

4 

0 

DA  lUOD  I  rif^F 
DA  1  raon  1  yuc 

0 

5 

3 

22 

4.16 

1 

90 

,  0 

0 

8 

7 

5 

56.  IM 

79  4 

10 

26 

16 

282 

0 

2 

3 

49 

63 

21 

.  0 

0 

8 

4 

0 

BLAKELY 

55.7 

3.9 

81 

6+ 

19 

16 

315 

0 

6 

6 

06 

1.61 

1 

.35 

18 

.  0 

0 

14 

BRUNSWICK 

59.3 

4.0 

31 

9 

26 

15 

203 

0 

2 

3 

54 

.56 

93 

21 

.0 

0 

10 

3 

0 

ODIIKIQWT/'V     ^&A  AD 

57.  B 

80 

9 

27 

16 

240 

0 

2 

3 

83 

1 5 

21 

.  0 

0 

11 

4 

1 

CAIRO  2  NNW 

0 

2 

g 

46 

3 .  05 

2 

.  56 

.  0 

0 

9 

5 

2 

CAM I LLA 

58.3 

5.7 

82 

9 

23 

16 

243 

0 

4 

Q 

59 

3 . 62 

2 

25 

21 

,  0 

0 

U 

7 

4 

CAMP  STEWART 

57.7 

62 

7+ 

24 

16 

254 

0 

3 

53 

78 

16 

_  0 

0 

11 

2 

0 

CORDELE 

53. 7M 

3.8 

80 

7 

19 

16 

0 

5 

08 

1.24 

90 

6 

.0 

0 

12 

6 

0 

ft  ITHBrDT 

54.1 

3.7 

60 

6+ 

16 

16 

352 

0 

5 

70 

.  40 

.40 

15 

,  0 

0 

12 

6 

2 

UUUoLAj 

55 .  5M 

0 

5 

3 

40 

-  .13 

1 

04 

,  0 

0 

7 

3 

2 

EASTMAN 

54. 9M 

4)4 

79 

7+ 

19 

16 

329 

0 

5 

4 

56 

.97 

1 

.26 

26 

!o 

0 

8 

5 

1- 

FITZGERALD 

56.3 

4.5 

80 

7+ 

19 

16 

284 

0 

5 

6 

63 

3.  51 

1 

.25 

4 

.0 

0 

10 

6 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

57. 2M 

79 

7+ 

27 

16 

264 

0 

3 

33 

.71 

18 

.  0 

15 

3 

0 

FOLKSTwJ  9  SW 

59.4 

82 

7x 

25 

16 

218 

0 

2 

5 

53 

1 

.44 

26 

.0 

0 

8 

4 

S 

FORT  GAINES 

52 . 9 

0 

10 

5 

52 

1  .06 

.0 

0 

8 

f 

GLENNVILLE 

56.3 

4.3 

80 

7+ 

21 

17 

295 

0 

5 

5 

00 

1.89 

1 

.10 

18 

.0 

0 

10 

5 

HAWKINSVILLE 

53.9 

4.2 

60 

4+ 

18 

16 

353 

0 

5 

5 

84 

2.20 

1 

.47 

15 

.0 

0 

12 

6 

HOGGARDS  MILL 

55.1 

3.6 

61 

8 

21 

15 

328 

8 

6 

52 

1  .55 

1 

.16 

21 

,0 

0 

18 

7 

f 

LUMtJtK      I  1  T 

51. 6M 

63 

9 

20 

16+ 

0 

10 

5 

44 

2.39 

1 

.13 

15 

.0 

0 

15 

4 

2 

MONTEZUMA  1  NE 

54. 6M 

4.8 

60 

7 

18 

16 

315 

0 

5 

3 

87 

1 

.05 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

MOULTRIE 

57.5 

3.5 

80 

8+ 

21 

16 

255 

0 

3 

7 

29 

3.79 

2 

.65 

4 

.0 

0 

14 

5 

1 

QUITMAN 

59.0 

5.8 

82 

8 

23 

16 

225 

0 

4 

5 

50 

1.52 

.90 

19 

.0 

0 

11 

6 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

55. OM 

4.2 

82 

8 

21 

16 

335 

0 

5 

3 

40 

.61 

.93 

19 

.0 

0 

14 

2 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

55.7 

5.0 

81 

8+ 

24 

16 

303 

0 

4 

3 

75 

.82 

1 

.21 

18 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

56.  5M 

9.3 

81 

8 

34 

17 

257 

0 

0 

2 

46 

-  .71 

.60 

18 

.0 

0 

9 

1 

0 

THOMASVILLE 

57.0 

4.5 

81 

8+ 

22 

16 

272 

0 

5 

5 

22 

.91 

1 

.30 

4 

.0 

0 

9 

6 

2 

See  reference  notes  following  StAtion  Index. 
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Tabla  2— Cocdoubd 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


r.eOROlA 
DECfcMBtl>  19S1 


TampoMture 

PrecipiUtion 

• 

1 

-a 

1^ 
£  a 

&a 
<SJ 

1 

1 

• 

« 

i 
1 

No.  of  days 

a 

-a 

3  o 
t  c 

h 

•3 

1 
J 

J 

Snow,  SlMt  HaU 

No.  of  day* 

Max  90' 
or  above 

^1 

a 

o 

H 

o>  g 

'  l| 
1  g  ;i 

1 

S 

o 
B 

8 
q 

e 

o 

a 

8 

s  e 

§  1 

TIFTON  2  N 

1.9 

80 

9+ 

18 

16 

0 

7 

7.02 

3.54 

1 .38 

21 

.0 

0 

12 

5 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

57.9 

4.3 

82 

8 

23 

16 

255 

0 

3 

6.33 

2.10 

2.21 

21 

.0 

0 

11 

5 

2 

WAYCR0S3 

58.7 

6.6 

83 

8 

23 

16 

237 

0 

3.75 

.68 

.83 

15 

.0 

0 

10 

4 

0 

DIVISION 

56.0 

5.12 

.  0 

STATE 

51 .9 

3.5 

6.08 

1.92 

T 

S««  t«lareac*  notoa  foUovring  Station  Ii.d«x. 
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Table  » 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1951 


Day  of  montii 


•auiuon   

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

^21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

1 

.3e 

.66 

.03 

.03 

.23 

.31 

.le 

.76 

1 

.55  .34 

.10 

.76 

ADAIR5VILL£ 

1 .  M 

.03 

.  »a 

1 . 8! 

1 . 50;  1 .  30 

.0! 

.  1< 

ADBL 

lie 

■  ? 

.  0. 

■ 

2' 

.11 

.6S 

.30 

.04 

■  J! 

.  81 

AILKY 

■ 

.31 

.11 

.10 

.  9(1 

5! 

.79 

.  61 

.OS 

ALAPABA  EXP  STATION 

i.eo 

1  .03 

■ 

01 

• 

■  *j 

.0! 

1.29 

.30 

.04 

■  J; 
■ 

.36 

ALBAFnr 

.51 

.48 

T 

.02 

.13 

.90 

.37 

.74 

.SS 

.53 

.02 

.46 

ALBANT  WB  AIRPORT 

■ 

.51 

.47 

07 

1 .24 

.02 

.5S 

.37 

T 

T 

ALLATOOMA  HAH 

i.2e 

.15 

.  0! 

.  01 

.  83 

0! 

1  '3' 

.70 

.06 

SO 

2.50 

3  0) 

ALHA  CAA  AIRPORT 

T 

.56!  .23 

3' 

.89 

.26 

.  56 

AHERICUS 

.60 

.  02 

.  5( 

T 

.  02 

23 

0< 

.14 

.29 

.44 

.66 

.  14 

.30 

.39 

ATHENS 

.96 

.  05 

.08 

.06 

.01 

.28 

.03 

.59 

.87 

.13 

.60 

2.00 

.03 

.69 

.01 

ATHENS  COL  OF  AGHI 

T 

1.00 

.  08 

.  tt'i 

.  04 

.OS 

.  3C 

.  OJ 

.  Ot 

1.03 

2 .  lOl  .64 

.43 

.0) 

0' 

ATHENS  KB  AIRPORT 

.84 

.  10 

.  11 

.  03 

.OS 

.  01 

.  26 

.  0* 

'  51 

.48 

.58 

I. 00  1.95 

09 

■ 

.41 

.01 

.0) 

ATLANTA  tB  AIRPORT 

R 

.  12 

1.31 

.05 

T 

T 

T 

.  43 

T 

'o: 

.  6S 

.  0! 

.961 

2.83 

.1.03 

_ 

.81 

■ 

ATLANTA  MB  CITY 

B 

.  03 

1 .49 

.06 

.37 

.7C 

,0( 

.  9i 

3.08  1.15 

.71 

AOGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

T 

T 

.82 

.22 

.02 

T 

T 

.05 

T 

.01 

.06 

.58 

1.17  .56 

T 

.37 

.03 

AUGUSTA 

.91 

.  17 

.01 

.06 

.01 

.OS 

T 

.  33 

.58 

1 .3; 

.  3't 

.20 

.01 

BAINBRIDGE 

1.00 

.68 

.  3( 

1 .  2S 

1.03 

.69 

1.J2 

1.14 

BALL  GROUHD 

1.41 

.10 

.  71 

.  SS 

1 .43 

1.14 

.06 

1.14 

2.60 

1.80 

.01 

BEAVERUALE 

1.15 

19 

.3! 

.  80 

.8! 

.64 

2.03 

1.14 

■ 

BLACCBEARD  ISLAND 

.60 

OS 

.18 

.51 

.75 

.83 

.30 

.31 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

04 

1.89 

.13 

12 

OB 

32 

^  ai 

1.10 

.4f 

2.00 

.79 

BLAKE LT 

'  ni 

.84 

.  96 

■ 

1  n 

.08 

' ,  , 

1.33 

1.14 

.76 

BLOE  R EDGE  RESVR  OAH 

1.16 

.76 

.69 

2.  66 

.87 

.03 

.02 

BRASSTOWN  BAU) 

1.90 

.16 

■ 

'  04 

' 

13 

12c 

.54 

.15 

2.16 

.60 

.1: 

BROOKLET  1  W 

.73 

.42 

.27 

.49 

.68 

.36 

.38 

.37 

.08 

BRUNSWICE 

.33 

.07 

•  J5 

.60 

.93 

.30 

.41 

BRUNSWICK  CAA  AP 

.30 

.40 

.  16 

.  59 

T 

.52 

1.15 

.03 

.  02 

.03 

.56 

.07 

BUTLER 

1.41 

.75 

T 

.83 

1.  35 

.70 

.74 

BUTLER  CREEK 

.61 

.19 

.21 

02 

T 

05 

T 

.  05 

0( 

.37 

.21 

.55 

1.19 

.21 

.08 

■ 

CAIRO  2  NNW 

I 

T 

2.56 

.70 

.05 

.19 

.01 

1.08 

.20 

.17 

.60 

CAMILLA 

1.03 

T 

.25 

07 

.17 

^  '«J 

.81 

.48 

.  54 

2.25 

1.10 

CAMP  STEWART 

T 

.36 

.33 

T 
T 

_ 

t 

_ 

T 

.78 

T 

.17 

.  34 

*  1-5 

_ 

.38 

.  03 

CANTON 

1.291  .02 

.02 

nA 

.98 

.  98 

2.72 

1.98 

CARLTON  BRIDGE 

.73 

.28 

.12 

02 

01 

01 

■  J  jj 

03 

01 

.  58 

.  45 

.56 

2.56 

.48 

01 

CARROLLTON 

1.17 

.05 

.01 

.02 

.37 

.03 

.45 

.62 

1.00 

1.63 

3.71 

1.18 

.04 

CARTERS 

1.66 

.  45 

80 

1.35 

1.05 

.  75 

2.06 

1.54 

CARTERSVILLE 

1.67 

.02! 

.90 

.77 

1.70 

1.36 

2.15 

CARTERSVILLE  3  SW 

1.48 

.03 

.25 

.  26 

1.14 

.81 

.92 

3,13 

3.36 

CEDARTCWS 

1 . 28 

.  51 

.  22 

1 .90 

1.20 

1.74 

1.70 

T 

03 

CHATSWORTH 

.07 

1 .24 

.03 

.32 

.36 

1.47 

.72 

.01 

.56 

3,02 

1.61 

.07 

CBICKAKAUGA  PARK 

.  04 

1.28 

T 

.04 

.  02 

,01 

.  18 

.  26 

.  98 

1 . 77 

.90 

.70 

1 . 75 

1.28 

.  09 

CBOESTOE 

2.00 

.  14 

.09 

.  22 

.02 

.  20 

1 .68 

X 

1.30 

.46 

2.02 

.84 

.06 

CLAYTON 

.  07 

2.56 

.05 

.07 

.  27 

.04 

.  23 

1.17 

.87 

1.38 

2.12 

1.58 

.43 

.07 

.Of 

CLEVELAND 

.21 

.05 

.  10 

.48 

1 .97 

1 .10 

.06 

.15 

3.92 

1.80 

.10 

COLUHBUS 

1.05 

.46 

.21 

.08 

.46 

.51 

.03 

1.20 

.46 

.30 

.70 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

T 

13 

.97 

.45 

.02 

T 

T 

11 

T 

.03 

.80 

.02 

.65 

.03 

1.47 

.10 

.87 

T 

T 

CONCORD 

.90 

.36 

T 

■ 

'?n 

.  10 

.39 

.73 

1.60 

.26 

1.30 

T 

CORDELE 

.53 

.90 

91 

• 

* 

.15 

.38 

.59 

.50 

.62 

.20 

.28 

CORNELIA 

1.87 

T 

T 

.15 

1  06 

82 

.45 

1.92 

1.90 

.05 

1.58 

05 

OS 

T 

COVIWCTOH 

1.26 

.  16 

T 

.01 

.35 

.04 

.84 

.86 

.75 

1.58 

.50 

.06 

T 

CUUIIHG  1  N 

2.27 

.05 

.05 

•  ®^ 

1.03 

.31 

.70 

2.80 

1.20 

.04 

03 

CURRYVILLE  'l  % 

1 1> 

■ 

1  .25 

T 

■ 

■  „ 

9  *  nn 

1.10 

1.05 

2.30 

2.0s 

T 

'1  r 

C  ITT  HBE  RT 

.70 

.60 

.03 

1  "  set 

1 .20 

.  76 

.02 

.55 

.  01 

DAHLONEGA 

1.90 

.14 

.03 

■ 

1 .31 

T 

.70 

3.30 

1.31 

T 

DALLAS 

1.35 

.  31 

.45 

4.02 

1.17 

da:. TON 

DAWSON 

,90 

.64 

■ 

.16 

Ii7 

.46 

.96 

.60 

1.00 

01 

■ 

.59 

DAWSONV I LLE 

1 

1.37 

.29 

.04 

T 

21 

„' 

1 . 17 

.07 

.60 

3.08 

1.63 

03 

DECATUR 

.08 

* 

.92 

4.07 

.84 

;;IAL  POST  OFFICE 

1.66 

.05 

.03 

10 

.70 

T 

.67 

2.85 

1.33 

3.38 

1.13 

.03 

.23 

.02 

[iGCTORTOWN  1  WSW 

.04 

.41 

.25 

.42 

32 

.61 

.15 

51 

.46 

.  01 

LXJNALSONVILLE  3  W 

T 

T 

* 

.35 

.89 

.02 

ni 
.  01 

in 

_  _ 

T 

1  01 

.32 

.45 

.78 

.01 

.88 

.01 

DOUGLAS 

1.04 

.  53 

•  J:': 

.33 

1.03 

.28 

.15 

OOUGLASVILLB 

02 

1.06 

.05 

•  2* 

1  15 

.82 

l.OS 

3.20 

.90 

.03 

DOVER 

T 

.34 

.08 

.31 

T 

.02 

.02 

.18 

.43 

.01 

.03 

.33 

.37 

.74 

.11 

.39 

T 

.01 

DUBLIN 

.  30 

.07 

.52 

.02 

.09 

.  09 

1.08 

.  22 

.29 

.64 

.47 

.01 

.33 

.39 

EAST HAN 

.31 

.  20 

.52 

.61 

.80 

.37 

1.26 

_ 

1  n 

■ 

1.10 

T 

T 

1  01 

.  55 

1.75 

.56 

.89 

.74 

3.31 

1.48 

T 

.24 

EUDRY 

1.12 

.  32 

.15 

1.18 

.  60 

.95 

3.05 

1.19 

.02 

e?cperih>:nt 

T 

.94 

.04 

.20 

T 

.01 

.29 

.08 

T 

T 

.73 

.69 

1.36 

.74 

T 

1.35 

.01 

.01 

.02 

-  1 
T  1 

FAIRUOUNT 

T 

.  61 

.34 

1 .33 

.66 

1.53 

1.39 

FAIR  VIEW 

l!39 

.42 

.02 

T 

ni 

12 

.  02 

.04 

1 .01 

.78 

1.27 

.11 

1.30 

T 

.02 

F ITZGERALD 

1.25 

I.IS 

.26 

.  96 

.00 

T 

.59 

1.10 

.15 

.40 

FLAT  TOP 

08 

2.05 

.04 

.04 

40 

80 

80 

3. 75 

1 .29 

.  62 

3.22 

1.30 

.01 

.39 

.02 

FLEHING  EXP  STATION 

.03 

.37 

.20 

.02 

.02 

.01 

.28 

.02 

.62 

.71 

.13 

.17 

.14 

.05 

.  50 

.12 

.01 

.06 

FLIHTSTOSE 

1.33 

.04 

T 

T 

■  ^ 

T 

■ 

*  ?? 

.68 

1.42 

1.07 

.01 

1.33 

T 

FOUtSTON 

•  ^ 

1.13 

1 .20 

• 

1.45 

FOLKSTON  9  SW 

1.21 

.20 

*  „_ 

.97 

1.35 

1.44 

FORT  GAINES 

.69 

.69 

2.65 

.86 

FORT  VALLEY 

.84 

T 

.41 

.02 

T 

.34 

.13 

.04 

.38 

.64 

.08 

1.03 

.30 

.84 

.04 

.06 

.01 

T 

FRANKLIN 

1.73 

* 

1.01 

1 . 65  1 . 73 

1.64 

.06 

GAINESVILLE 

1.88 

.07 

.06 

.  07 

T 

■  *^ 

'  7^ 

1.28 

.07 

.82 

2.73 

1.31 

.03 

GLEHNVILLE 

.55 

.67 

.05 

1.10 

.29 

.67 

.  09 

.48 

T 

1 

GOAT  ROCK 

1.40 

.31 

• 

■ 

.02 

.  38 

.  25 

.94 

.34 

.03 

1 

GREENSBORO 

.86 

.11 

.21 

.01 

.02 

T 

.24 

.08 

.54 

.57 

.40 

.65 

.14 

.47 

.03 

T 

.03 

GRIFFIN 

1.05 

.27 

.  15 

.09 

.  87 

.60 

.98 

.92 

1,01 

.28 

.05 

i 

HARTWELL  3  W 

1.38 

.08 

.02 

.01 

.  17 

1.83 

.01 

1.70 

.41 

.80 

,65 

.03 

HAWK INSVl LLE 

.63 

T 

.52 

ns 

_ 

.12 

1 . 47 

.  14 

.41 

.65 

.40 

.73 

T 

T 

T 

HElfPTOWN  GAP 

1.58 

.04 

.0 

.0 

.05 

.95 

.04 

.69 

1.64 

.87 

.05 

BOGGARDS  HILL 

T 

T 

.40 

T 

.67 

T 

.01 

.02 

.08 

.02 

.18 

T 

1.02 

.15 

.68 

.50 

.  98 

1.16 

.06 

T 

T 

.02 

.56 

.39 

T 

T 

.02 

T 

JASPER 

1.93 

.07 

.90 

.04 

.60 

2.29 

1.30 

.03 

.07 

.06 

T 

JOSESBORO 

1.72 

T 

.20 

T 

1.23 

2.53 

.84 

.30 

K INGSTON 

1.62 

.03 

in 

T 

.10 

1^90 

1 .00 

.10 

1.10 

2.00 

3.30 

.10 

IJ.  FAYETTE 

1.50 

3.30 

2.77 

.54 

LA  GRANGE 

.94 

.18 

T 

.01 

.29 

.01 

.05 

.13 

.73 

.87 

2.28 

.30 

1.33 

.02 

.  08 

.01 

LINCOLNTON 

.85 

.13 

.05 

.67 

.52 

.31 

.41 

1.27 

.39 

.04 

LITTLE  BIGHTOWER 

2.00 

.60 

* 

.10 

1.75 

.67 

.40!  3.06 

.40 

.16 

LOUISV ILLE 

IS 

.60 

.35 

nfl 

.15 

.68 

.92 

.30 

.20 

.69 

.05 

.01 

LUHBE5  CITY 

!02 

.71 

.11 

.22 

.21 

1 .13 

.12 

1.10 

.48 

.03 

.48 

1 

HACON  WB  AIRPORT 

R 

T 

.81 

.30 

.02 

.01 

.24 

T 

.07 

.08 

.10 

.72 

1.34 

.07 

T 

.93 

.03 

T 

T 

MACON 

1.35 

.37 

.02 

T 

.78 

T 

1.25 

.33 

T 

.76 

T 

.11 

.03 

HAYSVILLE 

.92 

.44 

.06 

.07 

.02 

.03 

.00 

.60 

.10 

.41 

4.10 

.  11 

.47 

.43 

UIDVILLE 

.60 

.  12 

.47 

in 

80 

.49 

.96 

.17 

.30 

UILLEDGEVILLE 

1.45 

.18 

.19 

01 

.01 

21 

.43 

.33 

.62 

.84 

.47 

.11 

HI LLEN 

T 

.50 

.43 

.19 

.38 

.40 

.80 

.35 

l.OS 

MONTEZUMA  1  NB 

.47 

.44 

.13 

.12 

.47 

.72 

1.56 

.12 

.35 

MONTICELLO 

1.00 

.39 

.04 

.02 

.20 

.09 

.02 

.98 

.69 

.09 

.10 

.74 

.06 

MOULTRIE 

.01 

2.69 

.89 

.01 

.06 

.21 

.01 

.56 

.93 

.39 

.49 

.06 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

.09 

.10 

.49 

.06 

.23 

.32 

.83 

.51 

1.44 

.96 

.06 

KEEL  GAP 

1.70 

.14 

.17 

.16 

.37 

.OS 

1.69 

.27 

.73 

.16 

3.99 

.85 

,17 

NEWNAN 

1.49 

T 

T 

.16 

.04 

.30 

.89 

.88 

2.10 

1.04 

1.54 

.06 

.03 

NOONTOOTLA  CREEK 

2.26 

.10 

.  IS 

.40 

1.81 

1 .10 

.35 

2.73 

1.40 

.03 

NORCROSS  4  N 

1.50 

.22 

.07 

.01 

.02 

:!! 

.02 

.04 

1.22 

.79 

.08 

.92 

3.57 

.03 

NOTTELY  DAM 

T 

1.29 

T 

.04 

■1 

.03 

.46 

1.10 

T 

.76 

.62 

2.12 

1 

.11 

S**  r«farttao«  aotM  tollowiiva  StaHoo  ladax. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-CoutinuMi 


Day  oi  month 

1 

g 

10 

1 

2 

O 

g 

'2 

g 

12 

13 

Te 

ID 

17 

la 

H 

19 

OA 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

on 

3U 

1.49 

1 . 08 

\  .30 

.93 

.J 

- 

'.ts 

.69 

.  10 

.  60 

T 

.90 

,  10 

.  33 

.  40 

j 

.16 

i.oe 

.03 

.13 

.46 

.  69 

1 . 63 

.09 

.  79 

2.20 

1.6* 

.03 

:J9 

9!92 

.03 

1 .40 

.04 

.46 

.06 

1  .28 

1 . 90 

.79 

.  60 

1 .  6a 

.11 

9.97 

ROXE 

.oe 

1.99 

.OS 

T 

.31 

.76 

.39 

1.72 

.93 

.91 

1.63 

T 

!^0! 

T 

10.64 

hOliV  tB  AlKPOKT  R 

.31 

1.34 

.oa 

.01 

.01 

.90 

T 

2.39 

T 

T 

.94 

3.19 

1. 62; 

.7a' 

.OB 

.01 

11.04 

&ATAHNAH  UsriA  PL  GARDEN 

T 

.04 

.ao 

.36 

.04 

.02 

.02 

t 

t 

.31 

T 

T 

.49 

.93 

.14 

T 

.  66 

.01 

T 

.391 

T 

01 

J 

SAVANNAH  IB  AP  R 

T 

.44 

.27 

T 

.31 

.98 

T 

1 .31 

.19 

.99 

.03 

T 

.32' 

T 

i.is 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

.49 

.13 

.30 

.33 

.60 

34 

.06 

.03 

3.46 

SPARTA  a  >MV 

1.00 

.90 

.36 

.08 

.02 

.78 

.SO 

.19 

.99 

.74 

4.66 

STASt^r  GAP 

l.SB 

.04 

.03 

.99 

.36 

3.34 

1.19 

.03 

.42 

2.83 

9. 

.02 

.04 

.  01 

10.20 

SUCBRS 

1.9S 

OS 

.40 

.09 

.83 

1.39 

3  40 

1.40 

.94 

4.  68 

, 

'  .0« 

.04 

SUMNERVIl.Ul 

.OS 

1.34 

.09 

.36 

.13 

.79 

a.  94 

T 

1 .07 

.72 

2.4S 

1 

.03 

ll!73 

s«a:ssborc 

.*» 

.39 

.99 

T 

.33 

.041 

.8S 

.33 

.83 

.SO 

.19 

T 

4.73 

8WRET  Gm 

1.13 

.40 

.43 

1.64 

1.03 

.63 

2.98 

.81 

.10 

6.73 

TALBOTTON 

1.49 

.83 

.98 

.73 

.78 

1.10 

.sJ 

6. OS 

TALLAPOOSA  2  NN1 

1.12 

.13 

.60 

.08 

1.13 

.88 

.38 

3.10 

1.09 

.02 

.02 

.03 

.02 

TATU»SVILLI 

1.43 

.37 

.97 

1.77 

.99 

1.06 

2.27 

1.74 

loisi 

nOIUSVILLI 

1.30 

.63 

.11 

.60 

.99 

1.10 

.IS 

.39 

T 

.93 

S.22 

TirroH  a  n 

1.32 

.09 

.60 

.07 

.as 

1.30 

49 

.79 

.43 

1.38 

.13 

.39 

7.02 

TITOS 

.04 

2.00 

.70 

.01 

.10 

.01 

.03 

.43 

.03 

.30 

1.61 

1.00 

.48 

2.11 

.61 

.11 

9.63 

TOCCOA 

.01 

1.94 

.34 

.03 

.17 

.03 

.08 

.07 

.33 

1.94 

.93 

.30 

.30 

3.60 

1.S6 

.03 

.03 

TtAT  aoUIITAIN 

2.91 

.11 

.39 

.16 

.90 

3.43 

1.19 

.13 

.30 

2.98 

.04 

.99 

.04 

11^64 

TOHVBL  BILL 

i.ie 

.03 

.40 

1.93 

.86 

2.66 

.04 

1.47 

.14 

B.97 

TALDOeTA  WB  AIRPORT 

T 

.(3 

.46 

T 

T 

.03 

.04 

.OB 

.71 

1.33 

I 

.01 

2.21 

I 

.96 

.01 

T 

6.33 

UUSIA 

1.67 

.09 

.03 

T 

.60 

T 

.19 

3.00 

.79 

.32 

3.21 

1.71 

.03 

10.41 

UlUKTON 

.OS 

.99 

1.33 

.31 

.07 

.09 

.80 

.43 

.33 

.ss 

1.10 

.39 

.09 

tiSIIIICTON 

.79 

.60 

3.04 

4!39 

MTCIOSB 

.30 

.44 

.33 

.83 

.66 

.07 

.63 

.93 

3.7S 

umsBORo 

.99 

:ll 

t" 

.06 

.97 

.49 

.SO 

.66 

.09 

.38 

.08 

3.7S 

Wljr  POINT 

.89 

.17 

T 

/3> 

.03 

.S3 

.76 

1.23 

1.30 

1 

.80 

T 

S.S8 

WOODBURY 

1.10 

.36 

.  14 

.04 

.63 

.84 

.96 

88 

.03 

.99 

S.96 

WOODSTOCK 

1.24 

.04 

t 

.40 

.31 

1.01 

.26 

1.03 

3.74 

1.39 

6.30 

TOUNG  BARSiS 

T 

1.33 

.09 

.09 

T 

.01 

.93 

T 

.02 

.33 

1.34 

.66 

.40 

3.04 

.68 

T 

.08 

7.30 

i  
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1951 


Dujf  01  Monlh 


Sli'lior. 

1 

2 

1 

3 

*  1 

e 

'  1 

10  j 

11  1 

12 

13  1 

U| 

— 

i: 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■  i     .  . 

MAX 

69 

76 

77 

65 

70 

82 

81 

81 

64 

45 

69 

66 

73 

41 

5, 

58 

53 

72 

70 

32 

65 

66 

61 

63 

52 

68 

MIN 

55 

46 

42 

61 

64 

59 

50 

43 

35 

35 

36 

47 

18 

22 

24 

27 

28 

39 

40 

24 

35 

36 

47 

38 

24 

25 

43 

58 

ALAPAMA   EXP  STATION 

MAX 

65 

66 

70 

75 

76 

71 

76 

80 

80 

SO 

65 

57 

69 

69 

73 

60 

44 

55 

60 

55 

73 

73 

59 

66 

67 

70 

64 

55 

6 1 

76 

MIN 

30 

43 

44 

50 

48 

51 

62 

60 

56 

68 

51 

30 

30 

35  " 

47 

21 

24 

25 

34 

32 

46 

42 

28 

31 

40 

50 

44 

29 

30 

46 

40.5 

ALBANY 

MAX 

72 

71 

75 

75 

73 

77 

79 

79 

79 

79 

71 

56 

60 

68 

36 

60 

62 

59 

69 

74 

64 

62 

65 

65 

66 

61 

68 

7i 

77 

67  .7 

MIN 

43 

53 

54 

61 

54 

57 

66 

62 

61 

51 

44 

36 

41 

56 

40 

24 

26 

45 

34 

43 

53 

39 

30 

39 

60 

58 

38 

30 

45 

62 

62 

47.0 

aANY   MB  AIRPORT 

MAX 

6'. 

71 

75 

77 

74 

79 

80 

80 

80 

62 

53 

60 

69 

72 

69 

39 

52 

5Q 

52 

70 

72 

50 

62 

65 

67 

65 

53 

60 

70 

78 

78 

6r-  •  4 

MIN 

AA 

50 

54 

55 

50 

59 

60 

60 

59 

52 

41 

35 

39 

50 

31 

22 

26 

40 

34 

44 

50 

32 

30 

38 

51 

45 

37 

30 

45 

60 

60 

.6 

1LLAT0ONA  DAM 

MAX 

60 

61 

65 

66 

67 

68 

68 

75 

70 

68 

48 

48 

58 

61 

61 

34 

32 

43 

49 

45 

47 

53 

47 

64 

69 

57 

52 

43 

46 

54 

69 

MIN 

30 

34 

40 

52 

43 

44 

50 

59 

61 

38 

35 

31 

31 

35 

29 

10 

10 

20 

22 

20 

32 

25 

25 

26 

26 

41 

28 

25 

28 

40 

45 

V",4 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

68 

73 

75 

77 

65 

72 

80 

80 

79 

68 

57 

58 

66 

74 

69 

43 

55 

60 

55 

71 

76 

58 

65 

68 

68 

64 

57 

60 

75 

77 

79 

f  * 

MIN 

38 

52 

52 

53 

49 

56 

60 

61 

58 

55 

40 

36 

39 

46 

34 

21 

26 

38 

33 

43 

58 

31 

27 

43 

44 

44 

34 

28 

44 

59 

57 

AMERICUS 

MAX 

57 

74 

76 

77 

72 

79 

79 

77 

77 

66 

51 

60 

64 

69 

66 

38 

49 

57 

64 

67 

70 

64 

60 

63 

63 

63 

59 

56 

69 

73 

7  X 

MIN 

AO 

46 

51 

62 

48 

59 

63 

59 

60 

48 

42 

36 

36 

49 

36 

17 

24 

40 

27 

37 

54 

33 

27 

34 

47 

57 

33 

27 

42 

54 

60 

4  1.4 

JTHENS 

MAX 

63 

66 

69 

74 

67 

62 

69 

68 

67 

67 

51 

57 

68 

46 

61 

38 

43 

51 

47 

39 

68 

52 

66 

61 

56 

58 

49 

50 

47 

70 

74 

57.5 

MIN 

33 

39 

49 

51 

40 

48 

60 

57 

57 

40 

38 

33 

38 

32 

13 

16 

20 

23 

30 

32 

30 

23 

26 

46 

35 

28 

21 

36 

4? 

57 

36.5 

THENS  COL  OF   AGR I 

MAX 

61 

67 

71 

73 

68 

68 

70 

70 

69 

69 

50 

56 

57 

46 

62 

37 

42 

51 

47 

42 

69 

51 

50 

60 

60 

62 

66 

48 

47 

71 

74 

58.3 

MIN 

29 

37 

48 

58 

37 

48 

63 

55 

56 

41 

39 

30 

33 

34 

33 

11 

14 

29 

21 

31 

32 

30 

20 

26 

46 

38 

28 

18 

36 

43 

48 

35.9 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

60 

65 

68 

70 

68 

63 

69 

69 

68 

52 

48 

54 

55 

60 

61 

35 

40 

49 

44 

36 

56 

48 

52 

58 

66 

68 

47 

47 

46 

69 

72 

56.2 

MIN 

3A 

41 

49 

50 

41 

48 

61 

58 

46 

40 

39 

32 

34 

40 

20 

13 

20 

28 

30 

35 

30 

27 

29 

39 

42 

29 

23 

37 

42 

62 

36.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

66 

68 

70 

68 

67 

74 

68 

67 

46 

49 

59 

64 

62 

61 

34 

42 

49 

45 

50 

56 

46 

53 

60 

56 

64 

47 

47 

52 

69 

69 

57.1 

MIN 

36 

43 

52 

50 

45 

48 

62 

59 

42 

39 

37 

33 

34 

44 

18 

12 

22 

31 

24 

31 

36 

26 

26 

32 

41 

34 

29 

25 

39 

48 

56 

37.2 

ATLANTA  CITY 

MAX 

62 

67 

67 

68 

68 

67 

72 

67 

67 

46 

47 

56 

61 

62 

56 

33 

42 

48 

45 

46 

63 

43 

55 

61 

56 

53 

45 

47 

49 

69 

69 

66.0 

MIN 

AA 

46 

53 

57 

48 

53 

64 

60 

41 

36 

36 

34 

34 

43 

15 

10 

23 

29 

23 

30 

36 

25 

32 

37 

44 

32 

28 

28 

40 

48 

59 

38.3 

AUGUSTA    WP  AIRPORT 

MAX 

51 

67 

V, 

75 

64 

68 

80 

81 

77 

59 

49 

57 

60 

68 

65 

37 

46 

62 

47 

67 

68 

54 

61 

63 

59 

59 

50 

51 

66 

72 

72 

62.1 

MIN 

3A 

38 

45 

47 

40 

^' 

59 

60 

58 

45 

39 

35 

37 

40 

28 

19 

17 

35 

26 

33 

49 

26 

22 

29 

33 

50 

23 

19 

37 

60 

61 

37.9 

AUGUSTA 

MAX 

60 

«S 

73 

75 

70 

68 

81 

80 

76 

68 

66 

67 

60 

64 

67 

43 

47 

53 

49 

46 

68 

57 

61 

64 

60 

60 

58 

52 

65 

72 

73 

62.9 

MIN 

37 

41 

52 

59 

42 

54 

61 

64 

53 

45 

44 

39 

41 

44 

41 

20 

23 

34 

30 

32 

44 

37 

26 

31 

36 

54 

35 

26 

40 

53 

65 

41.7 

BAINBPIDGE 

MAX 

70 

70 

74 

79 

71 

78 

80 

76 

86 

75 

62 

72 

74 

67 

60 

66 

66 

59 

69 

76 

58 

64 

66 

68 

68 

65 

67 

76 

80 

82 

70.7 

MIN 

38 

45 

48 

64 

50 

59 

66 

61 

58 

60 

44 

32 

37 

49 

40 

22 

24 

35 

34 

46 

5' 

41 

27 

37 

39 

41 

36 

38 

30 

60 

59 

44.4 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

63 

70 

71 

69 

65 

69 

73 

75 

79 

66 

69 

66 

68 

62 

43 

51 

6? 

58 

65 

68 

64 

58 

61 

63 

66 

63 

54 

68 

71 

70 

64.6 

MIN 

38 

49 

55 

61 

52 

54 

60 

61 

60 

46 

40 

44 

50 

42 

26 

31 

50 

38 

47 

53 

38 

36 

51 

51 

54 

43 

39 

44 

55 

57 

47. S 

8LAIRSVILLE  EXP  r>Tfl 

MAX 

60 

58 

63 

63 

66 

61 

65 

73 

69 

64 

48 

47 

39 

49 

59 

26 

33 

43 

44 

45 

50 

56 

42 

62 

54 

53 

50 

42 

46 

55 

63 

62  >9 

MIN 

18 

22 

30 

53 

30 

31 

62 

59 

35 

31 

29 

28 

29 

25 

9 

10 

13 

14 

33 

20 

18 

20 

24 

45 

24 

16 

28 

38 

40 

28.0 

BLAKELY 

MAX 

64 

72 

71 

75 

73 

81 

81 

79 

80 

65 

57 

60 

62 

73 

65 

JO 

52 

60 

52 

72 

72 

58 

61 

65 

68 

61 

53 

59 

72 

76 

75 

66a2 

MIN 

46 

48 

55 

61 

49 

57 

66 

59 

62 

50 

41 

32 

41 

54 

37 

19 

23 

43 

30 

43 

5' 

36 

28 

36 

49 

51 

34 

28 

41 

59 

62 

45.1 

BROOKLET   1  M 

MAX 

62 

71 

80 

74 

67 

67 

82 

80 

86 

78 

59 

69 

63 

72 

68 

40 

52 

59 

51 

58 

72 

67 

66 

66 

66 

64 

60 

57 

73 

76 

76 

66  d 

MIN 

36 

48 

53 

60 

48 

55 

59 

50 

62 

48 

42 

35 

38 

44 

40 

22 

22 

41 

33 

36 

56 

43 

29 

42 

43 

52 

39 

29 

40 

67 

60 

BRUNSWICK 

MAX 

66 

72 

72 

75 

73 

79 

80 

80 

81 

68 

65 

59 

70 

74 

67 

56 

63 

61 

73 

73 

63 

64 

65 

69 

70 

62 

60 

73 

77 

80 

6ea| 

MIN 

44 

52 

58 

62 

55 

57 

60 

62 

60 

61 

50 

40 

45 

61 

43 

?6 

32 

49 

38 

46 

61 

46 

41 

50 

53 

55 

45 

47 

58 

61 

49«1 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

64 

73 

72 

75 

67 

74 

78 

77 

80 

70 

64 

60 

66 

60 

68 

43 

56 

64 

66 

66 

72 

62 

60 

62 

67 

69 

60 

56 

71 

78 

72 

66^ 

MIN 

42 

51 

60 

55 

51 

57 

62 

62 

60 

60 

44 

41 

46 

54 

38 

27 

32 

44 

38 

55 

58 

37 

38 

53 

53 

54 

42 

36 

45 

57 

60 

48^ 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

65 

71 

71 

77 

71 

78 

78 

79 

80 

70 

57 

61 

71 

70 

68 

UO 

55 

65 

54 

67 

74 

68 

63 

65 

67 

65 

66 

62 

74 

77 

80 

67 

MIN 

46 

52 

64 

63 

53 

62 

65 

59 

59 

54 

43 

34 

41 

48 

39 

22 

27 

47 

46 

58 

41 

34 

44 

52 

56 

38 

41 

44 

59 

64 

47  »| 

CAMILLA 

MAX 

66 

74 

72 

77 

71 

81 

81 

80 

82 

76 

70 

61 

71 

73 

69 

41 

55 

63 

58 

68 

73 

61 

66 

67 

68 

66 

63 

62 

74 

78 

81 

69«i 

MIN 

44 

54 

56 

63 

52 

61 

66 

58 

60 

53 

44 

34 

40 

50 

39 

23 

25 

48 

34 

45 

60 

42 

31 

41 

50 

59 

39 

32 

45 

51 

63 

47  ti 

CAMP  STEWART 

MAX 

66 

75 

75 

78 

69 

76 

82 

82 

80 

73 

61 

59 

67 

81 

74 

42 

64 

62 

62 

71 

74 

70 

6: 

61 

70 

69 

63 

69 

72 

76 

78 

68f«' 

MIN 

36 

49 

54 

63 

49 

55 

61 

60 

60 

56 

44 

37 

40 

40 

41 

24 

25 

44 

34 

41 

61 

46 

32 

50 

47 

60 

41 

29 

42 

57 

63 

46.9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

62 

62 

68 

73 

73 

68 

65 

71 

73 

76 

55 

51 

56 

56 

62 

41 

38 

44 

54 

47 

42 

59 

61 

57 

65 

68 

69 

49 

49 

49 

70 

68.2 

MIN 

22 

28 

36 

47 

33 

35 

50 

50 

52 

42 

39 

35 

25 

26 

38 

10 

10 

11 

17 

21 

32 

31 

18 

19 

20 

30 

25 

14 

18 

39 

45 

29.6 

CARROLL  TON 

MAX 

66 

69 

71 

75 

69 

68 

77 

70 

67 

51 

49 

59 

54 

68 

61 

36 

46 

51 

46 

43 

65 

49 

56 

60 

63 

61 

45 

50 

54 

70 

72 

69.1 

MIN 

30 

34 

51 

58 

40 

46 

62 

60 

50 

37 

36 

31 

30 

42 

26 

11 

16 

31 

21 

31 

36 

23 

21 

25 

38 

42 

27 

36 

62 

55 

36.2 

CARTERSVILLE 

MAX 

63 

66 

68 

68 

70 

69 

79 

74 

69 

52 

50 

57 

56 

51 

51 

39 

43 

51 

49 

46 

55 

48 

56 

60 

59 

56 

44 

48 

64 

69 

74 

57. « 

MIN 

32 

35 

38 

45 

49 

51 

61 

49 

38 

36 

35 

34 

36 

28 

12 

16 

31 

28 

32 

35 

23 

24 

34 

37 

41 

26 

24 

34 

44 

53 

35.4 

CEDARTOWN 

MAX 

65 

71 

68 

68 

70 

68 

80 

74 

66 

50 

51 

59 

54 

60 

69 

35 

48 

51 

49 

41 

53 

49 

67 

60 

63 

67 

47 

51 

59 

70 

75 

69.0 

MIN 

25 

34 

56 

46 

39 

50 

63 

58 

45 

39 

36 

32 

29 

42 

28 

11 

15 

33 

20 

32 

39 

" 

21 

25 

35 

50 

28 

20 

31 

52 

68 

36.0 

CLAYTON 

MAX 

60 

63 

56 

61 

56 

56 

68 

68 

64 

57 

48 

40 

53 

40 

56 

34 

44 

49 

42 

36 

62 

48 

62 

58 

60 

58 

46 

43 

41 

58 

72 

52. S 

MIN 

30 

31 

40 

40 

34 

37 

54 

61 

54 

38 

33 

29 

29 

31 

24 

11 

13 

25 

22 

25 

33 

23 

20 

26 

30 

43 

30 

15 

30 

41 

45 

32.2 

COLUMBUS 

MAX 

62 

74 

78 

" 

75 

79 

85 

77 

76 

69 

53 

63 

60 

67 

65 

42 

52 

60 

55 

62 

71 

55 

62 

70 

69 

64 

60 

57 

61 

75 

72 

66.7 

MIN 

36 

45 

50 

62 

47 

52 

67 

60 

62 

45 

44 

35 

36 

60 

35 

19 

19 

42 

30 

38 

45 

32 

27 

34 

39 

57 

34 

27 

31 

50 

52 

42.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

72 

74 

74 

72 

78 

78 

76 

74 

52 

51 

60 

62 

67 

66 

38 

49 

57 

52 

70 

71 

51 

60 

66 

66 

63 

51 

65 

61 

72 

70 

63.6 

MIN 

37 

45 

53 

50 

46 

50 

64 

57 

51 

44 

37 

35 

32 

50 

25 

17 

21 

37 

36 

44 

28 

24 

29 

41 

38 

33 

25 

40 

49 

56 

39.4 

COROELE 

MAX 

59 

64 

73 

77 

76 

73 

80 

78 

78 

59 

48 

60 

65 

69 

45 

54 

59 

52 

71 

67 

63 

64 

64 

64 

75 

65.6 

MIN 

36 

42 

54 

57 

49 

58 

64 

61 

50 

42 

37 

37 

42 

43 

19 

24 

25 

31 

31 

42 

37 

27 

35 

51 

35 

61 

41.9 

CORNELIA 

MAX 

61 

62 

1 

68  1  68 

58 

58 

66 

67 

66 

55 

48 

48 

54 

47 

50 

32 

39 

46 

43 

34 

55 

45 

57 

69 

55 

64 

50 

44 

47 

61 

68 

53.7 

MIN 

38 

39 

54 

50 

42 

48 

56 

57 

52 

39 

34 

3! 

34 

35 

22 

10 

18 

27 

22 

28 

34 

29 

29 

32 

40 

44 

27 

23 

36 

45 

54 

36.4 

COVINGTON 

MAX 

62 

68 

69 

73 

67 

68 

78 

71 

72 

52 

50 

66 

56 

51 

62 

36 

42 

49 

47 

42 

61 

60 

60 

63 

57 

57 

48 

49 

50 

70 

74 

58.4 

MIN 

31 

38 

51 

59 

40 

47 

64 

57 

52 

40 

39 

34 

34 

38 

29 

13 

18 

30 

22 

31 

33 

29 

21 

24 

39 

45 

29 

22 

38 

40 

50 

36.7 

CUTHBERT 

MAX 

59 

72 

72 

75 

72 

80 

SO 

78 

79 

72 

54 

60 

68 

71 

69 

40 

46 

59 

66 

70 

72 

58 

61 

66 

66 

65 

60 

58 

66 

75 

74 

66.2 

MIN 

41 

45 

50 

59 

49 

56 

62 

60 

58 

46 

39 

34 

39 

49 

33 

16 

22 

39 

28 

38 

55 

32 

28 

36 

44 

44 

34 

29 

34 

60 

52 

42.0 

OAHLONEGA 

MAX 

60 

61 

61 

66 

59 

55 

70 

67 

65 

52 

50 

49 

52 

46 

54 

34 

39 

46 

43 

37 

53 

45 

52 

59 

62 

54 

48 

42 

43 

58 

67 

62.« 

MIN 

30 

33 

48 

53 

38 

39 

55 

69 

52 

37 

32 

32 

33 

36 

24 

9 

14 

27 

14 

28 

33 

26 

25 

26 

40 

45 

30 

32 

36 

42 

47 

34.1 

OALTON 

MAX 

60 

62 

65 

66 

70 

69 

68 

66 

52 

52 

54 

54 

50 

54 

46 

31 

60 

60 

55 

56 

53 

54 

56 

55 

56 

57 

52 

66 

57 

59 

96  >< 

MIN 

36 

35 

36 

38 

40 

40 

35 

34 

32 

34.1 

DOUGLAS 

MAX 

74 

67 

74 

75 

77 

-<6 

76 

81 

80 

80 

64 

47 

59 

69 

51 

43 

55 

62 

54 

75 

75 

54 

66 

67 

66 

65 

69 

78 

76 

67.1 

MIN 

42 

45 

55 

53 

51 

55 

60 

65 

50 

55 

45 

35 

,36 

43 

28 

26 

30 

34 

35 

48 

43 

31 

35 

45 

50 

30 

33 

40 

63 

43.( 

DUBLIN 

MAX 

59 

73 

76 

76 

65 

72 

82 

80 

79 

68 

63 

59 

64 

70 

66 

40 

48 

57 

58 

66 

70 

61 

63 

63 

60 

62 

58 

56 

65 

74 

72 

66  .C 

MIN 

36 

46 

50 

61 

45 

56 

61 

61 

58 

46 

43 

36 

36 

46 

39 

18 

20 

40 

28 

34 

56 

36 

24 

35 

36 

64 

36 

24 

37 

51 

67 

42.1 

Se«  reference  notes  foUovlDK  Station  Ind«s. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  5  •  ConHnutd 


GEORGIA 
DECEMBER  1991 


EXPERIMENT 

FAIR  VIEW 

FITZGERALD 

FL'^MING   EXP  STATION 

FOUSTON  Q  5W 

FORT  GAIMES 

FORT  VALLEV 

GAINESVILLE 

6LENNVILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

(mrtmell  3  w 
hamkinsville 
mogGaros  mill 

JASPER 
LAFAYETTE 
L*  GRANGE 

OUISVILLE 

UH8ER  CITY 

MCON  MB  AIRPORT 

lACON 

ILLEOGEVILLE 
ILLEN 
DNTEZUHA  1  NE 
ITICELLO 

TRIE 
INAN 

NE  MOUNTAIN  VALLEY 
ITHAN 

mb  airport 
ivmtnah  usoa  pl  garden 
Hannah  kb  ap 

llfANMAH  BEACH  2  N 
kiNMORO 


|.L«POOSA  !  NNH 
ASVILLE 


Day  Ol  Month 

• 

< 

3 

4 

1  ' 

6 

- 

6 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

. 

18 

20 

i  91 

21 

22 

23 

2S 

79 

10 

3! 

MAX 

60 

72 

75 

76 

67 

7* 

79 

79 

78 

72 

57 

59 

66 

71 

67 

40 

49 

58 

52 

66 

71 

62 

63 

61 

6  ) 

60 

56 

h9 

74 

7? 

69.9 

MIN 

i9 

46 

54 

61 

48 

59 

62 

62 

61 

49 

43 

36 

42 

48 

39 

19 

22 

42 

30 

37 

47 

37 

27 

36 

54 

38 

27 

41 

55 

62 

44.2 

MAX 

57 

66 

70 

72 

73 

60 

71 

73 

70 

72 

50 

50 

57 

99 

63 

39 

47 

46 

52 

48 

68 

56 

59 

56 

64 

61 

57 

90 

52 

71 

70 

60.3 

MiN 

38 

41 

47 

55 

50 

53 

61 

60 

62 

39 

38 

32 

34 

42 

30 

12 

20 

29 

23 

31 

33 

28 

28 

30 

40 

48 

29 

24 

32 

42 

99 

38.3 

MAX 

iB 

68 

72 

73 

68 

73 

74 

71 

72 

59 

48 

57 

97 

60 

64 

34 

44 

62 

48 

42 

66 

50 

54 

61 

60 

60 

48 

50 

59 

70 

73 

99.9 

MIN 

35 

41 

49 

59 

45 

52 

64 

59 

59 

41 

41 

•i5 

34 

44 

32 

14 

20 

32 

25 

31 

39 

29 

24 

32 

36 

48 

30 

25 

34 

51 

95 

MAX 

75 

78 

74 

71 

75 

80 

80 

79 

75 

59 

58 

68 

73 

68 

49 

52 

58 

54 

67 

72 

64 

65 

65 

64 

64 

62 

58 

74 

75 

73 

67.9 

MIN 

52 

51 

60 

51 

68 

62 

61 

59 

51 

42 

36 

41 

46 

37 

19 

23 

43 

31 

39 

59 

39 

28 

39 

47 

55 

39 

28 

43 

57 

61 

45.1 

MAX 

66 

72 

71 

74 

74 

73 

79 

79 

78 

67 

57 

69 

73 

72 

43 

93 

62 

61 

70 

74 

66 

64 

65 

68 

67 

63 

57 

70 

74 

77 

68.1 

MiN 

35 

47 

51 

62 

46 

51 

60 

57 

57 

59 

44 

37 

36 

44 

43 

27 

28 

44 

33 

41 

65 

45 

31 

53 

46 

57 

43 

31 

54 

60 

MAX 

63 

74 

69 

77 

75 

79 

82 

82 

80 

77 

66 

61 

71 

73 

73 

46 

58 

64 

61 

75 

76 

64 

60 

67 

71 

68 

64 

64 

75 

78 

80 

70.1 

MIN 

42 

50 

53 

61 

53 

64 

61 

61 

60 

61 

47 

38 

43 

44 

42 

25 

31 

47 

37 

45 

63 

45 

36 

49 

4  7 

56 

46 

33 

45 

59 

63 

MAX 

6* 

62 

71 

70 

77 

74 

81 

82 

80 

80 

55 

50 

60 

70 

72 

42 

42 

57 

60 

55 

73 

69 

52 

63 

66 

67 

66 

56 

60 

69 

72 

69.1 

MIN 

31 

40 

48 

60 

50 

57 

65 

62 

62 

49 

42 

37 

39 

41 

42 

19 

19 

27 

32 

32 

40 

34 

25 

30 

33 

45 

33 

28 

30 

50 

60 

40  .7 

MAX 

58 

69 

74 

72 

68 

74 

77 

74 

74 

5? 

50 

56 

98 

66 

66 

34 

46 

54 

49 

68 

69 

50 

56 

60 

62 

62 

50 

51 

60 

70 

73 

61  .4 

MIN 

39 

47 

52 

54 

49 

59 

61 

69 

52 

44 

37 

34 

36 

47 

22 

16 

22 

36 

27 

35 

42 

32 

27 

34 

42 

38 

32 

24 

40 

54 

59 

MAX 

60 

66 

63 

69 

61 

55 

73 

66 

65 

52 

48 

51 

95 

43 

58 

35 

39 

47 

42 

35 

55 

46 

62 

58 

93 

57 

48 

44 

43 

65 

72 

54.1 

MIN 

31 

37 

49 

54 

40 

43 

55 

60 

51 

37 

32 

30 

31 

36 

25 

10 

17 

27 

20 

29 

33 

23 

28 

27 

38 

43 

26 

21 

34 

41 

50 

MAX 

63 

71 

77 

76 

66 

70 

80 

80 

80 

74 

58 

58 

69 

74 

68 

42 

54 

59 

52 

78 

72 

59 

64 

65 

67 

64 

62 

59 

73 

74 

77 

67.1 

MIN 

36 

48 

55 

62 

50 

54 

62 

62 

61 

54 

42 

34 

41 

48 

38 

22 

21 

44 

32 

41 

98 

35 

30 

45 

44 

54 

4  1 

30 

42 

58 

63 

MAX 

64 

69 

72 

74 

67 

69 

71 

74 

71 

64 

50 

56 

99 

50 

53 

39 

44 

51 

47 

44 

66 

52 

57 

63 

57 

59 

58 

50 

55 

70 

71 

99.9 

MIN 

3* 

46 

53 

58 

40 

53 

63 

61 

61 

41 

39 

33 

37 

41 

33 

14 

20 

30 

23 

31 

33 

29 

22 

26 

38 

48 

30 

23 

35 

47 

99 

MAX 

65 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

SB 

51 

58 

59 

97 

56 

39 

45 

49 

49 

44 

67 

52 

57 

60 

61 

59 

50 

47 

59 

71 

74 

59.8 

MTN 

38 

42 

51 

59 

50 

53 

62 

60 

58 

39 

39 

34 

39 

46 

31 

13 

22 

32 

24 

29 

36 

28 

31 

36 

42 

42 

22 

39 

51 

56 

39  .5 

MAX 

64 

66 

70 

72 

72 

63 

68 

68 

69 

61 

95 

50 

94 

94 

60 

36 

39 

50 

50 

43 

59 

56 

65 

98 

58 

60 

60 

l46 

49 

68 

71 

58.1 

MIN 

35 

33 

47 

54 

40 

46 

56 

55 

58 

42 

38 

34 

31 

34 

26 

13 

15 

27 

29 

32 

33 

25 

29 

35 

46 

28 

20 

36 

43 

92 

35  .9 

MAX 

63 

74 

78 

80 

70 

78 

80 

78 

78 

78 

70 

62 

62 

70 

65 

40 

51 

59 

55 

72 

78 

70 

67 

60 

65 

64 

58 

58 

72 

74 

71 

67.7 

MIN 

37 

44 

47 

55 

45 

58 

61 

58 

55 

42 

37 

34 

34 

44 

34 

18 

20 

36 

27 

38 

40 

35 

24 

30 

38 

55 

34 

24 

39 

42 

58 

40.1 

MAX 

66 

73 

73 

77 

74 

80 

79 

81 

80 

60 

53 

61 

69 

72 

69 

41 

64 

62 

54 

72 

72 

50 

64 

68 

67 

65 

54 

61 

78 

78 

79 

67.3 

MIN 

44 

47 

48 

52 

49 

61 

60 

61 

57 

52 

38 

31 

36 

47 

32 

21 

22 

40 

29 

46 

49 

25 

35 

" 

49 

33 

25 

38 

54 

60 

42  .8 

MAX 

60 

65 

62 

67 

61 

59 

75 

69 

64 

48 

47 

52 

46 

46 

56 

33 

41 

46 

43 

43 

52 

54 

60 

54 

52 

48 

48 

47 

60 

69 

53.9 

MIN 

33 

39 

49 

52 

42 

44 

58 

59 

45 

33 

30 

31 

31 

39 

19 

8 

14 

31 

18 

29 

40 

24 

33 

42 

39 

27 

27 

38 

46 

53 

35  a  7 

MAX 

61 

60 

70 

70 

69 

63 

81 

73 

69 

58 

54 

99 

60 

53 

51 

46 

45 

52 

49 

54 

58 

56 

52 

49 

48 

91 

65 

70 

98.6 

M 1 N 

40 

52 

44 

57 

64 

54 

36 

32 

32 

30 

33 

21 

9 

12 

32 

21 

32 

39 

19 

19 

29 

38 

26 

19 

31 

49 

91 

33  .9 
33.9 

MAX 

65 

71 

74 

73 

72 

74 

76 

72 

71 

56 

90 

58 

96 

63 

59 

38 

46 

53 

50 

48 

67 

49 

57 

63 

66 

62 

49 

52 

61 

71 

71 

61.1 

MIN 

34 

39 

51 

59 

43 

51 

64 

59 

54 

39 

40 

31 

33 

49 

30 

13 

16 

33 

23 

33 

43 

22 

31 

37 

46 

29 

20 

38 

49 

94 

38  .  3 

MAX 

60 

67 

73 

77 

64 

66 

82 

80 

79 

67 

93 

58 

63 

67 

71 

38 

47 

52 

48 

37 

68 

62 

62 

62 

62 

60 

57 

54 

67 

77 

74 

63.7 

MIN 

36 

45 

45 

61 

44 

55 

62 

62 

58 

44 

42 

34 

36 

44 

17 

20 

36 

29 

33 

56 

36 

25 

32 

36 

55 

35 

23 

39 

55 

97 

41  .6 

MAX 

61 

62 

66 

78 

78 

66 

72 

83 

81 

64 

47 

61 

68 

79 

54 

42 

53 

52 

54 

74 

74 

92 

66 

65 

60 

63 

51 

99 

76 

76 

64.4 

MIN 

27 

38 

48 

55 

46 

47 

59 

56 

52 

45 

34 

39 

37 

44 

20 

21 

20 

29 

29 

41 

43 

25 

30 

38 

47 

40 

25 

27 

49 

98 

38  .7 

MAX 

58 

73 

76 

76 

70 

77 

79 

78 

75 

55 

50 

59 

60 

66 

65 

40 

49 

56 

52 

69 

70 

52 

61 

64 

62 

63 

52 

55 

62 

73 

79 

63.6 

MIN 

37 

44 

48 

52 

46 

58 

61 

61 

52 

45 

39 

36 

37 

48 

24 

18 

21 

37 

28 

33 

45 

32 

26 

31 

36 

42 

34 

27 

39 

93 

98 

40.3 

MAX 

78 

73 

75 

76 

68 

76 

78 

77 

73 

57 

52 

60 

61 

66 

44 

40 

50 

55 

52 

69 

71 

50 

61 

66 

61 

53 

56 

62 

77 

63.3 

MIN 

44 

51 

61 

47 

54 

63 

62 

55 

45 

44 

36 

39 

47 

40 

19 

19 

31 

30 

34 

36 

35 

30 

29 

39 

34 

28 

39 

50 

96 

41.3 

MAX 

60 

57 

68 

73 

74 

67 

72 

79 

79 

72 

54 

49 

99 

60 

66 

44 

38 

45 

52 

49 

67 

68 

51 

59 

62 

60 

60 

50 

53 

60 

73 

60.6 

MIN 

28 

35 

38 

49 

41 

42 

50 

65 

60 

44 

43 

37 

32 

33 

44 

17 

17 

18 

28 

28 

35 

33 

22 

23 

28 

32 

34 

22 

22 

42 

48 

39.2 

MAX 

59 

69 

77 

75 

67 

67 

81 

81 

79 

74 

59 

60 

65 

71 

67 

40 

48 

59 

49 

56 

70 

62 

63 

62 

64 

62 

66 

79 

74 

65.6 

MIN 

34 

45 

51 

60 

45 

53 

61 

64 

63 

47 

44 

35 

39 

49 

40 

19 

22 

39 

30 

35 

55 

39 

25 

" 

37 

27 

39 

53 

60 

42  .8 

MAX 

58 

71 

70 

75 

76 

79 

80 

77 

75 

74 

65 

59 

69 

69 

67 

50 

56 

54 

69 

68 

60 

68 

67 

65 

62 

63 

55 

66 

72 

71 

67.0 

MIN 

35 

44 

47 

58 

57 

58 

60 

59 

59 

57 

37 

34 

36 

49 

36 

18 

21 

41 

25 

40 

49 

34 

31 

" 

25 

39 

53 

42.2 

MAX 

65 

70 

73 

73 

68 

70 

72 

72 

71 

61 

49 

58 

96 

98 

63 

37 

46 

50 

50 

44 

67 

50 

57 

63 

57 

59 

50 

51 

99 

71 

77 

60.1 

MIN 

34 

44 

44 

59 

42 

53 

64 

57 

59 

40 

39 

33 

32 

44 

32 

13 

17 

31 

23 

31 

34 

28 

21 

29 

35 

49 

29 

20 

33 

46 

55 

37  .7 

MAX 

64 

73 

74 

76 

75 

78 

77 

80 

80 

79 

63 

61 

70 

72 

69 

42 

54 

62 

61 

68 

73 

66 

63 

65 

66 

65 

65 

60 

74 

76 

79 

68.7 

MiN 

44 

52 

52 

54 

63 

60 

62 

59 

58 

54 

43 

36 

41 

46 

39 

21 

26 

45 

34 

40 

60 

41 

33 

43 

50 

54 

39 

31 

45 

55 

63 

46.2 

MAX 

66 

72 

75 

73 

70 

72 

72 

71 

68 

96 

52 

60 

60 

62 

37 

47 

51 

50 

44 

67 

66 

48 

52 

98 

71 

70 

61  .1 

MIN 

36 

42 

42 

58 

49 

53 

62 

59 

56 

39 

38 

31 

44 

28 

11 

18 

'1 

21 

32 

43 

28 

21 

38 

54 

56 

39.6 

MAX 

65 

67 

68 

70 

68 

67 

68 

66 

65 

56 

57 

99 

62 

98 

37 

47 

54 

50 

50 

65 

52 

57 

62 

65 

6? 

51 

51 

58 

70 

71 

59.9 

MiN 

58 

48 

46 

49 

48 

48 

46 

42 

30 

36 

43 

30 

11 

20 

36 

22 

31 

41 

27 

20 

32 

39 

49 

28 

25 

37 

51 

94 

37.4 

MAX 

65 

74 

76 

79 

74 

77 

79 

82 

80 

73 

64 

63 

72 

74 

69 

43 

58 

65 

57 

72 

73 

63 

65 

65 

68 

67 

65 

64 

73 

77 

80 

69.9 

MiN 

43 

55 

54 

64 

54 

62 

62 

62 

58 

98 

47 

36 

38 

43 

40 

23 

28 

49 

36 

46 

62 

45 

31 

45 

58 

43 

31 

44 

61 

66 

48.4 

MAX 

62 

65 

67 

69 

72 

65 

80 

74 

68 

49 

50 

58 

96 

99 

61 

32 

45 

51 

47 

43 

54 

48 

97 

60 

60 

59 

45 

50 

59 

70 

79 

98.3 

MIN 

30 

33 

45 

45 

41 

41 

62 

58 

48 

39 

36 

36 

32 

40 

26 

12 

12 

32 

21 

31 

40 

34 

23 

29 

39 

40 

29 

22 

31 

51 

49 

35.7 

MAX 

62 

65 

68 

69 

71 

69 

78 

74 

67 

48 

51 

57 

93 

63 

59 

33 

44 

51 

47 

43 

53 

47 

55 

59 

59 

52 

44 

49 

58 

69 

74 

57.8 

MIN 

25 

30 

45 

40 

37 

36 

62 

58 

42 

37 

34 

32 

28 

35 

17 

11 

14 

29 

20 

32 

32 

20 

18 

24 

34 

24 

18 

36 

49 

47 

32.3 

MAX 

66 

75 

75 

74 

70 

75 

81 

82 

81 

55 

59 

66 

73 

63 

42 

53 

62 

50 

68 

70 

56 

65 

67 

70 

69 

52 

58 

71 

77 

79 

66.8 

MiN 

31 

43 

47 

63 

44 

48 

60 

54 

54 

53 

41 

36 

37 

43 

36 

21 

22 

35 

33 

42 

64 

44 

25 

42 

29 

38 

53 

63 

43.1 

MAX 

65 

73 

75 

74 

71 

75 

80 

81 

81 

69 

55 

59 

69 

72 

68 

40 

51 

61 

49 

68 

71 

99 

64 

66 

70 

69 

56 

57 

71 

77 

78 

66.8 

MIN 

36 

47 

54 

55 

47 

50 

60 

56 

59 

55 

42 

36 

41 

47 

33 

24 

25 

41 

35 

41 

59 

33 

30 

48 

32 

41 

57 

60 

44.5 

MAX 

60 

64 

67 

68 

69 

72 

76 

81 

78 

68 

67 

59 

65 

64 

44 

49 

61 

61 

67 

66 

62 

59 

66 

61 

49 

61 

70 

71 

64.5 

MIN 

52 

55 

61 

53 

57 

58 

59 

55 

44 

40 

47 

52 

43 

38 

34 

46 

39 

44 

47 

53 

53 

43 

36 

43 

49 

99 

48.9 

MAX 

74 

75 

70 

74 

80 

81 

82 

74 

55 

58 

71 

71 

74 

44 

5? 

59 

52 

63 

70 

63 

58 

62 

63 

61 

57 

52 

66 

74 

71 

65.7 

43 

52 

46 

50 

56 

62 

64 

46 

44 

36 

40 

38 

38 

19 

22 

40 

31 

35 

51 

39 

28 

34 

39 

49 

39 

28 

41 

47 

98 

41  .8 

MAX 

59 

70 

74 

72 

69 

76 

78 

74 

72 

67 

50 

58 

59 

64 

64 

52 

56 

50 

64 

70 

94 

58 

64 

62 

63 

56 

92 

60 

70 

71 

61  .6 

MIN 

35 

41 

41 

59 

45 

57 

62 

60 

62 

41 

42 

31 

33 

45 

32 

15 

18 

38 

25 

33 

52 

28 

22 

29 

36 

55 

31 

21 

35 

51 

56 

39.7 

MAX 

65 

65 

72 

64 

66 

74 

76 

69 

49 

49 

98 

53 

60 

60 

34 

46 

53 

46 

46 

52 

47 

57 

61 

62 

65 

44 

51 

57 

70 

72 

58.5 

MIN 

23 

39 

40 

41 

44 

60 

58 

44 

37 

29 

21 

23 

24 

23 

12 

13 

30 

19 

28 

38 

20 

17 

23 

3? 

4  1 

25 

17 

29 

50 

93 

31.9 

MAX 

64 

71 

72 

77 

71 

79 

79 

81 

81 

72 

61 

61 

73 

71 

68 

44 

56 

64 

54 

69 

73 

60 

65 

67 

66 

65 

63 

62 

75 

76 

81 

68.4 

MIN 

41 

44 

53 

64 

52 

62 

64 

57 

59 

56 

46 

35 

41 

46 

39 

22 

24 

43 

35 

44 

50 

43 

28 

30 

5? 

5"i 

40 

31 

42 

55 

62 

45.6 
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DAILY  TEMPERATURES  ,^cB..n°1^,^> 


laDle  3  ■  i-rpnnnuea   

Day 

Ol  Month 

« 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

1 

5  6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

is' 

19  i 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

TIFTON  2  H 

MAX 
MIN 

63 
36 

65 
46 

73 
55 

75 
53 

76 

53 

70 

56 

78 

63 

78 
61 

80 
59 

80 
54 

61 
46 

48 
34 

60 
35 

70 
40 

50 

64 
18 

40 

21 

55 
26 

68 
31 

55 
33 

75 
43 

70 
40 

50 
31 

63 
38 

6S 
40 

52 

67 
41 

52 

29 

60 

30 

73 

76 
60 

65 

42.5 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

64 
36 

65 
40 

64 

50 

75 
54 

62 
42 

57 
42 

72 
56 

66 

59 

66 
58 

59 
42 

53 
37 

59 
32 

60 
35 

47 
36 

55 
33 

36 
B 

42 
12 

53 
28 

46 

22 

35 
29 

61 
33 

52 
28 

56 
28 

61 

36 

54 
39 

65 

45 

53 
33 

46 

20 

43 
35 

68 
40 

72 
49 

56  .A 
36  ••. 

V4L00STA   WB  4IHP0BT 

MAX 
MIN 

65 
43 

73 
56 

75 
55 

78 
57 

67 
54 

78 
64 

81 
63 

82 
61 

79 
59 

68 
58 

58 
40 

61 
36 

70 
41 

74 
43 

70 
34 

43 
23 

57 
29 

64 
44 

56 
38 

72 
45 

76 
60 

61 
38 

63 
35 

66 
49 

67 

53 

65 
56 

5* 
36 

63 

31 

74 

45 

78 
60 

80 
62 

68  .4 
47.4 

WAHRENTON 

MAX 

MIN 

61 
35 

67 
45 

67 
52 

73 
59 

63 

42 

66 

53 

78 
63 

77 
62 

73 
60 

65 
48 

53 
40 

56 

35 

59 
37 

60 
42 

63 
37 

40 
16 

42 

21 

51 
31 

46 
28 

38 
31 

62 

35 

56 
32 

58 

25 

59 

31 

58 
35 

56 
38 

50 

48 

23 

61 

38 

71 
49 

73 
64 

6^.  7 
>*>  .6 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

65 
40 

69 
41 

71 
50 

73 
56 

70 
42 

59 
45 

55 
42 

57 
39 

60 
41 

64 
44 

47 
23 

73 
55 

WAVCROSS 

MAX 

MIN 

68 

77 
51 

78 
52 

80 
62 

70 
51 

76 
58 

82 
61 

83 
64 

82 
59 

73 
61 

64 

53 

61 
35 

72 
40 

74 
45 

67 
42 

47 
23 

56 
27 

63 
45 

55 

73 
44 

75 

67 

70 
41 

65 
30 

67 
51 

66 

53 

51 

44 

31 

44 

56 

65 

69.7 
47.7 

WAYNESBORO 

MAX 
MIN 

56 
34 

60 
37 

70 
38 

74 

38 

67 
46 

67 
48 

79 
44 

58 
42 

48 
34 

56 
36 

66 
34 

67 
18 

45 
20 

54 
28 

46 

30 

67 

32 

66 

35 

63 

25 

47 

23 

72 
61 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

61 
34 

70 
39 

73 
43 

74 

60 

73 
43 

75 
48 

76 
64 

73 
61 

70 
64 

57 
42 

53 
42 

60 
33 

60 
32 

64 
54 

60 
31 

38 

48 
18 

55 
40 

50 
26 

48 

35 

70 
43 

52 
29 

60 
23 

62 
27 

64 

63 
54 

54 
31 

64 
21 

61 
33 

71 
62 

71 
50 

61.9 
3%  .4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:>unon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  • 

AILEY 

EVAP 

.08 

.07 

.06 

06 

.00 

.07 

.08 

.04 

.20 

.11 

.  11 

.06 

.06 

.04 

.19 

.08 

.07 

.06 

.07 

.02 

.03 

10 

.05 

.04 

.04 

B1.98 

WIND 

26 

44 

24 

24 

22 

8 

4 

51 

41 

54 

58 

21 

74 

38 

31 

38 

15 

49 

41 

28 

24 

9 

15 

10 

35 

46 

13 

13 

22 

878 

EXPEBIKEKT 

EVAP 

.06 

.03 

.06 

.01 

.03 

.02 

.02 

.  17 

.05 

.  10 

.06 

.05 

.12 

.02 

.14 

.04 

.05 

.07 

.05 

.09 

.06 

.05 

WIND 

10 

33 

22 

108 

36 

54 

101 

65 

74 

79 

52 

72 

76 

40 

122 

72 

14 

50 

50 

59 

79 

72 

23 

22 

7 

53 

56 

22 

39 

78 

91 

1731 

HOCGARDS  HILL 

EVAP 

.06 

.01 

.02 

.04 

.07 

.08 

.05 

.07 

.08 

.06 

.10 

.05 

.07 

.04 

.11 

.25 

.02 

.03 

.07 

.12 

.03 

.  15 

.06 

.02 

.02 

.01 

.12 

.03 

.06 

.02 

.05 

1.97 

WIND 

8 

2 

I 

19 

12 

14 

21 

15 

28 

12 

24 

9 

19 

9 

65 

71 

5 

20 

21 

24 

57 

38 

14 

8 

13 

7 

36 

20 

11 

23 

10 

636 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.04 

.05 

.02 

.10 

.06 

.01 

,02 

.05 

.06 

.05 

.03 

.04 

.05 

.  18 

* 

.  16 

.04 

.02 

WIND 

7 

9 

8 

SO 

23 

26 

35 

44 

31 

56 

26 

33 

39 

21 

87 

96 

21 

50 

57 

68 

31 

51 

6 

9 

4 

25 

49 

72 

57 

49 

28 

1188 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.04 

.01 

.07 

.11 

.09 

.04 

.04 

.07 

.07 

.11 

.  11 

.00 

.08 

.07 

.18 

• 

* 

.22 

.12 

.00 

• 

.  11 

.07 

.00 

.05 

.15 

.06 

.07 

82.07 

WIND 

8 

22 

10 

38 

26 

60 

33 

36 

40 

49 

38 

25 

35 

18 

70 

197 

35 

26 

59 

37 

88 

135 

29 

39 

18 

27 

78 

69 

20 

44 

73 

1482 

See  reference  notes  rollowlng  Station  Inilex. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

T«mp«r«tur« 

Pndpil&tlon 

1 

i 

i 

P  a 

i.a 

1 

3 

2 

1 

1 

I 

s 

1 

13 

t 

■s 
s 
1 

a 

No.  o 

dayi 

1 

el 

3.B 

Si 

-3 

i 

1 

a 

Snow.  SImI,  Hall 

No.  oi  dAjn 

S  * 

i  s 

1 

H 

.Sod 

1  g « 

1 

S 

0 

g 
8 
5 

1 

8 

i! 

JUNE  1951 

CORNELIA 

74.4 

-  0.4 

96 

3 

57 

11 

0 

9 

0 

3.90 

.08 

.82 

12 

.0 

0 

14 

4 

0 

SEPTEMBER  1951 

COVINGTON 

73  .8M 

-  0.8 

3 

0 

3.75 

.86 

1.55 

22 

.0 

0 

5 

4 

1 

1U>U3 


SteboB 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2  3 


15 


16 


17 


20 


22 


26 


27 


28  29 


30 


JUKE  19S1 

corhklia 

AOGUST  1951 
BURTON  DAII 

SEPTEMBER  1951 
COVIHCTON 


Sm  raferaaca  Dotea  following  Stabon  Indax. 
-  201  - 


STATION  INDEX 


Sttttion 

Index  No.  j 

Couutjr 

1  Drainaget  1 

Latitude 

Longitude 

9 
% 

Obaer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablee 

Temp.  1 

Precip 

ASQEVILLE 

WILCOX 

240 

AMOS  L.  ELLERBEE 

3 

ADAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

SA 

NAHVEY  C.  MOTT 

3 

AOEL 

0053 

COOK 

16 

31  00 

83  25 

2A0 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEY 

MONTGOMERY 

250 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

ALBANY 

DOUGHERTY 

200 

JOSEPH  J.  STEPHENS 

2  3  5 

ALBANY  WB  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

64  11 

190 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ALLATOONA  DAM 

oieo 

BARTOW 

S 

34  10 

84  44 

735 

5P 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3  5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

196 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

AMERICU5 

SUMTER 

362 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5 

ATHENS 

CLARKE 

700 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  50 

63  23 

685 

6P 

6P 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2   3  5 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

63  19 

803 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3   5  6 

ATLANTA  KIRKWOOO 

DE  KALB 

1000 

0.   M.  HAOLEY 

CLOSED  10/51 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

FULTON 

976 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ATLANTA  WB  CITY 

FULTON 

1054 

U.S .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

162 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  26 

81  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

115 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  5 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

1 100 

E  .  C -  GROGAN 

3 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

- 

HENRY  E .  WARMACK 

3 

BLACK.BEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

6P 

6A 

U.S. FISH  t  WLDF  SER 

2   3  5 

BLAIfiSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

34  51 

63  66 

1936 

6A 

SA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  6 

BLAKELY 

EARLY 

270 

DR.  J.  G.  STANOIFER 

2  3  5 

BLUE  RIDGE  RZSVR  DAM 

FANNIN 

1560 

TVA-110 

3 

BRASSTOWN  BALD 

TOWNS 

4760 

8A 

TVA-14  7 

3 

BROOKLEr    I  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.   C.  CROMLEY 

2  3  5 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

14 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BUTLER 

TAYLOR 

655 

MRS.   FOUNTAIN  SMITH 

3 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

- 

EDWIN  5. EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

8 

30  53 

13 

265 

7P 

7P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

98 

J.    F.  BLESSINGTON 

2  3  5 

CANTON 

CHEROKEE 

670 

C.    B.  TEASLEY 

3 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

500 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  35 

65  04 

1115 

BA 

CARROLL  BRCSTING  CO 

2  3  5 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

64  42 

BA 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVtLLE 

BARTOW 

735 

THOMAS  A ,  EVANS 

2  3  5 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

685 

0,   P.  TATUM 

3 

CEDAR TOWN 

POLK 

797 

CHARLES  B .  BRUMBY 

2  3  5 

ChATSWQRTH 

1B56 

MURRAY 

12 

34  46 

64  47 

760 

8A 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

3 

CHICKAKAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

16 

34  55 

65  16 

769 

5P 

U.S.  OEPT .  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

UNION 

1900 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

RABUN 

2000 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

CLEVELAND 

WHITE 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  2S 

64  59 

262 

6P 

7A 

A.  LESTER  HEAfiN 

2  3  5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

B4  56 

394 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

CONCORD 

PIKE 

625 

C.  R.  SMITH 

3 

CORDELE 

CRISP 

336 

S.   E.  COX 

2  3  6 

CORNELIA 

HABERSHAM 

1520 

6P 

THEO.  6.  LITTLE 

2  3  5 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

63  52 

747 

6P 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

CUMMING  1  N 

240B 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  06 

1300 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  2  W 

GORDON 

34  27 

66  06 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

461 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

5 

33  65 

64  50 

1015 

eA 

MISS  EVELYN  J. TINNER 

3 

DAL TON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  56 

760 

eA 

6A 

JOHN  H.  MC  LELLAN 

2  3  6 

DAWSON 

TERRELL 

355 

S.   W.  KENNEY 

3 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

1900 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

eA 

R.  C.  THOMPSON 

3 

OONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

64  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2763 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

245 

eA 

BA 

FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

33  45 

84  1*5 

1219 

eA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

103 

6A 

B,  H,  EVANS 

3 

OUBL  IN 

2639 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

23't 

8A 

W.   LEO  SCARBOROUGH 

2   3  5 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

22  12 

63  11 

361 

8A 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

ELL IJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

A.    0.  DOVER 

3 

3147 

PAULDING 

33  51 

84  59 

6A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

64  17 

lOA 

lOA 

2  3  5  6 

FA  1 RMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

600 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FAIR  VIEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

64  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  eusH 

2  3  5 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

6P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

64  30 

eA 

TVA-109 

FLEMING  EXP.  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  5 

FLINTSTONE 

WALKER 

18 

34  56 

65  21 

710 

W.   R.   REED,  JR. 

3 

FOLKSTON 

3460 

CHARLTON 

15 

30  50 

62  01 

7A 

LEE  LLOYD 

3 

FOlkSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

62  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  » 

2   3  5 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

245 

eA 

BA 

MRS.  MAyME  R.  HAYES 

2   3  5 

Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

d 

8 

FORT  VALLEY 

3544 

PEACH 

9 

32  33 

83  53 

526 

MID 

OLIVER  I.  SNAPP 

2 

3  5 

FRANKLIN 

HEARD 

8A 

0.  W.  BURNS 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  16 

63  60 

1254 

6P 

SA 

SAM  S.  HARBEN 

2 

3  5 

GLENNVILLE 

3  754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

W.   C.  BARNARD 

2 

3  6 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

65  05 

6A 

GA.    POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3699 

GREENE 

10 

33  34 

83  n 

620 

6P 

SA 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2 

3  6 

GRIFF  IN 

SPALDING 

MRS.   EVMA  MATHEWS 

HARTWELL  3  W 

4133 

HART 

14 

34  22 

82  58 

800 

4P 

MAX  G.  PFAENDER 

2 

3  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  26 

235 

6P 

R.  A.  MC  LENDON 

2 

3  5 

HAMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  53 

84  06 

2100 

TVA-131 

3 

HOGGARDS  MILL 

4366 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

MID 

EMORY  UNIV.  FLO. STA 

2 

3  5  6 

JASPER 

PICKENS 

1 

7P 

BA 

JOHN  H.  DILBECK 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

33  31 

64  21 

930 

6A 

E.  J.  5WINT,  JR. 

3 

KINGSTON 

48  54 

BARTOW 

5 

34  14 

64  66 

716 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  17 

510 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2 

3  5 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

33  02 

65  03 

740 

6P 

MID 

PAUL  6.  SMITH 

2 

3  5 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  W,  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWEH 

5242 

'7 

34  56 

63  39 

2200 

8A 

TVA-153 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2 

3  5 

LUMBER  CITY 

6386 

TELFAIR 

9 

31  66 

62  41 

150 

9P 

W.   ALEX  JERNIGAN 

2 

3  5 

MACON  WB  AIRPORT 

6443 

BIBB 

9 

32  42 

63  39 

362 

MID 

U.S.  WEATHER  BUiEAU 

2 

3  5 

MACON 

BIBB 

8A 

MACON  TEL .    PUB.  CO. 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON ■ 

10 

34  15 

83  3't 

920 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

32  50 

82  14 

166 

BA 

MRS.  C.  M.  HAND 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

6A 

H.  LOUIS  HORNE 

2 

3  5 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  48 

61  56 

180 

MARK  G.   MC  COMB 

2 

3  5 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

MONTICELLO 

59B8 

JASPER 

9 

33  18 

6^  41 

660 

6P 

6P 

H.   C.  BENTON 

2 

3  5 

MOULTRIE 

COLQUITT 

16 

31  11 

63  48 

326 

5P 

6P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2 

3  5 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  36 

150 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

63  55 

3300 

TVA-135 

3 

NEWNAN 

COWETA 

4P 

BA 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

64  14 

2060 

6A 

TVA-n2 

3 

N0RCR05S  4  N 

GWINNET 

34  00 

64  12 

1025 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

3 

NOT  T ELY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

64  05 

1740 

eA 

TVA-573 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7066 

HARRIS 

3 

32  47 

84  51 

814 

6P 

G.   C.  GOODMAN 

2 

3  6 

QUITMAN 

BROOKS 

BA 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

64  57 

657 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

34  46 

85  32 

620 

7A 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

65  10 

617 

6P 

BA 

MISS  MARY  TOWERS 

2 

3  6 

ROME  we  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

3<i  21 

65  10 

643 

MID. 

U.S.  WEATrCR  BLREAU 

2 

3  5  6  fl 

SAVANNAH  USDA  PL .GARDE 

CHATHAM 

8A 

D.  A.  BISSETI 

SAVANNAH   WB  AP 

7647 

CHATHAM 

2 

32  06 

81  12 

48 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  52 

10 

6P 

6P 

MRS .H . C. KL 1 NGENSMI Th 

2 

3  5  H 

SPARTA  ;  NNW 

B22S 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  GAP 

6269 

GILMER 

12 

34  47 

64  16 

2300 

TVA-111 

^1 

SUCHES 

UNION 

8A 

TVA-115 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

I 

34  29 

85  22 

780 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

SWAINSBORO 

e'i96 

EMANUEL 

11 

32  36 

62  20 

318 

5P 

BA 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2 

3  s  '^1 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

84  15 

1800 

BA 

TVA-129 

TALBOT TON 

TALBOT 

32  40 

64  32 

700 

5P 

L.   R,  MINER,  SR. 

3  S  ^1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6547 

HARALSON 

17 

33  46 

86  18 

1000 

6P 

7A 

MRS.   MAUD  M.  HAGOOD 

2 

3  5 

TAYLOHSVILLE 

BARTOW 

OR.   W.  K .  COUSINS 

THOMASVILLE 

6666 

THOMAS 

8 

30  51 

B3  69 

2  76 

6P 

3A 

MRS.  SARAH  P. PORTER 

2 

TIFTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

8A 

6A 

FRED  BELL 

2 

3  5  6 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

63  38 

2160 

8A 

TVA-574 

<^H 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1012 

6P 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

2 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

eA 

TVA-154 

TUNNEL  HILL 

8864 

WHITFIELD 

18 

34  52 

65  02 

860 

TVA-392 

VALOOSTA  W8  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

30  47 

63  17 

197 

MID 

MID 

2 

3  5 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

WAR REN TON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

6P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

2 

3  5 

WASHINGTON 

WILKES 

6A 

MRS.   HAZEL  S.TUCKER 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

131 

6P 

BA 

F.  W.  MYRICK 

2 

3  S 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

82  01 

261 

8A 

eA 

JOEL  CHAPPELL 

2 

3  6 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

6P 

aA 

J.  SMITH  LANIER 

2 

3  5 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

BOO 

MISS  ANNIE  REID 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

BA 

W.  G.  SOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9305 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

BA 

TVA-146 

NEW  STATIONS 

DECATUR 

2592 

DEKALB 

9 

64  22 

1026 

CARL  0.  WEBB 

 — 

12-OOSTAMAULA;  13-SATILl 


14-SAVAHNARi 


REFEREMCK  NOTSS 


Tb«  four  digit  identlfleatloD  auabi 
Figures  ud  letters  fellovlog  the  ( 
ObservatloD  tlsea  slven  Id  the  Station 
Heatlog  degree  daye  for  the  preceding  . 
Delayed  data  and  corrections  will  I 


Sta 


loos  appearlDg  : 


Unless  otha 

Tsble's? 

Sleet  and  bi 

ABOunts  In  : 

DxtB  in  Tsblei 

-  no  rea 
*    And  i 


Indi 


B  3,  6  I 
r  date 

folloi 


I  the  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  1 
<n  nsNe,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  in 
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GEORGIA  -  1951 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  year  averaged  very  close  to  normal  in  temperature  and 
about  90%  of  normal  precipitation.  Crop  growth  and  pro- 
duction were  reduced  substantially  below  average  by  drought 
or  near  droxight  conditions  during  each  of  the  winter,  spring, 
and  suBmcr  seasons.  Severe  stornis  during  five  months,  chiefly 
May  and  June,  caused  property  and  crop  losses  of  more  than 
$150,000.  The  only  river  floods  of  consequence  were  in  far 
northwestern  counties  late  in  March  and  early  April,  losses 
from  which  were  $239,000. 

The  yearly  average  temperature  was  64.8°,  or  0.3°  above 
normal,  and  station  averages  ranged  from  55.6°  at  Blairsville 
Experiment  Station  to  69.2°  at  Brunswick.  Although  each  of 
the  first  three  months  averaged  fairly  close  to  normal,  ab- 
normally cold  weather  during  December,  1950,  and  April  and 
May,  1951,  was  effective  in  producing  averages  during  both 
the  winter  and  spring  seasons  considerably  below  normal. 
The  summer  was  quite  warm  from  moderate  excesses  during 
June  and  July  and  a  very  warm  August.  The  fall  season  aver- 
aged exactly  normal  with  abnormal  warmth  during  October 
followed  by  an  unusually  cold  November,  which  was  followed 
by  unusually  warm  conditions  during  December.  Freezing 
conditions  occurred  frequently  during  January  and  the  first 
half  of  February,  with  coldest  weather  of  the  year  on  Feb- 
ruary 3rd  or  4th,  when  low  ten5)eratures  fell  to  zero  in  the 
far  north  with  15°  or  lower  far  southward  and  almost  as  low 
as  20°  in  southernmost  areas.  The  latest  date  in  spring 
with  temperatures  generally  as  low  as  freezing  was  March 
15th,  but  freezing  occurred  locally  in  the  north  as  late 
as  April  18th.  In  the  fall,  freezing  first  occurred  locally 
in  the  far  north  on  October  11th,  and  the  earliest  date  of 
general  freezing  was  November  4th,  which  is  two  to  three 
weeks  earlier  than  usual.  Temperatures  as  high  as  90°  oc- 
curred in  greater  than  normal  frequency  throughout  June, 
July,  August,  and  the  first  half  of  September,  with  100° 
-heat  reported  on  20  or  more  days.  Hottest  weather  of 
the  year  occurred  chiefly  in  one  of  the  three  periods, 
June  23-25th,  July  13-18th,  or  September  l-4th,  with  high 
temperatures  ranging  from  93°  at  Clayton  on  June  3rd  to 
105°  at  Eastman  on  July  15th  and  Louisville  on  September 
4th. 

Precipitation  averaged  45 .39  inches ,  or  90%  of  normal,  with 
station  totals  ranging  from  33.49  inches  at  Brooklet  1  W 
to  88.15  inches  at  Flat  Top.  Both  January  and  February 
averaged  less  than  50%  of  normal  precipitation,  and  al- 
though the  preceding  December  was  exceptionally  wet,  the 
winter  season  as  a  whole  was  one  of  the  driest  on  record. 
March  was  substantially  wetter  than  normal,  but  owing  to 
a  very  dry  May,  the  spring  season  averaged  moderately  drier 
than  normal.  The  summer  months  were  also  quite  dry,  es- 
pecially so  during  August,  resulting  in  the  driest  summer 
since  1931.  Considerably  more  than  the  normal  precipitation 
occurred  in  September,  November,  and  December,  with  rather 
dry  conditions  in  October;  the  fall  season  averaged  about 
125%  of  normal.  No  heavy  rains  of  much  consequence  occurred 
during  the  year  except  near  the  close  of  March,  when  falls 
of  3  to  5  inches  or  more  produced  river  floods  in  far  north- 
western counties  Involving  losses  amounting  to  $239,000. 

The  year's  weather  was  somewhat  unfavorable  to  agricultural 
interests,  reducing  growth  and  production  below  the  average. 
Crop  growth  was  greatly  retarded  throughout  January  and  the 
first  half  of  February  due  to  frequent  recurrence  of  freez- 
ing, and  severe  cold  spells,  especially  during  the  first 
week  of  February,  necessitated  extensive  replanting  opera- 
tions; excessive  dryness  during  most  of  the  winter  season 
added  to  the  difficulties  of  crop  growth.  Although  rainy 
conditions  during  March  hindered  planting  and  other  field 
operations,  good  soil  moisture  prevailed  and  stimulated  good 
growing  conditions.  The  soil  again  became  too  dry  late  in 
April,  and  persistently  dry  weather  throughout  May  and  early 
June  produced  moderate  to  severe  drought  over  most  of  the 
State,  and  extensive  replantings  were  required  in  the  north- 
ern half;  favorable  soil  moisture  was  not  restored  until 
near  the  middle  of  June.  Excessive  heat  during  most  of 
July,  August,  and  early  September,  accompanied  by  too  little 
rainfall,  developed  another  drought  of  considerable  severity 
in  northern  and  central  counties,  extending  into  southern 
counties  with  moderate  severity  late  in  August;  heavy  losses 
were  sustained  by  crops,  especially  from  West  Point  north- 
eastward across  the  State.  Generous  rains  about  the  middle 
of  September  restored  good  soil  moisture  with  the  result  of 
much  improvement  to  crops.     Very  wet  conditions  during  both 


November  and  December  soaked  the  ground  deeply. 

Severe  storms  during  the  year  caused  losses  to  property 
and  crops  totaling  $155,550;  losses  to  property  amounted 
to  $30,200,  and  losses  to  crops,  $125,350.  More  than  90% 
of  the  year's  losses  from  severe  storms  occurred  in  May; 
other  storms  were  mostly  of  light  to  moderate  intensity, 
with  occurrences  in  February,  June,  September,  November, 
and  December. 

SUMMARY  BY  MONTHS 

JANUARY  -  Temperatures  averaged  near  normal,  with  four  per- 
iods of  abnormal  warmth  and  two  rather  cold  periods.  Precipi- 
tation was  very  light,  averaging  only  42%  of  normal;  it  was 
the  driest  January  since  1928  and  one  of  the  five  driest  on 
record.  Both  vegetation  growth  and  farm  operations  were  held 
back  by  frequent  recurrences  of  freezing  weather  and  inade- 
quate soil  moisture. 

FEBRUARY  -  Unfavorably  cold  weather  dui-ing  the  first  12 
days  was  followed  by  unseasonable  warmth  during  most  of  the 
remainder  of  the  month,  which  averaged  almost  1°  above  nor- 
mal. The  coldest  weather  of  the  year  occurred  during  the 
first  week  of  February,  with  lowest  temperatures,  ranging 
from  0°  to  20°  over  most  of  the  State,  occurring  on  the 
2nd  or  3rd.  Freezing  was  a  frequent  occurrence  until  the 
12th,  after  which  little  or  no  freezing  was  experienced. 
Like  the  preceding  month,  February  was  very  dry,  with  only 
43%  of  the  normal  precipitation,  only  five  preceding  Feb- 
ruarys being  drier.  The  cold  weather  damaged  vegetation 
and  winter  crops,  making  extensive  replanting  operations 
necessary,  but  the  warmer  weather  after  the  12th  stimulated 
rapid  growth  of  vegetation  and  crops  although  soil  moisture 
was  considerably  below  needs. 

MARCH  -  The  month  averaged  almost  exactly  normal  in  tempera- 
ture, and  extremes  were  well  within  the  limits  of  previous 
years.  Precipitation  was  more  generous  than  during  the  pre- 
ceding two  months;  the  average  was  slightly  greater  than  6 
inches,  or  120%  of  normal.  The  most  important  event  of  the 
month  was  the  occurrence  of  heavy  to  excessive  rains  during 
the  closing  days  that  caused  rapid  river  rises  over  most  of 
the  State  and  flooding  over  some  northwestern  counties,  re- 
sulting in  damages  of  $239,000.  Frequent  and  substantial 
precipitation  replenished  soil  moisture  and  permitted  better 
growth  of  vegetation  and  crops,  but  planting  and  other  out- 
door activities  were  more  or  less  restricted  by  wet  ground. 

APRIL  -  The  month  was  substantially  cooler  than  normal,  with 
persistently  cooler  than  normal  during  the  first  19  days  and 
abnormal  warmth  during  the  last  week.  Freezing  weather  was 
almost  entirely  limited  to  the  northern  division,  but  no 
severe  freezes  occurred.  Precipitation  was  light  to  moder- 
ate, occurring  in  very  frequent  intervals,  ranging  from  5 
days  in  the  south  to  more  than  12  in  the  far  north;  the 
monthly  average  was  3.67  inches,  or  95%  of  normal.  Abnormal- 
ly cool  weather  during  thD  first  19  days  retarded  crop  growth, 
and  the  frequency  of  rains  throughout  the  month  interfered 
with  planting,  but  the  outlook  for  crops  at  the  close  of 
the  month  was  good. 

MAY  -  The  month  averaged  considerably  below  normal  in  both 
temperature  and  precipitation,  and  severe  storms,  chiefly 
in  the  south,  caused  losses,  mostly  to  crops,  amounting  to 
more  than  $125,000.  Drought  greatly  retarded  crop  growth 
and  caused  so  much  deterioration  that  considerable  crop  re- 
plantings  were  necessary.  This  situation  was  partially  re- 
lieved about  the  26th,  when  moderate  general  rains  occurred. 
Precipitation  for  the  entire  month  averaged  only  43%  of 
normal . 

JUNE  -  The  monthly  averages  of  both  temperature  and  precipi- 
tation were  very  near  the  normals.  Excessive  heat  further 
aggravated  drought  during  the  first  week,  but  this  situation 
was  almost  wholly  relieved  by  the  middle  of  the  month  after 
which  crops  developed  more  favorably,  with  harvesting  of 
some  crops  started  late  in  the  month.  In  spite  of  excessive 
cloudiness  and  frequent  showers,  temperatures  rose  to  90 
or  higher  on  about  10  days  in  the  mountains  to  more  than 
25  days  in  the  south.  Locally  severe  storms  occurred  st 
Atlanta  on  the  8th  and  25th. 

JULY  -  Hot  and  humid  weather  prevailed  during  most  of  the 
month,   although  temperatures  averaged  very  little  above 
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normal.  Hottest  weather  was  near  the  middle  of  the  month, 
when  tenperaturc;;  reached  100°  or  higher  over  central  and 
southern  sections.  Precipitation  was  very  Irregularly  dis- 
tributed with  an  average  of  only  88%  of  normal.  Helpful 
rains  at  the  beginning  of  the  month  were  followed  by  hot 
and  dry  weather  that  produced  considerable  depletion  to 
crops;  showery  conditions,  beginning  near  the  middle  of  the 
month,  were  of  some  benefit,  but  persistently  hot  weather 
overcame  the  good  effects;  generous  rains  in  the  last  week 
brought  an  end  to  the  drought  and  favorable  recovery  of 
most  crops. 

AUGUST  -  Trends  of  high  temperatures  and  little  precipitation 
made  this  the  warmest  August  since  1924  and  the  driest  since 
1930.  Temperatures  rose  to  90°  or  higher  on  20  to  25  or  more 
days  and  to  95°  or  higher  on  15  to  20  days  in  central  and 
southern  sections.  Practically  all  of  the  State  suffered 
from  drought,  the  area  of  greatest  severity  extending  from 
West  Point  northeastward  across  the  State.  The  drought  be- 
came increasingly  severe  in  northern  and  central  areas, 
reaching  greatest  severity  about  the  third  week,  and  most 
crops  in  these  areas  suffered  heavy  deterioration.  The 
southern  third  of  the  State  was  largely  spared  from  drought, 
and  not  until  the  fourth  week  did  it  approach  severity  in 
this  section. 

SEFTEICER  -  The  month  averaged  only  slightly  above  normal, 
with  temperatures  as  high  as  100°  within  the  first  week. 
Precipitation  averaged  almost  150%  of  normal,  but  the  first 
half  of  the  month  was  very  dry.  The  generous  rains  of  the 
latter  half  of  the  month  made  it  the  wettest  September  since 
1930.  Severe  drought  became  more  and  more  accentuated  dur- 
ing the  first  part  of  the  month  in  northern  and  central 
sections,  also  affecting  the  southern  section  but  in  a  lesser 
degree;  this  situation  was  largely  alleviated  by  generous 
rains  of  the  period,  13th  to  18th,  after  which  crops  made 
substantial  recovery,  but  yields  and  condition  had  been  too 
greatly  reduced  by  the  drought  to  effect  anything  near  full 
recovery.    Harvesting  of  all  crops  was  well  advanced  by  the 


close  of  the  month. 

OCTOBER  -  Temperatures  averaged  considerably  above  normal, 
with  deficiencies  occurring  only  during  the  second  week.  Pre- 
cipitation averaged  less  than  2  inches,  or  72%  of  normal, 
and  although  lower  averages  have  occurred  in  many  previous 
October  records,  the  current  October  was  the  driest  since 
1943.  No  rains  oi  importance  occurred  during  the  first  three 
weeks,  but  rain  occurred  on  8  of  the  last  11  days.  Dry  wea- 
ther during  most  of  the  month  hindered  growth  and  reduced 
quality  of  late  season  crops;  belated  rains  after  the  20th 
restored  good  soil  moisture  and  brought  about  much  improvement 
in  condition  of  crops. 

NOVEMBER  -  Persistently  cooler  than  normal  weather  prevailed 
to  make  the  month  the  third  coldest  November  on  record; 
however,  marked  warmth  occurred  at  mid-month  and  near  the 
close.  Precipitation  occurred  in  four  well-defined  periods 
and  favorably  Interspersed  to  give  a  State  average  of  more 
than  4  inches,  or  more  than  150%  of  norncl.  The  rains  re- 
stored and  maintained  good  moisture  throughout  the  month, 
but  frequent  freezing  or  frost  caused  some  injuries  to  late- 
season  crops;  rains  or  wet  ground  also  served  as  a  hindrance 
to  completion  of  harvesting  operations.  A  small  tornado  in 
the  vicinity  of  Albany  on  the  16th  caused  property  losses 
of  about  $1,000. 

DGCEHBER  -  The  month  averaged  much  warmer  and  wetter  than 
normal.  Notably  cold  weather  occurred  in  three  periods 
with  monthly  minima  falling  to  20°  or  lower  far  southward 
on  the  16th.  Precipitation  averaged  more  than  6  inches, 
or  almost  150%  of  normal,  with  largest  totals  of  10  to  15 
inches  occurring  in  the  north.  Heavy  to  excessive  rains 
on  the  20th  thoroughly  soaked  the  ground  and  caused  rapid 
river  rises,  but  no  flooding  damages  resulted.  The  soil 
was  kept  almost  continuously  wet  so  that  little  farm  work 
could  be  accomplished.  A  severe  storm  of  tornadic  character 
at  Thomasville  on  the  5th  caused  property  losses  of  $5,000 
or  more.     -  R.L.C. 


ACENOITLEDCIIENTS 


Id  ftddltloD  to  the  c  llmatologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
Bperative  weather  statloofi,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
Imatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  Id  the  Bydrologlc 
bulletin  Scries.     The  Hydroc llmatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
■ostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
:t  «as  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
'he  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
>rds  of  rainfall   intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
[Urol  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  number- 
wig  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Veather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about 
(2S0.00O  per  year  between  1940  and  1944.  and  nearly  1373,000  since  that  date, 
'or  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
]er  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
(eclamatlon  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  tbeir  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Bydrologlc  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  fl  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Bydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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. 

. 

52.3V 

4.8 

. 

lILLIDGETILLt 

46.  2 

-  .1 

50.7V 

2.2 

54.6V 

-  1.3 

60.2 

-  3.5 

6T.8 

-  4.5 

76.6 

80.3 

-  .9 

81.3 

.9 

75.5 

.4 

65.5 

.8 

49.3 

-  4.8 

47.9 

.7 

63.2 

-  .9 

mLLER 

51 , 1 

2.3 

92.3 

1.8 

5T.8 

,3 

64.3 

.9 

T2.2 

-  1.1 

79.6 

81.9 

.2 

83.4 

2.3 

77.4 

.6 

69.1 

2.9 

53.4 

-  2.6 

54.2V 

9.0 

66.4 

.8 

HOirrszuiiA  i  m 

90.3 

4.3 

52.0 

3.4 

58.3 

.  6 

63.7 

-  2.3 

TO.  9 

-  2.6 

80.2 

.1 

81.3 

.9 

82.8 

2.1 

76.8 

.T 

68.1 

50.3V 

-  9.3 

94.6V 

4.8 

69.8 

.6 

NOHTICELliO 

47.7 

2.2 

49.0V 

1 .4 

99.4 

.2 

61.6 

-  1.5 

69.  TV 

-  1.9 

78.1 

-  .6 

79.3V 

-  1.0 

80.8V 

1.1 

75.1V 

-  .3 

66. 3V 

2!o 

48.8V 

-  4.9 

48.9 

2.4 

63.4 

-  .1 

■OUltrie 

54.  OV 

.3 

55.5 

.  5 

62.0 

.  2 

66.2 

-l.T 

T3.8M 

-  1.4 

81. 5H 

83.2 

1.1 

83.9 

1 .8 

78.9 

.4 

71 .3 

1.9 

56.6 

-  3.1 

57.5 

3.9 

68. T 

.3 

ItlMAK 

49. 8V 

1.0 

49.4 

3.0 

59.0 

_  5 

60 .6M 

-  1.1 

69.  T 

.9 

76. 7 

-  1.1 

78.2V 

-  1.5 

80.9V 

2.0 

74.9 

.4 

66.7 

3.0 

50.4 

-  2.8 

50.4V 

5.0 

63.2 

.6 

nn  HOinrTAiK  vallet 

48. 6 

90.0 

55.6 

61 . 1 

69.  T 

TT  .4 

78.8 

79.7 

74.3 

66.6V 

49.1V 

48.711 

63.3 

QOITMAK 

94 .4 

176 

54.6 

_  7 

61 . 8 

,  5 

65. B 

-  1.8 

T3. 1 

-  l.T 

80.7 

^3 

82.5 

.9 

83.9 

2.7 

79.4 

1 .2 

73. 0 

4.1 

57.2 

-  2.2 

59.0 

5.8 

68.8 

.9 

■on 

44!  9 

1.8 

47.5 

2!5 

93!t 

!8 

59!b 

-  l!4 

6e!4 

-  l!4 

76!6 

-  .4 

78. 3 

-  .2 

80.3 

1.6 

74.4 

.6 

64.3 

l.S 

47.4 

-  3.5 

47.0 

3  5 

62.0 

.6 

■OMB  VB  AIRPORT 

42  3 

45.5 

76.  5 

79.4 

80.4 

74.0 

63 .9 

45.3 

45.1 

60.8 

UTAiniAB  DSDA  PL  SABDE 

49.  9 

-  1.9 

50.9 

57  "2 

,  "2 

62  Q 

I'e 

69 '7 

-  1.9 

76. 4 

-  .1 

79.  7 

.9 

80.9 

.8 

TS,9 

-  .6 

68.9 

2.4 

52.9 

-  3.T 

99.0V 

4.2 

65.2 

-  .5 

UVAmiAa  VB  AP 

90.6 

.8 

52.3 

58*9 

18 

64  4 

' . 

72*3 

■ 

8o!2 

2.0 

81.2 

,  3 

82.3 

2.4 

TT.O 

2.T 

TO.l 

4.4 

54.1 

-  2.7 

55. T 

5.0 

66.6 

1.4 

SAVAmiAB  BBACn  2  N 

.3 

51.4 

~  1  6 

99  6 

!3 

64^1 

2  5 

81.1V 

.  8 

82.0V 

.  1 

T8.6V 

.6 

71.1V 

.T 

56.1V 

-  3.6 

96.  9M 

9.3 

8VAIKSB0R0 

9o!2 

92.3 

57!9V 

63.3V 

1 

T1.3 

79  8 

80.1V 

80.8V 

T5.6V 

67.0V 

S3.2V 

93.8V 

65.4 

- 

TAUOTTON 

48.9 

1.5 

50.7 

1.7 

56.5 

.0 

62.2 

-  1.1 

TO. 4 

-  1.3 

79. C 

.5 

80.7 

.6 

82.1 

2.6 

T5.T 

.3 

70.3V 

5.2 

51.6V 

-  3.1 

91  TV 

3.7 

65  0 

.9 

TALLAPOOSA  2  KKV 

43.8 

1.0 

46.5 

2.3 

52. B 

.3 

58.5 

-  1.1 

66.1 

-  2.1 

74.5 

-  1.1 

76.1 

-  1.8 

77.7 

.4 

TI.2 

-  1.6 

60.6 

.T 

45.7V 

-  4  .B 

45.2 

1 .8 

59.9 

.6 

TBOIIASVILLE 

92.8 

1.8 

94.3 

-  .7 

61.4 

1.2 

65.1 

-  1.6 

T2.2 

-  1.8 

79.8 

.3 

81.5 

-  .3 

82.2 

1.2 

T8.2 

1.4 

70.7 

2.5 

54.7 

-  3.8 

57.0 

4.5 

6T.S 

.4 

TirroR  2  > 

51.2 

-  .3 

92.7 

-  .5 

58.9 

.3 

63.5V 

-  2.6 

T1.9 

-  1.6 

80.4 

I.O 

81.5 

.7 

82.3V 

1.8 

T8.5 

.9 

70.0 

2.0 

54.5 

-  3.3 

54.0 

1.9 

66.6 

.0 

TOCCOA 

44.6 

1.6 

48.  3U 

3 . 8 

53.4 

1.2 

60.5 

.  1 

69 .0 

.3 

75.5 

-  .4 

TiLOOSTA  VB  AIRPORT 

52.8 

-  1.2 

93.8 

-  1.3 

60.9 

-  .8 

65.6 

-  2.1 

T2.4 

-  1.9 

81.3 

1.0 

82.2 

.8 

83.5 

2.1 

79.2 

.5 

71.8 

2.5 

55.6 

-  3.8 

57.9 

4.3 

66.1 

.0 

MUEirroR 

47.7 

1.0 

49.4 

1  .4 

55.5 

-  .4 

61.7 

-  1.4 

TO. 3 

-  1.4 

78.6 

.1 

80.8 

.3 

81.5 

1.9 

TJ.5 

.4 

66.7 

2.6 

51.2V 

-  2.9 

49.7 

2.7 

64.1 

.4 

tUHIHGTOS 

46.6 

1.0 

49.3V 

2.3 

54.9V 

.4 

61.7 

-  .9 

TO.l 

-1.4 iTB.l 

-  .3 

80.2V 

-  .3 

81.4V 

1.6 

75. 3M 

.1 

66.8V 

2.8 

49.3V 

-  5.5 

UTCBOSS 

53.7 

.6 

99.0 

.3 

60.4 

-  1 .0 I65.T 

-  1.6 

T2.5 

-  1.9 

81.6 

1.4 

82.3 

.4 

83.6 

2.1 

79.3 

1.3 

72.1 

3.1 

57.0 

-  2.2 

58.7 

5.6 

68.5 

.T 

HTHESSORO 

57. OV 

-  .7 

83.0V 

2.7 

78.  SV 

3.2 

50.9V 

-  4.9 

lUT  poiirr 

4a. 4 

2.6 

48.9 

1.3 

56.2 

.7 

61.5 

-  1.5 

TO.l 

-  1.3 

76. 1 

.4 

BO. 4 

-  .1 

81.6 

1.9 

75.8 

.6 

66.3 

2.1 

49.9 

-  3.6 

50.7 

4.4 

S4.1 

.7 

SECTIOR  AVERAGE 

48.8 

.6 

50.5 

.8 

56.  T 

-  .2 

62.4 

-  1.6 

69. T 

-  2.4 

79.0 

.4 

80.6 

.3 

81.8 

2.0 

76.4 

.6 

67.9 

2.5 

51.7 

-  3.5 

51.9 

3.5 

64.8 

.3 
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Tabla  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


GEOaGIA 
1951 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Q 

0. 

J 

Q, 

& 

t 
£ 

Departure 

Precip 

Departure 

Piecip 

• 

9 

Q 

Precip 

Departure 

Ok 

1 

Departure 

Precip 

& 

Precip 

Departure 

Precip 

Departure 

0. 

w 

£ 

Departure 

Precip 

Departure 

Precip 

Departure 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILET 

ALAPAHA  EXP  STATION 

.73 
1.29 
1.31 

-3.01 
-2.42 

1.60 
1.3S 
2.10 

-2.57 
-2.21 

6.54 
9.68 
8.33 
6.51 
8.61 

2.40 
4.14 

4.37 

2.50 

2,90 
2.01 
2,63 

-  .97 

-  ,83 

2.56 
.62 
2.81 
1.73 
2.38 

-  .81 
-3.14 

-  .79 

1,58 
6,77 
5,46 
4,78 
3,18 

-2,38 
2,82 

-1,69 

6.14 
5,26 
6.38 
4.21 
5.62 

-  .30 

-  .12 

-  .25 

1.88 
4,70 
1 .60 
3.52 
2,89 

-2.85 
-2,79 

5,63 
5.83 
6.70 
6.90 
5.54 

1.89 
2,99 

- 

1.59 

.68 
4,24 
1.15 

.94 

.91 

-1.25 
1 .87 

-1.27 

4,63 
2.81 
7.15 
3,90 
3,85 

2.41 
,17 

2.00 

4,40 

8.43 
4.61 
5,10 
5,57 

.9e 

3.63 
1.95 

38.81 

49.73 
44,59 

-  6,46 

-  2,34 

ALBAKT 

ALBAKY  WB  AIRPORT 
ALLATOOKA  DAM 
AUIA  CAA  AIRPORT 
AHERICUS 

1.32 

1.22 
2.<1 
.  77 
1 .62 

-2.78 
-2.93 

-2.15 
-2.83 

1.28 
105 
2.49 
1.78 
1.63 

-3.64 

-3.66 

-1.36 
-3.26 

6.10 
5.19 
6.57 
8.26 
5.49 

1.20 

.01 

3,37 
13 

4.81 
4.53 

5.93 
2,43 
5,04 

.97 
.43 

-1.6.-! 
1  23 

2.08 
2  16 
1  01 
1,25 
1,77 

-1 .60 
-1.88 

-1.52 
-1.63 

3,86 
5,09 
4,24 
1  ,71 
3,94 

-  ,66 
.47 

-3,34 

-  .37 

3,23 
3,56 
5.08 
3,18 
5,19 

-2.67 
-2,49 

-2,79 
-  ,34 

3,32 
6,20 
4,09 
1.52 
2,51 

-2,31 
,56 

-4,59 
-2,72 

5.63 
6,11 
7,80 
9.55 
4,43 

2.29 
2,54 

5.43 
1  ,20 

,49 

,60 
2.41 
I  ,75 
1 .68 

-1,78 
-1,77 

-1.30 
-  .63 

6,33 
4,90 
3,85 
4,74 

9.36 

4.04 

2.43 

2,54 
6.74 

4,74 

4,79 
9,65 
4,24 
4.67 

,84 

,70 

.63 
,72 

43.19 
45  40 
55  53 
41.18 
47.33 

-  6  10 

-  5  59 

6  70 
-1,76 

AMERICUS  SC3  R  7 
ATHENS 

ATHENS  COL  OP  AGRI 
ATHENS  KB  AIRPORT 
ATLANTA  IIRKYOOD 

R 

1 .81 
2.10 
2.03 
2.65 
2.30 

-2.74 
-3.61 

-2  .  73 

1.24 
2.15 
2.25 
2.16 
3.58 

-2.94 
-2.64 

-1.14 

5.97 
5.89 
5.30 
4.82 
4.70 

62 
-  ,45 

-1,15 

4.85 
3.35 
4,80 
3,30 
4,82 

-  .60 
.21 

-  ,  37 

1,32 
.87 
,73 
55 
68 

-2.67 
-2.61 

-2.54 

2,46 
6  07 
6  43 
7,87 
4.24 

1.94 
2.86 

12 

5.16 
8  36 
6.94 
8.01 

3.35 
2.69 

2,04 
,26 
.51 
,09 

-4,36 
-3.85 

5.20 
2.31 
3.17 
4.73 

-  .95 
.35 

1.64 
1.67 
1.37 

-1.27 
-1.27 

2.11 
2.01 
1,88 

-  .63 
-1  49 

6.28 
6.39 
6.42 

1.89 
2.03 

41.39 
42.23 
43,85 

-  8  56 

-  7  78 

ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAIKBRIDGE 

R 
R 
B 

2.25 
2.31 
1.14 

-2.78 
-2.64 
-2.71 

-1.55 

3  78 
2.92 
2.39 

-1.28 
-1.87 
-1.61 

4.60 
4.37 
5.35 

-  ,81 

-  ,93 
1,33 

4,88 
4.46 

1,86 

1,16 
,85 
-1,14 

,47 
.43 
,48 
.52 

-2.95 
-3.04 
-2.67 
-2.52 
-  .96 

4,86 
5,61 
3,38 
3,48 

.92 
1  87 
-1 .70 
-1.20 

7.41 
5.29 
4,74 
4.82 
7.00 

2.57 
,64 

-1.11 

-    ,  57 

1,17 
.25 
2,29 
3,29 

-3,53 
-4,20 
-3,29 
-1 ,74 
-  ,26 

5.58 
3,87 
4,17 
5.88 

2.54 
,88 
.74 

2.52 

2.78 
2.59 
1 .67 
1,70 

.09 
.00 

-  .96 

-  .78 

2.63 
2.02 
2.45 
2.32 
6.37 

-  .48 
-1  01 

-  ,03 

-  ,08 

8,36 
8,52 
3  HI 
3,89 

3,57 
3,82 
,45 
,64 
4,16 

48,77 
42,64 

33,73 

-  ,98 

-  5,63 
-12,70 

BALL  GROUND 
BEAVSRDALE 
BELLVILLE 
BLACIBEARD  ISLAND 
BLAIRSTILLE  EXP  STA 

R 

2.52 
3.13 
.73 
.99 

-3.45 

2.99 
3.96 
.95 
1.12 
3.87 

-1.61 

5.83 
11.10 
5.81 
4.65 
8.49 

: 

5.86 
5,20 
3,03 
2,57 

- 

2.24 

.93 
1.16 
2.68 

-2.61 

4.58 
5.84 
5.89 
3.61 

: 

6.81 
2.01 
3.67 
4.96 

6.05 

.95 
6.16 
3.55 
3.80 

-3.88 

3.33 
5.97 
5.07 
5.23 

: 

2,56 
2.08 

5.21 

-1 . 62 

3  ,29 
6,54 

5.08 
5.30 

- 

10,76 
8.36 

3,49 

51 ,74 
61 .28 

43  ,39 

- 

blakel; 

blue  ridge  resvr  da 
brasstown  bald 
brooklet  i  w 

BRUNSWICt 

2.12 
3.20 

.71 
.  91 

-2.51 

-2.30 
-1.97 

1.24 
3.68 
V6.34 
1.19 
1.28 

-4.02 

-2.72 
-1.55 

5.61 
11.30 
8.45 
5.09 
3.69 

.25 

1.29 
.  48 

4,10 
4,62 
7.19 
1 .83 
1 .03 

-  .34 

-1.35 
-2.05 

2.39 
1.79 
2.26 
1.55 
2.72 

-1.04 

-1.95 
-  .56 

3.24 
8.52 

1 .72 
4.82 

-1 .30 

-  1 
-4.31 

4.52 
4,03 
^14. 17 
5.52 
8.71 

-2.18 

-  .36 

-  .  73 

3.65 
2,39 
,87 
1.82 

-3.25 

-4,64 
-3.70 

5,62 
10,93 
5,84 
5.21 
6.12 

1.83 
.58 

,46 
1 ,64 
2,96 
1.23 

-2.19 
-  .80 

5.95 
4,76 
6,13 
3.84 
2.68 

2.99 

1 .80 
.96 

6. 06' 
9,45 
7,72 
3,78 
3 , 54 

l.fl 

,70 
,  56 

44  ,96 
66  36 
61  ,93 
33  .49 
41  . 24 

-1  0, 15 

-14.06 
-  9,12 

BRUNSWICK  CAA  AP 
BUENA  VISTA  B 
BURVON  DAN  //R 
BUTLER 
BUTLER  CREEI 

1 .03 
1.84 
2.68 
1.58 
1.19 

-2.61 

1.54 
1.39 
3.52 
1  .63 
2.46 

-3.22 

3.37 
5.15 
7.92 
3.45 
5.37 

-2.01 

1.13 

3.62 
1 .72 

-  .71 

2.04 

2,20 
.76 
.46 

-2.8f 

4.05 
10.60 
3.06 

I 

7.87 
4.28 

3.96 
8.30 
5.40 

2.09 

1.56 
3.55 

1.95 
2.16 

-3.10 

7.39 
4.47 

3.56 
5.21 

1.38 

5.48 

1.20 
1,79 

-1.35 

2.11 

3,48 
2,64 

.  74 

3.83 

5,78 
3,84 

1  ,34 

41  .40 

CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAIIP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

1.77 
1.51 
.65 
2.72 
1.78 

-1.93 
-2.32 

-2.24 
-2.24 

2.62 
1.65 
1.44 
3.31 
2.40 

-1.21 
-2.38 

-2.03 
-2.57 

7.94 
4.69 
5.37 
7,12 
5.85 

2.77 
-1.24 

1,56 
99 

2,04 
3,5,1 
2.36 
5,81 
2.12 

-2,27 
-1.52 

1.40 
-1.65 

3.72 
1 .83 

.91 
1.46 

.68 

.82 
-1.89 

-2,08 
-2,77 

6,15 

6,54 
4.49 
8  90 

.55 

.65 
4.85 

3.26 
1.97 
13.46 
4.04 
2.81 

-3.00 
-3.83 

-1.39 
-1 . 85 

5,06 

2.93 
1.65 
.44 

-1.92 

-3.21 
-3,89 

4.91 
3.78 
9.60 
4.65 
3.27 

.29 

-  .56 

1.81 

-  .  11 

1.07 
,28 
2.06 
3.29 
1.27 

-  .75 
-1.43 

.29 
-1 . 56 

7.49 
8,94 
4,19 
3,93 
2.50 

5,50 
6.68 

.77 
-  .02 

6,46 
8,59 
3,53 
10.52 
6,  56 

3,05 
3,62 

5,09 
1 .79 

52.49 

53.04 
52.99 
38 . 58 

1 ,90 

,62 
-  9.03 

CARNRSVILLE 
CAREOLLTON 
CARTERS 
CABTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  Sff 

R 

2.02 
2.50 
2.70 
2.59 
2  .  53 

-2.13 
-1.52 

2.03 
3.35 
3.36 
3.23 
3.33 

-1.40 

-1.46 

5,66 
6,69 
10,21 
7  18 
7,12 

58 
1 ,27 

6,66 
5  13 
5.32 
5.28 

2,28 
1  27 

1.29 
,81 
1  75 
1.88 

-1  61 
-1,43 

6.6S 
3,23 
6  90 
4,51 
4,99 

-  .34 

.65 

8  43 
4.67 
2.65 
3.41 

3,85 
-2.35 

1,01 
,91 
4,03 
5,34 
4, 22 

-3,56 

.90 

6.88 
6,49 

3,39 

1,$6 
2.17 
2,75 

-  .90 
.  38 

2,86 
4,33 
3,71 
3,25 

-  .02 
.85 

9,48 
9,66 
9,99 

4,7! 
6.42 

60  7! 
55  51 

6,37 

CAVI  SPGS  4  SS« 
CEDABTOWN 
CBATSWORTB 
CSICKAMAUGA  PARK 
CBOESTOB 

R 

2.68 
2.58 
2.79 
3.43 
2.94 

-2.06 
-2.75 

3.00 
3.20 
4.56 
3.85 
4.06 

-1.89 
-2.12 

10,86 
9,70 

10.06 
9,02 
9.05 

3.60 
4,09 

4,38 
5.80 
5.89 
5.65 
7.37 

1,38 
2,48 

.90 
.97 
.81 
.87 
1.96 

-2,36 
-3.58 

6.60 
6.43 
6.54 
5.97 
7.73 

2^8 
2.37 

2.79 
4.02 
1.76 
4.13 
6.65 

-  ,58 
-3,56 

7,01 
4,23 
4.50 
4,02 

,21 
,41 

5,36 
5,73 
6,24 
3.53 

2,66 
3.07 

2.63 
1 .86 
2.35 

.47 

-  .87 

2,54 
5.79 
5  46 

5.15 

-  .77 
1.64 

8.58 
8,48 
9,3< 

4.81 

3.22 

56.41 
59.28 
57.8' 

7,85 
4,40 

CLAYTON 
CLEHKOHT  3  SW 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  T3  AIRPORT 

K 
R 

2.90 

2.17 
1.80 
2.06 

-3.23 
-2.38 

4.34 
1.98 
2.98 
.96 
1 .22 

-2.06 
-4.38 

7.64 
6.31 
8.97 
3.73 
3.72 

,74 

-2.10 

6.82 
4,79 
5.52 
3.05 
3.66 

1.07 
-  .81 

1 ,53 

1.31 
1.69 
1,58 

-3.22 
-1.39 

8,98 

6.56 
3.88 
5.43 

3.66 
.04 

2.03 

2.52 
3.86 
3.99 

-4,93 
-2.06 

3.57 

1.41 
4.78 
5.37 

-2.92 
-  .09 

5.00 

5.64 
6.67 

.05 
3.90 

4.21 

4.55 

.95 

-  .13 
-1.57 

6,27 

3.69 
2.4^ 
2.52 

2.05 
-  .12 

10,97 

12.44 
5.4( 

3.87 

64.26 

57  .76 
39. 2i 

-  5.02 
-10.17 

CONCORD 
COOLIDCE 
COOPER  GAP 
CORDELE 
CORNELIA 

B 
R 

2.32 
1.51 
3.16 
1.22 
2.47 

-2.29 

-2.  52 
-3.09 

1.82 
2.23 
4.10 

2.41 

-2.96 
-3.15 

4.57 

7,36 
10.38 
5.10 
6.64 

-1 .93 

.82 
1.08 

4,18 
2.48 
6.64 
2.62 
4.52 

,05 

-1.97 
-  .70 

2,19 
2,43 

,52 
1.81 

.92 

-  ,93 

-1.11 
-3.58 

2,70 
2.44 
7.10 
1.60 
3.90 

-1.46 

-2.74 

.08 

7.83 
3.27 
1.91 
2.95 
3.50 

1.98 

-2.54 
-2,41 

1.69 
2.64 
1.71 
2.43 
.70 

-2.44 

-2,88 
-4.69 

7.32 
6.64 

7.90 
7.75 
4.68 

4.47 

5.04 
.  78 

2.72 

,64 
3.34 

.22 

-1.27 
.03 

2.65 

4.48 
2.94 

.11 

2.28 
-  .  8( 

5.97 
5,08 

10,  OS 

1.23 
1.2'! 

45,96 

-  3. 95 

COVINGTON 
CDMMING  1  N 
CORRTTILLE  2  W 
CUTBBBRT 
DAHLONEGA 

2.11 
3.16 
3.50 
1.94 
2.19 

-2.31 
-2.18 

-2.33 
-3.53 

2.68 
2.56 
4.01 
'1.20 
2.81 

-2.29 
-2.59 

-3.08 
-3.06 

4,53 
7.10 
13,79 
6.20 
9.05 

-  .82 
.37 

.89 
2,98 

4.10 
5.05 
6,26 
5,95 
5,45 

-  .12 
,93 

,85 
,44 

,23 
2,72 

.41 
2,10 

,69 

-3.08 
-1 ,08 

-1.08 
-3.93 

4.58 
6.93 
5.49 

3.59 
7.02 

.53 
3.11 

-  .06 
2.31 

4.33 
2.01 
5.26 
4.74 

2.06 

-  .60 
-3.34 

-1.70 
-3.99 

1.04 
,83 
2.91 
1.78 
1.23 

-3.56 
-2.73 

-3.00 
-4.15 

3.75 
5.35 
6.73 
7,69 
6,66 

.86 
2  55 

4,44 

2.64 

3,28 
3,41 
,53 
3.67 

.16 

-2.10 
.  11 

3.08 
4.93 
5.10 
3.89 

-  ,64 

2,27 
.  21 

6.21 
10,55 
11.05 

5,70 
11 .8] 

1,49 
6.25 

:4o 

5. 4( 

52,62 
67,75 

46  5: 

.81 

DALLAS 
DALTON 

DANBURG  4  KNE 

DAWSON 

DAWSONVILLl 

B 

2.75 
1.82 
1.55 
2.42 

-3.82 
-3.31 

4.43 
1.81 
1.66 
2.53 

-1.39 
-2.09 

£10.20 
4,20 
6.01 
8,23 

4.55 
07 

4.94 
6.43 
3  69 
3,24 
5,68 

1.77 
-1,44 

1.16 
,74 
.84 

1,27 

-3,18 
-3.52 

4.70 

6,28 
3,71 
3,66 

2.08 
-  .34 

2.87 
3.26 

4.81 

-2,07 
-1,31 

,37 
1,80 

2.19 

-3.31 
-2.72 

7.73 
3.99 
1.20 
8.71 
5.54 

.49 
5.59 

3.73 
2.67 

.54 
3.1C 

-  .33 
-1.99 

1.93 
6,37 

4.29 
3.16 

2.45 
1.11 

7.30 
6.3( 

1,46 

44,23 

.  -  8.47 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DOLES 

DONALSONVILLE  3  W 

R 

3.82 
.64 
1.34 
2.09 

-1.99 

3.62 
1.19 
1.00 
1.39 

-1.31 

9,90 
5,69 
5.78 
5.59 

1.33 

5.97 
1.97 
3.63 
2.91 

-1,57 

2,03 
2,06 
2,35 
3.77 

-  .90 

9.33 
3,95 
2.37 
1.86 

-  .36 

9.11 
7.90 
6.36 
4.13 

.05 

1.05 
3,19 
1.56 
2.6G 

-3.08 

7.30 
7.15 

4  .02 

l.BS 

2.06 
1.90 

.92 

-1.18 

5.33 
3.89 

8,60 

2.17 

12,16 
4,03 

68 

71 ,68 
43.61 

-  4,21 

DOUGLAS 
DODGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  2 

R 

.96 
2.33 
.73 
.67 
.73 

-2.11 

-2.07 
-3.20 

1.15 
3.73 
1.12 
1.45 
1.34 

-2.90 

-2.55 
-3.18 

9.42 
5.87 
4.97 
4.41 
4.60 

4.26 

.97 
-  .31 

2.49 
^.01 
Tl.79 
4.15 
2.40 

-1.27 

-1.76 
.88 

1.75 
.66 
1.56 
1.20 
1.13 

-1.94 

-1.21 
-2.13 

6.49 
2.13 
5.17 
3.07 

1.10 

.43 
-1.61 

5.19 
4.27 
6.08 
3.90 
1.85 

-1.57 

.79 
-1.92 

6.62 
.55 
2.18 
3.16 
5.0! 

1.81 

-3,59 
-2.11 

5.45 
5.65 
3.09 
5.13 

1.80 

.64 
1.53 

2.12 
3.28 
1.53 
.66 

-  .10 

-  .83 
-1.74 

3.33 
2.70 
3.37 
4.99 

1.66 

.96 
2.61 

3.40 
8.53 
3.37 
4.46 

-  ,13 

,39 
.56 

48,37 
46,71 
36.96 
37.45 

SI 

-  7,83 
-10.62 

EASTMAN 
£DISOH 
ELLIJAT 
EUBRT 

EIPEKUIENT 

R 

.74 
1.64 

2.61 
1.91 

-3.32 
-1.69 

1.62 

4.15 

3.62 
1.81 

-2.99 
-2.54 
-4.05 

6.24 
6.83 
12.85 
6.87 
4.31 

1 ,28 
5.27 
-1.35 

2.17 
3.86 
5.77 
5.42 
5. 58 

-1 .32 
1.46 
1.38 

1.83 
1.90 
1.73 
1.01 
.52 

-1.36 
-3.48 
-2.48 

4.10 
1.38 
8.41 
4.09 
4.26 

.02 
4.52 
-  .07 

7.94 
7.06 
4.20 
5.44 
2.89 

1.91 
-1.59 
-1.91 

6.09 
2.39 
2.96 
2.06 
2.09 

1.02 
-2.76 
-2.38 

5.05 
5.29 
9.21 
8.07 
5.87 

1.07 
6.08 
2.86 

1.22 

1.45 
2.95 
2.7< 

-1.44 
-1.04 

.6S 

4.31 

2.15 
3.25 
2.74 

1,96 
-2.22 
.  S( 

4.56 

10.63 

8.54 

97 
5.26 

45.87 
- 

53,9: 

-  2.30 

FAIRMOinn' 
PAIR  VIEW 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FITZGERALD 

R 
R 

2.26 
1.85 

2.56 
1.14 

-2,33 
-2.43 

-2.26 

3.10 
2.05 

2.21 
2.47 

-2.39 
-2.61 

-1.53 

E  4,43 

6,19 
6,66 
6.68 

-1.03 
2.13 

2,13 

5.20 
3.95 

5.00 
2.51 

1.30 
.22 

-1.34 

1.52 
2.11 
3.53 
1.03 
2.03 

-2.35 
-1.11 
.03 

-1.15 

2.08 
1.53 

4.45 
,54 

-1.95 
-2.15 

-3.49 

5.83 
4.16 

5.57 
6.07 

.99 
-1,34 

:i7 

3,28 
2.20 

.29 
1.86 

-  ,46 
-2.14 

-3.62 

5.79 
5.36 

3.66 
5.41 

2.77 
2.39 

1.64 

2.81 
2.40 

.75 

-  .06 
.02 

-1.36 

4.41 

2.30 

3.81 

1.15 
.05 

1.78 

6,96 
6.41 

6.83 

3.07 
2.05 

3.51 

E38.7S 
40.10 

-  8.08 

-  5.52 

Pl^T  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLIBT3T0NE 
FOUCSTOH 
FOIXSTON  9  SW 

.76 
3.27 
1.03 

.99 

V13.07 
1.40 
3.56 

1.20 

13.95 
5.12 
9.07 
S.84 
5.06 

6.23 
2.75 
7.06 
1.15 
1.34 

1.25 
.71 
.53 
1.51 
1.63 

8.53 
5.20 
4.88 
5.28 
3.24 

3.53 
6.08 
6.02 
7.37 
5.34 

2.61 
4.65 

2.28 
7.27 
9.35 

12.88 
8.33 
4.06 
5.28 
9.41 

3.46 
3.85 
3.3( 
5.15 
3.94 

7,83 
3.08 
4.77 
2.70 
3.42 

14,81 

3.3: 

5.53 

- 

88,15 
46, 2( 

50,45 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNTILLF 

2.46 
1.68 
2.47 
2.54 
.87 

-2.08 
-2.72 
-2.71 
-2.61 
-2.02 

1.43 
1.87 
2.33 
2.03 
1.18 

-3.85 
-2.52 
-3.25 
-3.48 
-2.28 

6.91 
3,63 
5,84 
6.30 
6.15 

1,92 
-2.07 
,  17 
.40 

2.62 

6.81 
3,58 
4.39 
4,22 
4.40 

2,79 

-  ,71 

-  ,45 
.13 

1.58 

2.87 
2,03 
1,70 
1,60 
1,42 

-  .57 
-1,22 

-  .99 

-l!70 

1.39 
4,93 
2.88 
7.04 
4.10 

-3.08 
,08 
-1.19 
2,81 
-  ,93 

4.86 

7.02 
5.61 

8!4( 

-1.39 
1 ,60 

-  .31 
-2.32 
2.15 

4,00 
1,32 
1 .41 
1.03 
2.34 

-1,69 
-3.38 
-3,46 

-3!8S 

8.33 
3,85 
4,46 
4,40 
4,49 

5.02 
,64 

1,10 
.67 

-  ,75 

.50 
.75 
2,66 
3,87 
2,42 

-1.73 
-1.86 
-  .07 

.88 
.25 

6,08 
7,09 
2  67 
2,83 
4,27 

3.36 
4.  55 

-2,16 
-  .40 
2,32 

5.62 
5,10 
9,24 
10,15 
5.O0 

1  06 
,85 
5,11 
4,88 

1,8S 

51  ,26 
42,85 
45,66 
49,11 
45.10 

-  ,24 

-  6,76 

-  8,21 

-  S.48 

-  ,72 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GBIFflN 
HAMILTON  4  W 
HARALSON 

B 

B 

2.68 
2.56 
1.80 
2.91 
1.52 

-1.43 
-1.67 
-2.48 

1.32 
2.04 
1.91 

1.41 

-3.00 
-2.53 
-3.34 

3.80 
4.55 

4.88 

-1.15 
-1,08 

1.65 
3.72 
5.20 

5.05 

,58 
-  .26 
1.19 

1.88 
.70 
.54 

1.07 
.57 

-  .86 
-2.49 
-2.59 

raferen 

3,50 
4.79 
3.22 

4.88 
oe  ttotei 

.64 

.91 
-  .86 

foUowl 

2.19 
3.87 
4.07 

6.97 
Mg  Stata 

-3.36 
-1.49 
-1.41 

on  lade 

1,62 
2,59 
2,45 

1.31 

X 

-2,30 
-2,29 
-2.45 

5.84 
2.81 
5.79 
5.47 
6.56 

3.59 
-  ,58 
2.70 

1,19 
1.58 
2.84 

-  .90 
-1 , 13 
,30 

2,70 
3,56 
2. 65 

,03 
1,06 
.13 

4,82 
4,36 
6,33 

,37 
-  .01 
1.8t 

36,38 
41,35 

■11.63 
-  8.01 

-  210  - 


Tabu  2-Coatiuued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


laniuiy 


February 


Maich 


April 


May 


luae 


July 


Augiut 


Septembar 


October 


November 


Deoembei 


SUboD 


B.«ni!ISVILLS 
ntZLEBURST 

HOCGARDS  HILL 

JACKSON  DAH 
JASPEB 
JASPER  7  < 
JESI7P 

JO Huron N 

JOinSBORO 
IIIIGSTOX 
UfATETTE 

CRANOE 
U  GRANGE  i  H 

LIKE  BRAKCB 
LII•COL^(TOI< 
LITTLE  HICKTOIER 
LOUISVILLE 
LiniBSR  CITY 

LDHPIIN  3  S 
UCOX  WB  AIRPORT 

■icon 

MATSVILLE 
■IDTILLE 

■  ILLEDGEVILLE 
■ILLES 

■oirrEZUMA  1  xz 
■oirricELLO 

■OOLTRIE 

MOinrr  vernod  3  (jn 

■BL  CAP 

nmiAK 

nnoH  EXP  STA  PTtnn  b 
■NXMrroaTLA  creek 

mcRoss  4  K 

lOTTELT  DAK 

ntxsoR 

nn  KOUKTAIH  VALLEY 

qtriTMAX 

RBSACA 

RlSmG  FAWN 
ROUE 

ROUE  B  SV  I 
ROUE  WB  AIRPORT  I 

5AVAHNAB  I'SDA  PL  GDH 
.:AVAinIAH  "B  AP 

■ AMUAU  BEACH  2  H 
vTA  2  IfflW 

;a.2 

■VIXY  CAP 

iJERVILLE 
;  NSBORO 
T  CIlU 

'•■ASIA  1 
.(/TTOJi 

. APOOSA  2  SXW 
."H5VILLE 

'iOCK  I 


i'  MOb'VI  ^  IS 

SKL  BILL 
;ioSTA 

X)STA  »B  AIRPORT 
i  SEA 
P!ITON 


HARRIS 
-SECTION  AVERAGE 


-2.67 
-2.41 
-2.49 


3.04 

3, 

3.72 


-2.13 
-1.96 
-1.19 


-2.19 
-1.30 
-2.  56 
-2.40 
-2.26 


2.06 
3.02 
2.64 
1.18 
4.29 

2.23 
3.63 
4.03 
1.48  . 


3.42 
2.34 

3.21 


1.69 
2.06 
2.09 
1.84 

2.01 

1.36'' 

1.67 

2.13 

2.12 

2.46 

3.23 
2.21 
1 .40 
3.72 


3.49 
4.09 

3.67 
3.74 
3.47 

1.27 


3.36 
4.82 
3.83 


1.40 

2.48 

2.45^ 
3,69! 
2.74 
3.78 

4.12 
1.34 
1.40 


2.72 
2.17 
1.09 

1.13 

2.67 


4.93 
6.76 
8.42 
4.26 

4.48 

8.67 
10.48 

9.43 
11.29 


10.02 
97l 11.69 
•3.37  4.76 
4.99 

8.27 
4.38 
9.09 
9.12 
7.04 


2.37 
3.38 
1.30 

3.37 
4.84 
4.80 
4.29 
7.13 

6.97 
8.31 
9.34 
9.04 
9.92 

9.45 
8.98 
7.37 
4.01 

10.05 

11.84 
11.19 
9.81 
11.09 
12.31 

5.33 
4.58 
5.21 
3.64 
3.96 

13.85 
11.91 
11.95 
4.79 
10.70 

3.97 
5.28 
6.56 
7.36 
4.01 

1.98  9.40 
1.58'  6.93 
8.28 


10.89 
8.61 
2.65  9.29 
3.67 
2.78  4.77 

■2.17 

2.97 

'4.31 


2.70 
3.69 
3.60 
4.70 
3.53 


5.84 
9.81 
5.69 
4.42 

4.34 
6.14 
6.86 


2.82 
2.53 


5.96 
9.86 
4  09 


.86 
1.06 
.93 


2.24 
1.99 
-1.99 


1.03 
2.60 
-  2.39 


1.99 
-1.13 


9.17 
6.99 
7.74 
4.58 

9.23 

4.70 
2.93 
6.29 
2.65 
2.94 


2.87 
2.17 
1.97 
4.00 
3.41 

2.48 
6.70 
9.93 
4.21 
6.24 

9.04 
4.41 
1.69 
4.43 


6.15 
6  08 
5.59 


-1.66 
1.49 
1.18 


2.68 

5.24 
9.52 
9.09 
2.36 
4.66 


4.45 
4.64 

5.06 


2.55 
3.01 
6.60 
3.91 
6.72 

5.12 
2.04 
2.26 


3.66 
4.88 

1.62 


4.84 
4.76 
4.86 


2.72 
1.94 
1.19 


-2.80 
-1.83 
-2.33 


-1.44 

-2.95 


9.81 
1  .88  . 
6.30 
8.22 
2.44  ' 


-1.70 
-2.84 
-2.41 


1.48 
1.70 


2.34 
1.47 


-1.58 
-1.40 


6.03 
5.18 
4.77 


3.02 
3.82 
8.49 
5.11 
4.79 


-2.06 
-2.45 

-1  .56 


4.48 

5.82 
2.85 
5.47 
2.19 

4.80 
11.23 
2.36 
3.22 
8.63 


6.93 
4.94 
4.06 
6.16 


6.36 
4.21 
13.17 


2.62 
5.45 
7.41 
3.73 

2.69 
6.17 
3.77 


-1.81 
-1.72 
-2.01 


5.24 
8.10 
4.64 
6.30 
4.60 

4.54 
3.041 
2.03 
4.90 


6.78 
8.62 
9.92 
4.69 
8.91 

3.98 
3.39 
4.85 

2.63 

7.41 

3.12 
9.99 
7.32 
9.14 


2.27 
4.48 
5.50 
4.33 


1.85 
6.72 
5.29 


5.65 
3.92 
9.06 


4.05 
5.92 
3.62 
3.73 
3.29 

7.27 
■2.25  10.17 
3.18'  4.16 


-2.79 
-1.23 
-  .77 


5.22 
3.67 
6.35 


4.94 

5.26 
6.09 

3.25 
4.99 
3.75 
6.02 
2.77 

5.02 
7.97 
6.52 


-2.06 

-2.13 

-1.80 
-4.40 


4.26 
5.52 
5.52 
6.49 
4.40 


.95 
2.17 
.65 


2.31  -   .27)  e 
4.8e     2.6«  5.84 


5.51 
2.05 
1.42 


1.63 
3.02 
5.21 
2.50 


4.32 
2.33 
3.24 
1.42 
4.29 

2.88 
l.i2 
2.90 

.92 

2.29 
2.14 
1.94 
3.75 
3.63 

2.26 
1.26 
9.19 
3.99 
2.17 

3.40 
9.69 
6.11 
2.83 


1.41 

2.99 
3.72 


2.95 
2.18 
1.11 


.72 

2.59 
4.60 
6.12 
3.49 
2.43 

2.44 


-1.92  1.97 


-4.05 
-4.52 
-3.58 


3.33 
9.85 
4.19 
4.97 


2.29 
4.94 

7.00 
3.09 
6.9l| 

6.57 
6.71 
7.04 
3.91 
7.13 

4.87 
8.99 
5.76 
6.85 
5.11 

7.36 
9.01 
5.85 


9.15 
6.06 
7.58 
2.61 


7.55 
7.48 
4.37 
4.93 
10.54 

-3.88 
5.43 
5.39 
5.47 
5.53 

4.57 
9.21 
-6.12 
3.86 
6.63 


6.76 
3.41 
8.74 
9.33 
6.54 


1.02 
1.38 


3.07 
4.01 
2.98 
2.37 


1.21 
3.08 
1.69 
1.47 


.24 
4.60 
3.18 


1.14 

3.70 
3.30 


3.08 
2.03 
2.91 


4.48 

3.47 
9.29 
1.46 


2.24 
9.00 
3.06 


2.891 
2.481 
6.41 


1.25 
3.07 
1.58 


2.83 
2.18 
2.91 


3.83 
5.26 
9.46 


7.40  4.33 
9.401  2.63 
3.94 


1.52 
3.99 
9.19 
3.06 


2.96 
6.60 
4.43 
4.30 


4.19 
4.49 
2.39 
2.94 

2.84 
2.78 
9.69 
3.38 
9.54 

4.19 
5.34 
3.24 


1.211-1.54 


8.34 

11.23 
8.46 

7.20 


4.82 
8.77 
3.44 
9.44 


5.18 
9.37 
3.97 

4.85 
3.01 
3.87 
5.78 
7.29 

9.05 
9.30 
8  93 


4.29 
5.49 
4.99 


4.92 

1.02 
1.36 


1.32 

9.92  4.46 
9.97 
10.841  9.91 


3.53 
3.25 
2.97 
3.00 


3.85 
5.91 
4.74 


1.39 
3.09 
3.19 


10.26 
15.72 
11 .72 
4.72 
8.72 


8.02 
4.01 
5.70 
3.35 
7.08 

4.99 

6.06 
3.99 
3.48 


2.18 
2.84 
5.16 


6.05  1 
8.54  3.24 
10.61  6.82 


5.22 
7.02 
9.63 
10.93 
U  .  64 


8.67 

6.33 
10.41 
5.86 


5.96 
8.30 
7.30 


4 .44  -  .02 


-    .69  3.04 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1951 


Station 

3 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring 

First  lall  nu 

of 

No.  of  days 
between  dates 

24'  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

A I  LET 

103 

7 

-16 

2- 

11 

(23°) 

2- 

11 

(23°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

4 

(30°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

20 

(24°) 

282 

271 

233 

ALAPAHA  EXP  STATION 

101 

7 

■17+ 

16 

2 

-2 

2- 

9 

(24°) 

3- 

16 

(28°) 

3 

-17 

(31°) 

11- 

4 

(29°) 

11 

-  8 

(27°) 

12 

16 

(21°) 

ALBANY 

101 

7 

-14+ 

16 

2 

-2 

2- 

9 

(24°) 

2- 

9 

(24°) 

2- 

9 

(24°) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

18 

(28°) 

12 

-16 

(24°) 

qin 

9«9 

079 

ALBANY  WB  AP 

104 

7 

-15 

16 

2- 

-3 

2- 

8 

(24°  ) 

2- 

9 

(28°) 

2- 

9 

(28°) 

11- 

4 

(32° ) 

11- 

18 

(27°) 

12 

-16 

(22°) 

9fi» 

ALLATOONA  DAM 

98 

9- 

-  2+ 

g 

2 

-2+ 

2- 

8 

(16°) 

2- 

8 

(16°) 

4- 

4 

(32°) 

11- 

3 

(28°) 

11 

3 

(28°) 

11- 

9 

(24°) 

274 

268 

213 

ALMA  CAA  AP 

101 

7 

-13+ 

18 

2 

-4 

2- 

8 

(24°) 

2- 

9 

(27°) 

4- 

4 

(32°) 

11- 

8 

(30°) 

11- 

18 

(27°) 

12 

-16 

(21°) 

311 

282 

218 

AlfERICUS 

100 

9 

-  3+ 

14 

2- 

-2 

2- 

8 

(21') 

2- 

9 

(27°) 

3- 

16 

(30°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

16 

(26°) 

12 

-16 

(17°) 

ATHENS 

96 

8 

-21+ 

11 

2 

-3 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

9 

(26°) 

11 

-19 

(24°) 

9an 

99C 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

102 

6 

-  3 

9 

2 

-3 

2- 

8 

(17° ) 

3- 

14 

(27° ) 

4- 

5 

(32°) 

11- 

3 

(31° ) 

11- 

4 

(27°) 

11- 

9 

(24°) 

919 

ATHENS  WB  AP 

99 

6 

-  3 

11 

2- 

-3 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

9 

(26°) 

11 

-19 

(23°) 

284 

240 

226 

ATLANTA  WB  AP 

96 

6 

-24  + 

8 

2 

-2 

2- 

8 

(14°) 

3- 

14 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

18 

(27°) 

12- 

-15 

(18°) 

310 

249 

226 

ATLANTA  WB  CITY 

97 

6 

-21 

2- 

-2 

2- 

8 

(13°) 

3- 

14 

(26°) 

3- 

22 

(30°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-19 

(24°) 

9ftt 

9^^ 

AUGUSTA  WB  AP 

103 

6 

-  3 

16 

2- 

-4 

2- 

8 

(19°) 

2- 

12 

(27°) 

3- 

14 

(31°) 

XI- 

4 

(32°) 

11- 

9 

(26°) 

11 

-20 

(20°) 

97n 

AUGUSTA 

103 

8- 

-  9 

11- 

9 

(30°) 

11- 

19 

(27°) 

11 

-20 

(20°) 

BA INBRIDGE 

16 

2- 

■  3 

2- 

9 

(22  ) 

2- 

9 

(22°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

18 

(26°) 

12- 

-16 

(22°) 

310 

282 

233 

BLACKBEARD  ISLAND 

100 

7- 

14+ 

24 

2- 

2 

2- 

2 

(24°) 

2- 

8 

(26°) 

3- 

15 

(32°) 

11- 

18 

(32°) 

12- 

16 

(26°) 

None 

- 

311 

248 

BLA IRSVILLE  EXP  ST A 

94 

7- 

-23+ 

_  1 

2- 

3 

3- 

15 

(24°) 

4- 

18 

(27°) 

4- 

18 

(27°) 

10- 

11 

(30°) 

10- 

12 

(27°) 

11- 

3 

(24°) 

BLAKELY 

101 

I- 

-15 

10 

2- 

-2 

2- 

8 

(23°) 

2- 

9 

(28°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

18 

(26°) 

12- 

16 

(19°) 

311 

282 

BROOKLET  1  W 

103 

'■ 

14 

20 

-2 

2- 

8 

(23°  ) 

11 

(28° ) 

3- 

15 

(31°) 

11  - 

8 

(30° ) 

11- 

19 

(27°) 

12- 

-16 

(22°) 

311 

281 

238 

BRUNSW ICK 

102 

7- 

14 

24 

2- 

2 

2- 

2 

(24°) 

2- 

8 

(27°) 

2- 

8 

(27°) 

11- 

18 

(32°) 

12- 

16 

(26°) 

None 

311 

283 

BRUNSWICK  CAA  AP 

99 

8- 

8 

23 

2- 

2 

2- 

2 

(23°) 

2- 

8 

(27°) 

2- 

9 

(30°) 

11- 

18 

(31°) 

12- 

16 

(27°) 

None 

311 

282 

CAIRO  2  NNW 

98 

7- 

13+ 

17 

2- 

2+ 

2- 

4 

(21°) 

2- 

9 

(27°) 

3- 

14 

(31°) 

11- 

8 

(29°) 

11- 

18 

(26°) 

12- 

16 

(22°) 

315 

282 

239 

CAMILLA 

16 

2- 

3 

2- 

8 

(24°) 

2- 

9 

(28°) 

3- 

15 

(29°) 

11- 

8 

(32°) 

11- 

18 

(28°) 

12- 

16 

(23°) 

311 

282 

236 

CAMP  STEWART 

102 

7- 

-14 

20 

2- 

2 

2- 

8 

(24°  ) 

2- 

8 

(24°  )- 

3- 

14 

(32°) 

11- 

8 

(31° ) 

11- 

-19 

(28°) 

12- 

16 

(24°) 

311 

284 

239 

CARLTON  BR IDGE 

102 

6- 

-  4 

7 

2- 

3 

2- 

13 

(22°) 

3- 

22 

(28°) 

4- 

18 

(32°) 

10- 

12 

(32°) 

11- 

4 

(25°) 

11- 

9 

(20°) 

269 

227 

177 

CARROLLTON 

100 

9- 

1 

7 

2- 

2 

2- 

8 

(14°) 

3- 

22 

(27°) 

4- 

4 

(30°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

9 

(23°) 

274 

226 

213 

C ARTERSV I LLE 

99 

8- 

14 

5 

2- 

2 

2- 

9 

(23°) 

3- 

22 

(27°) 

4- 

4 

(30°) 

11- 

4 

(26°) 

11- 

-  4 

(26°) 

11- 

-  9 

(24°) 

273 

227 

CEDARTOWN 

100 

9- 

1 

7 

2- 

3 

2- 

8 

(15°) 

3- 

22 

(27°) 

4- 

4 

(31°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11 

-  9 

(22°) 

oIq 

226 

213 

CLAYTON 

93 

6- 

3  + 

7 

2- 

3 

3- 

14 

(23° ) 

4- 

17 

(27°) 

4- 

18 

(32°) 

11- 

3 

(28°  ) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

-18 

(20°) 

COLUMBUS 

103 

9 

4 

1 3 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2- 

8 

(21°) 

3- 

16 

(31°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

9 

(28°) 

11- 

-IS 

(24°) 

283 

274 

232 

COLUMBUS  WB  AP 

6- 

23+ 

„ 

2- 

3 

2- 

8 

(20°) 

2- 

12 

(28°) 

3- 

16 

(29°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

9 

(26°) 

12- 

16 

(17°) 

311 

270 

232 

CORDELE 

100 

6- 

24  + 

2- 

2 

2- 

9 

(23°) 

2- 

9 

(23°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

18 

(27°) 

12- 

16 

(19°) 

CORNELIA 

97 

8- 

21  + 

7 

2- 

2 

3- 

14 

(24°) 

3- 

14 

(24°) 

4- 

4 

(32°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

IS 

(21°) 

249 

234 

213 

COVINGTON 

101 

6- 

24 

9 

2- 

3 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(28°  ) 

3- 

31 

(32° ) 

11- 

18 

(24°) 

283 

CUTHBERT 

103 

9- 

4 

13 

2- 

2  + 

2- 

8 

(24°) 

2- 

8 

(24°) 

3- 

IS 

(32°) 

11- 

3 

(31°) 

11- 

18 

(23°) 

11- 

18 

(23°) 

283 

283 

233 

DAHLONEGA 

99 

9- 

-  1 

6 

2- 

2 

2- 

8 

(13°) 

3- 

14 

(25°) 

4- 

5 

(32°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

-19 

(21°) 

284 

234 

212 

DALTON 

96 

9- 

2 

5 

2- 

2 

2- 

8 

(14°) 

3- 

21 

(27°) 

4- 

17 

(32°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11 

-  9 

(24°) 

274 

227 

200 

DOUGLAS 

102 

7- 

17 

19 

2- 

3 

2- 

4 

(20°) 

2- 

8 

(25°) 

2- 

11 

(31°) 

11- 

7 

(32°) 

11- 

20 

(28°) 

None 

DUBLIN 

101 

8- 

9 

16 

2- 

2 

2- 

8 

(21°) 

2- 

11 

(28°) 

3- 

15 

(32°  ) 

11- 

4 

(31° ) 

11- 

9 

(28°) 

11 

-20 

(23°) 

285 

271 

234 

EASTMAN 

105 

7- 

15 

16 

2- 

2+ 

2- 

9 

(22°) 

2- 

10 

(28°) 

3- 

15 

(31°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

18 

(27°) 

12- 

16 

(19°) 

310 

281 

234 

EXPER IMENT 

QQ 

6- 

23 

„ 

2- 

2+ 

2- 

9 

(16°) 

3- 

16 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

19 

(24°) 

283 

238 

226 

FA  I R  VI EW 

101 

6- 

23 

2- 

2 

2- 

8 

(17°) 

2- 

9 

(27°) 

3- 

22 

(32°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

18 

(25°) 

11 

-18 

(25°) 

283 

282 

226 

FITZGERALD 

102 

7- 

15+ 

IS 

2- 

2 

2- 

8 

(23°) 

2- 

8 

(23°) 

2- 

11 

(32°) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

18 

(28°) 

12- 

16 

(19°) 

311 

283 

270 

FLEMING  EXP  STATION 

102 

7- 

14 

21 

1- 

9 

2- 

4 

(22°) 

2- 

9 

(26° ) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

20 

(25° ) 

11- 

21 

(24°) 

290 

284 

FOLKSTON  9  SW 

100 

7- 

15 

20 

2- 

4 

2- 

4 

(20°) 

11- 

8 

(32°) 

12- 

16 

(25°) 

None 

FORT  GAINES 

104 

6- 

25 

12 

2- 

4 

2- 

9 

(22°  ) 

2- 

10 

(27°) 

4- 

17 

(31°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

18 

(25°) 

11- 

20 

(24°) 

284 

281 

201 

FORT  VALLEY 

100 

8- 

29+ 

13 

2- 

2 

2- 

8 

(19°) 

2- 

9 

(28°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

18 

(26°) 

11- 

21 

(24°) 

266 

282 

232 

GAINESVILLE 

101 

8- 

21 

8 

2- 

2+ 

2- 

8 

(12°) 

3- 

14 

(26°) 

4- 

17 

(32°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

4 

(28°) 

11- 

19 

(20°) 

264 

235 

200 

GLENNVILLE 

102 

7- 

14 

19 

2- 

2 

2- 

8 

(23°) 

2- 

9 

(28°  ) 

3- 

15 

(32° ) 

11- 

8 

(30°  ) 

11- 

18 

(28°  ) 

12- 

16 

(22°) 

311 

282 

238 

GREENSBORO 

100 

6- 

3+ 

12 

2- 

2 

2- 

11 

(20°) 

3- 

14 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(31°) 

11- 

9 

(24°) 

11- 

9 

(24°) 

271 

240 

226 

tin  1W  T  N 

QH 

9- 

3+ 

in 

2- 

2 

2- 

8 

(16°) 

3- 

16 

(28°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

18 

(25°) 

12- 

16 

(13°) 

311 

247 

226 

HARTWELL  3  W 

12 

2- 

2 

2- 

8 

(16°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

18 

(23°) 

263 

HAWKINSVILLE 

104 

7- 

15 

15 

2- 

2+ 

2- 

8 

(20°) 

2- 

9 

(25°) 

3- 

15 

(30°) 

11- 

4 

(30°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

21 

(23°) 

266 

273 

234 

HOGGARDS  MILL 

104 

7- 

15 

14 

2- 

3 

2- 

9 

124° ) 

3- 

16 

(28° ) 

3- 

16 

(28°) 

11- 

4 

(32° ) 

11- 

8 

(28°  ) 

12- 

16 

(21°) 

310 

237 

233 

99 

9- 

1 

4 

2- 

2 

2- 

9 

(23°) 

3- 

22 

(28°) 

4- 

4 

(30°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

267 

226 

213 

Lint  n  I  Ci  1  1  JCf 

2- 

2 

3- 

22 

(22°) 

3- 

27 

(28°) 

4- 

5 

(31°) 

10- 

11 

(29°) 

11- 

7 

(27°) 

12- 

15 

(21°) 

268 

225 

189 

Lin  vtnnPiuf. 

99 

6- 

23+ 

2- 

3 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(28°) 

4- 

4 

(31°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

9 

(25°) 

11- 

19 

(22°) 

284 

240 

213 

LOUISVILLE 

105 

9- 

4 

14 

2- 

4 

2- 

8 

(19°) 

2- 

23 

(28°) 

3- 

14 

(28°) 

11- 

4 

(31°) 

11- 

9 

(28°) 

11- 

2:1 

(22°) 

285 

259 

235 

LUMBER  CITY 

i02 

6- 

24+ 

19 

2- 

2+ 

2- 

9 

124° ) 

2- 

10 

(28°) 

3- 

16 

11- 

4 

11- 

8 

(27° ) 

11- 

20 

(24°) 

264 

271 

233 

101 

7- 

15+ 

14 

2- 

2+ 

2- 

8 

(20°) 

2- 

8 

(20°) 

3- 

14 

(31°) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

9 

(28°) 

11- 

21 

(24°) 

286 

274 

239 

HACOn 

2- 

8 

(21°) 

2- 

8 

(21°) 

11- 

4 

(31°) 

12- 

16 

(19°) 

311 

IITI  T  Pnni'VTT  I  V 
n  1  LiLiXiUUCi  V  1  LfLi£> 

100 

6- 

25+ 

14 

2- 

2 

2- 

9 

(20°) 

2- 

13 

(28°) 

3- 

17 

(30°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

20 

(21°) 

284 

269 

231 

UILLEN 

103 

8- 

22 

18 

2- 

2 

2- 

8 

(20°) 

2- 

11 

(27°) 

3- 

16 

(30°) 

11- 

8 

(30°) 

11- 

9 

(28°) 

11- 

20 

(22°) 

285 

271 

237 

MONTEZUMA  1  NE 

101 

7- 

15+ 

14 

2- 

2+ 

2- 

8 

(21°) 

2- 

9 

(28°) 

3- 

15 

(30°) 

11- 

4 

(32° ) 

11- 

9 

(25° ) 

11- 

20 

(24°) 

285 

273 

234 

MONT  I CELLO 

10 

2- 

3 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(27°) 

3- 

22 

(32°) 

11- 

8 

(32°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

20 

(21°) 

285 

240 

231 

MOULTR I E 

104 

7- 

-16 

2- 

-2 

2- 

3 

(20°) 

2- 

8 

(25°) 

2- 

9 

(31°) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

-18 

(27°) 

12- 

16 

(21°) 

316 

283 

272 

HAfinAn 

8 

2- 

-2+ 

2- 

8 

(15°) 

3- 

14 

(27°) 

3- 

22 

(20°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

18 

(24°) 

283 

234 

226 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

98 

9- 

-  5+ 

9 

2- 

2 

2- 

8 

(16°) 

3- 

14 

(28°) 

3- 

22 

(32°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

17 

(26°) 

11 

-18 

(17°) 

283 

248 

226 

QUITMAN 

103 

7- 

-16+ 

19 

2- 

2+ 

3- 

5 

(24°) 

3- 

9 

(27°) 

3- 

14 

(31°) 

11- 

9 

(31°  ) 

11- 

21 

(28°) 

12- 

-16 

(23°) 

286 

257 

240 

ROME 

98 

7- 

-22+ 

2- 

2 

2- 

8 

(15°) 

3- 

22 

(28°) 

3- 

31 

(30°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

20 

(21°) 

285 

226 

217 

ROUE  WB  AP 

9 

-  I 

2- 

-2  < 

'  2- 

8 

(15°) 

3- 

22 

(26°) 

4- 

5 

(32°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

9 

(22°) 

274 

226 

212 

SAVANNAH  USD A  PL  GARDEN 

101 

7- 

14 

15 

2- 

-4 

2- 

9 

(24°) 

3- 

15 

(28°) 

3- 

16 

(31°) 

11- 

4 

(31°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

20 

(23°) 

284 

239 

233 

SAVANNAH  WB  AP 

101 

7- 

-14 

21 

2- 

2+ 

2- 

8 

(24°) 

2- 

9 

(28°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

8 

(32°) 

11- 

19 

(27°) 

11- 

21 

(24°) 

286 

283 

239 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

96 

8- 

8 

24 

2- 

2 

2- 

2 

(24°) 

2- 

8 

(26°) 

2- 

9 

(32° ) 

None 

283 

103 

7- 

13 

15 

2- 

2 

2- 

8 

(18°) 

3- 

15 

(28°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

4 

(28°) 

12- 

16 

(19°) 

311 

234 

232 

9- 

-  1 

10 

2- 

2+ 

2- 

8 

(17°) 

2- 

9 

(26°) 

3- 

16 

(31°) 

18 

(24°) 

283 

TAT  T  Anrt/^QA     *?  MMW 

98 

8- 

-21+ 

2- 

3 

2- 

12 

(23°) 

4- 

4 

(28°) 

4- 

17 

(29°) 

10- 

12 

(26°) 

10- 

12 

(26°) 

11- 

2 

(22°) 

263 

191 

178 

THOHASVILLE 

102 

7- 

14+ 

18 

2- 

2+ 

2- 

5 

(23°) 

2- 

9 

(26°) 

3- 

16 

(31°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

20 

(23°) 

288 

275 

233 

TIFTON  2  N 

100 

7- 

-16+ 

17 

2- 

2+ 

2- 

9 

(24°) 

2- 

9 

(24°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

8 

(30°) 

11- 

18 

(27°) 

12- 

16 

(18°) 

310 

282 

237 

TOCCOA 

98 

9- 

-  3 

8 

12- 

16 

2- 

8 

(15°) 

3- 

14 

(27°) 

3- 

15 

(32°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

18 

(24°) 

283 

233 

VALDOSTA  WB  AP 

103 

7 

-16 

19 

2- 

4 

2- 

5 

(24°) 

2- 

9 

(27°) 

3- 

15 

(32°) 

11- 

8 

(31°) 

11- 

19 

(28°) 

12- 

16 

(23°) 

314 

283 

238 

WARBENTON 

103 

6- 

3 

15 

2- 

2 

3- 

14 

(28°) 

3- 

14 

(28°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

9 

(28°) 

11- 

19 

(21°) 

240 

234 

WASHINGTON 

101 

6- 

•  3 

13 

2- 

-2 

2- 

11 

(21°) 

3- 

14 

(28°) 

4- 

13 

(32°) 

11- 

2 

(31°) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

19 

(23°) 

281 

240 

203 

WAYCROSS 

102 

7- 

-16+ 

21 

2- 

2+ 

2- 

5 

(24°) 

2- 

9 

(27°) 

3- 

14 

(30°) 

11- 

8 

(30°) 

11- 

18 

(27°) 

12- 

16 

(23°) 

314 

282 

239 

WAYNESBORO 

3- 

14 

(30°) 

11- 

5 

(31°) 

11- 

19 

(25°) 

11- 

20 

(23°) 

236 

WEST  POINT 

9* 

6- 

-23+ 

8 

2- 

3 

2- 

8 

(17°) 

3- 

16 

(28°) 

4- 

4 

(30°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

9 

(24°) 

11- 

9 

(24°) 

274 

236 

213 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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T«bU4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CEORCIA 
1951 


Station 

Ian. 

F«b. 

Mat. 

Apt. 

May 

]un* 

luly 

Aug. 

SapL 

Oct 

Not. 

Dm. 

Annual 

AILIT 

EVAP 

- 

B3.26 

B4.86 

B5.  35 

B7.62 

B8.24 

- 

B7.34 

B5.00 

B3.75 

B2. 19 

Bl  .98 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

1126 

690 

358 

462 

440 

528 

639 

717 

878 

ATRBNS  WB  AIRPORT 

EVAP 

B3.S7 

B3.94 

B6.S1 

9. 19 

7.75 

_ 

8.71 

B5.56 

4.20 

B2. 10 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

2865 

2979 

2580 

2292 

1651 

1559 

1444 

1721 

1779 

SXPERIMENT 

EVAP 

2.63 

2.48 

4.13 

B6.71 

B8.20 

B7.78 

7.00 

B6.81 

B4.80 

3.78 

B2.05 

B1.74 

58.14 

DEP 

.55 

-  .06 

-  .26 

.93 

.86 

.02 

-  .03 

.53 

-  .62 

-  .43 

-  .53 

-  .21 

.75 

WIND 

2057 

1730 

2645 

2665 

1995 

1540 

1 107 

986 

673 

754 

1165 

1731 

19047 

ROGGAROS  MILL 

EVAP 

2.08 

2.96 

4.  28 

5.28 

7.57 

7.71 

7.54 

7.34 

5.57 

4  .80 

B2.19 

1.97 

59.29 

DEP 

WIND 

622 

636 

837 

658 

658 

476 

428 

305 

369 

592 

571 

636 

67.88 

ROVE  WB  AIRPORT 

EVAP 

B1.49 

2.  26 

B3.49 

5.46 

7.95 

7. 16 

6.03 

5.60 

B3.93 

B1.72 

DEP 

WIND 

1680 

1452 

1971 

1806 

1174 

723 

417 

50  2 

858 

1168 

TirroN  2  N 

EVAP 

2.63 

2.68 

B4.09 

5. 12 

7.97 

B7.78 

B7.67 

B6. 18 

4.47 

B4.S4 

B2.48 

B3.18 

58.79 

DEP 

.24 

-  .13 

-  .66 

-  .90 

.43 

.75 

1.16 

.19 

-  .45 

.49 

-  .20 

1.24 

2.16 

WIND 

1137 

1093 

1440 

1116 

1116 

978 

981 

456 

542 

1050 

1142 

1482 

12533 

See  reference  notea  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


StatioD 

1  Index  No. 

County 

J 

Q 

1 

Longitude 

Elevation 

Ymib  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi 

Refer 

to 
tables 

Temp.  I 

Precip.  1 

d 
> 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEV I LLE 

83  19 

240 

47 

AOAIRSVILLE 

8ART0W 

12 

34  22 

84  56 

710 

36 

45 

2 

AOEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

63  25 

240 

9 

2 

AlLEV 

0090 

MONTGOf'lEHY 

10 

32  11 

82  34 

250 

4 

12  3  4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

31  21 

S3  13 

293 

69 

78 

1  2  3 

01^0 

84  09 

200 

69 

69 

ALBANY  WB  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

9 

9 

1   2  3 

ALLATOONA  0AM 

OIBO 

BARTOH 

5 

34  10 

e«  44 

735 

1   ?  3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

198 

13 

1  3 

1   ?  3 

AMEfllCUS 

0253 

SUMTER 

6 

32  04 

84  13 

362 

67 

69 

1  2  3 

AMERICUS  SCS  R  7 

0258 

SUMTER 

^ 

32  06 

84  15 

450 

10 

ATHENS 

0<>30 

CLARKE 

10 

33  58 

83  33 

700 

71 

78 

1   2  3 

ATHENS  COLLEGE  OF  A6RI 

CLARKE 

10 

3  3  56 

83  23 

666 

15 

15 

1   2  3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

OA  35 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

e03 

6 

6 

1 

12  3  4 

ATLANTA  KIRHWOOO 

DE  KALB 

9 

33  45 

OCT 

2 

FULTON 

64  25 

ATLANTA  WB  CITY 

o-tse 

FULTON 

9 

33  45 

84  23 

1054 

84 

84 

1   2  3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

182 

3 

7 

1  2  3 

AUGUSTA 

RICHMOND 

14 

33  28 

APR 

1  2  3 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

6 

30  55 

71 

70 

1  2  3 

beaveroale'^ 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  57 

84  49 

- 

11 

2 

eELLVlLLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

165 

10 

2 

BLACKBCARD  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

1  2  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

UNION 

34  51 

83  56 

1936 

19 

1  2  3 

0979 

84  56 

270 

60 

71 

2 

BLUE^RIOGE  RESVfi  0AM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

3 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4760 

7 

2 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

59 

58 

1  2  3 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

63 

53 

1  2  3 

1345 

61  23 

14 

19 

19 

BUENA^VISIA 

13  72 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

6 

2 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  32 

1760 

10 

2 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

655 

3 

40 

2 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

11 

2 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

30  53 

84  13 

265 

19 

24 

1  2  3 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

13 

15 

1  2  3 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

98 

9 

9 

1  2  3 

CANTON 

158  5 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

870 

61 

2 

CARLTON  BRIOGf 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

500 

60 

52 

1    2  3 

1619 

14 

34  22 

83  14 

10 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  35 

85  04 

1115 

27 

26 

1  2  3 

CARTERS 

1657 

WJRRAY 

12 

34  36 

84  42 

2 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

5 

34  09 

735 

24 

26 

1  2  3 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

5 

34  08 

2 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

4 

34  01 

85  15 

797 

17 

18 

1  2  3 

CHATS WORTH 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

760 

12 

2 

CHICKAHAUGA  PARK 

WALKER 

16 

34  55 

2 

CHOESTOE 

UNION 

34  48 

2 

tCLERMONT  3  SW 

1999 

HALL 

3 

34  27 

63  46 

- 

10 

2 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  35 

63  46 

1  570 

6 

2 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

262 

62 

62 

1   2  3 

COLUMBUS  W8  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

1  2  3 

2198 

64  26 

325 

7 

39 

cooL?DGe 

2?36 

THOMAS 

6 

31  01 

63  52 

255 

11 

2 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

2 

CORDELE 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

83  47 

336 

21 

26 

1  2  3 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  30 

32 

1  2  3 

2318 

83  62 

747 

39 

66 

1  2  3 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  OS 

1300 

14 

2 

tCUHRYVlLLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

85  06 

2 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

6 

3!  46 

84  48 

461 

11 

13 

1  2  3 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

93  59 

1519 

59 

61 

1  2  3 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

^ 

33  55 

64  50 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

64  58 

760 

21 

15 

1  2  3 

tDANBURG  3  NNW 

2502 

WILKES 

14 

33  55 

62  41 

565 

2 

2 

DAWSON 

TERRELL 

6 

31  46 

2 

OAWSONVILLE 

DAWSON 

5 

34  25 

2 

DECATUR 

OE  KALB 

33  46 

OCT 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

3 

2 

tOOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

13 

2 

DOLES 

WORTH 

6 

31  42 

2 

tDONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

6 

31  02 

2 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

11 

2 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

20 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

234 

41 

60 

1   2  3 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

62  54 

220 

10 

2 

EASTMAN 

2966 

63  11 

361 

69 

66 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

64  44 

295 

11 

2 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

12 

2 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  51 

84  69 

11 

2 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

64  17 

925 

30 

30 

14 

12  3  4 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12. 

34  26 

84  42 

600 

14 

2 

3303 

84  07 

72  5 

42 

40 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

m 

21 

2 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

2 

FITilGERALO 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

34 

34 

1  2  3 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

64  30 

13 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

2 

2 

1   2  3 

FLINTSTONE 

342  7 

WALKER 

16 

34  56 

65  21 

710 

3 

2 

FOLKSTON 

3460 

CHARLTON 

15 

30  50 

82  01 

80 

10 

2 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

16 

30  44 

82  07 

120 

6 

5 

1  2  3 
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Index  No. 

County 

9 

J 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yt. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

j  Precip. 

> 

Month 
opened 

S- 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY 

3544 

PEACH 

9 

3  2  33 

83  53 

626 

30 

30 

1  2  I 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

35  06 

700 

8 

2 

GAINESVILLE 

HALL 

3 

34  16 

1254 

77 

78 

1   2  3 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

46 

1  2  3 

38 

GREENS80R0 

3699 

GREENE 

10 

33  3* 

8^  11 

620 

49 

49 

1  2  3 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

64  16 

975 

70 

70 

1  2  2 

tHAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

32  45 

84  58 

765 

6 

2 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

64  34 

84C 

1 1 

2 

HARl 

34  22 

62  56 

600 

50 

50 

I  2  3 

HAWKINSVILLt 

41  70 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

59 

59 

1  2  3 

HAZlEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  52 

82  35 

250 

25 

31 

2 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

7 

34  53 

2 

hogoaros  mill 

BAKER 

6 

31  12 

5 

12  3  4 

10 

JASPER 

4648 

PICKENS 

6 

34  28 

84  26 

1460 

U 

14 

1  2  3 

JASPER  7  W 

4653 

PICKENS 

5 

34  29 

64  30 

9 

2 

jESUP 

WAYNE 

1 

31  37 

100 

23 

2 

JOHNTOWN 

DAWSON 

5 

34  31 

2 

JONESBORO 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

64  56 

715 

4 

2 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  17 

810 

16 

21 

1   2  3 

LAGRANGE 

TROUP 

3 

3  3  02 

22 

1  2  3 

LAGRANGE  5  W 

TROUP 

3 

33  02 

10 

JUNE 

2 

LIME  BRANCH 

85  16 

650 

3 

LINCOLNTON 

52  04 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

500 

6 

2 

LITTLE  HIGHTOWER 

6242 

TOWNS 

7 

34  56 

B3  39 

2200 

3 

2 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

61 

1  2  3 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

9 

31  56 

150 

42 

1  3  3 

LUMPKIN  3  S 

S  T  EWA  H  T 

26 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

362 

13 

13 

1  2  3 

MACON 

5447 

BIBB 

9 

32  50 

83  36 

375 

79 

62 

1  2  3 

MAYSVlLLE 

JACKSON 

10 

34  15 

2 

MIDVILLE 

BURKE 

11 

32  50 

2 

M I LLEOGEVILLE 

1  2  3 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

1 1 

12  46 

81  66 

180 

69 

69 

1  2  3 

tMONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

325 

U 

46 

1   2  1 

MONT  I CELLO 

JASPER 

9 

33  16 

56 

1  2  3 

MOULTRIE 

COl QUITT 

16 

31  11 

1  2  3 

tMOUNT  VERNON  3  WNW 

\ 

10 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

63  55 

3300 

17 

2 

NEWNAN 

6355 

COWETA 

6 

33  23 

84  46 

975 

69 

69 

1   2  3 

NEWTON  EXP  STA  PUTNEY  POND 

BAKER 

6 

31  23 

2 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

34  42 

2 

GWINNET 

34  00 

64  12 

1025 

36 

NOT T ELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  58 

84  06 

1740 

2 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  16 

82  61 

203 

10 

2 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

3 

-12  47 

I  2  3 

OUITMAN 

BROOKS 

16 

30  47 

I  2  3 

GORDON 

RISING  FAWN 

7439 

DADE 

18 

34  45 

86  32 

620 

3 

2 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  10 

617 

70 

96 

I  2  3 

ROME  8  SW 

FLOYD 

34  10 

700 

1 1 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

643 

6 

6 

1  2  3  * 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GARDEN 

CHATHAM 

81  16 

22 

23 

23 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

81  12 

48 

21 

21 

1  2  3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7660 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  52 

10 

12 

12 

1  2  3 

t SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

550 

30 

2 

SPARTA  2 

HANCOCK 

1 1 

33  17 

82  59 

10 

JUNE 

2 

12 

64  16 

2300 

1  7 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

84  01 

17 

2 

SUMMERVILLL 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

780 

14 

2 

SWAINS60R0 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

5 

1  2  3 

SWEET  GUM 

FANNIN 

34  58 

84  13 

1800 

2 

TAL60TTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

8-.  32 

700 

59 

69 

1  2  3 

t TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

86  16 

1000 

54 

52 

1  2  3 

TAYLOftSVILLE 

BARTOW 

5 

34  05 

2 

THE  ROCK 

UPSON 

6 

32  56 

2 

THOMASVI LLE 

6666 

63  59 

276 

73 

73 

1  2  3 

TIFTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

63  32 

370 

29 

30 

14 

12  3  4 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

2160 

3 

2 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1012 

71 

1  2  3 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  46 

83  42 

17 

2 

TUNNEL  HILL 

6664 

85  02 

860 

3 

VALDOSTA 

8964 

LOWNDES 

16 

30  50 

83  16 

230 

10 

2 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

63  17 

197 

26 

28 

1  2  3 

WALESKA 

CHEROKEE 

5 

34  19 

2 

WARHENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

66 

66 

I  2  3 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

616 

66 

66 

1  2  3 

WATKINSVILLE  SCS  3 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

63  23 

750 

10 

2 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

131 

69 

67 

12  9  ' 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

82  01 

261 

43 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

573 

69 

69 

12  3  > 

WINDER  3  NW 

9466 

BARROW 

10 

34  01 

63  46 

1000 

10 

2 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

64  35 

800 

10 

50 

2 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  31 

992 

14 

2 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

192  0 

3 

2 

8-OCHLOCKONEEi     9-OCMULGEE,      10-OCONEE,     11-0GEECHEE|  12-OOSTANULA, 


t  AUGUSTA 

t  CLERMONT  3  SW 

t  CURRYVILLE  2  W 

t  DANBURG  3  NNW 

t  DOCTORTOWN  1  WSW 

t  OONALSONVILLE  3  W 

t  HAMILTON  4  W 

t  MONTEZUMA  1  NE 

t  MOUNT  VERNON  3  WNW 

t  SPARTA  2  NNW 

t  TALLAPOOSA  2  NNW 


CHANGE  OF  NAMES 

FORMERLY  AUGUSTA  WB  CITY  PRIOR  TO  APRIL 
FORMERLY  CLERMONT  3  S  PRIOR  TO  APRIL 
FORMERLY  CURRYVILLE  1  WNW  PRIOR  TO  SEPTEMBER 
FORMERLY  DAN6URY  4  NNE  PRIOR  TO  AUGUST 
FORMERLY  DOCTORTOWN  PRIOR  TO  OCTOBER 
FORMERLY  OONALSONVILLE  2  W  PRIOR  TO  OCTOBER 
FORMERLY  HAMILTON  6  W  PRIOR  TO  JULY 
FORMERLY  MONTEZUMA  PRIOR  TO  SEPTEMBER 
FORMERLY  MOUNT  VERNON  2  W  PRIOR  TO  OCTOBER 
FORMERLY  SPARTA  PRIOR  TO  JUNE 
FORMERLY  TALLAPOOSA  2  NW  PRIOR  TO  SEPTEMBER 


REFERENCE  NOTES 


Unleas  otherwise  ladlcated,  dlaeaslonal  units  used  In  Uils  bulletin  are:     Te^erature  Id  "P;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  vind  soveBent  io 
■  ilea.     Evaporation  is  aeasured  In  the  standard  Weather  Biireau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foot  note  followlnfr  Table  4. 

The  four  digit   identification  nuabers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  auabere  within  a  state.     rigures  and  letters 
following  the  station  name,  such  as   (2  SSW)   indicate    distance  in  alles  and  direction  froB  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  CI  iu  to  logl  cal  Data. 

No  record. 

■f    Also  later  date  (dates)  or  aontbs.  • 
•     Aaount  included  in  following  Measurenent. 
//    Cage  is  equipped  with  windshield. 
B    Adjusted  to  full  aonth . 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partially  estiasted,  uslog  a  ratio  of  1  lacb  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     1  to  9  days'  record  Biasing;  aee  monthly  CllBatologica 1  Data  for  detailed  daily  record. 
R    Station  equipped  with  a  recording  gage  only. 
T    Trace,  an  amount  too  aaall  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Raittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Oocumeots. 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga.  Tenn.   ---  4/4/52  —  975 
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GEORGIA  -  JANUARY  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

This  was  an  abnormally  warm  and  dry  month.  Numerous  damaging  storms  of  moderate  to  severe  character  caused  losses  aggre- 
gating more  than  $250,000.  The  abnormal  warmth  stimulated  considerable  vegetative  growth,  and  precipitation  maintained 
fair  to  good  soil  moisture  although  occurring  frequently  enough  to  hinder  plowing  operations. 

An  area  of  high  barometers  persisted  in  the  southeastern  States  during  the  first  week,  maintaining  generally  fair  and  un- 
seasonable warm  weather  over  Georgia  through  the  3rd,  with  highest  temperatures  of  the  month,  ranging  from  75°  to  80°  or 
higher,  occurring  on  the  1st  or  2nd.  A  slight  drop  in  temperature,  accompanied  by  light  to  moderate  rains,  occurred  on 
the  4th  and  5th;  the  colder  air  from  the  northwest  was  held  back  by  the  blocking  effect  of  the  southeastern  high  pressure 
area,  but  it  finally  broke  through  to  lower  temperatures  below  normal  on  the  6th  and  7th,  with  minimum  temperatures  on  the 
morning  of  the  7th  below  freezing  to  the  coast  and  25°  or  lower  in  the  northern  section.  A  low  pressure  system  from  the 
west  brought  in  a  change  to  warmer  on  the  8th  and  much  warmer  on  the  9th,  with  moderate  general  rains  on  the  10th,  beginn- 
ing in  the  north  on  the  9th.  Another  cool  wave  from  the  northwest  brought  a  change  to  colder  on  the  10th  and  11th,  with 
temperatures  again  reduced  to  freezing  or  lower  throughout  the  State  by  the  morning  of  the  11th.  The  area  of  high  pressure 
that  produced  this  cold  spell  moved  to  the  southeast  coast  and  became  the  main  weather  control  for  the  next  10  days.  Un- 
seasonably warm  weather  continued  from  the  12th  through  the  22nd  due  to  almost  continuous  inflow  of  warm  Gulf  air  during 
this  period.  Generally  fair  weather  prevailed  from  the  11th  through  the  19th,  but  very  light  rains  fell  in  some  far  north- 
ern areas  on  the  15th,  17th,  and  18th.  General  rains  overspread  the  State  on  the  20th  and  again  on  the  22nd  from  two  succ- 
essive rapidly  moving  low  pressure  troughs,  and  the  second  of  which  caused  a  tornado  in  northwestern  Colquitt  County  with 
losses  exceeding  $100,000.  Cold  air  again  moved  into  the  State  on  the  23rd  and  24th,  when  temperatures  dropped  below  nor- 
mal, with  minimum  temperatures  falling  below  freezing  into  the  southern  division  and  as  low  as  20°  in  the  north.  Follow- 
ing this  cold  spell,  a  slow  moving  low  pressure  trough  produced  light  to  moderate  rains  in  far  northwestern  counties  on 
the  25th  and  26th,  followed  by  general  and  heavier  rains  on  the  27th  and  28th,  and  temperatures  rose  considerably  above 
normal  on  the  26th  and  27th.  In  connection  with  the  rainfall  on  the  28th,  windstorms  and  tornadic  storms  caused  moderate 
to  heavy  damages  over  an  area  from  Camilla  to  Fitzgerald  and  locally  in  Monroe  and  Emanuel  Counties.  The  coldest  weather 
of  the  month  developed  on  the  29th  and  30th  as  strong  high  pressure  moved  in  from  the  northwest,  reducing  temperatures 
below  freezing  throughout  the  State  and  as  low  as  10°  in  the  north. 


The  monthly  average  temperature  was  54.5°,  or  6.2°  above  normal,  and  station  averages  ranged  from  43.4°  at  Blairsville 
Experiment  Station  to  60.0°  at  Folkston  9  SW.  The  month  ranks  as  the  eighth  warmest  January  during  the  past  75  years  of 
record.  Moderate  to  excessive  warmth  prevailed  during  most  of  the  month,  with  slight  deficiencies  on  the  6-7th,  11th,  and 
23-24th,  and  considerably  colder  than  normal  weather  during  the  last  three  days.  Warmest  weather  of  the  month  occurred  on 
the  1st  or  2nd,  when  high  temperatures  were  generally  75°  to  80°  or  slightly  higher.  Freezing  weather  overspread  the  State 
on  the  7th,  11th,  24th,  30th  and  31st,  with  coldest  weather  of  the  month  occurring  chiefly  on  the  30th  when  lowest  tempera- 
tures ranged  from  6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  32°  at  Savannah  Beach  2  N. 

Precipitation  averaged  2.65  inches  for  the  State  at  large,  which  was  only  65%  of  normal.  Somewhat  less  than  1.00  inch 
occurred  along  the  coast,  with  totals  less  than  5  inches  northward  to  the  mountainous  section  and  5  to  10  inches  within 
the  mountain  area.  General  rainy  conditions  prevailed  on  the  4-5th,  10th,  20th,  22nd,  and  27-28th,  with  heaviest  falls 
chiefly  on  the  28th.  The  greatest  24-hour  measurement  was  3.18  inches  at  Columbus,  and  falls  in  excess  of  2.00  inches 
were  recorded  at  nine  other  stations,  six  of  which  were  in  the  north. 

Abnormal  warmth  stimulated  very  good  vegetative  growth  during  the  month,  with  no  important  damages  to  winter  crops  froo 
freezing  or  frost  that  occurred  on  the  7th,  11th,  24th,  and  30-31st.  Precipitation,  though  considerably  less  than  normal, 
occurred  often  enough  to  maintain  good  soil  moisture.  Some  plowing  and  planting  was  done  in  the  south,  but  rains  were  too 
closely  spaced  in  other  sections  to  permit  much  if  any  progress  in  this  work. 

Severe  storms,  one  on  the  22nd  and  several  on  the  28th,  caused  crop  and  property  losses  exceeding  $250,000;  no  one  was< 
killed,  but  15  or  more  were  injured. 

The  storm  on  the  22nd  was  a  tornado,  moving  over  a  10-mile  length  in  northwestern  Colquitt  County.  Most  of  the  damages, 
amounting  to  more  than  $100,000,  occurred  in  Poplar  Arbor  Community,  involving  6  homes  and  12  smaller  buildings  demolished 
and  other  moderate  to  heavy  damages,  with  injuries  to  8  people. 

The  numerous  windstorms  and  tornadoes  of  the  28th  occurred  mostly  within  a  group  of  southwestern  counties  between  Camilla 
and  Fitzgerald;  only  two  storms  occurred  outside  of  this  area,  locations  being  in  Emanuel  and  Monroe  Counties.  A  brie) 
summarization  of  the  storms  on  the  28th  follows: 

MONROE  COUNTY:  Tornado,  moving  along  a  4-mile  length,  demolished  a  church  and  heavily  damaged  a  warehouse;  losses  wert 
about  $15,000,  with  no  casualties. 

MITCHELL  COUNTY:  Windstorm  at  Pelham  possible  tornadic  in  character,  destroyed  5  small  buildings  and  damaged  4  others; 
losses,  $1,000,  with  3  people  injured. 

DOUGHERTY  COUNTY:  Tornado,  moving  through  northern  section  of  Albany,  caused  moderate  to  heavy  damages  to  buildings,  uti- 
lity lines,  and  other  property;  losses  afeounted  to  about  $10,000,  with  injuries  to  one  person. 

WORTH  COUNTY:  Local  tornado  at  Poulan  demolished  a  church. and  caused  moderate  damages  to  homes  and  utility  lines;  losses 
were  near  $5,000,  with  no  casualties.  .,:  ' 

COLQUITT  COUNTY:  High  winds  at  Moultrie  heavily  damaged  two  business  houses,  with  considerable  other  smaller  damages: 
losses  were  about  $5,000,  with  no  casualties. 

TIFT  COUNTY:  Tornado  moved  through  northeastern  section  of  Tifton,  causing  moderate  to  heavy  damages  to  many  homes  am 
business  houses,  much  of  the  damage  being  due  to  falling  trees.  Losses  exceeded  $100,000,  and  casualties  included  onl: 
two  people  injured. 

BEN  HILL  COUNTY:     High  winds  in  Fitzgerald  heavily  damaged  a  business  house  and  caused  other  moderate  damages;  a  farm  hous 
and  two  barns  were  destroyed  on  the  outskirts  of  Fitzgerald.     Losses  were  about  $10,000,  with  no  casualties. 

EMANUEL  COUNTY:     A  local  tornado  near  Swainsboro  demolished  a  farm  house,  with  injuries  to  one  person;   losses  amounted  ti 
about  $3  ,000. 

Other  storms,   involving  losses  of   less  than  $500,  occurred  at  Camilla,  Flint,  and  Baconton,  in  Mitchell  County;  Gravei 
Community,  near  Dawson,   in  Terrell  County;  Sylvester  in  Worth  County;  and  Doerun  in  Colquitt  County.     -  R.L.C. 
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2 

0 

0 

15 

_ 

6.5 

ATLANTA 

ITB  AP 

NNW 

20 

9.7 

36 

NI 

10 

79 

81 

60 

66 

9 

1 

5 

1 

1 

0 

17 

44 

7.1 

AUGUSTA 

ITB  AP 

SI 

13 

7.0 

28* 

NI 

28 

80 

86 

69 

2 

0 

0 

8 

6.3 

COLUMBUS 

WB  AP 

SSW 

10 

7.4 

- 

84 

87 

62 

74 

1 

4 

2 

I 

0 

1 

8 

- 

7.3 

MACON  WB 

AP 

NW 

17 

9.9 

40 

NI 

28 

79 

83 

55 

63 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

12 

57 

6.4 

ROME  IB 

AP 

6 

5 

6 

3 

1 

0 

21 

7.8 

SAVANNAH 

WB  AP 

SI 

18 

8.6 

45 

N 

28 

85 

86 

53 

72 

2 

3 

3 

1 

0 

Q 

9 

46 

6.2 

VALDOSTA 

WB  AP 

SI 

14 

9.1 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

7 

6.8 

•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 
able.    It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

Table  1 

COMPARATIVE  DATA 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Yeu 

0 

> 

< 

1 

M 
D« 

2 

t 

a 

o 

IB 

s 

> 

< 

No.  ol  daya 
.01  or  more 

Year 

e 

< 

o 

J3 
C 

s 

3 
i 

2 

« 
« 
e 
> 
< 

No.  of  daya 
.01  or  more 

Year 

e 

•9 

« 

1 

M 
0> 

iS 

1 

» 

o 

• 

> 
< 

No.  of  daya 
.01  or  more 

1992 
1893 
1894 

43.3 
39.9 
S0.4 

76 
78 
79 

9 

-  1 
16 

7. 
2. 
3. 

19 
93 
03 

11 
6 
9 

1915 
1916 
1917 

46.3 
54.2 
52.3 

81 
84 
82 

17 
10 
11 

6.11 
1.  90 
5. 18 

9 
7 
13 

1938 
1939 
1940 

48.3 
50.7 
36.0 

82 
85 
74 

8 
11 
-17 

1.91 
3.46 
4.33 

9 
9 

7 

1895 
1896 

46.1 
45.1 

79 
75 

1 

5 

8. 
3. 

39 
95 

11 
7 

1918 
1919 

40.  1 
47.6 

83 
79 

-  3 
2 

5.33 
4.71 

11 
8 

1941 
1942 

48. 
46. 

3 

79 
79 

11 

-  2 

1.73 
4  .72 

6 
6 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

43.9 

50.6 
45.9 
44.6 
46.9 

77 
83 
79 
74 
SO 

-  1 
12 
15 
5 
15 

2. 
2. 
5. 
2. 
4. 

87 
Z4 
43 
87 
61 

6 
8 

10 
7 

10 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

49.4 
50.5 
47.4 
51.9 
44.3 

84 
78 
82 
81 
81 

4 
21 
12 
18 

-  9 

4.65 
2.75 
4  .30 
3.99 

5.32 

10 
8 

11 
7 
9 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

50.2 
47.2 
47.2 
49.5 
52.6 

84 
83 
78 
84 
85 

9 
14 
19 

8 
12 

5.60 
4  .00 
3.30 
5.75 
6.97 

8 
8 
10 
12 
IS 

1902 
1903 
1904 
190S 
1906 

44.8 
45.3 
42.7 
41.4 
48.4 

82 
82 
76 
78 
83 

10 
11 
4 
1 
16 

1 . 
3. 
3. 
3. 
5. 

72 
28 
91 
13 
95 

7 
12 
9 
7 
11 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

49.0 
46.1 
49.0 
46.4 
50.5 

83 
84 

85 
83 
85 

12 
6 
4 
-  5 
11 

10.72 
7.71 
0.78 
1.34 
4  .97 

12 
12 
4 
5 
12 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

42.3 
55.6 
59.6 
48.8 
54.5 

77 
87 
86 
80 
88 

1 
15 
16 
9 
6 

4.26 
3.03 
1.83 
1.72 
2.65 

11 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

55.0 
45.7 
51 .8 
46.4 
51  .4 

84 
79 
84 
84 
85 

17 
12 

5 
13 

9 

1. 
4. 

1 . 
30 
2  . 

29 
65 
76 
.8 
35 

4 

8 
6 
7 
6 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

48.6 
46.2 
55.9 
53.7 
50.0 

81 
78 
87 
83 
82 

8 
11 
16 
14 
-10 

5.09 
2.90 
5.61 
3.69 
2.54 

10 
7 
9 
8 
9 

Period 

48.3 

4.07 

1912 
1913 
1914 

42.6 
54.3 
48.0 

83 
84 
84 

0 
21 
14 

6. 
3. 
2. 

13 
20 
52 

9 
9 
5 

1935 
1936 
1937 

49.4 
45.2 
59.2 

84 
82 
87 

13 
-  6 
26 

2.47 
8.51 
6.22 

8 
13 
16 

See  rofereace  notes  following  Station  Index. 
-  3  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 

Average 
Maxim  mn 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

I 
o 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

Departtue 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 
a 

Snow.  Sleet,  Hsil 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.01  or  More 

JO  or  More  1 

1.00 

or  More 

si 

si 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

57,4 

38.0 

47.7 

76 

2 

16 

30 

530 

0 

0 

10 

0 

4.  39 

1.26 

28 

.0 

0 

13 

4 

1 

ATHENS 

62.4 

40.8 

51.6 

8.0 

79 

1 

17 

30 

413 

0 

0 

7 

0 

2.97 

- 

1.87 

1.04 

23 

.0 

0 

11 

2 

1 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

63, B 

39.5 

51.7 

6.3 

79 

1 

14 

30 

412 

0 

0 

9 

0 

3.13 

- 

2.29 

1.35 

22 

.0 

0 

8 

2 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

59.3 

39.9 

49.6 

76 

1  + 

17 

30 

473 

0 

0 

8 

0 

2.63 

.97 

23 

.0 

0 

9 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

56.5 

40.2 

49.4 

6.9 

75 

1 

16 

30 

479 

0 

0 

9 

0 

3.46 

1.57 

1.16 

28 

0 

^ 

' 

ATLANTA  Wfl  CITY 

57.5 

41.2 

49.4 

6.8 

75 

1 

16 

30 

479 

0 

0 

9 

0 

3.39 

- 

1.56 

1.00 

22 

.0 

0 

10 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

54.7 

32.1 

43.4 

3.0 

73 

2 

6 

30 

0 

1 

16 

0 

4.90 

1.25 

10 

.0 

0 

11 

3 

2 

CARLTON  BRIDGE 

60.8 

33.8 

47.3 

3.3 

78 

4 

13 

30+ 

Q 

0 

J  7 

0 

2.63 

- 

1.39 

.79 

23 

.0 

0 

8 

3 

0 

CARTERSVILLE 

1 

0 

0 

8 

0 

4.54 

28 

.0 

1 1 

4 

2 

CEOARTOWN 

60.4 

40.8 

50.6 

3.8 

79 

1 

15 

30 

437 

0 

0 

10 

0 

3.91 

- 

•  62 

1.24 

28 

.0 

0 

8 

3 

2 

CLAYTON 

58.4 

36.9 

47.7 

7.2 

76 

1 

12 

30 

532 

0 

0 

11 

0 

5.51 

- 

.62 

1.45 

22 

.0 

0 

12 

5 

1 

CORNELIA 

57.0 

39.9 

48.5 

6.2 

76 

16 

13 

30 

508 

4.40 

- 

1.16 

1.25 

28 

.0 

0 

12 

3 

1 

OAHLONEGA 

56.8 

38.8 

47.8 

6.2 

73 

16 

11 

30 

528 

0 

0 

9 

0 

5.24 

- 

.48 

1.30 

23 

T 

T 

30 

14 

4 

2 

DALTON 

57.5 

38.1 

47.8 

5.2 

76 

2 

15 

30 

0 

1 0 

5.21 

- 

1.12 

.0 

0 

8 

GAINESVILLE 

58.6 

39.1 

48.9 

7.1 

76 

16 

12 

SO 

493 

0 

0 

10 

0 

4.32 

- 

.83 

1.74 

28 

.0 

0 

14 

3 

1 

HARTWELL 

62.3 

40.  3 

51.3 

7.3 

77 

3+ 

1« 

30 

522 

0 

0 

9 

0 

2.82 

- 

1.40 

1.54 

28 

.0 

0 

8 

2 

1 

JASPER 

56.5 

39.1 

47.8 

3.8 

76 

\ 

12 

30 

526 

0 

0 

9 

0 

4.91 

- 

.14 

1.16 

28 

•  0 

0 

12 

4 

2 

LAFAYETTE 

60.4 

38.3 

49.4 

6.8 

78 

1 

14 

30 

483 

0 

10 

0 

.0 

0 

10 

ROME 

60.2 

41.7 

51.0 

8.3 

79 

1 

16 

30 

435 

I 

Q 

5,18 

.27 

1.34 

28 

.0 

0 

10 

4 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

56.9 

37.3 

47.1 

77 

1 

15 

30 

548 

0 

0 

11 

0 

5,71 

1.08 

22 

T 

0 

15 

4 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

62.5 

39.9 

51.2 

8.4 

73 

2+ 

16 

30 

422 

0 

0 

10 

0 

3,39 

- 

1.12 

.90 

5 

.0 

0 

12 

3 

0 

TOCCOA 

61.3 

39. 6M 

50. 5M 

7.5 

79 

3 

16 

30 

453 

0 

0 

0 

4.16 

- 

1.00 

1.33 

28 

.0 

0 

11 

3 

1 

WASHINGTON 

62. OM 

39. 5M 

50. 8M 

5.7 

17 

30 

440 

0 

0 

0 

3.07 

- 

1.14 

1.04 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

49.2 

4.09 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

65.0 

40.8 

52.9 

5.9 

80 

3 

20 

31 

371 

0 

0 

9 

0 

1  94 

- 

1.91 

,95 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

AUGUSTA 

66.5 

44.3 

55.4 

8.4 

80 

2+ 

24 

30+ 

305 

0 

0 

5 

0 

1.92 

- 

2.01 

.78 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

BROOKLET   1  W 

69.6 

46.0 

57.8 

7.8 

80 

2 

23 

31 

238 

0 

0 

4 

0 

1.64 

1.37 

.66 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

CARROLLTON 

61.1 

40.6 

50.9 

8.3 

76 

1 

16 

30 

434 

0 

0 

9 

0 

4.56 

.07 

1.40 

28 

.0 

0 

12 

4 

2 

COLUMBUS 

68.6 

45.5 

57.1 

8.8 

81 

16 

23 

30 

254 

0 

0 

5 

0 

4.06 

.13 

3.18 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

65.3 

41.9 

53.6 

78 

, 

20 

30 

353 

0 

0 

10 

0 

3.75 

2.56 

28 

,0 

0 

8 

2 

1 

COVINGTON 

62.4 

40.7 

51.6 

7.2 

78 

1 

17 

30 

421 

0 

0 

8 

0 

3.86 

.56 

1.26 

22 

,0 

0 

7 

4 

2 

DUBLIN 

67.7 

44.3 

56.0 

6.9 

79 

1  + 

22 

30 

285 

Q 

0 

5 

0 

1.43 

- 

2.64 

.60 

28 

,0 

0 

7 

1 

0 

EXPERIMENT 

61.6 

42.1 

51.9 

7.4 

76 

2+ 

16 

30 

402 

0 

0 

6 

0 

3.99 

.19 

1.65 

23 

•  0 

0 

12 

3 

2 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY 

64.3 

43.3 

53.8 

6.0 

76 

2+ 

20 

30 

344 

0 

0 

9 

0 

1.89 

- 

2.51 

1.04 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENSBORO 

64.0 

42.0 

53.0 

8.1 

78 

1  + 

17 

30 

374 

0 

0 

7 

0 

3.84 

■ 

.39 

1.25 

23 

•  0 

0 

12 

4 

1 

GRIFFIN 

64.8 

43.5 

54  .  2 

8.1 

78 

1 

J7 

30 

338 

0 

0 

7 

0 

4.35 

.07 

1  .76 

28 

.0 

0 

3 

2 

LA  GRANGE 

64.3 

42.7 

53,5 

8.2 

77 

1 

17 

30 

353 

0 

0 

6 

0 

4.24 

- 

,64 

1,83 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

LOUISVILLE 

67.3 

44  .  6 

56  . 1 

1 

22 

30 

291 

0 

0 

5 

0 

1.54 

1.91 

,82 

28 

0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

66.4 

43.4 

54.9 

81 

16 

21 

30 

319 

0 

0 

g 

0 

1.56 

.79 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

MACON 

66.  3M 

43. 6M 

55.  OM 

8.2 

83 

20 

22 

3  0+ 

0 

0 

1.68 

- 

2.49 

.92 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

MILLEDGEVILLE 

64.4 

39.3 

51.9 

5.6 

78 

2  + 

20 

31 

0 

I 

10 

0 

2,60 

- 

1.65 

.86 

23 

.0 

0 

8 

2 

0 

MILLEN 

69. 3M 

44. OM 

56.  7M 

7.9 

22 

31 

270 

0 

0 

0 

1.51 

1.80 

.65 

28 

,0 

0 

5 

1 

0 

MONTICELLO 

63  .  7 

41.7 

52  .  7 

7.2 

78 

1 

16 

30 

379 

0 

0 

^ 

0 

3.96 

.  50 

1.87 

22 

0 

g 

3 

2 

NEWNAN 

62.7 

41.4 

52.1 

7.3 

76 

1  + 

16 

30 

397 

0 

0 

6 

0 

4.36 

- 

.39 

1.27 

22 

,0 

0 

7 

4 

2 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

63.9 

41.5 

52.7 

75 

2+ 

16 

30 

374 

0 

0 

8 

0 

4.16 

2.00 

28 

,0 

0 

4 

3 

2 

SWAINSBORO 

69. 4M 

46.  OM 

57. 7M 

80 

2 

24 

30 

229 

0 

0 

Q 

1.81 

1.02 

28 

,0 

0 

5 

2 

1 

TALBOTTON 

68.0 

44.5 

56.3 

8.9 

77 

16 

17 

31 

280 

0 

0 

0 

2.70 

1.52 

,0 

0 

4 

WARRENTON 

63.8 

41.9 

52.9 

6.2 

86 

26 

2  0 

30 

384 

0 

0 

9 

0 

1.72 

2.31 

.42 

23 

0 

7 

0 

0 

WAYNESBORO 

80 

16 

24 

30 

0 

0 

0 

2.04 

- 

1.18 

1.01 

28 

,0 

0 

4 

2 

1 

WEST  POINT 

65.7 

42.7 

54.2 

8.4 

78 

2 

19 

30 

333 

0 

7 

0 

4.47 

.06 

1.65 

23 

,0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

54.2 

2.91 

,0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

67.5 

41.4 

54.5 

80 

28 

23 

30+ 

0 

0 

9 

0 

2.15 

1.26 

23 

,0 

e 

^ 

2 

1  ' 

ALAPAHA  EXP  STATION 

68.  9M 

43.  3M 

»6.1M 

4.7 

79 

2  + 

25 

31 

0 

I 

0 

1.99 

■ 

1.74 

.84 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

ALBANY 

70.0 

48.1 

59.1 

8.3 

79 

3  + 

26 

30 

203 

0 

4 

0 

1.84 

- 

2.26 

.99 

23 

.0 

0 

1 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

68.5 

46.2 

57.4 

5,4 

80 

2 

25 

30 

256 

0 

0 

5 

0 

2.58 

1.57 

1.20 

28 

T 

0 

5 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

69  .  0 

43.3 

56.2 

80 

2  + 

2  3 

3  J 

276 

0 

0 

7 

0 

1.78 

1.12 

.66 

28 

.  0 

0 

4 

2 

0 

AMERICUS 

67.7 

45.2 

56.5 

7.8 

80 

16 

22 

30 

275 

0 

0 

7 

0 

1  .95 

- 

2.50 

1.10 

28 

.0 

0 

7 

1 

1 

BAINBRIOGE 

72.7 

46.9 

59.8 

7,7 

88 

2 

25 

7 

198 

0 

0 

7 

0 

1.21 

- 

2.82 

.75 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

66. 2M 

47. 3M 

56. 8M 

28 

30 

257 

0 

0 

2 

0 

.84 

.47 

28 

.0 

0 

* 

0 

0 

BLAKELY 

68.3 

46.2 

57.3 

5.7 

78 

1  + 

24 

30 

252 

0 

0 

5 

0 

2.40 

2.23 

1.16 

22 

.0 

0 

2 

1 

BRUNSWICK 

69.8 

48.7 

59.3 

5.2 

81 

1* 

29 

30 

195 

0 

0 

2 

0 

.91 

- 

1.97 

.57 

28 

.0 

0 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.2 

47.1 

57,2 

79 

3 

28 

30 

253 

0 

0 

3 

0 

1.06 

.60 

28 

,0 

0 

5 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

70.1 

47.7 

58.9 

5.7 

80 

1 

26 

30 

220 

0 

0 

4 

0 

1.16 

2.54 

1.03 

28 

,0 

0 

1 

1 

CAMILLA 

71. SM 

47.  9M 

59, 9M 

8.8 

83 

2 

27 

7+ 

195 

0 

0 

0 

2.59 

1.06 

•  81 

28 

,0 

0 

7 

2 

0 

CAMP  STEWART 

70.0 

47.0 

58.5 

79 

2* 

24 

31 

217 

0 

0 

5 

0 

1.22 

.43 

28 

.0 

0 

9 

0 

0 

CORDELE 

69. 2M 

43. 4M 

56.  3M 

8.3 

79 

2 

24 

30 

0 

0 

0 

1.62 

2.12 

.70 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

CUTHBERT 

68.3 

47.4 

57.9 

5.8 

79 

1 

22 

30 

248 

0 

5 

0 

2.13 

1.96 

1.02 

28 

.0 

0 

S 

2 

1 

DOUGLAS 

69.6 

45.7 

57.7 

5.0 

80 

2+ 

26 

30 

0 

0 

6 

0 

2.08 

.88 

•  82 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

EASTMAN 

67.9 

46.4 

57.2 

6.9 

78 

2 

25 

31 

256 

0 

0 

6 

0 

2.34 

1.72 

1>15 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

FITZGERALD 

69.1 

46.6 

57.9 

6.7 

78 

2 

24 

30 

234 

0 

0 

5 

0 

2.64 

.76 

1.50 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

69.9 

45.5 

57,7 

78 

3+ 

22 

31 

238 

0 

0 

6 

0 

1.52 

•  46 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

73. 3M 

46.  7M 

60. OM 

81 

1* 

174 

0 

0 

0 

•  98 

•  86 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  GAINES 

67.5 

43.3 

55,4 

5.5 

78 

3+ 

22 

30+ 

0 

0 

8 

0 

3.17 

1.37 

1.65 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

GLENNVILLE 

69.0 

46.2 

57,6 

5.6 

79 

2+ 

25 

30 

237 

0 

0 

5 

0 

1.58 

1.31 

.60 

23 

.0 

0 

I 

2 

0 

HAWKINSVILLE 

69.3 

42.6 

56,0 

7,1 

82 

16 

22 

30 

294 

0 

0 

7 

0 

1.43 

2.95 

.64 

23 

.0 

0  j 

2 

0 

HOGGAROS  MILL 

69.3 

45.6 

57.5 

6,3 

80 

2* 

26 

30 

251 

0 

0 

6 

0 

2.79 

1.37 

1.22 

23 

•  0 

"  ! 

11 

2 

1 

Precipitation 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JANUARY  1952 


Temperature 


SUItOD 

Averag* 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

• 

2 

e 

> 
< 

.  i 

Is 

• 

£ 

o 

s 

Q 

■3 

>• 

0 

• 

& 
Q 

No.  of  Day. 

Total 

*1 

1' 

Grealest  Day 

Q 

Snow.  SlMl.  HaU 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

si 

S  0 

• 

: 
s 

% 

2 

S 

l^ 

ss 

l\ 

S  > 

Oil 

1  1  lunPD    C  T  TV 

68. '•M 

'•l.SM 

53  .  IM 

80 

34. 

2^ 

3  J 

0 

0 

 1 

0 

1.66 

2,1(1 

•  82 

.0 

0 

2 

0 

HONTEZUM*   1  NE 

67.6 

56.1 

10.1 

80 

18 

21 

30 

281 

0 

0 

? 

0 

1.86 

1.17 

28 

.  0 

0 

2 

1 

MOULTRIE 

71.6 

47. <• 

59.5 

5.8 

80 

1* 

26 

11 

200 

0 

0 

0 

1.13 

2.37 

..74 

28 

.0 

0 

1 

0 

QU I  THAN 

72.1 

*7.3 

59.  7 

6.9 

81 

2 

27 

30 

193 

0 

0 

5 

0 

1.20 

2.66 

.80 

29 

•  0 

0 

1 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

60.7 

1>3.'> 

56.1 

*.7 

82 

3 

18 

31 

286 

0 

0 

■< 

0 

.96 

1.98 

.50 

29 

.0 

0 

1 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

68.2 

0 

0 

0 

1.33 

1.45 

.50 

.0 

0 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

66.8 

<>9.8 

58. 3 

7.2 

79 

IB 

32 

7 

22A 

0 

0 

1 

0 

.79 

1.72 

.50 

28 

.0 

0 

1 

0 

TMOMASVILLE 

71,0 

46.8 

58.9 

7.9 

81 

1  + 

2* 

30 

216 

0 

0 

6 

0 

1.15 

2.95 

.84 

29 

,0 

0 

1 

0 

TIFTON  2  N 

68.9 

56.7 

5,2 

80 

23 

25 

30 

0 

7 

0 

2.57 

1.82 

1.15 

23 

,0 

0 

2 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

69.7 

«6.2 

58.0 

<>.o 

80 

1 

27 

30 

236 

0 

5 

0 

1.07 

2.48 

.79 

28 

,0 

0 

1 

0 

WAVCROSS 

71.6 

46.; 

59.1 

6.0 

81 

1* 

25 

30 

206 

0 

0 

4 

0 

1.18 

2.03 

.78 

29 

,0 

0 

s 

0 

DIVISION 

57,5 

1.69 

T 

STATE 

5*,5 

6.2 

2.65 

1,42 

T 

Precipilalion 


t    DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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Table  3 


GEOROIA 
JANUARY  1952 


Oar  of  month 


bioiion 

O 
f- 

I 

1 

1 

2 

 L 

3 

4 

 L 

5 

 L 

6 

7 

8 

 L 

9 

10     11  12 

 1  :  1  

13  14 

1 

15 

16 

 L 

1^  1 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

 L 

21 

22  1 

23 

 L 

24 

25 

1 

26 

1 

27 

28 

on  1 
29 

1 

30 

ABBEVi LLE 

•  03 

1  16 

ADA! RSV ILLf 

illl 

•  58 

1.05 

■  02 

•  03 

.45 

• 

•  63 

•  79 

.16 

li53 

•  02 

.06 

•  02 

•  02 

•  09 

•  07 

•  02 

•  02 

.30 

•  86 

AILEV 

2tl5 

.04 

•  04 

•  00 

W26 

•  02 

.11 

•  62 

ALABAMA  EXP  STATION 

1*99 

.43 

•  13 

.31 

•  28 

•  84 

ALBANY 

1.8A 

•  12 

.99 

■  10 

.29 

38 

ALBANY  MB  AIRPORT 

2*SB 

T 

•  02 

T 

T 

•  24 

7 

•  96 

.16 

7 

1,20 

ALLATOONA  0AM 

<.»39 

•  03 

•  «5 

•  05 

•  50 

T 

•  01 

T 

•  06 

•  49 

•  04 

.88 

.02 

•  07 

U26 

•  03 

ALMA  CAA  AIRPORT 

1*78 

•  30 

.14 

T 

T 

T 

7 

•  60 

■  66 

AMERICUS 

I  .95 

.06 

T 

•  05 

•  04 

•  03 

•  48 

1^10 

•  19 

ATHENS 

2»97 

•  22 

•  08 

•  01 

•  01 

•  28 

•  04 

•  15 

1^04 

.03 

.96 

•  15 

ATHENS  COL  OF  A0R1 

3.13 

•  0? 

•  25 

•  06 

T 

.01 

T 

T 

•  30 

1.35 

.05 

7 

7 

7 

1.00 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2*63 

•  30 

T 

•  05 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  10 

.11 

•  97 

.01 

7 

.74 

•  20 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

R 

3*A6 

T 

.29 

•  29 

T 

T 

•  16 

T 

•  04 

T 

T 

T 

.15 

T 

.94 

7 

•  43 

W16 

ATLANTA  HR  CITV 

R 

3*39 

.03 

•  30 

•  31 

.06 

•  07 

•  01 

•  14 

1.00 

•  50 

■  97 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

R 

1.9* 

•  11 

•  05 

•  03 

.80 

7 

.99 

AUGUSTA 

li92 

•  21 

•  02 

•  03 

•  05 

.61 

•  16 

.78 

•  06 

BA I NBR I DGE 

1*21 

.25 

.21 

■  75 

BALL  GROUND 

♦  .53 

•  03 

.66 

•  54 

•  22 

•  39 

l.Il 

•  12 

•  26 

.16 

1.02 

BEAVEROALE 

6*16 

.32 

1^S6 

•  01 

T 

•  10 

•  37 

1.55 

•  40 

•  07 

.70 

•  74 

■  04 

BLACKBEARO  ISLAND 

T 

10 

BLAIfiSVILLE  EXP  STA 

4*90 

.03 

.35 

•  04 

1^25 

•  05 

.37 

.40 

•  80 

•  11 

.36 

1^08 

BLAKELY 

2»t>0 

•  12 

•  16 

1.16 

•  11 

•  02 

•  83 

BLUE  RIOOE  RE5VR  DAM 

7.22 

T 

T 

T 

•  49 

T 

•  05 

1^93 

T 

•  02 

T 

•  02 

.40 

.58 

l^53 

•  15 

.73 

U32 

BOWMAN 

- 

- 

T 

T 

T 

.26 

7 

.12 

.61 

7 

.03 

T 

UIO 

•  47 

BRASSTOMN  BALD 

5  33 

.56 

.08 

1^19 

•  03 

•  06 

.03 

•  04 

.51 

.45 

.54 

.  14 

46 

1.08 

16 

BROOKLET  1  W 

U6A 

.05 

•  04 

.15 

•  66 

.95 

•  19 

BRUNSWICK 

•  91 

.08 

•  06 

•  14 

■  06 

.57 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1*06 

T 

•  13 

•  05 

.27 

.01 

.60 

BUTLER 

2.7* 

•  15 

.40 

1.90 

BUTLER  CREEK 

2  03 

07 

•  05 

•  02 

T 

.19 

•  67 

.17 

86 

CAIRO  2  NNH 

1.16 

.02 

.02 

•  02 

•  07 

1.03 

CAMILLA 

2.59 

T 

T 

T 

.33 

•  10 

T 

T 

•  23 

7 

7 

.76 

■  07 

.81 

•  29 

CAMP  STEWART 

1.22 

T 

•  03 

•  02 

•  22 

T 

•  02 

T 

•  10 

•  19 

.01 

■  43 

•  24 

7 

CANTON 

4*08 

•  01 

•  86 

•  03 

•  46 

•  36 

•  48 

.11 

1«03 

.03 

.08 

1.41 

CARLTON  BRID6E 

.28 

•  10 

03 

.13 

•  15 

•  79 

•  65 

56 

CABROLLTON 

A.5« 

.02 

•  02 

.92 

•  05 

•  25 

•  13 

•  02 

•  13 

.03 

1.09 

.50 

U40 

CARTERS 

4.91 

.60 

•  85 

•  10 

.45 

•  59 

•  74 

1.58 

CARTERSVILLE 

.05 

.98 

•  06 

•  60 

•  05 

•  07 

•  30 

1.03 

.23 

1.17 

CARTERSVILLE  3  SV 

♦ 

•  04 

.98 

•  03 

•  48 

•  04 

•  10 

.24 

.16 

U05 

.08 

1.22 

CEOARTOWN 

0» 

1.12 

.03 

65 

05 

40 

34 

1.24 

CHATSWORTH 

5.2A 

•  35 

U25 

•  15 

•  33 

•  94 

•  67 

.02 

.37 

1.15 

•  01 

CM ICKAMAUGA  PARK 

6.30 

T 

•  62 

T 

2^20 

•  01 

•  04 

•  02 

T 

•  41 

1.61 

•  36 

.10 

.26 

•  66 

.01 

CHOESTOE 

S.12 

•  45 

•  02 

1>19 

•  02 

•  09 

•  38 

.43 

•  91 

.14 

.34 

1.12 

.03 

CLAYTON 

3.51 

•  oe 

•  79 

•  20 

•  S3 

.01 

•  05 

•  01 

•  25 

1.45 

.49 

.52 

.85 

CLEVELAND 

02 

•  87 

•  05 

.56 

.03 

•  06 

•  45 

33 

1  20 

.31 

1.07 

.06 

COLUMBUS 

♦  •06 

.25 

7 

.05 

•  48 

3.18 

.10 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

3.75 

•  18 

•  02 

.01 

T 

•  01 

•  03 

•  28 

.66 

2.56 

CONCORD 

♦  •06 

T 

T 

•  75 

•  13 

.03 

•  04 

•  10 

1^39 

•  10 

7 

1.52 

COROELE 

1*62 

•  92 

.70 

CORNELIA 

•  99 

.05 

•  02 

•  03 

•  19 

7 

18 

•  95 

.25 

06 

1.25 

.30 

COVINGTON 

3  •06 

•  56 

T 

•  09 

•  06 

1^26 

.81 

1.05 

.03 

CUHMINO  1  N 

♦  .57 

1^07 

•  02 

•  17 

•  02 

•  10 

•  04 

•  46 

•  19 

•  80 

.07 

.04 

1.55 

.04 

CURRYVILLE  2  W 

5.85 

T 

•  95 

1.05 

•  10 

•  45 

•  75 

•  95 

.05 

.45 

♦ 

1.10 

CUTM9ERT 

2^13 

.10 

.06 

•  49 

.50 

1.02 

OAHLONEGA 

02 

92 

63 

•  02 

•  02 

U30 

.32 

.12 

1 .20 

04 

T 

DALLAS 

1**71 

•  03 

1^09 

.32 

■of 

•  15 

•  12 

•  49 

1.52 

DALTON 

5«21 

•  54 

1.46 

• 

• 

.99 

* 

• 

2.20 

OAHSON 

1^95 

•  05 

.02 

•  02 

•  87 

■  02 

.60 

.28 

DAWSONVILLE 

♦  •8* 

•  03 

•  91 

T 

•  08 

•  47 

T 

•  02 

•  04 

7 

.35 

•  20 

1^28 

.17 

.06 

1.08 

.15 

DECATUR 

03 

•  61 

•  01 

.17 

01 

16 

1  00 

1.96 

DIAL  POST  OFFICE 

8.^e 

•  01 

T 

•  01 

l.Oi 

•  04 

2.00 

■  10 

•  28 

■  40 

1.10 

> 

1.12 

.85 

1.47 

.05 

OOCTORTOWN  1  HSW 

U52 

.27 

.06 

T 

.14 

■  38 

7 

.09 

.56 

DONALSONVILLE   3  W 

1.06 

•  01 

•  01 

•  01 

•  28 

T 

.01 

.23 

.13 

•  11 

■  17 

■  01 

.01 

.06 

DOUGLAS 

2.08 

.47 

•  06 

.03 

•  70 

.82 

OOUGLASVILLE 

♦  .55 

•  05 

1.10 

.02 

•  34 

02 

•  27 

■  70 

05 

2.00 

DOVER 

1**3 

T 

T 

.17 

.02 

U24 

7 

7 

DU6L IN 

l.*3 

•  06 

•  05 

.02 

.06 

.36 

.28 

.60 

EASTMAN 

2.3^ 

•  07 

.13 

U19 

.99 

ELBERTON 

- 

- 

T 

7 

7 

■  80 

1 .05 

.52 

ELLIJAY 

6.50 

1.03 

1  18 

.44 

62 

1  05 

16 

82 

1  05 

EM8RY 

3*96 

•  13 

1.02 

•  34 

.24 

.18 

.50 

.oe> 

U50 

EXPERIMENT 

3^99 

.03 

•  01 

•  67 

•  12 

•  02 

•  01 

.12 

.01 

•  10 

1^65 

T 

1.24 

.01 

FAIRMOUNT 

5^02 

T 

.52 

T 

•  83 

•  07 

•  13 

■  76 

.47 

2.24 

7 

FAIR  VIEW 

FITZGERALD 

2i6* 

06 

01 

•  08 

.05 

1  50 

.82 

FLAT  TOP 

10^27 

1.31 

•  08 

2^08 

• 

•  30 

.82 

1.97 

■  99 

•  39 

1.57 

1.16 

.05 

FLEMING  EXP  STATION 

1.52 

.36 

•  02 

.05 

■  46 

.57 

•  26 

FLINTSTONE 

6.23 

•  01 

.12 

•  45 

T 

.22 

2^02 

T 

•  04 

•  01 

■  5- 

7 

1.91 

•  09 

.20 

.62 

7 

FOLKSTON 

1.32 

.07 

•  60 

.65 

FOLKSTON  9  SW 

•  98 

•  12 

■  86 

FORT  GAINES 

3.17 

•  84 

T 

T 

.23 

.05 

•  35 

1.69 

•  05 

FORT  VALLEY 

1.89 

T 

T 

T 

T 

•  02 

T 

•  06 

.05 

•  04 

.68 

7 

1.04 

7 

FRANKLIN 

♦  .♦8 

•  72 

•  15 

.08 

1.85 

.  58 

1.10 

GAINESVILLE 

♦  •32 

T 

•  03 

•  04 

•  78 

.06 

•  20 

•  02 

•  02 

•  02 

.21 

.17 

.88 

•  14 

.01 

1.74 

7 

GLENNVILLE 

1*58 

03 

04 

.60 

.50 

04 

GOAT  ROCK 

2  •89 

•  15 

.29 

•  04 

•  08 

•  06 

■  82 

1.34 

.09 

GREENSBORO 

3*8^ 

iOl 

T 

.7! 

•  07 

•  05 

•  01 

.05 

•  12 

•  25 

1^25 

.74 

.50 

GRIFFIN 

♦  •35 

.73 

•  16 

.19 

•  12 

1^39 

1.76 

HARTWELL 

2»82 

.58 

•  01 

•  25 

T 

.14 

•  15 

■  05 

•  10 

1.54 

HAWK  I NSV I LLE 

1«A3 

.05 

» 

•  05 

64 

J. 

.05 

.64 

HEMPTOHN  GAP 

S.56 

•  04 

•  33 

1.56 

.02 

•  02 

•  04 

.47 

1^15 

.25 

•  09 

.26 

1.29 

.03 

■  01 

HOGGAROS  MILL 

2(79 

T 

T 

•  02 

.37 

T 

T 

.05  T 

T 

.02 

.03 

•  03 

•  08 

1.22 

■  11 

7 

.55 

.31 

JASPER 

♦  •91 

.05 

•  82 

•  05 

•  65 

•  14 

•  04 

.35 

.08 

1.11 

•  06 

.40 

1.16 

JONESBORO 

3.6A 

• 

• 

3.64 

KINGSTON 

5.81 

1.40 

05 

08 

40 

07 

1  10 

1  30 

05 

LAFAYETTE 

•  65 

1.40 

•  05 

•  05 

.35 

I 

• 

.99 

LA  GRANGE 

♦  •2* 

T 

•  02 

•  03 

•  79 

•  09 

.01 

1.83 

.08 

•  18 

1.21 

LEXINGTON 

T 

•  30 

1.50 

1.60 

.60 

L I NCOLNTON 

2.96 

•  33 

.05 

•  08 

.05 

•  16 

•  34 

.96 

.49 

.48 

LITTLE  HI6HT0WER 

5.03 

1  00 

LOUl SVI LLE 

1.54 

.02 

■  20 

.50 

.82 

LUMBER  CITY 

1.66 

.09 

•  03 

■  07 

•  02 

■  82 

■  04 

•  61 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

U56 

T 

T 

•  06 

T 

•  06 

7 

•  03 

•  32 

7 

•  28 

•  79 

MACON 

l^frS 

•  03 

.04 

.07 

7 

.11 

•  48 

■  92 

■  03 

MAYSVILLE 

♦  •56 

T 

.18 

03 

•  12 

2.16 

HIOVILLE 

1^86 

.05 

•  06 

•  70 

1^05 

MILLEDGEVILLE 

2^60 

•  12 

.11 

•  02 

T 

•  15 

.20 

•  06 

•  44 

■  70 

MILLEN 

1^51 

•  05 

.39 

■  30 

•  69 

■  12 

MONTEZUMA  1  NE 

1^86 

•  10 

•  59 

1.17 

MONT  I CELLO 

3*96 

04 

09 

1.67 

08 

03 

1.20 

MOULTRIE 

1.13 

•  01 

•  02 

•  01 

■  13 

■  16 

.01 

•  74 

■  05 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

1.72 

T 

7 

1«10 

.62 

NEEL  GAP 

♦  .*« 

•  43 

.02 

•  79 

■  45 

•  34 

■  96 

•  25 

•  36 

1.06 

NEWNAN 

4.36 

•  7S 

.20 

•  03 

■  08 

U27 

•  78 

1.22 

NOONTOOTLA  CREEK 

6.9T 

•  22 

20 

•  15 

1  50 

NORCROSS  4  N 

3.88 

•  62 

.02 

'!22 

•  03 

•  02 

■  34 

•  08 

■  68 

•  02 

.03 

1.51 

•  03 

NOTTELY  DAM 

6*03 

T 

T 

•  50 

T 

.02 

1.60 

•  03 

T 

.03 

•  04 

■  35 

1^10 

■  33 

• 

• 

2.00 

•  03 

7 

PIHE  MOUNTAIN  VALLEY 

♦  •16 

•  66 

.20 

1.18 

■  30 

2.00 

QUITMAN 

1.20 

T 

7 

■  05 

•  05 

.10 

•  80 

RESACA 

5^61 

.01 

•  02 

.64 

.04 

1.11 

•  06 

•  01 

.42 

1.34 

.43 

•  06 

.42 

1.05 

RISING  FAWN 

5.60 

•  05 

.60 

.03 

1.74 

•  11 

•  02 

•  05 

.52 

1^29 

•  20 

•  04 

.25 

.70 

ROME 

5.16 

T 

ROME  MB  AimRT 

R 

5.71 

T 

.15 

•  01 

.02 

T 

T 

.81 

•  19 

.01 

.24 

•  01 

T 

T 

•  48 

•  04 

1^08 

.03 

•  37 

.47 

•  90 

7 

SAVANNAH  l/SDA  PL  GARDEN 

•  96 

T 

•  01 

T 

T 

.31 

T 

.04  T 

T 

•  01 

T 

•  08 

7 

7 

■  50 

.01 

• 

S«*  taloicac*  nolM  to 

.lowing  Slatioo 

DAILY  PRECIPITATION 

OEORGIA 

Toble  3-ConUnuad  januaby  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

'23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

SAVAWNAH  «B   AP  tt 

T  •28 

•  20 

•  08 

.01 

.87 

T 

•  10 

.90 

SAVANNAH  BEACH  7  H 

•  70 

■  28 

.01 

SPA0TA  2  HHM 

Ziie 

•  30 

•  19 

•  18 

•  99 

'49 

.99 

STAMLEV  GAP 

•  90 

■  09 

•  08 

1.7* 

•  10 

.90 

•  SO 

.70 

•  10 

l^OO 

1.27 

.08 

7i67 

.T» 

•  07 

1  .99 

.0* 

■  09 

.u 

.40 

.80 

1.19 

■  49 

1.89 

1.00 

T 

SUIWERV  tLLE 

»*91 

•  11 

•  80 

1^17 

.19 

.04 

.90 

1.90 

•  09 

•  99 

■  84 

T 

5MAI*4SRO<H> 

1«S1 

•  09 

•  82 

■  18 

.98 

U02 

S*£ET  GUM 

«t43 

1^89 

.02 

.94 

1.09 

.99 

.17 

•  91 

1^10 

TALBOTTON 

2i70 

• 

1.40 

U90 

TALLAPOOSA  2  mtV 

3i39 

■  OS 

•  00 

•  09 

•27  •lO 

.12 

.19 

.89 

.09 

•  10 

•  89 

■  29 

TAVLOSSVlLLC 

4«M 

1^91 

•  82 

.11 

.21 

•  70 

.14 

U89 

THOMASV ILLE 

•  17 

T 

•  02 

.02 

■  10 

.84 

TIFTON  ?  N 

2fl57 

•  29 

•  09 

.09 

•  10 

1.19 

.07 

.94 

•  01 

•  78 

•  09 

liOO 

•02  ^02 

.01 

.10 

■  40 

U09 

.47 

•  18 

•  27 

■  90 

.04 

TOCCOA 

4.16 

•  79 

T 

.29 

•  02 

■  07 

•  19 

•  21 

.98 

.29 

•  09 

1*99 

.19 

T^AY  MOUNTAIN 

9«63, 

.89 

1.49 

■  01 

■  29 

•  20 

1.18 

•  29 

.87 

.79 

.18 

TUWt:L  HILL 

».75l 

•  97 

1.72 

•  10 

■  19 

•  92 

1.92 

•  10 

1.02 

.03 

VAL005TA  MR  AJRPOBT 

U07i 

•  18 

.02 

T 

.04 

.08 

T 

.79 

HALE  SKA 

6*01 

•  05 

■  •07 

.08 

■  02 

.28 

■  90 

•  48 

.98 

.12 

1.99 

.02 

•  29 

.98 

■  09 

MAWJEnTOW 

1»72 

•  99 

.07 

■  12 

.19 

.29 

.42 

.29 

■  30 

HASH  I NO TON 

•  91 

.10 

•  02 

•  09 

•  18 

.99 

1.04 

T 

T 

■  40 

.44 

MAVCIIOSS 

•  28 

.01 

•  01 

.10 

.78 

HATNf S80RO 

•  18 

.17 

.88 

l^Ol 

VEST  POINT 

T 

1^20 

•  08 

•  0* 

T 

1.89 

T 

■  ■90 

MMOeURY 

><«! 

T 

•  81 

•  19 

•  19 

.07 

.89 

1<98 

WOOSTOCK 

}•«« 

•  90 

•  Ok 

•  21 

•  09 

.02 

•  08 

•  91 

.1? 

.89 

•  03 

1.33 

.09 

rOUNG  HAM  IS 

9.1* 

T 

•  «2 

T  .02 

1.18  T 

T         T  ^09 

T 

T 

■  04 

•  98 

T 

•  70 

.49 

T 

•  08 

•  41 

1.21 

I 


I 


I 

Sm  i.I«.e>c«  nom  lollowuie  Station  Ifi<l«x 


Table  5 


OEORGI 
JANUARY  195 


Day  OI  Month 


biation 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At  LEY 

MAX 

69 

61 

56 

71 

79 

79 

78 

79 

71 

73 

66 

76 

90 

68 

71 

76 

80 

66 

46 

46 

MIN 

55 

53 

53 

55 

57 

43 

24 

26 

34 

49 

24 

25 

30 

45 

46 

52 

51 

51 

40 

60 

36 

36 

46 

29 

30 

44 

58 

60 

36 

23 

23 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

73 

93 

60 

71 

73 

75 

76 

76 

77 

77 

76 

70 

76 

58 

60 

73 

68 

79 

66 

49 

60 

MIN 

58 

50 

51 

60 

69 

47 

28 

27 

31 

62 

28 

28 

44 

43 

47 

50 

53 

49 

49 

44 

46 

49 

32 

30 

45 

54 

59 

37 

26 

25 

ALBANY 

MAX 

72 

70 

73 

75 

72 

72 

62 

62 

MIN 

62 

55 

61 

54 

62 

40 

28 

37 

67 

48 

28 

36 

44 

49 

60 

53 

53 

59 

53 

62 

58 

45 

34 

44 

64 

62 

51 

49 

37 

26 

31 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

71 

68 

61 

69 

76 

73 

11 

48 

69 

MIN 

61 

54 

56 

55 

60 

34 

28 

33 

57 

36 

27 

32 

41 

47 

64 

57 

51 

59 

69 

46 

57 

44 

34 

44 

58 

60 

45 

34 

26 

30 

ALLATOONA  DAM 

MAX 

79 

62 

64 

61 

61 

^1 

MIN 

<>l 

45 

45 

49 

43 

30 

28 

30 

35 

35 

25 

26 

35 

48 

65 

57 

50 

53 

42 

41 

41 

35 

24 

24 

39 

48 

49 

29 

16 

17 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

79 

76 

70 

58 

80 

67 

48 

46 

66 

MIN 

55 

51 

52 

56 

68 

34 

28 

32 

48 

36 

27 

33 

36 

43 

45 

54 

52 

57 

47 

51 

44 

52 

41 

10 

42 

54 

55 

48 

32 

26 

23 

AMERICUS 

MAX 

80 

72 

58 

73 

74 

66 

52 

47 

57 

MIN 

61 

50 

50 

53 

59 

39 

25 

31 

65 

44 

24 

29 

41 

46 

56 

53 

50 

61 

le 

65 

41 

54 

46 

29 

41 

57 

60 

51 

35 

22 

26 

ATHENS 

MAX 

94 

71 

68 

70 

59 

5 1 

67 

7 1 

75 

69 

48 

42 

55 

MIN 

5« 

46 

50 

48 

43 

36 

27 

33 

53 

35 

22 

32 

45 

54 

56 

56 

49 

56 

37 

47 

39 

39 

34 

25 

35 

40 

56 

47 

30 

17 

21 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

MAX 

70 

78 

" 

51 

66 

56 

72 

67 

49 

41 

55 

MIN 

5A 

45 

47 

48 

42 

35 

27 

30 

53 

36 

16 

30 

45 

52 

54 

53 

46 

57 

47 

36 

39 

32 

22 

33 

41 

56 

48 

31 

14 

1? 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

73 

75 

53 

54 

53 

56 

66 

62 

51 

56 

63 

66 

66 

60 

38 

40 

53 

MIN 

57 

48 

51 

43 

41 

31 

27 

33 

52 

29 

24 

35 

48 

53 

56 

56 

51 

46 

40 

44 

39 

39 

34 

26 

36 

41 

58 

36 

24 

17 

21 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

73 

69 

56 

62 

40 

62 

66 

65 

62 

50 

57 

62 

92 

68 

56 

37 

42 

55 

MIN 

57 

51 

48 

47 

39 

31 

29 

35 

53 

29 

26 

34 

49 

50 

56 

64 

61 

45 

40 

45 

40 

41 

31 

27 

37 

42 

57 

36 

23 

16 

20 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

75 

72 

55 

60 

57 

65 

61 

60 

57 

62 

63 

59 

46 

56 

36 

41 

55 

MIN 

63 

55 

47 

45 

39 

30 

28 

38 

51 

26 

25 

38 

51 

56 

58 

58 

53 

47 

43 

46 

41 

40 

30 

26 

39 

43 

58 

36 

20 

16 

31 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

55 

MIN 

48 

49 

49 

51 

52 

32 

25 

38 

56 

31 

22 

33 

47 

53 

53 

53 

46 

45 

40 

46 

34 

45 

38 

25 

37 

56 

54 

43 

?9 

23 

20 

AUGUSTA 

MAX 

79 

75 

72 

71 

59 

42 

9S 

MIN 

A4 

45 

51 

53 

50 

40 

29 

34 

54 

45 

27 

36 

48 

52 

56 

60 

52 

61 

46 

49 

39 

45 

44 

29 

40 

56 

58 

47 

35 

24 

24 

BAINBRIOGE 

MAX 

82 

86 

75 

75 

58 

70 

80 

75 

69 

67 

73 

77 

80 

60 

59 

72 

73 

79 

73 

57 

52 

60 

MIN 

59 

50 

58 

52 

62 

42 

25 

31 

56 

47 

27 

30 

41 

43 

55 

56 

50 

59 

56 

62 

52 

59 

46 

32 

42 

61 

61 

50 

37 

26 

28 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

71 

93 

60 

74 

66 

60 

69 

66 

66 

70 

60 

45 

50 

MIN 

55 

55 

56 

53 

49 

34 

34 

46 

54 

33 

38 

41 

46 

47 

55 

53 

66 

46 

55 

47 

54 

52 

40 

45 

58 

60 

59 

40 

28 

29 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

69 

73 

63 

60 

92 

34 

48 

52 

62 

33 

52 

52 

57 

64 

MIN 

41 

41 

42 

42 

39 

29 

18 

21 

31 

32 

14 

15 

32 

45 

62 

49 

42 

47 

31 

36 

32 

33 

31 

14 

16 

37 

54 

46 

20 

6 

8LAKELY 

MAX 

78 

71 

72 

69 

63 

56 

65 

74 

57 

57 

72 

76 

MIN 

59 

52 

59 

56 

60 

33 

27 

43 

49 

38 

26 

33 

43 

46 

56 

59 

51 

61 

63 

65 

45 

54 

42 

31 

41 

54 

61 

50 

37 

24 

25 

BROOKLET  1  W 

MAX 

77 

80 

78 

77 

77 

68 

65 

61 

72 

68 

55 

61 

70 

72 

75 

58 

MIN 

55 

55 

54 

56 

56 

46 

28 

33 

52 

49 

29 

33 

42 

46 

52 

58 

61 

60 

45 

66 

44 

60 

48 

33 

41 

55 

56 

56 

37 

26 

23 

BRUNSWICK 

MAX 

81 

81 

76 

73 

77 

60 

66 

63 

75 

68 

57 

64 

72 

72 

75 

78 

70 

61 

48 

MIN 

55 

56 

58 

60 

56 

46 

33 

38 

49 

65 

31 

40 

45 

48 

49 

56 

54 

57 

53 

67 

49 

49 

62 

37 

49 

59 

60 

58 

41 

29 

33 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

76 

76 

79 

67 

78 

66 

60 

MIN 

55 

56 

58 

55 

57 

38 

33 

35 

50 

40 

31 

39 

41 

49 

49 

57 

53 

56 

53 

53 

47 

52 

46 

38 

53 

59 

61 

48 

36 

28 

32 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

80 

79 

71 

72 

78 

68 

96 

67 

78 

68 

56 

63 

71 

73 

9 1 

56 

MIN 

58 

53 

61 

52 

62 

44 

27 

33 

65 

47 

29 

35 

43 

49 

61 

57 

51 

59 

56 

64 

51 

58 

45 

34 

45 

57 

69 

50 

37 

26 

30 

CAMILLA 

MAX 

81 

83 

76 

74 

76 

68 

56 

67 

78 

75 

56 

71 

78 

98 

61 

94 

HIN 

59 

50 

60 

54 

61 

44 

27 

35 

66 

43 

29 

38 

48 

56 

60 

53 

60 

54 

65 

50 

59 

45 

34 

45 

56 

52 

39 

27 

32 

CAMP  STEWART 

MAX 

72 

79 

79 

75 

75 

66 

95 

62 

75 

66 

58 

61 

69 

74 

73 

MIN 

55 

54 

57 

58 

65 

46 

30 

35 

50 

52 

26 

39 

39 

46 

49 

60 

53 

58 

47 

56 

56 

53 

90 

32 

44 

53 

60 

56 

38 

26 

24 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

73 

77 

77 

78 

57 

60 

47 

57 

67 

66 

48 

54 

59 

66 

71 

MIN 

45 

43 

43 

43 

43 

30 

18 

22 

32 

42 

16 

18 

32 

49 

51 

51 

43 

47 

32 

32 

32 

32 

35 

18 

18 

28 

44 

54 

30 

13 

13 

CARROLL TON 

MAX 

76 

79 

69 

61 

60 

51 

55 

55 

65 

64 

62 

56 

63 

68 

65 

67 

57 

MIN 

59 

48 

50 

43 

44 

32 

26 

30 

51 

32 

22 

33 

46 

52 

57 

54 

48 

53 

37 

55 

38 

43 

34 

22 

35 

46 

57 

46 

27 

16 

22 

CARTERSVILLE 

MAX 

77 

75 

71 

57 

52 

49 

52 

57 

63 

62 

62 

96 

64 

71 

69 

50 

61 

MIN 

60 

47 

47 

44 

43 

36 

26 

32 

42 

33 

24 

26 

42 

44 

54 

65 

64 

52 

38 

51 

44 

43 

37 

25 

38 

41 

52 

42 

28 

16 

26 

CEOARTOWN 

MAX 

79 

76 

69 

59 

52 

48 

92 

55 

64 

63 

52 

56 

69 

70 

67 

65 

68 

63 

MIN 

48 

51 

50 

45 

43 

33 

24 

30 

52 

32 

22 

32 

50 

53 

58 

55 

48 

55 

36 

56 

40 

44 

37 

21 

29 

48 

59 

48 

29 

15 

21 

CLAYTON 

MAX 

76 

74 

74 

60 

61 

46 

56 

56 

63 

58 

56 

56 

57 

66 

70 

MIN 

49 

43 

48 

39 

>• 

29 

22 

29 

47 

31 

20 

30 

47 

46 

51 

40 

48 

5] 

34 

44 

37 

36 

35 

22 

29 

39 

55 

43 

23 

12 

16 

COLUMBUS 

MAX 

80 

80 

78 

69 

62 

55 

60 

60 

76 

73 

59 

64 

66 

78 

78 

81 

62 

76 

64 

61 

MIN 

60 

49 

52 

55 

53 

40 

30 

36 

62 

44 

28 

32 

48 

48 

58 

50 

51 

50 

48 

68 

42 

45 

39 

43 

45 

52 

61 

54 

36 

23 

29 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

75 

67 

65 

65 

61 

57 

60 

76 

68 

64 

61 

69 

74 

69 

66 

MIN 

54 

48 

50 

53 

51 

31 

29 

32 

65 

30 

26 

30 

47 

46 

68 

55 

50 

47 

43 

50 

38 

51 

33 

28 

37 

51 

60 

40 

26 

20 

26 

COROELE 

MAX 

72 

79 

78 

65 

68 

46 

56 

66 

75 

55 

62 

70 

75 

MIN 

60 

52 

55 

49 

41 

27 

34 

39 

45 

27 

31 

43 

96 

55 

50 

60 

51 

43 

45 

43 

31 

50 

50 

37 

24 

30 

CORNELIA 

MAX 

72 

71 

73 

68 

60 

40 

54 

48 

60 

59 

53 

55 

56 

63 

62 

53 

63 

MIN 

60 

55 

54 

42 

38 

31 

24 

33 

45 

34 

22 

36 

46 

62 

54 

56 

52 

53 

40 

46 

40 

35 

35 

23 

36 

43 

55 

43 

23 

13 

21 

COVINGTON 

MAX 

78 

75 

75 

57 

56 

61 

95 

57 

66 

66 

99 

99 

64 

69 

66 

MIN 

56 

44 

48 

49 

44 

35 

27 

31 

62 

34 

22 

29 

48 

47 

56 

57 

47 

60 

36 

50 

34 

42 

34 

25 

37 

43 

60 

48 

29 

17 

21 

CUTHBERT 

MAX 

79 

78 

74 

68 

69 

62 

96 

60 

76 

72 

59 

96 

66 

72 

72 

66 

^ 

70 

96 

MIN 

54 

46 

51 

52 

66 

46 

26 

38 

50 

44 

26 

36 

46 

52 

59 

59 

52 

66 

61 

66 

44 

64 

44 

31 

42 

62 

62 

50 

35 

22 

29 

OAHLONEGA 

MAX 

71 

72 

69 

63 

57 

48 

95 

51 

68 

58 

92 

93 

56 

63 

62 

54 

MIN 

59 

47 

53 

41 

41 

30 

25 

29 

46 

29 

20 

33 

46 

53 

52 

59 

52 

49 

37 

44 

39 

37 

36 

23 

35 

39 

56 

42 

23 

11 

16 

OALTON 

MAX 

72 

76 

72 

66 

57 

56 

"99 

63 

59 

94 

36 

9? 

65 

40 

MIN 

47 

48 

46 

46 

45 

31 

29 

34 

33 

30 

26 

34 

47 

46 

69 

53 

54 

50 

45 

42 

22 

30 

34 

36 

40 

41 

44 

28 

25 

16 

16 

DOUGLAS 

MAX 

79 

80 

80 

80 

70 

74 

93 

57 

70 

76 

57 

95 

60 

71 

74 

73 

78 

76 

78 

75 

76 

70 

76 

58 

60 

73 

69 

80 

75 

51 

»*! 

MIN 

63 

59 

55 

56 

68 

47 

30 

29 

51 

49 

29 

30 

38 

45 

50 

55 

54 

59 

53 

55 

46 

45 

49 

33 

35 

44 

50 

60 

37 

26 

27 

DUBLIN 

MAX 

79 

79 

73 

67 

66 

60 

56 

61 

73 

68 

53 

62 

70 

75 

70 

79 

78 

79 

67 

74 

^4 

76 

65 

69 

68 

72 

76 

•78 

50 

49 

96 

MIN 

55 

50 

55 

55 

58 

38 

27 

33 

65 

40 

24 

30 

41 

46 

54 

56 

50 

59 

41 

58 

39 

61 

43 

28 

40 

59 

55 

50 

35 

22 

2* 

67i, 
49 1. 


63.1, 
39  r<. 


S«e  refereDC*  Dotes  followlnE  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1952 


Stotion 

Day  Of  Monlh 

& 

p 

: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

■9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1— 

29 

30 

31 

MAX 

7T 

78 

71 

66 

69 

66 

56 

62 

74 

70 

54 

62 

72 

75 

70 

77 

76 

79 

M 

72 

74 

64 

74 

68 

57 

70 

70 

74 

74 

51 

45 

57 

67  •  9 

MIN 

59 

56 

58 

55 

57 

42 

27 

36 

54 

46 

26 

31 

45 

48 

55 

59 

54 

61 

46 

64 

41 

55 

43 

29 

41 

58 

59 

51 

35 

23 

25 

46 14 

EXMRIMEMT 

MAX 

TA 

76 

76 

74 

63 

55 

38 

55 

61 

69 

44 

51 

59 

64 

68 

65 

75 

73 

69 

67 

68 

60 

63 

50 

56 

57 

74 

70 

55 

37 

45 

61*6 

MIN 

AO 

56 

54 

47 

47 

35 

28 

34 

49 

36 

23 

35 

43 

50 

56 

56 

54 

58 

40 

48 

37 

43 

34 

25 

36 

40 

56 

53 

30 

16 

26 

42>1 

FAIR  VIE* 

MAX 

MIN 

FITZ6ERAL0 

MAX 

77 

78 

74 

67 

71 

69 

54 

62 

74 

72 

55 

59 

69 

74 

73 

77 

76 

77 

77 

74 

70 

76 

73 

54 

72 

69 

79 

75 

52 

54 

58 

69.1 

MIN 

58 

53 

58 

56 

60 

42 

29 

36 

51 

46 

26 

33 

45 

49 

53 

57 

52 

50 

65 

43 

52 

44 

31 

*» 

59 

58 

50 

36 

24 

27 

46«6 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

76 

77 

78 

77 

75 

71 

55 

61 

74 

71 

55 

61 

68 

72 

72 

77 

75 

78 

76 

74 

71 

77 

77 

59 

60 

75 

78 

77 

59 

48 

53 

69*9 

MIN 

5* 

53 

56 

57 

54 

50 

31 

31 

48 

53 

27 

33 

37 

44 

46 

56 

53 

57 

42 

55 

44 

52 

51 

29 

,  *1 

53 

60 

58 

38 

24 

22 

45.5 

FSCKSTON  0  S« 

MAX 

Bl 

80 

76 

7* 

76 

76 

76 

73 

55 

64 

71 

71 

75 

78 

77 

79 

78 

80 

78 

77 

59 

71 

79 

81 

76 

60 

59 

73  .3 

MIN 

53 

54 

57 

55 

55 

46 

30 

4? 

27 

35 

40 

45 

46 

56 

52 

55 

55 

49 

52 

46 

36 

46 

54 

61 

50 

27 

28 

46.7 

FMT  SAINES 

MAX 

7* 

77 

78 

70 

69 

70 

50 

58 

63 

77 

57 

56 

57 

68 

78 

69 

78 

78 

79 

77 

75 

65 

77 

58 

62 

69 

72 

76 

57 

50 

50 

MIN 

60 

A9 

55 

54 

59 

39 

26 

27 

45 

43 

24 

26 

38 

50 

53 

60 

53 

51 

50 

58 

42 

47 

44 

28 

" 

43 

50 

55 

36 

22 

22 

43.3 

Ve«T  VALLET 

MAX 

7» 

76 

68 

63 

63 

55 

54 

60 

72 

68 

50 

61 

65 

72 

68 

76 

72 

76 

68 

70 

62 

74 

55 

56 

65 

72 

71 

67 

42 

42 

55 

1 

MIN 

5« 

5A 

56 

53 

54 

31 

26 

35 

54 

29 

25 

32 

45 

50 

58 

57 

51 

40 

45 

49 

40 

50 

38 

20 

40 

58 

60 

40 

27 

20 

26 

43.3 

Iminesville 

MAX 

75 

72 

71 

58 

57 

46 

57 

52 

60 

61 

52 

56 

60 

67 

64 

76 

65 

65 

55 

64 

55 

50 

47 

55 

46 

60 

60 

59 

44 

43 

57 

MIN 

56 

AS 

53 

45 

40 

32 

24 

32 

50 

30 

20 

33 

46 

53 

55 

57 

50 

52 

38 

45 

38 

37 

34 

20 

32 

38 

53 

44 

25 

1? 

20 

30.1 

ILENNVILLE 

MAX 

75 

79 

73 

70 

75 

67 

54 

61 

73 

67 

54 

62 

69 

73 

73 

77 

76 

79 

72 

76 

68 

77 

74 

57 

70 

75 

79 

73 

58 

45 

55 

MIN 

57 

53 

56 

57 

57 

42 

29 

36 

50 

49 

28 

33 

42 

49 

52 

58 

53 

59 

45 

57 

44 

48 

48 

32 

43 

55 

59 

56 

35 

26 

25 

46.2 

IREENSRORO 

MAX 

7» 

77 

78 

72 

61 

55 

53 

57 

69 

66 

53 

58 

65 

68 

66 

77 

74 

72 

63 

71 

66 

55 

53 

53 

55 

77 

74 

69 

49 

43 

55 

MIN 

51 

51 

53 

49 

45 

36 

24 

32 

53 

37 

21 

33 

47 

53 

56 

58 

51 

61 

40 

51 

35 

42 

36 

23 

36 

45 

58 

47 

31 

17 

72 

42.0 

•IFFIN 

MAX 

78 

77 

76 

68 

62 

53 

58 

57 

71 

66 

53 

61 

64 

68 

66 

77 

74 

72 

64 

72 

60 

63 

63 

58 

58 

75 

72 

65 

48 

46 

64 

MIN 

58 

56 

56 

48 

47 

30 

2S 

37 

55 

37 

25 

34 

48 

60 

57 

56 

61 

44 

53 

39 

44 

36 

26 

30 

46 

60 

48 

31 

17 

27 

43.5 

ARTWELL 

MAX 

76 

75 

77 

77 

74 

45 

54 

54 

66 

64 

53 

57 

61 

68 

69 

75 

70 

72 

64 

70 

62 

52 

55 

56 

48 

62 

74 

60 

46 

40 

54 

62.3 

MIN 

5* 

54 

56 

46 

40 

34 

24 

32 

51 

40 

20 

33 

47 

47 

55 

58 

50 

57 

45 

45 

38 

36 

32 

24 

40 

48 

45 

28 

14 

25 

40.3 

tmiNSVILLE 

MAX 

7» 

79 

77 

68 

67 

67 

57 

63 

75 

68 

56 

63 

70 

75 

75 

82 

77 

81 

74 

73 

67 

75 

65 

60 

70 

78 

78 

73 

51 

47 

57 

MIN 

56 

54 

49 

52 

57 

37 

26 

30 

50 

45 

25 

28 

36 

38 

39 

56 

48 

61 

44 

56 

39 

40 

43 

78 

40 

56 

56 

51 

35 

22 

23 

42.6 

leSAROS  MILL 

MAX 

79 

80 

72 

74 

75 

61 

56 

66 

76 

67 

57 

62 

70 

76 

74 

77 

76 

78 

78 

74 

68 

SO 

60 

57 

73 

75 

79 

69 

50 

SO 

60 

69.3 

MIN 

56 

53 

56 

55 

61 

35 

27 

33 

55 

38 

29 

32 

42 

45 

54 

57 

51 

60 

52 

58 

48 

55 

40 

32 

40 

54 

62 

47 

33 

26 

28 

45.6 

»SFER 

MAX 

76 

70 

63 

54 

52 

AO 

49 

49 

59 

59 

55 

51 

56 

65 

63 

72 

62 

64 

53 

62 

55 

50 

47 

52 

50 

61 

62 

57 

40 

44 

60 

MIN 

57 

52 

53 

43 

38 

29 

24 

31 

47 

30 

19 

36 

42 

55 

56 

57 

50 

47 

38 

48 

38 

40 

34 

71 

35 

44 

55 

39 

22 

12 

21 

39.1 

,  kFATETTE 

MAX 

78 

70 

65 

62 

56 

49 

48 

60 

61 

61 

59 

53 

62 

66 

68 

73 

65 

67 

63 

62 

55 

53 

48 

48 

57 

64 

63 

60 

57 

53 

66 

MIN 

59 

47 

47 

44 

36 

29 

26 

28 

51 

31 

24 

37 

42 

49 

49 

57 

54 

46 

34 

49 

37 

*3 

34 

18 

25 

43 

57 

39 

21 

14 

18 

38.3 

,    >  SRANSE 

MAX 

77 

76 

69 

65 

62 

53 

55 

68 

71 

6S 

55 

60 

65 

71 

68 

71 

72 

71 

67 

70 

65 

65 

65 

57 

60 

71 

71 

61 

SO 

45 

58 

MIN 

60 

52 

52 

44 

48 

33 

26 

33 

54 

36 

22 

33 

47 

49 

58 

55 

53 

59 

40 

60 

36 

50 

35 

23 

37 

51 

60 

49 

29 

17 

23 

42I7 

,!  lalSVILLE 

MAX 

82 

80 

78 

68 

64 

56 

57 

59 

70 

68 

54 

62 

68 

72 

70 

SO 

77 

77 

66 

73 

62 

74 

65 

57 

66 

77 

70 

76 

47 

47 

56 

'  L 

MIN 

53 

52 

53 

54 

55 

40 

26 

33 

55 

43 

23 

33 

46 

50 

55 

58 

57 

60 

*' 

59 

38 

4, 

44 

27 

39 

59 

58 

47 

35 

22 

23 

44.8 

,t  iMSER  cm 

MAX 

77 

79 

80 

71 

70 

73 

52 

57 

62 

74 

56 

55 

61 

76 

73 

SO 

77 

79 

75 

74 

68 

78 

55 

58 

75 

74 

80 

67 

48 

47 

l! 

MIN 

52 

49 

50 

55 

55 

45 

27 

30 

35 

50 

26 

28 

35 

43 

52 

49 

50 

« 

48 

38 

39 

48 

20 

« 

46 

53 

60 

37 

25 

24 

41. S 

,'.1  hCON  «B  AIRPORT 

MAX 

77 

7B 

73 

67 

65 

55 

57 

61 

73 

68 

55 

63 

67 

72 

69 

81 

75 

77 

67 

71 

65 

72 

58 

60 

66 

77 

74 

66 

44 

46 

58 

.'.  ^ 

MIN 

59 

52 

52 

52 

54 

34 

26 

34 

55 

31 

25 

31 

48 

50 

58 

58 

51 

51 

43 

49 

40 

52 

38 

29 

40 

58 

58 

42 

28 

21 

" 

43.4 

MAX 

SO 

79 

75 

67 

57 

47 

60 

62 

72 

53 

57 

64 

68 

72 

71 

SO 

75 

78 

83 

73 

65 

71 

58 

61 

75 

72 

58 

45 

46 

■:  i 

MIN 

52 

52 

53 

55 

41 

29 

34 

43 

45 

27 

34 

38 

48 

55 

80 

52 

56 

44 

53 

41 

51 

43 

30 

40 

51 

56 

38 

72 

22 

43.6 

■)  Illedceville 

MAX 

75 

76 

77 

77 

65 

55 

44 

55 

59 

72 

50 

53 

60 

67 

70 

69 

7B 

75 

73 

68 

71 

61 

69 

57 

58 

65 

78 

74 

57 

42 

44 

64  4 

1 

MIN 

55 

47 

46 

47 

53 

40 

25 

25 

39 

45 

24 

24 

31 

45 

52 

57 

48 

50 

36 

37 

36 

37 

42 

27 

27 

43 

55 

56 

37 

21 

20 

39.3 

MAX 

SO 

81 

80 

70 

64 

60 

58 

60 

70 

68 

54 

62 

69 

75 

72 

79 

78 

no 

76 

73 

58 

68 

78 

79 

73 

72 

43 

57 

MIN 

52 

51 

50 

55 

49 

42 

26 

32 

54 

46 

25 

32 

44 

48 

55 

50 

57 

38 

49 

44 

29 

40 

56 

58 

58 

36 

24 

22 

44.0 

(■  ^rezuMA  1  NE 

MAX 

78 

67 

64 

61 

59 

56 

55 

62 

69 

68 

56 

68 

72 

74 

75 

77 

79 

80 

77 

74 

68 

79 

60 

58 

66 

70 

76 

72 

67 

52 

58 

67.6 

1 

MIN 

60 

52 

50 

51 

48 

36 

25 

39 

50 

43 

24 

41 

52 

53 

53 

55 

48 

62 

51 

55 

37 

53 

42 

29 

41 

52 

55 

47 

30 

21 

25 

44.5 

,1  ]rticello 

MAX 

78 

77 

74 

70 

62 

54 

55 

57 

70 

67 

53 

60 

65 

69 

66 

75 

73 

70 

65 

69 

60 

55 

53 

55 

59 

75 

72 

64 

50 

44 

58 

MIN 

58 

55 

53 

49 

48 

35 

23 

33 

54 

36 

23 

31 

48 

50 

56 

56 

48 

53 

39 

51 

37 

43 

33 

24 

35 

46 

50 

49 

32 

16 

21 

41  .7 

JLTRIE 

MAX 

80 

80 

79 

75 

74 

74 

56 

66 

79 

75 

56 

63 

70 

75 

74 

77 

77 

78 

78 

79 

74 

78 

76 

56 

74 

73 

79 

78 

60 

SO 

58 

71.6 

MIN 

57 

54 

59 

60 

54 

44 

29 

35 

53 

47 

26 

35 

41 

47 

52 

58 

54 

58 

55 

64 

48 

48 

46 

35 

43 

57 

59 

56 

38 

27 

30 

47.4 

•  tAN 

MAX 

76 

76 

72 

61 

62 

51 

56 

57 

6« 

66 

55 

59 

64 

68 

66 

66 

71 

68 

67 

66 

63 

84 

63 

57 

58 

60 

71 

61 

47 

47 

59 

62.7 

MIN 

60 

54 

49 

47 

46 

33 

27 

35 

54 

35 

24 

33 

48 

51 

57 

55 

52 

54 

40 

52 

37 

41 

35 

25 

36 

46 

46 

43 

27 

16 

26 

41.4 

IE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

73 

75 

69 

64 

63 

51 

55 

58 

72 

65 

53 

60 

65 

70 

66 

75 

71 

72 

69 

69 

63 

67 

62 

56 

61 

73 

67 

64 

48 

47 

57 

63  .9 

MIN 

61 

47 

50 

45 

46 

31 

26 

34 

51 

35 

23 

30 

45 

49 

55 

53 

42 

58 

42 

57 

39 

46 

33 

27 

37 

52 

60 

46 

30 

16 

22 

41.5 

*  TMAN 

MAX 

80 

81 

80 

74 

76 

70 

58 

67 

76 

77 

58 

64 

73 

75 

76 

80 

80 

78 

77 

80 

74 

77 

73 

58 

77 

75 

80 

72 

60 

51 

58 

72  .1 

MIN 

59 

53 

60 

56 

48 

44 

28 

32 

53 

52 

28 

34 

39 

44 

SO 

50 

50 

58 

56 

65 

53 

56 

51 

34 

43 

57 

60 

58 

39 

27 

28 

47.3 

HE 

MAX 

79 

72 

63 

56 

56 

54 

51 

56 

65 

64 

51 

55 

63 

70 

66 

65 

68 

66 

60 

66 

65 

55 

50 

51 

54 

68 

68 

68 

45 

43 

60 

60.2 

MIN 

59 

48 

55 

44 

40 

33 

28 

32 

54 

33 

25 

37 

49 

54 

60 

59 

50 

51 

37 

52 

41 

49 

38 

23 

30 

44 

58 

45 

26 

16 

23 

41.7 

'  E  n  AIR»0«T 

MAX 

77 

67 

60 

52 

52 

38 

51 

56 

65 

46 

50 

54 

62 

69 

66 

64 

6« 

66 

59 

63 

59 

51 

45 

51 

53 

69 

64 

55 

35 

42 

57 

56  9 

MIN 

AB 

45 

44 

45 

31 

33 

28 

30 

46 

30 

26 

34 

47 

50 

57 

52 

52 

39 

36 

43 

41 

43 

25 

10 

27 

43 

54 

35 

20 

15 

19 

37.3 

! AMMAH  U50A  PL  GARDEN 

MAX 

78 

80 

S2 

68 

77 

65 

56 

61 

75 

59 

56 

63 

70 

74 

74 

78 

75 

78 

70 

76 

63 

78 

61 

60 

70 

75 

SO 

7S 

57 

47 

55 

68.7 

MIN 

50 

50 

57 

53 

55 

48 

26 

23 

51 

56 

25 

28 

34 

43 

47 

56 

55 

50 

37 

49 

39 

56 

43 

28 

41 

50 

62 

57 

37 

21 

18 

43.4 

f ANNAM  «B  «P 

MAX 

77 

79 

79 

66 

76 

65 

54 

61 

73 

67 

52 

62 

69 

74 

72 

78 

75 

79 

69 

76 

62 

78 

71 

59 

69 

75 

SO 

72 

48 

45 

52 

68.2 

MIN 

55 

55 

58 

54 

55 

38 

30 

35 

53 

38 

28 

33 

41 

48 

52 

58 

56 

57 

44 

56 

42 

53 

45 

33 

44 

52 

62 

45 

33 

27 

24 

45.3 

HANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

78 

75 

78 

75 

71 

65 

54 

59 

71 

64 

55 

61 

69 

7? 

68 

74 

66 

79 

75 

74 

73 

68 

66 

54 

62 

73 

75 

69 

55 

45 

48 

66.8 

MIN 

69 

56 

58 

54 

54 

51 

32 

36 

52 

55 

37 

42 

46 

50 

51 

54 

54 

58 

48 

55 

52 

54 

53 

40 

49 

58 

60 

46 

43 

40 

36 

49.8 

INSBORO 

MAX 

78 

80 

78 

75 

68 

73 

68 

58 

71 

70 

54 

71 

68 

78 

78 

78 

76 

74 

73 

76 

68 

67 

65 

74 

78 

72 

49 

43 

52 

MIN 

5* 

57 

55 

57 

57 

54 

20 

31 

53 

46 

27 

31 

52 

55 

50 

55 

57 

52 

41 

46 

50 

43 

31 

41 

55 

58 

49 

36 

74 

75 

46.0 

MAX 

76 

74 

71 

66 

69 

66 

56 

58 

71 

70 

52 

60 

66 

72 

70 

77 

74 

76 

73 

70 

*7 

74 

69 

60 

74 

75 

75 

69 

56 

51 

61 

68.0 

MIN 

61 

49 

54 

49 

46 

35 

27 

34 

56 

40 

24 

28 

47 

47 

59 

55 

54 

50 

60 

62 

44 

46 

35 

27 

36 

61 

61 

50 

34 

17 

74 

44.5 

'•OOSA   2  NND 

MAX 

72 

73 

66 

58 

59 

48 

52 

55 

64 

65 

64 

58 

68 

68 

65 

73 

68 

65 

68 

65 

58 

66 

67 

65 

50 

70 

68 

60 

47 

45 

58 

62.5 

MIN 

57 

58 

44 

40 

40 

27 

19 

24 

49 

29 

18 

31 

54 

55 

58 

53 

54 

53 

40 

55 

38 

45 

33 

20 

33 

46 

58 

40 

30 

16 

20 

39.0 

••SVILLE 

MAX 

81 

81 

73 

72 

77 

67 

59 

68 

77 

68 

57 

64 

73 

76 

72 

77 

78 

78 

SO 

78 

78 

78 

71 

50 

74 

74 

79 

72 

52 

52 

60 

71.0 

MIN 

59 

53 

61 

52 

62 

51 

«7 

32 

48 

49 

28 

33 

40 

44 

51 

51 

58 

59 

55 

54 

54 

58 

50 

30 

35 

58 

58 

51 

38 

24 

27 

46.8 

Sm  r*f«r*ikc*  not«»  follovl&s  BtatioB  Indvi. 
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Table  5  -  Conlinued 

Station 


TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALOOSTA  KB  AIRPORT 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAYCROSS 

WAYNESBORO 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


GEORGl 
JANUARY  195 


1 

2 

3 

1 

4  1 

1 

i 

 L 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

 If 

1 

IS 

16  . 

1 

17  i 

1 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

I 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

I 

29 

30  1 

31 

)  Avei 

MAX 

77 

78 

79 

70 

69 

75 

51 

57 

65 

77 

60 

56 

68 

70 

74 

75 

77 

76 

78 

77 

75 

77 

80 

94 

57 

72 

»7 

79 

70 

48 

48 

68  • 

MIN 

56 

55 

58 

58 

60 

44 

28 

29 

37 

42 

28 

29 

36 

48 

49 

55 

55 

56 

46 

51 

45 

45 

47 

32 

33 

48 

59 

59 

37 

25 

26 

MAX 

76 

78 

79 

62 

68 

53 

57 

55 

64 

62 

55 

60 

63 

66 

68 

76 

62 

71 

56 

71 

58 

51 

52 

99 

48 

62 

66 

58 

47 

41 

95 

61  ■ 

MIN 

57 

55 

51 

40 

36 

28 

28 

32 

42 

27 

22 

56 

57 

52 

56 

39 

47 

40 

38 

37 

25 

35 

40 

55 

47 

28 

16 

23 

39. 

MAX 

80 

78 

70 

74 

76 

67 

56 

65 

75 

67 

55 

61 

73 

75 

76 

78 

77 

77 

77 

78 

71 

77 

69 

96 

76 

73 

79 

67 

50 

50 

59 

69 1 

MIN 

58 

54 

58 

53 

59 

35 

29 

33 

52 

39 

29 

37 

39 

46 

50 

58 

50 

57 

55 

62 

52 

56 

42 

35 

44 

57 

57 

49 

32 

27 

29 

MAX 

8* 

71 

78 

69 

62 

55 

54 

56 

65 

66 

52 

58 

65 

68 

67 

78 

74 

77 

62 

70 

65 

52 

59 

59 

86 

74 

64 

45 

40 

94 

63  < 

MIN 

5* 

51 

59 

53 

50 

37 

25 

24 

53 

36 

24 

34 

47 

58 

55 

53 

52 

60 

23 

57 

32 

35 

38 

26 

36 

50 

57 

49 

32 

20 

23 

MAX 

60 

57 

55 

5S 

62 

52 

57 

66 

67 

68 

74 

73 

73 

60 

70 

59 

57 

53 

56 

55 

76 

75 

63 

46 

41 

63 

62 1 

MIN 

45 

40 

29 

34 

34 

23 

33 

48 

52 

56 

57 

49 

59 

36 

49 

37 

40 

36 

24 

30 

42 

60 

44 

30 

17 

20 

39. 

81 

8 1 

78 

79 

79 

78 

70 

79 

70 

99 

79 

79 

61 

74 

60 

91 

99 

7li 

MIN 

56 

54 

56 

55 

55 

51 

28 

33 

46 

52 

27 

34 

*1 

44 

47 

56 

58 

53 

54 

59 

44 

51 

55 

34 

43 

55 

57 

52 

38 

25 

26 

4Ai 

MAX 

76 

79 

77 

57 

54 

59 

68 

54 

51 

68 

72 

80 

75 

75 

67 

72 

61 

93 

55 

52 

99 

MIN 

55 

52 

53 

27 

29 

40 

47 

29 

30 

49 

52 

55 

51 

52 

41 

42 

46 

79 

30 

24 

25 

MAX 

74 

78 

72 

66 

60 

52 

58 

59 

74 

70 

56 

61 

69 

72 

69 

76 

73 

75 

69 

71 

67 

67 

66 

58 

60 

72 

72 

69 

52 

48 

99 

6»i 

MIN 

60 

46 

49 

46 

49 

35 

27 

32 

55 

35 

22 

30 

47 

50 

58 

53 

49 

62 

40 

60 

37 

52 

34 

25 

33 

50 

59 

50 

33 

19 

24 

42, 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oxanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILET 

EVAP 

.05 

.06 

.07 

.07 

.03 

.07 

.08 

.09 

.06 

.06 

.12 

.12 

.04 

.06 

.07 

.04 

.06 

.18 

.05 

.  13 

.05 

.08 

.17 

.03 

.08 

.06 

.05 

.  11 

.09 

* 

.14 

2.3 

WIND 

39 

10 

7 

31 

27 

42 

51 

28 

27 

92 

52 

28 

10 

18 

9 

19 

10 

35 

60 

21 

44 

40 

62 

31 

33 

15 

18 

37 

53 

55 

29 

loa 

ATBBIS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.04 

.05 

.09 

.15 

.06 

.15 

.15 

.04 

.02 

.09 

.09 

.08 

.05 

.03 

.03 

.07 

.04 

.10 

.18 

.  14 

.09 

.05 

.01 

.01 

.05 

.06 

.06 

.06 

2.0 

WIND 

81 

10 

53 

73 

56 

100 

49 

94 

98 

143 

106 

72 

66 

15 

62 

55 

27 

65 

88 

40 

73 

121 

86 

94 

75 

56 

79 

114 

100 

54 

64 

228 

EXPERIHBTT 

EVAP 

.10 

.08 

.09 

.06 

.06 

.07 

.08 

.04 

.04 

.11 

.  13 

.04 

.06 

.06 

.01 

.01 

.  14 

.15 

.09 

.13 

.12 

.10 

.12 

.13 

.01 

.02 

.08 

.07 

.06 

82. 3 

WIND 

75 

39 

44 

26 

92 

70 

63 

30 

103 

167 

55 

25 

58 

47 

65 

39 

19 

120 

35 

92 

32 

73 

72 

48 

28 

39 

103 

90 

90 

50 

20 

190 

HOGGAROS  HILL 

EVAP 

.05 

.06 

.05 

.04 

.02 

.08 

.  12 

.04 

.04 

.09 

.14 

.06 

.03 

.03 

.05 

.02 

.06 

.07 

.08 

.10 

.10 

.08 

.17 

.03 

.05 

.04 

.02 

.19 

.07 

.06 

.04 

2.0 

WIND 

14 

1 

9 

6 

14 

23 

53 

9 

12 

54 

51 

16 

8 

2 

8 

7 

4 

13 

9 

32 

13 

15 

55 

1 

12 

13 

14 

42 

37 

35 

12 

S( 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.02 

.05 

.02 

.09 

.07 

.06 

.07 

.04 

.10 

* 

.08 

.02 

« 

.04 

.03 

.02 

.13 

.17 

.16 

.08 

* 

.16 

.01 

.06 

.06 

.06 

.06 

81. 7 

WIND 

13 

16 

12 

41 

34 

37 

72 

20 

33 

72 

84 

12 

9 

17 

9 

13 

7 

40 

31 

37 

54 

16 

72 

46 

13 

53 

20 

21 

95 

59 

12 

101 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.05 

.06 

.05 

.03 

.01 

.09 

.16 

.06 

.10 

.23 

.03 

.06 

.08 

.03 

.06 

.07 

.10 

.08 

.09 

.  11 

.12 

.02 

.04 

.02 

.08 

.04 

82.0 

WIND 

30 

12 

19 

21 

60 

59 

80 

19 

60 

120 

103 

22 

16 

22 

41 

12 

15 

40 

17 

80 

56 

25 

156 

21 

36 

21 

44 

134 

69 

86 

18 

ISI 

Se«  r«ferenc«  notes  follovlag  StKtlOD  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

• 

County 

ss. 
■i 

■a 

1 

$ 

Longitude 

d 

.g 

> 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

TempTj 

PrecdpJ 

_ — .  _ 

_  .  

AMOS  t.  ELlERBEE 

84  56 

6A 

HARVEY  C .  MOT  T 

83  25 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

0090 

HONICOMEftV 

10 

32  U 

ai  34 

250 

SA 

aA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

tXP  STATION 

0111 

16 

31  71 

83  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  KILLAND 

2  3  5 

OOtlOHSftT  V 

JOSEPH  J.  STEPHENS 

2  3  5 

DCMJt^EftTV 

84  11 

MID 

MID 

U.S.  heatmer  Bureau 

2  3  5 

3A  10 

84  44 

735 

5P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

ALHA  CAA  AIRPOOT 

0211 

bACOM** 

13 

31  32 

82  31 

199 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

AMCSICUS 

02  i3 

6 

32  0* 

84  13 

362 

5P 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5 

7  JO 

PROF.  E .  S.  SELL 

2  3  5 

10 

93  23 

6P 

hp 

PROK .  M.  0.  COLLINS 

2  3  5 

(  LAOitE 

10 

33  57 

63  19 

803 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

oe  KAL6 

9 

33  45 

04  19 

1000 

0.  M.  HADLEY 

CLOSEO  10/51 

FULTON 

6 

33  39 

84  25 

975 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

1054 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WS  AIBPORT 

R  ICHMClD 

ll 

81  58 

182 

MID 

hIo 

U.S.  WEATHER  Bureau 

2  3  5 

^ I CHMDNO 

81  5Q 

130 

6P 

CP 

FRAfgK  K.  MYERS 

2  3  5 

osei 

DECATUR 

6 

30  55 

84  35 

115 

5P 

7A 

JOHN  E .  TOOLE 

2  3  5 

oeo) 

CMEHOfctC 

5 

34  20 

84  23 

1100 

E.  C.  GROGAN 

' 

HENRY  £.  WARHACK 

MC  IN10SH 

81  13 

6P 

BA 

U.S.FISM  6  WLDF  SER 

2  3  5 

83  56 

BA 

8A 

GEORGIA  HTN  EXP  STA 

2  3  5 

0979 

EARLT 

6 

31  23 

8x  56 

300 

7P 

BA 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

tllVi  ftiOaZ  RCSVft  MM 

10?9 

FAiniN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

6A 

TVA-110 

3 

81  41 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

81  29 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRv^-NSWICK  CAA  AIRPORT 

13*S 

OLYNN 

2 

31  09 

SI  23 

14 

MID 

MIO 

Civil   AERO.  ADM. 

2  3  5 

l42^ 

TAYLOft 

6 

32  33 

84  14 

655 

SA 

MRS.   FOUNTAIN  SMITH 

3 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

64  13 

7P 

7P 

J.  0.  6ELCHER 

84  13 

SP 

JAMES  B.  SPENCF 

2  3  5 

CAMP  srewAftT 

IS*.-. 

LIBERTY 

n 

31  S2 

81  37 

98 

J.  F.  BLESSINGTON 

2  3  5 

CnEROKEt 

5 

34  14 

84  29 

604 

C.  a.  TEASLEY 

3 

500 

J .  D .  MOORE 

2  3  5 

CARROLL 

17 

33  35 

65  04 

1115 

6P 

8A 

CARROLL  BRCSTIN6  CO 

2  3  5 

84  42 

8A 

RALPH  M.  ME5SER 

CAPItr    . . 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

THdMAS  A.  EVANS 

2  3  5 

CA«»U(l'-.v  h  ■ 

■J 

SARTOM 

5 

34  08 

B4  50 

685 

7A 

G.  P.  TATUM 

3 

34  01 

79  7 

6P 

CHARLES  R.  QRUMBV 

2  3  5 

MURAAV 

12 

34  46 

64  47 

760 

BA 

FRANCIS  R.  K.ENDRICK. 

3 

WALKER 

18 

34  55 

85  16 

769 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOC ^ TOE 

1927 

iiNION 

7 

34  48 

63  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

ClAYTOK 

1982 

RABuN 

I* 

34  53 

83  24 

20OO 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

CLEVELAND 

MARy  L.  SUTTON 

3 

84  59 

262 

6P 

7A 

A.  LESTER  HCARH 

2  3  5 

COluHBuS  tit)  AiRPO'^l 

84  56 

MID 

MID 

U.S.  WCATHER  BUREAU 

2  3  5 

CONCORD 

6 

33  05 

84  26 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

CORtCif 

6 

31  58 

83  47 

336 

BA 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5 

THEO.  B.  LITTLE 

83  52 

6P 

SA 

JACK  L.  CHAPMHN 

84  OB 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

12 

34  27 

85  06 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

6 

31  46 

84  48 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7P 

MISS  EMILY  OAILLARD 

84  50 

BA 

MISS  EVELTN  J.TINNE 

a4  58 

BA 

3A 

JOHN  H,  MC  LELLAN 

MWMN 

2570 

lERRELL 

6 

31  46 

84  27 

355 

S.  W.  KENNEY 

3 

2»TS 

OAWSON 

5 

34  25 

84  oe 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

llAt  ►'Osl  C^ICC 

2677 

PAW  IN 

84  13 

8A 

'OCIC^'CM'J  1  MSw 

2716 

KAYfIt 

R.  C.  THOMPSON 

2736 

sehinole 

31  02 

84  55 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2703 

COFFEE 

13 

31  30 

6?  51 

245 

aA 

BA 

FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

2791 

D0OGLA& 

3 

33  45 

84  45 

1219 

eA 

LE0»A  e.  THOMPSON 

2799 

SCREvrN 

31  43 

103 

SA 

2B39 

32  33 

82  55 

234 

6P 

84 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

ASIWN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

361 

7P 

BA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

LLIJAT 

31I> 

GlLKtn 

12 

34  42 

84  29 

1300 

8A 

A.  D.  DOVER 

HBRV 

3U7 

PAULDING 

17 

33  51 

84  59 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

3 

IPCRIHCNT 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

IQA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

AIRHOUNT 

32951 GOR PON 

12 

34  26 

64  42 

600 

8A 

OYMPLE  D.  WARMACK 

3 

All!  VID* 

3303  LAHftR 

6 

33  00 

84  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  eusH 

2  3  5 

tT2C£ftAL0 

3386 

6tH  HILL 

31  43 

S3  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

LAt  TOP 

f ANN IN 

Sh  51 

64  30 

TVA-109 

3 

lEHIM  txc.  SIATIOh 

3*09 

LIBERTY 

3J  53 

81  24 

19 

4P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  5 

LINTSTQNf 

3-,27 

malker 

la 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

OLftSION 

3<>6Q 

CriARLT0f4 

30  50 

82  01 

80 

LEE  LLOYD 

3 

QmSTON  t  SW 

3*65 

CHARLTON 

'1 

30  44 

82  07 

120 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  5 

OBT  CAJNt'. 

3516 

CLAY 

31  36 

85  03 

245 

8A 

8A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

Station 

Index  No.  | 

County 

•S 

1 

3 

Longitude 

g 

■2 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

g 
3 

a 
1! 
2 
(£ 

3544 

— 1 

63  53 

MIO 

OLIVER  I.  SHKPP 

BA 

0    W .  BURNS 

SAM  S.  HARBEN 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

175 

W.  C.  QARHAftD 

2  3  5 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

400 

6* 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

83  1 1 

MRS.LlLLIE  ChRI&TIC 

3936 

SPALDING 

84  16 

MRS.  EWA  MATHEWS 

HARIWELL 

82  V> 

SAMUEL  A.  VERNER 

HAWK  INSV  RLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  28 

235 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5 

HAHPTOWN  GAP 

4243 

UNIO.N 

7 

34  53 

64  06 

2100 

M 

TVA-ni 

3 

HOGGAR05  MILL 

4388 

64  27 

MID 

84  26 

4700 

84  21 

E  .  J .  SWINT ,  JR . 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

34  14 

84  56 

•  15 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

*■ 

34  42 

85  17 

610 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

4949 

33  02 

65  03 

L INCOLNTON 

LITTLE  MIGHTOWER 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

NCSBIT  BAKER 

2  3  5 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

31  56 

82  41 

150 

9P 

BA 

M.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5 

5443 

83  39 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BLREAU 

54  47 

83  38 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

5633 

83  34 

CARL  L.  SAIlERS 

MIDVILLE 

5B5S 

BURKE 

1  1 

32  50 

82  14 

186 

MRS.  c!  M.  HA7J0 

3 

MILLEDGEVILLE 

58  74 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

6A 

BA 

H.  LOUIS  M3RNE 

2  3  5 

MARK  G>  MC  COMB 

MONTE  i^UMA  1  NE 

5979 

84  01 

59B8 

83  41 

H.  C.  BENTON 

MOULTRIE 

6067 

COLQUITT 

16 

31  11 

83  46 

325 

5P 

CITv'oF  MOULTRIE 

2  3  5 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  38 

150 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

OA 

6335 

84  46 

BA 

RUSSCLL  A.  O'NEAL 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

84  14 

6A 

TVA-1I2 

HORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

BA 

MRS.  M.  M.  DEMP5EY 

3 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

64  05 

1740 

8A 

TVA-573 

6P 

ep 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

7276 

BROOKS 

63  34 

6P 

BA 

HRS.ROSSIE  0.  JONES 

2  3  5 

7430 

GORDON 

64  57 

7A 

JOHN  6.  DAVIS 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

IB 

34  45 

8b  32 

620 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

* 

34  IS 

85  10 

617 

6P 

eA 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5 

ROME  NB  AIRPORT 

MID 

MID 

U.S.  WEATrtR  BIAEAU 

2  3  5  6 

SAVANNAH  USOA  PL. GARDE 

/642 

CHATHAM 

81  16 

MID 

BA 

a.  A.  BISSETT 

2  3  5 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

ei  12 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7660 

CHATHAM 

■/ 

32  00 

80  52 

10 

6P 

6V 

MRS.H.C.KLINGENSMITH    2  3  5 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

550 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

STANLEY  GAP 

BA 

TVA-lll 

3 

8414 

B4  01 

TVA-115 

3 

8436 

CHATTOOGA 

85  22 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

11 

32  36 

8?  20 

318 

COO*lTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  5 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  SB 

84  15 

IBOO 

BA 

TVA-129 

3 

8535 

BA  32 

5P 

6A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

8547 

85  18 

MRS.  MAUD  M.  HAOOOD 

2  3  5 

84  59 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THOMASVILLE 

THOMAS 

8 

30  51 

276 

6P 

BA 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5 

TIFTON  2  N 

T  ITT 

16 

31  26 

83  3? 

3  70 

BA 

8A 

FRED  BELL 

2  3  3  6 

8732 

63  36 

BA 

TVA-574 

3 

8740 

93  19 

1015 

5P 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

TV A- 154 

3 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

IB 

34  52 

65  02 

880 

TVA-392 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

as69 

LOWNDES 

16 

30  47 

63  17 

U.S.  WCATHER  BUREAU 

2  3  5 

907  7 

CHEROKEE 

64  33 

MRS.  MARY  P.  CL INE 

3 

WAR REN TON 

9141 

5P 

SA 

L.  HO'lROE  CASON 

2  3  5 

WASH INGTCJ 

9157 

82  44 

6P 

eA 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5 

WAYCROSS 

9186 

82  2? 

6P 

BA 

F.  W.  MYRICK 

2  3  5 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

82  01 

261 

8A 

SA 

JOEL  CHAPPELL 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

573 

6P 

BA 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

600 

SA 

MISS  AMJIE  REIO 

3 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

BA 

W.  C.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

63  51 

1920 

8A 

TVA-146 

3 

NEW  STATIONS 

DECATUR 

2592 

DEKALB 

9 

33  46 

84  22 

1025 

4P 

CARL  0.  WEBB 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

760 

BA 

MRS. GWENDOLYN  BR0W4 

EL6ERT0N 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

62  52 

690 

7A 

jOti  H.  BAKER 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

BA 

MBS. SIDNEY  E. STEVENS  3 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

MR5.K.0'DtLL  tAMKULI 

RBFERKNCB  ItCTSS 

Tta*  four  dlKlt  tdeatiricAtlon  wab^m  ia  tbe  Indsx  ouabvr  coluu  of  the  Station  Indn  ar«  snslgQcd  on 
ricur**  and  letter*  follovlDf  the  BtAtlon  habv,  •uch  aa  12  SSW,  Indlcatv  dlstaaee  Id  allea  and  dlrectl 
Observatioo  Xlmou  (ivm  la  the  Station  lodoc  are  la  local  •tandard  tise. 

Heatlnc  decree  days  for  the  precedloK  12  aontbs  vlll  be  carried  la  tlie  Juni*  leeue  of  thta  buUetlo. 
Oelared  data  and  correctlone  eill  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Isauea  of  tbi«  bulletin. 
Statlona  appearlac  in  tbe  ladex ,  but  for  ebich  data  are  not  Hated  in  the  tablea.  are  either  ■laalac  < 

this  bulletin  are:  tea 


•tate  baaia.  There  eill 
.  froM  the  Poat  Office. 


>  be  included  in  thia  laaue. 

in  inchea ,  and  vind  BOvcaeat  In  ai: 
la  othereiae  ahown  by  footai 


Sleet  and  hail  were  Included  In  BDoefall  averaies  in  Table  1.  be«ianin«  «ltb  July  1948. 
AaouBta  in  Table  3  are  froa  aoB-recordlac  lages,  unleaa  otberaiae  iadicated. 

Data  la  Tablea  3.  S  and  8  are  for  the  24  houra  ending  at  tiae  of  obaervatlon.     See  the  Statli 

-  Mo  record  la  Tablea  3,  6  and  the  Station  Inda.     Ko  record  to  Tablea  2  and  S  la  Indlci 

«  And  alao  on  a  later  date  or  datea, 

•  Aaouat  included  la  folloelog  neaaurMait,  t  lae  dlatrlbution  uaknovD. 

//  Gage  U   equippad  Vllh  a  wlndahteld. 

B  AdJUBted  to  a  full  aonth. 

I  later  equivalent  of  BD<Mfall  ebolly  or  partly  eatlaated 

II  1  to  V  daya  of  record  alaaliw;     see  Table  9  for  detallei 
a  full  aonth . 
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GEORGIA  -  FEBRUARY  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  very  moderate  in  temperature,  with  slightly  more  than  normal  precipitation.  Substantial  andl 
frequent  rains  maintained  a  high  percentage  of  soil  moisture  and  hindered  farm  work,  while  moderate  tempera- 
tures stimulated  better  than  normal  vegetative  growth.  No  river  floods  occurred,  although  considerable  risesi 
took  place  by  the  close  of  the  first  week  an  d  so  on  after  the  middle  of  the  month.  No  severe  storms  occurredd 
until  the  last  day  when  storms  of  tornadic  character  swept  through  portions  of  three  northeastern  counties. 

Rather  cool  weather  on  the  morning  of  the  1st,  when  temperatures  were  near  or  below  freezing  over  most  of  the* 
State,  was  quickly  followed  by  much  warmer  conditions;  temperatures  considerably  above  normal,  accompanied  byj 
light  to  moderate  rains,  occurred  from  the  1st  through  the  4th.  A  change  to  much  cooler  occurred  after  thes 
4th,  with  below  normal  temperatures  prevailing  through  the  8th  during  which  extensive  freezing  weather  occurred;!; 
except  for  li^t  rains  early  on  the  7th,  mostly  fair  weather  prevailed  during  this  cool  period.  The  lon3;estl 
period  of  warmth  occurred  during  the  week,  9th  through  15th,  with  temperatures  well  above  normal  and  highestt 
temperatures  of  the  month  recorded  on  the  14th  or  15th;  the  nights  were  rather  cool  during  the  first  half  off 
this  period  with  general  abnormal  warmth  during  the  last  three  days,  13th  to  15th.  Rainy  weather  occurred^ 
throughout  the  5-day  period,  13th  through  17th,  with  moderate  to  heavy  falls,  the  heaviest  of  the  month,  ODi 
the  14th  and  15th,  when  most  stations  recorded  monthly  maximum  24-hour  rainfalls  of  less  than  2.00  inches,  the< 
greatest  of  which  was  2.64  inches  at  Donalsonville  3  W  on  the  14th.  During  the  latter  half  of  the  month, i, 
somewhat  cooler  than  normal  weather  prevailed  during  the  two  periods,  16th  to  19th  and  22nd  to  27th;  tempera-' 
tures  rose  just  a  little  above  normal  on  the  20th  and  21st  and  considerably  above  normal  on  the  last  day  of  thei 
month.  After  the  5-day  rainy  period,  13-17th,  light  to  moderate  rains  occurred  in  four  well  distiibuted  periods! 
on  the  20th,  23-24th ,  26-27th,  and  29th,  with  heavy  rains  on  the  26th.  Incident  to  the  rains  that  began  om 
the  29th,  severe  storms  of  tornadic  character  moved  through  portions  of  Jackson,  Banks,  and  Franklin  Counties.'^ 

Temperatures  averaged  52.1°,  or  2.3°  above  normal,  and  individual  station  averages  ranged  from  41.6°  at  Blairs-^^ 
ville  Experiment  Station  to  57.9°  at  Quitman.  The  coldest  weather  of  the  month  occurred  on  the  1st,  6th,  ori| 
8th,  with  rather  cold  weather  also  on  the  18th  and  27th;  lowest  temperatures  over  most  of  the  State  ranged  frosii 
about  25°  to  30°,  which  are  unusually  moderate  for  February  -  the  lowest  reading  of  the  month  was  14°  atif 
Blairsville  Experiment  Station  and  Carlton  Bridge  on  the  1st.  The  greatest  warmth  of  the  month  occurred  oiri 
the  14th  or  15th,  when  maximum  readings  ranged  from  about  75°  to  80°,  the  highest  individual  reading  being  80°)' 
at  Hoggards  Mill  on  the  13th,  Columbus  on  the  14th,  and  at  Waynesboro  on  the  15th.  Temperatures  as  low  aa^ 
freezing  occurred  on  the  1st  and  from  the  6th  to   12th,   after  which  practically  no  freezing  occurred. 

Precipitation  averaged  4.90  inches,  or  106%  of  normal;  the  greatest  monthly  total  was  10.83  inches  at  Donalson-o| 
ville  3  W,  and  the  least  was  2.03  inches  at  Dallas.  The  wettest  section  was  the  southwest,  where  totals  were'i 
in  excess  of  5  to  as  much  as  10  inches,  \^ile  less  than  3  inches  were  recorded  only  in  the  northwest  and  lo-ji 
cally  at  Savannah  Beach.  The  heaviest  rains  of  the  month,  ranging  mostly  from  1  to  2  inches  within  a  24-hour4 
period,  occurred  on  the  14th  or  15th;  the  greatest  24-hour  measurement  of  the  month  was  2.64  inches  at  Donalson-( 
ville  3  W  on  the  14th.  Rain  periods  were  well  distributed  through  the  month,  with  rainfall  occurring  on  am 
average  of  10  to  12  days.     Substantial  river  rises  occurred  during  the  month,  but  no  river  floods  occurred.4 

The  winter  season  of  1951-52  averaged  52.8°  in  temperature,  or  approximately  4°  above  normal,  and  the  winter* 
precipitation  average  was  13.63  inches,  which  is  105%  of  normal. 

A  high  percentage  of  gi-ound  moisture  had  been  established  by  the  close  of  January,  and  this  condition  was  main-« 
tained  throughout  February  by  frequent  rain  periods;  the  frequency  of  rains  and  persistently  wet  ground  alsol 
limited  outdoor  farm  operations  greatly.  Little  or  no  plowing  or  planting  work  was  done  in  northern  and  centrall 
districts,  but  some  progress  was  made  in  the  south,  mostly  in  truck  planting  and  tobacco  bedding.  Predominancei" 
of  moderate  temperatures  stimulated  above  average  vegetative  growth;  grain,  meadows,  and  pastures  improved  ij 
steadily  in  good  to  very  good  condition  throughout  the  month.  Development  of  fruit  trees  was  quite  favorable,  I 
with  early  peach  and  plum  blooms  appearing  dui- ing  the  last  two  weeks.  iJ; 

Tornadic  storms  of  moderately  severe  intensity  occurred  after  nightfall  on  the  29th  in  portions  of  Jackson, ffl! 
Banks,  and  Franklin  Counties,   inflicting  injuries  on  8  people  and  causing  property  losses  of  about  $150,000.'i 

The  storm  in  Jackson  County  moved  eastward  through  White  Plains  Church  Community,  about  6  miles  west  of  Jeffer- 
son. High  winds  demolished  a  large  home,  injuring  five  occupants,  and  unroofed  two  other  homes,  a  tenant  house 
and  two  barns;  a  chicken  house  was  demolished,  and  more  than  1,000  chickens  were  killed.  Property  losses 
amounted  to   about  $15,000. 

One  or  more  storms  moved  eastward  in  Banks  County,  mostly  in  i-ural  sections,  from  Hickory  Flat  to  Nails  Creek, 
destroying  10  or  more  homes,  a  school,  and  numerous  chicken  houses  and  barns,  with  moderate  to  heavy  damages  to 
25  other  homes  and  smaller  buildings;  many  trees  and  utility  lines  were  blown  down,  and  a  large  number  of 
poultry  was  lost.     Injuries  were  inflicted  on  3  people,  with  property  damages  amounting  to  $80,000.  j 

The  storm  path  in  Franklin  County  began  in  the  Strange  District,   extending  eastward  about  10  miles.     Three  or  j 
more  homes   and  numerous  smaller  buildings  were  destroyed,  with  moderate  to  heavy  damages  to  several  other  j 
homes  and  many  smaller  buildings.     Many  trees  and  utility  lines  were  blown  down,  and  a  large  number  of  poultry 
was  lost.     Property  damages  amounted  to  about  $50,000,  with  losses  to  stored  crops  amounting  to  about  $10,000. 
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Wind  dliaction 

Wind  apaed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  avaxagaa  - 
parcani 

Number  ol  days  with  precipitation 

station 

a 
1 

1 

OB? 
0  •  > 

s  a  s 

Average 

*  a 

■21 

Direction 

ol 

taatesi  mile 

Date  of 
iaslest  mila 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
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7:30  p 
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8 

•B 

.01-.09 

.10-.49 

.50-.99 

1.00- . 

2.00 
and  over 

Total 

1  •  S 

S  3  n 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  su 

ALBANY 

WB  AP 

ssw 

14 

6.7 

- 

85 

88 

55 

67 

3 

6 

3 

4 

2 

0 

18 

_ 

6.3 

ATHENS 

WB  AP 

3 

4 

3 

3 

0 

0 

13 

5.9 

ATLANTA 

WB  AP 

NW 

17 

9.9 

36 

NW 

29 

76 

82 

55 

63 

0 

3 

5 

1 

1 

0 

10 

47 

6.6 

AUGUSTA 

WB  .AP 

WNW 

10 

7 

.6 

29. 

W 

17 

81 

90 

53 

65 

3 

S 

5 

1 

2 

0 

16 

- 

6.0 

COLUMBUS  WB  AP 

SW 

11 

9 

.5 

- 

83 

87 

59 

70 

6 

2 

7 

1 

2 

0 

18 

_ 

7.0 

MACON  IB  AP 

NW 

13 

10 

.6 

47 

SW 

29 

80 

85 

54 

64 

0 

4 

7 

1 

3 

0 

15 

54 

6.6 

ROME  »B 

AP 

4 

2 

8 

2 

0 

0 

16 

6.6 

SAVANNAH  WB  AP 

SW 

14 

9 

.2 

32 

NW 

17 

82 

89 

56 

71 

3 

2 

6 

2 

0 

0 

13 

46 

1 

'  6.2 

VALDOSTA  WB  AP 

SW 

18 

10 

.0 

3 

4 

3 

S 

0 

0 

15 

6.5 

*Thls  datum  lb  obtained  by  vi- 
sual observation  since  re- 
cording equlpoent  Is  not  avail' 
able.     It  Is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring 
during  the  period. 
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COMPARATIVE  DATA 

t 

Temparatuxe 

Precipitation 
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a 
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< 

I 

ja 

9 

i2 

s 

» 

.3 
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1 

0« 

is 

1 

i 
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a 

a 
> 
< 

a 

.a 

!2 
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Average 

^  a 

o  s 

Is 

1892 
1883 
1894 

1895 

52.3 
52.8 
50.0 
39.0 

77 
87 
81 
80 

18 

-22- 
17 

-  5 

3. 
5. 
7. 
3. 

30 
40 

17 
12 

7 
10 
11 

6 

1917 
1916 
1919 
1920 

49.1 
55.0 
49.5 
46.8 

89 

79 
77 

0 
10 
18 

9 

5.05 
2. 18 
7.16 
4.74 

9 
8 
10 
9 

1942 
1943 
1944 
1945 

44. 

50. 
55. 
53. 

4 
4 
4 

2 

78 
83 
87 
85 

8 
5 
4 

4.51 

1.68 
6.09 
5.26 

8 
3 
15 
11 

1896 

49.2 

79 

3 

5.68 

7 

1921 

52.3 

85 

20 

3  .82 

9 

1946 

51. 

5 

81 

>S 

3.82 

8 

1897 
1896 

52.2 
46.6 

83 
79 

16 
5 

8. 
1. 

02 
19 

10 
3 

1922 
1923 

56.4 
50.2 

86 
86 

14 

0 

6.19 
4.4S 

10 
8 

1947 
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43. 
52. 

6 
1 

80 
87 

7 
16 

1.51 
4.56 

S 
12 

1899 
1900 
1901 

45.3 
45.8 
45.0 

82 
81 
76 

-12 
0 
9 

7. 
8. 
4. 

06 
18 

53 

10 
11 

1924 
1925 
1926 

47.2 
54  .0 
51.4 

84 

85 
82 

10 
12 
15 

3.93 
2.15 
4.51 

8 
7 
7 

1949 
1950 
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55. 
54. 
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8 
4 
S 

84 

86 
85 

20 
16 
-  1 

5.58 
2.26 
2.01 

1902 
1103 
1904 
1905 
1106 

42.6 

SO.  8 
48.2 
41  .9 
47.6 

79 
86 
84 
81 
78 

11 
9 
10 
-  8 
12 

7. 
7. 
4. 

6  . 
2. 

25 
87 
10 
90 
35 

9 
10 
9 
9 
6 

1927 
1928 
1929 
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1931 

59.0 
49.4 
49.2 
53.9 
50.0 

87 
82 
86 
87 
79 

21 
7 
12 
11 
13 

4.  30 
5.38 
8.36 
1.64 
2.81 

9 
10 
11 
5 
7 

- 

1952 
Period 

52. 
49. 

1 

S 

80 

14 

4  .90 
4.63 

190T 
1908 
1909 
1910 

ini 

49.6 
4S.2 
52.0 
46.9 
54.5 

81 
79 
85 
83 
8S 

'-8 
9 
8 
8 

13 

3. 
5. 
5. 
4. 
2  . 

22 
56 
54 
78 
16 

7 
8 
8 
9 
6 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

58.1 
50.9 
45.0 
49.8 
46.3 

87 
84 
84 

83 
82 

18 

0 
7 
10 
-  8 

3.54 
5.88 
4.11 
3.60 
6.42 

10 
12 
8 
8 
11 

1913 
1913 

ins 

44.4 

50.0 
4S.7 
49.2 
49.7 

83 
82 
80 
78 
84 

1? 
15 
19 
15 

5. 
4. 

5. 
3. 
3. 

57 
94 

90 
96 
56 

9 
8 
9 
7 
7 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

49.5 
55.5 
55.2 
47.0 
44.3 

82 
84 
83 
81 
7? 

11 
17 
8 
12 
11 

5.31 
1.09 

5.38 
2.27 

10 
5 
14 
10 

Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  arenl  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  FEBRUARY  1952 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

a 

0 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

5 

J>1  or  More  j 

£ 

s 

8 

1.00 

orMon 

_  . 

,*.s 
"£ 

0  2 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM 

72 

26 

8 

0 

0 

15 

0 

2.91 

,77 

14 

•  0 

0 

11 

2 

0 

ATHENS 

61.3 

38.2 

49.8 

4.0 

75 

14 

28 

8 

434 

0 

0 

7 

0 

3.92 

_ 

1.17 

1.06 

3 

4aO 

9 

2 

1 

ATHENS  COL  OF  ASRI 

62. 

36,3 

49.4 

2.0 

78 

14 

24 

8 

460 

0 

0 

11 

0 

4.05 

- 

.68 

1.10 

3 

6.0 

11 

4 

1 

ATHENS  W8  AIRPORT 

57.5 

37.8 

47.7 

75 

14 

29 

18 

495 

0 

0 

8 

0 

3.56 

.91 

3 

4.0 

1 

27 

10 

3 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

58.0 

38.9 

48.5 

3.2 

75 

14 

29 

473 

0 

0 

4 

0 

4.49 

- 

.67 

1.20 

26 

3.9 

1 

26 

12 

3 

1 

ATLANTA  CITY 

57.2 

3.6 

29 

7 

459 

0 

0 

3 

0 

3.46 

1.33 

1.17 

26 

.0 

0 

10 

2 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

54. * 

28.8 

41.6 

-  .3 

70 

15 

14 

1 

0 

0 

20 

0 

3.15 

.99 

3 

T 

0 

n 

2 

0 

CARLTON  BRI06E 

59.6 

29.9 

44.6 

-  .7 

77 

16 

14 

1 

0 

0 

20 

0 

3.87 

- 

1.10 

1.07 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

CARTERSVILLE 

62. 7M 

38. 6M 

50. 6M 

6.0 

75 

14 

28 

18 

409 

0 

0 

4 

0 

3.34 

- 

1.26 

.68 

13 

.0 

0 

13 

3 

0 

CEDARTOt^N 

60.0 

37.6 

48,8 

2.5 

75 

14 

24 

18 

467 

0 

0 

11 

0 

3.16 

- 

1.30 

.65 

16 

.0 

0  j 

11 

2 

0 

CLAYTON 

55. 6M 

34. 4M 

45.  OM 

3.6 

71 

14 

23 

8 

571 

0 

0 

12 

0 

4.92 

- 

1.48 

1.94 

3 

.0 

0 

14 

4 

1 

CORNELIA 

56.0 

37.7 

46.9 

2.7 

72 

14 

26 

7+ 

52 1 

0 

0 

7 

0 

4.34 

1.22 

1.93 

3 

4.5 

3 

27 

1 2 

2 

1 

DAHL0NE6A 

56.2 

37.1 

46.7 

3.5 

70 

14 

25 

6 

523 

0 

0 

10 

0 

- 

1.11 

1.34 

T 

T 

26+ 

13 

4 

1 

DALTON 

60. 3M 

33.4 

46.  9M 

2.3 

74 

14  + 

27 

8+ 

3.74 

- 

1.99 

2.00 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

GA INESV ILLE 

69.1 

36.9 

46.0 

4.6 

76 

14 

25 

483 

0 

0 

lo 

0 

3.93 

- 

1.58 

1.70 

3 

3.0 

3 

27 

13 

2 

1 

HARTWELL 

60.0 

37.2 

48.6 

3.0 

70 

10  + 

26 

27 

471 

0 

0 

8 

0 

4.74 

- 

.05 

1.25 

16 

2.0 

2 

27 

8 

3 

3 

JASPER 

56.4 

37.7 

47.1 

2.7 

72 

14 

27 

6 

486 

0 

0 

7 

0 

2.60 

3.15 

.77 

3 

•  0 

0 

11 

1 

0 

LAFAYETTE 

61. IM 

34.7 

47.  9M 

3.1 

75 

14 

21 

18 

493 

0 

0 

11 

0 

3.56 

1.96 

1.40 

4 

.0 

0 

12 

1 

1 

60.7 

37.9 

49.3 

4.3 

76 

14 

28 

448 

0 

0 

11 

0 

3.63 

_ 

1.29 

.68 

14 

.0 

0 

11 

4 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

58.7 

34.5 

46.6 

76 

14  + 

24 

8 

525 

0 

0 

15 

0 

3.87 

.84 

4 

.0 

0 

12 

2 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

61  .OM 

37.0 

49.  OH 

4.8 

75 

14 

21 

18 

458 

0 

0 

10 

0 

3.07 

- 

1.95 

.55 

3+ 

T 

0 

9 

3 

0 

TOCCOA 

59.7 

39.1 

49,4 

4,9 

71 

10+ 

30 

18+ 

44  2 

0 

0 

5 

0 

4.73 

2.24 

3 

2.0 

1 1 

2 

I 

WASHINGTON 

62.  OM 

36. 7M 

49, 4M 

2,4 

77 

14 

26 

19 

432 

0 

0 

0 

3.40 

_ 

1.49 

.85 

3 

10 

4 

0 

DIVISION 

47,7 

3.79 

1.3 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

62.6 

38.3 

50.5 

,6 

76 

29 

25 

1 

414 

0 

0 

6 

0 

4.06 

.  06 

1.17 

26 

.4 

T 

26 

13 

3 

2 

fAUGUSTA 

68  .0 

42  .0 

55.0 

5  .  1 

76 

11  + 

30 

1 

290 

0 

0 

0 

4.41 

.30 

1  .03 

26 

.2 

0 

18 

4 

1 

BROOKLET   1  W 

64.9 

42.7 

53.8 

1,8 

76 

12 

29 

1 

320 

0 

0 

3 

0 

3.75 

- 

.16 

.91 

26 

T 

0 

12 

3 

0 

CARROLLTON 

60.2 

37.7 

49.0 

1,1 

78 

14 

26 

6+ 

460 

0 

0 

11 

0 

3.81 

1.60 

3 

.0 

0 

13 

2 

1 

COLUMBUS 

55.7 

43.8 

54.8 

4,6 

80 

14 

30 

299 

0 

0 

2 

0 

5.06 

- 

.28 

1.58 

15 

T 

10 

6 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

61.9 

51.3 

77 

14 

26 

8 

395 

0 

0 

7 

0 

4.85 

1.17 

15 

0 

1 2 

3 

^ 

COV INGTON 

61.0 

38.6 

49.8 

4.9 

77 

14 

27 

8 

436 

0 

0 

9 

0 

1.02 

3 

T 

T 

27 

11 

DUBLIN 

64.1 

42.1 

53.1 

1.7 

75 

14  + 

29 

1+ 

343 

0 

0 

6 

0 

4.13 

- 

.50 

1.00 

14 

.0 

0 

14 

3 

1 

EXPERIMENT 

58.5 

40.0 

49.3 

3.7 

77 

15 

28 

18 

0 

0 

5 

0 

4.08 

- 

1.78 

1.06 

3 

.0 

0 

12 

4 

1 

FAIR  VIEW 

60.1 

40.4 

50.3 

1.4 

75 

14 

28 

6 

420 

0 

0 

° 

5.44 

.78 

1.66 

13 

.0 

13 

5 

1 

FORT  VALLEY 

61.6 

41.7 

51.7 

1.2 

74 

14 

30 

8 

387 

0 

0 

5 

0 

6.48 

2.27 

15 

.  1 

T 

27 

15 

z 

GREENSBORO 

62.2 

38.7 

50.5 

3.8 

78 

14 

27 

6+ 

418 

0 

0 

8 

0 

4.06 

- 

1.06 

3 

T 

0 

12 

3 

1 

GRIFFIN 

61.8 

40.8 

51.3 

3.3 

79 

14 

29 

18 

391 

0 

0 

5 

0 

4.27 

- 

.98 

1.03 

3 

T 

T 

27 

11 

3 

1 

LA  GRANGE 

61.9 

39.8 

50.9 

1.7 

77 

14 

28 

18 

404 

0 

I 

6 

0 

5.79 

.94 

1.48 

13 

T 

T 

26  + 

15 

4 

3 

LOU  I SV I LLE 

64  •  4 

41.6 

53.0 

3.3 

77 

13 

29 

1 

346 

0 

* 

5.49 

1.12 

1.45 

14 

.0 

11 

6 

1 

HACON  WB  AIRPORT 

29 

8 

0 

0 

2 

0 

7.30 

14 

T 

0 

1 5 

3 

MACON 

63. 5M 

42. 6M 

53, IM 

3.8 

75 

11  + 

32 

8+ 

0 

0 

2 

0 

6.80 

2.37 

1.85 

15 

.0 

0 

13 

5 

2 

MILLEDGEVILLE 

51.3 

35.1 

48,2 

-  .3 

79 

5 

20 

1 

0 

0 

15 

0 

4.79 

.24 

1.04 

3 

T 

0 

11 

4 

2 

MILLEN 

55.2 

41.1 

53,2 

2.7 

76 

11  + 

28 

I 

341 

0 

0 

4 

0 

4.44 

.36 

1.75 

14 

.0 

0 

7 

4 

1 

MONT  I CELLO 

NEWNAN 

4.8 

29 

7 

0 

0 

5 

0 

3.12 

2.26 

0 

1 1 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

6U2 

39.3 

50)3 

76 

14 

26 

6 

419 

0 

0 

7 

0 

4.82 

1.30 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

SWA  I NSBORO 

66. IM 

42.  8M 

54.  5M 

76 

13 

31 

1 

293 

0 

0 

3 

0 

1.60 

.0 

0 

11 

TALBOTTON 

64.3 

41.6 

53.0 

4.0 

77 

14 

29 

6 

346 

0 

0 

7 

0 

5.86 

.55 

1.73 

20 

2.0 

7 

5 

3 

WARRENTON 

61.6 

39. 6M 

50. 6M 

2.6 

77 

14 

28 

421 

3.82 

— 

.92 

.75 

27 

.0 

11 

3 

0 

WAYNESBORO 

6 1  .  5M 

1.7 

80 

1 5 

27 

1 

0 

0 

0 

4.29 

.19 

1.14 

15 

.0 

0 

9 

1 

WEST  POINT 

63.0 

39.7 

51.4 

3.8 

79 

14 

27 

8+ 

392 

0 

0 

10 

0 

5.13 

- 

.31 

IsOO 

14 

1.0 

12 

5 

1 

DIVISION 

51.5 

4.87 

.1 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

38  .  5M 

52  .  3M 

76 

1 4 

24 

1 

0 

0 

9 

0 

3.74 

.  0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

64.  3M 

40. 2M 

52,  3M 

-  1.0 

75 

5+ 

25 

1 

0 

0 

7 

0 

4.51 

.20 

.92 

21 

.0 

0 

11 

3 

0 

ALBANY 

65.7 

47.3 

S6.6 

3.7 

79 

14 

33 

27 

256 

0 

0 

0 

1.83 

1.83 

T 

0 

11 

6 

3 

ALBANY  WB  AIRPORT 

65.3 

45.7 

55.5 

1.3 

79 

13 

31 

8 

286 

0 

0 

1 

0 

6.47 

1.75 

1.51 

15 

T 

0 

15 

6 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

65.1 

41.8 

53.5 

.9 

76 

4 

27 

328 

3 

Q 

4.18 

1.15 

.92 

20 

T 

0 

13 

3 

0 

AMERICUS 

64  .4 

43.  2 

53.8 

2.8 

76 

12 

28 

8 

324 

0 

0 

5 

0 

5.81 

.92 

1  .40 

16 

T 

T 

27 

14 

4 

3 

BAINBRIDGE 

45.9 

79 

12  + 

30 

8 

0 

0 

2 

0 

7.98 

3.44 

1.90 

3 

.0 

0 

9 

6 

3 

BLACKBEARD  ISLAND 

65. 2M 

45. 4M 

55. 3M 

77 

11 

32 

8 

276 

0 

0 

1 

0 

6.02 

1.00 

.0 

0 

9 

5 

1 

BLAKELY 

65.2 

45.4 

55.3 

1.8 

78 

14 

33 

6 

2  88 

0 

0 

0 

0 

7.59 

2.33 

2.47 

15 

T 

0 

13 

5 

3 

BRUNSWICK 

66.5 

48.0 

57,3 

1.5 

78 

13 

37 

220 

0 

0 

0 

0 

4.06 

1.23 

1.39 

16 

T 

0 

10 

3 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

65.1 

45.6 

55.4 

78 

13  + 

31 

8 

277 

0 

0 

2 

0 

4.53 

1  .64 

15 

,0 

0 

1 1 

1 

CAIRO  2  NNW 

66.8 

46.4 

56.6 

2.1 

78 

13 

32 

6+ 

248 

0 

0 

2 

0 

7.02 

3.19 

1.46 

20 

,0 

0 

12 

7 

2 

CAMILLA 

68.  OM 

47. IM 

57. 6M 

2.0 

79 

13 

31 

8 

218 

0 

0 

2 

0 

7.51 

3.67 

1.57 

20 

.0 

0 

14 

5 

3 

CAMP  STEWART 

66.8 

44. 4M 

55. 5M 

77 

11 

31 

8 

264 

0 

0 

2 

0 

3.61 

.92 

26 

.0 

0 

11 

2 

0 

CORDELE 

62. 9M 

42. OM 

52. 5M 

1.5 

78 

16 

30 

0 

0 

0 

6.97 

2.14 

2.12 

15 

T 

0 

9 

6 

3 

CUTHBERT 

55.9 

45.1 

55.5 

3.7 

77 

13+ 

32 

18 

277 

0 

0 

1 

0 

7.87 

3.81 

2.58 

15 

T 

0 

13 

4 

4 

DOUGLAS 

64.  5M 

44,  IM 

54. 3M 

.6 

75 

12  + 

0 

0 

0 

•  56 

21 

.0 

0 

11 

EASTMAN 

65.1 

44.0 

54.6 

2.8 

76 

14 

30 

6 

304 

0 

0 

3 

0 

4.59 

,02 

1.10 

26 

.0 

0 

1^ 

3 

1 

FITZGERALD 

65.3 

44,9 

56.1 

2.7 

79 

13 

32 

6+ 

290 

0 

0 

2 

0 

4.24 

.24 

•  88 

26 

T 

0 

3 

I 

FLEMING  EXP  STATION 

66.3 

43.1 

64,7 

75 

6  + 

27 

1 

291 

0 

° 

5 

0 

4.04 

.92 

26 

T 

0 

11 

4 

FOLKSTON  9  SW 

69. 7M 

45. 6M 

5''.7M 

78 

13+ 

31 

8 

206 

0 

0 

2 

0 

5.57 

.0 

0 

10 

FORT  GAINES 

64.4 

43.3 

53.9 

2.1 

77 

15 

30 

18 

0 

0 

4 

0 

7.76 

2.48 

2.42 

15 

;° 

0 

12 

6 

GLENNVILLE 

55.3 

44.3 

54.8 

1.5 

76 

11 

30 

1  + 

291 

0 

0 

3 

0 

3.22 

•  24 

1.10 

26 

0  { 

11 

1 

HAWKINSVILLE 

65.6 

41.5 

53.6 

2.8 

76 

4+ 

28 

6+ 

334 

0 

0 

6 

0 

5.62 

1.04 

2.10 

15 

.0 

0 

10 

4 

I 

H06GARDS  MILL 

65.8 

43.8 

64.8 

2.1 

80 

13 

28 

8 

299 

0 

0 

4 

0 

7.81 

4.50 

1.95 

15 

.0 

0 

10 

7 

See  Reference  Notes 
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Station  Index 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
FEBRUARY  1952 


Temperature 


SUHon 

Av«r«g« 

Maximum 

.  f 

•*  & 

<s 

• 

0 

< 

•3 

.e 

it  0 
ZX 

t  S 

&l 

J 

0) 

s 

• 

a 

- 
> 

3 

• 

a 

>• 
9 
Q 
• 

I 

No.  oi  D.y. 

1 

H 

.1 
P 

>• 
& 

1 

o 

• 

s 

Snow.  SUot  Hill 

No.  ol  D4y« 

Mu. 

Mln. 

3 

sl 

<3 

• 

i 

0 

? 

2 

o 

• 

Is 

i  » 

.3 
Si 

•o4 

LUMBER  CITY 

64. <> 

39.6 

52.0 

78 

14 

28 

1 

0 

0 

— 

7 

0 

3.96 

.00 

1.19 

16 

.0 

0 

12 

3 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

63.1 

41. OH 

52. IM 

3.2 

75 

10+ 

29 

6 

368 

0 

0 

5 

0 

6.60 

1.76 

15 

.0 

0 

13 

S 

1 

MOULTR 1 E 

67.8 

47.0 

57.4 

1  .4 

78 

13 

33 

27 

223 

0 

0 

0 

0 

7.19 

3.27 

1  .65 

1  4 

T 

0 

IS 

7 

2 

QUITMAN 

6S.3 

47. 4M 

57. 9M 

2.6 

78 

12 

31 

8 

218 

0 

0 

2 

0 

5.62 

1.09 

1.55 

16 

T 

0 

10 

4 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

65.3 

41.0 

53.2 

.8 

77 

4  + 

22 

1 

338 

0 

0 

0 

.92 

3 

.0 

0 

12 

0 

SAVANNAH  MB  AP 

65.0 

42.7 

53.9 

1.5 

77 

13 

29 

1 

322 

0 

0 

" 

0 

3.30 

.16 

.93 

26 

T 

0 

10 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

64.<> 

75 

13 

0 

0 

0 

2.43 

.17 

.73 

3 

.0 

0 

; 

0 

TMOMASVILLE 

67.3 

46.8 

57.1 

2.1 

79 

12 

31 

6 

237 

0 

0 

1 

0 

6.81 

2.35 

1.56 

16 

.0 

0 

iS 

2 

TIFTON  2  N 

64.0 

42.7 

53.4 

.2 

78 

14 

29 

1 

0 

0 

3 

0 

4.95 

.92 

1.05 

16 

•  0 

0 

10 

I 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

66.9 

46.0 

56.5 

1.4 

79 

14 

32 

8 

253 

0 

0 

1 

0 

5.05 

1.00 

.88 

20+ 

T 

0 

12 

MAYCROSS 

67.6 

45.6 

56.6 

1.9 

77 

30 

8 

243 

0 

0 

3 

0 

4.97 

.95 

.95 

27 

.0 

0 

10 

0 

DIVISION 

55.0 

5.51 

T 

STATE 

52.1 

2.3 

4.90 

.27 

.3 

Precipitalion 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

i  Total  1 

1 

Day  of  month 

12 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

I 

11 

12 

13 

 1 

14 

15 

_ 

IB 

19  ZO 

Zl 

nn  r 

nn  1 
Z3 

- 

Z4 

ne 
25 

ZD 

27 

_ 

28 

1 

29  30 

ABBEVltLE 

.53 

.07 

•  13 

1.02 

•  90 

.06 

•  4fl 

•  07 

•  26 

*13 

.57 

•  66 

AOAIRSVILLE 

3.77 

.46 

.15 

•  06 

•  74 

1.29 

•  07 

.30 

•  45 

•  25 

AOEL 

5.<.0 

.43 

T 

•  43 

•  65 

U05 

.06 

1.05 

.19 

•  48 

.04 

•  29 

•  66 

•  05 

.24 

•  14 

T 

•  52 

•  69 

.40 

• 

1.55 

ALAPAMA  EXP  STATION 

'.•51 

.33 

•  42 

•  41 

•  72 

•  09 

.92 

*13 

•  42 

.06 

.35 

•  64 

ALBANY 

6.75 

1.03 

•  08 

1*33 

U83 

.06 

.73 

•  17 

.32 

.07 

•  54 

.59 

ALBANY   MB  AIRPORT 

6»«7 

.75 

.07 

T 

T 

•05 

•  01 

1^12 

1.51 

.71 

•  01 

•  66 

.03 

•  39 

•  10 

.09 

•  85 

.12 

T 

ALLATOONA  0AM 

2.91 

•  45 

.  19 

*0b 

.77 

.46 

■  05 

.10 

T 

•  18 

.05 

.56 

•  02 

.25 

•  12 

•  01 

•  38 

.17 

.  15 

.4o 

.04 

.92 

T 

.54 

•  06 

T 

•  62 

.26 

T 

AMERICUS 

5.ai 

1  *2l 

•  06 

.01 

•  04 

•  07 

.05 

U  16 

1.40 

•  30 

.11 

•  22 

.07 

■  40 

.71 

ATHENS 

3.92 

U06 

.49 

•  08 

•  30 

•  45 

.04 

•  32 

•  44 

.74 

ATHENS  COL  OF  A6R 1 

+  .05 

•  01 

1  .10 

.59 

T 

•  14 

•  26 

•  57 

•  01 

.03 

•  23 

•  83 

•  28 

ATHENS  W6  AIRPORT 

3.56 

.91 

.47 

•  05 

•  03 

.56 

.06 

■  05 

T 

■  21 

T 

•  34 

•  86 

T 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.43 

•  82 

•  03 

T 

T 

•  15 

•  01 

•  36 

•  67 

T 

•  04 

T 

.27 

■  11 

U20 

*40 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

3.*6 

•  33 

.72 

•  05 

.27 

•  35 

.02 

.  16 

.09 

1*17 

•  30 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

4.06 

.10 

.58 

T 

•  01 

•  10 

•  03 

1.00 

.42 

•  02 

.20 

T 

•  03 

•  04 

1*17 

T 

.36 

AUGUSTA 

^ 

.69 

T 

.  02 

.02 

.65 

.62 

.40 

.21 

.20 

.  i? 

.  1  3 

.  o^ 

.02 

.05 

.05 

1 .03 

.07 

.02 

.01 

BAINflRIOGE 

7.9tJ 

•  90 

•  52 

■  22 

1.80 

■  83 

1.37 

•  03 

.44 

.67 

.82 

.63 

.22 

•  61 

.46 

.06 

•  34 

•  12 

•  52 

BEAVERDALE 

2*66 

.73 

•  35 

.10 

.17 

.39 

.20 

■  10 

•  03 

•  32 

•  06 

•  19 

BLACKBEARD  ISLAND 

5.02 

.77 

1*00 

.25 

.75 

.23 

•  22 

.68 

•  90 

•  22 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

3.15 

.99 

•  26 

.34 

•  02 

•  28 

.21 

.03 

•  06 

.52 

•  03 

•  39 

BLAKELY 

7.59 

•  47 

•  64 

.08 

•09 

•  42 

2.47 

•  44 

1.04 

.07 

.51 

•  16 

1*04 

.  16 

•  45 

1.00 

•  22 

•  06 

•  55 

.24 

.14 

.01 

•  05 

T 

.47 

.01 

.05 

•  33 

BOWMAN 

3.36 

1  ^14 

.2? 

•  07 

•  02 

.67 

•  03 

■  02 

T 

.32 

T 

«24 

•  66 

BRASSTOWN  8AL0 

4*33 

U56 

•  21 

•  31 

•  19 

.40 

.08 

■  07 

.65 

• 

.66 

BROOKLET    1  W 

3.75 

.68 

.  16 

.05 

•  21 

.  BS 

•  09 

.05 

.30 

■  02 

.04 

•  91 

.35 

BRUNSWICK 

4.06 

•  4fl 

.22 

•  07 

1*35 

.16 

.37 

.53 

.19 

•  55 

.  12 

•  51 

•  27 

.  16 

•  14 

1  .64 

.03 

.34 

•  62 

.02 

■  68 

•  10 

BUTLER 

6*32 

woe 

.75 

•  90 

.55 

•  45 

•  64 

•  90 

.85 

BUTLER  CREEK 

3«86 

.71 

•  02 

.12 

•  69 

.66 

•  OS 

■  19 

T 

.05 

T 

•  29 

1.06 

CAIRO  2  NNW 

7.02 

.29 

•  60 

•  07 

•  51 

•  36 

1^01 

.75 

1  .46 

.01 

■  99 

.06 

•  89 

CAMILLA 

7.51 

•  8Z 

.03 

•  05 

.28 

1.3G 

1.10 

.45 

1  ^57 

.31 

.27 

•  20 

•  10 

•  05 

•  98 

.66 

T 

.33 

T 

.27 

.36 

•  02 

T 

•  20 

.21 

.27 

•  02 

T 

•  92 

•  35 

CANTON 

3.59 

•  80 

.59 

•  04 

•  40 

.02 

.55 

.05 

.09 

^ 

.32 

•  12 

•  61 

CARLTON  BRIDGE 

3.87 

•  48 

1.07 

.08 

■  83 

.03 

.02 

.35 

•  01 

.25 

•  75 

CARNcSVlLLE 

3.91 

•  29 

•  34 

.06 

.74 

.40 

.04 

U04 

CARROLL TON 

3.61 

.05 

uso 

•  04 

•  02 

•  06 

•  23 

.35 

.07 

.03 

.17 

•  33 

•  62 

•  12 

CARTERS 

.60 

•  55 

•  40 

.50 

.22 

•  35 

T 

.43 

CARTERSVILLE 

3*34 

•  03 

.36 

•  09 

.05 

•  68 

•  60 

•  05 

.46 

•  07 

•  02 

•  16 

•  61 

.  14 

CARTERSVILLE    3  SW 

2.71 

•  51 

•  05 

.04 

•  64 

.50 

•  02 

•  09 

.02 

•  19 

.02 

•  09 

.54 

CeOARTOWN 

3.16 

.43 

•  52 

•  05 

■  45 

.65 

.02 

•  08 

•  09 

.29 

.10 

.48 

CHATSWORTH. 

2*91 

•  39 

.32 

.17 

•  47 

«26 

•  16 

.08 

.04 

■  64 

•  OS 

.30 

CH 1 CKAHAUGA  PARK 

[•02 

•  27 

.04 

•  09 

•  25 

.58 

•  15 

•  08 

•  05 

•  30 

T 

.04 

.18 

CHOESTOE 

3.27 

[•13 

.22 

•  27 

•  30 

•  23 

•  06 

T 

•  04 

•  54 

.07 

.39 

CLAYTON 

4.92 

•  22 

•  94 

•  56 

•  14 

•  05 

.20 

•  13 

•  47 

•  01 

■  04 

.02 

.50 

.53 

.11 

CLEVELAND 

5.77 

•  69 

•  29 

•  41 

T 

•  02 

U15 

•  02 

.55 

.06 

.04 

T 

.47 

.01 

.  14 

.70 

COLUMBUS 

5.06 

.73 

•  02 

T 

•  10 

1«58 

.22 

T 

.56 

•  05 

•  45 

T 

.55 

.80 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

•  3S 

•  49 

T 

T 

T 

T 

•  31 

.19 

1.17 

T 

•  61 

.02 

.20 

•  19 

.11 

1.15 

.03 

T 

CONCORD 

4.63 

*ie 

T 

•  07 

•  54 

•  08 

•  90 

•  36 

.04 

•  06 

•  27 

1.13 

COROELE 

6.97 

*14 

2.12 

1  .09 

.56 

.23 

.18 

.43 

•  63 

.57 

CORNEL lA 

4>34 

•  93 

•  18 

•  OS 

•  06 

.24 

.02 

•  43 

•  12 

•  0{ 

T 

•  36 

•  06 

.81 

COVINGTON 

•  02 

.43 

T 

.44 

•  2'- 

■  L9 

•  07 

•  04 

•  25 

•  40 

•  66 

.30 

•  06 

.02 

•  22 

.11 

■  46 

•  06 

.05 

•  35 

•  25 

•  62 

CURRYVILLE  2  W 

3.34 

•  60 

•  48 

.  10 

•  45 

.51 

•  05 

.10 

.  12 

•  45 

•  08 

•  40 

CUTH8ERT 

7.87 

.15 

•  03 

•  03 

.09 

•  33 

U41 

2.58 

.06 

.37 

•  33 

•  21 

1.03 

.23 

OAHLONEGA 

4.76 

.34 

•  34 

•  40 

•  01 

.02 

•  83 

T 

■  64 

.10 

.03 

T 

.31 

•  02 

.13 

•  59 

DALLAS 

2.03 

.08 

.62 

•  14 

.14 

.63 

•  14 

•  28 

2^00 

•  02 

T 

.40 

T 

T 

•  54 

T 

T 

.22 

•  56 

DAWSON 

7.27 

•  85 

.07 

•  24 

•  10 

2.50 

1.26 

•  02 

.48 

.  13 

•  24 

.06 

.62 

.70 

DAWSONVILLE 

4.41 

.12 

•  57 

.15 

T 

T 

T 

.86 

T 

.52 

.06 

.05 

T 

.35 

T 

•  07 

.64 

DECATUR 

3.62 

•  96 

•  09 

.07 

.90 

.01 

.15 

.05 

.19 

U19 

•  01 

DIAL  POST  OFFICE 

3.52 

•  96 

.15 

.45 

•  01 

.66 

.25 

•  04 

•  54 

•  04 

.40 

DOCTOR TOWN    1  WSW 

.02 

.30 

.16 

.  12 

.18 

•  13 

•  33 

.02 

T 

.35 

.02 

.38 

.04 

.54 

.61 

DONALSONVILLE   3  W 

10*63 

.50 

.56 

•  01 

.20 

2.64 

2.38 

.82 

•  02 

1*48 

.03 

.64 

.36 

•  69 

•  06 

DOUGLAS 

- 

- 

.26 

.11 

.56 

■  12 

•  50 

•  04 

.46 

.51 

DOUGLASVILLE 

3.4« 

.95 

•  09 

•  24 

.40 

•  06 

•  04 

•  40 

.39 

.90 

■  02 

DOVER 

7.66 

.72 

.09 

.02 

•  01 

•  64 

2.26 

1  .69 

•  1 1 

•  36 

.03 

.05 

.34 

.  16 

DUBL IN 

.64 

•  04 

•  12 

•  01 

•  06 

1*00 

.25 

.06 

•  42 

.03 

•  12 

.10 

.35 

•  93 

EASTMAN 

4*39 

.04 

•  45 

T 

•  17 

•  96 

.28 

•  15 

.75 

•  06 

•  19 

1.10 

•  42 

ELBERTON 

3.10 

.22 

.82 

T 

•  32 

•  12 

.62 

ELLIJAY 

3*92 

.67 

•  72 

I^IO 

•  10 

.40 

•  45 

•  10 

•  38 

EMBRY 

3.16 

.75 

•  47 

•  20 

.46 

•  10 

•  05 

•  34 

•  50 

.29 

EXPER I MENT 

.01 

.06 

•  02 

T 

•  25 

•  81 

.05 

T 

•  04 

•  23 

.09 

•  23 

•  58 

.71 

FAIRMOUNT 

2.75 

.39 

•  33 

.21 

•  51 

•  46 

•  12 

T 

.27 

T 

.46 

FAIR  VIEW 

5.44 

.05 

«94 

T 

.01 

1^56 

•  03 

.90 

•  07 

T 

•  50 

•  02 

.06 

•  22 

•  86 

.22 

FITZGERALD 

4*24 

c05 

•  27 

7 

•  30 

•  12 

•  73 

.41 

T 

•  60 

.35 

•  15 

.68 

.37 

•  01 

T 

FLAT  TOP 

6.36 

•  42 

•  51 

.34 

.02 

1.22 

.03 

.45 

•  60 

•  02 

•  89 

.86 

FLEMING  EXP  STATION 

4.04 

.04 

•  66 

.37 

.51 

.42 

.07 

.17 

.30 

•  92 

.53 

•  03 

FLINTSTONE 

2.90 

.06 

•  04 

•  17 

.02 

.06 

•  15 

•  04 

T 

•  77 

.04 

•  07 

T 

.09 

•  21 

T 

•  16 

T 

T 

FOLKSTON 

4.42 

•  30 

•  15 

.05 

1.95 

.42 

•  70 

.85 

FOLKSTON  9  SW 

5.57 

•  93 

•  15 

•  02 

.15 

.40 

.54 

.28 

• 

.10 

FORT  GAINES 

7.76 

.65 

•  08 

•  54 

U32 

2.42 

.15 

•  58 

•  35 

•  20 

.07 

.73 

.47 

FORT  VALLEY 

L.16 

•  22 

.06 

•  05 

•  47 

2^27 

.21 

■  01 

•  01 

•  40 

.05 

•  15 

•  05 

.57 

•  80 

FRANKL IN 

4.01 

U03 

•  52 

•  30 

.43 

.09 

* 

•  30 

•  59 

•  75 

GAINESVILLE 

3*93 

•  70 

•  05 

•  02 

•  01 

.01 

.24 

•  05 

.37 

•  03 

•  05 

•  38 

•  22 

•  80 

6LENNVILLE 

3.22 

•  40 

.31 

T 

•  05 

•  12 

.25 

.05 

.36 

■  25 

•  05 

•  10 

•  26 

GOAT  ROCK 

4.24 

.05 

•  03 

.19 

•  60 

.22 

.02 

•  55 

■  05 

•  29 

•  10 

•  49 

•  65 

GREENSBORO 

•  06 

•  01 

T 

•  21 

•  45 

•  51 

■  09 

.11 

.03 

•  20 

•  12 

*30 

.97 

GRIFF  IN 

4«27 

•  03 

.05 

•  46 

.60 

.08 

.29 

.08 

.22 

*08 

•  45 

.73 

HARTWELL 

4*74 

•  18 

.32 

T 

•  25 

1.25 

■  06 

.38 

•  25  ] 

•  05 

HAWKINSVILLE 

5.62 

.60 

T 

•  21 

T 

2.10 

•  71 

.08 

.42 

.30 

.05 

•  35 

•  80 

HEMPTOW^*  GAP 

2*59 

.46 

.21 

•  34 

•  02 

•  48 

•  28 

.05 

.10 

•  20 

•  01 

•  42 

HOOGAROS  MILL 

7.81 

•  26 

T 

•  20 

T 

U95 

U35 

.36 

T 

T 

.83 

.56 

•  24 

T 

•  53 

•  53 

JASPER 

2.60 

.77 

•  13 

.37 

•  25 

•  35 

.03 

.06 

.03 

.30 

•  04 

.25 

JONESBORO 

4«24 

•  12 

.52 

•  49 

•  30 

•  30 

.0? 

.12 

.08 

.30 

•  59 

.40 

KINGSTON 

3.32 

•  41 

.60 

•  20 

•  40 

.61 

.20 

.30 

T 

.60 

LAFAYETTE 

3.56 

•  25 

1*40 

*25 

• 

•  30 

.31 

.20 

.10 

• 

•  45 

• 

•  30 

LA  GRANGE 

5.79 

.02 

•  06 

•  10 

•  03 

1*46 

.02 

•  72 

•  10 

•  01 

•  36 

.04 

.12 

•  30 

T 

•  18 

•  25 

LEX INGTON 

3.75 

•  29 

•  40 

•  10 

.62 

T 

•  02 

T 

•  40 

T 

•  40 

•  52 

L INCOLNTON 

4.03 

•  77 

.06 

1.00 

•  20 

.42 

•  07 

.04 

•  22 

.02 

•  31 

•  90 

LITTLE  HIGMTOWER 

3.60 

•  53 

•  13 

.25 

•  20 

.10 

.10 

•  33 

.56 

•  40 

LOUISVILLE 

5.49 

•  50 

.82 

U45 

•  90 

.50 

.04 

.26 

.05 

•  05 

•  55 

•  35 

LUMBER  CITY 

3.96 

•  16 

•  03 

•  24 

•  14 

1.19 

.06 

.47 

•  03 

•  19 

.12 

•  54 

.79 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

7.30 

.36 

.41 

•  35 

•  02 

.07 

•  67 

U66 

1^66 

•  16 

.37 

.01 

•  34 

•  13 

.25 

.12 

MACON 

6*80 

•  77 

•  01 

T 

.09 

1^68 

1.85 

.25 

•  02 

•  49 

.03 

•  10 

.07 

■  64 

•  60 

MAYSVI LLE 

4.33 

[•60 

•  08 

T 

T 

.27 

•  02 

■  64 

•  12 

.09 

•  32 

.02 

•  15  1 

•  02 

MIDVILLE 

4.79 

•  50 

.20 

•  30 

U50 

•  86 

.10 

■  30 

1 

.03 

M 1 LLEDOE V I LL  E 

•  04 

•  57 

•  67 

.49 

•  02 

•  44 

•  03 

.11 

•  05 

•  35  1 

.02 

MILLEN 

4«44 

•  60 

•  92 

1^75 

.06 

T 

•  06 

•  66 

.39 

MONTEZUMA   1  NE 

6.6C 

.71 

•  45 

.12 

•  56 

U76 

.36 

•  16 

•  22 

•  19 

.45 

.42 

•  67 

.51 

HONTICELLO 

MOULTRIE 

7*19 

•  02 

.73 

.01 

.49 

1.65 

•  67 

*65 

t  .20 

.01 

.6? 

.09 

•  01 

.  78 

.25 

■  01 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

4.41 

.25 

1.05 

•  95 

■  34 

•  26 

•  1 

•  56 

NcEL  GAP 

3.79 

1.43 

•  16 

.24 

•  01 

•  52 

•  52 

.01 

•  52 

•  02 

.36 

NEHNAN 

3*12 

•  90 

.05 

T 

•  26 

•  03 

•  34 

•  41 

.10 

.18 

•  27 

•  42 

•  16 

NOONTOOTLA  CREEK 

4*16 

.25 

.43 

.77 

•  23 

•  10 

.58 

•06 

•  35 

NORCROSS  *  ri 

3*oe 

.90 

.02 

.03 

•  10 

•  31 

.02 

•  03 

.03 

•  35 

.03 

r29 

•  97 

NOTTELY  0AM 

2.97 

.77 

.36 

.05 

T 

•  56 

T 

.27 

.07 

T 

•  50 

.10 

•  27 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

4,82 

.22 

.60 

.77 

.47 

.16 

1 

.30 

■  30 

I 


Sa»  Rafvreno*  NoIm  FoUowtng  StaHon  Iiul«x 

-  18  - 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Slatioo 


QUI  TNAN 

RISING  FAWN 
DOME 

«OME  Wft  AIRPORT  I 

SAVANNAH  USUA  PL  GARDCN 
SAVANNAH  MP   AP  D 
SAVANNAH  BEACH  ?  H 
SPARTA  ?  NNW 
STANLEY  GAP 

Sue  HE  S 
SUMMERVtLLE 
SHAINS60RU 
SHFET  GUM 
TALflOT  TON 

I«ILAPOO;.A  2  WIN 
TAYLORSVILLC 
THOMASVILLE 
TIFTON  ?  N 
TITUS 

lOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 
TUNNEL  HUL 
VALOOSTA  KB  AIRPORT 
HALESKA 

WADRENTON 
VASHINOTON 
HAVCROSS 
l#AVNESBO«0 
H£ST  POINT 

■OODSURT  I 
■OOOSTOCK  I 
TOUNG  HARRIS 


S.62 
3«AS 


9.a< 

3.0T 
2>e7 
«>81 
A.9S 

3.»5i 

4.73 
AiTB 
3. SB 

»<os| 
i,i2, 

3i82 
3*  AO 
».«7 
A*20 


u 


.70 

•  69 

1.71 

2.2A 
2.17 
1.02 

•  A0 
.52 


Day  ol  month 


.27 


19  I  20  I  21  pj-yia  I  24  I  25  I  26  I  27jW[W\l^ 


aptoiaaoa  Notaa  FoUoirtng  Sblloo  lodM 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Moolh 


GEORGIA 
FEBRUARY  1952 


btonoo 

I 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

:  1 

17 

18 

i  19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

r 

29  i 

1 

AILEY 

MAX 

1 

1  65 

70 

62 

62 

MIN 

2A 

29 

52 

50 

50 

28 

30 

28 

29 

38 

42 

38 

39 

60 

55 

30 

37 

45 

38 

32 

41 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

25 

34 

51 

50 

28 

29 

28 

29 

37 

38 

44 

43 

62 

62 

48 

46 

32 

32 

33 

47 

49 

41 

47 

44 

43 

33 

36 

35 

ALBANY 

MAX 

64 

67 

76 

79 

78 

65 

MIN 

39 

52 

57 

56 

51 

35 

35 

34 

48 

45 

56 

53 

63 

67 

58 

46 

44 

34 

39 

47 

47 

45 

48 

50 

45 

40 

33 

41 

61 

ALBANY  WB  AIiM>0«T 

MAX 

** 

70 

74 

75 

79 

76 

67 

SS 

64 

71 

61 

65 

57 

54 

49 

62 

MIN 

38 

52 

55 

54 

42 

33 

40 

31 

45 

42 

55 

51 

63 

66 

52 

49 

40 

34 

36 

45 

46 

45 

49 

49 

45 

34 

34 

38 

61 

ALLATOONA  QAM 

MAX 

46 

50 

S} 

S3 

68 

65 

72 

41 

67 

50 

58 

52 

47 

54 

69 

MIN 

28 

36 

49 

59 

41 

30 

28 

26 

30 

32 

31 

31 

31 

44 

46 

41 

40 

27 

28 

30 

32 

31 

34 

42 

39 

42 

33 

32 

35 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

69 

63 

65 

54 

52 

55 

60 

66 

MIN 

n 

A9 

51 

52 

34 

28 

34 

27 

41 

35 

52 

41 

57 

60 

52 

45 

42 

33 

34 

42 

39 

39 

46 

45 

42 

39 

33 

34 

56 

AMFRICUS 

MAX 

63 

66 

69 

69 

64 

66 

MIN 

35 

50 

56 

52 

46 

29 

36 

28 

43 

35 

55 

49 

61 

63 

S3 

42 

40 

32 

33 

42 

42 

41 

44 

45 

42 

39 

32 

32 

57 

ATHENS 

MAX 

63 

42 

45 

68 

58 

MIN 

29 

40 

50 

51 

40 

33 

38 

28 

41 

42 

33 

30 

42 

54 

38 

35 

38 

29 

30 

31 

37 

36 

42 

39 

34 

33 

32 

33 

50 

ATHENS  COL  OF  AfeRl 

MAX 

41 

MIN 

2* 

39 

51 

51 

41 

26 

31 

24 

41 

29 

50 

26 

41 

55 

40 

35 

40 

26 

25 

31 

37 

34 

42 

39 

34 

33 

32 

30 

44 

ATHENS  WB  AIRPOeT 

MAX 

61 

51 

40 

61 

50 

58 

45 

MIN 

31 

A* 

SO 

48 

35 

31 

32 

31 

41 

38 

52 

33 

42 

SO 

36 

35 

35 

29 

30 

39 

37 

36 

40 

39 

36 

32 

30 

35 

50 

ATLANTA   MB  AIRPOST 

MAX 

59 

62 

90 

62 

70 

67 

62 

65 

75 

55 

7 1 

MIN 

3A 

A6 

52 

46 

36 

29 

30 

30 

42 

33 

47 

38 

48 

54 

38 

36 

34 

31 

34 

42 

37 

37 

39 

40 

37 

33 

34 

37 

56 

ATLANTA   MB  CITY 

MAX 

70 

42 

42 

67 

*48 

53 

47 

67 

MIN 

39 

46 

52 

45 

39 

35 

29 

37 

44 

40 

48 

39 

49 

55 

37 

36 

34 

30 

42 

44 

38 

39 

40 

39 

38 

32 

33 

43 

56 

AUSUSTA   MB  AIRPORT 

MAX 

64 

63 

72 

45 

MIN 

25 

AO 

49 

49 

34 

28 

37 

27 

46 

34 

48 

29 

49 

53 

38 

37 

37 

28 

28 

34 

42 

36 

44 

42 

38 

36 

34 

34 

64 

AU8USTA 

MAX 

64 

65 

70 

72 

65 

61 

58 

65 

66 

72 

76 

69 

71 

76 

70 

45 

63 

71 

72 

65 

72 

75 

75 

67 

60 

75 

76 

76 

MIH 

30 

40 

55 

52 

51 

31 

43 

31 

46 

38 

57 

33 

50 

60 

41 

37 

42 

32 

33 

41 

43 

38 

45 

43 

36 

36 

46 

32 

54 

BAINBRIOeE 

MAX 

79 

71 

66 

75 

73 

66 

66 

59 

60 

57 

55 

63 

73 

77 

MIN 

38 

50 

51 

48 

48 

31 

41 

30 

42 

42 

S3 

51 

61 

65 

58 

55 

42 

33 

35 

45 

48 

45 

47 

48 

49 

42 

36 

37 

59 

BLACK.BEARO  ISLAND 

MAX 

62 

63 

58 

65 

66 

68 

64 

64 

76 

MIN 

3« 

48 

58 

50 

53 

34 

46 

22 

42 

53 

44 

54 

57 

54 

49 

49 

36 

38 

49 

43 

38 

48 

43 

35 

37 

56 

8LAIRSVILLE  ESP  STA 

MAX 

43 

66 

70 

50 

49 

34 

57 

65 

54 

52 

54 

45 

60 

54 

40 

SI 

66 

MIN 

lA 

25 

46 

45 

35 

21 

25 

19 

19 

22 

27 

29 

22 

40 

35 

42 

32 

22 

22 

23 

30 

22 

29 

39 

39 

39 

31 

26 

BLAKELY 

MAX 

62 

67 

67 

64 

59 

70 

72 

75 

76 

76 

78 

69 

62 

69 

64 

60 

54 

MIN 

3* 

51 

55 

55 

47 

33 

38 

34 

48 

40 

50 

45 

64 

62 

55 

49 

40 

38 

35 

40 

43 

44 

46 

49 

46 

43 

34 

38 

69 

aaOOKLET  1  « 

MAX 

56 

70 

72 

76 

69 

61 

70 

70 

63 

59 

66 

74 

MIN 

29 

45 

57 

49 

50 

31 

41 

30 

44 

41 

55 

40 

51 

S6 

41 

40 

45 

33 

35 

41 

48 

42 

45 

44 

40 

41 

33 

36 

64 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

MIN 

39 

S3 

58 

53 

S3 

38 

47 

37 

43 

47 

53 

50 

54 

57 

56 

51 

48 

37 

41 

51 

54 

45 

53 

48 

44 

48 

37 

42 

55 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

70 

57 

56 

69 

78 

^ 

58 

66 

67 

58 

78 

MIN 

3« 

53 

55 

53 

45 

32 

43 

31 

44 

46 

54 

46 

54 

58 

54 

51 

45 

36 

36 

48 

43 

41 

54 

47 

44 

41 

35 

41 

56 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

73 

67 

tt 

72 

64 

64 

58 

58 

53 

61 

71 

77 

MIN 

38 

53 

56 

53 

48 

32 

42 

32 

43 

45 

50 

49 

62 

64 

58 

55 

44 

36 

45 

48 

43 

47 

51 

46 

45 

34 

37 

57 

CAMILLA 

MAX 

74 

71 

71 

69 

73 

70 

66 

62 

63 

61 

58 

63 

69 

76 

MIN 

55 

56 

49 

33 

43 

31 

43 

53 

50 

61 

64 

58 

54 

43 

33 

38 

44 

49 

45 

49 

50 

46 

46 

32 

41 

59 

CAMP  STEWART 

MAX 

«2 

69 

68 

60 

64 

72 

66 

65 

53 

59 

61 

MIN 

54 

58 

52 

50 

33 

44 

31 

42 

40 

52 

40 

53 

58 

53 

43 

46 

33 

34 

43 

50 

39 

42 

45 

41 

42 

33 

38 

54 

CARLTON  BRIBCE 

MAX 

44 

62 

69 

52 

62 

S3 

5  7 

43 

58 

68 

MIN 

1* 

22 

40 

48 

40 

25 

25 

22 

22 

25 

30 

23 

23 

42 

43 

35 

36 

22 

22 

25 

-■I 

26 

31 

39 

30 

40 

29 

26 

32 

CARROLL TON 

MAX 

60 

68 

MIN 

33 

47 

47 

49 

39 

26 

27 

26 

40 

29 

51 

32 

53 

57 

43 

36 

36 

27 

27 

41 

31 

32 

38 

40 

39 

32 

30 

33 

51 

CARTERSVILLE 

MAX 

58 

MIN 

36 

45 

52 

45 

49 

32 

34 

30 

36 

34 

40 

32 

46 

54 

45 

37 

36 

28 

33 

38 

35 

35 

46 

34 

35 

34 

47 

CEOARTOWN 

MAX 

52 

51 

55 

68 

^7 

MIN 

3* 

47 

52 

46 

40 

28 

26 

26 

39 

28 

55 

31 

43 

56 

45 

39 

36 

24 

26 

39 

28 

29 

39 

41 

41 

35 

30 

32 

52 

CLAYTON 

MAX 

66 

45 

,2 

MIN 

25 

33 

48 

45 

38 

i° 

m 

29 

23 

39 

30 

39 

32 

38 

46 

39 

35 

34 

30 

29 

33 

29 

39 

37 

37 

33 

26 

31 

39 

COLUMBUS 

MAX 

66 

67 

65 

114 

MIN 

38 

52 

54 

52 

45 

33 

36 

30 

45 

37 

50 

48 

61 

60 

st 

42 

40 

32 

36 

41 

41 

44 

43 

41 

44 

44 

34 

37 

56 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

64 

63 

62 

49 

MIN 

36 

51 

53 

52 

32 

29 

31 

26 

41 

33 

46 

45 

59 

59 

46 

41 

35 

28 

30 

40 

40 

40 

44 

44 

42 

34 

34 

32 

58 

canoeLE 

MAX 

66 

^s 

63 

73 

73 

75. 

78 

61 

65 

70 

60 

62 

57 

54 

47 

S4 

46 

60 

66 

MIN 

30 

50 

55 

47 

31 

39 

31 

40 

40 

55 

45 

48 

61 

33 

35 

35 

44 

42 

44 

45 

42 

42 

32 

39 

44 

CORNELIA 

MAX 

63 

56 

63 

72 

ss 

40 

4  I 

62 

64 

56 

56 

53 

4S 

41 

54 

48 

55 

65 

6  7 

MIN 

33 

40 

48 

49 

37 

30 

28 

30 

39 

38 

51 

36 

43 

52 

37 

35 

35 

28 

35 

44 

38 

36 

40 

36 

32 

30 

30 

47 

C0VIN6T0M 

MAX 

67 

70 

S9 

t,  3 

A3 

69 

63 

60 

S4 

51 

54 

57 

68 

73 

MIN 

29 

46 

53 

59 

42 

28 

31 

27 

43 

30 

53 

31 

49 

58 

41 

36 

39 

29  1 

28 

36 

38 

35 

40 

40 

35 

33 

32 

33 

53 

CUTMBERT 

MAX 

65 

64 

70 

69 

64 

62 

S2 

60 

68 

73 

MtN 

36 

47 

54 

52 

44 

33 

36 

33 

49 

46 

55 

51 

62 

61 

55 

45 

39 

32  j 

37 

44 

44  ' 

44 

45 

46 

44 

42 

33 

40 

58 

OAHLONECA 

MAX 

59 

55 

59 

56 

50 

59 

62 

61 

54 

MIN 

29 

43 

49 

47 

37 

25 

39 

26 

38 

39 

S3 

30 

41 

52 

41 

37 

35 

29! 

28 

38 

37' 

35 

40 

38 

38 

32 

32 

31 

47 

DALTON 

MAX 

^3 

f  2 

60 

50 

53 

S3 

63 

70 

65 

72 

74 

7^ 

73 

59 

55 

54 

56 

58 

60 

60 

59  ' 

60 

50 

48 

MIN 

32 

40 

35 

32 

28 

31 

28 

27 

28 

36 

38 

36 

39 

43 

43 

35 

30 

27 

28 

36 

29 

30 

34 

34  I 

33 

39 

36 

33 

35 

BOU&LAS 

MAX 

70 

74 

75  1 

75 

75 

67 

62 

71 

54 

65 

73 

05 

65 

60 

55 

60 

57 

50 

60 

67 

MIN 

42 

55 

46 

50 

60 

54 

46 

45 

35 

36 

38 

48 

43 

44 

45 

42 

44 

34 

35 

40 

DUBLIN 

MAX 

65 

65 

72 

73 

62 

63 

57 

65 

69 

74 

73 

'2 

74 

75 

64 

47 

54 

63 

70 

60 

64 

57 

56 

57 

53 

61 

64 

76 

MIN 

29 

47 

55 

49 

48 

29 

39 

30 

46 

38 

55 

39 

54 

61 

45 

39 

43 

30 

32 

42 

44 

39 

44 

44 

39 

38 

32 

38 

54 

66<0 
38.5 

64.3 
40.2 

65.7 
47.3 

65.3 
45.7 

55.6 
?5.1 

65.1 
41.8 


60.3 
39<4 


64.5 
44.1 


64.1 
42>1 


B«e  r*f«r«Dc«  : 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


CEORCIA 
FEBRUARY  1952 


Slatlon 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

17 

1 

18 

19|20i 

21 

22 

25 

26] 

1 

27 

28 

29 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

•A 

31 

64 

48 

71 
5* 

T2 

6* 

48 

62 

30 

60 
40 

65 

31 

72 
47 

74 
42 

74 

57 

74 
44 

73 
60 

76 
63 

71 
30 

40 

55 
42 

65 

33 

70 

68 

64 
44 

60 

55 

54 

55 
41 

53 
40 

61 

33 

64 

74 

57 

EIPERIMENT 

MAX 
MIN 

»• 

3« 

61 
45 

61 
46 

61 

52 

63 
43 

48 

31 

59 
30 

51 
30 

63 
43 

66 

39 

71 
52 

69 

37 

67 

51 

67 

57 

77 
46 

49 

43 
36 

42 

28 

62 

68 

56 
34 

59 

38 

64 

50 

50 
34 

56 
40 

44 

31 

:; 

67 
61 

FAIR  VIEM 

MAX 
HIN 

*2 

31 

62 
47 

62 
54 

64 

51 

57 
43 

60 

28 

51 
32 

62 

30 

65 

42 

72 
3* 

69 

54 

68 

38 

72 
56 

75 
56 

60 
43 

43 
36 

46 

39 

60 
31 

68 

67 

58 
38 

50 

51 

50 

55 
35 

50 
35 

57 
32 

66 

36 

73 
56 

FIT2GERALD 

MAX 

66 

33 

62 

50 

70 
57 

73 
53 

68 
48 

61 

32 

60 
40 

64 

33 

69 
46 

72 
41 

73 
53 

76 
45 

79 
62 

73 
63 

69 

51 

62 
43 

62 
42 

62 

36 

72 
36 

67 

60 
47 

61 
43 

53 

53 

55 
42 

55 
43 

69 
32 

65 
39 

73 
58 

FLEMING   tXP  STATION 

MAX 
MIN 

63 

27 

65 
47 

73 
59 

74 
50 

75 
52 

62 
29 

61 

42 

62 
28 

69 

43 

72 
37 

75 
51 

72 
37 

74 

73 
56 

70 
54 

66 
45 

65 
48 

62 
34 

68 

71 

65 

50 

65 

38 

66 

64 

58 
43 

66 
44 

69 

32 

66 

33 

73 
56 

F0LH.STON   9  S« 

MAX 
MIN 

72 
36 

70 
46 

75 
48 

76 

52 

73 
51 

64 

31 

72 

75 
41 

75 
52 

77 
48 

78 
51 

78 
55 

75 
59 

66 
49 

56 
36 

74 

73 

68 

52 

67 
42 

69 

66 

61 

62 
36 

69 
38 

75 
58 

FORT  aAINES 

MAX 
HIN 

61 

38 

65 
47 

63 

55 

67 
54 

67 

47 

59 
/" 

65 

35 

66 

32 

66 

37 

70 
45 

74 

50 

75 
49 

71 
60 

76 
63 

77 
55 

67 
411 

72 
40 

56 

30 

65 
32 

71 

59 
41 

67 

41 

57 

63 

60 
40 

52 
42 

48 

33 

62 
39 

68 
45 

FORT  VALLEY 

MAX 

63 
3* 

63 
48 

65 

53 

67 
51 

S3 
38 

60 

31 

53 
35 

64 

30 

68 
48 

72 
38 

70 
48 

72 
40 

71 
61 

74 
63 

67 
42 

47 
39 

51 
36 

61 

32 

67 

55 

61 
40 

63 
42 

53 
43 

62 
42 

56 
39 

50 
32 

69 
32 

65 

37 

73 
67 

eAINESVILLE 

MAX 

63 

31 

56 

42 

62 
49 

62 

49 

53 
38 

56 

27 

5« 

27 

64 

28 

63 

38 

70 

35 

65 

52 

57 
32 

67 
42 

76 

52 

67 
39 

41 

36 

44 

37 

60 
25 

70 

60 

58 
32 

52 
33 

48 

43 
38 

56 
37 

50 
32 

57 
30 

70 
33 

73 
,48 

SLENNVILLE 

MAX 

64 

30 

65 
49 

72 
58 

75 
52 

68 

50 

62 

31 

55 
44 

63 

30 

70 
'.4 

73 
42 

76 
55 

72 
42 

75 
56 

70 
59 

68 

52 

60 
41 

68 
44 

63 

33 

71 

69 

64 

50 

67 
42 

55 

52 

61 
40 

55 
42 

60 
33 

66 

38 

74 
56 

GREENSBORO 

MAX 

62 

30 

65 
45 

66 

54 

67 

52 

61 

42 

60 

27 

60 
34 

64 

27 

66 
40 

71 
35 

72 
55 

66 

29 

68 
49 

78 
58 

73 
39 

41 

35 

46 
39 

62 
27 

■56 
29 

64 

61 
38 

56 

53 

53 

57 
32 

54 

33 

58 
32 

63 
33 

72 
61 

ERIFFIN 

MAX 

63 
36 

61 
46 

61 

53 

63 

50 

58 
42 

60 

31 

55 
30 

63 

31 

69 
44 

72 
41 

69 
54 

67 

40 

68 
50 

79 

57 

71 
42 

43 
36 

44 

38 

68 
29 

70 

:: 

65 

57 
35 

68 
40 

50 

49 

55 
36 

54 
34 

59 

32 

68 
41 

73 
54 

HARrncuL 

• 

MAX 

62 
3* 

54 
40 

65 
48 

66 
48 

60 

38 

58 
30 

55 
32 

62 

30 

67 
41 

70 
40 

68 
50 

60 

32 

6« 

40 

64 

51 

60 

36 

40 
34 

60 
34 

61 

30 

61 

61 

36 

56 
34 

60 

60 

57 
36 

62 
30 

60 
26 

67 
38 

70 
48 

HAMKINSVILLE 

MAX 

6» 

30 

62 
45 

73 
46 

76 

47 

71 
47 

62 

28 

56 

38 

65 
28 

75 
41 

76 
34 

74 
50 

38 

75 
61 

76 
64 

68 
48 

55 
43 

55 
40 

70 
31 

68 

68 

64 
41 

56 
39 

56 

56 

fi 
40 

54 

37 

56 
31 

66 

74 

68 

X0C6AR0S  MILL 

MAX 

»S 
3* 

65 

53 

70 
52 

73 
53 

58 

36 

65 

29 

56 

35 

65 
28 

71 
42 

75 
39 

75 
50 

78 
47 

80 
64 

72 
63 

68 

55 

76 
52 

56 
42 

64 

30 

72 
32 

60 
42 

66 
44 

68 
44 

56 

52 

50 

66 
47 

50 
42 

62 

33 

70 
33 

76 
49 

MSFER 

MAX 

61 
3A 

56 
46 

59 
50 

55 
46 

48 

36 

52 
27 

46 

29 

62 

28 

58 

35 

68 
35 

61 
41 

55 

62 
46 

72 
55 

65 
43 

45 
40 

42 

33 

55 
28 

65 

57 

54 

35 

54 

33 

46 

40 

46 

54 

38 

48 

32 

55 
30 

66 

36 

70 
52 

.AFAYETTE 

MAX 

6A 

28 

58 

39 

60 
48 

58 
44 

55 
37 

57 
26 

56 

23 

65 
21 

64 

30 

73 
36 

65 

51 

63 

27 

60 
36 

75 
45 

73 
42 

41 

36 

62 
21 

66 

60 

69 
26 

54 
27 

63 

50 

61 
42 

48 
38 

60 
30 

68 
33 

73 
39 

.A  SRANbE 

MAX 

64 

35 

64 

49 

61 

50 

62 
50 

57 
41 

60 

29 

52 
29 

65 
29 

68 
41 

73 
35 

70 
53 

70 
38 

68 
55 

77 
57 

70 
46 

47 
36 

47 
38 

61 
28 

69 

66 

61 
34 

58 
36 

49 

38 

49 
42 

55 
39 

53 
34 

69 

32 

67 
34 

74 

62 

OUISVILLE 

MAX 

6S 
29 

64 
47 

71 
56 

74 
50 

65 
46 

62 
30 

59 
40 

66 

30 

71 
45 

69 
36 

76 
55 

67 
39 

77 
48 

76 
60 

68 
44 

45 
38 

52 
43 

62 
30 

71 

63 

64 
42 

66 

39 

57 

54 

54 
38 

53 
38 

63 
34 

67 

35 

76 

62 

1  UMBER  CI  FY 

MAX 

59 
28 

66 

33 

64 
49 

73 
47 

75 
50 

57 
29 

64 

31 

56 
29 

65 

31 

71 
35 

74 

40 

40 

77 
42 

78 
61 

71 
57 

60 
41 

74 
47 

65 
32 

64 

72 

64 

46 

66 
37 

67 
40 

53 
45 

49 
*2 

56 
42 

47 

33 

62 

65 
42 

»CON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

ti 
33 

65 
49 

69 

53 

70 
50 

53 
37 

63 

30 

55 
36 

66 

29 

70 
49 

75 
36 

74 
49 

72 
40 

72 
60 

74 
61 

63 
42 

47 

39 

52 
36 

66 
33 

70 

66 

64 
42 

56 
42 

67 

51 

59 
39 

50 

33 

61 
34 

67 
38 

76 
57 

ACON 

MAX 
MIN 

57 
35 

66 

47 

66 

50 

69 
56 

71 
48 

53 
33 

62 

37 

56 

32 

67 
47 

72 
32 

75 
38 

74 
40 

71 
52 

73 
61 

75 
49 

52 
39 

48 
41 

70 

57 
*2 

64 

42 

58 

59 

49 

38 

60 
41 

62 
35 

66 

60 

ILLEOGtVlLLE 

MAX 

57 
20 

65 

29 

63 
45 

69 

55 

79 
47 

51 
27 

61 

27 

55 
27 

66 

27 

69 

27 

75 

30 

74 

68 

32 

73 
55 

77 
49 

50 
39 

45 
39 

60 
29 

62 

70 
30 

56 

39 

61 
34 

55 

55 

46 

35 

68 
37 

46 
36 

69 
31 

65 
32 

ILLEN 

MAX 

65 
28 

64 
46 

72 
57 

75 
50 

67 
49 

62 

30 

60 
40 

60 
30 

70 
44 

74 
34 

76 
56 

70 
34 

75 
49 

70 
45 

60 
42 

58 
38 

54 
44 

63 
31 

71 

67 

66 
45 

60 

36 

56 

65 

60 

39 

55 
39 

63 
34 

66 

34 

76 
65 

XTEZUMA   1  NE 

MAX 
MIN 

60 

31 

61 

65 

63 

60 

62 

29 

56 

36 

65 

29 

70 
45 

75 
37 

72 
55 

73 
46 

74 

57 

75 
56 

66 
46 

49 
42 

58 
36 

66 
31 

69 

66 

63 
41 

64 
40 

62 

52 

56 
38 

56 
42 

68 

36 

62 

38 

74 
59 

;)mticello 

MAX 

)ULTRIE 

MAX 
MIN 

65 
3S 

65 
51 

71 
55 

74 

55 

71 
49 

65 

65 
42 

65 

35 

70 
46 

74 
47 

75 
53 

77 
51 

78 
62 

75 
62 

68 

55 

72 
53 

70 
44 

65 
37 

70 

70 

64 
49 

66 
47 

59 

65 

55 
44 

66 
47 

61 

33 

70 
40 

76 
53 

MNAN 

MAX 
MIN 

64 

35 

63 
48 

61 

53 

62 

51 

54 

40 

58 
30 

54 

29 

64 

33 

67 
41 

77 
36 

70 

52 

69 

■40 

67 
56 

77 
58 

76 
42 

43 
36 

43 

36 

62 
30 

69 

67 

60 
38 

59 
38 

60 

49 

56 
38 

66 

32 

69 
32 

67 
38 

72 
54 

MOUNTAIN  YALLEY 

MAX 
MIN 

61 
31 

63 
47 

61 

50 

63 
49 

55 
40 

58 
26 

53 
29 

64 

29 

65 

42 

72 
37 

65 
49 

70 
42 

70 

51 

75 

55 

71 
45 

48 

37 

48 

35 

62 
30 

68 

62 
40 

60 

37 

66 
40 

49 

49 

57 
36 

52 
36 

68 
31 

6B 

35 

74 

65 

:  TMAN 

MAX 
MIN 

68 

35 

66 

51 

74 
58 

76 
56 

68 

50 

67 
J2 

62 
45 

67 

31 

72 
45 

77 

76 

51 

78 

51 

76 
61 

77 
62 

69 

60 

69 

57 

66 
48 

65 

36 

73 
36 

66 

46 

65 
61 

73 
43 

57 
49 

57 
62 

66 
45 

54 
47 

60 
34 

72 
40 

75 
68 

MAX 
HIN 

65 
34 

58 
46 

63 

52 

60 

54 

55 
40 

57 
30 

51 
29 

66 

26 

67 
39 

73 
30 

69 

42 

62 

31 

70 
42 

76 
47 

67 
46 

46 
42 

46 

37 

68 
26 

70 
30 

65 

42 

60 

31 

62 
32 

60 
41 

48 
42 

52 
42 

48 

37 

61 
31 

70 
32 

76 
42 

"E  KB  AIRPORT 

HAX 

HIN 

30 

60 
42 

46 

59 
43 

47 

29 

27 

51 
27 

65 
24 

32 

72 
26 

67 
33 

29 

38 

46 

44 

41 

28 

25 

68 

63 

28 

28 

51 

49 

53 
42 

38 

6 1 
28 

68 
29 

75 
62 

■  ■•  NNAh  USOA  PL 

OAROEN 

HAX 

HIN 

65 

22 

65 
43 

74 

50 

77 
50 

61 

35 

63 
2T 

57 
33 

65 
26 

70 
46 

74 

33 

77 
54 

71 
35 

76 

53 

72 
58 

60 

55 

63 
42 

55 
47 

64 
30 

69 

72 

67 
49 

57 
34 

66 

11 

59 
40 

49 
46 

61 

33 

67 
34 

76 
65 

• ^NNAH  MB  AP 

HAX 

MIN 

64 

2« 

66 
48 

74 

76 

52 

62 
41 

63 

32 

56 
40 

64 

32 

70 
44 

73 
40 

76 
54 

66 

39 

77 
55 

72 
60 

62 
44 

58 
42 

55 
41 

64 

32 

70 

71 

67 
43 

57 
40 

67 

62 

60 
41 

50 
38 

60 

33 

67 
39 

76 
57 

'•NHAM  BEACH  2 

N 

HAX 
HIN 

60 

61 

67 

67 

65 

57 

55 

58 

68 

69 

74 

73 

75 

69 

64 

66 

66 

58 

70 

68 

69 

66 

65 

54 

63 

56 

60 

62 

74 

^tSBORO 

HAX 

HIN 

65 

31 

60 
48 

72 
52 

68 

55 

42 

62 
32 

61 
41 

65 

33 

70 
43 

73 
40 

73 
48 

73 
40 

76 
52 

74 
54 

64 

47 

49 

38 

52 
43 

32 

72 
38 

66 
42 

41 

1 

48  1 
39 

71 

75 
53 

■OTTON 

MAX 
MIN 

63 
31 

63 
49 

63 

55 

65 
54 

61 

43 

64 

29 

59 

32 

64 

31 

67 
44 

72 
38 

76 
54 

74 
41 

71 
60 

77 
56 

74 
49 

67 
40 

53 
38 

66 
31 

69 

30 

68 
40 

62 
40 

62 
38 

50 
41 

51 

42 

60 
37 

56 
38 

59 

31 

*7 
35 

74 
68 

APOOS*   J  NNK 

MAX 
MIN 

68 

35 

61 
44 

60 

52 

61 
50 

53 
40 

57 
25 

53 
29 

65 
22 

63 
36 

73 
30 

67 

53 

65 

30 

78 
42 

75 
53 

72 
44 

49 

43 

45 

36 

67 
21 

67 
26 

66 
34 

67 
27 

67 

34 

52 
46 

47 
40 

40 

60 
33 

57 
30 

70 
28 

71 
63 

•"ASVILLE 

MAX 
MIN 

67 
34 

64 

50 

74 

55 

11 

63 
49 

68 

31 

'Jb 
37 

65 
40 

72 
50 

76 

43 

76 
50 

79 

50 

78 
64 

75 
64 

67 
55 

72 
66 

70 
46 

65 
35 

73 
34 

62 
44 

66 
40 

58 
••2 

57 
48 

55 
49 

55 
46 

52 
47 

64 

36 

72 
41 

77 

69 

6»al 
44  lO 

58.5 

I  40<a 

{  60.1 
40 14 

!  65.3 
I  44.9 

I  66.3 
I  43.1 

69.7 
I  45.6 

64.4 
43.3 

61.6 

I 

I  59.1 
I  36.9 

'  65.3 
I  44.3 

I  62.2 
38.7 

I  61.8 
I  40.8 

I  60.0 
1  37.2 

65.6 
41.5 

65.8 
43.8 

56.4 
37.7 

61.1 
34.7 

61.9 
39.8 

64.4 
41.6 

64.4 
39.6 

63.4 
41.7 

63.5 
42.6 

61.3 
35.1 

6S.2 
41.1 

63.1 
41  .0 


61.9 
40.4 


68.3 
47.4 

60.7 
37.9 

58.7 
34.5 

65.3 
41.0 

65.0 
42.7 


66.1 
«2i8 

64.3 
41.6 

61.0 
37  .0 

67.3 
46.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


GBGf 
FEBRUARY  i 


.":!atioii 

Day  Of  Month 

0* 

S 
< 

3 

*  1 

*  i 

6 

7  1   8  1  9 

10  j 

"1 

12 

13 

14 

IS 

IK 

J. 

i 

"  i 

20  1 

22  1 

"l 

24 

-- 1 

25 

26 

27 



28  1 

9Q  i   in  1  n 

1  1 

TtFVON  2  N 

MAX 

65 

63 

71 

75 

63 

55 

65 

70' 

67 

62 

56 

53 

50 

58 

48 

59 

67 

64.0 

MIN 

29 

39 

52 

54 

49 

32 

33 

32 

33 

43 

47 

48 

49 

62 

62 

46 

44 

33 

36 

38 

48 

42 

43 

47 

43 

43 

33 

36 

41 

TOCCOA 

MAX 

61 

55 

55 

65 

67 

'1 

69 

61 

61 

63 

70 

60 

62 

54 

50 

45 

57 

62 

61 

69 

71 

sy«7 

MIN 

33 

*2 

49 

49 

40 

31 

31 

32 

40 

42 

56 

34 

42 

51 

40  , 

37 

40 

30 

35 

38 

40 

36 

41 

39 

39 

33 

30 

38 

47 

VALOOSTA  wa  AIRPOR' 

MAX 

67 

66 

73 

76 

59 

55 

65 

70 

78 

69 

76 

68 

66 

60 

57 

54 

58 

54 

59 

70 

75 

t>6»9 

MIN 

35 

50 

55 

54 

42 

33 

41 

32 

45 

44 

54 

52 

58 

62 

60 ; 

66 

44 

36 

36 

46 

43 

43 

48 

48 

46 

40 

33 

40 

58 

4()f0 

WARRENTON 

MAX 

62 

62 

56 

63 

66 

70 

42 

49 

60 

69 

59 

60 

54 

55 

47 

58 

53 

58 

65 

73 

t)  1  »b 

MIN 

30 

55 

51 

43 

28 

38 

29 

44 

33 

56 

32 

50 

59 

32 

42 

29 

31 

42 

42 

34 

42 

41 

33 

36 

33 

34 

61 

WASH  1  NO TON 

MAX 

6'» 

61 

68 

56 

64 

63 

65 

69 

6 1 

6B 

60 

60 

55 

67 

42 

57 

67 

73 

62*0 

MIN 

30 

*3 

S3 

51 

40 

28 

35 

29 

32 

32 

43 

50 

44 

34 

27 

26 

30 

30 

33 

43 

-J6«7 

WAYCROSS 

MAX 

67 

6e 

75 

77 

72 

65 

59 

66 

72 

76 

76 

77 

77 

74 

69 

67 

63 

65 

11 

69 

69 

60 

56 

55 

53 

54 

62 

67 

67  16 

MIN 

32 

50 

56 

53 

49 

31 

46 

30 

41 

40 

5* 

45 

57 

57 

60{ 

52 

46 

34 

46 

51 

48 

60 

44 

43 

34 

38 

57 

WAYNESBORO 

MAX 

52 

" 

63 

58 

60 

65 

72 

74 

67 

74 

80 

47 

62 

68 

62 

62 

53 

56 

58 

43 

59 

66 

t>l,S 

MIN 

27 

42 

33 

34 

31 

39 

37 

44 

54 

46 

37 

31 

34 

43 

39 

41 

39 

40 

34 

35 

43 

38.2 

WEST  BOINT 

MAX 

61 

63 

6<t 

63 

58 

60 

56 

64 

65 

V2 

72 

72 

70 

79 

75 

60 

47 

64 

70 

68 

63 

60 

49 

49 

59 

53 

60 

68 

75 

63.0 

MIN 

31 

♦  7 

51 

51 
— 

42 

29 

30 

27 

43 

32 

51 

39 

51 

57 

SO  1 

1 

40 

38 

27 

29 

38 

32 

34 

41 

42 

41 

38 

32 

32 

67 

39.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  o{  month 


DtatlOQ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  0  i 

H  • 

AILBY 

EVAP 

.12 

.08 

.00 

.10 

.21 

.11 

.09 

.13 

.14 

.14 

.13 

.16 

.12 

* 

.02 

» 

.26 

.10 

.11 

.01 

.17 

.09 

H2.K 

WIND 

11 

22 

57 

28 

93 

56 

25 

31 

29 

45 

51 

68 

29 

40 

21 

187 

11 

12 

13- 

28 

* 

245 

66 

1161 

ATHENS  KB  AIRPORT 

EVAP 

.05 

.05 

.16 

.23 

* 

,31 

.12 

.23 

.22 

.10 

.01 

.01 

.01 

.00 

.35 

.00 

.21 

.09 

.00 

.00 

.02 

* 

.12 

.16 

Q2.61 

WIND 

33 

51 

58 

171 

154 

107 

106 

96 

97 

101 

109 

119 

89 

44 

69 

90 

110 

170 

39 

27 

54 

122 

73 

87 

88 

75 

112 

112 

115 

2671 

EXPERIUEKT 

EVAP 

.07 

.  14 

.18 

.06 

.08 

.17 

.12 

.  14 

.20 

.14 

.01 

.16 

.01 

.01 

.04 

.08 

.  15 

.05 

.15 

.05 

.03 

.15 

.07 

82.  Si 

WIND 

30 

35 

96 

108 

161 

83 

37 

132 

51 

140 

60 

39 

62 

34 

35 

62 

71 

24 

40 

22 

44 

23 

* 

75 

62 

71 

123 

172( 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.12 

.05 

.05 

.03 

.15 

.10 

.12 

.12 

.10 

.10 

.11 

.10 

.10 

.10 

.08 

.13 

.09 

.09 

.09 

.01 

.16 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.  13 

.09 

B2.4' 

WIND 

9 

12 

39 

14 

41 

33 

23 

38 

17 

25 

18 

23 

20 

23 

S 

30 

45 

37 

11 

7 

10 

24 

8 

13 

8 

21 

42 

34 

36 

87' 

RCftiE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.02 

.03 

.07 

.07 

.04 

* 

.21 

.10 

.10 

.22 

.04 

.05 

.15 

.00 

.02 

.06 

.09 

.02 

.12 

.07 

.02 
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YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7 

34  56 

63  51 

1920 

6A 

TVA-146- 

3 

DECATUR 

2592 

DEKALB 

9 

33  46 

84  22 

1025 

4P 

CARL  0.  WEBB 

3 

BOWMAN 

1132 

FLBERT 

14 

34  12 

63  02 

760 

8A 

MRS.OfENDOLYN  BRO*M 

3 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

JO*  H.  BAKER 

3 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

BA 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS 

3 

CAHNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

63  14 

700 

7A 

MftS.H.O'DELL  CARROLI 

3 
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GEORGIA  -  MARCH  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

Weather  conditions  (luring  this  month  were  excessively  wet  an  d  slightly  cooler  than  normal.  Three  periods  of  heavy  to  excessive 
rains  (3-4th,  10-llth,  and  22-25th)  brought  about  extensive  river  flooding  from  which  damages  of  $464,000  occurred.  Two  tor- 
nadoes,  one  in  the  southern  suburbs  of  Macon,  and  the  other  in  southern  Lee  County,  left  damages  totaling  almost  $270,000.  Near 
or  warmer  than  seasonable  temperatures  promoted  better  than  average  growth  of  vegetation,  but  rainy  weather  and  persistently 
wet  soil  prevented  plowing  and  planting  operations  over  most  of  the  State. 

Mostly  fair  and  warmer  than  normal  prevailed  on  the  1st,  with  abnormal  warmth  persisting  in  coastal  sections  throughout  the  first 
four  days.  A  low  pressure  area  from  the  far  west  produced  moderate  to  excessive  rains  during  the  period,  2-4th,  with  temperatures 
lowered  slightly  below  normal;  the  heavy  rains,  totaling  3  to  5  inches  in  the  northern  half  of  the  State,  led  to  flooding  in  the 
Ocmulgee  and  Oconee  Rivers  that  caused  damages  of  about  $250,000;  in  the  midst  of  this  rainy  period,  a  local  tornado  of  consider- 
able intensity  at  Macon  on  the  3rd  caused  property  damages  estimated  at  about  $250,000.  Cool  dry  air  moved  into  the  State  after 
the  4th,  maintaining  fair  and  cooler  than  normal  weather  from  the  5th  to  9th;  two  of  the  coldest  periods  of  the  month  occurred 
on  the  5-6th  and  8-9th,  with  light  freezing  conditions  in  northern  and  central  districts  on  the  5th,  6th,  7th,  and  9th.  Another 
low  pressure  system  produced  the  second  period  of  moderate  to  excessive  rains  on  the  10th  and  11th,  with  falls  of  2  to  4  Inches 
in  northern  and  central  districts;  these  rains  maintained  high  rivers  and  created  light  to  moderate  flooding  over  most  of  the 
Ocmulgee,  Oconee,  Altamaha,  and  upper  Chattahoochee  Rivers,  with  total  damages  probably  less  than  $50,000.  Much  warmer  weather, 
which  accompanied  the  rains  of  the  10-llth,  continued  through  the  14th.  Light  to  moderate  rains  again  overspread  the  State  on 
the  14th,  and  prior  to  these  rains,  on  the  13th,  a  tornado  struck  in  southern  Lee  County,  causing  property  losses  of  $18,550. 
Fair  and  colder  weather  prevailed  from  the  15th  to  17th,  with  temperatures  dropping  to  freezing  or  lower  in  northern  counties 
on  the  16th  and  17th;  this  was  one  of  the  three  coldest  periods  of  the  month.  Another  active  low  pressure  system  from  the  west 
produced  abnormal  warmth  throughout  the  5-day  period,  19th  to  23rd,  and  light  to  moderate  general  rains  on  the  18th;  the  warmest 
weather  of  the  month  occurred  during  this  period  on  the  20th  or  21st.  Still  another  area  of  low  pressure  moved  into  this  sec- 
tion, with  moderate  to  heavy  rains  produced  over  the  lengthy  period  21st  through  26th,  heaviest  falls  being  on  the  23rd;  total 
rains  of  the  period  ranged  from  3  to  more  than  6  inches  in  northern  and  central  districts,  and  near  or  above  flood  stages  were 
produced  over  most  of  the  State,  with  damages  exceeding  $100,000.  An  area  of  high  pressure  moved  slowly  into  the  State,  with 
fair  and  somewhat  cooler  than  normal  weather  from  the  25th  through  the  30th,  but  rains  continued  in  southeastern  counties  on  both 
the  25th  and  26th.     A  reaction  to  warmer  occurred  on  the  last  two  days,  with  light  rains  overspreading  the  State  on  the  last  day. 

The  monthly  average  temperature  was  56.3°,  or  0.6°  below  normal,  and  station  averages  ranged  from  44.8°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  63.4°  at  Camp  Stewart.  The  coldest  weather  of  the  month  occurred  in  one  or  the  other  of  three  cold  spells,  5-6th 
8-9th,  or  16-17th,  with  lowest  temperatures  ranging  chiefly  from  25°  to  35°,  but  the  lowest  reading  in  the  State  was  18"  a1 
Blairsville  Experiment  Station  on  the  8th.  Greatest  warmth  occurred  on  the  20th  or  21st,  when  highest  temperatures  ranged  froj 
about  80°  to  almost  90°.  Temperatures  as  low  as  freezing  occurred  on  an  average  of  less  than  6  days;  many  southern  stations  hai 
no  freezing  weather,  while  readings  as  low  as  freezing  occurred  on  10  to  20  days  in  the  far  north. 

Precipitation  averaged  7.62  Inches,  or  151%  of  normal,  making  it  the  wettest  March  since  1948  and  the  wettest  of  any  month  slnci 
November  of  the  same  year.  The  greatest  monthly  total  was  17.49  inches  at  Suches,  and  the  least  was  1.98  inches  at  Folkstonr 
Totals  were  in  excess  of  10  inches  over  about  50  counties  between  Columbus  and  Clayton  and  in  excess  of  15  inches  over  8  fa:s 
northeastern  counties,  while  mostly  less  than  5  inches  throughout  the  southern  third  of  the  State.  Rains  occurred  rather  fre- 
quently on  an  average  of  11  days,  with  heavy  to  excessive  falls  of  2  to  5  inches  or  more  in  24  hours  over  northern  and  central 
districts  during  each  of  the  three  periods,  2-4th,  10-llth,  and  22-25th;  the  maximum  24-hour  rainfall  of  the  month  was  7.54  lni.| 
ches  at  Suches  on  the  11th,  and  8  other  far  northeastern  stations  recorded  falls  exceeding  5  inches.  j 

Frequent  and  substantial  rains  kept  the  soil  over  most  of  the  State  too  wet  for  plowing  or  planting  operations,  usually  actiVi 
at  this  season,  but  owing  to  lighter  rains  and  more  rapidly  drying  soil  qualities  in  southern  counties,  some  progress  in  plantlnt 
was  made  in  this  section.  Mostly  moderate  temperatures  promoted  better  than  normal  growth  of  vegetation,  especially  during  thi 
latter  part  of  the  month.  Light  freezing  and  frost  on  the  5-7th.  9th,  17th,  25th,  and  29th,  had  no  permanent  injurious  effecti 
on  peach  trees  or  other  similar  crops. 

RIVER  FLOODS 

Heavy  to  excessive  rains  during  the  three  periods,  2-4th,  10-llth,  and  22-25th,  in  each  of  which  total  falls  ranged  from  2  to 
inches  or  more  over  most  of  the  State,  led  to  widespread  flooding  of  rivers  in  Georgia  and  maintenance  of  high  stages  during  mosi 
of  the  month.  The  aggregate  of  river  flood  losses  throughout  the  State  was  $464,000,  almost  three-fourths  of  which  occurred  li 
the  upper  Ocmulgee  and  upper  and  middle  Oconee  Rivers  following  the  heavy  rains  of  the  2-4th.  Moderate  to  substantial  lossai 
also  occurred  in  the  upper  Chattahoochee  and  upper  portions  of  the  Oostanaula  and  Etowah  Rivers  ''ollowing  the  heavy  I'ains  of  thi* 
10-llth  and  22-25th.  River  crests  over  most  of  the  State  ranged  up  to  about  3  feet  above  flood  stage,  involving  mostly  light  ti 
moderate  damages.  Immediately  after  the  rains  of  the  2-4th,  crests  in  the  upper  Ocmulgee  and  upper  and  middle  Oconee  Riven 
reached  5  to  almost  15  feet  above  flood  stage,  and  crests  were  more  than  5  feet  above  flood  stage  in  the  upper  Etowah  and  uppep' 
Oconee  Rivers.     Losses  by  river  basins  are  given  below: 


Oostanaula 

$  39,000 

Etowah 

20,000 

Chattahoochee 

40,000 

Flint 

5  ,000 

Ocmulgee 

110,000 

Oconee 

230.000 

Altamaha 

5,000 

Ogeechee  and  Savannah 

10.000 

Withlacoochee ,  Suwanee, 

Sat  ilia  and  St.  Marys 

5  ,000 

SEVERE  STORMS 

A  tornado  of  considerable  violence  struck  shortly  after  9:00  p.m.  on  the  3rd  in  a  populous  suburban  section  immediately  souit 
of  Macon,  with  property  losses  estimated  at  $250,000.  The  storm  moved  southeastward,  causing  at  least  minor  damages  over  ;( 
area  1  mile  wide  and  5  to  6  miles  in  length,  with  heaviest  damages  concentrated  in  the  Bloomfield  Road  Section.  More  than  4'< 
houses  received  at  least  minor  damage,  4  were  totally  destroyed,  and  10  heavily  damaged;  heavy  damage  was  also  done  to  a  schO'J 
building  with  moderate  to  heavy  damage  to  9  business  places.  Many  trees  and  utility  lines  were  blown  down,  greatly  disruptl  ( 
services  including  the  knocking  out  of  some  1800  telephones.     Four  persons  were  injured,  but  no  one  was  killed. 

A  tornado  struck  a  rural  section  in  Lee  County,  about  9  miles  north  of  Albany,  on  the  early  morning  of  the  13th;  the  storm  mov  < 
north  northeastward  over  a  length  of  about  1  mile,  causing  property  losses,  mostly  to  utility  poles  and  lines,  of  $18,550.  Hi  I 
winds  blew  down  25  telephone  poles  and  4  railroad  line  poles,  and  more  than  20,000  feet  of  wire  and  accessories,  including' 
64-inch  main  trunk  line,  were  blown  down.  The  only  other  property  affected  by  the  storm  was  a  storage  barn  destroyed  and  t  < 
others  unroofed.     No  one  was  injured.     -  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dtiection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  1 

e 

■g  1 
V  -  s. 
S  0  1 

Q  1 

Date  of 
fastest  niile 

1:30  a 

EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-.09  j 

10-49 

k 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ALBAKY  IB  AP 

NW 

13 

6.3 

- 

- 

73 

81 

40 

54 

2 

0 

7 

3 

1 

0 

13 

- 

5.6 

ATHBtS  WB  AP 

0 

2 

3 

2 

3 

1 

11 

5.2 

ATLAOTA  «B  AP 

NW 

20 

11.0 

41 

S 

10 

69 

76 

47 

53 

1 

0 

4 

S 

1 

1 

12 

59 

5.8 

AUGUSTA  WB  AP 

NW 

12 

7.2 

28« 

WNW 

11 

83 

8S 

53 

64 

1 

3 

3 

2 

4 

0 

13 

5.6 

COLUIIBUS  WB  AP 

4 

3 

2 

0 

2 

3 

14 

5.6 

HACON  WB  AP 

NW 

23 

10.6 

47 

SE 

18 

74 

80 

44 

52 

1 

2 

3 

0 

5 

0 

11 

67 

5.5 

ROME  WB  AP 

3 

3 

S 

1 

2 

1 

15 

5.6 

SAVANNAH  WB  AP 

WNW 

11 

9.2 

34 

S 

11 

78 

85 

46 

64 

7 

0 

3 

3 

1 

0 

14 

57 

5.4 

VALDOSTA  WB  AP 

NW 

13 

10.0 

1 

1 

3 

4 

1 

0 

10 

6.1 

*Thls  datuB  Is  obtaloed  by  vis- 
ual observation  since  record- 
ing equipaent   is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est Bile  occurring  during  the 
period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatiue 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

Average 

-e 

e 

M 

o> 

a 

Lowert 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1892 

53  5 

86 

11 

5.  38 

8 

1917 

58.1 

89 

13 

7.09 

11 

1893 

54  .7 

86 

12 

4  .  13 

8 

1918 

62.  2 

90 

24 

1.49 

6 

1894 

59.9 

92 

15 

3.56 

7 

1919 

58.8 

-a2_ 

26 

4.28 

7 

1S95 

55.  5 

88 

19 

6.64 

9 

1920 

54.0 

91 

5 

6.94 

9 

1896 

54.0 

92 

18 

3.58 

7 

1921 

65.  1 

94 

27 

1.70 

6 

'  il897 

59.  9 

89 

23 

8.34 

11 

1922 

58.2 

88 

20 

7.86 

11 

1898 

60.8 

90 

21 

2.70 

6 

1923 

57.  9 

88 

12 

5.90 

11 

1899 

57.  1 

89 

-  3 

4.16 

9 

1924 

52.9 

89 

18 

3.58 

7 

1900 

54.0 

85 

17 

5.  29 

11 

1925 

58.8 

91 

9 

1.78 

5 

1901 

54.2 

85 

10 

6  .  20 

10 

1926 

50.2 

83 

8 

5.75 

8 

1902 

55.  5 

86 

13 

8.39 

14 

1927 

58.  5 

91 

14 

3.02 

8 

1903 

61.2 

85 

25 

6.33 

15 

1928 

57.2 

90 

18 

6.53 

12 

1904 

58.8 

92 

20 

2.53 

8 

1929 

60.6 

94 

16 

9.71 

9 

1905 

59.9 

88 

29 

3.06 

6 

1930 

52.6 

14 

5.89 

13 

1906 

53.  1 

86 

IS 

5.70 

8 

1931 

51.4 

84 

19 

2.98 

8 

1907 

65. 1 

97 

32 

1.74 

4 

1932 

53.2 

88 

10 

4.41 

8 

1908 

63.5 

90 

27 

4  .  57 

6 

1933 

56.7 

89 

15 

3.53 

6 

•1909 

56.8 

89 

21 

7.44 

10 

1934 

55.0 

88 

10 

5.25 

8 

1910 

61.  1 

95 

20 

1.66 

4 

1935 

61.9 

95 

10 

4.12 

9 

;9ll 

57.9 

94 

18 

3. 10 

6 

1936 

59.7 

92 

20 

4.08 

9 

1  912 

54.7 

88 

19 

7.91 

10 

1937 

54.4 

84 

16 

3.  84 

8 

L913 

57.2 

89 

21 

8.86 

11 

1938 

62.7 

91 

18 

3.  34 

7 

1914 

52.2 

89 

13 

2.74 

7 

1939 

59.6 

89 

17 

4  .11 

8 

1915 

48.4 

85 

20 

2.62 

6 

1940 

54  .7 

86 

17 

3.77 

10 

1916 

54.7 

89 

15 

1.92 

5 

1941 

51.0 

82 

 _ 

16 

4.48 

10 

Temperatiire 

Precipitation 

"  s 

Year 

o 

-E 

« 

^  a 

« 
e 
> 
< 

e 

ja 

01 

s 

s 

3 

« 

e 
> 
< 

No.  of 
.01  or 

1942 

55.6 

89 

10 

7.96 

11 

1943 

54.9 

88 

3 

7.76 

11 

1944 

57.7 

88 

17 

10.70 

12 

1945 

65.0 

93 

25 

2.37 

6 

1946 

61.3 

87 

23 

6.06 

9 

1947 

49.7 

85 

12 

7.11 

11 

1948 

59.6 

90 

21 

9.28 

13 

1949 

55.5 

90 

12 

2.98 

1950 

53.7 

90 

18 

5.90 

1951 

56.7 

88 

22 

6.03 

1952 

56.3 

88 

18 

7  62 

Period 

56.9 

5.05 

Data  in  this  table  have  been  weighted 


an  areal  basis. 


S#?e  reference  notes  following  Station  Index. 
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Temperature 

Precipitation 

Slation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

at 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Doparturo 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplli 
on  Ground 

s 
a 

1 

1 

■ 

1. 00 

or  Moro 

•"1 

o  k 

NORTHERN  DIVISION 

— 

ALLA  1  L/UNA  LJAM 

61.1 

38.2 

49 

• 

79 

21 

31 

^* 

0 

0 

3 

0 

10.41 

3,02 

23 

.0 

0 

10 

5 

14 

A  T  HENS 

64.4 

40.4 

52.4 

.7 

80 

20 

30 

5+ 

383 

0 

0 

7 

0 

10.62 

5,55 

2.24 

U 

.0 

0 

10 

7 

5 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

66.  6 

38.7 

52.8 

1.7 

82 

20 

27 

6 

373 

0 

0 

10 

0 

11.52 

5.80 

2.29 

24 

.0 

0 

14 

7 

7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

62.7 

39.9 

51.3 

79 

20 

30 

8 

417 

0 

0 

6 

9.39 

2.03 

4 

.0 

0 

1 1 

6 

4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

61.9 

41  ,  1 

51,5 

.5 

78 

20 

30 

5 

411 

0 

0 

4 

0 

8,61 

3.20 

2.15 

10 

T 

0 

1 1 

7 

|2 

AILANIA    WD  ^IIT 

60.7 

42.3 

- 

,5 

79 

20 

29 

^ 

415 

0 

0 

5 

0 

7,97 

2.67 

2.01 

3 

11 

6 

2 

C3UA|l\oVil,l.C    CAr*  DIM 

58.5 

31.1 

44,8 

9,5 

77 

21 

18 

8 

0 

0 

20 

0 

13.19 

7.61 

5.50 

11 

T 

0 

10 

5 

4 

V.  A  K  L  r  UN    H  K  1  Uo  t 

65.0 

34.5 

3.3 

82 

21 

24 

8 

0 

0 

15 

0 

11.18 

6.32 

3.01 

4 

.0 

0 

11 

6 

5 

CARTERSVILLE 

65.5 

39.2M 

52. 4M 

,  5 

61 

20 

384 

0 

10.19 

4.20 

2.02 

2 1 

.  0 

0 

11 

7 

5 

CEDARTOWN 

64.7 

38.9 

51.8 

- 

1.7 

81 

20 

25 

8 

400 

0 

0 

10 

0 

9.97 

3.58 

2.86 

23 

.0 

0 

8 

5 

'  4 

CLAYTON 

61.9 

35,8 

48,9 

- 

.1 

76 

20 

25 

8+ 

492 

0 

0 

11 

0 

16.40 

9.50 

3.25 

11 

.0 

0 

14 

10 

1  ^ 

i.UKNtL  I  A 

61 .  5M 

39, 6M 

50, 6M 

.0 

75 

20 

28 

5 

434 

0 

0 

7 

0 

16.01 

10.45 

4.70 

1 1 

T 

0 

10 

6 

3 

DAHLONEGA 

61  .7M 

37, 5M 

49, 5M 

- 

1.3 

78 

20 

27 

6 

471 

0 

0 

7 

0 

15.41 

9.34 

4.40 

23 

.0 

0 

11 

7 

4 

DALTON 

62.2 

35.2 

48.7 

4.0 

80 

21 

29 

5+ 

0 

0 

0 

10.10 

4.14 

4.10 

11 

.0 

0 

4 

GAINESVILLE 

64.6 

38,5 

51.6 

.3 

80 

20 

26 

5 

405 

0 

0 

9 

0 

12.27 

6.37 

4.24 

11 

.1 

0 

10 

6 

4 

rlAK  1  Ht.LL 

65.3 

39,3 

52.3 

.  8 

80 

20 

27 

16 

386 

0 

0 

6 

0 

15.81 

1  1.08 

3.45 

4 

T 

0 

12 

JASPER 

60.8 

38,5 

49,7 

1.2 

78 

20 

27 

5+ 

470 

0 

0 

9 

0 

10.75 

3.79 

4.00 

1 1 

.  0 

0 

1 0 

4 

LAFAYETTE 

65.1 

36.5 

50,9 

- 

2.0 

80 

20 

26 

9 

432 

0 

0 

12 

0 

9.79 

4.19 

5.40 

11 

T 

0 

9 

5 

2 

ROME 

65.3 

40.1 

52,7 

.  2 

83 

20 

30 

5+ 

374 

0 

0 

8 

0 

7.68 

1.95 

2.21 

1 1 

T 

0 

10 

4 

4 

ROME   WB  AIRPORT 

63.0 

37,4 

50.3 

82 

20 

28 

9 

452 

0 

0 

10 

0 

6.61 

2.81 

10 

T 

0 

12 

4 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

64  4 

38  2M 

51. 3M 

79 

20 

25 

17 

412 

0 

0 

12 

0 

11.29 

5.79 

3.90 

23 

.0 

0 

8 

5 

4 

64.6 

40.9 

52.8 

.5 

80 

20 

29 

8 

371 

0 

0 

3 

0 

16.08 

10.27 

4.53 

4 

.0 

0 

6 

5 

WAon  1  INu  1  UN 

65. 2M 

0 

0 

0 

11.10 

6.28 

3.10 

4 

.0 

0 

11 

8 

4 

U  i  V  i  o  1  UIN 

50  8 

11.42 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUoUoiA    WB  AlKKUKi 

67.4 

41.8 

54.6 

- 

1.4 

83 

20 

29 

1  7 

321 

0 

0 

2 

0 

6.37 

2.35 

1.31 

4 

.0 

0 

12 

5 

4 

AUGUSTA 

70. 6M 

45.2 

57  •9M 

1.9 

88 

20 

34 

5+ 

229 

0 

0 

0 

0 

9.71 

5,60 

2.66 

3 

.0 

0 

14 

6 

4 

BROOKLET   1  W 

71,8 

47,1 

59.5 

•  0 

87 

21 

33 

9 

193 

0 

0 

0 

0 

3.88 

,08 

1  .30 

11 

.  0 

0 

8 

3 

1 

CARROLLTON 

64. 7M 

39, 2M 

52. OM 

1.9 

80 

20 

28 

17 

397 

0 

0 

9 

0 

7.84 

1,73 

1  .94 

4 

.0 

0 

11 

8 

2  J 

COLUMBUS 

71.8 

44,9 

58.4 

•  2 

84 

21  + 

35 

16+ 

212 

0 

0 

0 

0 

12.36 

6,53 

4.10 

4 

.  0 

0 

8 

4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

68.  1 

42,6 

4 

* 

82 

21  + 

31 

301 

0 

0 

2 

0 

12.53 

3.98 

23 

.0 

0 

10 

5 

COV I NGTON 

66.0 

40,8 

53.4 

.9 

80 

20 

30 

6 

355 

0 

0 

9 

0 

10.54 

5.19 

2.04 

11 

.0 

0 

9 

9 

m  ID  1  I  Aj 
UUt5L  1 

70.  1 

45,3 

.  1 

83 

22 

32 

1  7 

234 

0 

0 

1 

0 

5.67 

.95 

1.82 

23 

.  0 

0 

9 

3 

EXPERIMENT 

63.5 

41,6 

52,6 

2.6 

76 

23 

30 

5+ 

0 

0 

7 

0 

10.49 

4.83 

2.40 

4 

.0 

0 

12 

6 

FAIR  VIEW 

65.2 

42,6 

53.9 

1.5 

80 

20 

31 

5 

338 

0 

0 

2 

0 

11.18 

5.72 

3.06 

4 

.0 

0 

12 

6 

FORT  VALLEY 

67.5 

44,2 

55.9 

- 

.9 

81 

22 

33 

5+ 

285 

0 

0 

0 

0 

7.77 

2.07 

2.26 

23 

.0 

0 

6 

4 

3I 

GREENSBORO 

66.9 

41.3 

54  . 1 

.4 

81 

20 

28 

6 

334 

0 

0 

8 

0 

14.68 

9.73 

3.55 

4 

.0 

0° 

1  1 

8 

79 

GR IFF  I N 

66.  8 

42.6 

54  .  7 

1.0 

82 

20 

30 

5 

314 

0 

0 

4 

0 

10.63 

5.20 

2.51 

4 

.0 

1  1 

6 

LA  GRANGE 

67.5 

41.0 

54.3 

- 

1.2 

81 

20 

28 

17 

332 

0 

0 

7 

0 

10.31 

3.91 

1.99 

4 

.0 

0 

13 

7 

LOUISVILLE 

70.0 

44.9 

57.5 

.1 

83 

20+ 

32 

17 

239 

0 

0 

1 

0 

7.06 

2.83 

2.20 

23 

.0 

0 

9 

5 

MACON  WB  AIRPORT 

69.4 

44.3 

56.9 

84 

22 

35 

5  + 

259 

0 

0 

0 

0 

7.96 

1.93 

23 

T 

0 

10 

5 

MACON 

70. 5M 

45. OM 

57  .  8M 

1.1 

82 

21 

31 

16 

0 

0 

1 

0 

6.37 

3.40 

2.21 

11 

.0 

0 

10 

4 

♦ 

M I LLEDGEV ILLE 

67.2 

39.4 

53.3 

2.6 

82 

21  + 

30 

6+ 

0 

0 

3 

0 

9.99 

4.88 

3.29 

4 

.0 

0 

9 

5 

4 

MILLEN 

70.9 

4  5.2M 

58.  IM 

■  0 

85 

22 

30 

17 

223 

0 

0 

1 

0 

4.97 

1.03 

1.54 

23 

•  0 

0 

9 

4 

1 

MONT  I CELLO 

0 

0 

3 

0 

V17.32 

6.37 

1  3 

NEWNAN 

65.7 

41.1 

53.4 

1.1 

81 

20 

29 

5 

352 

0 

0 

6 

8.15 

2.26 

2.13 

3 

.0 

0 

\  I 

g 

3 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

67.  1 

41,7 

54.4 

80 

21 

30 

5+ 

327 

0 

0 

4 

0 

10.20 

2.75 

24 

.0 

0 

9 

5 

S 

SWAINSBORO 

72. 2M 

46,  4M 

59. 3M 

83 

20  + 

34 

8* 

195 

0 

0 

0 

0 

5.53 

1.35 

1 1 

.0 

0 

7 

4 

4 

TALBOTTON 

69.  IM 

43,4 

56. 3M 

.2 

80 

20+ 

32 

5+ 

279 

0 

0 

5 

0 

1 1  .54 

5.40 

3.31 

4 

.  0 

0 

7 

6 

4 

WARRENTON 

56.5 

42,8 

54.7 

1.2 

80 

20 

30 

17 

316 

0 

0 

4 

0 

9.23 

4.65 

3.15 

4 

.0 

0 

10 

7 

3 

WAYNESBORO 

0 

0 

0 

6.01 

1.87 

2.50 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

WEST  PC  INT 

68. 4M 

41,7 

55  ,  IM 

- 

.4 

83 

21 

28 

17 

310 

0 

0 

7 

0 

9.63 

3.62 

2.25 

3 

T 

0 

10 

5 

5 

U 1 V I a  1 UN 

8 

* 

9.00 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A  I  LEY 

71. 3M 

44,  IM 

85 

22 

32 

0 

0 

1 

0 

5.64 

.0 

0 

7 

A LAP AHA  EXP  STAT  ION 

71. 6M 

42. 8M 

5  7  ,  2M 

2.8 

84 

22 

34 

1 7+ 

0 

0 

0 

0 

3.35 

-  .89 

.79 

19 

.0 

0 

6 

4 

0 

ALBANY 

72.6 

48,  3M 

60  ,  5M 

•  1 

84 

22 

35 

1 6 

161 

0 

0 

0 

0 

4.75 

.15 

1.03 

4 

.0 

0 

9 

5 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

71.5 

48,2 

59,9 

.3 

84 

21 

36 

17 

180 

0 

0 

0 

0 

5.21 

.03 

1  .63 

24 

.0 

0 

11 

4 

1 

ALMA   CAA  AIRPORT 

72.0 

45,4 

58,7 

.6 

84 

21 

32 

9 

211 

0 

0 

1 

0 

4.38 

.77 

1.30 

18 

..0 

0 

9 

4 

1 

AMER ICUS 

69.9 

45,3 

57,6 

- 

.6 

82 

21 

32 

16 

241 

0 

0 

1 

0 

5.50 

.  14 

2.25 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

B A  I NBR I OGE 

75.5 

47.5 

61.5 

,4 

85 

21  + 

30 

1  7 

145 

0 

0 

1 

0 

4.69 

.20 

1.10 

24 

.0 

0 

8 

6 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

59. 9M 

49.  7M 

59  .  8M 

183 

.0 

0 

6 

SLAKELY 

71.5 

45.5 

59.0 

1.0 

85 

22 

32 

17 

201 

0 

0 

1 

0 

3,91 

-  1.45 

1.10 

18 

.0 

0 

11 

3 

I 

BRUNSWICK 

62.  1 

23 

16+ 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

Q 

□  DlHUCUI^r     f  A  H  AO 

DKUNoHILN    LAA  Ar 

69.9 

50.2 

84 

13 

37 

160 

0 

0 

0 

0 

2,33 

.71 

24 

.0 

0 

10 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

72.2 

48.5 

An* 
60,4 

■  4 

82 

13  + 

33 

1  7 

161 

0 

0 

0 

0 

5.65 

.48 

1.33 

23 

.0 

0 

10 

4 

2 

CAM  I LLA 

75.  8M 

49. IM 

52  .  5M 

.9 

85 

20  + 

32 

1  7 

115 

0 

0 

1 

0 

4.31 

-  1.53 

.96 

24 

.0 

0 

7 

5 

0 

CAMP  STEWART 

73.3 

53.5 

63.4 

85 

21  + 

34 

9 

132 

0 

0 

0 

0 

3.88 

1.01 

11 

.0 

0 

7 

1 

CORDELE 

68. 8M 

44.  3M 

56. 6M 

3.8 

0 

0 

0 

0 

4.36 

.08 

1.96 

24 

.0 

0 

6 

1 

CUTHBERT 

72.2 

47,1 

59.7 

.3 

85 

34 

16 

187 

0 

0 

0 

0 

4.25 

-  1.12 

1  .04 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

DOUGLAS 

73.2 

45.9 

59.6 

1.2 

85 

22 

35 

17 

0 

0 

0 

0 

3.19 

"   2.  19 

.60 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

EASTMAN 

71.1 

46.7 

.8 

85 

21 

35 

205 

0 

0 

0 

0 

6.26 

1.30 

1.34 

4 

.0 

0 

11 

6 

3 

FITZGERALD 

72.1 

48.5 

50.3 

.4 

85 

21 

35 

16 

171 

0 

0 

0 

0 

5.31 

.76 

1.45 

24 

.0 

0 

9 

5 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

72,3 

47.6 

5r  .0 

85 

23 

34 

9+ 

190 

0 

0 

0 

0 

4.23 

1  .09 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  28  - 


TABLE  2  CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MARCH  1952 


Temperature 


•  a 
<z 

Average 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

s 
X 

Q 

LOWMI 

a 

• 
« 

o 

No.  ol  Days 

3 
iS 

Departure 

from  Normal 

>• 
a 
i 

2 

o 

e 

Q 

Snow.  Sleel.  Hall 

No.  ol  Daye 

Max. 

Min. 

o 

fl 
ol 

2  0 

1 

t 

o 

t 

s 

S 

3 

s: 
si 

s  * 
.  .s 

'I 

*s5 

»i 

FOLKSTON  9  SW 

75«7M 

62  ,  2M 

88 

21 

1  V 

124 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

7 

FORT  GAINES 

70,5 

<.2.'. 

56.  S 

-  2.4 

85 

22 

32 

16+ 

0 

0 

2 

0 

3,93 

-  1,06 

,88 

4  ■ 

,0 

0 

9 

4 

0 

6LENNVILLE 

71,9 

^7,8 

59,9 

.  0 

85 

21 

34 

9 

188 

4,20 

,67 

1.03 

13 

,0 

0 

9 

4 

1 

HAWKINSVILLE 

71,6 

*3,7 

57,7 

,7 

83 

21  + 

34 

16 

227 

0 

0 

0 

0 

7,16 

2,31 

2,00 

2-4 

,0 

0 

7 

S 

4 

HOGCAROS  MILL 

72,7 

*5.8 

59,3 

.5 

85 

21 

28 

17 

198 

Q 

Q 

1 

4,48 

-  2.76 

1,02 

24 

.  0 

9 

5 

1 

LUMBER  CITY 

71.5M 

43, 3M 

57, 4M 

85 

22 

34 

1  7 

254 

0 

0 

0 

0 

3,89 

-  ,33 

,92 

1 1 

MONTEZUMA   1  NE 

71, 5M 

58.  3M 

,5 

79 

19 

34 

5+ 

211 

0 

0 

0 

0 

6,84 

1  .94 

4 

.0 

0 

7 

5 

3 

HOULTR 1 E 

73,7 

'.9,7 

61,7 

-  .1 

84 

21 

36 

16 

1  35 

0 

0 

0 

0 

6.15 

1.45 

1  .48 

23 

OUITMAM 

7*, 2 

'>8,6 

61,4 

.  1 

86 

21 

37 

9+ 

136 

5.15 

1  .06 

1,25 

11 

,0 

0 

8 

5 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

71,5 

45,3 

58,4 

.0 

87 

23 

27 

9 

238 

0 

0 

5 

0 

3.97 

.31 

1,19 

11 

,0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

70,8 

<>7,9 

59.4 

?.3 

84 

21 

34 

9 

200 

0 

0 

0 

0 

3.90 

.84 

1,14 

11 

,0 

0 

7 

4 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

68,7 

79 

1  9 

0 

0 

2,88 

-  1.95 

.83 

1 3 

,0 

0 

9 

3 

0 

THOMASVILLE 

73,8 

46, <> 

60,1 

-  .1 

84 

21 

34 

17 

154 

0 

0 

0 

0 

5,52 

1,43 

1.40 

19 

,0 

0 

12 

2 

TIFTON  2  N 

73,7 

46,8 

60.3 

1  .7 

82 

2? 

31 

17 

0 

0 

1 

0 

5.72 

1,03 

2.19 

24 

,0 

0 

7 

5 

1 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

73,7 

49,1 

61,4 

.3 

88 

21 

36 

17 

143 

0 

0 

0 

0 

4.08 

,46 

1,01 

11 

,0 

0 

9 

5 

1 

WAYCROSS 

7'., 8 

48,4 

61,6 

.2 

88 

21 

34 

9+ 

146 

0 

0 

0 

0 

4.75 

1.18 

1.50 

11 

,0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

59.7 

7,62 

2,57 

T 

STATE 

56,3 

-  .6 

7,62 

2,57 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10     II     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ABBEVIULE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AtLEV 

ALAPAHA  €XP  STATION 
ALBANY 

albany  wb  airport 
allatoona  dam 
alma  caa  airport 

AMER JCUS 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  CITY 

AUGUSTA  WR  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINRR ID6E 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 
BLAKFLV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARRDLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   ^  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTM 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COROELE 
CORNEL  I A 
COVINGTON 
CUMMINO  1  N 
CURRYVILLF   ?  W 

CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL  TON 
DAWSON 

DAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVl LLE   3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELSERTON 
ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
6LENNV I LLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

MARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HFMPTOWN  GAP 
HOGGAROS  MILL 
JASPER 

JONESBORO 
K  INGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX INGTON 

L  INCOLNTON 
LITTLE  NIGMTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIDVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA    1  NE 
MONTICELLO 
MOULTR IE 

MOUNT  VERNON   3  WNW 
NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  *  N 
NOTTELY  DAM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 


*.2T 
7.69 
^•48 
5t64 

4,7S 


5*50 

10*8? 

9*39 
8*61 
7,97 

6.37 
9.71 
4.69 
13.38 
8.57 


13.19 
3.91 
11.04 
10.06 


11*18 
11.16 
7.fl4 
7,97 
10,19 

9.73 


16*40 
15*96 
12*36 
12.53 
11.66 

4*36 
16.01 
10.54 
11.61 


13*41 
8*44 

10*41 
3*80 


9.32 
9.08 
10.06 
10*49 
8(32 

11*18 
5.31 

17.35 
4*23 
8.60 


9*82l 
14(60 
10*83 


8.36 
4.48 
10,75 


9,40 
14,46 
7,06 
3.89 
7,96 

8,37 


8.15 
10.71 
10.65 

8.48 
10,20 


1.40 
1.32 
1.21 


1.24 
1.34 


3*45 
1.84 
1.39 


2.«9 
1.47 
2*68 


2,20  3*25 


2,02 
3.05 
.03  2,95 


•19  4.97 
1.09 
•27  1,64 


1.60 
1.00  2.07 
.17  1.95 


T  2.40 
•SO  2.10 
5.40 
.93  1.01 


1,05 
3*82 
2,96 
1.81 

1.00  1.02 

Se«  R«lerenc«  Notes  FoUowtng  Station  Indsx 
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2*00  2. 
2.35  1* 


2*18  2* 

2.21 

1,52 


1,90 
1.90 


1.2B 
1.52 
1.22 


1.58  1.22 


,46 


1.55 
1.95 
1,14 


1.07  1,52 


1*49 
U89  2, 
1,48 
,76  1, 
1.31  2.70 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Stolioo 

Total 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

'II 

10 

11  1 

12 

13 

14  1  15 

16 

17  1  18 

 1  

19  1  20 

21 

22 

 L 

23 

1 

24 

25 

I 

26  27 

 1  

28 

2S  30 

1  1  

31 

QUI  THAN 

90 

•  05 

1*75 

T 

•  75 

* 

60 

'an 

85 

RCSAC* 

B.U 

.20 

.11 

1  '35 

3*09 

■  04 

0? 

1  55 

1  74 

* 

RISING  FAMN 

6«%9 

.10 

•  40 

1*71 

T 

•  07 

*50 

2*04 

•  87 

•  13 

•  04  * 

RONe 

7.68 

.06 

•  26 

1*70 

•  38 

2*71 

•  40 

1.21 

\*69 

•  10 

.09 

ftOMt    MB  AIRPORT  R 

6«S1 

*11 

2*81 

T 

.01 

•  01 

•  47 

1.01 

•  71 

•  17 

•  12 

T 

T 

■  70  . 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

3*07 

.62 

T 

T 

1.  19 

T 

•  43 

.43  T 

.13  T 

T 

.69 

30  14 

T 

T 

SAVANNAH  we  AP  R 

3*90 

T 

T 

1*  14 

•  53 

* 

T 

•  14 

•  76 

T 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

2.SS 

•  45 

•  02 

.76 

•  83 

•  16 

•  10 

•  02  • 

SPAPTA    ?  NNM 

11*11 

.25 

1  •  10 

2.79 

7.10 

•  95 

•  37 

.45 

U40 

U30 

I40 

STANlfr  GAP 

8*66 

•■" 

•  11 

1.82 

7.91 

•  43 

U53 

1^76 

•  05 

•  10 

17a*9 

2.28 

7.54 

Ifl 

* 

1  30 

1  76 

3  55 

* 

OB 

01 
*  • 

SUMMf RVlLLf 

T.41 

.IS 

!l9 

1  .19 

•  76 

3.34 

.04 

'.J 

_ 

*93 
* 

•  50 

Il3 

SMAINSRORO 

5*»3| 

1*18 

1.35 

•  34 

1*16 

1^10 

•  35 

•  09  * 

SWEPT  GUM 

9*57 

.1? 

■  14 

1.91 

2.89 

•  11 

•  39 

7.62 

1*73 

•  09 

•  0; 

TALROTTON 

U*»« 

3.31 

2*37 

.58 

7*00 

2*10 

•  20 

TALlA'*OOSA  ?  NNW 

11*79 

1  .40 

•  05 

3.80 

67 

1  25 

3  90 

•  1 1 

•  1 1 

TAYI  ORSVILLE 

10*»9 

.56 

2.44 

THOMA^VtLLE 

»*52 

* 

TirtON  2  N 

5*72 

.68 

•  90 

.05 

.66 

2*19 

.77 

•  47 

TITUS 

1«*16  .31 

•  28 

2.07 

5.17 

•  20 

1.70 

1.01 

7.78 

•  22 

.10 

•  02  • 

16tOS 

.'.0 

.35 

4.53 

4*50 

09 

1  23 

1  96 

2^03 

.66 

.3Z 

•  01 

TRAV  MOUNTAIN 

16*64 

.23 

.08 

2.07 

7^11 

.06 

1.43 

1.38 

3.93 

.22 

.16 

TUNNEL  HTLl 

B*b2 

.01 

.15 

.90 

•  04 

3^40 

•  25 

*06 

3.31 

•  55 

.10 

•  04  • 

valoosta  mh  airport 

4*08 

T 

.59 

1*01 

•  58 

•  19 

•  55 

•  67 

•  70  • 

HALE  SKA 

13*31 

.OS 

.25 

2.53 

3.85 

•  96 

1.67 

2.85 

1^15 

HARflENTON 

9*23  .53 

.65 

3.15 

1«66 

•  40 

•  23 

.44 

•  50 

U07 

.57 

tlASHINGTOM 

11*10 

•" 

1.17 

3.10  .20 

1.66 

•  85 

•  40 

•  86 

.85 

1.40 

.50  I 

HAVCROSS 

4.75 

.20 

.45 

U&O 

•  46 

•  49 

.27 

.81 

.43  .14 

HAVNESBOffO 

6.01 

.24 

1.45 

•  97 

•  20 

•  18 

2.50 

.40 

.07 

«ST  POINT 

9*63 

2.25 

1.65 

•  10 

U35 

•  71 

U52 

1.42 

•  16 

.05  . 

aoooeuRv 

10*75 

.40 

.49 

3.20 

1.70 

.02 

.OS 

T 

•  67 

.02 

1.07 

7»35 

•  67 

fOODSTOCK 

10*62i  .30 

.43 

1.21 

•  07 

7*08 

.0. 

•  75 

1.65 

2^59 

•  41 

.10 

rOUNG  HARRIS 

9*43  .43 

T  .25 

1*40 

2.78 

•  15 

•  55 

1.51 

2*05 

•  15 

•  07 

•  00  • 

S«*  R*lar«DC«  NolM  Following  Sutloo  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES  ..„55°?=i* 


Station 

Day  Of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

1  ' 

2a 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

< 

A  !  LEV 

7S 

65 

72 

80 

74 

64 

69 

65 

63 

70 

71 

69 

78 

68 

r  ■ 

69 

57 

68 

69 

75 

63 

M 

85 

84 

74 

64 

63 

74 

70 

72 

77 

71t3 

MIN 

60 

40 

48 

50 

35 

33 

35 

35 

50 

55 

40 

44 

43 

35 

32 

33 

50 

44 

46 

59 

58 

44 

43 

41 

44 

36 

4! 

56 

44.1 

ALAPAHfl   CXP  STATION 

75 

67 

73 

79 

72 

65 

71 

69 

65 

70 

73 

71 

77 

SO 

73 

69 

57 

68 

73 

75 

80 

84 

81 

56 

65 

61 

73 

75 

76 

78 

71*6  ' 

MIN 

58 

43 

43 

59 

35 

37 

38 

38 

36 

37 

40 

43 

43 

46 

45 

36 

34 

34 

45 

43 

44 

57 

49 

40 

41 

43 

43 

43 

44 

48 

42>8 

ALBANY 

75 

66 

74 

80 

74 

65 

72 

69 

77 

74 

72 

71 

77 

82 

70 

70 

69 

69 

73 

79 

80 

84 

83 

60 

58 

65 

67 

76 

69 

71 

79 

72.6 

MIN 

58 

45 

63 

59 

40 

39 

42 

42 

44 

56 

56 

47 

48 

52 

48 

35 

36 

52 

46 

50 

63 

60 

46 

39 

42 

46 

46 

45 

47 

52 

48.3  ' 

ALBANY   WB   AI RPORT 

67 

73 

80 

72 

65 

72 

67 

66 

70 

72 

71 

79 

81 

70 

70 

60 

71 

73 

76 

80 

84 

83 

72 

52 

64 

66 

76 

69 

71 

78 

68 

71.5 

MIN 

48 

46 

60 

50 

38 

41 

40 

41 

41 

56 

53 

45 

65 

52 

44 

37 

36 

50 

45 

58 

63 

52 

42 

38 

50 

46 

49 

45 

50 

62 

48.2  ! 

ALL A TOON A  0AM 

71 

50 

47 

51 

56 

55 

58 

57 

63 

67 

63 

55 

69 

70 

61 

50 

51 

62 

55 

70 

79 

60 

69 

56 

52 

61 

68 

68 

60 

70 

71 

61.1 

MIN 

43 

40 

40 

42 

31 

31 

31 

33 

35 

37 

49 

34 

35 

46 

39 

34 

33 

34 

41 

40 

41 

63 

50 

42 

33 

33 

37 

36 

33 

35 

42 

38.2 

ALMA   CAA   AI RPORT 

69 

72 

80 

73 

64 

73 

67 

65 

70 

74 

71 

77 

82 

75 

70 

56 

68 

73 

77 

82 

84 

83 

81 

53 

63 

60 

73 

74 

75 

77 

72 

72.0 

MIN 

50 

43 

55 

53 

34 

35 

37 

35 

32 

51 

51 

43 

64 

52 

44 

35 

33 

46 

50 

41 

51 

62 

53 

43 

40 

49 

42 

42 

46 

43 

51 

45.4  ■ 

AMER ICUS 

68 

65 

79 

72 

65 

69 

65 

63 

68 

69 

69 

73 

78 

72 

68 

57 

69 

69 

77 

77 

82 

81 

74 

53 

63 

67 

75 

66 

69 

75 

69 

69.9  V 

MIN 

51 

43 

50 

59 

33 

35 

37 

37 

37 

52 

53 

39 

60 

50 

44 

32 

35 

47 

51 

42 

57 

61 

62 

41 

35 

42 

41 

46 

39 

45 

58 

45.3 

ATHENS 

66 

50 

44 

65 

57 

63 

60 

60 

67 

61 

65 

70 

73 

67 

61 

54 

66 

65 

72 

80 

69 

74 

71 

49 

59 

67 

71 

63 

68 

76 

64 

64.4  . 

MIN 

46 

39 

38 

42 

30 

31 

33 

31 

30 

46 

50 

33 

51 

45 

43 

30 

31 

47 

46 

40 

50 

63 

49 

38 

34 

43 

38 

41 

32 

38 

63 

40.4 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

70 

54 

45 

67 

59 

65 

64 

63 

69 

60 

65 

72 

75 

71 

63 

55 

68 

67 

73 

82 

81 

75 

75 

55 

59 

67 

72 

69 

70 

77 

64 

66.8  .tf 

MIN 

47 

35 

38 

42 

30 

27 

31 

29 

41 

49 

30 

49 

45 

40 

31 

31 

44 

47 

35 

45 

52 

53 

39 

31 

41 

34 

36 

28 

32 

54 

38.7 

59 

45 

47 

64 

55 

63 

60 

59 

66 

60 

65 

70 

72 

62 

58 

53 

66 

65 

70 

79 

64 

74 

69 

45 

58 

66 

68 

60 

69 

73 

69 

62.7  .1 

MIN 

42 

38 

38 

35 

31 

3 1 

34 

30 

35 

44 

45 

36 

51 

45 

36 

31 

47 

46 

43 

53 

43 

37 

31 

44 

40 

46 

36 

40 

52 

39.9.1 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

61 

47 

47 

60 

52 

61 

59 

60 

66 

63 

59 

69 

71 

60 

54 

61 

63 

58 

72 

78 

62 

73 

67 

49 

59 

67 

69 

60 

67 

72 

63 

61.9  .1 

MIN 

40 

40 

38 

37 

30 

31 

32 

35 

37 

48 

42 

38 

54 

46 

36 

32 

33 

48 

48 

46 

54 

55 

40 

34 

35 

43 

43 

43 

36 

44 

55 

41.1.1 

ATLANTA   WB  CITY 

59 

45 

46 

59 

51 

59 

57 

62 

65 

62 

56 

68 

70 

59 

50 

49 

62 

58 

72 

79 

64 

72 

57 

48 

59 

67 

66 

58 

68 

72 

63 

60.7.1 

MIN 

38 

39 

38 

29 

30 

41 

49 

42 

39 

45 

31 

34 

47 

50 

55 

56 

56 

40 

32 

37 

48 

46 

41 

43 

54 

56 

42.3.1 

AIJCIICTA     wa     A  t  DD<*kDT 
nWttUo  1  n     WO    *  1  KFT/K  1 

64 

52 

62 

72 

59 

63 

61 

59 

66 

68 

68 

73 

78 

66 

65 

56 

67 

69 

76 

83 

73 

83 

74 

54 

63 

66 

74 

64 

70 

76 

65 

67.4  .< 

MIN 

45 

42 

44 

43 

34 

33 

36 

34 

30 

43 

49 

36 

51 

44 

40 

29 

43 

50 

42 

46 

58 

53 

44 

44 

44 

39 

40 

38 

37 

49 

41.8  .tl 

AUGUSTA 

MAX 

60 

71 

61 

71 

63 

63 

67 

67 

70 

73 

78 

75 

65 

57 

69 

68 

77 

88 

79 

83 

81 

61 

65 

67 

75 

70 

73 

78 

73 

70.«'.l| 

MIN 

55 

41 

43 

47 

36 

34 

38 

34 

36 

48 

56 

39 

54 

52 

44 

35 

34 

49 

56 

44 

52 

58 

57 

44 

41 

51 

41 

43 

43 

41 

55 

45.2  >l' 

BA I N8R I OGE 

75 

71 

82 

79 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

83 

82 

81 

70 

73 

70 

72 

79 

82 

85 

84 

85 

60 

65 

68 

80 

76 

69 

60 

82 

75.9  .l! 

MIN 

61 

47 

63 

56 

39 

42 

42 

43 

36 

52 

56 

44 

65 

47 

47 

36 

30 

47 

51 

40 

51 

62 

53 

41 

39 

49 

41 

45 

41 

47 

56 

47. S  ,lj 

BLACKBEARO  I SLAND 

MAX 

75 

66 

70 

77 

71 

64 

60 

56 

65 

67 

77 

87 

72 

64 

61 

70 

80 

81 

74 

75 

70 

58 

67 

76 

70 

75 

69.9  il 

MIN 

61 

46 

54 

61 

41 

41 

44 

45 

38 

54 

57 

48 

48 

38 

39 

47 

48 

55 

63 

64 

49 

52 

50 

47 

4  7 

57 

49. T.: 

Ql  A  I  DCU  IIIC    CVD  CTA 
Dun  i  KaV  1              CAr  ^lA 

50 

46 

51 

56 

58 

55 

57 

56 

60 

65 

60 

53 

64 

67 

60 

45 

44 

62 

52 

67 

77 

62 

67 

59 

5« 

63 

62 

54 

66 

70 

58.5  ,  f 1 

MIN 

36 

29 

39 

48 

25 

20 

20 

18 

20 

27 

48 

26 

26 

39 

34 

29 

25 

28 

42 

30 

32 

48 

47 

38 

24 

26 

27 

29 

24 

26 

33 

31.1 

BLAKELY 

MAX 

67 

72 

80 

75 

62 

68 

68 

66 

70 

70 

77 

75 

77 

79 

67 

57 

68 

72 

75 

79 

83 

85 

77 

52 

65 

68 

76 

68 

72 

79 

67 

71.5 

MIN 

54 

44 

60 

57 

36 

39 

39 

38 

38 

52 

47 

46 

46 

50 

49 

35 

32 

45 

52 

45 

59 

62 

51 

40 

38 

46 

44 

48 

43 

46 

56 

46.5  1 

BROOKLET   1  W 

70 

64 

75 

75 

64 

69 

62 

61 

70 

71 

70 

75 

80 

72 

68 

62 

67 

75 

77 

84 

87 

85 

82 

59 

64 

62 

74 

75 

73 

81 

74 

71.8  1 

MIN 

59 

46 

49 

62 

37 

37 

39 

35 

33 

47 

56 

42 

55 

53 

48 

36 

35 

45 

55 

47 

51 

64 

58 

45 

45 

50 

45 

45 

46 

43 

51 

47.1 

74 

70 

79 

76 

72 

65 

65 

63 

67 

70 

75 

74 

!f 

75 

71 

60 

64 

71 

79 

78 

83 

79 

87 

81 

58 

58 

69 

77 

72 

74 

78 

72.5 

MIN 

62 

49 

55 

61 

42 

44 

45 

42 

40 

56 

60 

49 

61 

55 

52 

39 

39 

48 

57 

47 

58 

62 

66 

51 

47 

52 

50 

49 

51 

64 

69 

51.7 

BRUNSWICK   CAA  AF 

MAX 

76 

69 

70 

77 

58 

62 

62 

57 

64 

67 

78 

68 

84 

74 

74 

60 

60 

69 

79 

74 

80 

74 

82 

82 

59 

57 

67 

75 

66 

69 

74 

69.9 

MIN 

53 

45 

56 

55 

42 

41 

42 

42 

37 

58 

58 

46 

63 

55 

46 

38 

37 

47 

55 

49 

57 

63 

66 

48 

47 

52 

48 

48 

50 

6  1 

59 

50.2 

C  A I  RO   2  NNH 

68 

72 

77 

73 

67 

71 

67 

67 

72 

71 

72 

79 

82 

73 

71 

62 

68 

75 

78 

81 

82 

80 

74 

57 

62 

64 

73 

77 

73 

79 

72 

72.2 

MIN 

59 

46 

63 

58 

39 

42 

43 

43 

39 

58 

53 

47 

63 

47 

50 

35 

33 

46 

50 

44 

56 

62 

65 

41 

40 

48 

46 

45 

47 

49 

59 

481^ 

CAM I LLA 

75 

78 

82 

76 

75 

72 

74 

72 

73 

75 

72 

80 

82 

82 

72 

72 

73 

77 

78 

85 

85 

SO 

62 

65 

69 

76 

76 

71 

81 

a3 

75.6 

MIN 

59 

46 

59 

59 

39 

43 

42 

41 

43 

50 

60 

46 

69 

50 

49 

46 

32 

49 

54 

46 

57 

65 

43 

40 

60 

44 

49 

43 

48 

60 

49.1 

CAMP  STEWART 

75 

66 

82 

76 

66 

71 

66 

65 

69 

71 

74 

77 

81 

78 

73 

63 

69 

72 

79 

84 

85 

84 

S' 

63 

65 

59 

74 

76 

74 

75 

75 

73.3 

MIN 

61 

44 

51 

65 

37 

37 

39 

37 

34 

49 

57 

45 

59 

62 

46 

36 

49 

63 

67 

63 

69 

77 

63 

61 

47 

58 

56 

60 

63 

61 

42 

53.5 

74 

61 

46 

48 

68 

57 

67 

61 

60 

69 

63 

68 

71 

75 

68 

62 

48 

68 

68 

74 

82 

63 

77 

60 

46 

60 

68 

72 

63 

72 

76 

65 .«  ■ 

MIN 

48 

34 

39 

40 

27 

25 

25 

24 

25 

28 

44 

31 

35 

42 

36 

30 

27 

37 

46 

32 

36 

46 

43 

42 

32 

36 

32 

32 

27 

30 

43 

34.1 

CARROLL TON 

68 

52 

54 

59 

53 

61 

59 

65 

69 

60 

63 

70 

73 

67 

57 

52 

65 

73 

80 

72 

72 

66 

58 

61 

68 

71 

64 

69 

73 

68 

64i7-'  ' 

MIN 

39 

38 

40 

41 

29 

30 

30 

30 

31 

48 

50 

51 

55 

45 

36 

29 

28 

43 

38 

54 

57 

38 

33 

30 

38 

36 

41 

30 

35 

54 

39.: 

CARTERSV I LLE 

MAX 

71 

49 

49 

59 

59 

59 

59 

63 

69 

68 

63 

71 

71 

70 

63 

57 

63 

62 

72 

81 

80 

70 

66 

51 

62 

69 

70 

67 

70 

74 

72 

6S.9  ' 

MIN 

35 

37 

36 

40 

31 

42 

48 

36 

48 

44 

38 

32 

33 

38 

40 

50 

48 

36 

34 

38 

36 

41 

35 

38 

44 

39.! 

CEDARTOWN 

MAX 

61 

53 

51 

58 

54 

61 

59 

65 

70 

63 

63 

71 

72 

67 

59 

52 

63 

58 

74 

81 

73 

71 

67 

54 

64 

71 

70 

66 

72 

76 

68 

64.1  ' 

MIN 

41 

39 

41 

46 

27 

28 

28 

25 

31 

49 

50 

30 

51 

44 

35 

31 

26 

48 

45 

39 

49 

58 

44 

40 

30 

36 

35 

38 

30 

36 

57 

38.S 

CLAYTON 

62 

47 

49 

62 

60 

62 

61 

60 

64 

57 

63 

63 

70 

67 

59 

46 

66 

59 

69 

76 

69 

62 

65 

51 

58 

66 

65 

59 

67 

70 

63 

61.<  1 

MIN 

42 

34 

36 

43 

29 

28 

31 

25 

25 

34 

49 

32 

38 

41 

38 

28 

27 

40 

39 

38 

38 

53 

47 

32 

29 

35 

34 

33 

31 

35 

45 

35.1 

COLUMBliS 

MAX 

69 

69 

80 

78 

63 

70 

69 

70 

73 

69 

69 

72 

77 

69 

68 

60 

69 

66 

77 

3? 

84 

84 

69 

52 

67 

72 

77 

72 

74 

80 

75 

71.i  ' 

MIN 

47 

45 

46 

58 

36 

37 

39 

37 

36 

52 

57 

41 

58 

50 

42 

35 

35 

48 

52 

42 

50 

52 

50 

4  1 

36 

48 

42 

41 

37 

42 

59 

44.) 

COLUMBl/S  WB  A  I RPOR  T 

MAX 

66 

66 

79 

64 

60 

67 

66 

65 

70 

68 

65 

72 

74 

66 

64 

56 

66 

64 

74 

79 

82 

82 

71 

45 

64 

69 

73 

62 

70 

77 

66 

66.1 

MIN 

44 

43 

47 

40 

35 

35 

37 

36 

37 

56 

47 

37 

59 

45 

39 

34 

31 

47 

45 

38 

56 

59 

44 

40 

32 

46 

38 

42 

34 

40 

57 

42.1 

COSDELE 

MAX 

73 

61 

67 

70 

66 

69 

65 

68 

75 

77 

68 

68 

58 

69 

72 

75 

79 

82 

45 

62 

67 

73 

66 

77 

68.1  ' 

MIN 

55 

45 

51 

37 

39 

41 

55 

43 

46 

49 

45 

35 

35 

37 

52 

46 

52 

43 

38 

42 

45 

47 

40 

45 

44.: 

rnoMci  I  A 

61 

46 

41 

59 

57 

60 

60 

58 

63 

57 

61 

64 

68 

65 

63 

65 

58 

70 

75 

66 

67 

63 

52 

57 

67 

66 

60 

65 

70 

63 

tl.: 

MIN 

41 

35 

35 

41 

28 

32 

32 

30 

35 

44 

49 

36 

47 

43 

29 

29 

41 

42 

50 

54 

54 

50 

32 

34 

40 

40 

39 

3  7 

41 

48 

39.1 

V.U  T  1       1  UM 

70 

51 

45 

66 

59 

65 

62 

62 

69 

65 

63 

71 

74 

73 

59 

54 

68 

64 

75 

80 

70 

77 

73 

53 

60 

68 

73 

62 

71 

75 

68 

te.i  ; 

MIN 

44 

37 

39 

44 

31 

30 

32 

33 

32 

48 

51 

32 

53 

47 

41 

32 

32 

47 

49 

47 

49 

55 

61 

37 

31 

43 

36 

40 

3 1 

35 

40.1 

CUTM6ERT 

MAX 

69 

70 

79 

77 

64 

70 

68 

67 

71 

68 

70 

74 

77 

75 

69 

69 

68 

70 

78 

78 

84 

85 

81 

54 

64 

68 

75 

71 

72 

78 

75 

72.. 

MIN 

50 

45 

56 

56 

35 

46 

38 

38 

39 

53 

54 

42 

62 

51 

46 

34 

36 

48 

51 

44 

60 

61 

50 

40 

37 

48 

44 

49 

41 

46 

60 

♦7. 

DAHLONEeA 

MAX 

62 

45 

46 

56 

53 

61 

60 

65 

66 

63 

55 

55 

57 

72 

78 

66 

64 

64 

52 

61 

68 

66 

62 

69 

74 

64 

61. 

MIN 

39 

37 

36 

40 

29 

27 

28 

30 

34 

39 

42 

" 

37 

40 

41 

44 

39 

48 

55 

42 

32 

30 

35 

37 

38 

33 

37 

50 

^7.■ 

ML  TON 

MAX 

48 

43 

41 

50 

56 

56 

59 

59 

66 

70 

62 

66 

68 

69 

58 

58 

59 

57 

60 

77 

60 

69 

67 

60 

64 

68 

66 

68 

62.. 

MIN 

36 

32 

30 

30 

29 

29 

30 

32 

34 

33 

42 

35 

36 

34 

33 

32 

31 

38 

43 

39 

47 

46 

43 

30 

36 

37 

31 

34 

37 

38 

35 

35.  1 

1 

DOUGLAS 

MAX 

76 

68 

73 

77 

73 

64 

72 

69 

65 

70 

74 

72 

78 

81 

78 

74 

61 

70 

74 

76 

82 

85 

84 

78 

65 

65 

62 

74 

75 

75 

78 

73..  ! 

MIN 

63 

45 

45 

60 

37 

40 

40 

38 

37 

40 

55 

45 

48 

53 

38 

36 

35 

37 

50 

47 

50 

60 

67 

47 

41 

44 

45 

40 

42 

47 

60 

DUBLIN 

MAX 

68 

58 

76 

75 

64 

68 

63 

62 

68 

69 

69 

73 

78 

71 

71 

56 

70 

70 

77 

82 

82 

83 

77 

57 

64 

61 

76 

69 

70 

76 

70 

70.      1  •■: 

MIN 

53 

41 

47 

60 

34 

34 

43 

36 

34 

50 

54 

39 

57 

51 

45 

34 

32 

47 

53 

45 

54 

60 

52 

41 

37 

49 

42 

46 

39 

40 

55 

45. 

8«e  r«t«reDc«  aotcs  follovlos  StAtlon  Ind»z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 

Station 

EASTMAN 
EXPERIMENT 
FAIR  VIEH 
■ITZGERALO 
LEMING   EXP  STATION 
OLKSTON   9  SW 
ORT  GAINES 
MT  VALLEV 
AINESVILLE 
LENNVILLE 
lEENSBORO 
IFF  IN 
HTKELL 
IHKINSVILLE 
«6ARI>S  MILL 
iSPER 
FAYETTE 
GRANGE 
IISVILLE 
CITY 

Icon  na  airport 
:0N 

.LE06EVILLE 
EM 

ITEZUMA  1  NE 
ICELLO 
TRIE 

MOUNTAIN  YALLEY 


KB  AIRPORT 
S  'NNAH  USDA   PL  GARDEN 
■<NAH  ve  AP 
NNAH  BEACH  2  N 

■  .90»0 
'TON 
>*POOS»   2  NN» 
•••SYILLE 


GEORGIA 
MARCH  1952 


Day  Ol  Month 

* 

D 

1 

2 

3 

4       S  b 

7 

Ql 

9 

l"- 

L" 

L» 

J 

If 

17 

18 

!9 

20 

21 

22 

23 

2.; 

25 

26 

7? 

23 

2'j 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

71 

55 

62 
43 

76 
49 

75 
61 

67 

35 

68 

37 

65 

38 

63 

37 

69 

35 

69 
49 

71 
64 

74 
42 

78 
59 

72 
52 

68 
47 

60 

35 

69 

36 

71 
47 

76 
53 

81 
51 

85 

57 

83 
61 

79 
54 

57 
42 

65 

37 

69 
49 

75 
46 

70 
46 

71 
42 

78 
45 

70 
55 

71.1 
46.7 

MAX 

MIN 

72 

51 
38 

53 
39 

51 
41 

63 
30 

58 
30 

64 

32 

62 
32 

63 
39 

67 
*' 

64 

50 

63 

36 

70 
54 

72 
47 

60 

37 

58 

31 

53 
30 

67 
46 

61 
48 

73 
47 

80 

57 

68 

53 

76 
49 

53 

38 

49 

32 

61 
44 

67 

41 

70 
41 

59 
36 

66 
46 

74 
54 

63.9 
41  ^t 

MAX 
MIN 

67 
A5 

54 

39 

60 
43 

64 

51 

58 

31 

63 
33 

60 

41 
33 

68 
36 

62 
49 

64 

51 

71 
38 

73 

63 
49 

59 
41 

53 

32 

66 

33 

62 
46 

73 
49 

80 
44 

74 
54 

78 

53 

74 
49 

49 

39 

59 

36 

67 
44 

70 
40 

62 
44 

67 

39 

75 

39 

69 
54 

69>2 
42>6 

MAX 
MIN 

73 
59 

72 
43 

79 
49 

78 
61 

68 

37 

68 
40 

65 

64 

39 

72 
39 

70 
54 

71 

55 

76 
43 

78 
69 

76 

53 

66 
49 

65 
35 

67 

37 

72 
49 

74 

54 

80 
47 

85 

59 

82 
65 

79 
54 

57 
42 

63 
39 

67 
49 

73 
46 

70 
47 

72 
45 

77 
46 

73 
68 

72.1 
48.5 

MAX 

MIN 

73 
6A 

67 
45 

81 
51 

78 
65 

74 
36 

68 
36 

65 

37 

60 
36 

64 

34 

69 
47 

72 
SB 

77 
43 

81 
57 

80 
52 

71 
46 

68 

37 

34 

69 
47 

77 
56 

80 
43 

83 
51 

81 

66 

85 
67 

71 

47 

62 
44 

61 

51 

70 
45 

73 
42 

72 
45 

73 
44 

70 
52 

72.3 
47.6 

MAX 
MIN 

75 
56 

78 
46 

83 
55 

81 
64 

71 
42 

70 
42 

70 
42 

65 
45 

73 
36 

76 
51 

78 
61 

80 
47 

83 
63 

38 

35 

78 
45 

78 

55 

83 
49 

88 

86 

68 

84 

49 

59 
46 

59 

51 

72 
48 

76 
44 

75 
46 

78 
49 

77 
53 

75.7 
48.7 

MAX 
MIN 

7* 

51 

64 
44 

70 
45 

80 

55 

70 
34 

63 
36 

71 
36 

70 
35 

68 

38 

70 
42 

70 
53 

70 
42 

76 
46 

78 
48 

70 
34 

65 

32 

60 

32 

69 

37 

71 
50 

78 
44 

79 
49 

85 
62 

83 
60 

54 

40 

47 
34 

65 
41 

70 
42 

72 
42 

69 

38 

74 
40 

80 

41 

70.5 
42.4 

MAX 
MIN 

65 
A2 

60 
41 

74 
46 

68 
40 

61 

33 

66 

35 

64 

62 

37 

68 

39 

69 

51 

66 
48 

72 
41 

76 
60 

66 
51 

65 

38 

33 

34 

65 
51 

75 
61 

79 
47 

79 

59 

81 

69 

72 
45 

47 

40 

60 

35 

67 

50 

73 
44 

62 
45 

69 

39 

77 
43 

65 
66 

67.6 
44.2 

MAX 
MIN 

65 

46 

37 

43 
36 

61 

41 

59 
26 

67 
28 

66 

31 

64 

29 

69 

34 

60 
43 

64 
49 

68 

33 

71 
46 

67 
42 

40 

50 
30 

70 
29 

60 
44 

72 
43 

80 
40 

74 

61 

70 
64 

65 
48 

53 

32 

63 

30 

70 

39 

69 

38 

66 

38 

72 
32 

76 

39 

66 

60 

64.6 
38.5 

MAX 
MIN 

71 
57 

66 
45 

80 
50 

77 
65 

66 

37 

69 

39 

64 
40 

62 
37 

68 
34 

72 
46 

72 
56 

75 
44 

81 
60 

75 
53 

69 

47 

35 

36 

72 
47 

77 
56 

81 
49 

85 

54 

83 
65 

84 
60 

69 

43 

62 
43 

6S 

50 

72 
45 

72 
46 

73 
46 

76 
46 

71 
52 

71.9 
47.8 

MAX 

MIN 

70 
46 

56 

39 

48 

39 

67 
44 

60 

31 

66 
28 

66 

61 

32 

68 

37 

65 
47 

70 
51 

72 
32 

74 

53 

71 
47 

61 
41 

54 

32 

31 

66 

47 

73 
51 

81 
41 

70 

51 

78 

56 

75 

51 

55 

39 

61 

32 

67 
45 

72 

38 

66 

38 

70 

32 

75 

38 

69 

55 

66.9 
41.3 

MAX 
MIN 

69 
♦5 

54 
39 

50 
40 

65 
47 

60 
30 

67 

31 

63 

33 

64 

35 

69 
36 

60 
47 

66 

50 

72 

38 

73 
54 

70 
48 

64 

38 

55 
31 

68 
30 

62 
48 

75 
49 

82 
48 

70 
57 

78 
54 

75 
48 

50 
39 

63 

35 

65 
45 

73 
45 

69 

42 

70 
38 

75 
48 

75 
64 

66.8 
42.6 

MAX 

MIN 

66 
A6 

56 
34 

45 

36 

65 
40 

56 

30 

62 

33 

60 
34 

60 
28 

66 

31 

62 
42 

68 
49 

68 

35 

66 
38 

72 
44 

62 
41 

55 
27 

32 

61 
42 

72 
43 

80 
42 

76 
48 

74 

51 

70 

53 

56 
39 

60 

32 

68 

42 

72 

39 

65 
42 

70 
36 

75 
40 

70 
50 

65.3 
39.3 

MAX 
MIN 

79 
A5 

70 
42 

78 
42 

72 
53 

63 

35 

68 

35 

68 

35 

64 

38 

70 
36 

70 
49 

71 
54 

74 
40 

79 
56 

69 
51 

68 
44 

58 
34 

70 
35 

77 
46 

77 
47 

80 
43 

83 

51 

83 

51 

80 

50 

56 
41 

65 
36 

68 
49 

75 
41 

68 
44 

69 

38 

79 
39 

70 
56 

71.6 
43.7 

MAX 
MIN 

65 
50 

74 
44 

82 
61 

71 
52 

62 

35 

70 
37 

70 
37 

71 
36 

72 
35 

72 
50 

70 
53 

BO 

42, 

81 
61 

71 
45 

70 
46 

60 
36 

70 
28 

74 
4« 

76 

50 

81 
41 

85 
56 

84 
62 

73 
54 

58 
45 

66 

35 

69 

60 

75 
41 

75 
45 

74 
40 

81 
49 

72 
99 

72.7 
45.8 

MAX 

MIN 

65 
39 

46 

36 

51 
39 

56 

38 

52 
27 

58 

27 

58 
30 

60 
32 

65 

36 

60 
41 

59 
45 

67 

30 

66 
52 

60 
42 

50 
33 

29 

29 

55 
44 

69 

45 

78 
46 

65 

53 

66 

55 

65 
42 

50 
32 

60 

30 

67 

37 

66 

39 

59 

37 

68 

36 

72 
39 

62 

52 

60.8 
38.6 

MAX 
MIN 

67 
39 

61 
36 

58 
40 

58 
42 

57 
28 

58 
29 

56 

30 

63 

29 

70 
26 

63 
36 

62 
47 

68 

30 

70 
46 

65 
40 

61 
36 

57 
32 

27 

57 
43 

74 
46 

80 
40 

72 
46 

71 
58 

66 
44 

63 

33 

63 

28 

69 

31 

69 

32 

6« 

37 

71 
28 

75 
33 

69 
43 

65.1 
36.6 

MAX 
MIN 

68 
44 

61 
38 

63 
42 

63 

51 

58 
30 

64 

30 

63 
29 

65 
32 

70 
33 

65 
48 

65 
49 

72 
35 

73 
55 

69 
48 

60 
37 

54 

30 

28 

63 
48 

75 
47 

81 
42 

79 
57 

78 
58 

75 
48 

50 
37 

64 
32 

69 
41 

73 
39 

64 
39 

69 
34 

78 
36 

72 
55 

67.9 
41.0 

MAX 
MIN 

70 
55 

56 
42 

68 
45 

75 
53 

64 

35 

67 

33 

63 
40 

61 
34 

68 
34 

66 
48 

70 
54 

73 
39 

79 
54 

74 

52 

65 
44 

58 
34 

32 

70 
49 

78 
54 

83 
44 

77 
51 

83 
60 

77 
54 

58 

43 

65 

39 

66 

50 

77 
41 

70 
44 

73 
40 

76 

40 

70 
54 

70.0 
44.9 

MAX 
MIN 

74 

61 

67 
42 

65 
48 

80 

35 

65 

35 

70 
36 

68 
35 

65 

35 

72 
37 

72 
42 

80 
46 

70 
44 

68 

35 

34 

69 

39 

76 
44 

78 
45 

85 
60 

84 

66 

75 
50 

50 
40 

66 
42 

75 
43 

74 
41 

75 
42 

79 
50 

71.5 
43.3 

MAX 
MIN 

65 
43 

56 
41 

75 
45 

72 
42 

64 

35 

69 

35 

66 

38 

64 

38 

69 
40 

69 

52 

69 
49 

73 
40 

81 
60 

68 
51 

66 
40 

57 
35 

70 
35 

67 

52 

7B 

51 

83 
44 

78 
58 

»4 

58 

72 
46 

47 
41 

64 

36 

70 
49 

75 
42 

64 
44 

73 
38 

79 
40 

69 
56 

69.4 
44.3 

MAX 
MIN 

74 
49 

60 
48 

55 
45 

73 
47 

74 

35 

66 

34 

71 
36 

68 

38 

70 
46 

70 
53 

70 
41 

72 

80 
53 

71 
45 

67 
31 

36 

72 
52 

68 

52 

79 
46 

82 

59 

77 
58 

S3 
48 

58 

41 

56 

36 

65 

50 

72 
43 

78 
44 

65 

39 

74 
43 

78 

50 

70.5 
45.0 

MAX 

MIN 

75 
52 

59 
37 

53 
44 

71 
44 

71 
34 

63 

30 

66 

30 

63 
34 

61 

31 

68 
34 

61 

52 

68 

34 

35 

71 

52 

67 
43 

65 
34 

65 

33 

70 
34 

69 
48 

75 
40 

82 
40 

71 

53 

82 

56 

56 

42 

45 

34 

62 

35 

68 

39 

75 
39 

62 

33 

70 
34 

76 

♦> 

*T.2 
39.4 

MAX 
MIN 

71 
58 

59 
44 

75 
53 

69 

68 

35 

67 

35 

62 
39 

60 
34 

69 

33 

69 
49 

72 

55 

74 
40 

eo 

55 

73 
53 

70 
45 

59 

35 

70 

30 

72 
46 

78 
56 

84 

45 

81 

52 

86 
63 

80 

51 

55 
44 

64 

43 

63 
42 

76 

43 

72 
44 

72 
41 

78 
40 

70 

53 

70.9 
45.2 

MAX 

MIN 

62 
42 

63 
44 

77 
4S 

71 
61 

70 
34 

69 
35 

68 

35 

68 

38 

66 

37 

68 
49 

70 
47 

72 
41 

76 
60 

74 
46 

66 
42 

37 

69 
34 

72 
50 

79 

65 

77 
51 

75 

58 

73 
55 

74 
48 

66 

35 

71 
41 

72 
40 

74 

42 

72 
38 

76 
44 

78 
45 

76 
53 

71.9 
49.1 

MAX 
MIN 

71 
33 

75 
53 

69 
48 

61 
40 

53 
31 

31 

66 
46 

74 

50 

8? 
46 

76 

53 

79 

51 

75 
49 

52 

38 

61 

32 

69 
44 

72 
40 

67 
42 

69 

38 

76 

37 

69 

53 

MAX 
MIN 

77 
62 

74 
45 

78 
60 

77 
60 

72 
3B 

70 
43 

70 
43 

68 
43 

69 
41 

73 

73 
56 

78 
47 

82 
64 

81 
53 

71 
52 

70 
36 

39 

75 
47 

76 
53 

79 
48 

84 

58 

83 
63 

78 

56 

60 
42 

63 
41 

66 
46 

72 
46 

75 
48 

74 
49 

75 
49 

79 
98 

73.7 
49.7 

MAX 

MIN 

69 
41 

54 

38 

52 
40 

62 
41 

54 

29 

64 

31 

61 

31 

64 

31 

69 

37 

64 

46 

64 
49 

70 
35 

73 
55 

M 

47 

59 

38 

54 

30 

32 

63 
47 

74 
45 

81 
47 

74 

57 

74 

55 

74 
42 

47 
34 

62 

34 

71 
42 

71 
42 

66 
41 

70 
38 

74 

42 

69 
94 

69.7 
41.1 

MAX 
MIN 

68 
42 

62 
40 

71 
42 

70 
48 

58 
30 

65 
32 

62 

33 

65 
33 

69 
36 

65 

50 

65 

50 

69 

37 

73 
54 

68 
47 

60 
40 

54 

30 

65 

31 

60 
45 

74 
46 

78 
42 

80 

67 

77 
57 

7» 

45 

49 

37 

62 
34 

t* 

42 

71 
38 

65 
44 

68 

37 

75 
41 

78 

94 

67.1 

41.7 

MAX 

MIN 

7J 
58 

75 
46 

80 
52 

78 
61 

66 

40 

71 
42 

70 
43 

68 
41 

72 
37 

75 
56 

77 
55 

78 
46 

82 
46 

80 

50 

73 
53 

37 

37 

77 
46 

78 
54 

81 
47 

86 

55 

80 

65 

79 
61 

62 

45 

64 

42 

61 
50 

72 
45 

70 
45 

78 
44 

79 
48 

76 
60 

74.2 
48.6 

MAX 
MIN 

70 
42 

52 
39 

58 

42 

54 
44 

55 
30 

59 

30 

58 

31 

64 

30 

72 
32 

66 
44 

63 
53 

72 

35 

71 
50 

66 
45 

60 
39 

52 
32 

30 

58 
48 

73 
45 

83 
40 

77 
50 

72 
58 

67 
45 

54 

35 

63 

32 

70 
37 

70 
38 

63 
41 

72 
33 

77 
37 

70 
99 

69.3 
4t.l 

MAX 
MIN 

59 
40 

52 

39 

50 
41 

56 

38 

56 
30 

60 

31 

57 
32 

63 

29 

70 

28 

63 
49 

57 
36 

70 
30 

72 
44 

64 
44 

50 
35 

53 
31 

63 
29 

58 
46 

73 
41 

8? 
34 

61 
48 

71 
54 

58 
44 

53 
34 

62 

29 

71 
34 

70 
34 

63 

37 

72 
30 

79 
34 

69 

99 

63.0 
37.4 

MAX 
MIN 

73 
64 

63 
41 

82 
49 

77 
64 

67 
34 

68 

32 

65 

32 

62 

30 

65 

27 

68 
42 

75 
55 

70 
40 

82 
58 

73 
53 

71 
43 

34 

30 

70 
42 

79 
56 

82 
41 

84 

60 

82 

62 

87 
66 

61 

53 

62 

45 

58 

50 

72 
44 

74 
40 

71 
41 

75 
39 

73 
48 

71.9 
49.3 

MAX 
MIN 

71 
52 

63 
49 

78 
50 

76 
55 

65 
38 

67 

38 

64 

37 

61 

37 

65 
34 

70 
50 

73 
55 

71 
44 

81 
58 

71 
55 

70 
47 

36 

35 

69 
48 

79 

59 

82 
49 

84 

54 

81 
66 

86 

59 

59 
46 

62 
46 

58 

50 

72 
48 

74 
45 

70 
46 

75 
4? 

73 
98 

70.8 
47.9 

MAX 
MIN 

72 

65 

67 

67 

55 

61 

65 

74 

71 

73 

77 

67 

67 

66 

79 

76 

78 

73 

75 

71 

59 

58 

64 

74 

72 

70 

69 

68.7 

MAX 
MIN 

75 
53 

78 
44 

82 
60 

71 

36 

68 

37 

62 
40 

58 
3* 

68 
50 

70 
54 

70 
53 

76 
39 

80 
60 

71 
53 

68 
48 

72 
42 

69 

34 

72 
46 

76 
45 

83 
48 

82 

55 

83 

62 

77 
52 

57 
42 

64 

41 

64 
48 

74 
46 

75 
44 

76 
43 

75 
41 

70 
41  ■ 

72.2 
4«.4 

MAX 
MIN 

72 
45 

64 
40 

70 
42 

74 
56 

63 

32 

68 

32 

66 

35 

67 
32 

69 

38 

70 
50 

67 

52 

72 
38 

74 
57 

70 
49 

64 

39 

58 

32 

66 

32 

66 
46 

74 
49 

80 
46 

80 

55 

79 
58 

55 

48 

40 

66 

33 

6« 

40 

7J 
41 

70 
43 

76 
40 

74 
38 

68 

99 

69.1 
43.4 

MAX 
MIN 

70 
40 

53 
38 

55 
42 

54 
43 

33 

29 

59 
30 

56 
30 

65 
28 

67 
30 

61 

50 

63 
50 

70 
30 

70 
56 

70 
45 

60 
33 

52 
30 

63 

25 

63 
45 

73 
41 

79 

75 
47 

69 
58 

72 
42 

50 
40 

62 

30 

67 
34 

*S 

32 

65 

35 

70 
27 

72 
30 

70 
56 

64.4 

38.2 

MAX 
MIN 

74 
60 

74 
46 

77 
46 

74 
54 

65 
39 

70 
44 

70 
44 

68 

37 

83 
37 

74 

52 

72 
56 

80 
43 

81 
47 

81 
56 

73 
47 

67 
36 

70 
34 

76 
45 

78 
54 

81 
44 

84 

47 

77 
54 

74 

57 

58 

43 

65 

39 

62 
45 

74 

41- 

78 
43 

79 
42 

80 
49 

7J 
98 

73.8 
46.4 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^oeo«o.. 

Table  5  -  Continued    .  .  .  ,  — . 


Station 

Day  Of  Month 

o 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IC 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  2  N 

MAX 

7* 

65 

72 

78 

72 

70 

67 

70 

68 

57 

79 

50 

61 

MIN 

59 

44 

49 

62 

36 

38 

41 

40 

39 

48 

54 

44 

45 

51 

48 

34 

31 

39 

50 

47 

50 

63 

65 

47 

40 

40 

45 

49 

46 

48 

58 

TOCCOA 

MAX 

64 

51 

43 

65 

52 

64«i 

MIN 

46 

37 

38 

42 

30 

33 

34 

29 

33 

42 

51 

37 

48 

46 

41 

33 

32 

43 

43 

43 

54 

55 

54 

35 

35 

40 

40 

41 

37 

41 

50 

40|I 

VALDOSTA  KB  AIRPORT 

MAX 

71 

78 

80 

73 

75 

71 

59 

68 

63 

73«1 

MIN 

54 

46 

61 

54 

40 

43 

43 

43 

38 

56 

58 

47 

63 

50 

47 

37 

36 

47 

54 

47 

55 

63 

58 

44 

42 

50 

46 

45 

46 

50 

58 

49*] 

WARRENTON 

MAX 

6fi 

55 

69 

78 

66 

6«>! 

MIN 

50 

41 

41 

44 

32 

31 

38 

32 

34 

46 

53 

36 

53 

49 

42 

33 

30 

49 

52 

41 

50 

57 

53 

42 

36 

47 

45 

42 

38 

40 

50 

WASHINGTON 

MAX 

64 

60 

46 

68 

57 

65(2 

MIN 

45 

32 

38 

37 

31 

29 

29 

28 

40 

41 

35 

39 

43 

34 

32 

35 

40 

49 

WAYCROSS 

MAX 

74 

75 

82 

75 

69 

72 

70 

65 

71 

74 

75 

79 

83 

75 

70 

64 

69 

75 

78 

82 

88 

85 

85 

76 

67 

62 

72 

77 

77 

79 

75 

74tl 

MIN 

63 

47 

60 

64 

37 

40 

41 

38 

34 

52 

57 

44 

63 

49 

48 

36 

34 

46 

55 

46 

55 

64 

64 

48 

43 

51 

42 

4« 

44 

45 

53 

48  f  4 

WAYNESBORO 

MAX 

74 

63 

68 

73 

60 

64 

61 

67 

67 

69 

72 

78 

68 

69 

82 

83 

48 

64 

65 

75 

77 

MIN 

55 

43 

43 

35 

38 

39 

34 

35 

50 

41 

46 

52 

33 

47 

47 

43 

45 

43 

46 

42 

WEST  POINT 

MAX 

62 

67 

65 

60 

66 

64 

66 

68 

64 

65 

71 

74 

72 

62 

55 

6« 

64 

76 

80 

83 

79 

77 

51 

64 

70 

74 

70 

70 

75 

71 

6«a4 

MIN 

45 

42 

45 

54 

33 

30 

31 

29 

32 

51 

52 

37 

53 

49 

37 

32 

28 

•47 

50 

39 

54 

59 

50 

38 

33 

43 

37 

40 

31 

35 

56 

41.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aunon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
av*. 

AILEY 

EVAP 

.  18 

.22 

.07 

.  16 

.28 

.  13 

.  13 

.17 

.  16 

.12 

.20 

.24 

.57 

.14 

.25 

.22 

.  16 

.14 

.24 

.21 

.16 

.26 

.09 

.  10 

.19 

.13 

.19 

.26 

B5.74; 

WIND 

137 

63 

36 

43 

77 

19 

3 

27 

20 

29 

85 

82 

124 

32 

101 

84 

13 

62 

47 

13 

24 

52 

50 

15 

18 

9 

19 

8 

30 

i32ii 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.  14 

.04 

* 

.42 

* 

.30 

.17 

.16 

.20 

.23 

.20 

* 

* 

.39 

.09 

.17 

.27 

.00 

.03 

.06 

.00 

.01 

.13 

.20 

.22 

.  19 

.22 

B4.H 

WIND 

132 

196 

95 

138 

93 

82 

43 

45 

42 

67 

159 

144 

80 

124 

63 

147 

163 

65 

78 

57 

43 

61 

121 

67 

24 

18 

24 

45 

54 

6 

39 

EXPERIMQfT 

EVAP 

.23 

.11 

.09 

.16 

.10 

.14 

.  14 

.09 

.13 

.08 

.31 

.10 

.10 

.28 

.07 

.03 

.21 

.23 

.03 

.12 

.  12 

.  17 

.16 

.11 

.  12 

.21 

WIND 

170 

56 

54 

43 

112 

35 

31 

25 

93 

27 

177 

79 

58 

120 

34 

96 

92 

30 

112 

48 

47 

54 

107 

48 

17 

20 

25 

40 

20 

20 

85 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.10 

.  18 

.11 

.17 

.26 

.11 

.14 

.15 

.17 

.10 

.15 

.18 

.14 

.24 

.14 

.25 

.18 

.15 

.  12 

.19 

.18 

.  18 

.19 

.07 

.07 

.14 

.  15 

.18 

.  15 

.19 

.16 

4^ 

WIND 

60 

32 

18 

56 

48 

13 

15 

18 

25 

11 

91 

32 

25 

33 

13 

72 

42 

16 

50 

20 

13 

32 

70 

16 

18 

15 

18 

12 

30 

3 

15 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.12 

.06 

.04 

.25 

.15 

.18 

.  10 

.14 

.07 

.  10 

.29 

.  16 

.09 

.26 

.02 

.18 

.  18 

.03 

.03 

.  16 

.06 

.13 

.  15 

.21 

.16 

.15 

.  16 

Ba.nj 

WIND 

77 

76 

71 

30 

85 

56 

70 

75 

25 

30 

124 

52 

23 

93 

41 

72 

74 

24 

61 

47 

28 

38 

37 

46 

16 

17 

22 

58 

38 

15 

28 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.10 

.23 

.10 

.20 

.26 

.  11 

.17 

.13 

.23 

.16 

.04 

.19 

.17 

.25 

.17 

.28 

.17 

.15 

.17 

.17 

.21 

.14 

.26 

.08 

.13 

.10 

.15 

.17 

,17 

.19 

WIND 

ICS 

70 

35 

143 

90 

17 

33 

27 

21 

52 

152 

48 

77 

73 

22 

126 

92 

25 

92 

29 

47 

47 

193 

54 

43 

42 

32 

18 

37 

26 

21 

8««  r«f«r»ace  Dot«s  followlnc  Stmtloo  lodsx. 
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STATION  INDEX 


Station 


Albany 


CLEVELAND 

COLMUS  MB  AIRPORT 

:0NC0ftD 

:OI)OCL£ 

■LIA 


MILAS 
MU.ION 
t*tfMN 
lAWSONVlLLC 

l|*t  WRI  OfriCC 
WTORTOW  1  HSw 
lOWLSCV  I L  L  C  3  W 
tiUQLAS 


eXP.  STATION 


County 


COOK 

MOfiTOCMEfiif 


MH]  T*:  lELO 
HC  INTOSH 

EARLY 
FANNIN 


li.70  BARIQM 


lie; 

2006  -  , 

MjSCOCEf. 
2196  PIKE 

2?Cf  C^l'^r 


^••76;  LU«>KIN 
2^ei'  PAULDlr*C 
24931 WHl IF 
2S70  TERftC: 
257e|0AVrSON 


ELD 


2677^fAWPj 
2716|t«>ME 
2T3t  SfMlNOLE 
278?  COrFEt 
279I!0C(>Gl.Ai 

279''  " 


31J.  ?  i 

327l{SPALOir*C 
3 2 9)  GORDON 
3303  LAMAR 
33B6' BEN  HILL 
3<i04|  FANNIN 

3409! LIBERTY 
3*27i WALKER 
3460  CkARlION 

3*tii' Charlton 

3516| CLAY 


8)  2i 

82  3 

83  13 


31  29  81  13 

34  M  03 

31  23  B' 
34  S3  86  17 

3<t  52  63  •*9 

32  23  81  Al 
31  09  81  £9 
31  09  61  23 
3?  33  64  1 

61  57 


31 

34  32 

33  55 

34  46 
31  46 
34  2b' 

34  46 


84  07 
63  15 
8t  30 

61  24' 
65  21 

62  01' 
62  07 

85  03 


Obset 
vation 
time 


AMOS  L.  ELLEROCE 
tARvEY  C  .  MOTT 
SHOCKS  ALDERMAN 
JAMEO  A.  STACy 
ROY  E.  HOLLAND 

HISS  FREDDIE  DU  SOS 
U.S.  tfEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PROF.  J.  P,  MNNEY 

PROF.  e.  S.  SELL 
PROF.  W.  0.  COLLINS 
WEATMEk  BUREAU 
I.  HADLE^ 
WEATHER  BUREAU 


HENRY  E .  WARHACK 

S.FISH  0  Wi-OF  S! 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 
J.  G.  bTANOIFEH 
TVA-110 

TvA-147 

C.  CROMLEY 

R.  ROBERTS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS.  FOUNTAIN  SMIT 

EDWIN  S.EPSTEIN,  Jft 

BELCHER 
JAMES  8.  SPENCE 
,  6LESSIN0U 
.  TEASLEY 

.  MCO«E 
CARROLL  BRCSTING  CO 
RALPH  M.  MESSER 
THOMAS  A.  EVANS 


CtiARLES  R.  BRUMBY 
FRANCIS  R.  KENORICK 
DEPT.  INTERIOR 


iv  l.  sutton 
lester  mearn 
>.  mcatker  bureau 

H.  SMITH 
S.  E.  COX 
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R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

Weather  conditions  during  the  month  averaged  considerably  below  normal  in  both  temperature  and 
precipitation,  but  averages  were  well  within  the  limits  of  past  years.  Conditions  were  mostly 
unfavorable  for  agricultural  interests,  and  no  severe  storms  occurred  during  the  month.  Rivers, 
which  were  near  or  above  flood  stage  in  some  central  and  southern  areas  during  the  first  week, 
receded  to  near  normal  stages  by  the  close  of  the  month. 

A  trough  of  low  pressure  crossed  the  State  on  the  1st  and  2nd,  producing  light  general  rains;ll 
and  seasonably  warm  weather.  Fair  and  somewhat  cooler  weather  prevailed  on  the  3rd,  followerfii 
by  a  second  occurrence  of  general  light  rains  on  the  4th  from  the  passage  through  the  State  off! 
another  low  pressure  trough.  An  extensive  area  of  high  barometers  followed  the  rain  front,  pro- 
ducing and  continuing  fair  weather  throughout  the  8-day  period,  5th  through  12th;  as  the  high 
pressure  moved  in,  a  change  to  much  colder  occurred  with  temperatures  well  below  normal  on  each 
of  the  three  days,  5th  through  7th  -  this  was  the  coldest  weather  of  the  month,  with  lowest 
temperatures  in  the  middle  30s  in  southernmost  areas  and  freezing  or  slightly  lower  in  northern 
and  some  west-central  areas.  A  period  of  warmth  prevailed  from  the  9th  through  the  13th,  with 
extremes  ranging  mostly  from  50°  to  80°  or  higher;  moderate  to  locally  heavy  rains  occurred  on 
the  13th  due  to  the  northeastward  movement  of  a  low  pressure  center  from  Texas.  A  prolonged 
period  of  fair  weather  prevailed  from  the  14th  through  the  23rd  as  an  area  of  high  barometers 
moved  into  this  section  and  persisted.  As  the  high  pressure  moved  into  the  State,  a  change  to 
much  qooler  occurred,  with  temperatures  reduced  well  below  normal  from  the  14th  through  17th; 
lowest  temperatures  ranged  from  near  freezing  in  the  north  to  about  40°  on  the  coast  and  in 
southernmost  areas.  A  reaction  to  warmer  occurred  after  the  17th,  with  moderately  above  normal 
warmth  continuing  through  the  25th  and  maximum  temperatures  daily  reaching  80°  to  85°  or  higher. 
Rainy  conditions  overspread  the  State  on  each  day  of  the  period,  24th  through  27th,  in  mostly 
light  to  moderate  falls,  as  a  very  energetic  low  pressure  system  moved  slowly  eastward  through 
this  section.  The  weather  became  slightly  cooler  than  normal  on  the  26th  and  27th,  followed  by 
a  reaction  to  warmer  on  the  last  three  days,  when  maxima  reached  85°  or  higher  over  most  of  the 
State. 

The  monthly  average  temperature  was  62.7°,  or  1.3°  below  norraal  ,  and  station  averages  ranged 
from  53.6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  66.6°  at  Brunswick.  The  coldest  weather  occurred 
on  the  6th  or  7th,  when  lowest  temperatures  ranged  from  25°  at  Blairsville  Experiment  Station 
to  42°  at  Brunswick.  Freezing  weather  was  restricted  almost  entirely  to  the  northern  section 
above  Atlanta  and  Athens,  with  a  southern  extension  in  western  border  counties  to  Columbus. 
Highest  temperatures  occurred  on  various  dates,  mostly  between  the  18th  and  23rd,  with  high 
readings  generally  between  85°  and  90°;  the  highest  temperature  recorded  was  91°  at  Camilla  on 
the  12th. 

Precipitation  averaged  2.74  inches,  which  is  71%  of  normal,  and  station  averages  ranged  from 
1.11  inches  at  Louisville  to  5.72  inches  at  Suches.  Rain  occurred  mostly  in  moderate  amounts 
and  covered  the  State  on  the  1st,  4th,  13th,  and  24~26th.  The  greatest  precipitation  in  24  hours 
was  3.15  inches  at  Rome  or  the  26th,  and  only  four  other  widely  scattered  stations  had  24-hour 
falls  exceeding  2.00  inches.  Light  to  moderate  hail  fell  locally  on  the  26th  at  Albany,  Concord, 4 
Covington,  and  Newnan ,  but  no  appreciable  damages  resulted.  Rivers  in  the  southern  half  of  the! 
State  were  still  high  early  in  the  month  from  heavy  to  excessive  rains  that  occurred  in  March,! 
but  the  littleness  or  absence  of  rainfall  during  April  permitted  almost  a  continuous  receding^ 
trend  with  rivers  lowered  to  near  normal  stages  by  the  close  of  the  month. 

Owing  to  the  rainy  and  warm  weather  of  March,  vegetative  growth  was  well  ahead  of  normal  andi 
field  work  2  to  3  weeks  behind  at  the  beginning  of  April.  Little  or  no  planting  of  crops  wasi 
done  in  the  northern  half  of  the  State  during  the  first  15  to  20  days  due  to  soil  wetness  on 
unfavorably  cool  weather,  but  fair  to  fairly  good  planting  progress  was  made  in  the  south.  Pro- 
longed dry  weather  from  the  5th  through  the  23rd,  during  which  rains  occurred  only  on  the  13th, I 
led  to  so  much  depletion  of  soil  moisture  that  replanting  of  some  crops  was  necessary.  Solll 
moisture  was  fairly  well  replenished  by  the  rains  of  the  period,  24-26th,  but  the  ground  wasi 
again  becoming  rather  dry  at  the  close  of  the  month  with  planting  operations  still  far  behind 
schedule.     -    R.L.C.  » 
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63 

0 

89 

24 

4 

79 

8 

1896 

67 

9 

94 

29 

1 

67 

4 

11897 

63 

1 

93 

27 

4 

37 

7 

1898 

59 

8 

89 

25 

4 

37 

6 

Il889 

61 

9 

92 

25 

i 

91 

7 

il900 

64 

8 

92 

23 

5 

42 

12 

|l901 

57 

8 

SB 

32 

3 

92 

7 

'1902 

62 

1 

93 

27 

1 

82 

7 

1903 

61 

2 

90 

25 

2 

99 

9 

1904 

GO 

7 

92 

23 

1 

57 

5 

4905 

64 

8 

92 

26 

3 

37 

9 

,'1906 

65 

6 

98 

25 

I 

10 

3 

L7 

58 

9 

89 

24 

5 

76 

9 

4  908 

68. 

4 

95 

27 

6 

84 

9 

1909 

64 

4 

94 

27 

3 

66 

8 

1910 

63 

1 

94 

29 

3 

20 

6 

^911 

64 

4 

92 

29 

4 

22 

9 

^912 

65 

7 

93 

28 

7 

57 

n 

1913 

62 

8 

94 

32 

1 

48 

4914 

65 

5 

97 

27 

2 

45 

b 

t91& 

65 

4 

95 

25 

0 

65 

3 

(916 

62 

9 

9S 

25 

1 

83 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

0 

-a  a 

« 
e 

e 
0» 

s 

S 
0 

0  s 

> 
< 

S 

3> 

> 
< 

6  ^ 
20 

1917 

66.3 

97 

26 

3.08 

7 

191S 

62.2 

93 

28 

5.59 

11 

1919 

64.2 

93 

26 

2.28 

5 

1920 

63.3 

91 

22 

7.36 

11 

1921 

64.2 

92 

24 

3.  43 

6 

1922 

67.1 

96 

28 

3. 12 

6 

1923 

64.1 

96 

16 

3.57 

9 

1924 

63.7 

90 

23 

5.79 

10 

1925 

67.8 

99 

26 

1.67 

5 

1926 

62.5 

94 

24 

2.33 

7 

1927 

67.8 

98 

26 

1.B6 

6 

1928 

61.5 

89 

27 

8.28 

10 

1929 

«7.3 

94 

29 

3.89 

9 

1930 

65.0 

93 

25 

3.38 

5 

1931 

62.0 

89 

27 

2.93 

8 

1932 

64.7 

94 

28 

1.67 

6 

1933 

62.8 

89 

29 

4.22 

10 

193.) 

64  .7 

94 

24 

3.78 

9 

193i 

65.1 

94 

26 

4.20 

10 

1936 

62.8 

94 

21 

7.26 

9 

1937 

62.6 

93 

24 

6.79 

9 

1938 

64.3 

95 

22 

6.42 

8 

1939 

63.5 

89 

24 

3.81 

9 

1940 

62.2 

94 

22 

2.98 

7 

1941 

66.0 

97 

33 

1.96 

7 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 


Temperature 


67.0 
66.0 

67.1 
67.6 
62.6 
60.6 
62.4 

62.7 


96 
95 


93 
92 


Precipitation 


20 

1 

38 

20 

3 

57 

19 

7 

09 

22 

6 

73 

26 

3 

41 

31 

5 

35 

28 

4 

98 

23 

5 

71 

20 

2 

18 

25 

3 

67 

25 

2 

74 

3 

80 

■31 


Data  in  tbls  table  tiave  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
APRIL  1952 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

1 1 

?.s 

1 
< 

Departure 
From  Normal 

■& 

X 

Date 

3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

1 

Departure 
from  Normal 

Greatest  Day 

I 
o 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  I 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1      .01  or  More  1 

.50  or  More 

S< 

NORTHE  RN  D I V I S I ON 

ALLATOONA  DAM 

7*,0 

47.0M 

60.  5M 

86 

23 

8 

0 

4,11 

1.93 

26 

.0 

0 

9 

2 

ATHENS 

48.5 

61.1 

86 

35 

146 

0 

2,68 

1*27 

.65 

14 

1 0 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

75  •  2 

46.  1 

60.7 

1.2 

87 

22 

30 

7+ 

1471  0 

2,69 

1.91 

27 

*0 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

48.  7 

60.4 

85 

161 

0 

0 

1 

0 

*46 

T 

9 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

72*4 

50.8 

61.6 

,  5 

84 

21  + 

33 

143 

0 

0 

0 

0 

1  ,92 

1.80 

.  39 

4 

.  0 

0 

ATI  &KITA    Wn    f  1  TV 

70.9 

51.5 

61.2 

.2 

83 

22 

33 

7 

153 

0 

Q 

0 

0 

1 .42 

2,19 

.70 

1 3 

6 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

67  •  5 

39.6 

53.6 

5,3 

84 

22  + 

25 

8 

0 

0 

7 

0 

2.97 

.68 

27 

.  0 

0 

g 

2 

CARLTON  BRIDGE 

74  •  1 

43.2 

58.7 

2,1 

88 

23 

26 

7 

0 

0 

0 

3.48 

_ 

.29 

1.71 

27 

.0 

0 

9 

3 

CARTERSVI LLE 

75.1 

48.0 

61.6 

.2 

86 

22  + 

34 

7 

134 

0 

0 

0 

0 

2.62 

- 

1.50 

1.70 

26 

•  0 

0 

7 

1 

CEOARTOWN 

75.1 

45.9 

60.5 

.4 

86 

21  + 

29 

7 

159 

Q 

0 

1 

2.45 

- 

2.04 

1.25 

26 

.0 

0 

8 

1 

CLAYTON 

70.2 

43,3 

56.8 

.5 

85 

30 

28 

7 

241 

Q 

0 

2 

0 

4.76 

.99 

1.62 

24 

•  0 

0 

10 

* 

CORNELIA 

64.9 

48,1 

59.0 

- 

.3 

83 

22 

31 

7 

193 

0 

0 

1 

0 

4.18 

- 

1.04 

1.06 

25 

.0 

0 

9 

4 

0AHL0NE6A 

72.8 

46,1 

59.5 

,8 

86 

21  + 

32 

7 

180 

0 

0 

1 

0 

3.25 

1.75 

.98 

25 

.0 

0 

9 

3 

DALTON 

72.6M 

45, 9M 

59. 3M 

1.2 

85 

22 

31 

7 

0 

0 

1 

0 

3.45 

1.37 

1.37 

25 

.0 

0 

6 

GAINESVILLE 

75.3 

46,6 

61.0 

1.7 

89 

21  + 

28 

7 

155 

0 

0 

1 

0 

4.95 

•  86 

1.63 

27 

•  0 

0 

6 

3 

HARTWELL 

74.9 

48.8 

61  .9 

1.0 

89 

21  + 

33 

7 

147 

0 

0 

° 

3.82 

.05 

.82 

1 

.0 

0 

8 

4 

JASPER 

71,1 

47.5 

59.3 

- 

.9 

84 

21  + 

28 

7 

181 

0 

0 

? 

0 

4.84 

•  56 

1.42 

25 

.0 

0 

8 

3 

LAFAYETTE 

74.9 

44.  1 

59,5 

•  8 

85 

21  + 

26 

7 

169 

0 

0 

5 

0 

2.75 

2.77 

.0 

0 

e 

ROME 

75.0 

48.2 

61.6 

.4 

88 

22 

32 

4 

145 

0 

0 

1 

0 

5.19 

•  78 

3.15 

25 

.0 

0 

1 1 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

73.7 

46.0 

59,9 

86 

22 

29 

7 

1  75 

^ 

0 

2 

0 

2.35 

1  .34 

26 

.0 

0 

5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

73.2 

44.0 

58,6 

1.0 

85 

28 

26 

7 

0 

5 

0 

1.29 

3«47 

.62 

1  3+ 

.  0 

0 

4 

2 

TOCCOA 

73.5 

49.6 

61.6 

1.2 

87 

21 

34 

6 

143 

0 

0 

0 

3.99 

- 

.63 

.95 

25 

.0 

0 

8 

4 

WASHINGTON 

74. OM 

47. 4M 

60,  7M 

1.9 

86 

21 

32 

6 

159 

0 

0 

1 

0 

3.40 

.38 

1.17 

2 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

59.9 

3.26 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

75.1 

47.8 

61.5 

2.7 

88 

21 

32 

7 

135 

0 

0 

1 

0 

2.29 

i71 

.72 

25 

.0 

0 

8 

AUGUSTA 

77.3 

51.6 

64.5 

,3 

89 

21 

38 

7+ 

87 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.42 

.75 

1  + 

.  0 

0 

1 0 

\ 

BROOKLET   1  W 

52.2 

64,9 

1.1 

89 

23 

38 

6  + 

0 

0 

3.90 

.72 

1.21 

25 

,  0 

0 

2 

CARROLLTON 

7  3.  7M 

45. OM 

59, 4M 

2.0 

BO 
18 

1 

0 

2.96 

_ 

1  .42 

.93 

26 

•  0 

0 

8 

2 

COLUMBUS 

50.9 

64  .  7 

88 

29 

35 

6+ 

87 

0 

0 

0 

0 

2.72 

1.14 

•  0 

Q 

COLUMBUS  WB  A  1 RPORT 

75.1 

48.7 

61.9 

85 

22  + 

32 

7 

133 

0 

Q 

\ 

0 

2.24 

1.00 

1 3 

.0 

0 

6 

2 

COVINGTON 

75.7 

48.2 

62,0 

87 

21  + 

33 

134 

0 

Q 

Q 

Q 

2.31 

1.91 

13 

T 

Q 

DUBL IN 

76.8 

50.5 

63.7 

1*6 

86 

22 

35 

6+ 

Q 

0 

0 

2.27 

1 .  00 

*63 
* 

13 

■  0 

0 

J  2 

EXPERIMENT 

49.8 

61.0 

84 

31 

0 

0 

2 

0 

2.30 

1 3 

FAIR  VIEW 

74.2 

49.6 

61,9 

*9 

87 

22 

33 

6+ 

129 

0 

0 

0 

0 

2  ■  76 

.97 

•  86 

\  3 

*  0 

Q 

3 

FORT  VALLEY 

74.8 

51.1 

63,0 

1.6 

86 

22 

33 

6 

124 

0 

0 

0 

0 

2.25 

2.04 

•  62 

13 

.0 

0 

8 

2 

GREENSBORO 

75.1 

48.3 

61,7 

,3 

87 

22 

33 

7  + 

138 

0 

0 

2.55 

1.43 

•  58 

13+ 

.  0 

0 

8 

2 

GRIFFIN 

74.5 

50.8 

62,7 

- 

.4 

85 

22 

33 

6+ 

124 

0 

0 

0 

2.93 

1.08 

•  85 

13 

.0 

0 

9 

3 

LA  GRANGE 

75.8 

48.5 

62,2 

,1 

86 

22 

31 

7 

0 

0 

1 

0 

2.38 

1.77 

1.10 

13 

.0 

0 

9 

2 

LOUISVILLE 

78.2 

50.4 

64  ,  3 

,2 

89 

20+ 

34 

6+ 

96 

° 

0 

0 

0 

1.11 

- 

2.25 

.36 

13 

.0 

0 

5 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

76.9 

51.0 

64  .  0 

88 

22 

37 

6+ 

104 

0 

0 

0 

1.95 

.54 

1 3 

.0 

0 

8 

1 

MACON 

76. 9M 

52. 5M 

64.  7M 

,3 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.30 

.85 

5 

.0 

0 

9 

2 

MILLEDGEVILLE 

73. 2M 

47. 7M 

60. 5M 

3,2 

34 

7+ 

0 

0 

0 

0 

3.43 

.01 

1  .26 

5 

.0 

0 

10 

1 

MILLEN 

77.9 

51.0 

64.5 

89 

20+ 

34 

7 

Q 

0 

0 

0 

1.58 

_ 

1.52 

.57 

25 

.  0 

0 

7 

1 

MONTICELLO 

74.6 

47,2 

60.9 

2,2 

87 

22 

32 

(f 

43 

^ 

0 

1 

0 

2.18 

1*85 

.73 

26 

•  0 

0 

6 

; 

NEWNAN 

74.6 

49.1 

61.9 

,2 

86 

18 

33 

6+ 

138 

0 

0 

0 

4.58 

.26 

1.64 

25 

.0 

7 

4 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

73.9 

48.7 

61  ■  3 

83 

22+ 

32 

6 

132 

0 

0 

I 

0 

2.34 

1.23 

13 

.0 

3 

2 

SWAINSBORO 

78. 4M 

52. 2M 

65,  3M 

87 

21  + 

75 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.67 

27 

.0 

0 

4 

I 

TALBOTTON 

75.9 

50.3 

63,1 

,2 

86 

22 

32 

6+ 

111 

Q 

0 

2 

0 

2.92 

_ 

1^26 

1.10 

13 

.0 

0 

6 

3 

WARRENTON 

74.4 

49.3 

61,9 

1,2 

86 

21 

34 

6 

134 

Q 

0 

0 

0 

2.29 

1^13 

.60 

27 

•  0 

0 

8 

1 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

76.4 

47.8 

62.1 

.9 

6  ! 

29 

31 

7 

121 

0 

0 

2 

0 

2.63 

1^89 

1.03 

13 

.0 

0 

6 

3 

DIVISION 

62,7 

2.52 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

75.7 

48.6 

62.2 

3.6 

84 

24+ 

33 

0 

0 

0 

0 

2.23 

1.23 

1  .35 

26 

.0 

0 

3 

2 

ALBANY 

76.8 

53.4 

65.1 

2.1 

86 

23+ 

37 

86 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.51 

1  .95 

26 

.0 

0 

7 

3 

ALBANY  WB  AIRPORT 

52.6 

65  , 1 

2.3 

8? 

22  + 

38 

87 

0 

0 

0 

0 

4.04 

.06 

1 .  99 

26 

T 

0 

5 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

76*4 

49.  7 

63.1 

88 

35 

7 

109 

0 

0 

0 

0 

2.28 

1.64 

.95 

24 

.  0 

0 

5 

2 

AMERtCUS 

77.0 

50.4 

63.7 

1.5 

85 

12  + 

34 

6 

97 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.45 

.75 

13 

.0 

0 

6 

2 

BAINBRIDGE 

79.8 

49.9 

64.9 

- 

2.6 

89 

29 

34 

6 

77 

0 

Q 

Q 

3.95 

•  12 

1.14 

25 

.0 

0 

5 

BLACKBEARD  ISLAND 

76. 3M 

53. 2M 

64.  8M 

86 

29 

39 

7 

66 

0 

0 

Q 

0 

1.67 

1.05 

25 

.0 

0 

2 

2 

BLAKELY 

76.3 

51,6 

64.0 

2.5 

86 

22 

34 

6 

99 

0 

0 

0 

0 

2.21 

2.23 

1.27 

13 

.0 

0 

4 

2 

BRUNSWICK 

77.2 

56,0 

66.6 

1.2 

86 

9 

42 

6 

43 

0 

0 

0 

0 

2.04 

1^04 

.99 

13 

.0 

0 

6 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

75.0 

53.8 

64.4 

86 

29 

40 

7 

66 

0 

0 

0 

1.75 

1.00 

13 

.0 

0 

2 

CAIRO  2  NNW 

76.5 

51.4 

64.0 

2,6 

87 

29 

34 

6 

89 

0 

0 

0 

0 

4.48 

.17 

2.08 

24 

.0 

0 

5 

2 

CAMILLA 

81.0 

51.8 

66.4 

1,5 

91 

12 

36 

6+ 

62 

I 

0 

0 

0 

3.77 

1.17 

1.59 

26 

.0 

4 

3 

CAMP  STEWART 

77.6 

52,  8M 

65.  2M 

85 

19  + 

37 

7 

75 

0 

0 

0 

0 

3.48 

1.29 

26 

.0 

\ 

5 

4 

CORDELE 

74, IM 

52, OM 

63. IM 

2,4 

85 

22 

36 

6 

0 

0 

0 

0 

1.94 

2.65 

.96 

25 

.0 

0 

3 

2 

CUTHBERT 

77.8 

51,7 

64.8 

1.2 

86 

22* 

35 

6 

91 

0 

0 

0 

0 

1.74 

3.44 

.81 

13 

.0 

0 

7 

1 

DOUGLAS 

76, 6M 

50. 9M 

63.  8M 

2.6 

85 

12  + 

31 

7 

0 

0 

1 

0 

1.28 

2.41 

.87 

24 

.0 

0 

; 

1 

EASTMAN 

78.9 

52.5 

65.7 

.5 

89 

18+ 

37 

6 

65 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.25 

1.02 

26 

.0 

0 

3 

FITZGERALD 

77.0 

53.0 

65.0 

.a 

86 

23 

38 

6 

72 

0 

0 

0 

0 

2.92 

.93 

1.90 

24 

.0 

0 

5 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

77.5 

50.1 

63.8 

85 

19 

34 

8 

83 

0 

0 

0 

0 

2.61 

1.26 

25 

.0 

0 

8 

3 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


CUMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
APRIL  1952 


Temperature 


if 
^  J 

<s 

•  i 

«  e 

it 

>  :3 
<  S 

• 

• 
> 
< 

.1 

1 

a 

o 

Q 

_ 

• 

• 

Q 

No.  ol  D.y. 

3 

.1 

h 

• 

S 

s 

(5 

• 

a 

Snow.  Sl*f  L  Hail 

No.  ol  Day. 

Station 

Max. 

Mln. 

2 

■Br, 

nO 
Z  0 

• 

s 

• 

§ 

s 

o 

• 

1 

•si 

':iS 

"i 

1 

e 

5 

Is 

FOt-KSTON  9  SW 

80. OM 

50. AM 

65. 3M 

51 

0 

0 

0 

2.58 

1.33 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

FORT  GAINES 

76>1 

51.1 

63.6 

2.2 

86 

30 

34 

6 

0 

0 

0 

0 

2.59 

1.43 

.95 

13 

.0 

0 

4 

0 

GLENNV.ILLE 

76a6 

52.8 

6*.  7 

2.0 

85 

1:2 

3t 

« 

70 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.74 

.79 

24 

•  0 

0 

8 

1 

0 

HAWKINSVILLE 

78.3 

<>8.9 

63.6 

1.6 

88 

21-t 

33 

7 

101 

0 

0 

0 

0 

3.04 

•  39 

1.37 

26 

.0 

0  ; 

8 

3 

1 

HOGGARUS  HILL 

77,5 

46. 9 

63.2 

- 

2.9 

87 

22  + 

32 

6+ 

114 

0 

0 

0 

2.81 

- 

2.43 

1.26 

25 

.0 

0  1 

5 

2 

1 

LUMBER  CITY 

78. IM 

50. 

6<>.3M 

86 

22  + 

35 

7 

81 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.88 

1.52 

25 

.0 

0  1 

7 

1 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

76.6 

48.  ' 

62.7 

3.2 

86 

22 

34 

6+ 

108 

I 

0 

0 

0 

2.02 

•  63 

26 

.0 

0  i 

6 

1 

0 

MOULTR IE 

78. 9 

53.6 

66.3 

1.6 

87 

29 

39 

6 

59 

0 

0 

0 

3.05 

1.01 

1.90 

24 

.0 

0  1 

5 

2 

1 

QUITMAN 

77.9 

62.0 

65.0 

2.6 

88 

29 

38 

6 

71 

0 

0 

0 

0 

2.61 

.89 

1  .20 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

76.5 

'•8.2 

62. <• 

2.1 

83 

9+ 

32 

7+ 

106 

0 

0 

0 

2.27 

.56 

.69 

25 

.0 

0 

e 

1 

0 

SAVANNAH  WO  AP 

76.1 

51.9 

64.0 

.3 

84 

19+ 

38 

7 

80 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.57 

.52 

24 

•  0 

0 

8 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

73. 3M 

SO 

19 

0 

0 

2.22 

- 

.05 

.71 

27 

.0 

0 

5 

3 

0 

TMOMASVILLF 

77.5 

50.3 

63.9 

2.8 

P7 

29 

35 

6 

87 

0 

0 

0 

0 

2.96 

•  38 

1.10 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

TIFTON  ?  N 

75.1 

51.7 

63.4 

2.7 

84 

22  + 

35 

6- 

99 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1.48 

1.53 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

VALOOSTA  MB  AIRPORT 

77.7 

51.8 

64.8 

2.9 

88 

11  + 

38 

6+ 

86 

0 

0 

0 

0 

1.87 

1^71 

1.12 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

WAYCR03S 

78.2 

51.3 

64.8 

2.5 

87 

29 

36 

6+ 

74 

0 

0 

0 

0 

2.61 

•  35 

1.05 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

64.3 

2.63 

T 

STATE 

62.7 

1.3 

2.74 

1.06 

T 

Precipitalion 


i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  MB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

AUGUSTA 

6AINBR lOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIHSVILLE   EXP  STA 
BLAKELT 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  ?  NNH 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COfiDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 
CURRVVILLE  2  W 

CUTMBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL TON 
DAWSON 

DAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  I  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELLIJAV 
EM6RY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKL  IN 

GAINESVILLE 
6LENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWM  GAP 
H0G6AR0S  MILL 
JASPER 

JONESBORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX INGTON 

L INCOLNTON 
LITTLE  HIGMTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLED6EV1LLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MOHTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  «  N 
WOTTELY  DAM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 


2  •66 

2*00 


*«35 

*fln 

2.28 
2*36 

2*66 
2*69 
2.32 
1«92 
U42 

2*29 


3*46 
3*»5 
2*96 
4*32 
2*62 

3.07 
2.45 
3*97 
l«Sl 
4.03 


1.56 
3.45 
1.64 

3*73 
1.74 
3.S1 
2.04 
1«91 

1*26 
2.12 
3.36 
2.?7 
3*23 


2.76 
2.92 
»«48 
2.61 


4.95 
2*08 
2.75 


3.05 
3«00 
3«O0 

4.»e 

4.44 
4*96 


10       II  12 


13     14  15 


•  69 

•  63 

•  45 


22     23     24     25     26  27 


1*01  1.95 
U9«  «04 
.15    1.93  1.17 


•67     T  .43 


•63     •ftT  1.06 
.01  1*25 
1*31  .05 


•  96 
1.06 

•  24 
1.39 


29    30*  31 


.34 

•  02 


1.5«     .39  1.63 


1.42     »9\  1.00 


•65   1   55  .54 


•  01 

•SB  1^55 
1.08  »03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

3 

Day  ol  month 

»  1 

2  1  3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8 

9 

10  I'll  { 

12 

13 

15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  21 

 1  1 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  I  30 

31 

QUITMAN 

ftlSINC  FAMN 
ItQHE 

ROME  MB  AIRPORT  R 

3«0] 

.2S 

•  1» 

•  92 
.21 

•  03 

•  29 

•  96 

•  09 

.23 

•  42 

•  27 
.37 

•  OS 

T 

.02 

•  01 

T 

1.20 
.46 
.31 
.46 
.94 

.04 
.11 

T 

.01 

T 

.12 
.12 
.09 

•  «4 

T 

•  08 

•  03 

•  10 

•  60 

•  29 
3.19 
1.34 

.94 
.41 

.01 

I 

SAVANNAH  USOA  Pf.  GARDFN 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  ?  NNM 
STANCE V  GAP 

2i2T 

2,32 
9>2S 

•  03 

•  09 

•  90 

•  17 

•  09 

•  40 

•  43 

T 

.6« 

•  69 

•  16 

T 

T 

•  01 

T 

.37 
.20 

.41 

.49 

•  36 

•  19 

T  T 

.92 

•  69 
.39 

.30 

.33 
•  39 
.99 
.16 

.92 
.26 
.71 
2.16 

•33  aO) 
.01 

•  02 

•  71 

SUCHFS 

SMAINSBORO 
SVEET  GUM 
TAL80TT0N 

2i«2 

•  76 

•  47 

•  10 

•  04 

•  16 

•  99 

•  09 

•  42 

•  14 

.69 

•27  •ZO 

•  11 

•  24 

T 

.64 
.96 
.49 
.29 
1.10 

•  19 

•  97 

•  09 

.03 

.17 

•  32 

•  09 

1.69 
.19 

.38 

•  99 
1.13 

.02 

.10 
.49 
.67 
.27 

•  01 

TALLAPOOSA   ?  NNW 
TAYLOR SV 1 LLE 
THONASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

«•» 

•  11 

•  33 

•  2} 
.25 

•  29 

•  22 

•  IB 

•  04 

.09  T 

.92 
.36 
1.10 

•  66 

•  99 

•  44 

.10 

•  04 

1.06 
1.99 
1.01 

.03 

.29 

T 

.92 
.63 

.09 

TOCCOA 

TItAV  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  MB  AIRPORT 
MALESKA 

3|9« 

U7« 
1<87 
♦  i3T 

•  «e 

•  43 

•  11 

•  IB 

•  40 

•  39 

•  43 

•  10 

•  23 

•  07 
.49 

•  09 

.04 

•  63 

•  90 

•  03 
1  ^12 

•  46 

•  12 

•  09 

.09 

.99 
1.69 
.92 

1.49 

.19 
.28 

.90 
.63 
.39 

1.60 

•  60 

•  01 

VARRENTON 
NASHINGTON 
HA veto  SS 
HAYNESBORO 
VEST  POINT 

2*29 
2|61 
2t63 

•  21 

•  SO 

•  04 

•  1« 

•  27 
1.17 
.02 

•  41 

•  47 
.16 

.98 

•  30 

•  40 

•  09 

1.03 

.10 
1.09 

•  16 

.39 
.90 
.37 

T 

.09 
.09 
.69 

.97 

.60 
.30 

.09 

•  01 
.01 

voooeuRv 

WOODSTOCK 
VOUNG  HARRIS 

2i» 
)>1J 

•  12 

•  14 

•  13 

.96  T 

.76 
.13 

.06  .01 

1.10 
.99 
.22 

.29 
.99 

.01 

.03 

•  32 

•  12 

•  89 

.90 
•  46 

.02 
1.99 
.66 

Sm  R«f*r*ac«  Nolo  FoUowtng  SUtloo  lnd»M 

-   43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

« 

1 

Z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

!  16 

1  1 

17 

le 

20 

21 

22 

23 

24 

1  25 

26 

27 

28 

1  

29 

30 

31 

A I  LEV 

MAX 

1 

MIN 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

71 

80 

75 

76 

79 

65 

63 

69 

77 

83 

83 

81 

82 

75 

66 

60 

66 

75 

78 

81 

60 

62 

82 

84 

76 

80 

7  7 

67 

76 

64 

75al^ 

MIN 

S9 

60 

44 

48 

50 

33 

34 

35 

40 

50 

55 

54 

65 

53 

42 

42 

40 

40 

45 

47 

48 

50 

60 

54 

64 

67 

53 

62 

6'. 

51 

4e«6'l 

ALBAMV 

MAX 

67 

8l 

76 

75 

73 

61 

66 

72 

80 

84 

83 

85 

82 

79 

65 

60 

68 

82 

84 

82 

85 

86 

85 

'4 

83 

77 

69 

60 

86 

76a8' 

MIN 

61 

62 

48 

48 

50 

37 

39 

44 

50 

57 

59 

62 

62 

60 

42 

40 

44 

48 

52 

54 

65 

59 

61 

66 

66 

58 

56 

57 

60 

57 

63>4 

ALBANY  WB  AIRPORT 

81 

77 

77 

73 

62 

70 

80 

82 

83 

68 

75 

8 1 

86 

82 

75 

69 

81 

67 

85 

77i6 

MIN 

61 

56 

47 

54 

42 

38 

38 

41 

53 

57 

57 

62 

63 

61 

44 

40 

43 

45 

50 

52 

63 

66 

60 

65 

60 

56 

57 

68 

60 

66 

5,;.6 

ALLATOONA  0AM 

64 

74 

73 

72 

60 

54 

64 

77 

46 

61 

82 

76 

68 

70 

80 

81 

74.0 

MIN 

SB 

51 

37 

37 

44 

36 

35 

34 

39 

51 

47 

52 

56 

44 

43 

42 

36 

38 

39 

45 

51 

50 

54 

66 

63 

54 

55 

56 

51 

47iO 

ALMA  CAA  A I RPORT 

MAX 

76 

76 

75 

79 

66 

82 

75 

66 

75 

B2 

82 

76.4 

MIN 

60 

48 

41 

47 

44 

36 

35 

37 

52 

56 

53 

57 

61 

51 

44 

39 

39 

41 

46 

47 

49 

52 

55 

63 

64 

58 

64 

53 

58 

62 

49.7 

AMER ICUS 

MAX 

79 

77 

74 

76 

67 

62 

69 

79 

82 

60 

84 

71 

66 

74 

85 

85 

60 

79 

75 

73 

79 

86 

82 

77.0 

MIN 

S9 

57 

49 

48 

46 

34 

35 

38 

50 

53 

53 

58 

60 

48 

42 

40 

42 

46 

50 

52 

52 

66 

62 

63 

66 

56 

64 

60 

55 

60.4 

ATHENS 

71 

70 

69 

64 

59 

62 

74 

78 

50 

64 

73 

80 

85 

84 

86 

34 

75 

78 

80 

73.6. 

MIN 

57 

50 

33 

48 

44 

35 

35 

35 

46 

46 

51 

59 

59 

47 

43 

37 

35 

42 

46 

49 

56 

62 

68 

62 

59 

■■6 

53 

53 

54 

60 

48.5. 

ATHENS  COL  OF  AORI 

73 

71 

71 

70 

60 

58 

66 

76 

75 

80 

83 

81 

80 

73 

64 

75 

81 

84 

85 

86 

87 

85 

78 

79 

72 

70 

78 

79 

83 

76.2. 

MIN 

57 

51 

37 

43 

44 

32 

30 

30 

46 

45 

47 

57 

60 

47 

43 

33 

32 

40 

39 

43 

47 

48 

54 

62 

67 

67 

54 

61 

50 

47 

46.1. 

ATHENS  WB  AIRPORT 

70 

68 

69 

58 

63 

74 

76 

59 

63 

72 

79 

80 

82 

84 

85 

83 

69 

78 

69 

«1 

72.1, 

MIN 

55 

50 

39 

47 

38 

36 

32 

37 

46 

48 

51 

58 

59 

45 

41 

39 

47 

50 

51 

55 

55 

57 

61 

59 

67 

53 

54 

53 

50 

48.7, 

ATLANTA  WB  Al R^ORT 

75 

68 

70 

64 

77 

81 

62 

75 

80 

81 

83 

84 

84 

82 

70 

Ta 
78 

62 

67 

79 

80 

81 

72.4, 

MIN 

58 

50 

43 

52 

38 

37 

35 

42 

52 

52 

55 

57 

57 

44 

42 

41 

42 

60 

56 

55 

58 

56 

57 

62 

57 

54 

52 

66 

59 

56 

so.a. 

ATLANTA  WB  C! TV 

MAX 

73 

67 

64 

56 

60 

73 

78 

81 

81 

82 

83 

80 

70 

75 

60 

65 

76 
76 

76 

81 

70i«.l 

MIN 

5B 

49 

42 

53 

38 

37 

33 

50 

51 

54 

55 

59 

55 

43 

41 

39 

44 

51 

57 

68 

64 

69 

59 

62 

56 

64 

50 

57 

59 

58 

51aS, 

AUGUSTA  WB  A I RPORT 

75 

73 

72 

76 

81 

62 

75 

82 

86 

86 

88 

87 

85 

81 

74 

82 

75.1. 

MIN 

58 

55 

42 

41 

42 

37 

32 

35 

50 

46 

53 

54 

61 

46 

42 

35 

38 

42 

46 

48 

50 

63 

62 

62 

55 

56 

65 

51 

51 

47.a.l 

AUGUSTA 

73 

7S 

75 

78 

70 

61 

75 

64 

76 

83 

86 

87 

89 

87 

86 

77 

82 

76 

70 

78 

77 

84 

MIN 

SB 

58 

44 

47 

51 

39 

38 

41 

50 

52 

57 

59 

63 

54 

44 

39 

38 

42 

46 

52 

54 

67 

58 

63 

64 

59 

66 

56 

55 

53 

51l«ll 

9A I NBR  JOSE 

81 

82 

80 

83 

71 

68 

75 

80 

82 

85 

87 

84 

80 

82 

83 

83 

89 

88 

79ittl 

MIN 

61 

58 

42 

47 

30 

34 

36 

41 

47 

52 

58 

58 

50 

41 

37 

40 

46 

46 

60 

61 

66 

67 

b'j 

51 

57 

64 

53 

62 

52 

49.«>' 

BLACK8EAR0  ISLAND 

70 

82 

73 

78 

75 

67 

71 

73 

81 

80 

65 

73 

80 

83 

78 

81 

82 

81 

80 

76 

75 

86 

79 

7*aii 

MIN 

64 

58 

48 

49 

50 

42 

39 

41 

52 

60 

58 

61 

60 

46 

44 

44 

45 

49 

62 

64 

66 

60 

68 

66 

67 

56 

66 

56 

BLA I RSV I LLE  EXP  ST A 

58 

74 

63 

66 

61 

40 

47 

58 

42 

68 

72 

76 

60 

82 

84 

84 

80 

73 

62 

74 

75 

6791 

MIN 

52 

4i 

30 

34 

38 

33 

29 

25 

28 

40 

39 

42 

56 

42 

36 

37 

27 

29 

32 

36 

41 

41 

44 

48 

56 

52 

49 

51 

42 

39 

BLAKELY 

80 

73 

75 

67 

80 

81 

69 

69 

82 

81 

85 

MIN 

59 

60 

45 

46 

49 

34 

38 

44 

62 

52 

56 

66 

61 

48 

42 

40 

43 

43 

49 

63 

52 

60 

67 

63 

64 

58 

54 

64 

60 

55 

51m] 

BROOKLET   1  W 

MAX 

7* 

76 

76 

83 

68 

62 

78 

80 

85 

73 

65 

76 

85 

86 

88 

8e 

89 

79 

80 

1t»i 

MIN 

69 

59 

49 

46 

56 

38 

36 

39 

61 

55 

57 

57 

60 

57 

47 

40 

43 

47 

50 

60 

61 

&<. 

65 

62 

64 

59 

58 

54 

56 

56 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

81 

BO 

80 

73 

65 

71 

76 

86 

78 

83 

79 

74 

70 

64 

73 

81 

80 

83 

62 

80 

82 

78 

86 

79 

71»1 

MIN 

63 

62 

52 

55 

60 

42 

45 

46 

55 

57 

58 

61 

62 

60 

48 

44 

47 

50 

56 

56 

57 

58 

61 

66 

66 

61 

67 

55 

60 

59 

BRUN5W I CK   CAA  AP 

71 

81 

73 

78 

71 

72 

83 

64 

70 

78 

76 

77 

MIN 

60 

59 

60 

50 

50 

43 

40 

43 

56 

52 

56 

64 

62 

55 

48 

43 

45 

44 

53 

64 

64 

55 

69 

67 

67 

61 

5' 

56 

56 

56 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

80 

76 

77 

76 

63 

65 

69 

79 

84 

83 

84 

79 

77 

67 

62 

66 

74 

78 

81 

78 

82 

8t> 

82 

71 

80 

78 

69 

79 

83 

MIN 

60 

59 

48 

50 

50 

34 

38 

43 

48 

55 

55 

59 

60 

50 

40 

39 

42 

46 

47 

62 

52 

64 

59 

63 

64 

55 

53 

57 

56 

54 

CAM I LL A 

62 

82 

80 

89 

71 

71 

72 

81 

87 

84 

87 

91 

81 

81 

64 

69 

72 

81 

85 

88 

85 

86 

89 

84 

80 

76 

81 

87 

86 

MIN 

61 

60 

43 

53 

50 

36 

36 

42 

51 

54 

66 

61 

62 

51 

48 

40 

41 

45 

46 

49 

51 

61 

65 

64 

68 

51 

57 

55 

65 

CAMP  STEWART 

75 

79 

78 

78 

74 

83 

80 

66 

76 

82 

64 

84 

85 

80 

84 

81 

74 

83 

MIN 

61 

61 

44 

47 

58 

39 

37 

40 

53 

55 

66 

67 

62 

58 

4(< 

40 

52 

6* 

52 

64 

54 

60 

62 

54 

57 

67 

52.1  ' 

/~  A  M  TAkl    BO  1  IS^C 

SiAPTLIuN   BR  1  Doc 

60 

72 

72 

73 

69 

57 

66 

75 

81 

86 

86 

87 

88 

85 

72 

79 

70 

80 

70 

74.1  j 

MIN 

51 

50 

31 

36 

45 

30 

26 

28 

37 

40 

45 

51 

53 

60 

43 

30 

30 

34 

36 

40 

i4 

45 

49 

68 

61 

57 

'55 

51 

46 

44 

43.2  ' 

80 

73 

70 

67 

64 

55 

66 

81 

81 

61 

74 

81 

82 

82 

84 

85 

82 

74 

78 

66 

•  4 

81 

82 

73.7  , 

MIN 

5« 

48 

34 

49 

40 

33 

28 

35 

45 

44 

42 

40 

36 

36 

48 

44 

45 

52 

48 

53 

60 

51 

52 

51 

47 

62 

45.0 

C  ARTERSV I  LLC 

74 

74 

71 

71 

65 

55 

65 

78 

81 

80 

81 

79 

78 

72 

62 

75 

79 

89 

83 

84 

86 

86 

79 

77 

67 

82 

81 

83 

79.1 

MIN 

54 

47 

41 

50 

42 

37 

34 

37 

50 

52 

50 

60 

52 

41 

38 

40 

39 

40 

4? 

••6 

54 

60 

56 

67 

53 

58 

52 

52 

54 

61 

48.0 

77 

74 

71 

67 

65 

55 

65 

79 

80 

80 

67 

64 

75 

81 

84 

83 

86 

86 

81 

78 

78 

74 

64 

82 

86 

75.1 

MIN 

57 

43 

34 

49 

42 

33 

29 

35 

43 

44 

44 

50 

58 

44 

41 

16 

33 

38 

44 

46 

54 

49 

54 

63 

53 

53 

53 

49 

67 

49 

45.9 

CLAYTON 

66 

•4 

69 

63 

54 

61 

72 

71 

61 

76 

77 

79 

32 

83 

32 

79 

66 

85 

70.2 

MIN 

50 

47 

38 

41 

37 

33 

28 

29 

38 

37 

45 

49 

55 

40 

38 

33 

35 

40 

44 

45 

46 

46 

48 

68 

56 

62 

48 

54 

47 

41 

43.) 

COLUMBUS 

MAX 

82 

76 

76 

64 

64 

64 

70 

81 

85 

82 

85 

83 

78 

73 

59 

73 

77 

81 

84 

85 

86 

87 

70 

84 

88 

87 

78.4 

MIN 

60 

57 

42 

48 

47 

35 

35 

41 

50 

52 

53 

57 

62 

52 

4t 

4< 

41 

44 

49 

49 

51 

54 

57 

65 

62 

55 

56 

54 

58 

55 

60. « 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

72 

75 

63 

60 

6L 

57 

78 

82 

79 

83 

66 

74 

'9 

81 

82 

85 

82 

78 

80 

81 

85 

85 

75.1 

MIN 

59 

51 

40 

48 

40 

32 

38 

46 

52 

60 

67 

60 

48 

39 

41 

36 

-.3 

47 

47 

50 

51 

55 

62 

69 

57 

55 

56 

55 

5 1 

48.7 

COffOELE 

MAX 

70 

78 

74 

73 

75 

60 

62 

70 

76 

81 

82 

77 

60 

55 

66 

74 

89 

82 

79 

85 

84 

83 

85 

74.1  1 

MIN 

59 

60 

44 

55 

50 

36 

37 

41 

55 

56 

58 

51 

44 

40 

41 

44 

52 

52 

53 

68 

61 

65 

64 

57 

65 

56 

59 

55 

52.0 

C(MNEL  I A 

67 

65 

76 

59 

54 

52 

61 

70 

70 

72 

72 

75 

63 

71 

7ft 

79 

83 

72 

80 

69  .« 

MIN 

50 

45 

41 

49 

40 

34 

31 

40 

45 

48 

53 

57 

57 

42 

39 

35 

41 

49 

52 

62 

56 

58 

58 

59 

56 

64 

51 

51 

52 

49 

48.1 

COV  r  N6T0f4 

77 

71 

73 

64 

62 

66 

78 

78 

65 

75 

82 

85 

84 

84 

7S.7  1 

MIN 

58 

52 

38 

48 

45 

33 

34 

46 

49 

50 

58 

59 

47 

43 

37 

36 

41 

45 

49 

60 

61 

56 

61 

67 

55 

53 

55 

56 

52  i 

48.2  1 

CUTfWEWT 

SI 

79 

73 

73 

64 

.2 
62 

68 

80 

85 

83 

85 

81 

67 

75 

60 

83 

81 

85 

86 

81 

74 

82 

85 

77.1 

MIN 

59 

59 

44 

48 

45 

35 

36 

44 

52 

54 

55 

59 

59 

47 

40 

39 

4? 

50 

49 

54 

55 

57 

59 

65 

62 

59 

54 

54 

60 

56  j 

91.7  1 

DAML ONEGA 

MAX 

•9 

64 

69 

60 

54 

53 

64 

72 

74 

64 

76 

80 

83 

84 

86 

86 

86 

74 

76 

69 

69 

86 

72. S 

MIN 

51 

41 

41 

47 

39 

33 

32 

33 

46 

48 

47 

54 

57 

43 

39 

37 

38 

42 

45 

62 

50 

49 

60 

65 

62 

49 

54 

55 

46 

4*>1 

OALTOt* 

MAX 

74 

70 

69 

67 

57 

80 

79 

66 

65 

52 

68 

73 

76 

80 

82 

85 

84 

82 

81 

82 

72.6  I 

MIN 

37 

38 

48 

35 

33 

31 

33 

43 

47 

50 

47 

45 

43 

41 

41 

35 

38 

47 

■,e 

53 

54 

59 

62 

56 

64 

66 

63 

54 

50 

45  •« 

MAX 

70 

77 

76 

76 

80 

60 

64 

69 

78 

84 

83 

85 

81 

77 

59 

67 

74 

81 

83 

84 

85 

85 

86 

78 

81 

78 

65 

76 

75 

76.4 

MIN 

60 

61 

49 

49 

50 

39 

31 

40 

45 

56 

57 

59 

61 

44 

41 

42 

44 

46 

52 

54 

65 

57 

53 

54 

55 

54 

54 

55 

54 .9 

DUBLIN 

MAX 

78 

7S 

73 

77 

65 

62 

70 

79 

80 

83 

84 

80 

77 

72 

55 

66 

75 

83 

84 

84 

85 

86 

85 

77 

81 

77 

66 

78 

83 

76. e 

MIN 

59 

58 

42 

47 

51 

35 

35 

36 

54 

50 

54 

59 

59 

54 

43 

37 

38 

42 

51 

50 

51 

■i4 

57 

63 

63 

58 

64 

61 

57 

53 

50.5 

-  44  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 

Station 


GEORGIA 
APRIL  1952 


EASTMAN 
lEXPERIHENT 
[fair  VIEW 
ITZGERALO 

'LEMING  EXP  STATION 
'OtXSTON  9  SW 
'MT  GAINES 
'0«T  VALLEY 
lINESVILLE 
kLENNVILLE 
REENSBOffO 

Iriffin 

kRTWELL 
tmlNSVILLE 
ARDS  HILL 


FAYETTE 
6RANGE 
mSVILLE 
ER  CITY 


MB  AIRPORT 


TIZUMA    1  NE 

riCELLO 

LTRIE 

:  MOUNTAIN  VALLEY 


AH  liSDA   PL  OAROEN 

a|ANNAM  BEACH  2  N 
^INSBOKO 

tWton 

*PO0E*   ?  NNW 
"5VILLE 


Day 

01  Month 

• 

1  1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

L^ 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

."J 

20 

21 

pi 

23: 

24 

2S 

^2B 

27 

29 

30 

31 

t 
< 

MAX 
MIN 

78 
59 

76 

59 

76 
47 

77 
47 

70 
51 

65 

37 

72 
38 

81 
44 

82 

55 

83 
53 

83 
55 

81 
61 

76 
60 

75 
53 

58 
45 

69 

39 

75 
46 

89 
49 

89 

62 

86 

53 

88 

64 

88 
56 

87 

57 

83 
62 

82 
63 

77 
57 

74 

55 

1 — ' 

so 

53 

89 
60 

S3 

96 

TSt9 
92«9 

MAX 
MIN 

6* 

56 

77 
51 

70 
40 

73 
59 

63 
38 

53 
32 

55 

31 

65 
41 

77 
60 

79 
51 

78 
53 

81 
58 

79 
59 

77 
46 

90 
42 

38 

38 

73 
41 

80 

52 

82 
53 

80 

55 

82 

58 

84 

58 

81 

62 

72 
94 

78 
50 

70 
53 

66 

54 

79 

55 

81 
59 

72.2 
49*8 

MAX 
HIN 

76 

59 

73 
53 

72 
43 

70 
49 

63 
45 

56 

33 

64 

33 

76 

38 

78 
52 

79 
48 

82 
51 

80 
58 

77 
59 

70 
47 

49 
41 

37 

40 

79 
47 

84 

51 

83 

52 

84 

62 

87 

51 

84 

54 

73 
62 

78 
57 

69 

54 

67 
54 

77 
94 

80 
60 

80 

53 

74.2 
49.6 

MAX 
HIN 

7* 
60 

75 
60 

75 
49 

79 
52 

69 
52 

62 
38 

68 
40 

78 
41 

83 
56 

11 

82 
58 

81 
61 

79 
61 

73 
53 

60 
43 

41 

44 

79 
46 

83 
54 

82 
54 

83 

55 

85 
58 

86 

60 

91 
64 

81 

59 

78 
58 

74 

99 

79 
99 

84 

53 

82 
55 

77.0 
53.0 

HAX 
HIN 

73 
65 

78 

56 

77 
41 

76 

42 

74 

58 

68 

37 

69 
36 

76 
34 

83 
46 

78 
50 

84 
54 

80 
55 

75 
63 

72 
61 

67 
47 

37 

37 

81 

38 

85 
45 

84 
49 

84 

49 

84 

49 

82 
60 

79 
63 

81 
64 

81 

61 

77 
58 

73 
55 

81 

53 

81 
49 

77.9 
90.1 

MAX 
MIN 

77 
61 

81 
46 

85 
48 

38 

71 
38 

78 
41 

85 
49 

85 

86 
52 

82 
52 

71 
60 

71 
44 

40 

80 
42 

83 
46 

76 
50 

84 

49 

86 

52 

85 
54 

80 
62 

86 
66 

85 
60 

74 

56 

76 

53 

88 

52 

80.0 
50.6 

HAX 
MIN 

66 

59 

81 

59 

75 
43 

75 
49 

67 
47 

54 

34 

65 

35 

70 
42 

80 
54 

85 
51 

82 
54 

83 

57 

81 
62 

78 
47 

63 
41 

39 

41 

76 

45 

80 
50 

83 
56 

80 

62 

85 
54 

85 

58 

S3 

66 

80 
61 

82 
55 

74 

54 

71 
54 

83 
60 

86 
54 

76.1 
51.1 

MAX 
MIN 

78 
60 

71 
52 

72 
42 

70 
49 

61 
39 

60 
33 

67 

35 

78 
42 

SO 
53 

80 
55 

82 
56 

81 
62 

76 
61 

56 
46 

52 
42 

38 

41 

81 
48 

83 

62 

83 
54 

85 

65 

86 

57 

84 

59 

72 
64 

80 
60 

73 
56 

66 

66 

79 
53 

84 

59 

83 

56 

74.8 
51.1 

MAX 
MIN 

70 
51 

69 

A3 

74 
38 

66 
47 

56 
41 

56 
35 

67 
28 

75 
36 

78 
46 

77 
47 

82 
48 

80 
55 

80 
58 

72 
43 

48 
40 

35 

36 

83 
42 

86 
46 

87 
49 

89 

62 

89 

62 

87 

55 

79 
61 

80 

56 

72 
54 

72 

52 

77 
52 

SO 
52 

86 

49 

75.3 
46.6 

MAX 
MIN 

7B 
60 

76 
59 

75 
49 

79 
47 

69 
56 

62 
38 

69 

39 

77 
42 

81 
53 

82 
55 

83 
58 

80 
59 

74 
62 

71 
59 

60 
45 

40 

43 

81 
46 

83 

61 

83 

57 

84 

53 

85 
64 

84 

55 

77 
64 

81 
65 

78 
59 

70 
57 

77 
53 

81 

55 

80 

56 

76.6 
92.8 

MAX 

MIN 

7* 

58 

7* 

53 

73 
38 

69 
49 

60 
46 

57 
34 

65 

33 

76 
33 

76 
47 

78 
47 

83 
52 

81 
60 

78 
60 

74 
47 

50 
42 

33 

35 

80 

39 

83 
44 

84 
49 

86 

49 

87 

55 

84 

57 

79 
62 

81 
62 

74 

67 

68 
54 

79 

52 

79 
52 

83 
49 

79.1 
48.3 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 
51 

73 
41 

63 
50 

62 
43 

58 
33 

65 

33 

79 
44 

78 

55 

79 
52 

81 
50 

79 
57 

78 
59 

69 
46 

49 
42 

64 

38 

43 

81 

49 

S3 

54 

84 

56 

34 

59 

85 

59 

82 
58 

78 

62 

77 
56 

65 
56 

66 

52 

79 
94 

82 
57 

83 

55 

74.9 
50.8 

MAX 
MIN 

70 
54 

70 
*9 

71 
41 

67 
45 

57 
43 

58 
34 

67 
33 

74 
36 

71 
41 

77 
46 

84 

50 

80 
56 

78 
59 

74 
49 

50 
41P 

37 

38 

81 
46 

86 

88 

57 

89 

68 

89 

56 

87 

56 

80 
61 

79 

57 

70 

57 

70 
52 

80 
55 

77 
52 

83 

52 

74.9 
48.8 

MAX 
MIN 

60 
59 

78 
58 

75 
41 

76 
40 

65 
50 

64 

35 

70 
33 

80 
37 

83 
51 

83 
52 

84 
52 

85 
52 

85 
52 

70 
51 

55 
44 

58 

39 

39 

83 

41 

85 
44 

85 
47 

88 

55 

88 
50 

87 

67 

84 

59 

80 

59 

78 
52 

78 

53 

77 
50 

85 
60 

83 

54 

78.3 
48. 9 

MAX 
MIN 

81 
60 

76 

50 

77 
42 

72 
45 

63 
41 

65 

32 

70 
32 

80 
38 

86 
48 

83 
49 

86 

53 

82 
58 

80 
62 

65 
49 

60 
40 

68 

37 

38 

80 
42 

83 

43 

80 

50 

as 

48 

87 

87 

58 

74 
64 

82 
62 

75 
66 

69 

55 

82 

57 

87 

54 

85 

51 

77.9 
48.9 

MAX 
MIN 

69 

53 

65 
*5 

68 
40 

60 
49 

57 

38 

52 
33 

61 
28 

74 
36 

79 
48 

75 
54 

79 
50 

78 
55 

73 
57 

60 
40 

46 

38 

38 

39 

78 
42 

80 
49 

82 
52 

84 

64 

84 

54 

82 

57 

71 

69 

76 
56 

62 
54 

68 

50 

78 

52 

80 
54 

80 

51 

71  .1 
47.6 

MAX 
MIN 

7* 
56 

70 
40 

71 
32 

71 
48 

64 

39 

59 
34 

66 

26 

79 
32 

81 
42 

78 
51 

79 
46 

80 
47 

74 
61 

69 
42 

53 
40 

30 

32 

80 
36 

84 

39 

84 

47 

85 

47 

85 

46 

82 

50 

79 

60 

75 
56 

72 
54 

68 

52 

82 
48 

84 
46 

84 
44 

74.9 
44.1 

MAX 
MIN 

79 
58 

78 

52 

73 
37 

69 
49 

64 
44 

60 

67 

80 
40 

83 
49 

80 
49 

82 

50 

80 
54 

78 
60 

73 
46 

51 
43 

65 
36 

75 
37 

80 
42 

83 
49 

81 
49 

85 

51 

86 

" 

84 

57 

76 

62 

79 
54 

70 
56 

66 

53 

79 
52 

84 

58 

84 

51 

79.8 
48.9 

MAX 
MIN 

77 
59 

78 

58 

74 
40 

77 
45 

68 

49 

64 

34 

70 
34 

79 
37 

78 

52 

80 
50 

84 

55 

84 

57 

76 
60 

72 
54 

55 
43 

35 

38 

85 
43 

88 

50 

89 

50 

09 
61 

88 

54 

88 

66 

78 

62 

85 
64 

81 

58 

72 
57 

78 
60 

83 

55 

85 

52 

78.2 
50.4 

MAX 
HIN 

67 
58 

76 

56 

76 
42 

76 
47 

79 
55 

67 

37 

73 

35 

80 

38 

79 

50 

83 
53 

83 
55 

84 

58 

82 
62 

76 
56 

65 
45 

40 

37 

75 

81 
46 

84 

47 

84 

49 

86 

52 

86 

55 

86 

60 

76 

64 

82 

59 

78 

52 

76 

51 

86 
54 

84 

52 

78.1 
50.5 

MAX 
MIN 

80 
59 

74 

55 

76 
43 

72 
50 

61 
41 

61 
37 

69 

38 

80 
40 

81 

83 
54 

86 
56 

84 
62 

79 
62 

66 
47 

53 
42 

37 

39 

84 

43 

85 

61 

85 

51 

86 

53 

88 
67 

87 

59 

72 
63 

81 

60 

75 
56 

68 

56 

81 

53 

85 
61 

84 

53 

76.9 
51.0 

MAX 
MIN 

6« 
61 

81 

57 

75 
45 

76 
52 

71 
49 

60 
38 

62 
38 

70 
41 

80 

51 

82 
55 

83 
57 

87 
" 

78 
52 

60 
46 

68 
40 

81 
56 

86 
54 

86 

59 

88 

61 

86 

64 

85 

58 

78 
51 

74 
56 

83 
63 

76.9 
52.9 

MAX 
MIN 

ft 
56 

77 
57 

71 
41 

72 
43 

72 
49 

56 
36 

60 

34 

66 

34 

77 
36 

77 
49 

80 

50 

83 
53 

82 
59 

78 
52 

67 
44 

36 

35 

74 

36 

85 

53 

86 

53 

85 
56 

73 
62 

SO 

55 

73 

57 

65 
51 

77 
51 

80 

61 

73.2 
47.7 

MAX 
MIN 

77 
60 

79 
60 

76 

78 
46 

69 

55 

65 

38 

72 
34 

78 
36 

78 

51 

80 

63 

84 

56 

82 

58 

75 
61 

70 
56 

57 
44 

37 

38 

85 
42 

82 
47 

89 
49 

89 

53 

89 

53 

87 
54 

81 

63 

82 
62 

79 
60 

71 

59 

75 
54 

80 

56 

84 

52 

77.9 
91.0 

MAX 
MIN 

79 
51 

80 

50 

76 
49 

73 
50 

66 

42 

62 
34 

69 

35 

79 
39 

80 
46 

83 
51 

84 

52 

79 
51 

72 
50 

66 
49 

56 
45 

34 

39 

81 
41 

80 
49 

83 

51 

85 

52 

86 

53 

85 
57 

83 
59 

81 
61 

72 
56 

75 
57 

79 
53 

89 

54 

83 

53 

76.6 
48.7 

MAX 
MIN 

77 
57 

74 

52 

72 
37 

68 
47 

61 
45 

57 
32 

64 

33 

77 
38 

78 
49 

79 
47 

82 
47 

79 
47 

78 

70 
46 

51 
42 

34 

37 

80 
42 

84 
50 

83 
49 

85 

52 

87 

51 

84 

57 

77 
57 

77 
56 

71 
52 

68 
54 

78 
94 

80 
99 

80 
91 

74.6 
47.2 

MAX 
MIN 

79 
60 

79 
61 

79 
60 

78 

52 

67 

52 

65 
39 

70 
42 

79 
45 

84 

55 

83 
56 

85 

57 

85 
61 

84 

60 

75 
51 

65 
44 

42 

46 

80 
47 

82 

51 

82 
54 

84 

54 

86 

57 

84 

59 

82 

63 

80 
64 

82 

57 

77 

55 

78 
96 

87 
61 

86 

57 

78.9 
53.6 

MAX 
MIN 

78 

57 

75 
48 

74 
36 

72 
42 

64 
41 

56 

33 

66 

33 

78 
42 

81 

53 

32 
53 

81 
54 

77 
56 

79 
56 

65 
44 

48 
42 

38 

40 

86 
49 

82 

51 

81 

53 

82 

53 

85 

58 

80 

59 

76 

62 

79 
53 

63 

53 

85 

51 

79 
51 

S2 
59 

84 

53 

74.6 
49.1 

MAX 

MIN 

78 

57 

75 
52 

71 
49 

67 

50 

60 
42 

59 
32 

66 

33 

78 
38 

80 
53 

78 
50 

80 
49 

79 

52 

75 
58 

70 
43 

91 
41 

37 

38 

77 
46 

80 

50 

80 
50 

82 

52 

83 

52 

80 

52 

fS 
6? 

78 

55 

70 
54 

65 

51 

79 

53 

83 

59 

82 
51 

79.9 
48.  7 

MAX 
MIN 

80 

62 

78 
61 

77 
41 

80 
51 

66 

54 

65 

38 

70 

39 

78 
41 

84 
48 

84 

53 

85 
56 

82 
59 

80 
60 

74 
54 

65 
44 

43 

43 

78 
44 

82 
47 

78 
51 

82 

51 

84 
54 

82 

57 

78 

62 

80 
64 

82 
59 

74 

55 

78 

55 

88 

58 

85 

55 

77.9 
92.0 

MAX 
MIN 

7* 

58 

70 
45 

71 
39 

67 

50 

67 
41 

54 

35 

66 

32 

79 
38 

83 
42 

78 
53 

81 

50 

82 
53 

78 
58 

67 
44 

48 

42 

40 

36 

82 
40 

85 
43 

85 
48 

86 

54 

88 

51 

83 

55 

82 

62 

78 

58 

62 

58 

66 

52 

81 
54 

82 
60 

54 

79.0 
48.2 

MAX 
MIN 

7* 
58 

70 
48 

71 
3» 

66 
48 

52 
41 

55 

33 

67 
29 

79 
32 

82 
42 

78 
51 

DO 
47 

81 
49 

76 
54 

54 
43 

48 
40 

65 
43 

77 
35 

80 

36 

84 

40 

84 
44 

85 

61 

86 

48 

83 

52 

78 

56 

79 
54 

60 
55 

65 

53 

S3 

54 

83 
59 

85 

50 

73.7 
46.0 

MAX 
MIN 

75 
59 

79 
54 

77 
39 

76 

37 

71 

52 

63 

36 

70 

32 

77 

32 

83 
49 

79 
47 

83 

53 

78 
52 

73 
65 

70 

51 

59 
47 

36 

35 

80 
40 

82 
48 

83 
46 

83 
45 

82 
47 

81 
48 

79 

66 

82 
63 

78 

99 

73 
56 

73 
53 

82 

51 

81 
49 

76.5 
4S.2 

MAX 

MIN 

73 
60 

79 

53 

76 
4« 

77 
46 

70 
48 

63 

39 

70 
38 

77 
40 

80 

53 

78 
57 

83 

55 

77 
60 

73 
63 

70 
55 

58 
47 

39 

75 
40 

82 
47 

84 

52 

84 

54 

84 

52 

83 

51 

80 

56 

79 
65 

S3 

63 

77 
60 

72 
57 

72 
54 

80 
54 

81 

53 

76.1 
51.9 

MAX 
HIN 

68 

79 

74 

71 

71 

66 

68 

69 

72 

72 

79 

78 

72 

72 

98 

70 

78 

80 

78 

79 

78 

78 

79 

78 

73 

72 

74 

" 

73.3 

MAX 
MIN 

76 
60 

78 
61 

78 
55 

74 
45 

70 
36 

78 
42 

78 

56 

81 

57 

S3 

80 
55 

57 

65 
56 

57 
46 

65 
39 

76 
40 

82 
45 

85 
45 

86 

51 

87 
55 

87 
96 

87 
58 

83 

62 

S3 
64 

78 

77 
52 

81 

56 

82 
54 

78.4 

52.2 

MAX 
MIN 

79 
59 

78 

5  J 

73 

71 

63 

60 

67 
32 

78 

82 

80 

82 

62 

78 

74 
47 

52 
4  3 

64 
40 

74 

38 

79 
48 

81 

51 

82 

51 

52 

86 
54 

83 

56 

78 
64 

79 
61 

72 
56 

66 
54 

80 
56 

84 

59 

84 

51 

75.9 
50.3 

MAX 
MIN 

75 
57 

70 
45 

69 

32 

67 
46 

65 
43 

53 
29 

64 

26 

78 

32 

82 

40 

75 
49 

80 
45 

78 
47 

75 
60 

70 
42 

48 

40 

60 
34 

72 
32 

79 
34 

83 
40 

80 
40 

83 

50 

84 
45 

no 

50 

76 
63 

76 

50 

69 

92 

65 
52 

85 

50 

78 

50 

80 
46 

73.2 
44.0 

MAX 
MIN 

80 
61 

77 
58 

77 
43 

79 
43 

64 

52 

65 

35 

70 
36 

81 
40 

8* 
46 

84 

47 

86 
54 

81 
59 

74 

60 

71 
52 

65 

42 

66 

40 

75 
40 

80 
43 

83 
45 

80 
50 

83 

51 

15 

59 

83 

95 

70 
59 

SI 

65 

78 
55 

*9 

55 

78 
56 

87 
58 

86 
53 

77,5 
90.3 

r«f»r«BC*  I 


45  - 


Table  S  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA ■ 
APRIL  1952 > 


Day  Oi  Month 


atation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1"  i 

1 

17 

18 

19} 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Avel 

2  N 

MAX 

67 

78 

7A 

75 

78 

63 

63 

70 

83 

80 

75 

05 

58 

65 

72 

79 

81 

80 

84 

83 

82 

69 

78 

77 

68 

78 

84 

75  •! 

MIN 

60 

60 

AS 

50 

50 

35 

36 

35 

52 

53 

55 

60 

61 

50 

42 

40 

43 

46 

51 

52 

52 

58 

60 

63 

63 

55 

S3 

55 

58 

54 

51.7 

TOCCOA 

HAX 

73 

70 

71 

62 

55 

52 

74 

71 

75 

66 

76 

79 

84 

85 

87 

o6 

84 

70 

74 

77 

79 

76 

81 

73. J  ■ 

MIN 

SI 

49 

41 

48 

45 

34 

36 

38 

45 

49 

52 

57 

59 

44 

42 

39 

44 

47 

53 

54 

61 

54 

56 

62 

57 

57 

53 

54 

53 

53 

49.6  > 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

76 

76 

83 

65 

68 

80 

86 

78 

66 

73 

78 

81 

85 

88 

86 

84 

77 

67 

87 

83 

77.7 

MIN 

61 

53 

48 

53 

45 

38 

38 

41 

48 

54 

58 

60 

61 

52 

44 

42 

42 

45 

48 

51 

52 

55 

57 

61 

64 

61 

55 

53 

59 

55 

51.8  1 

WARRENTON 

MAX 

7 1 

72 

78 

82 

79 

75 

72 

62 

85 

SO 

82 

74,4, 

MIN 

58 

55 

A3 

46 

40 

34 

35 

35 

48 

48 

54 

58 

60 

51 

43 

35 

40 

46 

45 

48 

60 

54 

58 

63 

63 

53 

55 

53 

55 

52 

49.31 

WASHINGTON 

MAX 

72 

60 

73 

85 

75 

82 

74.044 

MIN 

50 

42 

45 

45 

32 

33 

36 

44 

59 

48 

44 

40 

40 

35 

45 

46 

47 

53 

54 

57 

62 

62 

53 

53 

51 

53 

52 

47  .4.^ 

WAYCROSS 

MAX 

79 

80 

78 

82 

72 

65 

70 

79 

85 

83 

85 

82 

74 

70 

63 

69 

75 

80 

83 

80 

83 

86 

85 

77 

84 

80 

71 

76 

87 

84 

78  .2.1 

MIN 

61 

62 

43 

49 

58 

36 

36 

38 

49 

57 

54 

56 

57 

58 

43 

3, 

41 

42 

47 

49 

50 

54 

57 

64 

65 

60 

54 

51 

56 

54 

51.3  ' 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

79 

78 

74 

71 

64 

61 

69 

80 

84 

82 

S3 

79 

78 

74 

S3 

65 

75 

79 

84 

81 

84 

84 

81 

77 

78 

71 

70 

82 

87 

84 

T6.4.< 

MIN 

58 

5A 

36 

46 

44 

32 

31 

38 

46 

47 

50 

54 

61 

47 

44 

35 

40 

45 

46 

50 

50 

56 

63 

54 

55 

53 

53 

61 

49 

47  .8.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10' 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.00 
48 

.03 

50 

.  32 
73 

.22 
25 

.08 
117 

.11 
146 

.  23 
95 

.22 
42 

.  18 
47 

.  24 
44 

.  17 
26 

.25 
43 

.21 
107 

.29 
125 

.  11 
133 

.11 
140 

.  14 

18 

.  22 
11 

.22 
11 

.27 
19 

.26 
23 

.  29 
30 

.  30 
40 

.24 
39 

.05 
71 

.  16 
38 

.04 

50 

.16 
63 

.21 
34 

.21 
25 

5.54K 
173311 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.0.0 
52 

.  14 
46 

.  26 
49 

.  22 
22 

.04 
95 

.06 
88 

.  14 
65 

.  16 
32 

.  15 
41 

18 

27 

.20 
51 

.29 
111 

.41 
111 

.  11 
85 

.06 
73 

.  12 
28 

.  10 
40 

.11 
4 

.40 
23 

.23 
17 

.24 
17 

.24 
30 

.  17 
47 

.09 
53 

.  14 
31 

.  12 
37 

.07 
84 

.26 
50 

.29 
30 

BS.18II 
14$M 

HOGOARDS  MILL 

EVAP 
WIND 

.07 
22 

.12 
10 

.27 
27 

.21 
13 

.05 
36 

.05 
32 

.31 
39 

.  19 
22 

.  17 
12 

.22 
8 

.16 
9 

.18 
7 

.30 
54 

.20 
40 

.19 
51 

.  13 
38 

.18 
25 

.09 
13 

.16 
9 

.23 
• 

.  11 
13 

.21 
8 

.41 
24 

.11 
10 

.20 
14 

.22 
33 

. 

.39 
77 

.31 
40 

5.^ 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.08 
40 

.13 
53 

.27 
63 

.  14 

19 

.  10 
88 

.09 
72 

.  15 
57 

.  17 
32 

.12 
17 

.20 
28 

.  17 
30 

.18 
18 

.  29 
103 

.  22 
112 

.08 
75 

.06 
6V 

.21 
78 

.18 
19 

.16 
19 

,20 
15 

.22 
22 

.20 
13 

.22 
22 

.  15 
24 

.  10 

31 

.20 
52 

.05 
57 

.09 
60 

.26 
56 

.31 
58 

5. ml 

i4qjp 

TIFTON  2  N 

EVAP 
WIND 

.00 
41 

.05 
20 

.39 
59 

.08 
24 

.10 
101 

.  19 
67 

.19 
56 

.  18 
43 

.  17 
13 

.20 
25 

.15 
15 

.21 
28 

.26 
80 

.  16 
94 

.24 
100 

.12 

78 

.17 
43 

.20 
24 

.17 
12 

.23 
26 

.16 
15 

.23 
15 

.20 
27 

.22 
38 

.03 
42 

.16 
33 

.20 
48 

.03 
46 

.22 
55 

.29 

53 

-i. 

5.20;l 

issM 

8»«  r«f«r«iH:e  DOt«s  follovlng  Btitlon  Iad«x. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

*• 

1 
1 

Latitude 

■f 
1 

d 

3 

  _ 

'  Elevation 

ser-i 
ion 

no  !  r\u  

— _j  ■*  vJbserv'Gr 

'8 1 
II 

Refer 

to 
tables 

-  ■  -  -  

AlMvlLLC 

KILCOX 

■1 

31  59 

63  19 

240 

6A  AMOS  L.  ELLER8CE 

A(}AIII&VlLl.f 

0041 

■ARTOV 

3*  22 

6*  56 

»10 

64 1  HARVEY  C.  MOT  I 

3 

AOCL 

0093 

COOK 

16 

31  oe 

63  2} 

240 

6Al BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEt 

00«0 

MONTGOHERV 

10 

32  11 

62  9* 

250 

6A 

Ba! JAMES  A.  STACY 

2 

3 

5  6 

*L.A<*AiiA  tXO  STATION 

0131 

BCRRICH 

16  31  21 

69  13 

293 

7A 

7A 1  ROT  C .  HOLLAND 

2 

3 

5 

ALftAMV 

OOUCMCRrr 

6 

31  9* 

B*  04 

200 

M^ 

TaImISS  FREDDIE  OU  BOS 

ALtANY  MS  AlftPOAT 

01 1? 

DOUGHERTY 

66  11 

190 

MIDU.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

9 

ALLAIOOMA  OAH 

OlSO 

BARTOW 

6*  A* 

T39 

5*» 

8a;C0RPS  of  ENGINEERS 

2 

3 

9 

ALMA  CAA  AIR^HT 

0211 

BACON 

82  91 

198 

MID 

HID  CIVIL  AERO.  ADH. 

2 

3 

5 

ANEHICUS 

02SS 

Sl*ITCR 

a*  19 

361 

9P 

TA  PROF .  J.  P.  KINNEY 

2 

3 

5 

ATMCM^ 

CLARKE 

10 

33  58 

89  23 

BA  PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COllEOC  Of  AOHI 

0*92 

CLARKE 

83  29 

685 

6P 

6Pi  PROF.  W.  0.  COLLINS 

2 

3 

9 

AIMEN&  MB  AIRPOm 

0439 

CLARKE 

83  14 

803 

'AU.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

5  6 

ATLANTA  MB  Am»ORT 

0*M 

FULTON 

8*  25 

975 

NID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

5 

«T(,ANTA   WB  C  ITT 

OAS« 

FULTON 

* 

6A  13 

1054 

HID 

HID, U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

5 

AUMSTA  MB  AIOPOHT 

RICHMOND 

1* 

3)  22 

61  56 

182 

MID 

Mlolu.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA 

richhono 

81  M 

130 

*P 

6P' FRANK  K.  MY£RS 

2 

9 

9 

•AiNBIttOOE 

0581 

OECAIOR 

6*  35 

115 

9P 

7A{ JOHN  E.  TOOLE 

2 

9 

5 

•ALL  OUtXND 

06  03 

CHEROKEE 

6*  23 

1100 

7A| E.  C .  GROGAN 

3 

BCAVE  RIMl  E 

07  Ak 

WHl TF ItLC 

3*  5 

9*  49 

saIhenry  C.  WARHACK 

3 

BLACKBEARO  ISlAHO 

09*6 

MC  INTOSN 

2 

91  29 

61  19 

10 

6(» 

6a{u.S.F1SH  f.  WLOF  SER 

BLAlftSVlLLE    EXP  STA 

096f 

UNION 

63  56 

1438 

BA 

BA  GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2 

9 

5 

•LAAELV 

0«'9 

Earlv 

6*  56 

300 

7P 

8A  DR.  J.  G.  S7ANDIFER 

3 

5 

Blue  fflOCE  DESVS  DAN 

1024 

FANNIM 

6*  17 

I960 

6a| TVA-110 

9 

•OWIAh 

1132 

EL8CRT 

63  02 

760 

BA^MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

•■A&SI<^  BAlO 

UTO 

TOWNS 

7 

3*  52 

63  49 

*7ao 

BaI TVA-l«f 

BROOKLET  1  ■ 

1266 

BULLOCH 

61  41 

140 

6P 

6PiW.  C.  CROMlEY 

2 

9 

9 

■RWSMICK 

13*0 

61  24 

1* 

6P 

6P  D.  R.  ROBERTS 

2 

3 

5 

•RWiSMKl  CAA  AIRPORT 

13*S 

CLYNN 

61  23 

14 

MID 

MID;C1VIl  aero.  ADH. 

2 

3 

5 

•UtLER 

l*>2i 

TAYLOR 

* 

84  1* 

655 

6A|MRS.  fountain  Smith 

3 

BUTLER  CREEK 

RICHHONO 

1* 

33  22 

61  57 

8A<  EDWIN  S. EPSTEIN,  JR 

CAIRO  2  NNH 

1*63 

CRAOT 

84  13 

265 

7P 

7P|j.  0.  BELCHER 

2 

3 

5 

CAMILLA 

130O 

Ml tCHELL 

64  13 

177 

5P 

TAijANES  B.  SPENCE 

2 

S 

CAMP  iTE«*RT 

!»** 

LIBERTY 

61  37 

98 

7P|J.  F.  BLESSINGTON 

2 

3 

9 

CANTON 

1W9 

CHEROKEE 

64  29 

894 

TA  C.  B.  TEASLEY 

3 

CARLlvH  Af.i-  i 

ELBERT 

1* 

3*  0* 

62  59 

flA 

BA  J.  D.  MOORE 

' 

lA«ht:;V[ 

1619 

FRANKLIN 

63  14 

700 

^TA  JOHN  CARROLL 

3 

CARfl(X-Lt'.« 

16*0 

CARROLL 

65  04 

lUS 

9P 

SpIrOY  RICHARDS  CONST  t 

0  2 

3 

5 

CARTERS 

165' 

NURftAV 

64  42 

BA  RALPH  M.  HESSER 

J 

CARTCR^V I lLE 

lbb9 

BARTOW 

64  46 

735 

5P 

5P| THOMAS  A.  EVANS 

2 

3 

5 

CARTERSVlLLf  1 

BARTOW 

5 

3*  oe 

64  90 

7a|g.  p.  TAIUM 

CEOARTOUN 

1732 

POLK 

8»  15 

747 

6P 

TA'CHARlES  r.  srunby 

3 

5 

CMTSHCRIM 

1956 

MURRAY 

64  47 

760 

BA  FRANCIS  R.  KENDRICK 

3 

CHICKAMAUGA  PARK 

1406 

WALKER 

69  16 

769 

9P  U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

CHQCSTOC 

19:  r 

UNION 

63  54 

1904 

SA| TVA-570 

3 

CUITTON 

RABUN 

1* 

3*  59 

69  24 

6P 

6P  MRS. GRACE  H.  BREWER 

CLCVClAND 

2006 

HHITE 

63  46 

1570 

6A  HART  L .  SUTTON 

3 

2\b\ 

NUS:.0<>CE 

a*  59 

262 

6P 

7A  A.  LESTER  HEARN 

2 

5 

Cfll,UMBuS  MB  AIRPJRT 

21b6 

MUSCOGEE 

84  56 

39* 

MID 

MIOIU.S.  WEATMEP  BUREAU 

2 

3 

5 

COHCORO 

2196 

PIKE 

64  26 

825 

7P  C.    R.  SMITH 

3 

CflMoej.c 

2266 

CRISP 

6 

31  56 

69  47 

6A<S.  E.  COX 

COaMELIA 

2283 

HABERSHAM 

69  32 

1520 

6P 

6p1tHE0.  B.  LITTLE 

\ 

9 

5 

COVING 'OM 

2310 

NEWTOM 

89  92 

7*7 

6P 

6A|JACK  L.  CHAPMAN 

3 

5 

CtMlHCTON  1  N 

2*90 

FOHSYlM 

84  08 

1300 

BAIMILES  M.  WOLFE 

3 

ap«rviLLE  ;  • 

2*29 

CORDON 

65  06 

SAIJOSEPH  B.  DAVIS 

3 

2*  J 

RANDOLPH 

6 

31  A6 

84  48 

6P;F|RE  DEPARTMENT 

MMkaNE(«A 

2*75 

LUMPKIN 

83  59 

1519 

7» 

8A  HISS  EMILY  GAILLARD 

2 

] 

5 

DRUAS 

2*83 

PAULDING 

84  50 

1015 

BA'HISS  EVELYN  J.TINNE 

M.TOH 

2*9) 

WHITFIELD 

6*  58 

760 

9A 

8A.J0f«  H.  LELLAN 

2 

3 

5 

2570 

TERRELL 

64  2  7 

359 

7A ' S.  W ,  KENNEV 

3 

MIACMVILLE 

DAWSON 

5 

)*  25 

8*  06 

TA. PEARL  P.  CHAMBERS 

bCCATUH 

2592 

DEKALB 

33  *6 

8*  22 

1025 

*P  CARL  0.  WEBB 

3 

pirn.  POST  cFTicE 

2677 

FANNIN 

9*  *6 

8*  13 

1400 

BA, IVA-b3> 

3 

bOCTOIITOHN    1  HSW 

2716 

WAYNE 

1 

91  39 

81  51 

60 

6A!r.  C.  THOMPSON 

3 

MMLSOiVILlE  J  M 

2736 

SEMINJLE 

6 

31  02 

84  55 

134 

6P  CARL  J.  PATTERSON 

9 

MKLAS 

276) 

COFFEt 

19 

91  90 

82  51 

245 

6* 

9A  H.  FRANK  SlfMONS 

3 

POWLASVlLLe 

DOtMLAS 

9 

33  *9 

84  49 

BA  LEONA  B.  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

11 

97  35 

81  43 

103 

8A  B.  H.  EVANS 

3 

2«39 

LAURENS 

10 

92  33 

82  55 

234 

6P 

BA  H.  LEO  SCARBOROUGH 

3 

5 

nsmui 

2966 

DOOOt 

9 

32  12 

63  11 

361 

7P 

BA  MRS.  Alice  paul 

2 

3 

5 

■unnoN 

3060 

Elbert 

lA 

3*  07 

62  52 

690 

7A.JOM4  H.  BAKER 

3 

pJLI-MT 

>1I5 

GILMER 

12 

3*  *2 

6*  29 

1300 

8A  A.  D.  DOVER 

3 

31*7 

PAULDING 

17 

33  51 

64  59 

BA<HISS  JANET  ALLGOOO 

3 

limiHENT 

)27) 

SCALDING 

6 

33  16 

64  IT 

929 

lOA 

tOAIL.  C.  OLSON 

2 

3 

5  6 

Paimchwt 

3295 

GORDON 

12 

3*  26 

64  42 

600 

eA  DYMPLE  D .  WARHACK 

Iauivicn 

3)0) 

LAHAR 

6 

33  00 

64  07 

725 

6P 

6P,M.  R.  BUSH 

2 

3 

5 

BlTUHALO 

3306 

BEN  HILL 

16 

31  *3 

09  19 

3T1 

9P 

5PCITY  FIRE  OEPT 

2 

9 

5 

lUT  roR 

3*0* 

FANNIN 

3*  51 

64  30 

BA' TVA-109 

3 

lUMlHB  EXP  STATION 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

4P,U.S.  SOIL  CONSERVA 

2 

3 

5 

kpnSTONE 

3*2  7 

WALKtR 

16 

3*  56 

83  21 

710 

7A  W.   R.    REEO,  JR, 

3 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  50 

62  01 

60 

7a'lEE  LLC-YD 

3 

^^■KH  9  SH 

3*65 

CHARLTCn 

15 

30  *A 

82  07 

I2<i 

9P 

9P  0KEFEN0K6E  WLO  Lf  R 

2 

3 

9 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  09 

245 

flA 

tLA  MRS.  NAVME  R.  MAYES 

2 

3 

^■ikLLCT 

35** 

PcACM 

9 

32  3) 

83  53 

526 

MID 

4A  OLIVER  1.  SNAPP 

3 

\ 

■PILlN 

3S67 

HEARD 

3 

S»  06 

700 

BAjO.  W.  BURNS 

5 

_ 

Station 

^dex  No. 

■  —  — 

County 

J 

s 
3 

Longitude 

!  Elevabon 

Obser- 
vation 

 '  Observer 

Refer 

to 
tables 

GAINESVILLE 

9621 

HALL 

9 

3*  19 

BA  SAM  S  HARBEN 

2  3  5 

GLEMIVILLE 

3794 

TATTNALL 

31  56 

61  96 

175 

7P 

7P  W.  C.  BARNARD 

2  3  5 

GOAT  ROCK 

3762 .HARRIS 

9 

)2  96 

89  09 

400 

6A  GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3699 

GREENE 

10 

99  54 

89  11 

62C 

5P 

6A  MS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFFIN 

3936 

SPALOIHG 

9 

33  15 

64  16 

460 

IP 

6A  HOAACe  D.  WESTBROOKl 

2  3  9 

HARTWELL 

4133 'hart 

14 

94  21 

2  3  9 

HAWKINSVILLE 

AITOPULASKI 

9 

32  17 

89  28 

235 

6P 

SA  R.*^^  NC  LENOON 

2  9  9 

HAHPTOWN  GAP 

42*3 

UNION 

3*  53 

94  06 

2100 

6A  TVA-131 

9 

H0GG4RDS  MILL 

4368 

BAKER 

6 

31  12 

94  27 

132 

HID 

9A  EMORY  UNI  FLD  STA 

2)96 

JASPER 

4646 

PICKENS 

9 

34  26 

94  26 

1460 

5P 

SA  HOWARD  L .  DILBECK 

2  3  9 

JONESBORO 

4700  CLAYTON 

6 

33  31 

9A  C .  J .  SWINT ,  SR , 

3 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

715 

7A  WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

49*1 

WALKER 

4 

34  42 

99  17 

610 

6P 

7A  JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

LA  GRANGE 

4949 

THOU" 

3 

33  02 

99  03 

740 

6P 

h:D  PAUL  B.  SMITH 

2  3  5 

LEXINGTON 

9165!0GLErH0APC 

14 

33  52 

93  07 

no 

8A  MRS. SIDNEY  E. STEVENS 

* 

LINCOLNTON 

9204 

LINCOLN 

14 

92  26 

SA  JANES  W  8LACKWELL 

9 

LITTLE  NICHTOWER 

52*2 

TOWNS 

8)  39 

2200 

9A  TvA-193 

3 

LOUISVILLE 

5914 

JEFFERSON 

1 1 

33  00 

92  24 

337 

6P 

6P  NCSBl T  BAKER 

2  9  5 

LUMBER  CITY 

9986 

TELFAIR 

9 

91  96 

92  41 

190 

SA  W.   ALEX  JtRNIGAN 

2  3  5 

HACON  WB  AIRPORT 

94*9 

BIBB 

9 

32  42 

93  39 

362 

NIO  U.S.  WEATHER  6UMAU 

2  9  5 

9**7 

BIBB 

975 

6A 

BA  HACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  3  5 

maysville 

5633 

JACKSON 

83  34 

920 

7A  EARL  L.  SAILERS 

9 

HIOVlLLE 

9S5B 

BURKE 

92  90 

62  14 

166 

8A  MRS.  C.  H.  HAND 

3 

HILLEDGEVILLE 

987* 

BALDWIN 

10 

39  09 

83  IS 

320 

BA 

6A  H.   LOUIS  NORNC 

2  5  9 

MILL EN 

9862 

JENKINS 

11 

32  *e 

61  56 

160 

TP  MRK  G.  MC  COW 

2  9  9 

M0NTE2UMA  1  NC 

9979! MACON 

32  19 

TA  H.   W.  COLLINS 

2  9  5 

HONT ICELLO 

9968 

JASPER 

83  41 

680 

6P 

6P  H.  C .  BENTON 

2  3  5 

606  7 

COLOUITT 

93  49 

329 

9P 

9P  CITY  Of  MOULTRIE 

2  9  5 

MOUNT  VERNON  3  WHW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

92  39 

190 

7A  L.  G.  REYNOLDS 

9 

neel  gap 

6266 

UNION 

3*  *4 

93  59 

3300 

9A  TVA-139 

HEWN AN 

6335 

COWETA 

6 

39  23 

2  3  5 

hoontootla  creek 

6399 

FANNIN 

34  42 

94  14 

2090 

SA  TVA-IU 

3 

NORCR0S<^  4  N 

6*07 

GWINHtT 

3 

34  00 

84  12 

1029 

9A  M)S.  H.  H.  DEHPSEY 

) 

NOT T ELY  DAM 

6*71 

UNION 

34  56 

6*  05 

17*0 

9A  TVA-97) 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

70*6 

HARRIS 

3 

32  47 

94  51 

81* 

6P 

6*  «.  C.  GOODMAN 

2)5 

CUITHAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63  94 

173 

6P 

9A  M)S.NOSSI€  0.  JONES 

2)9 

RESACA 

T430. GORDON 

12 

94  35 

64  57 

657 

TA  JOHN  B.  DAVIS 

) 

RISING  FAWN 

7499 'DADE 

16 

3*  45 

65  32 

820 

7A  TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

94  19 

65  10 

617 

6P 

9A  MISS  MIRY  TOWERS 

2  3  9 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOTO 

12 

94  21 

69  10 

MID 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2)56 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7643 ICHATHAM 

2  32  00 

81  16 

22 

HID 

eA  D,  A,  BISSETT 

2  3  9 

SAVANNAH  WB  AP 

7647 

CHATHAM 

2 

32  09 

81  12 

*6 

HID 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

76601  CHATHAM 

2 

32  00 

80  52 

10 

6P 

6P  HRS.H.C.KLINGEMSHITh 

2  3  5 

SPARTA  2  NNH 

8223 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

550 

HID  WILLIAM  N.  WARREN 

3 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

1*  47 

9*  18 

2900 

BA  TVA-lU 

' 

SUCHES 

841* 

UNION 

94  41 

84  01 

8A  TVA  115 

9 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  2  2 

TflO 

8A  JAMES  R.  BURGESS 

9 

SWAIHSBORO 

8*96 . EMANUEL 

11 

32  96 

82  20 

316 

8A  COUNTY  A6R.  EXT .Of F 

2  9  5 

SWEET  GUN 

890* 

FANNIN 

3*  96 

84  15 

1800 

8A  1VA-I29 

9 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

70a 

5P 

ih  L.  R.  HINER,  SR. 

2  9  5 

TALLAPOOSA 

6547 

HARALSON 

17 

33  46 

85  19 

1000 

4P 

BA  HRS.  MAUD  N.  HAOOOO { 

2  9  9 

TAVLORSVILLE 

6600 1  BARTOW 

9 

34  05 

64  59 

710 

7A  DR.  W    K.  COUSINS 

9 

THOMASVILLE 

6666 

THOMAS 

8 

30  51 

93  99 

276 

6P 

BA  HRS.  SARAH  P.PORTER 

2  9  5 

TIFTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

6P 

8A  FRED  BELL 

7  3  5  6 

TITUS 

8732 ; TOWNS 

9*  97 

63  36 

2180 

BA  TVA-57* 

) 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS 

14 

9*  39 

99  14 

1015 

9P 

eA  HRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  MOiMTAlN 

6606 

rOWNS 

34  48 

83  42 

8A  TVA-15* 

3 

TUNNEL  HILL 

6854 

WV-ITFIELD 

16 

34  52 

69  02 

860 

7A  IVA-392 

I 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

9969 

LOWNDES 

16 

90  47 

83  17 

147 

HID 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  14 

64  33 

1100 

7A  MRS.  HART  P.  ClIME 

WAR SEN TON 

9141 

MARREN 

11 

33  24 

82  40 

900 

9P 

9A  L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

93  44 

62  4« 

fcl6 

6P 

SA  HRS.  HA2EL  S.TUCKER 

2  3  5 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

91  19 

62  22 

131 

»P 

9A  F,  M.  KYRICK 

2  3  5 

WAYNESBORO 

9144 

BURKE 

14 

93  05 

82  01 

261 

&A 

BA  JOEL  CHAPPELL 

2  9  5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

89  11 

973 

6P 

BA  J.    SHITH  LANIER 

2  9  5 

. WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

600 

BAHISS  ANNIE  REID 

9 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROCEE 

5 

3*  06 

BA  W.  C  BOOTH 

9 

YOUNG  HARRIS 

9605 

1  

TOWNS 

7 

34  56 

63  51 

1  1 

1920 

BA  TVA- 146 

1  1 

9 

I 
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RKFERENCE  MOTES 

.  VW  roar  dlBit  td«atiri.-r«tlan  niMberB  to  (be  lodt-'X  iiuMb(>r  column  of  thu  Station  Index  are  aa^lRBcd  on  a  atAto  bkntM.     Tl>«re  •111  be  no  durliration  of  m 
PlCnrv*  &ad  letter*  rollMtoc  tb«  Platlon  bam.  Nucb  a*  12  S8«.  Indicatv  dlHtaaeo  Id  hIIm  and  dlroctlon  froa  tho  pont  office. 
Otaarvatloa  tlMa  ilvca  to  lb«  Station  Indez  arc  tn  local  standard  tlBe. 

llMtiac  daffft  dara  for  tb*  pracadlDi  12  MBtLs  «111  bo  carried  in  the  June  laauc  of  thla  bulletin. 
DwIaT'd  data  atM  correction*  aill  be  carrlad  only  la  tho  Jane  and  D«ccabrr  liauas  of  Uila  bulletin. 

Stall' n*  appwariac  la  tho  IM*x.  but  lor  ahlch  data  ara  nnt  Itated  in  the  tables,  are  either  aianlac  or  received  too  late  to  «•  included  la  tbla  laauc. 


0«l* 


bull 


eie«l  aad  ball  *ere  Incloded  in  aaoafall  averaK«8  la  Tab.*  1,  beglnnlnB  aith  Jul;  194P. 
Aaowata  la  Table  3  are  fro«  noo-recpr<lifl(  gacan,  uateaa  otbervlae  Indicated. 

Data  In  Tablfa  3.  3  aad  4  are  for  the  34  hnura  ondinc  at  Una  of  obnervatloa.     Sea  thv  Station  lades  1>  r  obvervatloo  tl*r. 

-  Rr  record  in  Table*  3.  9  aad  the  Station  indri.     Mo  racord  la  Table*  2  aad  S  la  Indicated  hy  00  aotrf. 

>  And  alHO  OB  a  later  date  or  dati<>i. 

•  Aaownt  lacluded  to  fallowtnc  ai-aaureaaat .    H»e  diatrlbutlon  unfenoan. 

//  Cace  la  equipped  el th  a  alndahleld. 

'  equivalent  of  annafall  vbolly  or  partly  eatlMted.  ualaf  a  ratio  of  I  Inch  water  equivaleot  to  evarjr  10  lachea  of  ooa  anovtall. 

d  aiaaiait;     aee  Table  b  tar  detailed  datly  record.     I>esree  day  data.  If  carrlad  for  thia  atatloa  have  been  ndjuated  to  rapreaea 

I  recordlnt  uie.     All  other  data  in  Table  3  are  frc*  noo-racordlnB  Cacea. 

•ath. 


10  9  4ar>  of 


laaarar  of  the 


■  .R.P.C.,  Chattaaoc«a.  Tana.  —  S/S/Sa  — -  SIS 


Nottely  Dam  Blairsville 


et  Gum  — ^        1/     Young  Harris  , , 

X         -I         Blue  Ridge  Da.  ""^^^rrS"*""§LTt,le  mghtcer 

1  C^ats,orthJ  >^e.pto.n  Gap|      ^      .      ,  Jray  Hoantaln  , 

l_f  I  „      —   *         rr'     .       _     #•    O  Dial  PO         Choestoe       \»  y 


l-O-  C  *  Stan 
  Dal  ton  ' 


1     I  ^  — ~^  uaiton^  ; 

\^       La  Payette     j    I  ^Carters  | 

•  77"'    I  O  Resaca**"  1 

SununerviUp    /  \ 

"  Curryvilie  2  » 


I  Koontootla  Cr  ,  Sucliea  /  /  • 


Cooper  Gap  . ^  .  ' 


Cleveland  .  O" 

J 

^Cornelia 


\Qy      I    "      '      '<  /  Toccoa 

Dahlonega  .-^ 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


Rome  Wa  AP 

Rome  O 


f— .1       '■'tr.ountr  Jasper      I        ,      -y  Cler.o„t  35»  CarnesvlUe  \ 

-rv  -Klouston  I  Cuming  IN  1  "•'""'"l"  - 


Springs  4SSW 


jSTP'-^  Allatoona  Dam--;  f' 
■te^rsXlle  3SW 

I  Fields  Cross  R< 
A   n  —  


'-^r  1>-  Taylorsvtlle  I  Fields 

\  -O-Cedartoy.  jl  

I        ^  Dallas  J  Norc 


Atlanta  WB  Cltv 


Tallapoosa  2NNW 


/ 

\  y       Q-^  Athens  1 


<:.T-e.en 


Carlton  Bridge 


^Atlanta  WB  AP 


Athens^  Col  of  *Srl_^-0-  V 
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r' 


V- 

\ 


V. 

Buena  Vista  N. 


I         \  1  «  Americiis  SCS 

;      i      <>  1 


Macon   WB  AP 

>i  «;  \ 

/■ 


i„r       '  Fort  Valley  I  W' 


^  1 

\  Louisville 


Aug^usta  WB  AP 

Y 


Butler 


\ 

J. 


Uidvill 


S\«ainsbor< 


Dublin 
I 

Dubll 


-Y-'V 


Hawklnsvill^-      EastmanN  Mount  Vernon  3  WWW  /  / 

^1  X  V/ — L 

city  ,-^-r 


lien/  \ 

O-     /  Sylvama  \ 
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'"V  Dover 
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\ 
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\"-^  Fitzgerald 
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-/ 
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J 

elhurst  _I 

J 

X. 


— 

Lennvllle  J  , 

j    J  Camp  Stevi 


,      Savannah  Beac 

Fleming  Exp  Stat 
.rt'-'N, 


Alma  CAA  AP 


I  )         ^  \-|—  

_.'  — JAiapaha  Exp  Sta  Pearson 


r' 


r  1 


Moultrl 

-6- 


O  / 

Donal-i^nvUle  3  W  ■ 
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GEORGIA  -  MAY  1952 


R.   L.   Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  averaged  moderately  warmer  and  considerably  wetter  than  normal.  Severe  storms  occurred  in  several  lo- 
calities,  mostly  in  the  south,  leaving  damages  totalling  more  than  $900,000;  these  occurrences  were  within  the  firs.! 
11  days.  Weather  conditions  favored  crop  and  vegetative  growth,  but  rainy  weather  hindered  completion  of  planting 
operations.     No  river  floods  occurred  during  the  month. 

Unseasonable  warmth  prevailed  during  the  first  10  days,  with  maximum  temperatures  every  day  ranging  from  90°  to  95^ 
or  higher  over  most  of  the  State.      Generally  fair  weather  prevailed  during  this  period,  except  widely  scatteredil 
showers  on  the  3rd  and  8th.      In  connection  with  the  showers  on  the  3rd,   a  severe  hailstorm  near  Americus  producen 
crop  and  property  losses  of  $125,000,   and  hail  at   Edison  on  the  same  day  caused  very  light  damages.     A  local  winil 
and  hail  storm  near  Savannah  on  the  7th  caused  damages,  mostly  to  property,  of  $1,500.     Much  cooler  weather  developer 
after  the  10th,   with  temperatures  dropping  to  40°  or  lower  in  the  northern  section  and  45-50°   in  the  south  by  th  i 
13th.     This  cool  period  was  introduced  by  moderate  to  locally  heavy  rains  that  began  in  northern  and  central  district  i 
on  the  10th  and  overspread  the  State  on  the  11th.     Accompanying  these  rains  were  severe  storms  at  Toccoa  on  the  lOtH 
and  at  Alapaha  on  the  11th;  wind  and  hail  at  Toccoa  caused  damages  estimated  at  $50,000,  while  at  Alapaha  a  tornadi 
of  considerably  intensity  left  heavy  losses  of  some  $750,000.     The  weather  was  moderately  warmer  than  normal  durin 
the  period,   16-20th,  with  light  scattered  showers  occurring  each  of  the  three  days  after  the  16th.     Temperatures  re  ! 
mained  very  near  normal  during  the  last  10  days,   except  for  marked  warmth  on  the  23-24th,  when  maxima  generally  ex> 
ceeded  90°,  and  a  drop  slightly  below  normal  on  the  last  three  days.     Moderate  to  locally  heavy  general  rains  occurre. 
during  the  two  periods,  24-26th  and  29-30th. 

The  State  average  temperature  was  72.8°,  or  0,7°  above  normal,  with  individual  station  averages  ranging  from  63.22; 
at  Blairsville  Experiment  Station  to  76.6°  at  Brunswick.  The  warmest  weather  of  the  month  occuried  on  the  6th  on 
7th,  with  high  readings  generally  exceeding  90°  and  95°  to  almost  100°  in  the  south;  the  highest  recorded  tempera* 
ture  was  99°  at  Louisville  and  Millen  on  the  6th.  The  coolest  weather  of  the  month  occurred  between  the  12th  an» 
14th,  with  readings  ranging  from  40°  or  lower  in  the  north  to  near  45°  in  the  south;  the  lowest  recorded  temperatur" 
was  31°  at  Blairsville  Experiment  Station  on  the  12th  and  14th. 

Precipitation  for  the  State  at  large  averaged  4.79  inches,  which  is  139%  of  normal,  with  extremes  ranging  from  1.93 
inches  at  both  Ball  Ground  and  Cedartown  to  9.69  inches  at  Savannah  USDA  Plant  Garden.  Least  totals  of  less  than  3.0( 
inches  occurred  extensively  in  the  north,  while  largest  totals  of  6  to  9  inches  occurred  in  the  coastal  area  and  i 
group  of  counties  between  Albany  and  West  Point.  Rainfall  was  frequent  and  plentiful  durincr  the  second  half  of  thl 
month  but  during  the  first  half,  the  only  rains  of  importance  occurred  on  the  10-llth.  The  greatest  precipitation 
in  24  hours  was  3.39  inches  at  Fort  Valley  on  the  29th;  only  one  other  station,  Columbus  WB  Airport,  recorded  a  heavieii 
24-hour  fall  than  3.00  inches,  while  only  15  stations  recorded  heavier  falls  than  2.00  inches. 

The  spring  season,  March  through  May,  averaged  63.9°  in  temperature,  or  0.4°  below  normal,  and  the  precipitation  avu 
erage  was  15.15  inches,  or  124%  of  normal. 

Persistently  warm  and  dry  weather  early  in  the  month  dried  the  soil  considerably  until  timely  and  generous  rains  over  ' 
spread  the  State  on  the  10th  and  11th,  after  which  good  soil  moisture  was  maintained  by  three  well  interspersed  rain 
periods.  Most  crops  survived  the  effects  of  dryness  in  the  early  part  of  the  month,  but  some  crops,  especially  cotto 
and  corn,  developed  so  poorly  that  considerable  replantings  were  necessary.  Good  to  very  good  improvement  in  bot 
condition  and  growth  was  made  by  all  crops  by  the  middle  of  the  month,  and  this  favorable  trend  continued  until  th 
close,   although  rainy  weather  during  the  last  two  weeks  greatly  hindered  completion  of  late  planting  operations 

A  severe  hailstorm,  accompanied  by  high  winds,  occurred  late  on  the  afternoon  of  the  3rd  between  Americus  and  New  Er 
Community,   involving  a  total  affected  area  of  40  sq .  mi.     The  hail,  some  of  which  measured  up  to  one  and  three-fourth 
inches  in  diameter,  broke  out  many  window  panes,  damaged  house  roofs,   and  caused  other  miscellaneous  property  losses 
crops  throughout  a  tract  of  about  3,600  acres  were  badly  battered  with  practically  total  destruction.     Total  losses 
amounted  to  $125,000. 

Moderate  to  heavy  hail  fell  in  and  near  Edison  on  the  3rd,  with  hailstones  measuring  up  to  one-half  inch  in  diameter 
no  appreciable  damages  occurred  except   in  a  cotton  field,  where  losses  were  about  $500. 

Hail  and  high  winds  struck  a  local  area  about  12  miles  southwest  of  Savannah  on  the  7th.     Most  of  the  damage  was  du  ■ 
to  high  winds,  which  were  near  gale  force  at  one  time  during  the  storm;   parts  of  roofs  were  blown  off  of  several  build 
ings,  a  porch  was  torn  loose  and  destroyed,  many  bamboo  canes,  40  to  60  feet  in  height,  were  broken  or  blown  over  t 
high  winds,  while  hail,  measuring  up  to  three-fourths  inch  in  diameter  caused  only  moderate  damage  to  ci-ops.  Tota 
losses  of  the  storm  were  estimated  at  $1,500. 

A  severe  thunderstorm  struck  an  area  in  Stephens  County  on  the  10th,  embracing  Toccoa  and  several  miles  to  the  sout 
and  west.  High  winds,  estimated  at  near  80  miles  per  hour,  caused  considerable  damages  of  about  $50,000,  and  or 
person  was  injured.  In  Toccoa,  moderate  to  heavy  damages  occurred  to  house  roofs,  television  antennae,  neon  signs 
plate  glass  windows;  numerous  trees  were  blown  down,  causing  many  utility  line  breaks  that  knocked  out  electrica 
services  and  more  than  600  telephones.  To  the  south  of  Toccoa,  numerous  chicken  houses  were  unroofed,  one  chicke 
house  containing  4,500  chickens  being  blown  away.  Water  damage  from  rains  coming  through  broken  roofs  was  alsi 
subs t a nt  ia  1 . 

A  tornado  of  considerable  intensity  struck  in  northern  Berrien  County  on  the  early  morning  of  the  11th  and  move 
northeastward  about  five  miles,   including  about  three-fourths  mile  through  the  heart  of  Alapaha.     Losses  to  propert 
were  very  heavy,  amounting  to  about  $750,000,  and  10  persons  were  injured.     Damages  extended  to  almost  every  part  o 
Alapaha,  with  heavy  to  total  destruction  including  the  town  water  tank,   32  h imes  and  numerous  smaller  buildings,  2'! 
automobiles,  with  a  great  many  evidences  of  moderate  or  lesser  damages.     More  than  1,000  large  trees  were  badly  broke  ■[  \ 
or  blown  down,  blocking  streets  and  tearing  down  utility  lines,  crippling  services  for  several  days.   -  R.L.C. 
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1.45 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

84  .  7M 

58, 3M 

71, 5M 

.  0 

95 

6-. 

44 

13 

22 

5 

0 

0 

0 

3,41 

.19 

.96 

20 

•  0 

0 

8 

4 

0 

69,4 

3,60 

T 

86.0 

60,1 

73,  1 

^  y 

95 

6 

43 

14 

\  \ 

10 

0 

0 

0 

3  40 

.25 

1,96 

11 

.0 

0 

8 

2 

1  . 

87.7 

62,4 

75,1 

2.7 

98 

6 

47 

12+ 

8 

15 

Oi  0 

0 

2,40 

- 

.64 

1.30 

11 

.0 

0 

6 

2 

87,2 

1,0 

47 

\  2 

6 

15 

0 

0 

0 

5,37 

1.87 

1.59 

•  0 

0 

8 

i: 

82t8M 

56.  9M 

69,  9M 

,  b 

96 

7 

37 

12 

28 

4 

0 

0 

0 

6.66 

3.76 

2.00 

8 

.0 

0 

10 

\ 

87.3 

60,6 

74,0 

,6 

96 

6  + 

44 

12 

4 

12 

Oi  0 

" 

7.63 

4.55 

2.82 

29 

.0 

0 

10 

6 

64.0 

58.7 

71,4 

93 

6 

45 

12+ 

13 

5 

o!  0 

0 

7.03 

3.22 

29 

0 

10 

3.  2 

85.0 

57,1 

71,1 

•  6 

95 

7 

41 

14 

20 

9 

0 

0 

0 

2.88 

_ 

.43 

1.56 

20 

T 

0 

5 

2 

87.7 

1.9 

1 2 

7 

12 

0 

0 

0 

3.53 

.20 

1.12 

.0 

Q 

11 

M 

82.6 

59.3 

71,0 

,4 

93 

8 

41 

12 

0 

0 

0 

4.62 

1.62 

1.03 

25 

.0 

0 

10 

I 

83.4 

59.6 

71,5 

,8 

93 

6  + 

42 

12 

16 

4 

0.  0 

4.76 

1.56 

.95 

8 

T 

0 

11 

4 

0 

84  •  8 

61.3 

73.1 

,  7 

95 

6 

44 

12 

7 

0 

0 

0 

6.52 

29 

T 

0 

12 

3 

2 

65.2 

56.5 

71.9 

1,4 

94 

6 

42 

12 

15 

3 

0 

0 

0 

4.60 

1.61 

1.74 

25 

.0 

Q 

ill 

i 

2 

84.2 

60.4 

72.3 

1,2 

93 

42 

12 

16 

5 

0 

0 

0 

4.39 

1.26 

.87 

24 

.0 

0 

a 

5 

0 

64.4 

58.7 

71.6 

,6 

94 

6+ 

41 

12 

16 

6 

0 

0 

0 

5.79 

2.99 

2.27 

25 

.0 

0 

10 

4 

2 

88. 7M 

61. 2M 

75,  OM 

2.2 

99 

6 

44 

12 

6 

17 

0 

0 

0 

4.00 

.54 

2.12 

11 

T 

Q 

7 

2 

1 

87.1 

61.4 

74,3 

98 

7 

45 

j2 

11 

0 

° 

0 

5.71 

1.72 

29 

T 

13 

3 

3 

89. SM 

63. 2M 

76,  4M 

4.1 

3.67 

.91 

1.60 

11 

.0 

9 

3 

2 

85.4 

57.4 

71,4 

- 

,9 

94 

43 

14 

0 

0 

0 

3.96 

.81 

1.14 

11 

0 

13 

2 

88.1 

62.1 

75.1 

1,8 

99 

46 

5 

15 

0 

0 

3.09 

.05 

1.60 

11 

.0 

0 

7 

I 

! 

83.8 

58. 5M 

71, 2M 

_ 

,4 

91 

6+ 

4  1 

19 

2 

0 

I 

0 

3.79 

.52 

.75 

U 

.0 

Q 

10 

e3.0M 

59. 8M 

71. 4M 

.6 

92 

6+ 

42 

1 2 

19 

3 

0 

0 

4.54 

1.02 

1,67 

11 

.0 

0 

8 

83.2 

57.5 

70.4 

94 

7 

42 

12 

15 

0 

I 

0 

7.21 

2,00 

25 

.0 

0 

7 

5 

4 

88. 2M 

62,  OM 

75i  IM 

98 

6 

46 

12 

6 

13 

0 

0 

0 

4.78 

1.41 

11 

.0 

0 

7 

5 

2 

83.9 

59,2 

71,6 

- 

.  1 

92 

6  + 

42 

12 

14 

4 

0 

0 

0 

7.11 

3.74 

1.95 

29 

T 

0 

9 

5 

2 

89.5 

60,0 

72,8 

1.1 

94 

6  + 

1 2 

15 

8 

0 

0 

0 

2.60 

- 

.43 

1.02 

11 

•  0 

0 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

84.5 

59,4 

72,0 

.6 

94 

7 

42 

12 

12 

12 

, 

0 

0 

0 

5.76 

2.30 

1.43 

29 

.0 

Q 

10 

5 

2 

72.6 

4.89 

T 
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1.4 

94 

7 

40 
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10 

0 

0 

0 

3.92 
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.0 

0 

7 

2 

\ 

86.5 

.5 

48 
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3 

9 

0 

0 

0 

6.20 
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.0 
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10 

5 

87.1 

63.4 

75.3 

.5 

95 

7 

48 

12 

3 

10 

0 

0 

0 

6.32 

2.28 

1.88 

11 

.0 

0 

11 

4 

2 

86.7 

60.4 

73.6 

1.0 

93 

6  + 

44 

12 

11 

8 

0 

0 

0 

3.27 

.62 

1.22 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

85.8 

61,3 

73.6 

.  2 

94 

6 

44 

Q 

7 

0 

0 

0 

3.77 

11 

T 

0 

11 

4 

1' 

88.3 

61,0 

74.7 

.  1 

94 

2  + 

40 

\l 

12 

0 

0 

0 

5.37 

2.09 
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.0 
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3 

Z 
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98 

5 

51 
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0 

5 

0 

0 

0 

6.96 

1.90 

.0 

I 

9 

2 

85.4 

62.9 

74.2 

.  1 

96 

7 

44 

12 

6 

7 

0 

0 

4.59 

1.16 

1.29 

11 

.0 

10 

3 

1 

87,5 

65.7 

76.6 

2.0 

97 

7 

52 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

6.93 

3.65 

1.87 

25 

.0 

0 

11 

4 

2 

84.4 

65.7 

75.1 

95 

6+ 
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2 

6 

0 

0 

6.73 
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.0 

10 

6 

2 

86,5 
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,0 
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44 

12 

6 

9 

I 

0 
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,5 

96 
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75.6 
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25 
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62, 3M 
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.2 
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2 
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62,8 
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,4 
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6+ 
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5 
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.0 
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3 

3 
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96 
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12 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
MAY  1952 


Temperature 


Precip'lAlion 


'J 
II 


FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
GLENNVILLE 
HAWKINSVILLE 
HOGGAROS  MILL 

LUMBER  CITr 
MONTEZUMA  1  NE 
MOULTRIE 
OUITMAN 

SAVANNAH  k/SDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
TMOMASVILLE 
TIFTON  2  N 
VALOOSTA  WB  AIRPORT 

« 

WAVCROSS 

DIVISION 
STATE 


S8ilM 

86.9 

87.0 

88.0 

87.2 

86.8 
85.7 
67.8 
88.3 
85.9 

86.1 
83.  OM 
87.3 
85.8 
88.1 

89.1 


61  .TM 

62.2 

63.0 

60.0 

60.5 

59.8 
61.3 
63.5 
62.6 
60.1 

63.2 

62.4 
62.3 
62.6 


7*.9M 

7<>.6 

75.0 

7*.0 

73.9 

73.3 
73.5 
75.7 
75.5 
73.0 

7*.  7 

7'..9 
7*.l 
75.* 

75.3 

74.  7 
72.8 


■3 

t 


.9 
.6 
1.1 


I 


Snow.  Sl«et.  H.ll 


914 
96 
951 
97| 


7  I 
6  i 

:i 

5*1 


12-H 
12  I 
12  ' 
12  i 
12  1 


44!  12 

4aj  12 


12  1 
12  i 

12  I 
12 
12 

13  + 


16 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

6 

12 

0 

0 

0 

6 

15 

0 

0 

0 

9' 

11 

0 

0 

0 

14 

11 

0 

0 

0 

3 

5 

0 

0 

0 

3 

11 

0 

0 

4 

101 

0 

0 

0 

13 

5 

0 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

10 

0 

0 

0 

8 

8 

0 

0 

0 

5 

IS 

° 

0 

0 

9 

17 

0 

0 

0 

4.641 
5.371 
3.84 
'..71 
4.06< 

5.19 
6.61 
5. OR' 
2.97I  ■ 
9.69: 


.22 
.81 


1.93  t 
.72  1 

1.70  , 
.53  ; 

2.06  ! 

2.49  ; 

.53 
6.53 

4.66  ' 

1.33 

3.11 

.91 

•  13 

3.74 


1.10  I  25 
1.88  I  26 
1.13  i  24 
1.25  ;  31 
1.65  I  26 


1  .26 
2.62 
1.04 
.85 
2.83 

2.90 
1.25 


11 

[  11 
I  30 
26 

i  25 
I  26 


1.52  I  30 
1.31   ; 26 


I  B: 
1  8i 
I  12 
8 
1  1 


5  2 

3  2 

2  1 

3  1 
3  2 


t  OATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


Sm  lUlerenc*  NolM  FoUowIng  SUtlon  Indm 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  j  15 

16  j  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  31 

1.12 

.65 

•  02 

•  35 

l.»0 

.15 

.29  .51 

.5S 

.12 

•  34 

•  M 

•  31 

1.06 

.06 

•  05 

.68 

.44 

•  53 

.05 

7 

•  52 

■  45 

.95 

.34 

.68  .33 

•  64 

•  27 

.21 

.05 

.46 

.46 

1.81 

•  12 

1.10 

.22 

•  12 

•  08 

.30 

7 

T 

.95 

W73 

.68 

7 

7 

.90  7 

•  06 

7 

i.as 

•  20 

•  36 

.19 

.14 

T 

1.B7 

•  24 

7 

.62 

7  7 

.01 

•  37 

.03 

•  10 

1.35 

.05 

•  03 

.02 

.40 

.90 

.63 

•  02 

•  63 

•  10 

T 

l.U 

•  06 

T 

1.22 

.13 

.55 

.52 

.10 

.09 

.01  7 

.90 

•  01 

.73 

.26 

.40 

.02 

•  09 

.06  T 

1.07 

•  19 

1.20 

•  35 

•  16 

.17 

•  08 

•  65 

•  07 

.93 

7 

U02 

.20 

•  04 

•  05 

.05  7 

T 

.96 

•  35 

T 

•  06 

•  23 

.26 

T 

•  21 

.17 

U70 

7  7 

•  45 

•  18 

.Oi 

•  24 

.76 

7 

1^96 

•  24 

•  11 

•  46 

.53 

T 

•  06 

.01  .03 

1^30 

•  05 

•  07 

.75 

.15 

.08 

•  4S 

U60 

•  45 

1^70 

.50 

.20 

.31 

.48 

.09 

•  47 

.11 

•  11 

.16 

.19 

•  03 

■  19 

•  28 

.36 

.06 

.38 

•  39 

.61 

•  ai 

7 

1.9a 

.15 

.70 

.46 

• 

.83 

1.75 

.47 

.39 

■  oa 

.78 

•  39 

•  12 

.38 

.55 

•  23 

1.2« 

.40 

.54 

.28 

.10 

•  ?6 

•  e<. 

•  32 

.33 

•  05 

•  02 

.94 

7 

.25 

.41 

T 

•  52 

•  19 

.44 

.60 

.46 

.12 

•  29 

.26 

.04 

.68  7 

•  54 

• 

» 

• 

• 

• 

. 

•  2.1'. 

T 

•  22 

1>40 

7 

•  42 

.50 

1.59 

.02 

.84 

.38 

•  49 

.33 

1^27 

.31 

.14 

1.87 

.96 

.16 

.98 

.34  .01 

•  66 

•  24 

•  73 

.11 

T 

•  46 

1.10 

.99 

1.40 

.67  .4' 

•  10 

1.20 

1.19 

.59 

.35 

•  30 

•  5rf 

.08  .0: 

.37 

1.56 

•  09 

.42 

•  BB 

.04 

.10 

.40 

•  16 

•  84 

.15 

•  30 

•  10 

.02 

.45 

.42 

1.84 

•  10 

•  55 

•  27 

.10 

•  28 

•  06 

•  22 

1.66 

•  06 

T 

.90 

•50  .01 

.68 

.11 

.16 

.79 

•  65 

1.82 

•  04 

.04 

•  12 

.02 

•  06 

•  03  ,U 

.22 

•  27 

.38 

.62 

•  38 

•  1» 

1.49 

•  58 

.27 

.05 

•  OA 

2^00 

.16 

.11 

1^46 

.80 

.35 

.45 

•  50 

•  79 

•  67 

.40 

.33 

•  14 

•  85 

02 

.74 

.06 

''76 

.30 

.14 

1.35 

.08 

T 

.02 

.33 

•  63 

.50 

•  05 

.26 

7 

T 

.44 

.08 

.07 

.21 

.71 

•  10 

1.39 

.45 

.17 

.05 

•  ^0 

•  27 

1*13 

•  86  .0 

T 

•  07 

.22 

7 

.06 

.01 

.15 

T 

.23 

T 

.52 

.61  7 

.52 

07 

.43 

.15 

.04 

.43 

.04 

.19 

•  73 

•  01 

•  25 

.06 

.56 

.75 

•  79 

.76 

•  24 

■  65 

.10  .0<» 

•  17 

.56 

.98 

.07 

•  05 

.33 

.01 

.09 

.74     7  1 

•  *0 

1.80 

•  20 

.06 

.55 

.03 

•  80 

.66 

2.82 

.11 

T 

•  3« 

1^43 

•  35 

•  12 

•  04 

.49 

.01 

T 

.61 

.<>0 

T 

3.22 

.52 

.14 

•  to 

2.19 

.10 

.15 

1*64 

.15 

.12 

T 

•  10 

.21 

.85 

.02 

•  03 

•  80 

•  02 

7 

.34  .0.) 

1.56 

•  78 

.26 

.20 

.08 

•  48 

1.15 

.05 

.0<i 

.06 

•  03 

.07 

.17 

.60 

.06 

.12 

•  10 

1<3< 

2>83 

•  73 

.06 

.01 

■  29 

2.80 

.31 

.32 

•  9.! 

•  54 

7 

1.67 

.06 

.19 

.79 

.03 

.10 

.37    7  ■ 

•  28 

1^52 

.15 

.*6 

•  13 

.35 

.21 

•  01 

.04 

•  96 

7 

•  53 

.06 

•  29 

1.38 

.73 

.19 

•  01 

•  31 

.09 

.06 

7 

•  39 

.86 

.04 

•  39 

•  40 

.06 

■  02 

.26 

• 

•  93 

•  45 

.02 

•  27 

.28 

.85 

.37 

1^15 

.60 

.29 

•  11 

•  84 

•  98 

.44 

.35 

7 

.76 

•  58 

.79 

•  04 

•  *6 

.33 

1.62 

•  33 

T 

.44  •( 

.62 

2^04 

•  15 

•  45 

1  •OO 

.42 

•  01 

.50 

1.00 

.85 

.  10 

T  .( 

.41 

•  10 

tb9 

•  40 

•  53 

.03 

1.05 

•  72 

.37 

.08 

•  09 

•  13 

.45 

.36 

T 

.03 

.53 

1.36 

.53 

.64 

1^11 

•  17 

.02 

.36  •( 

•  01 

.96 

.44 

•  42 

•  0« 

.02 

.35 

•  08 

.04 

1.12 

.05 

•  14 

1.32 

1.06 

7 

1.45 

T 

7 

7 

.80 

.53 

.22 

.45 

.58 

1.02 

.35 

•  45 

1.34 

.05 

.20 

.07 

.35 

.97 

.42 

.06 

•  92 

•  97 

.02 

T 

lt03 

.76 

.57 

.22     al  ^ 

.15 

•  96 

•  08 

.4i 

.94 

.06 

.70 

*"  1' 

•  95 

•  06 

•  87 

•  03 

.41 

.14 

•  37 

.68 

.89 

.17  i 

T 

1^S3 

•  09 

.12 

- 

1.00 

U30 

.20 

.65 

1^69 

.96 

•  74 

.17 

.61 

.26 

1.02 

.78  •< 

•  oe 

•  09 

.92 

•  40 

.11 

.11 

•  12 

•  02 

•  60 

2.15 

.03 

.01 

.05 

l,H    ^  ■ 

•  03 

7 

•  07 

.18 

.32 

.04 

•  35 

•  15 

.20 

•  05 

•  02 

1.60 

•  20 

2»00 

.«! 

•  61 

.50 

.12 

1*10 

UOl 

•  82  •! 

•  12 

1.47 

•  47 

.31 

T 

•  16 

1.66 

.10 

•  57    •  1 

•  1« 

1^33 

.06 

7 

.06 

.08 

.45 

.35 

.02 

3.39 

•  02    .  • 

.15 

.85 

.13 

.17 

.86 

•  04 

7 

.54 

1.74 

•  01 

•  01 

.65 

.02 

.02 

•  55 

•  04 

•  30 

.18 

.18 

1.13 

•  98 

.36 

T 

•  45 

•  22 

•  13 

1.06 

■  30 

.06 

.30 

•  09 

•  09 

•  90 

•  79 

1.87 

.12 

.72 

.04 

.38 

1.25 

.01 

•  05 

1^74 

.27 

•  19 

.10 

.82 

•  74 

.31 

•  87 

•  83 

•  M 

.60 

.03 

1.40 

•  52 

.12 

.03 

.27 

•  98 

.42 

.20 

•  72 

■  25 

.20 

.  10 

.35  1.  ' 

•  0» 

•  OS 

•  85 

.06 

.34 

.15 

1.34 

.13 

.61 

.45 

•  •3 

1>19 

•  06 

7 

.16 

7 

1*65 

.01 

T 

.10 

.05 

.77 

.38 

1.45 

•  3« 

1^12 

.33 

.62 

.15 

.39 

.60  ' 

.45 

.75 

•  20 

•  45 

•  05 

1.10 

.25 

1.50 

•  45 

•  05 

.55 

•  10 

.23 

1.85  1 

•  03 

•  3* 

I^IS 

7 

7 

.69 

.04 

•  22 

•  02 

2.27 

.03 

.97 

•  90 

1.00 

•  19 

•  40 

.20 

•  68 

.19 

1.03 

•  44 

.48 

•  10 

•  70 

.86 

•  15 

.32 

■  64 

.10 

.48 

2^12 

.35 

.07 

•  25 

.S5 

•  10 

.26 

1 

.06 

1^26 

•  96 

•  36 

•  58 

.04 

.99  .  2; 

1^10 

•  04 

.16 

.01 

•  22 

.29 

•  09 

.01  1 

•  12 

1^60 

.12 

.01 

.59 

1^15 

•  24 

1  I 

•  39 

.02 

.87 

•  02 

T 

•  92 

•  05 

7 

,1 

•  88 

.31 

.15 

•  69 

•  15 

■  )l 

T 

.45 

1^14 

.25 

•  03 

.13 

•  01 

•  31 

•  46 

.01 

.02 

1.12    <  >| 

U60 

.40 

.14 

.12 

•  62 

.06 

•"M 

1^30 

•  07 

.41 

2*62 

.45 

.42 

.04 

•  75 

•  02 

.36 

.37 

•  *6 

•  68 

•  5'* 

.53 

.04  1 

•  15 

1^04 

•  n 

•  09 

•  60 

.13 

•  82 

•  05 

.93 

.35 

.74    .  '1 

1>20 

.30 

.06 

1.15 

.69 

•  51 

.03 

.28 

.11 

.93 

.07 

.32 

•  76 

.14 

1*13  < 

•  33 

1.67 

•  44 

.09 

•  04 

1^20 

.77 

.87 

.20 

•  62 

.67 

.34 

•  39 

•  71 

•  56 

•  78 

•  33 

•  24 

•  14 

•  60 

•  02 

.  10 

.26  • 

T 

.01 

.90 

7 

•  46 

•  14 

* 

2^25 

1.06 

.29 ; 

.37 

1.25 

•  68 

•  11 

2^00 

1.37 

1.4J 

7 

•  32 

.25 

7 

•  10 

•  40 

•  60 

•  20 

■85  : 

•  31 

U56 

•  09 

•  10 

•  71 

•  17 

.16 

1.20 

■  61  ' 

•  90 

•  06 

7 

.38 

•  32 

.06 

•  26 

1^10 

.47    .  ' 

.03 

•  63 

•  27 

.08 

.15 

l.U 

.95 

.35 

•  2« 

.53 

.27 

T 

T 

.53 

•  05 

•  06 

.72 

li31 

•  02 

1.19 

7 

ABSEVlLLe 
AOAIRSVlUE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  WR  AIRPORT 
ALLATOONA  OAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMEHICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAI NBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVEROAUE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELT 

BLUE  RID6E  RESVR  DAM 
BOMHAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEDAR TOWN 
CHATS WORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CMOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUtWING  1  N 
CURRYVILLE   2  W 

CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL TON 
DAWSON 

DAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE   3  W 

DOUGLAS 

DOUOLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBEHTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
6LENNVILLE 
COAT  ROCK 
eREENSBOdO 
6R1FFIN 

HARTWELt 
HAHKINSVILLE 
HEMPTOHN  GAP 
HOfiGARDS  MILL 
JASPER 

JONeSBORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LiNCOtNTON 
LITTLE  HIGHTOWEft 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERMOfi  3  HNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NOftCROSS  4  N 
MOTTELY  DAM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 
RESACA 
RISING  FAWN 

ROME  WB  AIRPORT 


4«99 
2a88 
5*02 


6(32 
3«09 
3.27 
3.77 


2«47 
3«22 
3*15 
3.94 
2^57 


««9«| 
3*16 
4^59| 
3^42 


5.37 
6^93 
6^73 
3^09 

3^12 
4«80 
4^28 
^•4S 
2«66 

3*06 
4.41 
6.66 
3(44 
4.88 

3^35 


2^60 

4*21 
3*00' 
7»631 
7.03! 
4*50 

4iT9 
2*43 
2iBB 

2^09 
4*13 


2*46 
2^99 
4.78 

5*79 
7^21 

3.11 
2«20 
4*78 
3*53 
5  •48 

2*51 
3*60 
4.20 
4a62 
4*78 


5.20 

3*54 
3#ft4 
••37 
4i80 
4«39 

3*63 
4iTl 
4*04 
4  •06 

••n 

3«S7 
^•7S 
3»25 

5«Tg 

3^00 

2«e2 


2  •49 

3.17 
3^96 
3^09 

6*61 

3*79 
5.06 
4^20 
4*31 

4*54 


2.^7 
S.77 
3«5S 
3»5T 
4^92 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORCIA 

Toble  3-Continusd  •»»»  19*2 


SiQuon 

Total 

Day  of  month 

1    1    9   1  1 
1   1  2  1  3 

in 

g 

7 

8 

g 

12 

13  1  14  i  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

5AVAWNAH  U50A  PL  GARDEN 

,>2 

•  S2 

•  78 

.44 

T 

••a 

•  14 

7 

.99  2.83 

.28 

7 

T 

2.41 

•  60 

SAVANNAH  MB  AP  R 

•  32 

•  20 

•  1> 

.04 

7 

•  82 

.41 

2>90  •IS 

7 

•  81 

.93 

SAVANNAH  BEACH  ?  N 

3*11 

•  40 

•  36 

•  32 

•  09 

U29 

.90 

.15 

SPARTA  2  NNW 

2.98 

•  33 

•  19 

•  63 

.03 

•  20 

.10 

•58  •15 

•  04 

•  90 

.04 

STANteV  OAP 

*«21 

U2l 

•  22 

•  30 

•  27 

•89  ^92 

•  30 

•  79 

.02 

5UC>«  S 

9i20 

•  2S 

•  60 

•  99 

•  10 

UIO 

U22 

1^69 

SUMHePVlLLE 

4i29 

•  1> 

•  09 

•  03 

•  90 

T 

•  18 

•  09 

•  12 

•11  ^46 

1.98 

U14 

SHAINSBORO 

4«7S 

U61 

.2* 

•  92 

7 

•  60 

1.19  •02 

•  70 

SWfET  GUM 

^•96 

•  07 

•  39 

1*06 

•  37 

•  12 

•  19 

•39  .3? 

1.10 

•  71 

■  32 

TAL60TT0N 

Tail 

.«0 

•  28 

U7i 

.49 

.29 

•  69 

1.99 

•  17 

TALLAPOOSA   2  NNW 

^•26 

•  02 

.33 

•  79 

1^00 

•  26 

.99 

.17 

.99 

.23 

TAYLORSVIl  LF 

3.63 

•  36 

•  98 

1.32 

•  22 

.26 

.72 

•  19 

THOMASVlLLf 

6*74 

■  .12 

•  83 

•  8i 

.10 

•  24 

.20 

•  10 

.03 

7 

•88  .46 

7 

.19 

l.i2 

1.22 

TIFTON  2  N 

4.22 

•  67 

.21 

T 

.11 

•  06 

.97  1.31 

.03 

U26 

TITUS 

4*»4 

•  16 

•  60 

.03 

U24 

.10 

•  76 

.39  .81 

.10 

•  37 

TOCCOA 

9*62 

•0> 

.67 

U49 

•  96 

•  49 

.92 

•  40 

TtAV  MOUNTAIN 

3.75 

.29 

U72 

.27 

•  23 

•  90 

•  01 

TUIfNEL  NILk. 

2*Sl 

•  01 

•  33 

•  60 

•  29 

•  16 

•  28 

■  10 

1.08 

VAlDOSTA  Htt  AlfmMtT 

3*S1 

T 

.69 

■  AvCSKA 

3*  8* 

.41 

•  96 

•  12 

•  70 

•03  .10 

•  94 

1.00 

nadrenton 

2*«0 

1.92 

.92 

•  08 

•28  .19 

•  95 

MASHINCTON 

3*41 

•  81 

.03 

•  96 

7 

•90  .03 

.55 

.05 

•  48 

KAYCROSS 

7,07 

.42 

•  49 

•  26 

•  99 

U62  1.70 

.85 

1.10 

■  12 

MAY NE  ^BOttO 

•  24 

.37  .26 

.18 

HEST  POINT 

9*78 

•  2a 

T 

•  31 

1.15 

7 

•  04 

•  90 

7 

•  36 

.75  .72 

1.43 

•  23 

woooeuRY 

•  11 

•  14 

.9S 

•  33 

.20 

.29  1.25 

.82 

•  39 

MOOOSTOCK 

.34 

U69 

.11  .23 

.22 

•  70 

VOUNC  HARRIS 

3»0» 

1  . 

•  03 

•  11 

T  .SS 

.02 

.92 

•  36 

•  06 

•  49 

•  30  ^46 

.29 

•  42 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


station 

[ 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

AILEY 

1 

MAX 

MIN 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

87 

86 

87 

90 

94 

93 

90 

MIN 

51 

54 

54 

56 

56 

58 

58 

64 

62 

65 

69 

45 

40 

45 

48 

ALBANY 

MAX 

8* 

93 

94 

95 

94 

MIN 

58 

62 

60 

60 

62 

63 

68 

69 

56 

69 

64 

48 

52 

63 

57 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

89 

91 

74 

76 

7a 

83 

87 

MIN 

57 

62 

59 

60 

60 

62 

68 

67 

65 

70 

57 

48 

53 

63 

56 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

90 

89 

88 

91 

91 

90 

89 

89 

83 

67 

70 

MIN 

51 

54 

55 

56 

52 

61 

60 

60 

59 

63 

53 

36 

42 

41 

36 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

93 

92 

91 

88 

90 

76 

MIN 

51 

55 

57 

60 

55 

6S 

66 

55 

53 

69 

61 

44 

47 

45 

50 

AMERICUS 

MAX, 

86 

90 

94 

93 

92 

88 

86 

75 

74 

76 

MIN 

53 

58 

60 

56 

57 

61 

68 

66 

52 

68 

62 

44 

47 

51 

5b 

ATHENS 

MAX 

89 

89 

92 

91 

90 

90 

84 

70 

MIN 

5* 

56 

58 

59 

60 

64 

63 

62 

62 

66 

59 

43 

47 

43 

56 

ATHENS  COL  OF  ASR I 

MAX 

90 

89 

91 

93 

93 

92 

91 

84 

70 

72 

78 

87 

MIN 

50 

55 

54 

52 

52 

66 

56 

58 

68 

65 

66 

38 

42 

39 

48 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

92 

90 

89 

86 

70 

71 

MIN 

63 

59 

59 

56 

55 

63 

61 

62 

61 

66 

50 

41 

45 

46 

65 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

91 

92 

90 

89 

84 

87 

MIN 

56 

61 

62 

60 

63 

68 

68 

66 

63 

62 

60 

4I 

47 

49 

59 

ATLANTA   XB  CITY 

MAX 

87 

87 

90 

89 

87 

86 

80 

67 

58 

MIN 

59 

64 

62 

62 

64 

69 

57 

67 

63 

62 

48 

45 

46 

50 

60  , 

AUSUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

96 

92 

93 

93 

89 

MIN 

52 

56 

64 

56 

51 

58 

60 

63 

64 

69 

55 

47 

61 

43 

62 

AUGUSTA 

MAX 

91 

96 

94 

92 

70 

MIN 

53 

60 

66 

64 

56 

61 

63 

65 

65 

69 

63 

47 

51 

47 

53 

BAINBRrOGE 

MAX 

93 

92 

91 

85 

MIN 

54 

55 

54 

59 

61 

65 

66 

67 

64 

68 

63 

40 

42 

49 

60 

BLACKBEARO  ISLANO 

MAX 

90 

93 

MIN 

56 

59 

60 

61 

64 

69 

66 

64 

67 

61 

53 

52 

58 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

85 

88 

85 

85 

87 

78 

62 

61 

76 

MIN 

41 

44 

45 

43 

41 

46 

60 

48 

52 

55 

52 

31 

36 

31 

35 

BLAKELY 

MAX 

93 

96 

93 

80 

90 

MIN 

58 

63 

63 

60 

62 

64 

68 

69 

69 

63 

44 

11 

54 

69 

BROOKLET   1  W 

MAX 

90 

93 

96 

96 

93 

89 

88 

82 

73 

74 

79 

87 

MIN 

60 

62 

62 

62 

60 

61 

68 

56 

63 

68 

63 

47 

53 

52 

53 

BRUNSWICK 

MAX 

96 

97 

96 

91 

80 

77 

79 

MIN 

60 

62 

11 

65 

63 

67 

59 

68 

67 

68 

67 

52 

56 

55 

59 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

95 

90 

86 

92 

76 

76 

MIN 

60 

64 

11 

65 

63 

67 

69 

69 

68 

69 

66 

61 

56 

62 

69 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

88 

93 

90 

89 

MIN 

54 

57 

56 

59 

64 

64 

55 

67 

63 

68 

64 

44 

60 

50 

52 

CAMILLA 

MAX 

91 

93 

90 

MIN 

55 

59 

57 

60 

64 

66 

61 

68 

64 

66 

45 

49 

60 

64 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

94 

95 

92 

90 

91 

86 

76 

78 

87 

MIN 

58 

62 

61 

61 

60 

64 

69 

67 

63 

68 

55 

49 

52 

51 

55 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

89 

92 

92 

72 

MIN 

47 

48 

60 

49 

44 

57 

64 

64 

60 

50 

37 

42 

35 

47 

CARROLL  TON 

MAX 

89 

94 

96 

89 

86 

70 

85 

85 

MIN 

55 

58 

60 

58 

60 

62 

50 

37 

42 

41 

56 

CARTERSVILLE 

MAX 

89 

90 

89 

MIN 

52 

58 

59 

52 

62 

64 

63 

68 

56 

65 

57 

38 

47 

42 

54 

CEDARTOWN 

MAX 

90 

87 

73 

MIN 

48 

53 

56 

54 

60 

58 

59 

60 

58 

59 

55 

44 

42 

39 

68 

CLAYTON 

MAX 

82 

84 

85 

84 

86 

MIN 

49 

52 

52 

51 

50, 

67 

66 

54 

65 

66 

53 

40 

44 

37 

44 

COLUMBUS 

MAX 

90 

92 

92 

88 

MIN 

53 

58 

60 

67 

55 

58 

■ 

66 

68 

62 

67 

60 

44 

61 

48 

57 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

91 

87 

MIN 

50 

55 

57 

65 

52 

64 

61 

51 

60 

52 

52 

45 

49 

46 

54 

COROELE 

MAX 

83 

94 

92 

72 

MIN 

55 

61 

50 

60 

61 

67 

68 

64 

67 

63 

46 

50 

50 

65 

CORNELIA 

MAX 

87 

85 

89 

MIN 

58 

58 

69 

67 

58 

65 

62 

61 

51 

69 

66 

39 

44 

43 

55 

COVINGTON 

MAX 

90 

91 

91 

74 

MIN 

50 

57 

59 

65 

63 

38 

59 

62 

69 

58 

52 

42 

45 

41 

53 

tuTHBEHT 

MAX 

94 

89 

MIN 

55 

60 

62 

61 

63 

64 

67 

68 

64 

59 

60 

46 

51 

63 

60 

DAHLONEGA 

MAX 

88 

88 

91 

90 

89 

88 

67 

79 

86 

MIN 

52 

52 

56 

56 

52 

59 

60 

59 

66 

59 

56 

35 

42 

37 

50 

OALTON 

MAX 

86 

88 

90 

,1 

92 

92 

91 

84 

77 

67 

67 

MIN 

54 

55 

56 

55 

56 

58 

58 

62 

69 

66 

56 

45 

42 

37 

50 

DOUGLAS 

MAX 

84 

89 

88 

89 

90 

92 

95 

90 

91 

76 

75 

81 

83 

MIN 

55 

58 

60 

60 

60 

63 

65 

69 

67 

47 

60 

50 

55 

DUBLIN 

MAX 

90 

90 

91 

91 

94 

97 

96 

95 

92 

89 

87 

78 

76 

60 

87 

MIN 

55 

62 

64 

57 

55 

61 

65 

69 

62 

69 

56 

45 

50 

46 

53 

86      86  83 

59     52  68 


86  84 

63  i  64 


89  89 

54  I  57 


84  81 

61  I  65 


85  79 

66  1  64 


82  78 
65  57 


88  90 

67  ,  65 


89  92 
66  59 


87  82 
64  62 


85  82 
51  66 


83  79 
70  58 


91  95 
69  67 


90  92 
68  68 


88  87 

67  59 


83  78 
54  55 


83  77 
54  65 


81  80 

53  63 


81  79 
62  63 


89  81 

65  66 


84  77 

5  7  60 


86  85 

66  53 


89  69 
67  58 


84 

66 

92 

93 

89 

66 

82 

90 

68 

79 

85 

65 

61 

64 

66 

66 

60 

83 

87 

92 

92 

68 

86 

83 

86 

86 

84 

S3 

57 

57 

69 

60 

i  56 

67 

66 

67 

70 

6  7 

88 

92 

91 

88 

'  88 

83 

89 

86 

86 

84 

66 

57 

57 

66 

58 

67 

67 

55 

59 

69 

68 

76 

77 

85 

81 

86 

76 

80 

86 

63 

70 

73 

54 

54 

62 

63 

64 

56 

66 

51 

54 

63 

87 

93 

93 

89 

87 

82 

88 

86 

82 

66 

84 

68 

54 

56 

66 

66 

66 

60 

57 

56 

65 

68 

84 

92 

91 

87 

S3 

84 

66 

85 

63 

61 

64 

63 

63 

65 

56 

55 

63 

77 

83 

86 

89 

74 

61 

81 

82 

76 

71 

79 

69 

53 

61 

66 

63 

62 

69 

59 

64 

62 

62 

79 

86 

88 

83 

78 

85 

83 

84 

80 

74 

62 

37 

50 

69 

69 

62 
62 

57 

77 

64 

86 

79 

7  8 

63 

83 

84 

72 

72 

80 

67 

66 

62 

62 

63 

61 

61 

62 

63 

61 

62 

76 

88 

63 

63 

72 

84 

84 

63 

76 

73 

60 

69 

68 

66 

65 

53 

64 

63 

63 

66 

64 

64 

77 

85 

83 

83 

73 

60 

61 

80 

76 

73 

80 

56 

64 

67 

65 

64 

63 

66 

65 

64 

64 

63 

61 

87 

91 

91 

85 

87 

85 

85 

74 

80 

80 

61 

57 

64 

67 

65 

66 

64 

60 

50 

67 

66 

83 

90 

93 

90 

63 

89 

86 

87 

76 

80 

83 

56 

60 

58 

69 

66 

57 

64 

66 

63 

65 

66 

86 

90 

90 

87 

87 

64 

89 

68 

88 

90 

86 

56 

64 

65 

65 

67 

67 

64 

65 

66 

65 

66 

84 

86 

88 

85 

86 

62 

86 

62 

81 

71 

71 

72 

73 

68 

66 

7  1 

66 

70 

73 

75 

82 

84 

76 

76 

75 

80 

79 

66 

73 

66 

87 

69 

85 

84 

84 

90 

88 

86 

78 

87 

83 

90 

92 

93 

87 

80 

84 

85 

64 

79 

80 

90 

88 

88 

88 

64 

80 

66 

83 

65 

85 

83 

72 

71 

73 

73 

65 

66 

67 

70 

66 

67 

68 

86 

65 

86 

65 

64 

79 

81 

82 

83 

83 

79 

72 

72 

73 

70 

65 

66 

65 

72 

67 

69 

69 

85 

90 

91 

87 

68 

83 

87 

87 

87 

84 

85 

67 

65 

67 

66 

70 

67 

64 

66 

66 

66 

66 

69 

93 

94 

90 

89 

84 

91 

90 

87 

86 

87 

63 

65 

66 

66 

68 

67 

65 

66 

70 

56 

68 

88 

89 

v3 

90 

86 

81 

86 

83 

84 

81 

83 

70 

70 

68 

68 

66 

64 

65 

67 

6  1 

64 

66 

80 

80 

82 

60 

85 

80 

65 

64 

84 

71 

76 

76 

86 

36 

80 

77 

83 

63 

66 

78 

76 

78 

58 

53 

58 

60 

53 

5  7 

6 1 

61 

53 

62 

77 

87 

36 

85 

61 

83 

83 

64 

61 

75 

82 

80 

66 

84 

65 

79 

84 

86 

85 

79 

78 

83 

53 

52 

62 

66 

57 

56 

57 

5  3 

6 1 

62 

76 

80 

86 

75 

75 

79 

77 

76 

71 

71 

72 

50 

56 

84 

91 

86 

91 

84 

67 

90 

66 

85 

65 

66 

62 

60 

58 

67 

64 

67 

63 

65 

63 

62 

66 

61 

90 

67 

88 

73 

86 

86 

86 

77 

80 

64 

67 

67 

84 

85 

91 

92 

38 

61 

86 

82 

77 

61 

56 

54 

56 

67 

66 

63 

67 

69 

67 

66 

76 

82 

83 

76 

74 

80 

80 

80 

74 

73 

78 

53 

52 

69 

52 

64 

66 

69 

60 

81 

68 

88 

84 

77 

86 

85 

85 

63 

74 

61 

57 

62 

60 

63 

51 

62 

61 

59 

63 

53 

62 

80 

91 

89 

87 

84 

64 

86 

85 

84 

82 

64 

64 

64 

58 

69 

53 

66 

64 

65 

69 

68 

66 

81 

85 

87 

81 

75 

81 

83 

84 

71 

74 

82 

51 

49 

56 

50 

64 

67 

64 

53 

62 

60 

61 

62 

76 

62 

84 

79 

83 

82 

82 

87 

76 

86 

61 

49 

67 

69 

66 

64 

60 

68 

60 

62 

65 

88 

88 

95 

94 

68 

86 

66 

88 

69 

84 

66 

67 

64 

70 

57 

58 

55 

69 

66 

64 

66 

67 

85 

91 

93 

90 

85 

63 

87 

67 

78 

62 

64  j 

64 

61 

59 

66 

64 

66 

62 

66 

64 

66 

66 
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3 

92 
63 

89 
60 

87 
60 

90 
62 

89 
S9 

87 
60 

88 
61 

88 
61 

88 
it 

89 
63 

89 
S8 

90 
62 

92 
»8 

90 

57 

90 
55 

87 
56 

89 
49 

90 

58 

94 

61 

88 

56 

92 
63 

90 

59 

92 
67 

88 
60 

88 
59 

88 
61 

89 

55 

88 

58 

89 

58 

90 
54 

90 

59 

90  I 
62 

89  I 

93 

67 

89 
60 

S7j 

50  1 

««! 

55 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 

MAY  1952 


Day  Of  Month 


4 

6 

j  7  1  8  1  9 

10 

1  " 

12 

13 

U 

IS 

I' 

1  ? 

1" 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

i  " 

1  27 

1 

28 

'  291  30 

:  1 

31 

1 

> 
< 

93 

95 

96 

1  97 

95 

90 

76 

76 

78 

84 

86 

90 

86 

92 

91 

87 

86 

97 

97 

93 

87 

84 

87 

i  

69 

89 

80 

64  e9f0 

63 

61 

64 

'  68 

1 

69 

64 

62 

46 

51 

50 

54 

61 

58 

66 

1  68 

72 

65 

64 

67 

66 

64 

61 

65 

66 

66 

66 

66 

62  14 

SB 

88 

90 

67 

84 

70 

'  71 

72 

77 

85 

64 

64 

64 

83 

76 

79 

86 

84 

82 

72 

83 

65 

82 

75 

77 

62.6 

57 

58 

62 

64 

63 

61 

65 

56 

41 

44 

44 

50 

69 

59 

63 

65 

66 

56 

60 

65 

66 

63 

61 

61 

63 

64 

63 

64 

59.3 

87 

90 

93 

1 

90 

84 

73 

71 

72 

79 

86 

67 

66 

64 

61 

77 

60 

89 

88 

87 

63 

62 

82 

81 

74 

7o 

79 

63.4 

69 

60 

62 

62 

60 

62 

56 

*^ 

** 

*' 

58 

56 

63 

66 

67 

69 

63 

65 

61 

65 

62 

61 

62 

64 

05 

59.6 

88 

92 

95 

96 

93 

92 

86 

74 

75 

80 

87 

88 

86 

90 

88 

88 

86 

93 

94 

92 

69 

61 

88 

87 

85 

64 

83 

67.3 

'  69 

68 

66 

" 

52 

67 

68 

66 

59 

66 

63 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

63.6 

89 

93 

94 

94 

92 

89 

90 

90 

76 

75 

76 

65 

86 

90 

90 

69 

89 

90 

67 

88 

86 

87 

81 

83 

83 

64 

77 

61 

60.6 

60 

64 

62 

62 

67 

48 

*^ 

*' 

49 

66 

67 

69 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

65 

63 

66 

63 

65 

67 

61  .0 

91 

93 

91 

94 

92 

91 

91 

76 

76 

62. 

85 

90 

92 

91 

91 

89 

88 

93 

93 

90 

86 

76 

86 

66 

66 

66 

63 

88.1 

56 

63 

62 

63 

65 

67 

66 

46 

48 

48 

52 

66 

68 

66 

66 

68 

69 

66 

65 

66 

67 

64 

62 

65 

66 

65 

67 

61.7 

90 

93 

95 

69° 

90 

73 

76 

79 

87 

86 

86 

63 

69 

89 

82 

85 

90 

69 

87 

63 

64 

67 

66 

64 

66.9 

67 

66 

63 

62 

** 

46 

49 

56 

60 

60 

66 

67 

67 

64 

64 

69 

66 

63 

66 

63 

67 

69 

67 

67 

62.2 

90 

92 

95 

94 

89 

71 

73 

75 

79 

67 

66 

85 

86 

84 

83 

81 

90 

66 

66 

62 

63 

65 

64 

61 

64.6 

66 

65 

62 

49 

49 

59 

66 

70 

62 

66 

66 

65 

65 

62 

66 

66 

67 

66 

61.3 

90 

92 

92 

90 

65 

69 

67 

71 

79 

69 

88 

69 

84 

77 

75 

60 

87 

67 

63 

76 

84 

83 

66 

82 

63.4 

§4 

6  1 

58 

59 

58 

60 

57 

56 

54 

62 

54 

63 

60 

60 

56.2 

90 

92 

95 

94 

90 

61 

74 

75 

81 

86 

68 

89 

90 

92 

90 

85 

93 

96 

91 

67 

76 

86 

63 

61 

87.0 

62 

60 

62 

68 

67 

64 

67 

64 

66 

67 

63 

65 

66 

63.0 

88 

91 

94 

85 

79 

72 

73 

79 

67 

88 

67 

86 

67 

60 

79 

67 

69 

87 

66 

66 

84 

86 

62 

80 

65.2 

60 

59 

62 

60 

65 

61 

53 

62 

60 

63 

63 

64 

58.5 

88 

91 

9i 

89 

77 

72 

73 

80 

66 

86 

85 

85 

82 

77 

80 

88 

86 

83 

76 

84 

87 

85 

80 

76 

61 

64. 2 

59 

59 

60 

64 

66 

62 

63 

56 

"■^ 

45 

46 

56 

61 

61 

64 

55 

66 

59 

69 

66 

66 

63 

65 

63 

63 

62 

65 

64 

60.4 

87 

93 

96 

95 

68 

74 

69 

73 

79 

S9 

90 

91 

86 

83 

79 

61 

87 

89 

82 

79 

86 

8i 

86 

60 

74 

80 

66.1 

66 

63 

61 

62 

64 

58 

42 

45 

45 

62 

63 

61 

66 

65 

6 1 

60 

65 

65 

61 

59 

66 

63 

61 

62 

58.6 

90 

93 

96 

97 

90 

75 

76 

78 

62 

68 

86 

88 

89 

67 

87 

92 

92 

92 

96 

90 

82 

84 

68 

86 

79 

89 

86.0 

56 

56 

58 

66 

60 

68 

61 

45 

46 

5 1 

56 

66 

66 

66 

62 

62 

67 

64 

64 

66 

62 

64 

66 

66 

63 

60.0 

92 

94 

96 

95 

93 

69 

74 

76 

76 

63 

66 

87 

81 

91 

82 

82 

87 

91 

93 

69 

63 

83 

89 

69 

86 

66 

91 

67.2 

58 

58 

65 

65 

67 

63 

68 

50 

42 

46 

48 

50 

64 

66 

66 

65 

64 

64 

64 

67 

66 

62 

66 

70 

60 

00 

60.5 

86 

90 

90 

90 

66 

66 

60 

06 

66 

67 

75 

85 

85 

85 

80 

75 

74 

74 

84 

64 

61 

76 

80 

82 

63 

71 

72 

60 

60.6 

60 

62 

59 

64 

60 

59 

5  3 

36 

40 

39 

53 

64 

56 

60 

62 

63 

6 1 

69 

62 

54 

60 

56 

59 

63 

60 

61 

56.6 

87 

94 

94 

90 

93 

92 

62 

72 

66 

72 

77 

66 

87 

69 

84 

62 

78 

78 

63 

85 

61 

62 

84 

66 

66 

60 

64 

84.0 

56 

62 

57 

63 

*' 

34 

5j 

61 

^'^ 

50 

63 

66 

60 

53.5 

91 

92 

94 

94 

92 

89 

»» 

77 

72 

74 

80 

66 

85 

66 

84 

61 

79 

80 

63 

63 

86 

79 

84 

66 

63 

76 

78 

82 

64.4 

58 

61 

62 

60 

65 

55 

41 

46 

44 

65 

58 

66 

65 

66 

62 

66 

58 

62 

64 

65 

65 

58.7 

92 

96 

99 

98 

97 

94 

91 

63 

75 

78 

81 

90 

91 

91 

89 

94 

86 

65 

92 

94 

93 

66 

84 

86 

87 

60 

60 

81 

86.7 

56 

61 

63 

65 

62 

66 

62 

** 

49 

46 

53 

60 

59 

66 

<S8 

70 

53 

60 

68 

68 

64 

65 

64 

64 

62 

66 

66 

61.2 

89 

90 

92 

94 

93 

93 

87 

80 

'* 

74 

77 

80 

86 

87 

86 

88 

90 

88 

87 

92 

94 

92 

87 

81 

87 

86 

81 

86.6 

58 

56 

55 

62 

63 

60 

67 

63 

44 

46 

46 

50 

54 

56 

64 

57 

70 

66 

61 

67 

64 

65 

65 

62 

65 

63 

66 

66 

59.6 

90 

91 

»6 

98 

92 

91 

91 

73 

76 

80 

69 

89 

89 

89 

69 

84 

84 

91 

92 

90 

66 

66 

87 

88 

62 

67.1 

56 

56 

60 

65 

62 

62 

66 

53 

45 

48 

47 

60 

56 

66 

70 

64 

61 

66 

66 

66 

67 

63 

64 

66 

67 

67 

61  .4 

92 

92 

95 

98 

97 

96 

92 

90 

75 

78 

83 

90 

90 

91 

89 

64 

93 

93 

92 

87 

86 

85 

89.5 

66 

56 

60 

66 

66 

62 

69 

65 

46 

49 

56 

64 

67 

63.2 

90 

89 

92 

94 

94 

93 

89 

87 

72 

72 

74 

76 

87 

67 

89 

66 

89 

62 

81 

69 

90 

90 

65 

85 

86 

72 

79 

65.4 

55 

52 

56 

61 

60 

63 

60 

44 

46 

43 

44 

64 

64 

60 

60 

61 

66 

66 

57.4 

91 

95 

99 

96 

95 

93 

89 

84 

75 

78 

81 

69 

90 

90 

88 

92 

86 

65 

92 

90 

90 

36 

62 

87 

88 

82 

62 

84 

66.1 

62 

54 

57 

63 

68 

61 

69 

63 

46 

49 

46 

64 

66 

70 

57 

62 

70 

65 

63 

65 

65 

62 

67 

67 

62.1 

89 

91 

93 

90 

91 

87 

84 

81 

76 

79 

66 

64 

65 

66 

66 

66 

83 

62 

90 

66 

85 

81 

82 

86 

86 

66 

64 

65.7 

57 

59 

6  1 

60 

63 

62 

66 

60 

48 

49 

57 

66 

69 

65 

67 

70 

67 

62 

63 

63 

62 

63 

67 

64 

65 

68 

69 

61.3 

87 

89 

91 

91 

89 

69 

85 

73 

'1 

72 

76 

66 

87 

86 

86 

83 

79 

79 

87 

88 

64 

86 

83 

86 

65 

61 

77 

80 

63.6 

54 

62 

63 

58 

63 

56 

44 

56 

56 

56 

64 

64 

59 

54 

62 

63 

62 

64 

6 1 

60 

63 

64 

64 

58.6 

92 

95 

95 

95 

93 

91 

91 

90 

75 

76 

82 

66 

86 

87 

89 

85 

83 

85 

92 

92 

92 

87 

82 

86 

88 

87 

64 

67.6 

60 

65 

65 

68 

67 

64 

66 

64 

4.8 

54 

55 

66 

" 

56 

67 

67 

71 

67 

66 

66 

66 

69 

65 

65 

68 

67 

66 

66 

63.6 

90 

91 

92 

92 

87 

66 

62 

73 

71 

73 

78 

85 

64 

64 

82 

61 

76 

80 

86 

S3 

85 

82 

82 

84 

83 

62 

81 

83.0 

59 

56 

64 

66 

64 

62 

64 

55 

42 

45 

46 

58 

65 

56 

65 

66 

62 

64 

60 

61 

63 

63 

63 

59.8 

88 

91 

93 

94 

91 

86 

85 

73 

73 

73 

79 

65 

84 

63 

84 

79 

77 

80 

86 

84 

87 

75 

82 

84 

82 

61 

83.2 

55 

55 

62 

60 

62 

59 

65 

64 

42 

47 

47 

55 

61 

61 

61 

63 

59 

66 

60 

60 

59 

62 

62 

57.6 

92 

95 

96 

95 

92 

91 

90 

85 

76 

60 

64 

67 

66 

88 

89 

86 

67 

87 

92 

95 

92 

88 

82 

86 

86 

86 

65 

66 

88.3 

60 

63 

64 

64 

67 

64 

70 

68 

46 

49 

49 

62 

66 

70 

67 

66 

67 

65 

66 

67 

64 

67 

69 

67 

68 

62.6 

86 

92 

92 

90 

69 

90 

82 

70 

70 

72 

78 

87 

88 

89 

62 

80 

78 

78 

86 

83 

83 

79 

61 

85 

83 

62 

83.2 

55 

52 

62 

60 

63 

60 

59 

56 

46 

44 

41 

66 

69 

62 

56 

67 

^' 

62 

62 

65 

59 

69 

55 

61 

61 

57.1 

87 

93 

94 

92 

69 

89 

60 

66 

71 

73 

79 

66 

67 

67 

62 

82 

77 

80 

S7 

62 

82 

60 

63 

84 

84 

67 

84 

83.1 

54 

49 

58 

56 

61 

59 

59 

50 

41 

40 

37 

52 

54 

53 

6 1 

62 

60 

49 

60 

59 

62 

63 

56 

57 

56 

61 

61 

61 

54.8 

88 

92 

95 

93 

92 

87 

69 

76 

74 

76 

76 

66 

87 

89 

86 

67 

66 

87 

86 

89 

86 

67 

79 

85 

62 

61 

85.9 

56 

53 

61 

67 

65 

61 

66 

59 

44 

47 

44 

46 

56 

66 

68 

66 

67 

65 

66 

66 

63 

64 

62 

62 

63 

63 

60.1 

89 

94 

96  c 

92 

91 

89 

69 

77 

75 

76 

78 

66 

69 

86 

90 

90 

86 

86 

87 

65 

68 

79 

65 

81 

62 

86. 1 

60 

58 

63 

66 

68 

63 

68 

62 

49  ' 

52 

60 

53 

61 

66 

66 

68 

63.2 

81 

67 

95 

86 

62 

61 

61 

74 

80 

70 

60 

82 

84 

84 

68 

64 

82 

84 

85 

84 

79 

82 

81 

61 

83.0 

67 

41 

55 

57 

70 

70 

91 

94 

96 

"  1 

91 

76 

76 

60 

87 

89 

88 

88 

92 

88 

86 

91 

90 

92 

86 

83 

86 

S» 

8 1 

81 

65 

68.2 

60 

60 

60 

67 

64 

65  ' 

67 

46 

50 

52 

54 

62 

60 

63 

69 

71 

63 

64 

70 

69 

66 

65 

62 

65 

62 

62 

64 

62.0 

90 

89 

92 

92 

91 

86 

65 

71 

72 

74 

79 

64 

84 

84 

85 

83 

79 

80 

88 

89 

85 

77 

«5 

65 

84 

82 

79 

63 

83.9 

56 

59 

60 

62 

64 

66 

56 

42  : 

47 

46 

57 

56 

68 

58 

64 

66 

59 

57 

64 

65 

62 

62 

59 

60 

62 

65 

69 

59.2 

85 

89 

91  ! 

91 

68 

68  ' 

67 

72 

72 

72 

77 

86 

81 

84 

60 

78 

75 

76 

64 

61 

81 

74 

80 

85 

82 

75 

75 

77 

81.5 

50 

45 

54 

55 

56 

56 

55 

54 

39  J 

36 

35 

54 

52 

61 

59 

60 

64 

52 

60 

62 

62 

61 

60 

52 

55 

60 

64 

68 

54.2 

92 

96 

96 

95 

92 

89 

90 

81 

75 

7e 

63 

67 

69 

87 

90 

87 

82 

83 

92 

93 

86 

66 

S3 

87 

86 

86 

82 

65 

87. 3 

58 

65 

65 

66 

68 

63 

66 

61 

46 

46 

56 

54 

64 

62 

67 

70 

71 

67 

66 

66 

69 

65 

66 

63 

66 

68 

66 

65 

62.4 

S*«  r*f«r*nce  ttotmm  follovlnc  Stfttloo  Indwi. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORC- 
MAY  IS 


Day  Ol  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

IB  1 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

T 1 FTON  2  N 

MAX 

83 

88 

86 

87 

90 

91 

93 

90 

90 

73 

75 

77 

80 

84 

85 

84 

88 

85 

88 

87 

8? 

MIN 

55 

60 

58 

58 

61 

63 

66 

65 

63 

66 

65 

45 

50 

52 

53 

56 

59 

67 

66 

69 

68 

65 

66 

66 

68 

66 

64 

69 

68 

66 

67 

6 

TOCCOA 

MAX 

85 

86 

68 

85 

90 

93 

91 

89 

90 

82 

71 

63 

66 

86 

67 

87 

83 

79 

76 

79 

81 

71 

MIN 

57 

60 

61 

58 

59 

68 

6S 

64 

63 

56 

56 

41 

45 

46 

53 

62 

66 

61 

65 

60 

66 

64 

60 

66 

66 

60 

57 

58 

63 

61 

62 

5 

VALDOSTA   MB  AIRPORT 

MAX 

91 

86 

68 

90 

93 

9* 

94 

92 

82 

91 

91 

90 

89 
89 

87 

87 

92 

90 
90 

86 

88 

MIN 

55 

57 

58 

63 

64 

66 

64 

67 

66 

70 

61 

47 

49 

49 

54 

67 

56 

66 

70 

71 

68 

66 

67 

66 

67 

66 

64 

67 

67 

67 

67 

6 

NARRENTON 

MAX 

89 

89 

89 

85 

85 

79 

79 

MIN 

55 

57 

60 

59 

5* 

62 

61 

65 

61 

65 

61 

43 

48 

45 

52 

61 

67 

64 

65 

68 

61 

58 

66 

68 

64 

62 

63 

63 

63 

65 

65 

6 

WASHINGTON 

MAX 

86 

89 

87 

88 

95 

91 

68 

89 

81 

86 

84 

83 

60 

79 

MIN 

56 

55 

60 

63 

55 

65 

62 

61 

60 

60 

50 

45 

44 

45 

57 

60 

60 

61 

67 

69 

57 

60 

65 

62 

58 

56 

62 

62 

63 

5 

WAYCROSS 

MAX 

90 

89 

90 

93 

95 

96 

96 

93 

92 

93 

65 

78 

80 

83 

87 

88 

92 

93 

90 

92 

89 

95 

93 

90 

92 

82 

87 

86 

82 

86 

66 

8 

MIN 

53 

56 

it 

59 

59 

62 

59 

65 

64 

67 

66 

4S 

42 

42 

50 

56 

58 

68 

66 

70 

68 

66 

70 

69 

68 

62 

62 

69 

66 

66 

69 

6 

wATNEsaam 

MAX 

91 

,0 

89 

80 

83 

87 

85 

75 

tii 

MIN 

70 

66 

65 

67 

64 

64 

66 

66 

66 

KEST  POINT 

MAX 

89 

88 

87 

90 

91 

93 

94 

89 

88 

65 

80 

76 

77 

82 

66 

85 

62 

87 

82 

80 

81 

88 

87 

86 

74 

87 

84 

84 

78 

79 

81 

8 

MIN 

57 

58 

66 

55 

51 

56 

60 

62 

61 

68 

56 

42 

45 

43 

56 

63 

57 

65 

64 

66 

60 

56 

65 

67 

63 

u. 

68 

60 

61 

66 

66 

66 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.24 

.25 

.06 

.  39 

.27 

.  30 

.  18 

.  19 

.24 

.20 

.24 

.04 

.41 

.23 

.32 

.26 

.21 

.  10 

.20 

.22 

.44 

.20 

.05 

.  26 

.  36 

.  17 

.  32 

.34 

.  18 

B7. 

WIND 

39 

40 

45 

54 

48 

44 

49 

32 

39 

45 

69 

87 

98 

63 

38 

71 

39 

38 

26 

42 

55 

56 

47 

56 

28 

40 

46 

55 

35 

59 

92 

15 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.32 

.26 

.31 

.  35 

.34 

.43 

.  31 

.31 

.42 

.08 

.31 

.24 

.21 

.20 

.36 

.35 

.29 

.  22 

.09 

.24 

.26 

.22 

.25 

.  14 

.10 

.  10 

.  17 

.  10 

.07 

.  10 

7. 

WIND 

20 

35 

36 

37 

16 

24 

54 

23 

62 

86 

56 

167 

140 

107 

50 

81 

36 

29 

37 

32 

93 

40 

3 

24 

41 

60 

29 

14 

64 

43 

101 

16 

EXPERIMENT 

EVAP 

.21 

.37 

.08 

.  18 

.  29 

.29 

.26 

.21 

.19 

.26 

.20 

.24 

.25 

.33 

.  19 

.23 

.18 

.  14 

.20 

.  22 

.  16 

.22 

.23 

* 

.50 

.  25 

.32 

.21 

.07 

.  17 

6. 

WIND 

23 

50 

31 

22 

22 

24 

26 

27 

48 

80 

57 

81 

55 

42 

55 

55 

40 

33 

34 

55 

48 

20 

25 

15 

41 

34 

25 

15 

25 

20 

29 

11 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.23 

.25 

.25 

.26 

.23 

.28 

.32 

.27 

.27 

.23 

.31 

.21 

.24 

.26 

.25 

.25 

.24 

.06 

.22 

.13 

.12 

.17 

.29 

.15 

.23 

.03 

.20 

.26 

.22 

.18 

.19 

6. 

WIND 

12 

8 

12 

16 

8 

13 

17 

18 

15 

19 

33 

39 

33 

28 

11 

13 

10 

5 

16 

11 

18 

7 

10 

6 

11 

6 

10 

9 

11 

9 

12 

4 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.  19 

.  16 

.30 

.  30 

.25 

.29 

.  24 

.  19 

.25 

.28 

.24 

.24 

.18 

.20 

.28 

.23 

.21 

.09 

.14 

.  13 

.20 

.20 

.11 

.09 

.27 

.19 

.23 

.15 

.04 

.08 

6. 

WIND 

17 

16 

5 

31 

34 

15 

26 

15 

13 

26 

37 

68 

63 

32 

17 

36 

17 

16 

8 

23 

31 

11 

9 

11 

10 

23 

16 

15 

15 

32 

20 

7 

TIFTON  2  H 

EVAP 

.23 

.25 

.23 

.26 

.27 

.28 

.28 

.25 

.22 

.18 

.16 

.30 

.24 

.28 

.24 

.24 

.23 

.11 

.19 

.13 

.  16 

.20 

.25 

.24 

.18 

.  18 

.08 

.23 

.24 

.08 

.  15 

6. 

WIND 

32 

28 

23 

43 

24 

26 

20 

34 

16 

43 

53 

51 

50 

55 

15 

23 

24 

10 

10 

41 

35 

12 

15 

13 

27 

27 

3 

19 

19 

24 

28 

8 

I 


! 
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STATION  INDEX 


Station 


ALLAIOONA  0AM 


ATHENS 

aThCNS  COLLCOC  Of  ACRI 
ATnENS  MB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 


AUOu&TA  ttB  AIRPORT 
AliOUSTA 
BAIsBRtCX^ 
BALL  OROUND 
'tRMLE 


BOASSTJHN  8AL0 
SROO«t.ET  t  ■ 
BRiM&MKK 

BRtMVWtCK  CAA  AIRPORT 
SUTLER 


butler  creek 


CARLIOM  briooe 
l*rn£svill£ 

CARftOtLlON 
CARTERS 

:artir$ville 

CARItRSVILLE  ) 
cecaRTom 

KATSHORTM 
RlCKAMtUGA  PARC 

cmoe&toc 


■#<;  NOTCH  : 
k.«atvn.LE  . 


kuTHBEAl 
bA>]LatE<iA 

DALLAS 


-OHVILLE  3  I 


|1lB»T( 
XPCRII 


^UlSTOM  t  • 
lORT  OAIMES 
laOT  VALtET 

lAHKLlN 


County 


 \  — 

OOlo'wiLCOl 
OOAl  lARTOW 
00»)  COOK. 
0040  MONTOOflERY 
OlSl  8ERR1EN 

0140  DOUGMERTV 
0U9  DOUOHERTY 
0100  BARTOW 
0211  BACON 
am  SUNTER 

OAJa  CLARItE 
0A)2  CLARKE 

a4^^  clarke 

0*51  FULTON 
0*S6  FULTON 

0A95  RICHMOND 

0500  RICMHCNO 

0501  UECATUR 
OtO)  CHEROKEE 
0TA6  MM] TFIELO 

09A6  MC  INTOSH 
0H9  UNION 
0«79  EARLY 
1029  FANNIN 
1152  ELBERT 

11  TO  TOWNS 
1266  BULLOCH 
13*0  GLYNN 
1J*»  GLYW 
U2  5  TAYLOR 

RICWONO 
1A63  GRADY 
15C0  HI TCHELL 
15*«  LIBERTY 
15S5  CHEROKEE 

1601  ELBERT 

1619  FRANKLIN 

1640  CARROLL 

1657  HURRAY 

1665  BARTOW 

1670  BARTOW 

1J32  POCK 

ie5«  HURRAY 

1906  mAlKER 

192 T  UNION 

19^2  RABUN 
2006  WHITE 
21*1  HUSCCKEE 
2166  MUSCOGEE 
219e  PIKE 

2266  CRISP 
22S)  MABtRSHAM 
2S1B  NEKTON 
240e  FORSYTH 
2429  GORDON 

2450  RANDOLPH 
2475  LUMPKIN 
2*65  PAULDING 
2493  WHITFIELD 
2570  lERHELL 

2576  DAWSON 
2592  OEKALB 
26'7  FANNIN 
2716  WAYNE 
2736  SEMINOLE 

2763  COFFEE 
2  791  tVJUGLAS 
2799  SCREVEN 
2d39  LAURENS 
2966  DOOCE 

3060  ELBERT 
3U5  GILMER 
9147  PAULDING 
3271  SPALDING 
3245  GORDON 

3303  LAMAR 
3366  BEN  HILL 
340*  FANNIN 
3409  LIBERTY 
342  7  WALKER 

3460  CHARLTON 
)*65  CHARLTON 
3516  CLAY 
3944  PEACH 

1967  HEARD 


9  91  99 

; 13  34  22 

!  16  31  06 

110,32 

16!  SI  21 


SS  19 
04  96 
83  29 
92  94 
61  19 


Obsei- 
vation 
time 

.  I  d 

I  t 


10  33  96' 
lo'  3)  90i 
10  33  97 
6  33  391 
3  33  45 


62  11  IVeiHIDlHID 
64  13  I      362,  5P 

83  23 
83  2» 
83  19 


>  AMOS  L.  ELLERBEE 
.  HARVEY  C .  HOTT 
.  BROCKS  ALOERHAN 
,  JAMES  A.  STACY 
.  ROY  E.  HOLLAND 

HISS  FREDDIE  Du  BOSE     2  3  9 
U.S.  WEATHER  BUREAU      2  3  9 
CORPS  OF  ENGINEERS      CLOSED  ' 
CIVIL  AERO.  ADM.       I     2  3  9 
PROF.  J.  P.  KINNEY  I     2  3  9 


25  979' HID  ( 
64  23     105*  HID  t 


2  3  9 

2  3  9 

2  3  9  6 

2  3  9 

2  3  9 


1*: 33  22 

141 33  2el 

6'  30  941 

5| 3*  20 

izj  3*  57| 

,    2  31  29< 

7  3*  91 

6, 31  23' 

7:  3*  93i 

14' 34  12; 

'I  52 

11  32  23 
2  31  04: 
2  Jl  04 
6  32  33  I 

1*  33  22 

6  30  93 

6:31  1* 

11 1  31  92 

5  34  14|   84  29  694' 

14'34  0*1   82  99  500 

14.34  22    83  14  700 

17  33  39 1   65  04 ,  1115 

12  3*  36|   64  42  I 

5  34  041   64  48 '  735l 


i  PROF.  C.  S.  SELL  I 
'  PROF.  W.  0  COLLINS) 
U.S  .  WEATHER  BUREAUl 
U.S.  WEATHER  bureau: 
U.S.  WEATHER  BUREAuj 

U.S.  WEATHER  BUREAUl  2  3  9 

TRANK  K.  HYEftS            I  2   3  5 

JOHN  C.  TOOLE            1  2  3  5 

E.  C.  GROGAN              I  3 

6A  HENRY  E.  WARMACK       |  3 

BAIU.S.FISH  (,  HLOF  SERI  2   3  9 

aAjGEORGIA  MTN  EXP  STA  ?.  J  i 

6a|DR.  J.  G.  STANDIFERI  2  3  5 

6A  TVA-UO                       I  3 

8A  MRS. GWENDOLYN  BROWN  3 


83  44 

61  41 ' 
Bl  29 
81  23 


BA 


SMIT 


9!34  08,  84  901 

41 34  01 '  85  19 , 

12  34  46  64  47) 

ie|34  59  69  161 

7 j 34  46 1  63  54t 

1 


685 


1900 


TVA-147 
W.  C  .  CROMLEY 
0.  «.  ROBERTS 
CIVIL  AERO.  AOM 
SA  HRS.  FOUNTAJ 

8A  EDWIN  S.EPSTEIN,  Jl 
TP  J.  D.  BEUHER 
7A  JAHES  e.  SPENCE 

F.  BLESSINGTON 
fl.  TEASLEY 


BAlj.  0.  MOORE 
7Aj  JOHN  CARROLL  ( 
5P  BOY  RICHARDS  CONST  CO  2  3  5 
8 A  RALPH  M.  MESSER         I  3 
5Pj  THOMAS  A .  EVANS         (     2  3  9 

7a|g.  p.  TATUM 
TAjCHARLES  R.  BRUHBV 
BA  FRANCIS  R.  XENDRICK 
SP'u.S.  DEPT.  INTERIOR 
BA  TVA-JTO 


2  3  9 


34  93  83  24  2000  6P 

3  34  35  83  46  15T0l 

3  32  2e  8*  59,     ?62 j   6P j 

3  32  21  84  56      39*  MID  I 

6  33  05  8*  26 ;  825: 


WEATHER  BUREAU 


31  98'  83 


310 


9  33  : 

3  I  34  13  i  84  06 ;  1900 

12  I  34  : 

6]31  * 

i!3*  : 

5  31  : 

12  9* 


6  31  46    84  27 

9  I  34  29    64  06  I 


13  31 
3  33 
11  32 
10  32 
9  ,32 


02  '  64  55 ' 

30  82  51 

451  64  *5, 

35  61  43 

33  62  59 

12  89  11 


139: 


j    7P;C.  R.  SMITH 

aI  sa|s.  e.  cox 
p  6p  theo.  b.  little 
p   8a|jack  l.  chapman 
ba, miles  m.  wolfe 

j  8A  I  JOSEPH  6.  DAVIS 

p'  bpUire  department 

P  BAiMISS  EMILY  GAILL' 

{  Ba|mISS  EVELYN  J.TINNEY 

A'  8AIJ0HN  H.   HC  LEtLAN  | 

j  ta's.  W    KENNET  I 

j  7a! PEARL  P.  CHAHBERS  | 
I   *P'CARL  0.  WEBB  I 

BA  TVA-633  I 
I  8A|R.  C.  THOHPSON 

6plcAftL  J.  PATTERSON 


I 

82  92 '  640 
64  24,  1300 
B4  591 
84  it;  925 


2*5'    BA  BAH.    FRANK  SIHMONS 

1219|       I  SA|LEONA  B.  THOHPSON 

109i  BA  B.  H.  EVANS 

234<  6P|  8A  H.  LEO  SCARBOROUGH 

M  BAjMRS.  ALICE  PAUL 


6  33  00, 
16  31  43 

7  34  51 

2  31  59, 
16:34  96  I 


83  15!  371 
64  30 

61  24,  14 

69  21  I  710 


89  03 
83  93 
65  06 


,   7A  JOHN  H.  BAKER 
6AIa.  D.  DOVER 
6AjHIS$  JANET  ALLCOOO 
lOA  IOAIl.  C.  OLSON 

6AjDVMPLE  D.  WARMACK 

6P    6pIm.  R.  busk 
5P'    SPCITY  FIBE  DEPT 
I  6AiTVA-104 

4p   4p  u.s.  soil  conserva 
ta{w.  r.  reed,  jr. 

'    7a'lEE  LLOYD 
5P     9P  OkEFENOKEE  WlO  LF  R 

BA      SA   HRS.    HAYHE   R.  MAYES 

HID     9A  OLIVER  1 .  SNAPP 
I   8A  0.  W.  BURNS 


Station 

j  Inciex  No.  j 

County 

D  ... 

a  ^ 

5  3 

Longitude 

a 

_o 

? 

0 
Q 

Obser- 
vabon 
time 

1 

Observer 

Rafer 

to 
tablee 

TempT] 

Precip] 

3621  HALL 

69  50 

6P 

SA 

.  -. 



GLEM4VILLE 

3794  TATTNALL 

81  96 

TP 

W .  C  .  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3  782 

HARRIS  1 

89  09 

6A 

GREENSBORO 

3899 

GREENE  ll 

0  99  34 

83  11 

6?0 

5P 

8A 

MRS.LILLIC  CHRISTIE 

2  15 

GRIFFIN 

3436  SPALDING  : 

9  39  15 

8*  16 

980 

9P 

OA 

HORACf  0.  WEST8RO0KI 

3  9  9 

4193 

HART                '  1 

62  56 

9P 

SAMUEL  A.  VERNCR 

HAWK INSVILLE 

4170 

PULASKI  1 

6A 

R .  A    NC  LENDON 

4243 

UNION 

HOOGARDS  H?LL 

4366 

BAKER  1 

6  31  12 

64  27 

'92 

HID 

eA 

emory'uni  fld  STA 

2  9  9  6 

JASPER 

4648 

PICKENS  ; 

5 '94  28 

84  36 

1*60 

9P 

6A 

HOWARD  L .  DILSECK 

2  9  9 
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GEORGIA  -  JUNE  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 

WEATHER  SUMMARY  } 

This  was  an  unusually  hot  and  rather  dry  month,  with  unfavorable  effects  on  many  activities,  especially) 
agriculture.  Locally  severe  storms  occurred  on  three  dates,  affecting  five  widely  scattered  areas  witll! 
total  damages  amounting  to  approximately  $260,000.     Rivers  remained  near  or  below  normal  stages.  | 

Exceptional  and  persistent  heat  during  most  of  the  month  made  it  the  hottest  June  on  record  and  one  oJ : 
the  four  hottest  of  all  months;  this  was  true,  not  only  for  the  State  as  a  whole,  but  also  for  almostil 
every  station.  Temperatures  averaged  82.9",  or  4.2°  above  normal,  with  station  averages  ranging  froim 
74.6°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  86.5°  at  Macon.  In  records  of  the  past,  covering  a  perioci 
of  75  years,  this  month's  average  of  82.9°,  the  highest  of  any  June,  has  been  exceeded  in  other  monthsii 
only  in  July,  1881,  September,  1925,  and  July,  1931,  when  averages  were  83.4°,  83.8°,  and  83.0°,  re-< 
spectively.  The  current  month  began  with  temperatures  slightly  above  normal,  and  a  trend  of  increas-i 
ing  warmth  continued  throughout  the  month,  reaching  the  peak  of  greatest  warmth  between  the  26th  ancii 
28th,  when  many  stations  recorded  higher  readings  than  those  of  any  preceding  June.  The  highesi*' 
temperature  in  the  State  was  110°  at  Louisville  on  the  27th,  and  temperatures  of  105°  or  higher  oc-, 
curred  extensively  in  the  south  and  in  eastern  districts  as  far  north  as  Gainesville  and  Hartwell.lj 
Oppressively  hot  weather,  with  day  temperatures  rising  to  near  100°  or  higher  and  uncomfortable  warii 
nights,  occurred  during  the  periods,  ll-15th,  18-19th,  and  24-28th.  The  time  of  least  heat  occurretei 
at  the  beginning  of  the  month,  with  lowest  temperatures,  mostly  in  the  lower  60 's,  on  the  1st  or  2ndd 
but  even  then,  maximum  temperatures  rose  to  90°  or  higher  over  most  of  the  State. 

The  State  average  precipitation  was  2.72  inches,   or  61%  of  normal,  and  station  totals  ranged  froj> 
0.34  inch  at  Moultrie  to  6.89  inches  at  Flat  Top.     Both  the  northern  and  central  divisions  had  av-v 
erages  somewhat   in  excess  of  3.00  inches,   or  near  70%  of  normal,  vtiiile  the  southern  division,  th(l> 
driest  part  of  the  State,   had  an  average  of  only  2.26  inches,    or  46%  of  normal,  vrtiich  is  the  lowestt 
June  average  for  the  southern  part  of  the  State  since  1931.     Precipitation  was  of  the  summer  showerjr 
type,   occurring  more  or  less  frequently  in  mostly  light  to  very  moderate  intensities.     Maximum  24-4 
hour  falls  as  great  as  2.00  inches  occurred  at  only  23  widely  scattered  stations,  with  more  than  5O?0 
of  all  stations,   mostly  in  the  south  and  east,   recording  no  heavier  falls   than  1.00  within  any  24i 
hour  period;   the  greatest  24-hour  fall  of  the  month  was  3.75  inches  at  Dalton  on  the  3rd.  Showeri 
were  more  or  less  extensive  on  the  15-17th,   19-21st,  and  27-28th,  with  widely  scattered  falls  durini 
the  periods,  2-5th  and  8-llth.     Sunny  weather  predominated  even  during  the  periods  of  showers. 

Crops  were  in  generally  good  condition  at  the  beginning  of  the  month,  and  soil  moisture  was  adequat'l 
to  locally  too  much.  A  gradual  change  toward  dryness  occurred  as  the  month  advanced.  The  combination 
of  persistent  hot  weather  and  showers  that  were  short  of  needs  caused  a  gradual  depletion  of  soil'l 
moisture  so  that,  by  the  close  of  the  month,  almost  every  crop  was  in  danger  of  substantial  deteriora) 
tion  and  cut  in  yield.  This  condition  was  largely  brought  on  by  the  intense  heat  of  the  period,  24< 
28th.  While  the  effects  of  the  dry  weather  on  crops  were  beginning  to  be  very  unfavorable,  restoi-atiow 
of  crops  to  practically  fully  recovery  was  still  a  possibility  at  the  close  of  the  month  should  gooi< 
rains  overspread  the  State  within  a  short  time  thereafter. 

During  a  moderately  severe  thunderstorm  in  the  Atlanta  area  on  the  late  afternoon  of  June  11th,  boltM 
of  lightning  struck  and  damaged  four  buildings,  and  a  transmission  line  was  ijurned  out,  leaving  larg'1 
areas  of  the  city  without  electiic  services  for  a  time;   losses  to  property  were  about  $3,000. 

In  connection  with  an  electric  storm  at  Ellijay  late  on  the  afternoon  of  June  11th,  lightning  struc4 
the  High  School  building,  disrupting  the  electric  wiring,  and  an  unnoticed  live  wire  a  few  hours  lateb 
led  to  complete  destruction  of  the  building  and   contents  for  a  loss  of  $200,000. 

Wind  and  hail  at  about  2:00  p.m.   in  Concord  on  June  20th  caused  damages  of  $500  to  property  and  $5  ,00fi 
to  crops.     High  winds  blew  down  a  number  of  trees,   causing  some  power  lines  to  be  pulled  down.  Hail 
measuring  one-half   inch  or  more  in  diameter,   caused  rather  severe  damages  to  some  peach  orchards! 

High  winds  and  hail  caused  rather  heavy  losses  on  the  early  night  of  June  20th  in  Brooks  County  betwee- 
Quitman  and  Pavo,  The  high  winds  demolished  one  barn  and  blew  another  one  over;  roofs  of  severa 
buildings  were  partially  blown  off,  and  a  number  of  trees  were  blown  down  or  uprooted,  tearing  dov  < 
utility  lines  and  wrecking  an  automobile;  property  losses  amounted  to  about  $1,000.  Hail  of  moderati 
size  caused  substantially  heavy  damages  to  crops  over  more  than  100  acres,  some  fields  being  totat 
losses;   crop  losses  were  estimated  at  about  $50,000.   -  R.L.C. 

-  1 
f 


-  62  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1952 


Wind  direction 

Wind  apMd 
m.  p.  n. 

ReUtiva  humidity  avaragaa  - 
parcant 

Niimbar  of  days  with  pradpitatlon 

1 

Statioo 

a 
> 

OB? 
8  •  » 

zii 

« 

< 

£  a 

• 

s  1 

• 

_1 
It 

o  H 
m  to 
..  u 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

a 

O  H 

n  03 

"  M 
t* 

8 
s 

? 

i 
O 

~ 

g> 

">. 

1.00-199 

a 

^  9 

-si 

III 

0 

•  J  - 

?8| 

I  >.§ 

ALBAKY  iro  AP 

w 

21 

3.2 

- 

- 

- 

73 

74 

76 

76 

4 

3 

2 

3 

0 

0 

12 

1  i 

A^BENS  VB  AP 

5 

3 

3 

3 

0 

IS 

4 . 2 

ATLANTA  VB  AP 

lit 

20 

8.1 

38 

SI 

21 

71 

71 

75 

76 

6 

2 

3 

1 

0 

13 

81 

4 . 7 

AUGUSTA  WB  AP 

wsw 

11 

5.9 

2S« 

WNW 

21 

72 

74 

77 

75 

4 

2 

3 

2 

0 

12 

5.2 

CCHiUMBUS  VB  AP 

3 

2 

4 

1 

0 

11 

3.9 

MACON  VB  AP 

K» 

13 

7.4 

40 

K 

15 

73 

73 

76 

75 

5 

1 

3 

1 

1 

12 

83 

4.8 

ftOHE  VB  AP 

3 

2 

3 

0 

3 

0 

11 

S.l 

8AVAHNAH  VB  AP 

St 

16 

6.6 

58 

SE 

2 

73 

74 

77 

76 

S 

1 

3 

2 

0 

1 

12 

70 

5.2 

VALDOSTA  VB  AP 

sw 

17 

6.8 

3 

1 

2 

2 

1 

0 

9 

4.8 

*Tbls  datuB  Is  obtBloed  by 
vlsunl  observation  since  re- 
cording equipaent  Is  not  avmil- 
able .     It  Is  not  necessftrlly 
the  fastest  alle  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temparatuia 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Taai 

Avaraga 

1 

s 

1 
t 

.3 

Average 

No.  of  daya 
.01  or  mora 

Year 

Average 

Higheat 

■s 

e 

3 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

• 

« 

> 
< 

1 

M 

53 

1 
t 

a 

« 
• 

J  o 
o  S 

is. 

:t92 
993 
.894 
1895 
1896 

78.2 
77.1 
78.2 
78.6 
78.2 

100 

-SS. 

104 
104 
104 

54 
52 
39 
43 
46 

6.08 
6.03 
2.82 
3.90 
3.61 

12 
11 
6 
8 
9 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

78.0 
79.3 
77.9 
78.1 
80.5 

103 
105 
101 
105 
104 

41 
47 

53 
47 
52 

2.98 
4.13 
6.  18 
3.38 
2.46 

7 
8 
12 
7 
7 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

78.8 
81.1 
81.0 
79.2 
77.0 

100 
105 
106 
105 
101 

50 
52 
46 
41 
39 

5.39 
4.41 
2.84 
3.35 
4  .35 

11 

10 
7 
8 
8 

897 

^99 
^00 
901 

81.5 
80.7 
80.6 
77.0 
78.2 

104 
103 
105 
99 
103 

47 

50 
50 
S3 
47 

3.49 
3.34 
2.43 
8.59 

5.27 

8 
7 
6 
17 
12 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

79. 1 
76.8 
80.  1 
80.8 
78. 1 

104 
99 
105 
105 
102 

48 
43 
45 
49 
39 

5. 19 
5.63 
4.60 
3.23 
4.  17 

10 
12 
10 
8 
10 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

77.2 
79.2 
77.3 
79.1 
79.0 

102 
103 
_2fi. 
107 
104 

43 
45 
42 
44 

50 

5.  23 
2.87 
5. 10 
3.35 
4.44 

9 

9 

902 
1903 
1904 
1905 
1906 

80.0 
75.0 
77.9 
79.4 
79.2 

103 
99 
103 
102 
103 

49 
41 
44 
44 

55 

3.91 
5.67 
3.02 
3.63 
6.33 

6 
11 
7 
8 
9 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

78.3 
76.9 
76.5 
76.3 
80.4 

108 
105 
103 
106 
109 

50 
43 
44 
38 
41 

5.81 
5.89 
5.33 
3.98 
1.84 

14 
13 
12 
10 
S 

1952 

82.9 

110 

50 

2.72 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

76.7 
78.0 
79.1 
75.8 
81.3 

101 
103 
103 
101 
105 

43 

50 

39 
48 

4.39 
3.  32 
5.  17 
7.23 
2.85 

7 
7 
11 
13 
7 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

78.5 
79.3 
79.6 
78.6 
79.6 

107 
108 
103 
103 
106 

46 

49 
44 

36 

6.69 
2.  95 
5.  12 
2.74 
3. 17 

14 
7 

10 
7 
7 

1912 
1913 
1914 
191S 
1916 

76.0 
76.8 
82.4 
78.4 
77.7 

102 
104 
109 
106 
101 

42 
40 
51 
43 
43 

6.64 
5.04 
3.73 
3.66 
4.31 

11 
10 
8 
8 
10 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

80.  1 
76.6 
79.8 
78.3 
78.9 

101 
99 
103 
102 
105 

47 
48 
51 
45 
43 

4.50 
S.50 
4.93 
4.80 
6.46 

10 
11 
13 
11 
14 

1 

Data 

in  tbl 

8 

Table  have  been  we 

Ighted  for  size  of 

the  area 

In  each 

subdivision. 

3«e  reference  ootes  folloviog  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


GEORGIA 
JUNE  1952 


Temperature 


Station 

II 
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1.00 
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Si 
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Q  0 
kO 
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• 

a 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

92.8 

68,4 

80,6 

1  04 

29 

51 

2 

22 

0 

0 

0 

1,59 

.56 

12 

,0 

0 

I  5 

2 

i 

ATHENS 

91.5 

70,1 

80.8 

3.5 

98 

27  + 

62 

2+ 

0 

21 

0 

0 

0 

4.07 

,06 

1.43 

17 

.0 

0 

1  c 

<* 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

95.2 

67,9 

81.6 

3.5 

102 

27  + 

59 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

3,98 

•  22 

2,18 

17 

.  0 

0 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

93.7 

69,  3 

81.5 

101 

27 

51 

2 

0 

25 

0 

4,  10 

1.05 

19 

,0 

0 

1 0 

4 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

93.3 

71.3 

62.3 

5.6 

101 

28 

65 

1  + 

0 

2  5 

Q 

I 

°o 

3.11 

- 

.83 

1,34 

11 

T 

0 

7 

2 

1 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

91,0 

71.0 

81.0 

5,0 

99 

28 

55 

g 

0 

19 

Q 

n 

0 

1,99 

1.75 

,67 

11 

1 0 

I 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

83.3 

60.9 

74  .  5 

-  .3 

96 

28 

50 

2 

13 

0 

°o 

0 

2.78 

,79 

11 

.0 

0 

g 

2 

0 

CARLTON  BRIDGE 

95.8 

66.0 

80.9 

3,7 

103 

27  + 

57 

3 

27 

0 

0 

2.90 

- 

1.15 

,91 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

CARTERSVILLE 

9'>.4 

75.0 

84.7 

7.2 

103 

28 

68 

1  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1,83 

2.05 

,37 

22 

•  0 

0 

Q 

0 

u 

CEDARTOWN 

9't.  1 

68.  1 

81.1 

3.9 

102 

28 

58 

2  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2,64 

- 

1.45 

.68 

23 

.0 

0 

8 

1 

CLAYTON 

88.8 

64.6 

76,7 

5.1 

98 

27 

55 

2 

0 

13 

0 

0 

3,09 

- 

2,20 

.91 

14 

.0 

0 

9 

3 

0 

CORNELIA 

91.6 

67,5 

79,6 

4.8 

100 

27  + 

60 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

1,94 

1,88 

.66 

1 

.0 

0 

\  \ 

1 

0 

0AHL0NE6A 

92.5 

65,3 

78,9 

5.4 

100 

27 

59 

1  + 

0 

20 

0 

0 

1,32 

3.39 

,61 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

OALTON 

91.9 

68.7 

80,3 

4.1 

IOC 

28 

5  0 

3 

24 

0 

° 

0 

6,67 

2,34 

3,75 

4 

a  0 

0 

a 

2 

2 

GAINESVILLE 

94.7 

67.1 

80,9 

5,9 

1  07 

27 

59 

2 

0 

25 

0 

° 

1.35 

_ 

2,88 

,60 

29 

,0 

0 

7 

I 

0 

HARTWELL 

97,6 

59.4 

83,5 

6,2 

106 

28 

52 

2  + 

0 

29 

0 

0 

0 

5.29 

1.63 

2,42 

29 

T 

0 

8 

3 

2 

JASPER 

90.9 

65.2 

78,6 

3,4 

99 

28 

59 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

6.24 

1.68 

1  ,40 

16 

,0 

0 

10 

6 

3 

LAFAYETTE 

95.0 

65.7 

80  ,4 

3,6 

102 

28 

56 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

3.25 

1.65 

1,55 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROME 

93.3 

69.3 

81  ,3 

4,3 

103 

28 

61 

2+ 

0 

26 

0 

0 

Q 

2.63 

_ 

1.46 

1,21 

12 

.0 

0 

2 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

94.  1 

58.1 

81,1 

102 

28 

50 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

4.31 

1  ,24 

U 

.0 

0 

a 

3 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

92,2 

65.2 

78,  7 

3,1 

100 

28 

55 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

1.96 

- 

2,06 

1.51 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

TOCCOA 

92.4 

70,5 

81,5 

5,6 

101 

27 

62 

2 

0 

22 

5 

0 

0 

2.70 

1,64 

1,50 

29 

T 

0 

7 

1 

1 

WASHINGTON 

97.9 

69,  7M 

33  ,  RM 

5,4 

109 

30 

52 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.55 

3,45 

,22 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIV I S ION 

30,6 

3,06 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

96.9 

71.3 

84,  1 

5,4 

105 

26 

63 

1  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2,83 

_ 

2,25 

1,15 

21 

,0 

0 

8 

3 

1 

AUGUSTA 

97,6 

72.6 

85,  1 

6,4 

107 

26 

65 

1  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1  ,46 

_ 

3,22 

,83 

21 

,0 

0 

9 

1 

0 

BROOKLET   1  W 

94,  1 

71.8 

83,0 

2,8 

102 

27 

66 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.88 

_ 

2,15 

1.42 

20 

,0 

0 

B 

3 

1 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

97,0 

71.1 

84,  1 

3,8 

104 

27 

63 

2+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1.79 

- 

2.05 

.81 

17 

,0 

0 

8 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

94,8 

70,7 

82,8 

102 

27 

53 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3,  14 

1.23 

16 

T 

0 

8 

2 

1 

COV I NGTON 

96,7 

59,0 

82,9 

5,1 

105 

27 

5f 

2 

a 

30 

0 

0 

0 

1,83 

2.22 

1.04 

29 

,0 

0 

8 

1 

1 

DUBL I N 

95,7 

71,1 

83,4 

3,8 

1 04 

27 

6; 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

5,19 

.51 

2.42 

5 

•  0 

0 

7 

2 

2  , 

EXPERIMENT 

93.5 

70.1 

81,8 

4,6 

102 

28 

6  1 

1 

27 

0 

0 

0 

3.09 

1.24 

1.43 

21 

1  .0 

0 

8 

2 

1 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY 

94.0 

72,4 

83,2 

3,8 

101 

27^ 

5' 

1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2,19 

2,66 

.77 

21 

,0 

0 

8 

2 

GREENSBORO 

95.2 

70,0 

82,6 

4.7 

lo; 

27 

6; 

2 

c 

28 

c 

0 

<^ 

3.31 

.57 

1.10 

28 

,0 

0 

9 

4 

GRIFFIN 

94,3 

71,2 

82,8 

4.9 

102 

27-t 

6; 

2 

c 

29 

c 

0 

0 

3,64 

•  44 

1.32 

20 

T 

0 

11 

LA  GRANGE 

94.  2 

69,0 

81  .6 

3,3 

101 

28 

6C 

2 

c 

28 

0 

0 

0 

3.47 

.93 

1.75 

29 

,0 

0 

1  C 

2 

LOUISVILLE 

98.4 

70,9 

84,7 

5,4 

110 

27 

62 

1 

c 

30 

c 

° 

0 

2.11 

1.96 

.75 

14 

T 

0 

6 

i 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

95,5 

72.1 

84,3 

105 

28 

6  • 

1 

° 

0 

0  q 

5.73 

2.65 

20 

,0 

0 

7 

3 

MACON 

99, 3M 

73.7M 

86,  5M 

7,6 

1  06 

2B-t 

64 

1 

\l 

0 

0 

2.41 

1.63 

.77 

20 

,0 

0 

12 

2 

MILLEDGEVILLE 

94,3 

70.5 

82,4 

3,3 

102 

28 

61 

1 

27 

0 

0 

0 

3.71 

.18 

1.00 

11 

,0 

0 

9 

3 

M I LLEN 

97.0 

72.6 

84  ,  8 

4,8 

107 

27 

63 

1 

c 

28 

0 

0 

0 

2.27 

_ 

2.74 

.66 

3 

,0 

0 

8 

2 

MONTICELLO 

93.7 

2,7 

102 

28 

62 

1  + 

c 

29 

0 

0 

0 

4.25 

_ 

.15 

1.48 

26 

,0 

0 

9 

3 

2 

NEWNAN 

92.9 

69,5 

81,2 

3,4 

101 

28 

62 

1 

0 

2  7 

c 

0 

0 

3.19 

1.19 

1.15 

21 

,0 

0 

7 

2 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

92.8 

67,4 

80,1 

100 

27  + 

se 

1 

0 

24 

c 

0 

0 

3.29 

1.65 

6 

•  0 

0  1 

3 

2 

2 

SWA  I NSBORO 

97.  CM 

72, 5M 

84  ,  8M 

107 

27 

67 

1  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.42 

1.10 

T 

0 

7 

2 

1 

TALBOTTON 

95.5 

70,8 

83,2 

4,7 

103 

27 

61 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

1.22 

_ 

2.88 

.87 

15 

,0 

0 

2 

1 

0 

WARRENTON 

95,0 

70  ,  1 

82,6 

4,1 

102 

27  + 

53 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5.76 

1.71 

1.52 

15 

,0 

0 

9 

5 

2 

WAYNESBORO 

97.1 

106 

27+ 

30 

0 

0 

0 

3.35 

- 

1.34 

2.32 

17 

,0 

0 

5 

1 

1 

WEST  POINT 

94,9 

69.9 

82,4 

3,7 

IOC 

27+ 

60 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

1.99 

2.37 

.52 

25 

,0 

0 

7 

1 

0 

T  V  I  s  T  dK 

83,2 

3,10 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

28 

Q 

0 

0 

,0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

96.0 

68  7 

107 

28 

62 

2  9 

0 

0 

0 

,82 

4.05 

.35 

17 

,0 

0 

4 

0 

0 

ALn  AiN  T 

96.2 

73.7 

fts*o 

4,1 

1 05 

28 

68 

1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1,65 

2,67 

.73 

28 

,0 

0 

6 

1 

0 

ALBANY  WR  AIRPORT 

96.8 

85*  1 

103 

27 

68 

2  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2,21 

2.41 

■  67 

27 

,0 

0 

8 

3 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

94.5 

70.8 

82,7 

3,8 

103 

27 

61 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.54 

■ 

1^54 

2.65 

5 

,0 

0 

1 

I 

AMERICUS 

95.1 

71.7 

83,4 

3,4 

104 

27 

64 

1  + 

c 

29 

Q 

0 

0 

2,56 

1,75 

,90 

16 

:l 

0  1 

10 

2 

BAINBRIOGE 

96.5 

70.0 

83,3 

2.7 

102 

12  + 

64 

3+ 

0 

0 

0 

2,88 

- 

2,08 

,89 

15 

°  \ 

6 

3 

0 

BLACKREARD  ISLAND 

73. 8M 

84.  4M 

103 

26 

56 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

1,08 

,68 

19 

,0 

0  I 

3 

0 

8LAKELY 

97.0 

72.2 

84,6 

4.7 

105 

27 

66 

1  + 

c 

29 

0 

0 

,81 

3^73 

,34 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

BRUNSWICK 

95.7 

74,6 

85.1 

4.2 

104 

25 

67 

1 

0 

27 

0 

0 

2.72 

2.82 

1,68 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

92.1 

75.3 

83.7 

101 

26+ 

66 

1 

0 

20 

0 

0 

° 

1.89 

.70 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

CAIRO  ?  NNW 

95,6 

70.6 

83.1 

3.2 

103 

27 

65 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

1.33 

4.27 

.49 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAMILLA 

98,  IM 

72. IM 

85,  IM 

3.6 

105 

27 

66 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

3.02 

1.85 

1.23 

19 

,0 

0 

5 

1 

CAMP  STEWART 

96.2 

72.2 

84,2 

105 

27 

63 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

1.43 

.65 

13 

.0 

0 

i 

0 

CORDELE 

94. 2M 

72. 9M 

83,  6M 

3.4 

104 

28 

0 

0 

0 

1.42 

2.92 

1,02 

16 

.0 

0  [ 

2 

1 

CUTHBERT 

96.3 

72.2 

84,3 

4.3 

102 

27 

65 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

3.03 

.62 

,95 

17 

.0 

0  I 

5 

0 

DOUGLAS 

95.  9M 

104 

28 

65 

1 

0 

0 

0 

1.33 

4.12 

,50 

6 

.0 

0 

4 

0 

EASTMAN 

98.2 

73,0 

85,5 

5,1 

106 

27 

65 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .28 

2>80 

,50 

14 

.0 

0 

7 

i! 

0 

FITZGERALD 

97,0 

73,8 

85,.  4 

5,2 

103 

27 

66 

0 

29 

0 

0 

0 

1.93 

2.10 

1.55 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

94,7 

71,2 

bJ.O 

106 

27 

62 

\ 

0 

24 

0 

0 

0 

1.01 

.56 

13 

.0 

0 

0 

« 

Precipitation 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1952 


Temperature 


Station 

sS 

ii 

Minimum 

< 

Deparlure 
From  Nomi»l 

X 

« 

Lowest 

s. 
& 

I 

a 

No.  of  D«ya 

•3 

3 

•3 
•1 

II 

>. 
•* 

o 

<, 

S 

Snow,  Sloel.  Ibil 

No.  o4  Dtys 

Mu. 

MIn. 

1 

IS 

il 

£  o 

a 

s 

£ 

S 

• 

i 

u,. 

I 

 1  

«  » 

Us 

'"i 

FOLKSTON  Q  SH 

95. 7M 

70. 7M 

83. 2M 

103 

27 

63 

1 

C 

2^  a 

0 

c 

3.31 

.0 

7 

FORT  (iAINES 

97.0 

71.3 

84.2 

4.3 

105 

28 

60 

3 

29  0 

0.  0 

2.20 

2.27 

1,22 

20 

.0 

4 

2 

6LENNV  I LLE 

72.4 

fl^  *9 

3.9 

64 

1 

0 

29i  0 

0 

0 

1 .  04 

- 

3.99 

•  4  7 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

HAWK  I NSV 1 LLE 

71,4 

a,  *  -, 

4,1 

27 

63 

0 

28  0 

Q 

Q 

3.60 

.40 

1,38 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

HOGGARDS  MILL 

97.5 

70.9 

84  ,  2 

105 

52 

3 

0 

30'  0 

0 

0 

2,98 

2.10 

1,09 

28 

.  0 

0 

7 

3 

2 

LUMBER  CITY 

9<>.7 

71.0 

82.9 

103 

28 

63 

1 

0 

28^  0 

0 

0 

3.65 

1.43 

1.67 

21 

.0 

0 

A 

3 

MONTEZUMA   1  NE 

95.0 

70.8 

82.9 

2,7 

102 

27 

63 

1* 

0 

29l  0 

0 

0 

2,85 

,61 

1 

.0 

0 

S 

3 

0 

MOULTRIE 

97,0 

72.0 

84.5 

3,8 

102 

13-' 

67 

1* 

0 

29;  0 

0 

0 

•  34 

4.30 

.18 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

QUITMAN 

96.6 

72.4 

84,5 

4,  1 

106 

27 

67 

1 

0 

29'  0 

0 

0 

1.58 

4.26 

,83 

14 

,0 

0 

ti 

1 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

94. 4 

70.1 

82,3 

3,8 

103 

26-t 

60 

1 

0 

27,  0 

0 

0 

2.83 

3,69 

2.29 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  W8  AP  R 

9*. 7 

72.5 

83.6 

5,4 

103 

26-t 

64 

2 

0 

26l  0 

0 

0 

4.36 

,93 

2.36 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

SAVANNAH  REACH  2  N 

91.9 

74,8 

83.4 

3.0 

103 

26 

67 

1 

0 

211  0 

0 

0 

1,13 

- 

3.79 

.96 

19 

0 

3 

X 

0 

THOMASVILLE 

95.4 

70,8 

83.  1 

3.6 

103 

27 

65 

1  + 

0 

29,  0 

0 

0 

3.21 

2.24 

1.03 

28 

:l 

0  ' 

6 

2 

2 

TIFTON  2  N 

95.1 

71.7 

83.4 

4.0 

104 

28 

66 

1* 

0 

29.  0 

0 

0 

1.85 

2.87 

.77 

16 

.0 

0 

a 

1 

0 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

96.5 

72.3 

84.4 

4.1 

102 

27 

67 

1 

0 

30j  0 

0 

0 

3.70 

1.80 

1.65 

14 

,0 

0 

6 

3 

1 

WAYCROSS 

96.5 

71.2 

83.9 

3,7 

104 

27 

64 

1 

0 

3o|  0 

0 

0 

4.27 

1.60 

1,52 

28 

T 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

83.9 

i 

2,26 

T 

STATE 

82.9 

4,2 

1 

2,72 

1.71 

T 

Precipilalion 


I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


To- 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7   1   8   1  9 

10  1 

1 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

1 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

1.77 

•  08 

1.07 

•  07 

•  60 

1*43 

•  05 

111 

.39 

2*15 

•  02 

.03 

.73 

.07 

.15 

•  82 

.26 

•  35 

•  15 

.06 

.15 

•  12 

T 

•  44 

T 

.31 

•  10 

.73 

.62 

•  57 

1  *sq 

T 

T 

I02 

.09 

01 

* 

.12 

.06 

.01 

.56 

.06 

.01 

•  12 

T 

T 

T 

I22 

.01 

■  06 

T 

T 

T 

T 

.24 

3 1 5^ 

T 

.09 

2.65 

T 

•  05 

T 

.31 

.02 

•  26 

•  02 

T 

.14 

2*36 

«01 

.01 

.20 

.36 

.01 

•  90 

T 

•  11 

•  56 

.35 

.05 

.50 

.02 

.05 

1.43 

.38 

•  95 

•  05 

.03 

.63 

.01 

.02 

•  07 
* 

•  02 

.03 

10 

•  20 

63 

* 

.02 

T 

T 

•  47 

•  12 

1.05 

.02 

*oi 

.61 

7 

T 

T 

•  96 

sill 

T 

.  13 

T 

1.34 

T 

•  87 

T 

T 

.07 

•  04 

•  34 

.32 

1*99 

.16 

.03 

•  67 

.07 

•  35 

•  34 

•  11 

.03 

.20 

2  83 

•  19 

.01 

.01 

.18 

•  51 

T 

T 

1>1! 

T 

•  16 

.62 

I  *46 

.07 

•  16 

.01 

•  01 

2*88 

ItiV 

•  67 

•  15 

•  32 

.70 

.15 

3*  33 

•  20 

•  17 

•  OJ 

.40 

•  99 

1^05 

•  69 

2*86 

.35 

•  55 

.24 

.86 

.06 

•  24 

•  26 

.28 

L  (08 

.30 

•  68 

.10 

17 

03 

79 

66 

^•81 

.10 

.28 

.34 

.09 

2!  96 

T 

.33 

•  32 

.34 

.61 

1.02 

.01 

.06 

T 

•  10 

.10 

•  10 

2*50 

.02 

.08 

•  44 

.04 

T 

.06 

•  26 

.25 

.30 

1*03 

4.79 

1.06 

•  92 

•  16 

1.62 

.58 

•  11 

•  34 

3*88 

.40 

.62 

•  64 

.22 

1.42 

2.72 

.10 

T 

1.68 

.06 

•  06 

.03 

•  03 

it] 

.10 

.04 

•  01 

T 

T 

.66 

•  01 

•  07 

•  02 

•  05 

•  70 

.36 

.02 

2.40 

U40 

.73 

.02 

.03 

.16 

.32 

•  60 

T 

•  42 

* 

•  21 

.63 

1I23 

T 

•  80 

T 

.40 

T 

•  65 

T 

•  20 

.10 

•  08 

3.3S 

•  04 

1^09 

.72 

•  01 

•  03 

.38 

.11 

•  07 

T 

•  SO 

• 

•  91 

.65 

■  02 

.09 

.04 

.07 

.19 

.63 

.30 

• 

.44 

3*69 

.12 

•  47 

^•12 

.16 

•  28 

•  5« 

1.83 

.05 

•  36 

•  22 

.35 

•  30 

•  03 

.37 

.15 

4*  1& 

.15 

•  26 

•  28 

•  79 

•  28 

.11 

•  02 

.36 

.52 

•  15 

1.23 

.45 

I  'h7 

•  30 

•  16 

.02 

.96 

•  17 

•  11 

.05 

.06 

.O** 

2*79 

.35 

.02 

.07 

.34 

T 

1^18 

•  12 

.40 

•  10 

•  19 

.02 

3.32 

.66 

.31 

1*04 

.40 

•  11 

•  16 

.64 

.02 

.56 

.26 

.25 

.42 

.91 

.01 

.02 

.04 

.33 

ill 

'25 

.12 

1  *79 

•  03 

.13 

.81 

.07 

•  05 

•  07 

.02 

3!  14 

.20 

.42 

.  76 

T 

.13 

1.23 

.05 

T 

T 

«oe 

.27 

3.32 

.03 

T 

.25 

T 

2.58 

.42 

.04 

T 

1.02 

.40 

04 

1  *83 

.04 

.01 

.03 

•  36 

.26 

.01 

.08 

L.04 

.56 

.08 

.12 

•  04 

.38 

•  31 

■  46 

2.48 

.25 

.12 

•  34 

.52 

1.00 

.25 

03 

.37 

93 

.95 

.02 

■  76 

.61 

5*62 

1.00 

•  60 

•  36 

I53 

.89 

.79 

1.45 

6.67 

3.75 

.02 

.01 

.12 

2.  16 

.32 

•  25 

T 

•  04 

4.35 

•  31 

.42 

.13 

.01 

•  41 

2.96 

.31 

.11 

U65 

.35 

.04 

.08 

.02 

T 

•  61 

■  24 

*  . 

.02 

.30 

.05 

1.19 

.  19 

.20 

.15 

.09 

•  17 

.36 

.11 

■  55 

4*37 

.04 

.14 

.73 

.20 

.04 

.21 

1.95 

.25  .31 

T 

.50 

.84 

T 

T 

•  39 

.19 

.01 

.01 

.01 

T 

.23 

1.33 

.50 

•  17 

.39 

.27 

.53 

.60 

.86 

.60 

.24 

1.86 

.12 

.10 

4*92 

T 

.16 

T 

.21 

■  96 

1.86 

.26 

1.47 

5*19 

2.42 

2.  16 

.35 

•  03 

.04 

•  17 

.02 

1.28 

.22 

•  50 

.12 

.04 

.35 

•  02 

.03 

.62 

1.  16 

* 

■  10 

•  45 

•  08 

1.68 

•  67 

.13 

l^Ol 

.40 

.47 

•  36 

.13 

T 

.77 

.34 

.07 

.07 

1.43 

.07 

•  29 

.05 

5.13 

T 

.72 

2.35 

.10 

•  19 

1.77 

1  93 

.03 

6*89 

.03 

.51 

•  13 

1.19 

3.68 

.12 

.70 

.11 

•  42 

.01 

.16 

.07 

•  02 

•  ii 

.06 

•  56 

2.78 

T 

.43 

T 

2.03 

T 

T 

•  03 

•  29 

T 

T 

2 

.10 

•  15 

.35 

.20 

1.25 

.60 

.  15 

.15 

.90 

.05 

1.25 

?  70 

T 

1.22 

.78 

.05 

•  15 

2.19 

.02 

.07 

.09 

•  05 

.17 

.70 

.77 

.32 

4.43 

2.03 

•  03 

.0<. 

•  79 

1.01 

.53 

.05 

.38 

.  10 

•  Ott 

.12 

T 

T 

T 

.02 

T 

.60 

.12 

.01 

.47 

.35 

.09 

•  0 

.14 

.06 

.15 

.02 

.03 

.05 

3*31 

•  55 

.22 

■  02 

.05 

.72 

•  04 

.53 

.08 

1.10 

3.64 

.01 

.07 

•  74 

.07 

.13 

T 

1.32 

.12 

.11 

• 

• 

1.07 

.16 

1 

1.12 

.07 

•  82 

.36 

•  22 

.  10 

2.42 

.25 

1  .38 

.38 

.28 

4 

.05 

.31 

•  63 

.^0 

.16 

il56 

•  81 

.02 

•  52 

.05 

.14 

1^06 

.04 

1.09 

6*24 

■  52 

•  08 

.88 

.09 

1  .40 

1.20 

•  09 

.05 

1.24 

•  69 

.05 

.70 

•  10 

.65 

T 

.63 

.90 

.60 

•  10 

.02 

.21 

•  05 

62 

3  25 

1.55 

1.50 

.20 

3*47 

.17 

•  33 

•  02 

.07 

•  75 

•  Oi 

•  20 

.07 

.05 

1.75 

3.20 

.20 

2.00 

.60 

.40 

1 

.05 

•  30 

•  24 

1.09 

1.  13 

.22 

.08 

•  * 

1.33 

•  10 

•  40 

•  25 

T 

.55 

.75 

.10 

3  65 

•  66 

.14 

.25 

.86 

1*67 

.05 

5.73 

•  47 

T 

•  21 

T 

T 

T 

1.42 

T 

.13 

2.65 

•  05 

•  80 

1 

•  27 

•  60 

•  05 

•  02 

.07 

-T 

.01 

.77 

•  26 

.06 

.05 

.13 

.10 

•  06 

.fcO 

.03 

.40 

1.10 

.51 

1.05 

3  71 

.78 

•  31 

1.00 

.09 

.43 

T 

.15 

•  03 

.  10 

•  82 

2*27 

T 

.66 

.  12 

.28 

•  62 

•  26 

.12 

.17 

•  04 

2.85 

.61 

.39 

•  53 

.25 

•  52 

.26 

•  15 

.12 

4.25 

•  20 

1*00 

•  22 

•  20 

.79 

.06 

•  03 

l>4e 

.27 

.34 

.10 

.06 

.  18 

4.10 

1.16 

.36 

1.29 

.93 

.36 

1.56 

.06 

1.10 

.28 

.02 

.02 

.08 

3.19 

•  66 

.43 

•  44, 

•  0^ 

.45 

1.15 

.02 

3*87 

2.06 

.15 

.20 

•  19 

•  04 

•  85 

.38 

•  94 

•  08 

•  27 

•  25 

T 

•  34 

1 

3.87 

T 

.74 

•  54 

.66 

•  14 

1 .75 

T 

T 

.02 

3.29 

1.65 

.46 

1.18 

ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

AOEL 

ALAPAMA  exP  STATION 
ALSANy 

ALBANY  MB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIHPOfiT 
AMEHKUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHEN!;  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WS  AIRPORT 
ATLANTA  MB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALt 

BLACKHEARU  ISLAND 
BLAIRSVlLLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGt  RESVR  0AM 
BOMMAN 

BRASSTOMN  BALU 
BROOKLET   1  W 
BRUNSW ICK 
BRUNSMICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK, 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOMN 
CHAT5W0RTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMHING  1  N 
CURRYVILLE   2  W 

CUTHBERT 

OAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

OAWSON 

DAMSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOMN  i  WSW 
OONALSONVILLE  3  M 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRV 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
F  ITZ6ERAL0 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLIN7ST0NE 

FOLKSTON 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAlNtS 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTMELL 
MAWKINSVILLE 
HEMPTOMN  GAP 
MOGGARDS  MjLL 
JASPER 

JONESBORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  M1GMT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  HNW 
NEEL  GAP 

NEMNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELV  DAM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 
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Table  3— Continued 


QUI  TMAN 

RtSACA 
RtSlNO  FAMN 
ROHf 

ttOMt  NB  AIHPOKT 

SAV*N*i*H  USDA  PL  GAR 
SAVANNAH  HE)  AP 
SAVANNAH  REACH  2  H 

tPAftTA  ?  NNW 

.TAffLev  GAP 

lUCHes 

.HAlNSBOCtO 
mCFT  GUM 
AL DOT TUN 

ALCAPOOSA   ?  NNk 
AVLORSVlLLt 
HOHASVlLLe 
IPTON  2  N 
ITUS 

OCCOA 

RAY  MOUNTAIN 
UtMEL  HILL 
ALDOSTA  MB  AIRPORT 
ilE&KA 

IMENTON 
ISMINGTON 
IVCROSS 

EST  POINT 

woeuRv 

lOOSTOCK 
HJN6  HA9RIS 


2. 42 
1.22 


3.21 

3t80 

2.70 
3.27 
3*61 


Day  of  month 


1.00 
•  bO  T 


10     U     12     13     14  15 


1.46 
.17 
1.21 


l.U  .10 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


ble3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1952 
UIIBVIL1.E 

.03 

.02 

.07 

.09 

.27 

1.86 

CORRECTIONS 
HOKTH:     FEBRUARY  1952 


Meao  Blnlaua  teapor*cure  abould  b«  41.8; 
Average  teaperature  54,0;  departure  +5.0; 
total  precipitation  4.59;   departure  ■t-.48. 


Precipitation  total  abould  be  4.59. 
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DAILY  TEMPERATURES' 

Day  Ol  Monlh 


GEORSfl 
JUNE  1991 


btalion 

1 

3 

4 

10 

22 

13 

]4 

15 

17 

1  18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

1  24 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

AILEr 

MAX 

1  

101 

103 

100 

95 

MIN 

70 

59 

72 

ALIPAHA   EXP  STATION 

MAX 

U 

90 

93 

93 

93 

94 

92 

95 

96 

.3 

9« 

99 

100 

101 

96 

96 

95 

93 

95 

93 

93 

96 

97 

98 

98 

100 

104 

107 

99 

101 

MIN 

62 

65 

63 

66 

65 

66 

68 

66 

65 

70 

71 

70 

70 

71 

66 

70 

70 

73 

74 

69 

69 

70 

70 

72 

■73 

72 

67 

68 

58 

ALBANY 

MAX 

ai 

89 

92 

93 

95 

96 

91 

95 

95 

95 

96 

97 

99 

99 

99 

99 

93 

94 

96 

98 

97 

96 

96 

100 

99 

99 

103 

105 

9b 

96 

MIN 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

72 

71 

73 

73 

76 

75 

77 

76 

74 

74 

74 

76 

" 

76 

72 

75 

75 

77 

77 

79 

70 

74 

77 

ALBANY   KB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

94 

95 

97 

92 

97 

97 

94 

95 

98 

100 

101 

100 

lOS 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

98 

98 

98 

101 

10^ 

96 

95 

9b 

MIN 

68 

70 

66 

68 

69 

70 

72 

70 

73 

73 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

76 

75 

77 

73 

73 

76 

75 

75 

76 

76 

72 

72 

74 

76 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

82 

87 

68 

69 

69 

90 

90 

92 

95 

92 

89 

93 

91 

86 

93 

95 

94 

96 

97 

97 

97 

88 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

104 

94 

MIN 

62 

61 

64 

63 

64 

64 

66 

66 

66 

67 

73 

6« 

71 

66 

68 

53 

71 

71 

73 

72 

69 

59 

72 

71 

76 

73 

74 

66 

70 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

92 

89 

92 

90 

94 

9« 

93 

93 

96 

96 

96 

93 

91 

93 

95 

91 

95 

94 

92 

95 

94 

99 

99 

100 

103 

96 

96 

99 

MIN 

61 

66 

64 

66 

67 

67 

73 

70 

72 

73 

74 

72 

74 

71 

70 

69 

71 

74 

71 

74 

72 

72 

72 

72 

76 

77 

73 

66 

70 

74 

AMERICUS 

MAX 

88 

93 

92 

94 

99 

91 

94 

96 

92 

93 

96 

97 

98 

98 

100 

91 

92 

95 

96 

92 

92 

92 

93 

96 

97 

99 

104 

100 

94 

98 

MIN 

64 

65 

64 

64 

69 

68 

71 

68 

71 

72 

74 

72 

75 

74 

72 

73 

73 

74 

76 

71 

74 

74 

74 

75 

77 

78 

71 

71 

74 

ATHENS 

MAX 

86 

85 

86 

91 

90 

66 

92 

93 

92 

89 

92 

93 

69 

94 

93 

92 

90 

92 

93 

93 

85 

87 

93 

96 

96 

96 

96 

96 

89 

95 

MIN 

6* 

62 

62 

67 

67 

64 

69 

69 

72 

70 

76 

69 

72 

66 

70 

67 

70 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

74 

76 

77 

75 

72 

59 

73 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

89 

88 

69 

94 

93 

92 

95 

96 

95 

92 

95 

96 

93 

98 

97 

96 

95 

98 

98 

96 

90 

90 

95 

99 

99 

101 

102 

102 

93 

100 

MIN 

61 

59 

60 

63 

66 

63 

55 

68 

69 

68 

73 

66 

72 

67 

67 

67 

69 

68 

59 

71 

69 

69 

70 

69 

73 

73 

73 

73 

57 

70 

ATHtNS   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

69 

92 

92 

91 

95 

95 

93 

90 

94 

95 

92 

95 

96 

94 

94 

97 

92 

95 

89 

67 

94 

97 

96 

100 

101 

100 

91 

97 

MIN 

63 

61 

63 

66 

67 

64 

68 

69 

71 

69 

71 

68 

71 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

70 

69 

73 

ATLANTA   KB  AIRPORT 

MAX 

87 

87 

92 

92 

93 

91 

95 

96 

89 

90 

96 

93 

93 

94 

96 

94 

94 

96 

96 

93 

88 

87 

93 

95 

96 

95 

100 

101 

91 

95 

MIN 

(.5 

65 

67 

67 

69 

66 

72 

73 

72 

71 

70 

69 

76 

71 

74 

6B 

70 

71 

76 

71 

70 

71 

73 

75 

76 

77 

76 

71 

69 

76 

ATLANTA   HB  CITY 

MAX 

84 

85 

88 

88 

86 

87 

90 

93 

68 

67 

89 

90 

90 

91 

94 

91 

92 

94 

93 

96 

87 

86 

93 

94 

95 

95 

97 

99 

90 

94 

MIN 

67 

66 

69 

70 

70 

65 

70 

71 

70 

70 

67 

67 

74 

72 

74 

68 

70 

71 

75 

70 

70 

71 

75 

74 

75 

77 

76 

70 

69 

76 

AUQUSTA    WB  AIRPORT 

MAX 

«1 

91 

90 

91 

95 

92 

97 

99 

99 

95 

101 

95 

95 

93 

95 

93 

95 

100 

100 

96 

94 

95 

99 

100 

103 

105 

104 

103 

97 

102 

HIN 

63 

63 

66 

66 

70 

68 

70 

66 

72 

72 

76 

67 

72 

73 

71 

59 

72 

74 

74 

73 

71 

75 

73 

77 

7  7 

76 

75 

71 

70 

AUGUSTA 

MAX 

93 

92 

90 

93 

95 

90 

99 

99 

99 

97 

101 

96 

96 

92 

96 

93 

95 

101 

101 

96 

92 

95 

99 

103 

lOi 

107 

106 

104 

99 

106 

MIN 

65 

65 

68 

68 

71 

68 

70 

71 

73 

73 

78 

70 

72 

74 

73 

70 

74 

74 

72 

76 

72 

74 

74 

77 

77 

79 

77 

77 

71 

76 

BAINBRIOGE 

MAX 

91 

92 

94 

97 

94 

95 

95 

97 

95 

97 

99 

102 

102 

102 

102 

97 

94 

95 

94 

93 

92 

96 

97 

97 

96 

100 

101 

97 

97 

93 

MIN 

66 

67 

64 

66 

64 

66 

66 

65 

70 

67 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

75 

72 

73 

73 

73 

72 

68 

70 

70 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

90 

91 

89 

67 

91 

92 

99 

100 

98 

99 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

96 

95 

94 

92 

96 

100 

101 

101 

103 

102 

93 

94 

99 

MIN 

66 

69 

70 

73 

66 

71 

73 

74 

76 

76 

76 

72 

71 

75 

76 

76 

75 

73 

76 

72 

73 

73 

76 

76 

78 

74 

74 

77 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

81 

84 

85 

85 

89 

87 

89 

91 

90 

62 

63 

86 

82 

69 

86 

90 

89 

91 

91 

■>2 

66 

90 

92 

91 

93 

93 

96 

94 

67 

MIN 

se 

50 

54 

55 

58 

58 

57 

58 

57 

63 

66 

63 

64 

58 

62 

63 

55 

61 

60 

62 

63 

62 

65 

63 

63 

54 

63 

57 

51 

54 

BLAKELY 

MAX 

89 

91 

90 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

97 

99 

100 

99 

99 

94 

96 

97 

95 

97 

100 

96 

99 

99 

100 

101 

105 

100 

100 

100 

MIN 

66 

66 

72 

71 

70 

66 

71 

68 

72 

73 

70 

74 

74 

71 

74 

75 

72 

74 

76 

75 

75 

70 

72 

74 

75 

76 

78 

69 

70 

75 

BROOKLET    1  H 

MAX 

89 

92 

91 

91 

95 

90 

95 

96 

92 

93 

95 

96 

93 

92 

90 

91 

93 

93 

97 

94 

92 

92 

95 

97 

98 

100 

102 

100 

93 

9b 

MIN 

66 

68 

69 

68 

69 

66 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

70 

69 

72 

74 

75 

66 

70 

70 

73 

76 

76 

79 

76 

76 

71 

76 

BRUNSWICK 

MAX 

85 

93 

89 

89 

92 

93 

95 

99 

97 

96 

98 

94 

99 

92 

91 

92 

93 

97 

98 

96 

95 

95 

97 

100 

104 

103 

103 

98 

97 

100 

MIN 

67 

69 

73 

73 

73 

69 

73 

73 

74 

76 

77 

77 

74 

73 

74 

75 

76 

77 

75 

76 

75 

75 

73 

76 

78 

79 

76 

74 

77 

75 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

83 

87 

65 

66 

67 

91 

91 

95 

95 

96 

97 

92 

69 

87 

88 

86 

69 

95 

96 

93 

90 

90 

91 

97 

99 

101 

101 

91 

95 

97 

MIN 

66 

70 

73 

72 

74 

71 

74 

73 

75 

77 

78 

76 

73 

72 

77 

75 

77 

78 

76 

77 

77 

" 

74 

77 

79 

80 

79 

75 

76 

79 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

89 

91 

94 

94 

95 

93 

95 

95 

93 

96 

96 

99 

100 

96 

97 

91 

93 

95 

91 

95 

95 

95 

97 

97 

98 

100 

103 

98 

96 

99 

MIN 

67 

68 

65 

66 

69 

68 

70 

67 

70 

71 

74 

73 

73 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

70 

72 

71 

73 

74 

73 

68 

70 

72 

CAMILLA 

MAX 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

96 

97 

97 

99 

101 

101 

98 

101 

97 

95 

96 

97 

97 

98 

97 

100 

100 

102 

105 

102 

9d 

100 

MIN 

67 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

73 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

70 

72 

74 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

91 

91 

90 

94 

93 

97 

97 

97 

94 

96 

99 

96 

90 

90 

91 

93 

95 

97 

97 

95 

97 

(>9 

102 

103 

104 

105 

101 

98 

102 

MIN 

53 

66 

67 

67 

68 

68 

72 

74 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

70 

69 

72 

76 

72 

76 

72 

73 

73 

75 

76 

77 

78 

74 

71 

75 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

84 

89 

89 

91 

94 

96 

94 

95 

96 

95 

91 

94 

95 

94 

95 

98 

95 

96 

102 

100 

100 

94 

95 

96 

100 

102 

103 

103 

103 

94 

MIN 

58 

58 

57 

58 

68 

68 

63 

64 

65 

67 

74 

65 

67 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

66 

68 

57 

67 

58 

68 

69 

70 

74 

67 

56 

CARROLLTON 

MAX 

MIN 

CARTERSVILLE 

MAX 

87 

86 

90 

69 

90 

92 

94 

96 

94 

90 

90 

92 

92 

94 

96 

94 

95 

97 

96 

95 

95 

93 

95 

97 

97 

99 

101 

103 

101 

99 

MIN 

68 

69 

73 

74 

74 

72 

79 

70 

58 

70 

72 

76 

72 

75 

76 

74 

78 

78 

74 

74 

76 

76 

78 

78 

78 

85 

85 

80 

1 

CEDARTOWN 

MAX 

86 

69 

91 

90 

68 

92 

94 

96 

93 

89 

94 

93 

92 

96 

98 

98 

96 

100 

94 

95 

63 

92 

94 

95 

96 

99 

101 

102 

96 

98  I 

MIN 

62 

58 

58 

61 

66 

63 

66 

66 

67 

59 

72 

67 

70 

56 

68 

70 

71 

69 

71 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

74 

73 

75 

68 

72  ! 

CLAYTON 

MAX 

81 

81 

63 

65 

89 

66 

90 

90 

69 

65 

86 

66 

88 

65 

87 

68 

88 

90 

90 

91 

65 

89 

92 

92 

93 

97 

98 

95 

91 

95 

MIN 

59 

56 

59 

59 

*^ 

60 

62 

65 

64 

64 

59 

62 

55 

65 

64 

65 

67 

65 

53 

66 

64 

64 

68 

67 

68 

70 

70 

71 

67 

58 

COLUMBUS 

MAX 

91 

93 

93 

95 

95 

93 

97 

97 

96 

94 

97 

96 

98 

99 

101 

97 

97 

96 

99 

96 

95 

96 

98 

98 

100 

101 

104 

101 

98 

99 

MIN 

64 

63 

63 

70 

70 

68 

71 

70 

71 

72 

69 

72 

72 

74 

74 

72 

70 

72 

74 

75 

70 

72 

72 

74 

74 

76 

76 

71 

70 

72 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

90 

91 

93 

94 

91 

95 

96 

93 

91 

96 

95 

96 

97 

98 

94 

93 

95 

97 

93 

93 

95 

96 

96 

98 

99 

102 

100 

96 

96 

MIN 

63 

65 

63 

66 

68 

66 

71 

58 

70 

73 

75 

70 

72 

72 

72 

69 

71 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

75 

73 

72 

71 

71  1 

CORDELE 

MAX 

87 

86 

95 

95 

66 

93 

93 

96 

95 

98 

93 

97 

91 

92 

94 

93 

92 

93 

93 

95 

97 

97 

100 

104 

99 

93 

MIN 

66 

68 

71 

67 

71 

71 

72 

73 

75 

76 

72 

71 

74 

75 

75 

73 

72 

74 

75 

75 

76 

77 

76 

72 

72 

75  j 

CORNELIA 

MAX 

83 

84 

65 

86 

89 

90 

93 

92 

90 

69 

93 

89 

89 

91 

91 

93 

90 

95 

93 

96 

86 

66 

93 

96 

95 

95 

100 

99 

94 

100 

MIN 

61 

62 

61 

63 

66 

60 

57 

70 

69 

66 

66 

68 

69 

56 

68 

66 

69 

69 

68 

69 

67 

67 

70 

70 

72 

73 

74 

73 

67 

70 

t 

COVINGTON 

MAX 

90 

90 

92 

95 

94' 

94 

97 

99 

94 

96 

97 

96 

94 

99 

97 

97 

97 

100 

100 

97 

95 

91 

98 

100 

101 

103 

105 

104 

90   100  1 

MIN 

60 

58 

62 

65 

67 

63 

56 

66 

70 

70 

73 

66 

78 

77 

78 

57 

69 

59 

70 

71 

69 

68 

70 

71 

73 

73 

73 

71 

67 

70 

CUTMBERT 

MAX 

90 

93 

93 

97 

95 

94 

94 

95 

94 

93 

95 

98 

99 

100 

100 

97 

93 

95 

97 

97 

94 

95 

98 

97 

98 

100 

102 

101 

97 

99  ' 

MIN 

67 

68 

67 

65 

71 

59 

68 

68 

71 

72 

74 

73 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

76 

75 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

78 

70 

72 

1 

DAHLONEGA 

MAX 

84 

87 

69 

69 

89 

89 

92 

93 

92 

67 

86 

86 

67 

94 

92 

91 

92 

96 

96 

92 

91 

96 

96 

99 

99 

97 

100 

98 

93  100  1 

MIN 

59 

59 

59 

59 

63 

59 

65 

66 

66 

64 

59 

66 

56 

52 

67 

64 

67 

66 

66 

67 

56 

64 

67 

66 

70 

71 

73 

69 

64 

57  1 

OALTON 

MAX 

87 

86 

89 

88 

87 

90 

90 

91 

91 

93 

91 

69 

90 

93 

94 

91 

91 

90 

92 

94 

93 

93 

94 

94 

95 

96 

97 

100 

96 

93 

MIN 

66 

67 

60 

64 

62 

66 

69 

53 

65 

66 

74 

67 

66 

66 

69 

66 

71 

56 

'0 

71 

69 

71 

67 

73 

74 

76 

72 

74 

73 

72 

DOUGLAS 

MAX 

87 

90 

93 

94 

95 

96 

93 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

96 

95 

95 

94 

95 

95 

98 

97 

99 

100 

102 

104 

99 

?3  I 

MIN 

68 

67 

69 

70 

68 

70 

71 

76 

74 

74 

74 

77 

78 

76 

72 

72 

1 

DUBLIN 

MAX 

90 

92 

92 

94 

94 

90 

96 

97 

92 

91 

96 

96 

94 

94 

95 

93 

94 

95 

97 

95 

94 

96 

98 

100 

101  103 

104  , 

101 

96  100  [ 

MIN 

62 

65 

65 

66 

70 

64 

71 

72 

66 

71 

73 

70 

76 

73 

70 

70 

71 

73 

74 

76 

70 

74 

72 

75 

75 

76 

76 

73 

70 

74 

96.( 
73.1 


8S<: 
60i( 


9»il 
70>l 


6t>( 


V,.' 
Till 


j  Vit] 


91.1  : 

71.1  ' 

94.1 

70.' 

94. < 
72.1  , 

91.1 
67.!  j 

96.-: 

69.(  I 

i 

72.;  I 

02.!  I 
65.:  I 

01  .t 

««.:  ' 


95  .< 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1952 


Station 

Day  Oi  Monlli 

• 

i  1 

S 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17  1  18 

1 

:  19 

'  20 

1 

21 

22 

23 

1 

1  » 

26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

ASTMAN 

MAX 

92 

94 

95 

97 

07 

94 

9« 

98 

96 

96 

98 

97 

97 

96 

98 

r- 

95 

96 

98 

99 

96 

96 

99 

102 

103 

104 

105 

106 

H 

'104 

101 

103 

98.2 

MIN 

65 

67 

66 

67 

71 

66 

73 

72 

74 

74 

75 

74 

77 

71 

71 

72 

71 

76 

75 

77 

73 

75 

75 

76 

77 

79 

81 

1  72 

72 

77 

73.0 

IPERIHENT 

MAX 

81 

86 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

95 

90 

89 

94 

91 

93 

95 

98 

96 

95 

98 

99 

95 

90 

90 

93 

97 

96 

98 

102 

101 

93 

93.5 

MIN 

61 

62 

65 

66 

70 

65 

68 

60 

71 

71 

71 

67 

73 

70 

72 

70 

1 

71 

72 

78 

73 

67 

71 

72 

73 

74 

75 

75 

72 

69 

69 

70.1 

MAX 

MIN 

ITZftERALO 

MAX 

89 

91 

94 

95 

96 

92 

97 

97 

95 

05 

98 

98 

99 

97 

97 

93 

96 

97 

98 

97 

97 

98 

101 

100 

100 

102 

103 

101 

96 

100 

97.0 

MIN 

66 

70 

68 

69 

71 

68 

73 

71 

74 

75 

76 

75 

77 

74 

73 

72 

73 

76 

75 

76 

74 

75 

74 

76 

77 

78 

79 

79 

73 

77 

73.6 

.CN1N6  EXP  STATION 

MAX 

87 

S« 

87 

88 

90 

90 

95 

95 

95 

94 

96 

95 

93 

87 

89 

90 

92 

94 

V, 

96 

95 

97 

08 

101 

101 

104 

106 

101 

99 

103 

94.7 

MIN 

bi 

6b 

68 

6V 

69 

67 

69 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

72 

69 

75 

71 

76 

70 

71 

72 

73 

76 

76 

76 

75 

70 

75 

71.2 

90 

92 

»i 

93 

94 

92 

95 

96 

96 

98 

99 

100 

90 

93 

93 

96 

96 

95 

96 

94 

93 

97 

98 

loo 

103 

99 

97 

99 

95.7 

MIN 

6i 

65 

68 

67 

67 

69 

70 

71 

70 

74 

75 

72 

68 

69 

70 

70 

74 

73 

74 

72 

71 

70 

72 

76 

76 

74 

68 

70 

73 

70.7 

■T  RAINES 

MAX 

Bi 

tl 

92 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

96 

98 

109 

101 

102 

103 

92 

99 

99 

97 

95 

93 

96 

97 

99 

100 

102 

106 

96 

100 

97.0 

MlN 

t* 

65 

60 

64 

69 

69 

68 

71 

72 

73 

1* 

72 

73 

73 

72 

75 

71 

72 

75 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

76 

76 

70 

71 

75 

71.3 

■T  VALLEY 

MAX 

SB 

89 

91 

93 

94 

91 

96 

95 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

97 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

93 

95 

96 

97 

97 

101 

101 

92 

97 

94.0 

MIN 

64 

67 

68 

71 

68 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

77 

75 

74 

73 

74 

73 

'5 

73 

71 

74 

74 

75 

76 

77 

76 

73 

72 

74 

72.4 

INESVILLE 

MAX 

8* 

86 

68 

93 

93 

91 

94 

97 

93 

88 

90 

91 

87 

95 

94 

95 

96 

100 

98 

100 

91 

92 

96 

100 

100 

100 

107 

104 

95 

99 

94.7 

MIN 

61 

59 

61 

61 

64 

61 

65 

66 

68 

67 

70 

66 

69 

66 

70 

66 

70 

69 

69 

70 

67 

67 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

67 

69 

67.1 

BNMVtLLE 

MAX 

88 

90 

95 

92 

92 

90 

96 

97 

95 

93 

96 

97 

97 

90 

91 

92 

95 

92 

95 

96 

94 

97 

98 

100 

101 

103 

106 

101 

97 

100 

95.5 

MIN 

64 

68 

66 

70 

69 

68 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

77 

72 

69 

70 

72 

73 

74 

75 

72 

73 

73 

76 

76 

77 

78 

" 

71 

76 

72.4 

EENSBWK) 

MAX 

8« 

89 

90 

93 

91 

90 

95 

96 

94 

91 

96 

95 

96 

97 

95 

94 

96 

99 

99 

97 

93 

91 

95 

98 

99 

102 

103 

102 

93 

96 

95.2 

MIN 

63 

62 

64 

66 

69 

64 

70 

63 

70 

70 

73 

68 

74 

77 

69 

69 

72 

69 

72 

71 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

72 

69 

74 

70.0 

WIM 

MAX 

87 

90 

91 

93 

93 

91 

95 

96 

91 

90 

94 

92 

93 

95 

97 

93 

94 

96 

98 

96 

90 

90 

95 

96 

96 

98 

102 

102 

94 

96 

94.3 

MIN 

6* 

62 

65 

67 

68 

65 

70 

71 

72 

70 

73 

69 

74 

71 

73 

71 

72 

73 

76 

74 

70 

72 

73 

75 

75 

77 

77 

74 

69 

74 

71.2 

1  tTWELL 

90 

89 

92 

95 

95 

95 

97 

101 

97 

95 

97 

99 

96 

100 

100 

100 

97 

101 

97 

98 

93 

95 

98 

100 

102 

104 

105 

106 

95 

1 00 

97.6 

MIN 

63 

62 

63 

64 

62 

63 

68 

70 

71 

71 

75 

70 

70 

68 

69 

66 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

73 

73 

76 

77 

76 

66 

70 

73 

69.4 

ifKINSVILLE 

MAX 

89 

B9 

93 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

97 

97 

97 

96 

97 

98 

94 

94 

96 

93 

94 

95 

98 

99 

99 

102 

104 

102 

96 

98 

96.4 

MIN 

63 

68 

69 

66 

68 

67 

68 

68 

67 

73 

73 

72 

74 

71 

71 

71 

71 

77 

" 

79 

72 

74 

72 

74 

75 

76 

76 

71 

71 

74 

71.4 

*><iAROS  MILL 

MAX 

92 

93 

95 

96 

98 

94 

98 

9« 

95 

97 

98 

100 

101 

101 

101 

95 

95 

96 

95 

96 

97 

98 

98 

100 

100 

102 

106 

96 

97 

99 

97.5 

MIN 

65 

65 

62 

64 

66 

69 

69 

67 

70 

71 

74 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

75 

" 

74 

74 

71 

73 

li 

75 

74 

69 

71 

74 

70.9 

-  PER 

MAX 

B4 

86 

87 

88 

91 

88 

91 

92 

92 

87 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

85 

90 

92 

95 

95 

95 

96 

99 

90 

96 

90.9 

MIN 

61 

59 

61 

61 

65 

61 

67 

66 

64 

61 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

68 

68 

73 

68 

61 

66 

69 

71 

72 

73 

73 

69 

65 

69 

66.2 

I AVETTe 

MAX 

38 

69 

91 

90 

92 

94 

94 

97 

96 

92 

95 

94 

91 

97 

98 

96 

95 

97 

99 

94 

90 

95 

96 

99 

97 

99 

101 

102 

93 

LOO 

95.0 

MIN 

59 

57 

56 

57 

62 

57 

63 

62 

66 

66 

72 

67 

70 

65 

67 

64 

70 

64 

68 

70 

66 

67 

69 

68 

72 

73 

70 

72 

65 

66 

55.7 

L  MAN<pE 

MAX 

87 

89 

90 

93 

94 

91 

94 

96 

94 

90 

92 

93 

93 

97 

99 

94 

94 

96 

97 

95 

92 

92 

95 

97 

96 

96 

100 

101 

93 

94 

94.2 

MIN 

62 

60 

62 

64 

68 

65 

67 

68 

69 

71 

72 

66 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

69 

68 

72 

69.0 

L;I  SV I  LLt 

MAX 

91 

93 

93 

96 

99 

,0 

97 

99 

99 

95 

99 

98 

96 

94 

94 

92 

96 

97 

100 

99 

96 

99 

102 

104 

105 

107 

110 

106 

99 

106 

98.4 

MIN 

63 

65 

66 

67 

69 

66 

70 

71 

73 

70 

71 

67 

75 

70 

70 

69 

72 

73 

75 

70 

71 

73 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

70 

70.9 

L^ER  CITY 

S3 

89 

92 

92 

93 

95 

90 

94 

95 

94 

92 

97 

97 

97 

95 

93 

93 

94 

94 

96 

95 

94 

95 

97 

97 

99 

101 

99 

96 

94.7 

i 

MIN 

63 

68 

65 

66 

69 

67 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

74 

7X 

70 

70 

71 

75 

73 

74 

71 

73 

72 

74 

74 

75 

75 

70 

73 

71.0 

MX  MS  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

95 

98 

93 

97 

98 

93 

92 

98 

98 

96 

95 

97 

94 

95 

97 

96 

95 

94 

96 

98 

100 

100 

102 

103 

105 

95 

99 

96.5 

MIN 

63 

64 

65 

68 

70 

68 

71 

73 

72 

74 

76 

71 

76 

74 

70 

72 

73 

73 

76 

68 

74 

74 

76 

77 

78 

73  '71 

76 

72.1 

MAX 

88 

94 

92 

98 

98 

101 

99 

96 

100 

99 

98 

98 

99 

100 

100 

101 

97 

98 

104 

98 

103 

102 

104 

105 

106 

106 

98 

99.3 

MIN 

64 

66 

66 

70 

68 

" 

72 

72 

73 

76 

76 

75 

73 

74 

73 

77 

72 

72 

77 

75 

77 

78 

80 

81 

77 

73 

77 

73.7 

MAX 

8S 

88 

91 

91 

93 

94 

89 

95 

97 

95 

91 

95 

94 

92 

92 

94 

91 

94 

96 

99 

97 

92 

94 

96 

99 

100 

102 

103 

102 

92 

94.3 

MIN 

61 

62 

64 

68 

70 

65 

66 

70 

73 

71 

71 

69 

70 

73 

70 

72 

73 

71 

72 

74 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

70 

72 

70.5 

W  EM 

MAX 

89 

92 

90 

94 

94 

89 

98 

99 

99 

97 

100 

98 

96 

91 

90 

91 

94 

97 

97 

98 

94 

97 

99 

103 

104 

106 

107 

103 

100  104 

97.0 

MIN 

63 

67 

67 

69 

71 

67 

71 

74 

75 

71 

74 

70 

75 

73 

72 

70 

74 

76 

76 

73 

72 

74 

74 

77 

76 

77 

75 

72 

75 

72.6 

MftjUUMA  1  NE 

MAX 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

94 

95 

92 

93 

95 

96 

97 

97 

99 

91 

93 

95 

97 

96 

96 

94 

95 

96 

98 

101 

102 

97 

96 

96 

95.0 

MIN 

63 

65 

63 

64 

63 

66 

67 

65 

66 

71 

73 

72 

74 

74 

75 

71 

72 

72 

7* 

74 

72 

73 

73 

75 

76 

77 

73 

73 

74 

70.8 

1  CELLO 

MAX 

88 

90 

90 

93 

91 

91 

94 

95 

92 

90 

92 

93 

92 

94 

92 

92 

94 

96 

96 

95 

91 

91 

94 

96 

97 

98 

101 

103 

92 

97 

93.7 

MIN 

62 

62 

62 

63 

67 

63 

71 

69 

73 

67 

74 

68 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

70 

68 

72 

69.1 

TR  IE 

MAX 

87 

93 

95 

95 

96 

95 

96 

97 

96 

97 

98 

100 

102 

100 

98 

94 

94 

96 

96 

97 

97 

98 

98 

100 

100  102 

100 

96 

96 

97.0 

MIN 

67 

67 

67 

69 

70 

69 

73 

69 

72 

73 

76 

77 

76 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

76 

71 

69 

74 

74 

72.0 

MEAN 

MAX 

84 

88 

90 

90 

91 

92 

94 

96 

93 

90 

90 

91 

92 

95 

96 

93 

92 

96 

95 

95 

90 

89 

92 

95 

96 

97 

99 

101 

93 

93 

92.9 

MIN 

62 

64 

64 

65 

65 

68 

65 

70 

69 

71 

67 

67 

73 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

76 

74 

76 

76 

73 

68 

70 

69.5 

"I    WUNTAIN  VALLEY 

MAX 

85 

86 

89 

91 

91 

89 

92 

93 

89 

91 

93 

93 

93 

95 

97 

92 

95 

94 

95 

90 

89 

91 

94 

94 

96 

97 

100 

lOU 

96 

96 

92.8 

H  In 

58 

62 

59 

65 

64 

64 

68 

67 

69 

69 

72 

65 

72 

68 

68 

68 

66 

69 

70 

67 

68 

68 

67 

69 

72 

72 

7b 

67 

66 

68 

67.4 

MAX 

88 

95 

93 

94 

95 

95 

98 

96 

95 

97 

99 

101 

103 

96 

92 

92 

93 

94 

95 

97 

92 

97 

98 

98 

100  104 

106 

96 

96  100 

96.6 

MIN 

67 

69 

68 

68 

71 

68 

71 

68 

72 

73 

75 

76 

71 

70 

72 

73 

75 

75 

75 

74 

71 

74 

74 

76 

77 

76 

70 

72 

75 

72.4 

MAX 

85 

88 

88 

90 

90 

90 

92 

94 

92 

88 

93 

92 

90 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

92 

90 

93 

95 

?I 

97 

97 

100 

103 

92 

97 

93.3 

MIN 

65 

61 

62 

61 

65 

64 

68 

67 

70 

70 

67 

73 

67 

70 

70 

72 

69 

72 

73 

70 

70 

70 

73 

74 

74 

75 

74 

69 

72 

09.3 

gB  AIRPOAT 

MAX 

88 

89 

90 

86 

90 

92 

95 

96 

94 

90 

95 

93 

86 

96 

97 

94 

93 

97 

97 

94 

87 

94 

96 

98 

99  100 

101 

102 

94  100 

94.1 

iA^^NAM  USOA  PL  &AR06N 
M^jHAH  MB  A' 

MIN 

62 

64 

60 

60 

64 

61 

66 

65 

70 

67 

69 

67 

72 

67 

68 

69 

70 

67 

71 

72 

69 

66 

70 

72 

73 

73 

74 

74 

67 

71  ^ 

68.1 

MAX 

98 

90 

88 

88 

90 

90 

97 

97 

95 

94 

96 

95 

93 

88 

90 

90 

93 

92 

98 

95 

93 

95 

97 

99  , 

100  103 

103 

97 

96 

99 

94.4 

MIN 

68 

64 

67 

65 

70 

06 

70 

71 

72 

72 

74 

69 

71 

69 

68 

69 

68 

74 

70 

75 

68 

72 

72 

74 

70 

74 

75 

72 

68 

74  ' 

70.1 

MAX 

89 

90 

88 

89 

91 

90 

il 

98 

95 

95 

97 

94 

91 

88 

92 

92 

94 

93 

98 

94 

93 

96 

97 

100 

101  103 

103 

98 

96  100 

94.7 

IaJLaiI  KACH  2  N 

MIN 

65 

64 

68 

69 

71 

69 

72 

74 

74 

74 

75 

73 

75 

75 

71 

71 

72 

75 

74 

71 

70 

74 

73 

76 

77 

77 

79 

76 

70 

72  1 

72.5 

•> 

87 

91 

84 

81 

87 

89 

9i 

95 

98 

97 

92 

88 

89 

91 

88 

94 

91 

90 

92 

94 

95  i 

loo  103 

96 

92 

92 

98 

91.9 

MIN 

67 

6« 

72 

73 

74 

70 

73 

75 

73 

75 

78 

71 

73 

71 

" 

75 

76 

77 

76 

71 

75 

79 

74 

77 

79 

82 

8.j 

80 

75 

76  , 

74.8 

MAX 

98 

93 

92 

94 

•6 

90 

96 

98 

9* 

93 

98 

98 

98 

93 

93 

92 

95 

97 

98 

96 

100 

100  > 

103  105 

107  ' 

103 

99  104 

97.0 

MIN 

67 

72 

68 

69 

79 

67 

72 

72 

74 

72 

74 

72 

72 

72 

71 

69 

73 

76 

75 

69 

71 

77 

77 

78 

79 

75 

71 

76 

72.5 

MAX 

89 

91 

91 

93 

92 

95 

96 

96 

94 

93 

95 

95 

96 

98  109 

94 

93 

95 

95 

90 

93 

97 

98 

98 

99  101 

lOi 

102 

96 

96 

95.5 

MIN 

61 

62 

65 

•8 

67 

69  ' 

6» 

69 

69 

72 

72 

69 

74 

72 

77 

77 

71 

71 

74 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

76 

76 

71 

72 

69 

70.8 

JOm  2  NMI 

MAX 

•6 

89 

87 

88 

89 

88 

90 

92 

91 

87 

92 

92 

92 

99 

96 

92 

93 

96 

95 

93 

93 

89 

95 

93 

96 

96 

96 

100 

93 

96 

92.2 

MIN 

58 

55 

58 

57 

64 

60 

62 

62 

66 

69 

66 

64 

68 

64 

63 

68 

68 

66 

67 

70 

66 

68 

6; 

68 

68 

IV 

70 

70 

65 

66  ^ 

65.2 

'ILLS 

MAX 

•9 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

97 

92 

96 

97  10« 

lOd 

97 

95 

91 

91 

95 

92 

94 

95 

92 

94 

96 

LOO  100 

lOi 

95 

97 

98 

95.4 

HiN 

65 

68 

65 

69 

70 

67 

69 

66 

69 

70 

74 

72 

J5 

69 

70 

70 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

73 

75 

79 

72 

72 

76 

71 

70.8 

■*«  r*f«r«fic*  aot«B  fellowlBg  ttktlnB  fa4««. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIi 
JUNE  195* 


■  - 

Station 

Day  Of  Month 

fit 

IN 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTOW  2  N 

MAX 

aa 

90 

91 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

95 

96 

98 

98 

95 

97 

93 

92 

94 

94 

93 

94 

95 

96 

97 

99 

101 

104 

95 

95.1  ' 

HIN 

** 

66 

66 

68 

69 

68 

71 

68 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

76 

76 

76 

70 

70 

7* 

71.1 

TOCCOA 

S6 

»* 

86 

89 

89 

91 

93 

93 

92 

S6 

86 

92 

90 

92 

93 

9i 

93 

95 

93 

95 

89 

90 

96 

97 

99 

99 

101 

99 

92 

97 

92.4  . 

MIN 

63 

62 

66 

67 

6* 

70 

71 

71 

69 

7  3 

70 

71 

70 

71 

69 

^' 

72 

69 

76 

76 

76 

78 

78 

'* 

69 

74 

70.1 .,; 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

90 

»i 

93 

95 

97 

93 

99 

99 

94 

95 

97 

96 

96 

99 

91 

93 

97 

97 

94 

98 

91 

97 

97 

97 

99 

101 

102 

101 

96 

99 

96.!  ..I 

MIM 

47 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

74 

74 

75 

75 

73 

70 

70 

76 

73 

74 

76 

73 

70 

74 

72.3. 1 

WARRENTOM 

88 

89 

as 

94 

93 

92 

96 

98 

96 

92 

96 

94 

95 

93 

94 

89 

93 

96 

98 

95 

91 

93 

96 

97 

98 

100 

102 

101 

102 

101 

95. C. 

MIN 

63 

65 

65 

66 

69 

69 

68 

70 

63 

70 

70 

72 

70.1. 

WASHINGTON 

MAX 

OB 

89 

90 

93 

94 

93 

97 

98 

98 

97 

98 

97 

94 

97 

96 

98 

99 

95 

101 

96 

96 

lao 

100 

100 

102 

104 

105 

105 

102 

109 

97.1, 

MIN 

62 

63 

63 

67 

69 

68 

70 

70 

65 

72 

71 

72 

73 

75 

72 

65 

71 

69 

71 

71 

70 

69 

69 

73 

74 

74 

74 

71 

68 

69.:.' 

MAYCROSS 

MAX 

90 

9<. 

92 

92 

94 

93 

07 

96 

95 

96 

99 

98 

90 

96 

93 

93 

96 

97 

96 

95 

96 

97 

99 

100 

101 

103 

104 

97 

98 

100 

96  .i. 

MIN 

64 

68 

68 

66 

6S 

67 

70 

69 

72 

73 

74 

72 

74 

70 

69 

71 

72 

74 

72 

74 

76 

71 

72 

73 

74 

76 

74 

69 

71 

73 

7l.i,' 

HAYNESBORO 

MAX 

90 

92 

91 

93 

93 

95 

92 

96 

101 

98 

98 

105 

100 

9S 

94 

91 

92 

93 

97 

98 

96 

96 

97 

99 

102 

103 

106 

106 

103 

98 

97.1, 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

SO 

90 

91 

93 

94 

91 

94 

96 

82 

94 

96 

96 

95 

98 

99 

96 

93 

96 

97 

94 

92 

94 

96 

97 

98 

96 

100 

100 

93 

97 

94.t'. 

MIN 

62 

60 

62 

63 

69 

68 

68 

69 

71 

73 

75 

69 

70 

70 

71 

73 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

75 

74 

73 

71 

70 

73 

69.(<. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

A I  LEY 

EVAP 

« 

* 

.94 

WIND 

121 

10 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.20 

.22 

.25 

.24 

.  13 

.  19 

.13 

.24 

.25 

.31 

.25 

.30 

.27 

.14 

.  15 

.38 

.19 

.24 

.30 

.24 

.21 

.08 

.17 

.29 

.29 

.09 

.55 

.26 

.  23 

B7.02. 

WIND 

28 

46 

33 

34 

27 

44 

35 

43 

44 

46 

65 

56 

48 

30 

34 

40 

34 

22 

36 

29 

44 

24 

29 

37 

33 

36 

40 

48 

54 

24 

1149 

ATHENS  »B  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.24 

.  24 

.20 

.46 

.  17 

.31 

.24 

.39 

.34 

.33 

.26 

.30 

.33 

.23 

.23 

.22 

.32 

.39 

.26 

.27 

.20 

.20 

.35 

.35 

.40 

.35 

.34 

.24 

.24 

8.SB' 

WIND 

23 

63 

12 

11 

39 

59 

49 

41 

46 

81 

112 

100 

30 

52 

SO 

49 

37 

69 

25 

40 

39 

41 

39 

53 

58 

53 

50 

33 

44 

33 

1481, 

EXPERIMENT 

EVAP 

.15 

.25 

.30 

.33 

.20 

.  16 

.22 

.31 

.37 

.05 

.27 

.24 

.24 

.21 

.27 

.30 

.24 

.27 

.29 

.22 

.23 

.17 

.  19 

.22 

.34 

.30 

.35 

.37 

.31 

.25 

7.82 

WIND 

2 

19 

13 

7 

20 

30 

20 

20 

39 

36 

40 

45 

27 

21 

24 

34 

14 

16 

24 

30 

20 

20 

20 

20 

32 

28 

25 

30 

36 

19 

731 

ROGGARDS  MILL 

EVAP 

.24 

.21 

.29 

.29 

.27 

.35 

.25 

.28 

.29 

.31 

.31 

.26 

.42 

.33 

.30 

.33 

.32 

.21 

.24 

.23 

.31 

.28 

.28 

.21 

.33 

.34 

.33 

.48 

.26 

.30 

WIND 

15 

5 

10 

9 

6 

13 

7 

10 

14 

19 

20 

14 

38 

22 

12 

16 

8 

8 

10 

14 

26 

2 

11 

9 

14 

15 

15 

29 

6 

8 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  16 

.27 

.24 

.23 

.31 

.14 

.22 

.27 

.27 

.23 

.26 

.29 

.22 

.  11 

.24 

.34 

.26 

.26 

.22 

.22 

.25 

.15 

.20 

.26 

.26 

.25 

.30 

.24 

.33 

.24 

7.M' 

WIND 

9 

22 

10 

10 

11 

12 

12 

17 

10 

16 

20 

32 

16 

13 

7 

16 

13 

7 

9 

7 

17 

13 

8 

8 

7 

9 

11 

24 

31 

19 

4U 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.  19 

.22 

.27 

.30 

.27 

.22 

.22 

.30 

.  28 

.24 

.31 

.32 

.24 

.34 

.29 

.17 

.26 

.12 

.31 

.20 

.21 

.25 

.26 

.26 

.26 

.29 

.30 

.37 

.29 

.29 

7.8t 

WIND 

14 

24 

20 

12 

18 

22 

13 

30 

28 

21 

41 

45 

32 

35 

23 

39 

15 

8 

13 

20 

13 

16 

15 

14 

13 

19 

20 

35 

28 

18 

est 

S«*  refareoce  notea  tollovlnc  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SeMonof  19S1  -  1952  GEOHGI* 


Si  t 

July 

October 

N  V  be 
vem  r 

JdnuBry 

February 

Mdich 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

meanj 
July-Juno 

ALtANY 

• 

0 

0 

\* 

2«> 

2*5 

203 

256 

161 

86 

3 

0 

1263 

ALBANY  W8  AIRPORT 

319 

1651 

ALMA  CAA  AltPOOT 

0 

« 

21 

3AA 

306 

276 

328 

211 

109 

11 

0 

1606 

AMEDICUS 

0 

e 

0 

23 

3*9 

351 

275 

324 

24  1 

97 

9 

0 

1669 

ATHtMS 

# 

0 

0 

74 

409 

548 

413 

434 

383 

146 

21 

0 

2509 

ATMfNS  COL  BF  »«RI 

• 

0 

e 

7» 

AM 

553 

412 

450 

373 

147 

26 

0 

2535 

ATMI_NS  MB  A I  W^OR  T 

ATLANTA  »8  *II»»0«T 

0 

3 

73 

510 

549 

479 

473 

411 

143 

18 

0 

2667 

ATLANTA  MB  CITY 

0 

e 

3 

S3 

548 

479 

459 

415 

153 

24 

0 

2709 

2969 

AO«USTA   MB  AIR^OffT 

0 

0 

0 

37 

*A« 

470 

371 

414 

321 

135 

11 

0 

2205 

2274 

AUGUSTA 

• 

0 

0 

19 

370 

401 

305 

290 

229 

87 

8 

0 

1717 

9A  I  NBB 

KLACKBCARD  ISLAND 

« 

0 

0 

12 

20» 

282 

257 

276 

183 

66 

0 

0 

1361 

BLAHELT 

0 

0 

9 

19 

3iA 

315 

252 

2SS 

201 

99 

6 

0 

1634 

BROOKLET   1  M 

f 

0 

B 

21 

307 

317 

238 

320 

193 

70 

6 

0 

1472 

BRUHSVICK 

• 

0 

0 

6 

220 

203 

195 

220 

132 

43 

0 

0 

1027 

J 1 

200 

2 

0 

CAIRO   2  NNV 

e 

0 

0 

17 

291 

256 

220 

248 

161 

89 

6 

0 

1288 

CAMILLA 

0 

0 

0 

13 

294 

243 

195 

218 

115 

62 

0 

0 

U40 

CA>»  STE»ART 

0 

0 

0 

20 

276 

254 

217 

264 

132 

76 

2 

0 

1240 

CARIIOI.LTOH 

• 

e 

0 

S4 

610 

537 

434 

460 

397 

180 

28 

0 

2630 

t MR  r  CK 3« 1  LLC 

0 

497 

134 

2 1 

0 

CEDARTOKN 

0 

0 

3 

li 

537 

545 

437 

467 

400 

159 

18 

0 

2651 

CLAYTON 

0 

0 

12 

141 

599 

689 

532 

671 

492 

241 

48 

0 

3345 

COLUMBUS 

0 

0 

0 

22 

357 

364 

254 

299 

212 

87 

4 

0 

1599 

COLUMBUS  KB  AIRKMT 

• 

a 

0 

39 

439 

419 

353 

396 

301 

133 

13 

0 

2092 

2116 

CONMCL I A 

103 

371 

2981 

COVIMSTOM 

0 

0 

3 

541 

421 

436 

355 

134 

20 

0 

Cl/IHBERT 

0 

0 

0 

IB 

305 

352 

248 

277 

187 

91 

5 

0 

1483 

DAMLOMEGA 

0 

e 

» 

lOA 

594 

649 

528 

523 

471 

180 

34 

0 

3088 

DUBLIN 

0 

0 

26 

371 

369 

285 

343 

234 

98 

7 

0 

1733 

J 

0 

B 

20 

336 

329 

206 

EXPERIMENT 

Q 

0 

0 

*4 

43S 

482 

402 

ruin  VIE» 

0 

e 

1 

it 

463 

483 

420 

338 

129 

16 

'ITZtERALD 

B 

0 

0 

20 

327 

284 

234 

290 

171 

72 

5 

0 

1403 

'LEHING  EIP  STATION 

• 

0 

s 

20 

304 

264 

238 

291 

190 

83 

a 

0 

1398 

'OLKSTON  9  SM 

fORT  YALLEY 

0 

0 

« 

S« 

437 

4*2 

344 

387 

285 

124 

14 

0 

2069 

^inesville 

0 

0 

3 

90 

561 

630 

493 

463 

406 

155 

28 

0 

2857 

iLEMNVILLE 

0 

e 

0 

13 

311 

295 

237 

291 

188 

70 

6 

0 

1411 

pREENSBOao 

• 

0 

0 

4*4 

491 

374 

418  ' 

334 

138 

15 

0 

2282 

■ARTVELL 

0 

0 

0 

63 

471 

549 

417 

471 

386 

147 

18 

0 

2622 

lAIIKINSVILLE 

0 

0 

« 

32 

373 

353 

294 

334 

227 

101 

6 

0 

1720 

lOGeAROS  MILL 

0 

e 

0 

23 

351 

328 

251 

299 

198 

114 

9 

0 

1673 

(ASRER 

• 

e 

5 

93 

553 

625 

526 

486 

470 

181 

39 

0 

2978 

A  QRANGE 

0 

1 

63 

465 

474 

353 

404 

332 

123 

16 

0 

2231 

,OUISVILLE 

0 

0 

0 

31 

373 

400 

291 

346 

239 

96 

6 

0 

1782 

UMBER  CITY 

254 

81 

14 

0 

>CON  KB  AIRPORT 

• 

e 

0 

32 

396 

413 

319 

360 

269 

104 

1  1 

0 

1896 

2228 

OMTEIUMA  1  NE 

0 

0 

0 

32 

444 

316 

281 

368 

211 

108 

3 

0 

1763 

ONTICELLO 

0 

1 

59 

400 

496 

379 

143 

19 

0 

BOLTRIE 

0 

0 

0 

14 

2BB 

255 

200 

223 

135 

69 

3 

0 

1169 

EDNAN 

0 

0 

0 

62 

432 

474 

397 

397 

362 

138 

19 

0 

2271 

INE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

0 

0 

62 

456 

505 

JITMAN 

« 

0 

0 

9 

269 

225 

193 

216 

136 

71 

4 

0 

1125 

WE 

0 

e 

3 

09 

522 

661 

435 

448 

374 

146 

21 

0 

2598 

WE  m  AIR*0«T 

0 

0 

3 

9* 

582 

615 

548 

526 

452 

175 

31 

0 

3026 

3049 

tVAWIAM  USOA  PL  GARDEN 

0 

0 

0 

26 

370 

335 

286 

338 

238 

106 

13 

0 

1712 

tVAMIAM  HB  AP 

0 

0 

20 

345 

303 

1633 

tVANNAH  BEACH   2  N 

0 

0 

0 

6 

282 

267 

224 

0 

(AIHSBOaO 

0 

0 

0 

AO 

378 

363 

229 

293 

196 

75 

6 

0 

1679 

UBOTTON 

0 

» 

0 

3 

409 

406 

280 

346 

?79 

111 

14 

0 

1848 

tLLAPOOSA  2  NMK 

0 

0 

2 

161 

579 

612 

422 

458 

412 

199 

32 

0 

2877 

0 

0 

FTOM  2  N 

99 

a 

0 

<CCOA 

0 

a 

3 

*7 

459 

563 

453 

442 

371 

143 

26 

0 

2507 

LOeSTA  KB  AIRMNIT 

0 

0 

0 

16 

302 

255 

236 

253 

.  143 

86 

5 

0 

1296 

RRENTON 

0 

0 

0 

A* 

417 

481 

384 

421 

316 

134 

15 

0 

2214 

SHIMGTOM 

0 

0 

B 

AO 

440 

432 

159 

22 

0 

YCROSS 

0 

B 

0 

11 

273 

237 

20d 

243 

146 

74 

9 

0 

1199 

ST  POINT 

0 

0 

0 

60 

446 

446 

333 

392 

310 

121 

12 

0 

2120 

See  Page  69  for  Delayed  Data  Table  3  and  Corrections. 
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STATION  INDEX 


Station 

1  Index  No. 

1  ! 

County    ^  J 

Longitude 

j  Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Heler 

to 
tables 

1 
1 

1  Station 

h-  1 

Index  No. 

County 

*; 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

■ .  ■  p.  ■ 

? 
1 

i 

■i 

Temp.  1 

d 
n 
s 
£ 

 1 

AB0CV1LLE 

WILCOI  ! 

9  91  5» 

AMOS  L .  ELLERBEE 

9 

GAINESVILLE 

9«Il 

HALL 

- 

9 

1  

9*  IB 

BA 

 —  _ 

SAM  S.  HAftBEN 

AOAIRSVILLE 

00*1 

BARTOW            1 12  3*  22 

6 

56 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

GLENNVILLE 

975* 

TATTNALL 

1 

91  56 

56 

175 

7P 

W.    C  .  BARNARD 

AOEL 

0OS3 

COOK                 16  31  08 

25 

2*0 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

GOAT  ROCK 

3  762 

HARRIS 

3 

32  36 

8 

05 

*oo 

6A 

GA.   POWER  COMPANY 

AILEY 

MONTGOMEWY     110  3?  11 

b: 

BA 

JAMES  A  STACY 

2  3  5  6 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  3* 

MRS  L  ILLI E  CHRIST  1 E 

AUAPAHA  EXP  STAT  ION 

BERRIEN            16  31  21 

B] 

ROY  E  HOLLAND 

2  9  5 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

31  15 

HORACE  D.  WESTBROOKI 

AL6ANT 

DOUGHERTY 

6  31  3* 

200 

to 

MISS  FREDDIE  OU  BOS 

2  3  5 

HARTWELL 

A193 

HART 

1* 

34  21 

7A 

SAMUEL  A,  VERNER 

Al,6ANV  Wfi  A  I  RPOftT 

DOUGHERTY 

6  31  32  a* 

11 

190 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

HAWKINSVILLE 

*170;PULASKI 

9 

32  17 

e 

28 

235 

6P 

BA 

R     A     MC  LENDON 

ALLATOONA  OAH 

0190 

SARTOH 

5  3*  10 

«* 

735 

5P 

8a; CORPS  Of  ENGINEERS 

CLOSED  A--52 

MAMPTOWN  GAP 

*2*9 

UNION 

9*  59 

6 

06 

2100 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON                13  31  32 

198 

MID 

"ll 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  9 

hoggards  mill 

*9B8  BAKER 

6 

31  12 

EMORY  UNI   FLO  STA 

ANEDlCuS 

SUMTER 

6  92  0* 

64 

362 

5B 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  5  5 

JASPER 

*6*B 

PICKENS 

5 

34  28 

eA 

HOWARD  L ,  DILBECK 

ATHENS 

CLARKE              10  33  Sa 

TOO 

6P 

SA 

PROF,   E.  5.  SELL 

2  3  5 

JONESBORO 

*700) CLAYTON 

♦ 

33  31 

BA 

E.    J.    SWINT,  SR. 

ATHENS  COLLEGE  OF  ACAI 

0*92 

CLARKE  I 

0.  39  50 

23 

685 

6*" 

6P 

PROF.  W.  0  COLLINS 

2  9  5 

KINGSTON 

*8 5*  BARTOW 

5 

34  14 

B 

96 

719 

WALTER  N.  COX 

ATHENS  HB  AIRPORT 

0*3  » 

CLARKE              ' 10  33  57 

19 

803 

7A 

U-S    WEAIMER  BUREAU 

2  9  5  6 

LAFAYETTE 

*9A1 

WALKER 

34  42 

8 

17 

610 

6P 

JOHN  R.  BEAVERS 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

6{  99  99 

975 

MID 

m[d 

US    WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

3 

13  02 

MID 

PAUL  B.  SMITH 

ATLANTA  WB  CJTY 

FULTON  1 

3  99  *9 

6* 

105* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

^* 

33  52 

6A 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS 

AUGUSTA  «B  AIRPORT 

RICHMOND  1 

h'  93  22 

182 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

LINCOLNTON 

520*  LINCOLN 

1* 

91  47 

BA 

JAMES  W,  BLACKWELL 

AUGUSTA 

osoo 

RICHMOND  1 

*  33  2B 

56 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

LITTLE  HIGHIOWER 

52*2 

TOWNS 

3*  36 

6 

99 

2200 

TVA-159 

BAINBRIOCE 

0361 

DECATUR 

6  30  55 

35 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  5 

LOUISVILLE 

531* 

JEFFERSON 

11 

33  00 

6 

24 

137 

6P 

6P 

NESBI T  BAKER 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

5  3*  20 

1100 

E.  C.  GROGAN 

9 

LUMBER  CITY 

5366 

TELFAIR 

9 

31  56 

8A 

W    ALEX  JERNIGAN 

BEAVEROAlE 

WHITFIELD  1 

2  3*  »7 

e* 

8A 

HENRY   E.  WARMACK 

9 

MACON  WB  AIRPORT 

9**3 

BIBB 

9 

12  *2 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLACKBEARD  i^lano 

MC  1NT35H 

2  31  29 

10 

6P 

Ba' U.S.  FISH  {.  WlDF  SEft 

2  9  5 

MACON 

9 

32  50 

8A 

BA 

MACON  TEL.  PUB  CO. 

BLAIRSVILLE  €KP  STA 

0969 

UNION 

71 3*  51 

56 

1938 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

MATSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

3*  15 

8 

34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

BLAkElt 

0979 

EARLY 

b  31  23 

56 

300 

BA 

OR.  J.  G.  STANOIFER 

2  9  5 

MI  DV I LLE 

5B56 

BURKE 

11 

32  50 

8 

14 

166 

BA 

MRS.   C.   H.  HAND 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAN 

FANNIN 

7  3*  53 

1560, 

TVA-110 

3 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

6A 

H.    LOUIS  hORNE 

BOMMAN 

elbert  1 

3*  12 

b: 

780 

tl 

MRS. GWENDOLYN  BAOWN 

9 

MILLEN 

5682 

JENKINS 

11 

12  *B 

MARK  G.  MC  COM 

BRASSTOHN  6AL0 

TOtMS  1 

7|  9*  52 

*780 

8A 

TVA-1*7 

,  3  . 

H0NTE2UMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

8 

01 

TA 

H.   W.  COLLINS 
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Abnormally  hot  and  dry  weather  prevailed  during  the  month,  making  it  one  of  the  hottest  and  driest 
Julys  on  record.  Drought,  which  began  early  in  June,  became  quite  serious  by  the  close  of  July  when 
losses  to  crops  were  25-50%  or  more.  A  severe  wind  and  electric  storm  in  the  southern  portion  of  Madison 
County  on  the  22nd  caused  damages  totaling  $38,000.  Rivers  remained  below  normal  but  well  above  record 
low  levels  throughout  the  month. 

The  first  11  days  were  slightly  below  normal  in  teii5)er atur e ,  with  daily  maxima  near  or  sli^tly  lower 
than  90°.     Cool  spells  on  the  4th  or  5th  and  10th  produced  the  lowest  temperatures  of  the  month,  with 
readings  ranging  from  as  low  as  45°   in  the  far  north  to  69°  on  the  coast.     Widely  scattered  showersij 
occurred  on  the  1st,  with  more  general  showers  on  the  6th  and  7th,  continuing  in  northern  counties  oml 
the  8th  and  9th.     Showery  weather  again  occurred  in  central  and  southern  districts  between  the  lOthljj 
and  13th  as  increasing  warmth  produced  daily  maxima  of  near  95°  or  higher,  but  daily  average  tempera- 
tures did  not  exceed  normal  until  about  the  15th.     Scattered  showers  in  the  northern  and  southern  thlrdsii 
of  the  State  on  the  16th  and  17th  were  followed  by  further  intensification  of  heat  that  led  to  wide- 
spread occurrences  of  ten^jer atures  near  or  above  100°  throughout  the  lengthy  period,  20th  through  30th,i 
and  showery  weather  occurring  from  the  20th  to  22nd  and  25th  to  27th  afforded  but  little  relief  from 
the  excessive  heat'.     The  hottest  weather  of  the  month  occurred  chiefly  on  the  23rd  or  24th,  with  read-d^ 
ings  as  high  as   100°   in  the  mountains  and  exceeding  105°  over  a  large  eastern  section  between  Macoiui 
and  Augusta,   extending  northward  to  Gainesville  and  southward  to  Fitzgerald.     General  showers  on  thflji 
last  two  days  brought  partial  relief  from  the  intense  heat,  but  maximum  temperatures  on  the  last  daji; 
were  still  in  excess  of  95°  over  most  of  the  State. 

The  monthly  average  temperature  was  82.4°,   or  2.1°  above  normal,  with  station  averages  ranging  froM 
74.5°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  85.9°  at  Eastman.     Although  temperatures  remained  below  oioi 
close  to  normal  throughout  the  first  two  weeks,   excessive  warmth  thereafter  was  effective  enough  ttt 
make  the  month  one  of  the  six  warmest  Julys  on  record,  and  it  was  the  warmest  July  since  1931.  Con-Di 
cent  rated  heat  during  the  last  half  of  the  month  was  greatest  during  the  10-day  period,  20th  to  30th,li 
when  temperatures  of  near  or  above  100°  occurred  extensively  on  practically  every  day.     The  peak  oio 
the  month's  heat  occurred  on  the  23rd  or  24th,  when  high  readings  ranged  from  about  100°  in  the  mountaii 
section  to  112°  at  Louisville;   the  reading  of  112°  at  Louisville  is  a  new  record  high  teiqper ature  foi 
the  summer  season  in  Georgia   -  the  previous  record  was  111°  at  Americus  on  September  5,  1925.  The 
hottest  section  during  the  current  month  embraced  a  large  eastern  sector  between  Macon  and  Augusta 
extending  northward  to  Gainesville  and  southward  to  Fitzgerald,  with  highest  temperatures  generall;. 
exceeding  105°  ,  and  new  record  high  July  temperatures  were  established  at  12  stations  ,  mostly  in  easteri(| 
counties.     The  coolest  weather  of  the  month  occurred  on  the  4-5th  in  the  southern  half  of  the  Statnl 
and  on  the  10th  in  the  northern  half;   lowest  readings  ranged  from  45°  at  Blairsville  Experiment  StationJ 
on  the  10th  to  69°  at  Savannah  Beach  and  Brunswick  CAA  Airport  on  the  2nd  and  4th,  respectively. 

Precipitation  averaged  2.87  inches,  or  only  49%  of  normal,  and  station  totals  ranged  from  only  a  tracml 
at  Falrmount  to  7.70  Inches  at  Folkston.     It  was  the  driest  July  since  1888  and  the  third  driest  o;il 
record.     Both  the  northern  and  central  divisions  averaged  about  2.00  inches,  or  somewhat  less  than  40||| 
of  normal,  while  the  southern  division  had  an  average  of  almost  4.00  inches,  or  slightly  more  than  6t 
of  normal.     Showery  weather,  mostly  scattered  and  in  light  to  very  moderate  amounts,  occurred  on  tl 
1st,   6-13th,    16th,   20-22nd,  25-27th,   and  30-31st.     The  greatest  amount  of  precipitation  in  24  hour 
was  3.81  inches  at  Woodstock  on  the  16th;  only  4  other  stations,  Albany  WB  Airport,  Adel ,  Camilla,  ami 
Brooklet,  had  falls  exceeding  3.00  inches,  while  only  16  stations,  mostly  in  the  south,  had  falls  a 
great  as  2.00  inches. 

Drought,  which  had  its  beginning  in  the  early  part  of  June,  reached  its  greatest  severity  late  in  July 
by  which  time  most  crops  had  suffered  depreciations  of  25-50%  or  more.  Although  the  drought  was  hel 
somewhat  in  check  by  frequent  scattered  showers,  the  accompaniment  of  persistent  excessive  heat  over 
came  the  shower  benefits,  depleting  the  soil  badly  by  the  close  of  the  month.  The  hardest  hit  wer 
corr,  vegetables,  and  pastures,  which  suffered  near  total  losses  except  in  lowlands,  where  fair  re 
coveries  were  still  possible  at  the  close  of  the  month.  Cotton,  sweet  potatoes,  and  peanuts,  suffere 
substantially  with  about  25%  or  more  cut  in  yields,  but  a  large  degree  of  recovery  still  existed  a 
the  month  closed.  Tobacco  and  fruits  matured  and  were  being  harvested  long  before  the  drought  reache  : 
its  greatest  severity;  yields  of  these  crops  were  substantially  lowered  partly  from  earlier  effects  o 
the  drought  and  partly  from  unfavorable  temperature  effects  in  the  late  winter  and  early  spring. 

A  severe  storm,  involving  high  winds  and  lightning,  struck  a  small  area  near  Smithonia  in  Madison  Count 
on  the  afternoon  of  the  22nd.  The  storm  moved  southeastward  over  a  length  of  less  than  one  mile,  wit 
damages  concentrated  at  two  points  about  one-fourth  mile  apart.  High  winds  destroyed  a  dwelling, 
warehouse,  and  part  of  a  brick  building;  lightning  struck  and  killed  six  registered  dairy  cows  in  addi 
tion  to  damaging  the  roof  of  a  building.  Total  damages  amounted  to  $38,000,  about  equally  divided  be 
tween  effects  from  high  winds  and  lightning.     -  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JULY  19S2 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Avetage 

Fastest 
mile 

• 

§  1 

S  J 

Date  of 
fastest  mile 

1  :30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1  :30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

t- 

8 
p 

[1O-.49 

1 

66-OS- 

1.00-1.99  1 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
pouible 

>  w  s 

< 

ALBANY  WB  AP 

ESE 

11 

3.6 

81 

81 

46 

61 

5 

5 

1 

0 

1 

13 

4.7 

ATHENS  WB  AP 

2 

3 

4 

0 

1 

0 

10 

4.6 

ATLANTA  WB  AP 

SSE 

11 

8.3 

38 

SE 

30 

71 

78 

43 

51 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

82 

4.8 

AUGUSTA  WB  AP 

SE 

16 

5.6 

40* 

E 

25 

88 

85 

47 

65 

3 

0 

3 

0 

2 

0 

8 

4.8 

COLUMBUS  WB  AP 

_ 

79 

45 

54 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

8 

4.4 

KACON  WB  AP 

SE 

11 

8.4 

31 

SW 

20 

78 

78 

43 

56 

4 

4 

0 

2 

0 

0 

10 

83 

4.5 

ROME  WB  AP 

81 

45 

59 

3 

3 

3 

0 

2 

0 

U 

4.5 

SAVANNAH  WB  AP 

SI 

13 

7.2 

33 

sw 

9 

86 

84 

55 

71 

2 

5 

7 

0 

0 

0 

14 

62 

5.4 

VALDOSTA  WB  AP 

sw 

12 

6.9 

1 

3 

6 

2 

1 

0 

13 

6.0 

•  Tbla  datua  16  obtained  bj 
visual  observation  since  re- 
cording equlpaent   Is  not  avail- 
able.    It  Is  not  necessarily 
tbe  fastest  nlle  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

•  g 

Tear 

■0  a 

i 

s 

■3  0 

Ave 

tl> 

•2 

* 
.3 

Ave 

io 

1892 

79.0 

102 

57 

6.49 

13 

1893 

81  .6 

103 

60 

4.19 

8 

1894 

78  .  5 

98 

50 

8.28 

12 

1895 

79.6 

TM 

51 

5  28 

11 

1896 

80.9 

105 

49 

V.90 

12 

1897 

81.0 

106 

51 

5.60 

10 

1898 

80.3 

104 

54 

8.52 

14 

1899 

80.7 

104 

50 

4.65 

10 

!  1900 

80.6 

103 

53 

5.  IS 

11 

1901 

81.8 

106 

S3 

4  14 

10 

1902 

82.3 

108 

54 

4.88 

10 

1903 

80.4 

103 

52 

4.  10 

9 

1904 

79.5 

104 

49 

3.94 

10 

1905 

80.7 

102 

54 

4  .82 

11 

1906 

78.8 

100 

56 

8.  20 

15 

1907 

81.5 

106 

53 

5.38 

11 

1908 

80.2 

102 

59 

5.56 

12 

'  1909 

79.8 

103 

54 

5.43 

10 

i  1910 

79.2 

100 

57 

5.82 

14 

j  1911 

78.9 

101 

46 

5.35 

13 

1912 

79.9 

100 

55 

5.71 

ft 

1913 

81.6 

110 

50 

5.83 

11 

1914 

81.0 

104 

55 

4.75 

10 

1915 

81.3 

106 

52 

4.27 

9 

jl916 

78.6 

_afi 

Jil 

14.17 

20 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

i 

Average 

No.  oi  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

2 

0 
t 

3 

0 
e 

i 

No.  of  days 
.01  or  more 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

80.2 
78.4 
79.6 
79.6 
80.1 

102 
103 
103 
101 
103 

53 

48 

52 
55 
S8 

5.38 
4.78 
8.96 
5  .78 
7.38 

13 
11 
15 
12 
IS 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

81.6 
80.9 
79.0 
79.8 
79.4 

106 
106 
103 
103 
99 

S8 
57 
49 
53 
51 

4.85 
5.31 
5.29 
7.41 

5.38 

12 
13 
12 
15 
11 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

80.6 
78.9 
80.0 
82.4 
79.3 

101 
105 
104 
108 
110 

57 
48 
49 
46 
46 

4.90 
4.68 

5.80 
3.62 
6.87 

12 
10 
11 
9 
13 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

77.6 
80.4 
80.7 
78.4 
80.6 

100 
103 
103 
101 
105 

45 
53 
59 
48 
49 

3.20 
7.89 
5.66 
6.95 
5.19 

8 

12 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

80.0 
80.4 
79.3 
82.4 
83.0 

106 
101 
103 
109 
108 

52 
52 
46 
51 
58 

6.48 
6.85 
4  .75 
5.84 
4.85 

13 
13 
11 
10 
11 

1952 

82.4 

112 

45 

2.87 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

82.8 
79.4 
82.3 
80.1 
82.2 

108 
105 
105 
100 
106 

45 
45 

56 
51 
55 

5. 18 
6.07 
4.75 
7.77 
5.02 

10 
13 
12 
15 
9 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

80. 1 
79.1 
80.8 
79.0 
80.7 

101 
102 
105 
106 
102 

AO. 
47 
50 
52 
57 

5.39 
7.30 
4.91 
6.86 
6.95 

11 
13 
11 
14 
IS 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Ststlon  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  JULY  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Avetaga 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma) 

s 

01 

£ 

a 

» 
S 

2 

o 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

it 

Greateal  Day 

Snow.  Sleet,  HalJ 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

M««.  Depth 
.   on  Grotmd 

Date 

ft 

s 

° 

.50  or  More 

l.OO 

or  More 

5  * 

sl 

hi 

s « 

hi 

s  1 

NORTHERN  DIVISION 

- 

ALLATOONA  DAM  2 

94  •  3 

68,3 

81  .  3 

104 

29 

53 

10 

23 

0 

0 

0 

,31 

.13 

23 

.  0 

0 

5 

0 

U 

ATHENS 

92.6 

69,4 

81.0 

1.5 

103 

29 

57 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

,54 

4.4  7 

.36 

23 

.0 

0 

3 

0 

U 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

96.8 

67,0 

81.9 

2.2 

107 

21 

53 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

1,54 

2.89 

•  72 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

93.2 

69.2 

81.2 

103 

28  + 

58 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

2,91 

1  ^62 

30 

.0 

0 

8 

2 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

93.  1 

70.9 

82.0 

2.9 

103 

29 

59 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

1.20 

_ 

3.64 

.46 

22 

.0 

0 

9 

0 

0 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

92.0 

70.5 

81.3 

3.2 

101 

28-v 

58 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

2.23 

2.42 

1.33 

26 

5 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

89.  1 

59.8 

74.5 

1,1 

97 

23  + 

45 

10 

15 

0 

0 

0 

2.21 

1.25 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

CARLTON  BRIDGE 

97.0 

66.3 

81.7 

2,5 

1  07 

2y  + 

53 

10 

27 

0 

0 

0 

1.41 

- 

3.25 

,90 

30 

.0 

0 

5 

1 

u 

CARTERSVILLE 

96.2 

1U6 

28 

27 

0 

0 

0 

1,34 

- 

3.67 

,60 

31 

•  u 

u 

7 

1 

u 

CEDARTOWN 

96.0 

67,3 

81.7 

2,6 

104 

23  + 

53 

1 0 

0 

26 

0 

0 

0 

1  ,44 

3,12 

•  96 

31 

.  0 

5 

1 

0 

CLAYTON 

100 

28 

53 

10 

10 

0 

0 

0 

2,29 

4.57 

17 

a 

^ 

CORNELIA 

91.2 

67.8 

79.5 

2.4 

102 

28  + 

55 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

4,09 

- 

1.82 

1,88 

8 

!o 

I 

7 

2 

2 

DAHLONEGA 

95.3 

65.9 

80.6 

4,6 

103 

29 

54 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

•  62 

5.43 

•  28 

30 

•  0 

4 

0 

0 

OALTON 

93.0 

65.0 

79.0 

,3 

103 

28 

54 

10 

22 

0 

0 

0 

2,67 

2.62 

1.50 

5 

•  0 

0 

5 

2 

1 

GAINESVILLE 

97.4 

67.4 

82.4 

4,8 

107 

28  + 

53 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

,12 

_ 

5.30 

•  08 

y 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HARTWELL 

98.  1 

69.4 

83.8 

4,4 

109 

29 

59 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

.27 

_ 

4.61 

•  12 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

JASPER 

93.7 

57.6 

80.7 

3.8 

102 

23  + 

55 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

1.77 

- 

3.72 

1^10 

30 

•  0 

0 

5 

1 

LAFAYETTE 

9<>.9 

65. 7M 

80. 3M 

1.5 

1 06 

2  8 

5  1 

10 

0 

25 

0 

Q 

0 

3.30 

1.90 

•  0 

0 

5 

ROME 

9'>.6 

68.6 

81.6 

2.0 

105 

28  + 

55 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

1.91 

_ 

2.48 

•  78 

5 

•  0 

0 

7 

2 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

95.  i 

66.7 

80.9 

1 06 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

3.84 

1.66 

30 

.0 

0 

a 

2 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

9'>.<* 

66. 8M 

80.  5M 

2.7 

103 

24 

4  8 

1 0 

0 

26 

0 

0 

0 

2.68 

- 

2.6  / 

1  .90 

31 

•  0 

0 

3 

2 

1 

TOCCOA 

91.6 

59.2 

80.4 

2.1 

103 

29 

56 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

4,30 

- 

1,41 

1.20 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

WASH  I NGTON 

95  .6M 

67. 7M 

81  ,  7M 

1  •  2 

106 

23  + 

52 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

4 

01 V  I S I  ON 

80.6 

1,95 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

94.6 

70,  1 

82.4 

1  . 1 

1  06 

24 

63 

3  + 

0 

25 

0 

0 

0 

4,03 

1.82 

1  .92 

1 

.  0 

0 

5 

2 

2 

AUGUS  'A 

96.  1 

71,8 

84.0 

2.7 

109 

24 

56 

3  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4,30 

_ 

1.09 

1.75 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

BROOKLET   1  W 

93.0 

70,4 

81.7 

-  .2 

103 

24 

55 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

5,00 

.12 

3.06 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

CARROLLTON 

94.  BM 

28 

0 

0 

,18 

- 

4.40 

•  10 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLUMBUS 

97.4 

70,2 

83.8 

2,0 

105 

24 

65 

5  + 

0 

3  1 

0 

° 

° 

2,09 

_ 

3.83 

1^92 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

95.6 

70,8 

83.2 

104 

24 

54 

5  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1,83 

1  •  5  1 

31 

.  0 

0 

4 

1 

1 

COVINGTON 

96.8 

57,  1 

82.0 

2.0 

106 

29 

57 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

1.02 

_ 

3.91 

•  43 

31 

.0 

0 

4 

u 

u 

DUBLIN 

96.5 

70.0 

83.3 

2.  1 

105 

24 

61 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

2.38 

_ 

3.44 

.77 

7 

.U 

0 

9 

2 

u 

EXPERIMENT 

94  .  3 

69.4 

81.9 

2.8 

102 

29  + 

59 

10 

26 

0 

0 

0 

1  ,69 

3.11 

1^04 

1 

.  0 

0 

7 

1 

1 

FAIR  VIEW 

95.6 

70.  1 

82.9 

3.5 

104 

29 

63 

5  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1,51 

_ 

3.99 

•  57 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

FORT  VALLEY 

95.0 

72,2 

83.5 

2.9 

102 

21  + 

66 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

2,00 

3.42 

1  ^43 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREENSBORO 

95.7 

69,  1 

82,4 

2.6 

105 

21  + 

56 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

3,17 

2.19 

1  ^99 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

GRIFFIN 

95.4 

70.4 

82,9 

3.1 

104 

29 

50 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

,72 

- 

4.76 

•  36 

31 

.0 

0 

8 

0 

0 

LA  GRANGE 

97. IM 

69. 2M 

83, 2M 

4.1 

1 04 

23  + 

0 

0 

0 

° 

,72 

4.39 

•  59 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LOUISVILLE 

99.2 

70.3 

84,8 

3.9 

112 

24 

64 

4  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.15 

- 

3.20 

•  90 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

MACOM   WB  AIRPORT 

R 

96.7 

71.0 

83,9 

105 

24 

55 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

1.21 

•  54 

25 

•  0 

0 

6 

0 

MACON 

98. OM 

73. OM 

85, 5M 

4.3 

107 

25 

28 

0 

0 

0 

2.65 

2.09 

1^20 

22 

•  0 

0 

5 

1 

M I LLEDGEV ILLE 

94.  9 

68.8 

81,9 

,7 

105 

25 

60 

24 

27 

0 

0 

0 

2.03 

3.83 

•  86 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

MILLEN 

96.9 

71.9 

84,4 

2,7 

109 

24 

64 

5 

0 

I 

2.57 

_ 

3.47 

.65 

22 

.0 

0 

11 

2 

0 

MONT ICELLO 

93. 5M 

67. 2M 

80, 4M 

,1 

58 

10 

0 

U 

0 

3.45 

- 

1.78 

1  .55 

22 

.0 

u 

6 

2 

2 

NEWNA\ 

95.  1 

68.9 

82,0 

2,3 

104 

23  + 

60 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.56 

- 

4.66 

.27 

31 

.0 

^ 

4 

0 

0 

PINE    TOUNTAIN  VALLEY 

94  .  3 

65  .  6 

79,9 

59 

1 1 

0 

27 

0 

0 

0 

3.86 

1.16 

•  0 

0 

5 

4 

1 

SWAiNiBORO 

97, 8M 

70. 5M 

84, 2M 

109 

24 

63 

6 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.33 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

TALBOTTON 

96.3 

69.  1 

82,7 

2,6 

1  06 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

2.40 

_ 

3.07 

1.36 

26 

•  0 

0 

6 

1 

1 

WARRENTON 

98.5 

69, 6M 

84  .  IM 

3,6 

106 

24 

62 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

•  71 

_ 

4.55 

.31 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAYNESBORO 

97.0 

108 

25 

30 

0 

0 

0 

1,97 

- 

3.73 

•  ai 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

WEST  POINT 

95.1 

69.6 

82.4 

1,9 

105 

24 

61 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

•  55S 

4^59 

.46 

10 

.  0 

0 

4 

0 

0 1  V  I S I  ON 

82.9 

2^11 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

A ILEY 

96.  0 

59.  1 

82.6 

106 

25 

59 

4 

28 

0 

0 

0 

2^08 

•  53 

12 

•  0 

0 

9 

1 

" 

ALAPAH4  EXP  STATION 

95  .  9M 

56.  5M 

81  .  2M 

,3 

60 

4  + 

24 

0 

0 

0 

•  0 

0 

10 

ALBANY 

96.2 

73.4 

84  •  8 

2,6 

103 

25 

70 

5  + 

0 

31 

0 

0 

0 

2.81 

_ 

3^09 

1^41 

22 

•  0 

u 

6 

2 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

95,3 

72.9 

84.  1 

1,9 

102 

24 

68 

4 

0 

31 

0 

0 

5.60 

•  66 

3.29 

21 

T 

0 

8 

2 

2 

ALMA  CAA  a:RPORT 

93.5 

68.7 

81.1 

,  7 

102 

24 

59 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

2.17 

_ 

3^50 

1.22 

26 

•  0 

0 

7 

1 

1 

AMFR I CUS 

95.7 

72.0 

83.9 

2,5 

104 

24 

65 

4  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.42 

4^11 

1.29 

22 

•  0 

0 

4 

1 

1 

BAINBRIDGE 

94.5 

70.2 

82.4 

,5 

101 

24 

53 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

7.18 

.6li 

2.37 

1 

•  0 

0 

8 

6 

l> 

BLACKBEA^O  ISLAND 

93.  3M 

73. 5M 

83. 5M 

104 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

4.94 

1.20 

7 

.0 

0 

9 

3 

i 

BLAKELY 

95.9 

71,4 

83.7 

2,4 

1 02 

24 

64 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

4.81 

1.89 

1  .94 

21 

•  0 

0 

12 

3 

1 

BRUNSWICK 

92.6 

74,6 

83.6 

1,6 

1  03 

24 

68 

25 

0 

0 

0 

0 

4.29 

J.  1  5 

1.78 

5 

T 

0 

11 

3 

1 

BRUNSWICK  CAA  Ap 

90.2 

75,0 

82.6 

100 

24 

69 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

3.80 

•  95 

7 

.0 

0 

10 

3 

9 

CAIRO  2  N'JW 

93.8 

70,4 

82.  1 

1,3 

100 

24 

55 

7 

0- 

31 

0 

0 

0 

4.89 

1.37 

2.73 

7 

•  0 

0 

9 

3 

2 

CAMILLA 

96,3 

72,5 

84.4 

2,2 

103 

21 

64 

7 

0 

31 

I 

0 

0 

7.40 

1.90 

3.39 

22 

•  0 

0 

4 

3 

i 

CAMP  STEWART 

93.9 

71  ,0M 

82.  5M 

104 

25 

54 

5 

0 

23 

0 

0 

4.39 

1.69 

6 

•  0 

8 

2 

i 

CORDFLE 

72,2 

56 

5 

0 

0 

0 

1.22 

4.27 

1.22 

22 

•  0 

• 

^ 

1 

L 

CUTHBERT 

95.3 

71.7 

83.8 

3.2 

104 

24 

65 

0 

30 

0 

0 

0 

5.16 

1.09 

1.60 

26 

•  0 

0 

9 

4 

1 

DOUGLAS 

96.  OM 

72. OM 

84.  OM 

2.7 

103 

25 

0 

0 

0 

2.11 

4.67 

.80 

13 

•  0 

0 

6 

I 

) 

EASTMAN 

99.9 

71.9 

85.9 

4.0 

109 

24 

65 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

3.54 

2.49 

3.02 

31 

.0 

0 

6 

1 

FITZGERALD 

95.9 

72.1 

84.0 

2.2 

106 

24 

55 

4  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1^83 

4.07 

.99 

9 

.0 

0 

8 
il 

1 

) 

FLEMING  EXP  STATION 

93.2 

70.3 

81.8 

105 

24 

63 

5 

0 

0 

0 

0 

4.63 

1.57 

11 

•  0 

0 

2  S 
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TABLE  2  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JULY  1952 


Temperature 


Suiton 

4 

m  t 
*  J 

•  l 

• 

B 
•  c 

Iz 

ai. 

- 
£ 

• 

• 

2 

J 

• 
• 

? 

No.  of  Day* 

— 
o 

s 

52 

|b 

f 

a 

Snow.  SiMl.  Hall 

No.  ol  Daym 

Mu. 

Min. 

li 

1 

• 

s 

z 

i 
i 

Si 

1 

o  » 
.  S 

Si 

:i 

FOLK&TON  9  SW 

9  3.9M 

69. 9M 

81  .9M 

100 

21* 

65 

12 

0 

° 

0 

0 

5.96 

1  .40 

12 

.0 

 1 

0 



10 

1 — . 

4 



2 

FORT  GAINES 

96.  A 

71.5 

8<>.0 

2.8 

106 

26 

6'. 

30 

0 

0 

'•.81 

-  1.44 

l.bl 

7 

.0 

0 

i 

4 

2 

6LENNVILLE 

92  •  6 

71.3 

82.0 

102 

2** 

6-» 

25 

0 

0 

0 

6.24 

.07 

2  •  70 

T 

0 

10 

4 

2 

MAWKINSVILLE 

98  «  5M 

71.  OM 

3.3 

2** 

0 

0 

0 

5  '  \ 

4.0D 

.58 

2  2 

.0 

0 

s 

2 

0 

H06GAR0S  MILL 

96  #5 

70.9 

63  .  7 

2.8 

in? 

21  + 

63 

31 

0 

0 

0 

2.36 

-  3.91 

1.09 

2  2 

.  0 

0 

6 

2 

1 

LUMBER  CI  TV 

9'>.6M 

69. 6M 

82.  IM 

106 

25 

60 

0 

27 

0 

0 

0 

3.86 

-  2.40 

1  .98 

12 

.0 

0 

10 

2 

2 

MONTEZUMA   1  NE 

96.? 

71  .7 

8'..0 

3.6 

103 

24 

68 

6 

0 

30 

0 

0 

2.60 

1.2.0 

25 

•  0 

0 

3 

3 

1 

MOULTRIE 

96. 3M 

70. OM 

82.  7M 

.6 

101 

21* 

66 

0 

30 

I 

0 

0 

5.34 

-  I.IO 

2.93 

22 

.0 

0 

9 

4 

2 

OUITMAN 

93.0 

71.2 

83.  1 

1.6 

101 

1  1 

65 

0 

31 

0 

0 

0 

4.62 

-  2.98 

1.10 

22 

.0 

u 

8 

* 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

91. <> 

68.  7 

80.  1 

-  .6 

102 

2'. 

59 

5 

0 

17 

0 

0 

4.55 

-  2.92 

1.55 

6 

.0 

u 

12 

4 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

92.7 

71. <• 

82  .  1 

1.2 

lO'i 

2'. 

66 

5 

0 

20 

0 

0 

1.92 

-  4.72 

.36 

6 

.0 

0 

12 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

9  1  ,  IM 

T*..  IM 

82  .6M 

.7 

98 

23* 

69 

2  + 

0 

17 

0 

0 

0 

4.05 

-  1.67 

1.70 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

THOMASVILLE 

9'>.<> 

69.7 

82.1 

.3 

101 

2k 

63 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

4.18 

-  2.62 

.76 

26 

.0 

0 

13 

0 

TIFTON  2  N 

9'>.'> 

70.9 

82.7 

1.9 

100 

21 

6* 

4  + 

0 

31 

0 

0 

0 

2.95 

-  3.07 

1.03 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

96.0 

70.5 

83.3 

1.9 

101 

21  + 

55 

6 

0 

30 

0 

° 

0 

4.21 

-  2.16 

1.26 

25 

.0 

0 

12 

3 

1 

WAYCROSS 

70.3 

82.5 

.6 

102 

21 

6* 

4  + 

0 

29 

0 

0 

3.34 

-  3.43 

1.69 

22 

.0 

0 

a 

2 

1 

DIVISION 

83.0 

3.91 

T 

STATE 

82.'. 

2.1 

2.87 

-  2.96 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Dar  of  month 


ABBEV 1 LLE 

ADAIRSVILLE 

*06L 

AILEV 

ALAPAMA  EUP  STATION 
ALBANV 

ALBANY  HB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  Wfl  AIRPORT 
ATLANTA  WR  AIRPORT 
ATLANTA  W8  CITY 


IRPORT 


AUGUSTA  we 
AUGUSTA 
aAlNRRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 

BLACKBEARD  ISLANO 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

FtRASSTOWN  BALD 
RflOOKLET  1  W 
nSUNSWICK 
nPUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 


SN 


CARTERSVILLE 
Ce DART OWN 
CHATtWORTH 
CKICKAMAUGA  PARK 
CH0E5T0E 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE   2  W 

CUTMBERT 

OAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

OAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  HSW 
[XWALSONVILLE   3  W 

DOUGLAS 

00U6LA5VILLE 

DOVER 

DUBL IN 

FASTMAN 

ELBERT ON 
ELLIJAV 
EMBRY 

EXPERIMENT 
F  A 1 RMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
PLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON 

roLrsTON  &  sv 

FORT  OAirjES 
FORT  VALLEY 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWrlNSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIWASSEE 
HOGC'ARCS  MILL 

JASPER 
JONESnORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LITTLE  HIGMTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT 

MACON 

MAYSVILLE 

HlOVlLLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA   I  NE 
MONTI  CELLO 
MOULTR IE 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

NFEL  GAP 
NE^WNAN 

NOONTOOTLA  CRECK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  DAM 


i«a3 

2*00 


1*20 
2.?3 

.03  UQ2 
4.30  I, 75 
7.18  2,37 
U38 


4*9« 

2.21 
4.61 


6.?6 
4.60 
7.46 
4.39 
Ud4 


2.29 
2.22 
2.09 
1*83 
1.23 

1*22 
4.09 
1.02 


1*06 
2.42 
1.25 
2.30 
4.58 

2*11 
1*15 
3*76 
2*38 
3*54 

1.07 
.68 
1.81 
1.69 


6*24 
.95 
3.17 


1*91 
3*30 
.72 

•  25 
1.84 
3*04 
2.15 
3.86 

1.21 
2.65 
1*96 
3*42 
2*03 

2*57 
2.60 
3*45 
5.34 
2*35 

1*32 

•  56 
1.46 
1.29 
3.47 


6      9      10     11     12     13     14  15 


.02      .04  .1? 


1.44  .10 
.08  .20 


1.20 
.03 
•  04 


.01      .02  .05 


.41      ,39  T 


.24    1.88  .33 


.44     .12  .99 


.10  .03 
1.43 

3.02  2.31 


2.10  *0b 
I. 81 


.US      .02  T 


.52 

.36  .43 

,31      .40  .46 

.55      ,19  .18 

.95  T 


1.14  .02 


.07 
*17 

2*23  «14 


.01  .10 

.13 
1*10  .04 


1*68  3*29 


1*94 
•03 


1*02  •68 


•  40 
•03  •OS 

•06  .52 

•  20 
■13  ,55 

.32  T 

•10  .22 

•  12  T 

•  04 

•  35 


22    23  24 


3^60 
1*07 
1.41 


•23  .03 

T 

•57  ,07 


25    26  27 


•  08  T 

T  1.22 


1^31  .24 


•01  1.03 


•14     .06  T 

•89  .17 


•03     •IB  .04 

•24  .13 
•30  .37 

•40  1^25 
•  13 
1.11 


.50  .52 
•94  .70 


28    29    30  31 


1  .21 
.07 

i 

•11 

•63  1.19 
l.lt 

•  12 
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DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3— Continued 


Station 

1 

Day  of  month 

To 

1 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

9 

10 

H 

12 

13  1 

14 

-J 

15 

16 



17 

 ^ 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

 L 

23  J  24 

1 

25 

 L 

26 

1 

27 

2B  1  29 

3D 

31 

PINE  MOONTAIN  VALLEY 

3  B6 

.80 

.9» 

.13 

•  86 

1.15 

•  02 

OUITMAN 

(40 

•  2« 

70 

•  25 

wio 

•  55 

RCSAC* 

1>76 

•  43 

.61 

•  03 

•  06 

.02 

.14 

•  15 

•  00 

I)1SIN6  FAMN 

t*o? 

•  76 

•  12 

.11 

1.06 

•  14 

2«1> 

ROME 

•  00 

•  07 

•  02 

T 

.15 

•  10 

i  84 

•42  1.26 

T 

*02 

•  01 

•  31 

•  17 

T 

T 

1.50 

•  09 

SAVANNAH  U$DA  PL  GA(tO€N 

4*59 

•  16 

•  0? 

T 

!•»» 

■  12 

■  41 

•  32 

.27 

.67 

.01 

.16 

T 

T 

•  07 

•  63 

T 

•  04 

SAVANNAH  MB  AP  R 

1.02 

•  23 

T 

.36 

.28 

.29 

.21 

T 

•  11 

•  01 

J 

•  02 

.01 

.26 

.04 

•  01 

SAVANNAH  BLACM  2  H 

1.32 

1.70 

•  10 

•  16 

•  21 

SPARTA  2  NNtf 

!•  10 

•  09 

•  29 

.07 

•  05 

•  25 

•  12 

•29 

STANLEY  GAP 

•  04 

•  03 

.38 

•  23 

5UCHES 

jIot 

l^OQ 

•  60 

SUMMERVILLE 

2.92 

l^Ol 

•  27 

•  22 

•  0« 

•  1« 

•  25 

•  28 

•  95 

SHAINSnODO 

•  10 

T 

•  20 

T 

.10 

•  24 

•  35 

T 

•  11 

SMEET  GUM 

I  *no 
• 

•  09 

.28 

■  10 

•  54 

.10 

.10 

•  40 

1«55 

•  29 

•  20 

rALLAPno*;A  ?  NNM 

2*68 

•  65 

1*90 

rAVLOR^vRLf. 

2.42 

■  12 

■  IH 

•  72 

1.02 

THOHAI^VILLC 

•  03 

•  18 

.40 

.04 

7 

•  67 

•  42 

•  64 

•  22 

.76 

•  18 

.39 

riFTON  2  N 

•  65 

•  04 

T 

1*05 

•  53 

•  25 

1,90 

•  01 

•  33 

•  06 

•  13 

.10 

•  5> 

rocCOA 

k<)0 

•  01 

.01 

1^20 

T 

J, 05 

•  98 

■RAY  N0UNT4IN 

2*18 

.36 

•  38 

.30 

.10 

•  82 

•  02 

UNNEL  HlUL 

4.3? 

.28 

1.68 

.31 

•  73 

.31 

.02 

•  18 

•  10 

.01 

•  90 

'ALOOSTA  «e  AIRPORT 

.14 

•  07 

•  68 

T 

•  61 

U25 

•  19 

.47 

•  36 

•  3, 

•  19 

•  27 

.49 

•  62 

•  28 

AMEN  TON 

•  Tl 

•  10 

.27 

•  51 

ASHINGTON 

.2« 

.03 

T 

AVCROSS 

T 

•  32 

.  19 

•  18 

1.69 

■  56 

T 

AVNESeORO 

1.9T 

.81 

,Qb 

.70 

•  36 

EST  POINT 

,ii 

T 

.46 

•  03 

•  02 

•  02 

OODBiiRV 

•  71 

•  20 

.20 

.95 

T 

OOOSTOCR 

«>I0 

.53 

.t3 

.01 

.63 

3tSl 

•  04 

T 

(MM.  HARRIS 

l.«2 

.01 

•  02 

T 

•  03 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Monlh 


GEORGIA 
JULY  1952 


Station 

1 

3  ' 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

■ 

AIL6Y 

MAX 

ISO 

89 

89 

93 

93 

95 

93 

87 

94 

92 

92 

95 

91 

92 

94 

94 

96 

94 

93 

98 

101 

100 

100 

104 

106 

105 

95 

97 

100 

103 

100 

96*0 

MIN 

72 

72 

70 

69 

69  tl 

ALAPAHA   exP  STATION 

MAX 

102 

96 

92 

95 

93 

96 

95 

96 

98 

96 

96 

93 

96 

95 

95 

95 

93 

99 

98 

99 

100 

93 

98 

95>9 

MIN 

68 

70 

60 

60 

66 

63 

63 

62 

° 

68 

69 

69 

67 

70 

66 

ALBANY 

MAX 

99 

93 

90 

94 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

94 

94 

96 

95 

95 

95 

96 

98 

96 

98 

101 

92 

96 

100 

103 

98 

96 

95 

99 

99 

97 

96.2? 

MIN 

70 

74 

73 

" 

76 

74 

76 

76 

74 

73.4 

ALBANY   KB  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

93 

93 

94 

95 

94 

96 

94 

91 

91 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

98 

99 

100 

95 

99 

102 

98 

93 

96 

97 

96 

96 

96 

MIN 

7« 

73 

68 

70 

70 

73 

73 

72 

70 

75 

74 

76 

76 

72  »9 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

99 

85 

85 

86 

80 

84 

88 

91 

94 

83 

85 

92 

91 

94 

96 

98 

93 

95 

95 

99 

99 

too 

101 

102 

103 

101 

99 

102 

104 

100 

100 

94  >3 

70 

69 

55 

69 

^' 

73 

7 1 

68a3 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

87 

91 

91 

91 

91 

86 

94 

95 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

91 

90 

94 

95 

92 

100 

96 

100 

102 

100 

92 

94 

97 

98 

97 

95 

9JiS- 

MIN 

60 

70 

66 

69 

68 

6»mt 

AMERICUS 

MAX 

94 

88 

92 

91 

93 

95 

92 

94 

91 

89 

97 

97 

95 

96 

97 

97 

97 

98 

100 

99 

98 

95 

100 

104 

100 

95 

92 

98 

96 

98 

97 

95. T 

MIN 

65 

71 

72 

72 

79 

72.0 

ATHENS 

MAX 

87 

82 

86 

89 

90 

89 

88 

87 

85 

84 

89 

89 

92 

93 

94 

92 

93 

94 

98 

96 

100 

99 

100 

101 

91 

94 

99 

102 

103 

97 

88 

92.6 

69 

57 

69 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

MAX 

93 

85 

91 

93 

92 

93 

90 

93 

93 

92 

96 

103 

96 

96 

95 

97 

101 

106 

107 

102 

104 

105 

99 

98 

102 

106 

106 

100 

98 

96 

11 

5* 

67 

ATHENS   WB  AIRPOKT 

MAX 

79 

82 

88 

90 

92 

91 

90 

88 

85 

86 

89 

90 

93 

94 

96 

92 

94 

95 

97 

97 

100 

96 

101 

102 

92 

96 

100 

103 

103 

98 

89 

93^: 

56 

69.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

S4 

85 

89 

90 

90 

88 

89 

91 

84 

85 

90 

91 

93 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

97 

99 

100 

100 

100 

96 

97 

101 

103 

95 

85 

93tl 

MIN 

70 

70 

"I 

69 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

82 

82 

86 

90 

ae 

88 

88 

91 

82 

83 

89 

90 

95 

96 

93 

92 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

98 

98 

98 

96 

96 

101 

101 

96 

85 

92.0 

7  1 

69 

70 

57 

70. S 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

88 

89 

91 

90 

87 

92 

92 

87 

91 

92 

93 

92 

91 

94 

95 

97 

99 

102 

103 

102 

106 

106 

99 

94 

96 

100 

101 

101 

97 

94.6 

71 

67 

68 

68 

69 

69 

76 

73 

76 

68 

74 

70*1 

AUGUSTA 

MAX 

82 

86 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

93 

94 

93 

93 

94 

99 

95 

97 

102 

105 

106 

101 

105 

109 

102 

95 

97 

101 

103 

102 

97 

96.1 

75 

76 

76 

74 

71.8 

BAINBRIOGE 

MAX 

97 

89 

92 

92 

92 

96 

93 

92 

92 

88 

90 

92 

95 

92 

92 

94 

96 

97 

95 

100 

100 

96 

98 

101 

96 

96 

95 

97 

97 

97 

94 

94.5 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

73 

70 

68 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

7  2 

72 

72 

70.2 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

88 

84 

88 

90 

88 

89 

83 

95 

89 

92 

89 

88 

91 

92 

92 

93 

100 

99 

99 

100 

104 

101 

98 

96 

95 

100 

96 

94 

93.3 

71 

72 

70 

•J1 

76 

76 

73.6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

82 

80 

86 

89 

86 

87 

84 

84 

76 

81 

85 

85 

89 

89 

91 

90 

89 

90 

93 

93 

94 

97 

96 

95 

90 

89 

96 

97 

97 

91 

89.1 

HIN 

63 

53 

66 

65 

61 

62 

62 

52 

64 

53 

55 

52 

59 

60 

63 

65 

59.8 

BLAKELY 

MAX 

100 

93 

96 

96 

97 

100 

95 

96 

92 

90 

96 

95 

93 

96 

93 

94 

96 

97 

97 

99 

101 

94 

98 

102 

99 

92 

96 

96 

96 

94 

95 

95.9 

MIN 

73 

70 

76 

70 

70 

76 

69 

74 

BROOKLET  1  M 

MAX 

94 

83 

87 

89 

89 

90 

82 

92 

91 

90 

92 

92 

88 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

97 

99 

97 

102 

103 

100 

93 

92 

96 

97 

98 

95 

93.0 

MIN 

70 

67 

66 

66 

65 

70 

70 

70 

" 

70 

70 

70 

^' 

72 

74 

72 

70 

69 

72 

72 

70 

70.4 

BRUNSWICK 

MAX 

87 

85 

87 

87 

85 

86 

85 

92 

96 

95 

93 

90 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

94 

101 

97 

101 

103 

100 

92 

92 

98 

100 

99 

97 

92.6 

^' 

78 

78 

78 

74 

78 

68 

'* 

76 

76 

74.6 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

87 

83 

87 

87 

84 

85 

84 

87 

94 

90 

89 

87 

86 

87 

91 

90 

89 

90 

93 

93 

94 

93 

97 

100 

94 

91 

92 

93 

96 

93 

91 

90.2 

MIN 

69 

79 

80 

80 

76 

78 

^' 

74 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

94 

90 

94 

94 

93 

91 

93 

92 

91 

90 

93 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

95 

96 

99 

94 

98 

100 

94 

94 

95 

97 

98 

95 

92 

93. > 

MIN 

11 

68 

70 

CAMILLA 

MAX 

97 

94 

95 

96 

97 

98 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

95 

94 

94 

95 

96 

95 

97 

97 

103 

95 

98 

102 

99 

97 

99 

98 

99 

97 

96 

96.3 

MIN 

74 

72 

74 

73 

72 

69 

64 

69 

72 

74 

72 

70 

71 

74 

74 

74 

75 

73 

73 

77 

73 

70 

74 

76 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

72.5 

CAMP  STEWART 

MAX 

92 

86 

89 

89 

89 

88 

85 

94 

92 

92 

92 

89 

88 

91 

91 

92 

93 

94 

95 

98 

101 

98 

101 

103 

104 

98 

94 

99 

100 

98 

96 

93.9 

MIN 

68 

68 

67 

64 

68 

70 

69 

72 

70 

69 

68 

70 

71 

71 

72 

73 
3 

73 

74 

75 

72 

70 

75 

77 

73 

70 

70 

73 

73 

74 

70 

71.0 

CARLTON  BRlDfiE 

MAX 

80 

86 

92 

92 

95 

95 

94 

94 

88 

88 

94 

92 

96 

97 

98 

98 

99 

98 

100 

100 

103 

105 

106 

105 

96 

100 

103 

107 

107 

100 

97.0 

70 

67 

58 

69 

58 

69 

^' 

66 

52 

67 

66.3 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

89 

91 

89 

91 

90 

92 

90 

94 

88 

90 

92 

94 

9S 

94 

94 

95 

97 

94 

98 

99 

99 

99 

98 

99 

99 

98 

100 

99 

99 

97 

94.8 

CARTERSVILLE 

MAX 
HIN 

97 

89 

90 

95 

90 

88 

92 

93 

90 

85 

89 

93 

95 

95 

98 

95 

94 

96 

96 

98 

100 

103 

102 

103 

103 

100 

101 

105 

104 

102 

101 

96.2 

CEOARTOWN 

MAX 

88 

89 

92 

94 

90 

86 

92 

94 

88 

87 

94 

97 

96 

96 

»« 

95 

94 

98 

97 

101 

103 

104 

104 

104 

101 

99 

104 

102 

99 

95 

96.0 

MIN 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

7! 

65 

65 

66 

67.3 

CLAYTON 

MAX 

76 

75 

84 

88 

86 

87 

85 

83 

80 

81 

84 

84 

87 

89 

89 

89 

87 

88 

90 

92 

95 

96 

97 

98 

86 

89 

96 

100 

100 

94 

87 

68.« 

MIN 

64 

63 

55 

59 

60 

" 

61 

65 

55 

66 

68 

67 

58 

68 

71 

62 

66 

66 

68 

64 

66 

67 

65 

63.7 

COLUMBUS 

MAX 

96 

92 

93 

94 

97 

97 

95 

96 

90 

90 

94 

98 

97 

97 

98 

99 

97 

97 

99 

99 

99 

98 

102 

105 

104 

97 

99 

101 

102 

99 

98 

97.4 

HIN 

70 

66 

71 

" 

78 

70 

58 

^' 

68 

70.2 

COLUMBUS  KB  AIRPOKT 

MAX 

92 

88 

90 

93 

93 

93 

94 

94 

87 

88 

93 

95 

94 

96 

97 

97 

97 

96 

96 

97 

98 

97 

103 

104 

103 

96 

98 

100 

101 

98 

97 

95.6  i 

MIN 

65 

** 

70 

68 

70 

64 

68 

69 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

59 

70 

70.6 

i 

CORDELE 

MAX 

72.2  1 

HIN 

76 

70 

70 

67 

66 

70 
70 

" 

70 

" 

70 

72 

CORNELIA 

MAX 

87 

SO 

87 

90 

91 

91 

89 

84 

82 

82 

87 

88 

88 

90 

91 

87 

91 

90 

94 

94 

96 

100 

98 

98 

89 

94 

96 

102 

102 

97 

91 

91.2 

HIN 

68 

63 

63 

64 

67 

67 

66 

66 

65 

62 

** 

65 

71 

70 

70 

72 

74 

7 1 

73 

70 

69 

67.6 

COVINGTON 

MAX 

9« 

89 

90 

91 

93 

92 

91 

87 

90 

95 

95 

96 

96 

97 

96 

98 

97 

101 

98 

106 

100 

106 

105 

101 

98 

101 

106 

106 

102 

93 

96.e 

MIN 

69 

64 

62 

60 

65 

67 

68 

67 

63 

70 

59 

70 

70 

68 

65 

66 

67.1 

CUTHBERT 

MAX 

98 

90 

93 

92 

95 

96 

95 

95 

94 

89 

93 

95 

93 

93 

94 

96 

94 

94 

97 

100 

99 

96 

102 

104 

101 

98 

97 

99 

99 

97 

95 

95.6 

MIN 

^' 

66 

66 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

^' 

72 

74 

76 

70 

75 

68 

7  J 

71.' 

OAHLONEGA 

MAX 

89 

85 

93 

93 

92 

94 

90 

91 

83 

91 

94 

95 

98 

97 

99 

98 

97 

93 

94 

99 

100 

101 

101 

100 

95 

96 

101 

102 

103 

100 

91 

95i3  { 

MIN 

69 

63 

60 

62 

66 

67 

66 

64 

66 

62 

69 

72 

59 

67 

70 

70 

59 

70 

67 

58 

69 

67 

65.9  : 

OALTON 

MAX 

92 

90 

87 

90 

90 

87 

87 

89 

86 

80 

84 

88 

89 

90 

92 

94 

94 

92 

94 

93 

97 

95 

98 

102 

96 

99 

100 

103 

102 

101 

101 

93.0  1 

MIN 

70 

66 

60 

65 

66 

66 

be 

67 

62 

54 

55 

66 

57 

58 

58 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

56 

54 

64 

67 

66 

67 

68 

67 

68 

6»ill 

DOUGLAS 

MAX 

93 

03 

93 

94 

96 

96 

95 

94 

96 

93 

94 

96 

98 

93 

98 

95 

101 

103 

102 

93 

95 

98 

99 

98 

96.0 

MIN 

66 

70 

72 

69 

69 

70 

67 

72 

71 

72 

73 

74 

80 

72 

70 

75 

77 

73 

70 

70 

72 

73 

78 

72 

72.0 

DUBLIN 

MAX 

93 

90 

93 

94 

96 

94 

86 

94 

93 

90 

94 

94 

93 

95 

96 

96 

96 

98 

99 

103 

103 

98 

102 

105 

103 

99 

96 

100 

102 

101 

99 

96.5  1 

MIN 

73 

67 

66 

61 

62 

67 

69 

69 

72 

67 

70 

67 

68 

67 

71 

70 

72 

71 

73 

78 

73 

69 

74 

74 

73 

68 

69 

59 

73 

75 

73 

TO.O 

•  ferenCA  not* 


following  Station  Index 


-  80  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^^oeoro.a 

Table  5  -  ConUnuvd  .     .  „     .  _ 


Doy  Oi  Month 


StoKon 

1 

2 

- 

[  , 

«  1 

i 

e 

7 

s 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

16 



17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

{ 

EASTMAN 

MAX 

9« 

91 

9« 

97 

■ 

98 

96 

91 

98 

96 

r 

93 

97 

98 

99 

97 

98 

99 

102 

103 

102 

104 

102 

107 

109 

106 

103 

98 

105 

106 

104 

102 

99 

■  9 

MIN 

7* 

70 

69 

65 

66 

7  1 

70 

70 

73 

70 

7  3 

67 

69 

70 

73 

^1 

80 

70 

76 

76 

70 

73 

76 

73 

■  9 

EXPERIMENT 

98 

85 

85 

88 

90 

91 

90 

90 

92 

85 

88 

92 

93 

94 

93 

95 

94 

94 

98 

100 

100 

99 

101 

101 

100 

96 

95 

102 

102 

98 

94 

.3 

MIN 

7 1 

66 

64 

66 

67 

69 

67 

69 

68 

59 

63 

69 

67 

69 

70 

74 

71 

72 

69 

69 

69 

72 

^' 

72 

69 14 

FAIR  VIEW 

MAX 

Si 

85 

00 

91 

93 

93 

91 

M 

89 

89 

95 

95 

96 

95 

95 

94 

96 

97 

99 

100 

102 

100 

99 

102 

99 

94 

96 

102 

104 

102 

99 

95 

>6 

MIN 

66 

67 

68 

63 

66 

67 

67 

69 

63 

65 

67 

67 

67 

76 

70 

•  1 

FITZCERALD 

MAX 

95 

8* 

91 

91 

93 

94 

89 

94 

95 

92 

94 

93 

92 

95 

96 

95 

96 

97 

100 

101 

97 

102 

106 

103 

96 

97 

100 

101 

99 

98 

95 

•  9 

MIN 

69 

65 

68 

72 

" 

76 

70 

74 

" 

72 

■  1 

FL£M1 EXP   STAT  I  OH 

101 

85 

89 

89 

89 

87 

83 

91 

91 

93 

90 

86 

87 

87 

89 

89 

91 

92 

91 

99 

101 

99 

100 

105 

102 

99 

94 

Vi 

99 

98 

96 

93 

.2 

MIN 

68 

" 

69 

70 

■  3 

FOLKSTON  9  Stf 

98 

88 

89 

90 

89 

83 

94 

93 

93 

96 

96 

90 

92 

92 

94 

94 

93 

100 

94 

98 

99 

100 

98 

94 

99 

98 

93 

94 

93 

,9 

MIN 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

?o 

68 

69 

69 

" 

69 

•  9 

FMT  GAINES 

101 

98 

95 

95 

98 

98 

94 

<15 

93 

89 

95 

96 

92 

93 

94 

96 

96 

98 

102 

102 

92 

100 

105 

100 

93 

98 

98 

99 

98 

96 

■  4 

MIN 

70 

?2 

68 

"■ 

^' 

" 

76 

70 

70 

73 

'* 

74 

72 

71 

.5 

1 

^•■T  VALLEY 

sa 

87 

91 

92 

92 

93 

89 

93 

88 

86 

94 

94 

95 

94 

94 

97 

97 

97 

100 

101 

102 

96 

99 

102 

101 

95 

95 

99 

100 

98 

97 

96 

•  0 

[ 

MIN 

69 

70 

67 

67 

70 

67 

" 

74 

74 

73 

75 

80 

73 

72 

^"^ 

75 

71 

73 

74 

7  6 

73 

72 

•  2 

•AINESV 1 LLE 

92 

85 

92 

95 

95 

95 

95 

91 

86 

90 

95 

97 

99 

99 

97 

98 

101 

98 

102 

102 

105 

105 

106 

94 

99 

101 

107 

107 

103 

95 

97 

.4 

HIN 

70 

65 

61 

66 

65 

70 

70 

69 

70 

" 

70 

66 

70 

69 

69 

72 

70 

67 

■  4 

iLCNNVILLE 

9S 

87 

92 

92 

92 

89 

85 

93 

90 

90 

92 

88 

89 

92 

92 

92 

89 

94 

91 

91 

93 

99 

102 

101 

92 

92 

95 

97 

95 

93 

92 

.6 

MIN 

" 

68 

68 

65 

70 

70 

69 

68 

" 

76 

78 

72 

71 

.3 

IREENSSOM) 

MAX 

99 

93 

88 

90 

92 

91 

89 

95 

95 

87 

91 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

99 

100 

105 

99 

102 

102 

94 

94 

98 

102 

106 

100 

96 

96 

.  7 

HIN 

65 

69 

.1 

SIFf IN 

90 

85 

89 

91 

92 

90 

92 

92 

85 

89 

92 

11 

95 

94 

95 

97 

95 

96 

99 

100 

103 

102 

103 

103 

102 

98 

98 

102 

104 

99 

91 

95 

■  4 

MIN 

70 

72 

'* 

76 

72 

74 

74 

76 

70 

74 

74 

70.4 

ARTVELL 

9S 

84 

91 

94 

96 

93 

94 

93 

90 

90 

95 

94 

96 

97 

99 

99 

99 

98 

102 

100 

103 

104 

105 

106 

101 

99 

103 

108 

109 

105 

99 

98 

>1 

MIN 

70 

63 

62 

63 

" 

6U 

.4 

ftMKl NSV I LLE 

98 

94 

94 

97 

92 

95 

95 

95 

94 

95 

96 

97 

97 

98 

102 

103 

102 

97 

102 

106 

10? 

102 

101 

101 

104 

100 

100 

98 

■  5 

MIN 

7 1 

72 

7 1 

7  1 

76 

70 

74 

74 

'  1 

7 1 

70 

7 1 

74 

75 

70 

71 

>0 

^MARD  S  M  I CL 

97 

91 

95 

96 

96 

96 

95 

9« 

98 

93 

96 

95 

93 

94 

95 

96 

97 

97 

98 

99 

102 

96 

98 

102 

95 

97 

99 

98 

98 

98 

96 

6 

MIN 

69 

?I 

70 

.9 

ISFCR 

92 

88 

92 

84 

89 

88 

90 

•4 

85 

90 

92 

95 

94 

96 

94 

95 

95 

95 

96 

98 

101 

102 

100 

94 

96 

100 

102 

102 

97 

88 

93 

7 

MIN 

67 

11 

65 

67 

68 

72 

70 

'1 

69 

72 

7  1 

71 

70 

67 

66 

68 

70 

72 

7? 

71 

67 

6 

IFATETTE 

87 

01 

94 

85 

91 

92 

91 

86 

84 

88 

93 

93 

94 

95 

94 

93 

95 

97 

99 

100 

103 

103 

104 

100 

99 

102 

106 

105 

99 

92 

94 

9 

MIN 

69 

64 

70 

JO 

67 

68 

67 

70 

71 

64 

50 

64 

70 

70 

67 

7U 

69 

06 

7 

ORANOE 

95 

86 

as 

91 

96 

94 

94 

99 

95 

95 

95 

98 

99 

100 

100 

104 

104 

104 

97 

100 

103 

102 

99 

97 

97 

1 

MIN 

67 

70 

60 

59 

** 

68 

67 

69 

72 

7 1 

70 

72 

7? 

74 

71 

69 

69 

71 

68 

7 1 

71 

71 

74 

70 

69 

2 

UlSVILLE 

97 

88 

92 

94 

96 

95 

90 

99 

96 

01 

96 

95 

95 

97 

98 

98 

101 

101 

102 

103 

108 

105 

109 

112 

102 

100 

102 

104 

107 

105 

98 

99 

2 

Inbcr  city 

MIN 

69 

70 

74 

74 

74 

70 

70 

73 

76 

70 

3 

99 

90 

87 

91 

92 

92 

92 

89 

95 

89 

91 

92 

90 

92 

94 

92 

93 

94 

95 

98 

98 

98 

102 

106 

103 

98 

97 

99 

97 

94 

6 

L. 

MIN 

69 

69 

60 

62 

67 

70 

69 

70 

66 

67 

69 

70 

71 

70 

7 1 

75 

70 

67 

72 

70 

70 

69 

To 

72 

74 

71 

69 

6 

MAX 

86 

87 

91 

93 

93 

93 

92 

96 

90 

89 

94 

96 

98 

96 

97 

98 

98 

97 

101 

104 

103 

99 

102 

105 

103 

97 

97 

101 

104 

100 

97 

96 

7 

MIN 

6B 

68 

67 

65 

66 

68 

72 

66 

68 

68 

69 

70 

74 

79 

" 

74 

70 

70 

73 

76 

76 

71 

0 

COK 

102 

86 

89 

93 

95 

95 

92 

95 

92 

97 

91 

97 

97 

98 

98 

97 

105 

105 

105 

99 

104 

107 

105 

99 

104 

102 

98 

0 

MIN 

76 

70 

69 

69 

67 

70 

74 

80 

74 

77 

" 

76 

^* 

73 

0 

lLEDGEV  ille 

97 

81 

86 

90 

91 

92 

90 

90 

93 

88 

88 

92 

95 

93 

95 

96 

96 

95 

96 

98 

98 

102 

98 

102 

105 

100 

96 

97 

100 

102 

100 

94 

9 

MIN 

" 

67 

65 

62 

62 

63 

67 

69 

69 

64 

65 

65 

68 

67 

68 

7 1 

72 

73 

73 

60 

70 

70 

'* 

68 

8 

96 

87 

90 

92 

95 

94 

85 

94 

92 

91 

94 

94 

95 

98 

96 

97 

95 

98 

100 

104 

103 

99 

103 

109 

104 

93 

97 

101 

104 

105 

99 

96 

9 

MIN 

67 

68 

67 

69 

69 

^* 

68 

68 

68 

71 

73 

78 

74 

75 

72 

76 

76 

76 

7 1 

" 

73 

78 

73 

71 

9 

'4TC2UHA  1  NE 

MAX 

98 

91 

a* 

91 

93 

96 

93 

95 

96 

97 

96 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

99 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

94 

98 

98 

97 

95 

96 

2 

MIN 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

" 

'* 

74 

70 

'?3 

69 

74 

73 

71 

7 

t«TICELLO 

90 

85 

90 

90 

91 

89 

91 

92 

86 

88 

93 

95 

94 

95 

97 

96 

97 

96 

98 

98 

94 

97 

100 

100 

97 

93 

93 

5 

II 

MIN 

65 

61 

65 

69 

70 

69 

71 

73 

67 

69 

72 

70 

67 

2 

MAX 

93 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

93 

93 

89 

93 

93 

95 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

101 

99 

98 

101 

101 

97 

94 

96 

97 

97 

93 

95 

3 

MIN 

69 

70 

65 

66 

68 

67 

68 

71 

71 

67 

67 

68 

70 

" 

70 

76 

76 

68 

73 

73 

68 

69 

70 

0 

Ji 

MAX 

88 

88 

89 

92 

93 

89 

93 

94 

92 

89 

90 

90 

90 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

98 

101 

100 

104 

103 

104 

97 

98 

103 

102 

100 

39 

95 

1 

MIN 

66 

64 

65 

66 

68 

68 

68 

66 

60 

60 

70 

64 

65 

68 

69 

7  1 

68 

72 

76 

75 

68 

73 

68 

9 

'  -  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

90 

87 

89 

92 

93 

93 

92 

94 

88 

89 

94 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

94 

97 

96 

98 

96 

101 

101 

102 

93 

96 

100 

99 

97 

96 

94 

3 

HIN 

60 

62 

64 

62 

62 

65 

65 

63 

66 

59 

63 

65 

69 

67 

66 

70 

67 

69 

59 

65 

5 

MAX 

96 

92 

92 

94 

95 

90 

94 

98 

98 

97 

101 

96 

93 

95 

96 

94 

93 

94 

91 

99 

96 

98 

99 

95 

93 

9-> 

96 

97 

95 

93 

95 1 

0 

MIN 

75 

7 1 

72 

65 

66 

67 

68 

69 

72 

72 

69 

n 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

78 

72 

72 

75 

69 

68 

7 1 

71 

72 

72 

71 

71 

2 

RE 

91 

87 

91 

95 

80 

88 

90 

92 

88 

83 

88 

94 

96 

96 

92 

95 

95 

96 

98 

99 

100 

103 

101 

100 

98 

10? 

106 

106 

98 

86 

94 

6 

MIN 

67 

63 

68 

70 

70 

ll 

" 

7^ 

68 

68 

0 

R*    HII  AlfMODT 

90 

88 

91 

94 

83 

88 

90 

93 

85 

85 

90 

95 

95 

96 

95 

94 

94 

96 

98 

99 

100 

101 

104 

105 

101 

100 

103 

104 

106 

99 

95, 

1 

MIN 

72 

67 

60 

66 

69 

67 

66 

66 

63 

93 

53 

59 

66 

68 

67 

72 

7 1 

69 

71 

70 

67 

62 

68 

67 

69 

68 

72 

70 

66 

7 

85 

87 

86 

87 

89 

81 

83 

87 

00 

92 

89 

87 

88 

89 

91 

88 

89 

91 

92 

98 

100 

96 

99 

102 

100 

92 

92 

90 

96 

93 

94 

91 

4 

MlN 

66 

62 

63 

59 

68 

70 

66 

70 

66 

67 

68 

68 

67 

69 

68 

68 

7 

MAX 

8« 

85 

87 

87 

89 

86 

83 

91 

93 

02 

89 

91 

88 

90 

88 

89 

91 

92 

93 

100 

102 

98 

103 

104 

101 

93 

92 

98 

100 

98 

96 

92 

7 

HIN 

71 

68 

69 

69 

66 

69 

71 

69 

69 

71 

69 

70 

'1 

71 

72 

74 

73 

75 

7  1 

73 

76 

72 

70 

70 

73 

71. 

4 

*'  IMAI)  BGACH  2  N 

HAX 

90 

84 

U 

87 

87 

88 

89 

89 

91 

85 

88 

91 

86 

88 

91 

89 

89 

95 

95 

96 

95 

98 

98 

95 

93 

94 

96 

96 

96 

91, 

1 

HIN 

^* 

69 

72 

69 

76 

69 

7 1 

72 

74 

72 

70 

75 

76 

81 

^' 

76 

^' 

74 

76 

78 

74. 

1 

•  SBOOO 

MAX 

98 

88 

90 

91 

93 

92 

88 

95 

98 

98 

95 

97 

97 

98 

95 

97 

102 

105 

103 

99 

104 

109 

103 

101 

104 

102 

97, 

8 

MIN 

71 

67 

66 

68 

64 

63 

70 

69 

71 

70 

72 

66 

66 

68 

70 

70 

71 

73 

75 

74 

72 

71 

75 

77 

76 

70 

71 

73 

76 

70. 

5 

MAX 

90 

90 

92 

,4 

94 

9« 

94 

93 

90 

89 

95 

96 

97 

97 

96 

96 

96 

97 

99 

101 

95 

97 

103 

106 

105 

94 

94 

102 

103 

100 

93 

96, 

3 

MIN 

7* 

68 

67 

63 

62 

65 

68 

67 

67 

64 

64 

68 

67 

66 

69 

71 

71 

69 

73 

73 

75 

71 

73 

71 

69 

68 

71 

70 

74 

74 

71 

69. 

1 

'♦XOOSA   J  MNH 

MAX 

•8 

86 

89 

95 

91 

91 

90 

93 

83 

86 

91 

95 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

97 

99 

101 

99 

100 

103 

49 

96 

98 

102 

10.- 

^6 

90 

94, 

4 

MIN 

73 

66 

57 

67 

62 

65 

65 

62 

67 

48 

49 

54 

6* 

63 

68 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

79 

70 

74 

'0 

68 

74 

76 

7J 

78 

66. 

8 

•■•SWIU.E 

MAX 

94 

98 

92 

90 

92 

94 

93 

96 

94 

96 

91 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

98 

94 

98 

101 

96 

94 

96 

96 

98 

9  } 

VI' 

<« 

HIN 

72 

70 

71 

71 

63 

67 

66 

65 

68 

69 

70 

67 

69 

69 

71 

70 

73 

70 

70 

74 

72 

70 

73 

68 

71 

68 

72 

72 

7*/ 

I 

Sm  i«f«r«BC*  Botas  follovlnf  Station  ladaz. 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


6E0R5IA 
JULY  1952 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16  ! 

1 

17  1 

IS 

19 

20 

21 



22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

TIFTON  2  N 

MAX 

9B 

93 

90 

95 

93 

93 

95 

90 

95 

93 

91 

90 

90 

93 

92 

94 

95 

95 

95 

98 

100 

99 

93 

97 

99 

99 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

4 

MIN 

75 

70 

71 

6A 

64 

69 

68 

69 

71 

70 

71 

67 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

78 

70 

69 

74 

75 

71 

70 

69 

73 

73 

73 

71 

70 

9 

TOCCOA 

MAX 

82 

81 

85 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

86 

86 

88 

88 

90 

91 

89 

88 

90 

95 

95 

97 

97 

99 

98 

98 

92 

99 

102 

103 

95 

90 

91 

« 

MIN 

70 

66 

65 

66 

68 

69 

70 

66 

67 

58 

5« 

68 

06 

67 

69 

69 

71 

70 

73 

73 

75 

74 

76 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

69 

69 

2 

VALD05TA  WB 

AIRPORT 

MAX 

9« 

91 

9* 

95 

97 

93 

93 

98 

95 

94 

96 

97 

91 

95 

95 

98 

99 

97 

93 

86 

lot 

96 

99 

101 

101 

95 

96 

101 

100 

97 

97 

96  ■ 

0 

MIN 

75 

71 

71 

66 

65 

68 

68 

67 

71 

72 

70 

67 

70 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

69 

73 

75 

69 

68 

69 

72 

71 

72 

70 

70. 

5 

WARRENTON 

MAX 

84 

85 

89 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

67 

93 

94 

92 

93 

95 

94 

96 

97 

98 

102 

104 

102 

105 

106 

99 

95 

97 

101 

104 

103 

99 

98  • 

5 

MIN 

75 

65 

64 

65 

63 

67 

67 

69 

69 

6Z- 

70 

67 

66 

68 

69 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

71 

75 

70 

71 

71 

72 

74 

72 

69  < 

6 

NASHINGTON 

MAX 

90 

90 

91 

91 

90 

93 

92 

94 

81 

95 

95 

96 

87 

104 

101 

106 

106 

99 

99 

105 

102 

97 

95  • 

6 

MIN 

70 

71 

62 

63 

61 

63 

61 

68 

52 

53 

59 

62 

64 

84 

75 

97 

72 

72 

72 

68 

70 

76 

71 

67 

T 

WAYCROSS 

MAX 

97 

91 

93 

100 

97 

95 

94 

6 

MIN 

73 

69 

71 

64 

64 

67 

72 

68 

70 

69 

68 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

76 

69 

69 

73 

75 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

70 1 

) 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

103 

»* 

S« 

90 

90 

92 

92 

96 

99 

94 

93 

97 

93 

91 

95 

99 

94 

92 

96 

102 

101 

104 

102 

105 

loa 

101 

94 

93 

101 

103 

102 

97 1 

0 

WEST  POINT 

MAX 

95 

87 

87 

91 

93 

92 

91 

93 

91 

S8 

90 

95 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

98 

96 

98 

98 

104 

105 

103 

96 

98 

100 

102 

99 

97 

95) 

1 

MIN 

73 

71 

67 

65 

67 

68 

68 

67 

71 

62 

61 

67 

68 

68 

71 

72 

70 

71 

72 

74 

75 

72 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

70 

69  • 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montli 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

AILEY 

EVAP 

.35 

.37 

.  30 

.  26 

.  32 

.  23 

.50 

.  19 

.23 

.54 

.22 

.27 

.22 

.32 

.25 

.25 

.  19 

.26 

.  30 

.38 

.  27 

.37 

.13 

.  20 

.33 

.35 

.33 

38.4 

WIND 

28 

20 

37 

35 

10 

16 

33 

3 

7 

9 

15 

7 

8 

7 

6 

11 

14 

16 

11 

8 

6 

29 

13 

6 

6 

10 

8 

7 

11 

15 

16 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.32 

.32 

.  33 

.21 

.38 

.16 

.  19 

.30 

.31 

.22 

.31 

.33 

.30 

.29 

.36 

.31 

.34 

.27 

.31 

.33 

.  36 

.39 

.25 

.  38 

.38 

.40 

.33 

.31 

.39 

.42 

.24 

WIND 

65 

136 

84 

48 

46 

46 

61 

61 

45 

60 

44 

56 

59 

45 

50 

56 

63 

55 

40 

53 

46 

51 

46 

42 

43 

61 

60 

39 

34 

58 

43 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.34 

.21 

.34 

.30 

.38 

.29 

.26 

.26 

.  18 

.23 

.25 

.27 

.26 

.32 

.34 

.35 

.21 

.20 

.35 

.36 

.24 

.41 

.32 

.32 

.40 

.30 

.38 

.30 

.30 

.37 

.39 

9M 

WIND 

57 

97 

73 

68 

15 

24 

57 

50 

36 

60 

42 

44 

54 

18 

47 

47 

.'<7 

33 

55 

S3 

43 

61 

45 

28 

49 

60 

57 

49 

28 

60 

70 

EXPERIMENT 

EVAP 

.46 

,15 

.38 

.25 

.35 

* 

.44 

.39 

.  19 

.29 

.26 

.28 

.32 

.32 

.32 

.35 

.  33 

.40 

.27 

.39 

.42 

.41 

.30 

.32 

.41 

.28 

.28 

.20 

.11 

.53 

.41 

WIND 

30 

27 

26 

33 

33 

31 

30 

30 

30 

30 

25 

13 

52 

44 

56 

64 

56 

59 

29 

37 

65 

35 

20 

35 

41 

36 

39 

44 

65 

75 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.28 

.28 

.35 

.28 

.22 

.44 

.28 

.25 

.28 

.27 

.17 

.  16 

.27 

.23 

.23 

.  27 

.31 

.28 

.29 

.  19 

.29 

.24 

.25 

.27 

.25 

.22 

.22 

.27 

.24 

.22 

.21 

WIND 

11 

22 

33 

20 

13 

14 

13 

11 

16 

21 

11 

8 

12 

13 

13 

14 

17 

16 

11 

10 

20 

22 

16 

10 

9 

16 

6 

8 

9 

12 

14 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  32 

.34 

.  37 

.32 

.30 

.17 

.20 

.26 

.32 

.20 

.27 

.28 

.25 

.29 

.30 

.29 

.29 

.25 

.26 

.33 

.29 

.31 

.22 

.34 

.34 

.  35 

.29 

.35 

.29 

.35 

.35 

WIND 

38 

36 

110 

33 

45 

28 

32 

31 

38 

35 

25 

30 

22 

22 

27 

31 

34 

32 

17 

39 

25 

26 

23 

26 

34 

34 

21 

21 

16 

37 

34 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.29 

.25 

.34 

.29 

.30 

.29 

.27 

.24 

.28 

.26 

.18 

.  12 

.19 

.28 

.  19 

.27 

.24 

.25 

.25 

.26 

.27 

.28 

.23 

.25 

.28 

.28 

.19 

.  15 

.45 

.06 

.24 

WIND 

33 

25 

61 

15 

24 

12 

25 

14 

9 

14 

11 

5 

9 

16 

7 

17 

17 

6 

19 

25 

16 

32 

17 

11 

9 

IS 

12 

6 

3 

11 

12 

I 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

j 

■1  B 
S  » 
S  J 

U4  ^ 

1 

'& 

5 

Ja 

a 

■2 

■a 
i 
H 

Obeez 
vatioD 
time 

Obeerver 

1  

Refer 

to 
tables 

1  

1 

Station 

d 

J 

County 

1 

Latitude 

0 

1 

'& 

B 
Q 
•J 

1 

i 

Obser- 
vation 
time 

Obeorvei 

Rafei 

to 
tablet 

Index  ] 

0. 
B 

J 

H_ 

Precipj 

TempH 

Precip] 

AtievlLLC 

0010 

VILCOX 

9  91  99 

89  19 

240 

•A 

Ell*  MAE  ELt-ERBEE 

9 

ioAIHESVlLLE 

9621 

HALL 

9  ,9*  18 

83  90 

1294 

BP 

•A 

SAM  t.  HARBCN 

2  9  9 

AOAIRSVlLLf 

OOAl 

12  9*  22 

8*  56 

710 

BA 

MARVtY  C .  MOTI 

9 

6LEI«(VILLE 

979* 

TATTNALL 

1 

31  96 

HI  96 

173 

W.   C.  BARNARD 

2  9  9 

AOU 

00»3 

COOK 

16  31  06 

69  25 

240 

aA 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

COAT  ROCK 

9782 

HARRIS 

9 

92  96 

69  09 

400 

6A 

CA.   POWER  COMPANY 

9 

*ltl* 

00«0  HONTeOMeRT 

10  92  U 

82  9* 

290 

8A 

8A 

JAMES  A,  STACY 

2  9  9  6 

.GREENSBORO 

9899 

GREENE 

10 

99  94 

81  11 

620 

9P 

BA 

HRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  9  9 

ALABAMA  tAf>  STAI  ION 

OlSl 

BeRRIEH 

16|91  21 

69  19 

299 

7A 

7A| ROY  E .  HOLLAND 

2  9  5 

IGRIFFIN 

9*96  SPALDING 

9 

39  19 

64  16 

•80 

»P 

8A 

HORACE  D.  WCSTSROOKt 

2  9  9 

ALBANT 

01*0 

OOuOMERIr 

6'  31  3* 

8*  09 

200 

MISS  FREODIC  OU  BOS 

2  9  5 

HARTWELL 

A193 

HART 

14 

94  21 

82  56 

790 

9P 

SAHUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

ALtAirr  va  AlflffOMT 

oowoherty 

61 91  92 

8*  11 

190 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

IMAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

92  17 

89  28 

299 

8A 

R.  A    HC  LENDON 

2  9  9 

ALLATOOMA  0AM 

y  3*  10 

84  44 

739 

5P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  *'92 

IHAMPTOWN  GAO 

4249 

UNION 

94  59 

84  06 

2100 

BA 

TVA-13I 

1 

ALH*  CAA  AlHPORI 

0211 

•AC  OH 

13  31  32 

62  91 

198 

MIO 

MIO 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

hoggaros  mill 

4  3BB 

8AKER 

6 

91  12 

84  27 

192 

HID 

BA 

CPIORY  UNI  PLD  STA 

2  9  9  6 

AMMKU$ 

02  »S 

SlMTE* 

6  92  0* 

84  19 

962 

5P 

PROF.  J.  P.  KINMEY 

2  9  9 

JASPER 

464B 

PICKENS 

9 

94  28 

84  26 

1480 

5P 

6A 

HOWARD  L .  DILBECK 

2  3  5 

ATHENS 

0A90 

CLARKE 

10<  33  9B 

B9  2) 

7  00 

PROF.  C.   S.  SELL 

2  9  9 

JONESBORO 

4700 

Clayton 

6 

99  11 

84  21 

990 

BA 

E.  J.  SWIHT,  SR. 

9 

AINGHS  COCLCce  O  AC«I 

OA  12 

CLARKE 

10  33  90 

83  23 

689 

6P 

n 

PROF.  W.  0  COLLINS 

2  J  9 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

T19 

WALTER  N.  COX 

3 

AImEnS  vt  AIRPORT 

10  33  97 

B3  19 

809 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19  6 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

B5  17 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  9  9 

ATUkMTA  HB  AlftPOfIT 

OASl 

fULTON 

6  93  39 

84  29 

975 

HID 

hid: U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

LA  GRANGE 

494* 

TROOP 

9 

93  02 

85  09 

740 

*(• 

HID 

PAUL  B.  SMITH 

2  9  9 

ATLANTA  li«  (.  1  IT 

0«»6 

FULTON 

9l 39  *9 

64  23 

1094 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  .1  3 

L.EX  INGTON 

9169 

OGLETHORPE 

14 

93  92 

83  07 

720 

BA 

HHS, SIDNEY  C. STEVENS 

9 

AUGUSTA  «•  AIR^T 

0«9S 

RjCMMONO 

1*  93  22 

61  98 

182 

H|0 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

LIHCOLNTCN 

9204 

LINCOLN 

14 

99  47 

82  28 

9  00 

6A 

JAMES  w.  BLACKWELL 

9 

AUCUSIA 

OSOO 

RKHHONO 

1*  9)  2« 

61  98 

190 

6P 

6P 

fRANK  K.  MYERS 

2  19 

LITTLE  KICHTOWER 

9242 

TOWNS 

14  56 

89  9* 

2200 

TVA-139 

3 

6  90  99 

8*  39 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

2  9  9 

LOUISVILLE 

591* 

JEFFERSON 

11 

99  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  9  5 

(Ail  OftOUNO 

CMEROtCEE 

9  20 

B*  23 

1100 

E .  C .  GROGAN 

9 

LUMBER  CITY 

5986  TELFAIR 

9 

91  96 

82  41 

190 

BA 

W.   ALEX  JERMIGAN 

2  9  9 

teAVEROALC 

0T46 

WMl IElD 

12  1*  97 

a*  *9 

- 

BA 

HENRt  E.  WARmCK 

9 

MACON  WB  AIRPORT 

9449 

BIBB 

9 

32  42 

69  19 

362 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

tLMKBEAR^  IS^AHC 

M4b 

HC  INTOSH 

2i91  29 

81  IS 

10 

BA 

U.S. FISH  ^,  WLDF  SEO 

2  9  9 

MACON 

5447 

BIBB 

9 

32  90 

89  98 

379 

8A 

8A 

HACON  TEL.  PUB  CO. 

2  9  9 

HAJRSVRLt   (IP  SIA 

0«6« 

UNION 

7'3A  51 

89  96 

1998 

BA 

BA 

GEORGIA  HTN  EXP  STA 

2  9  9 

HAYSVILLE 

5699 

JACKSON 

10 

94  19 

89  14 

920 

EARL  L.  SAILERS 

9 

•UUtCUT 

t|>l  23 

8*  56 

900 

7P 

eA 

OR.  J.  0.  STANOirER 

2  3  5 

Ml  DV I LLC 

9858 

BURKE 

1 1 

92  90 

82  14 

186 

aA 

HR5.  C.  H.  HAND 

3 

^U^KIDGC  «e$Vll  OAM 

1029 

FATMIN 

t'>3*  S9 

8*  17 

1560 

6A 

TVA-110 

9 

HILI-EDGCVILUC 

5874 

BALDWIN 

10 

99  09 

89  1  9 

920 

BA 

SA 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

1112 

ELBERT  . 

1*1 9A  12 

89  02 

780 

BA 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

9 

HILLCN 

58B2 

JENKINS 

11 

92  48 

81  96 

180 

7P 

7P 

HARK  C.  HC  COM 

2  3  9 

1170 

Toms 

t'ia  92 

89  49 

47B0 

8A 

TVA-147 

9 

H0NTE2UMA  1  NE 

5*7* 

HACOH 

6 

32  19 

S4  01 

329 

9P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  9 

1266 

BULLOCH 

11' 32  23 

81  41 

190 

•P 

6P 

W.  C.  CRONLCY 

2  3  9 

MONTICELLO 

5*88 

JASPER 

9 

39  18 

89  41 

680 

H.  C.  BENTON 

2  9  9 

2  31  09 

81  29 

14 

BP 

6P 

D.  R.  ROOERTS 

2  9  5 

MOULTRIE 

60a7 

COLQUITT 

16 

91  11 

89  48 

925 

5P 

5P 

C ITY  Of  HOULTRIC 

2  9  9 

•mWSlflCK  CAA  AlttPORT 

13A» 

OLYI*# 

2'91  09 

81  29 

14 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  9 

MOUNT  VERNON  J  WNW 

6126 

WHEELED 

10 

32  12 

82  9a 

190 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

lUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6  32  99 

84  14 

'» 

6A 

MRS.  FOUNTAIN  SMITH 

9 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

f 

34  4* 

89  99 

3900 

8A 

TVA-199 

> 

'i'-LfR  CREEA 

1*33 

RICMUND 

1*  39  22 

81  5? 

SA 

EDWIN  S.BPSTCIN,  JR 

9 

NEWNAN 

6939 

COWETA 

6 

59  29 

a*  48 

979 

4P 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  9  9 

"     i  MNtf 

1*63 

C^AOY 

B  33  93 

84  19 

269 

7P 

J.  D.  BElCHCR 

2  9  5 

NOONTOOTLA  CRFEK 

6999 

FANNIN 

>4  42 

84  14 

2090 

8A 

TVA-112 

9 

i'91  1* 

B*  19 

177 

9P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

MORCROSS  4  N 

6407 

CWINNET 

3 

1*  00 

84  12 

102  3 

8A 

MRS.  H.  H.  DEHPSEY 

9 

.-EMART 

IS** 

LIBERTY  1 

11. 31  92 

at  97 

98 

7P 

J.  F.  BLESSINGTON 

2  3  5 

HOT T ELY  UAM 

6471 

UNION 

3*  58 

a*  09 

1740 

8A 

TVA-571 

3 

1S«S 

CHEROKEE  1 

9' 94  lA 

8*  29 

894 

7A 

C.  a.  TEASLEY 

9 

PINE  HOUNTAIN  VALLEY 

7046 

KARRIS 

92  *7 

84  91 

814 

BP 

6P 

C.  C.  GOODHAN 

2  9  9 

1601 

Elbert 

1*19*  OA 

82  99 

900 

8A 

BA  J.  D.  MOORE 

QUITMAN 

7276  BROOKS 

16 

90  *7 

89  3* 

173 

6P 

P* 

MIS.ROSSIC  0.  JONES 

2  1  9 

1619 

FRANKLIN 

1*  3*  22 

89  14 

700 

7A 

JOHN  CABRCLL 

'  I  ' 

RESACA 

7490 

GORDON 

12 

34  95 

a*  97 

657 

7A 

J0*9*  6.  DAVIS 

3 

^TON 

CARROLL 

17  33  99 

65  04 

1115 

5P 

9P 

ROT  RICHARDS  CONST  < 

0  2)9 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

9*  45 

89  92 

820 

7A 

1VA-ab9 

3 

16S' 

HURflAY 

12  9*  96 

8*  *2 

eA 

RALPH  M.  HESSER 

9 

ROME 

7600 

FLOYD 

3*  19 

85  10 

617 

6" 

BA 

MISS  MARY  TOWERS 

2  9  9 

166S 

BARTOW 

9 ; 3*  09 

8*  48 

7» 

5P 

5P 

J.W.    (filL!.)  IRWIN 

2  9  9 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FIOVD 

12 

94  21 

89  10 

6*; 

U.i.  WEATHER  BUtEAU 

2  9  9  6 

SiVlL.C    )  S* 

1670 

BARTOV 

9  9*  06 

8*  90 

685 

7A 

0.   P.  TATUM 

9 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78*2 

CHATHAM 

2 

92  00 

Bl  16 

22 

HID 

aA 

0.  A,  BISSEIT 

2)5 

IT32 

ROCK 

*|9*  01 

85  19 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUHBY 

2  9  9 

SAVAIMAH  MB  AP 

78*7 

CHATHAM 

2 

92  08 

Bl  12 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BultEAU 

2  9  5 

12,9*  *6 

S4  47 

760 

8A 

FRANCIS  H.  KENDRKK 

9 

SAVANNAH  BEACH  2  H 

7860:CHATHAH 

92  00 

80  92 

10 

6P 

HRS.H.C  .KL  INGCNSMnH 

2  9  9 

'  UtAU&A  PARK 

1906 

malker 

18 1 3A  99 

a9  16 

T89 

9P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

SPARTA  2  HNW 

8229 

HANCOCK 

11 

93  17 

82  99 

990 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

-  'OE 

1927 

UNICN 

7  3*  *e 

89  94 

1900 

BA 

TVA-970 

9 

STANLEY  CAP 

8269 

GILMER 

12 

94  47 

84  18 

2900 

BA 

TVA-111 

3 

<  uN 

1962 

RABUN 

IaIsa  53 

89  2* 

2000 

6P 

6P 

HRS. GRACE  M.  BREWER 

SUCMES 

8*14 

UNION 

7 

94  41 

84  01 

_ 

TVA-119 

9 

2006 

WHITE 

3  '3*  95 

89  46 

1570 

BA 

HART  L.  SUTTON 

9 

SUM(ERVI;.LE 

8436 

CHATTOOGA 

94  29 

89  2  2 

780 

9A 

jANES  R.  BURGESS 

3 

3  32  2B 

84  99 

26? 

6P 

7A 

A.  LESTER  HEARM 

2  9  9 

SWAINSSORO 

84  96 

EMANUEL 

11 

92  96 

82  20 

31B 

9P 

aA 

COUMTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  9 

k(X(MuS  «B  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3  32  21 

84  56 

99* 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SWEET  GUM 

B904 

FANNIN 

9*  96 

84  19 

1800 

BA 

TVA-129 

3 

|cONCO*u 

21  «B 

PIKE 

6  39  05 

8*  26 

829 

7P 

C.  R.  SMITH 

TALBOTTON 

8339 

TALBOT 

6 

32  40 

84  92 

700 

5P 

BA 

L.  R.  HINCR,  SR. 

2  9  5 

KORDElE 

2266 

CRISP 

6  31  98 

89  47 

no 

S.  C  COX 

2  9  9 

TALLAPOOSA  NKW 

994  7 

HARALSON 

17 

99  46 

as  18 

1000 

6P 

8A 

MS.  MAUD  M.  HAOOOD. 

2  9  9 

{COiME(.|A 

22S3 

HABERSHAM 

1*  3*  30 

89  Si 

1520 

6P 

6P 

IHEO.  B.  LITTLE 

2  3  9 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

9 

9*  09 

84  5* 

710 

DR.  W    K.  COUSINS 

9 

rOVIMCTON 

9  31  16 

81  92 

7*7 

*» 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  9 

THOKASVILLE 

8666 

TOMAS 

8 

90  91 

83  99 

276 

6P 

BA 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  15 

tMllHOTON  1  N 

2*06 

FORSYTH 

9  3*  19 

8*  04 

1900 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

TIFTON  2  N 

8709 

T  IFT 

16 

91  28 

89  92 

370 

6« 

SA 

FRED  BELL 

2  9  9  6 

curktvillE  :  « 

2*29 

000  DOM 

12  9*  27 

83  06 

JOSEPH  B-  DAVIS 

1 

TITUS 

6732 

TOWNS 

' 

9*  97 

89  98 

2180 

BA 

TVA-574 

3 

tuTHURT 

2*S0 

ftANOOLCH 

6  91  *« 

84  48 

461 

6» 

FIRE  DEPARTMENT 

2  9  5 

TOCCOA 

STEPHENS 

14 

94  39 

B3  19 

1019 

9P 

BA 

MS.  ESTELLE  DEAL 

2  9  9 

bAI^QNEOA 

2*7! 

LUMPKIN 

9  9*  92 

83  99 

1919 

TP 

SA 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  9  5 

TRAY  HOUNTAIN 

6806 

TOWNS 

7 

94  48 

B9  42 

TVA-194 

9 

pALUkS 

5  93  55 

B4  90 

1019 

BA 

MISS  EVELYN  J.TIHNE 

3 

TUNNEL  HILL 

8894 

WHITFIELD 

IB 

9*  92 

85  02 

680 

7A 

IVA-992 

9 

^ITON 

2**3 

WHITf IClO 

12  3*  *6 

8*  98 

760 

8A 

8A 

JOtM  H.  MC  LELLAN 

2  3  9 

VAlDOSTA  WB  AIRPORT 

896* 

LOWNDES 

16 

90  47 

89  17 

1*7 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2)9 

pAVSCN 

2S70 

TERRELL 

6,31  66 

84  27 

955 

7A 

S.   W  KCNNEY 

9 

WALESKA 

907  7 

CHEROKEE 

5 

94  1* 

84  31 

1100 

MRS.  MART  P.  CLINE 

9 

ftAVSONVILLE 

2»Ti 

DAWSON 

2> 

84  08 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

WAR REN TON 

9141 

WARREN 

U 

99  24 

82  40 

900 

9P 

L.  MONROE  CASOH 

2  9  9 

oC:aiur 

29*2 

DEKALB 

9  99  46 

84  22 

1029 

4P 

CARL  0.  WEBB 

) 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

14 

39  44 

62  44 

616 

8A 

MRS.  HA2EL  S.TUCKER 

2)9 

>IA|.  I>0SI  MICE 

26  M 

FANNIN 

7  J*  46 

84  19 

1900 

BA 

TVA-639 

9 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

19 

91  11 

82  22 

191 

6P 

SA 

F    W.  HYRICK 

2  9  9 

MCIMTOMlt  1  hSM 

1  91  39 

81  51 

BO 

BA 

R.  C.  TMOHPSON 

3 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

99  05 

82  01 

261 

SA 

JOEL  CKAPPELL 

2  9  5 

f^ONAlSOHVILLE  )  « 

2T3(. 

SEHlNULE 

6  31  07 

64  95 

199 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

WEST  POINT 

92*1 

TROUP 

3 

32  92 

B9  11 

973 

6P 

BA 

J.  SHITH  LANIER 

1  9  5 

■K3UCLAS 

2Tt3 

COFFEE 

13  31  30 

a:  91 

245 

8A 

BA 

H.    FRANK  SIWIONS 

2  3  9 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

84  39 

BOO 

e* 

HISS  AMNIE  REID 

9 

KMLASVUlE 

2  791 

MOOS 

3  19  *9 

84  49 

U19 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

1 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

9 

34  06 

84  91 

992 

6A 

W.  «.  BOOTH 

9 

•ove* 

2799 

SCREVEN 

11  92  99 

iJl  43 

109 

B.  H.  EVANS 

9 

VOUNC  HARRIS 

*809 

TOWNS  - 

34  S6 

83  91 

1920 

TVA-146 

9 

HJtLIN 

2639 

LAURENS 

10192  19 

32  95 

294 

6R 

BA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  >  5 

AS  THAN 

2966 

DODGE 

9  32  12 

69  11 

961 

BA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

3060 

ELBERT 

14  9*  07 

82  92 

690 

7A 

JOm  H.  BAKER 

9 

ALLATOOKA  OAM  3 

0181 

BARTON 

9 

34  10 

B4  44 

•75 

BA 

8A 

CORPS  OF  EH6INCERS 

2  3  9  6 

LLtJAV 

3119 

GILMER 

12  94  42 

84  29 

1)00 

SA 

AO.  DOVER 

9 

hiwassee 

4279 

TOWNS 

7 

94  57 

83  46 

TA 

TVA-15J 

) 

Wr 

31*7 

PAULO  I NG 

17  31  91 

84  99 

BA 

HISS  JANET  ALLGOOO 

9 

!<»eRlMCHT 

3271 

SPALDING 

6  93  16 

64  17 

929 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  9  9  6 

AIMOIMT 

3299 

GORDON 

12  ,3A  26 

64  42 

BOO 

BA 

dyhple  D.  WARMACK 

3103 

UUMR 

6P 

BP 

H.  R.  BUSH 

2  9  9 

ll'iCCRALD 

33S6 

BEN  HILL 

16  31  *3 

89  15 

97; 

5P 

9P 

CITY  FIRE  OCPT 

2  3  9 

3*0* 

r  AIM  IN 

7  J*  91 

84  90 

BA 

TVA-109 

9 

LOIING  tf  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2  31  59 

Bl  2* 

19 

4P 

4P 

U.S.  SOIL  CONSCRVA 

2  9  9 

LIHTSTOMF 

3*27 

WALKER 

le  3*  96 

89  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

'iXKSION 

3*60 

CHARLTON 

15  90  50 

82  01 

BO 

7A 

LEE  LLOYD 

: 

OUtSTON  9  SK 

3*69 

CHARLTON 

19  30  ** 

82  07 

120 

5P 

9P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  9  9 

ORI  GAINES 

3916 

CLAY 

1  31  16 

89  01 

243 

SA 

8A 

MRS.  KAVME  R.  HAVES 

2  9  9 

0R1  VALuCt 

39** 

PEACH 

9  92  13 

89  93 

526 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  9  9 

KANKLIN 

3967 

HEARD 

9  >»  17 

89  06 

700 

BA 

0.  W.  BURNS 

9 

1S-8T.  llUr; 


The  four  dlKlt  idvnt  1  f icat ion  nwbvm 
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REFERENCE  NOTES 
x  *r«  asMlEitsd  on  a  slate  bavla.     Thvro  *lll 
I  Miles  aod  dlrvctlos  fron  tbv  pottt  offlc*. 


Oal*. 


dar*  Tor  th«  prec«dlB(  12  aoatbR  vlll  be  carried  In  the  Jwoe  laiiuc  of  this  bullstln. 
d  cerrecllOB*  will  be  carried  oalj  in  the  June  aad  Decoaber  issues  ot  Oils  bulletin. 
•ing  In  the  Index,  but  for  ehlcb  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  ■Isslst  < 


d.  diaei 


Al  I 


areracr  nf  65r. 

91eei  and  halt  eere  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  befloulnc  elth  July  I94B. 
Aaounta  In  Table  3  are  fro«  nea^recerdlng  (sges,  unless  othersloe  Indicated. 

tola  1.1  Table*  3.  5  and  6  sre  for  the  34  hour*  eBdiiic  at  tlae  of  observstloa.     See  the  Station  Index  far  observation  tl»e. 

»'    record  in  Tablea  3.  6  and  the  Statics  Index.     Ho  record  in  Tables  2  aod  5  Is  IndlCAted  by  no  entry. 
-     And  aUo  on  «  later  daK'  or  dalva. 

Aaouni    Included  la  folloelns  saasureaent .   tlae  dlntrlbutieo  uskaovs. 

Ca|*  la  equipped  •llh  a  eladableld. 
B     Adlualed  to  a   full  Month. 

t    sater  equivalent  of  eBf^efBll  whollr  or  partly  esttmted,  Ublni  a  ratio  of  1  Iscb  ester  equivalent  to  every  10  Inches  of  ne*  snoefall. 
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R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 

The  month,  as  a  whole,  was  substantially  wetter  than  normal  with  temperatures  averaging  exactly  normal. 
Locally  severe  storms  in  Lee  and  Sumter  Counties  on  the  19th  caused  property  and  crop  losses  of  $15,750. 
Crops  and  ground  moisture  were  greatly  improved  by  the  rainy  conditions  of  the  month,  removing  the 
severe  drought  that  had  prevailed  from  the  middle  of  June  to  the  close  of  July.  Rivers  fluctuated 
under  the  effects  of  rainfall  but  remained  at  relatively  low  stages. 

Seasonably  moderate  temperatures  prevailed  during  the  first  10  days,  with  maximum  readings  near  or 
slightly  higher  than  90°  each  day;  a  cycle  of  moderately  low  barometers  controlled  the  weather  during 
this  period,  causing  considerable  cloudiness  with  more  or  less  widespread  rains  on  the  1st  and  4th 
through  9th.  Increasing  warmth  after  the  10th  introduced  a  prolonged  hot  spell,  extending  through  the 
22nd,  with  rather  warm  nights  and  day  ten^jeratures  rising  to  95°  or  higher  almost  every  day;  the  peak 
of  the  heat  was  on  the  17th  or  18th,  when  many  stations  recorded  readings  of  100°  or  higher,  highest 
of  which  were  104°  at  Louisville  and  Macon.  Generally  fair  weather  prevailed  during  this  warm  period, 
with  showers  occurring  generally  on  the  14th  and  19th  and  scatteringly  on  the  21st  through  23rd.  Severe 
thunderstorms  on  the  19th,  accompanied  by  high  winds  and  hail,  caused  property  and  crop  damages  total- 
ing $15,750  in  northwestern  Lee  and  western  Sumter  Counties.  Fair  and  much  cooler  weather  developed 
after  the  22nd,  with  temperatures  remaining  below  normal  through  the  28th;  the  coolest  weather  of  the 
month  occuired  during  the  closing  days  of  this  period,  with  low  readings  ranging  from  45°  in  the  far 
north  to  the  lower  60's  in  coastal  and  far  southern  counties.  Generous  extensive  rains  and  a  warming 
to  slightly  above  normal  occurred  on  the  last  three  days  of  the  month  incident  to  the  approach  of 
a  rather  severe  tropical  hurricane  that  moved  inland  a  short  distance  north  of  Savannah  on  the  31st; 
this  storm  moved  northeastward  from  the  Atlantic  Ocean  into  South  Carolina,  thence  northward,  caus- 
ing no  damage  in  Georgia. 

Temperatures  for  the  State  averaged  79.8°,  which  is  exactly  the  same  as  normal,  and  station  averages 
ranged  from  72.4°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  82.7°  at  Brunswick.  Abnormal  warmth  prevailed 
from  the  11th  through  22nd,  with  hottest  weather  on  the  17th  or  18th,  when  high  readings  ranged  frran 
the  lower  90 '  s  in  the  far  north  to  100°  or  higher  extensively  in  central  and  southern  portions  of 
the  State;  the  highest  recorded  temperature  of  the  month  was  104°  at  Louisville  and  Macon  on  the  17th. 
The  only  noteworthy  cool  weather  occurred  between  the  23rd  and  28th,  with  lowest  readings,  ranging 
from  45°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  67°  at  Brunswick,  occurring  on  the  27th. 

The  State  average  precipitation  was  6.39  inches,  which  is  121%  of  normal,  and  individual  station  av 
erages  ranged  from  2.40  inches  at  Augusta  to  15.53  inches  at  Flat  Top.  A  very  irregular  distrl 
bution  of  precipitation  resulted  in  largest  totals  being  located  in  both  the  far  north  and  the  south 
with  nine  stations  reporting  more  than  10  inches;  least  totals  of  less  than  3  inches  occurred  at  onl 
four  stations,  which  were  Adairsville,  Augusta,  Carrollton,  and  Embry.  The  month's  rainfall  was  large 
of  the  shower  type,  with  occurrences  chiefly  on  the  1st,  5-9th,  14th,  19th,  and  29-31st.  The  maxim 
24-hour  rainfall  was  3.74  inches  at  Flat  Top  on  the,  19th;  ten  other  stations,  mostly  in  the  north,  ha 
maximum  24-hour  rainfalls  in  excess  of  3.00  inches. 

The  summer  season  of  1952,  covering  the  three  months,  June,  July,  and  August,  was  the  hottest  an 
one  of  the  driest  on  record;  as  a  result,  severe  drought  prevailed  during  most  of  June  and  July.  TeiM 
peratures  averaged  81.7°,  or  2.1°  above  normal,  exceeding  the  previous  record  warm  summer  of  1881  b 
0.3°.  Many  stations  had  record  high  maximum  temperatures  in  both  June  aud  July,  and  the  record  o 
112°  at  Louisville  on  July  24th  established  a  new  record  high  maximum  temperature  for  the  State.  Pre 
cipitation  averaged  11.98  inches,  or  77%  of  normal,  with  more  rain  in  August  than  in  June  and  Jul 
combined.     This  made  the  summer  one  of  the  seven  driest  on  record  and  the  driest  sinre  1931. 

Severe  drought,  which  had  prevailed  during  most  of  June  and  July,  was  partially  broken  by  rains  a 
the  close  of  July  and  completely  so  by  the  rains  of  August  5-9th,  although  the  replenishment  of  moistur 
did  not  reach  deep  enough  into  the  soil  to  assure  lasting  benefits.  All  crops  improved  considerabl 
from  the  effects  of  rains  during  August,  but  quality  and  yield  prospects  had  been  reduced  too  much  fo 
full  recoveries.  Most  crops  came  to  maturity  during  the  month  with  harvesting  begun  for  cotton,  swee 
potatoes,  vegetables,  and  peanuts.  Corn  and  vegetables  had  been  practically  wiped  out  by  the  drought 
the  remnant  of  corn  made  some  recovery  during  the  month,  and  considerable  replanting  of  vegetables  *a 
done . 

Severe  thunderstorms  occurred  on  the  19th,  one  near  Smithville  in  Lee  County  and  the  other  at  Plain 
in  Sumter  County.  The  storm  near  Smithville  involved  a  farm  area  of  approximately  one  square  mile 
damages  were  almost  entirely  due  to  hail,  about  the  size  of  large  marbles,  involving  losses  to  vege 
tables,  cotton,  corn,  and  other  crops,  including  six  turkeys  killed,  amounting  to  $3,750.  The  stor 
in  Sumter  County  moved  westward  over  a  length  of  about  3  miles;  high  winds  moved  two  buildings  fro 
their  sv5)ports  and  partially  unroofed  several  other  buildings  along  with  other  miscellaneous  damages 
while  high  winds  and  hail  did  substantial  damage  to  cotton  and  other  crops.  Total  damages  in  thJ 
storm  amounted  to  about  $12,000  of  which  losses  to  property  were  estimated  at  $10,000.     -  R.L.C. 
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18 

59 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

7.83 

3,55 

3.33 

8 

.0 

0 

9 

3 

2^i 

LAFAYETTE 

89.1 

65.7 

77.4 

1,2 

97 

18 

50 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

9.65 

5.24 

2.55 

7 

.0 

0 

12 

5 

4 

ROME 

89.3 

67.6 

78.5 

,2 

96 

17  + 

52 

27 

0 

15 

Q 

0 

0 

5.69 

1.81 

1,07 

7 

.  0 

0 

12 

5 

1 

ROME  WB  A  I RPORT 

88.7 

66.9 

77.8 

96 

18 

52 

26+ 

0 

15 

0 

0 

Q 

6.61 

2,47 

31 

.u 

0 

13 

3 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

87.7 

69,7 

78.7 

1,4 

95 

3  + 

60 

25+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4,37 

.21 

2,00 

7 

.0 

0 

8 

5 

1 

TOCCOA 

87. OM 

67, 7M 

77. 4M 

,3 

93 

16+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4,26 

- 

1.63 

1.50 

8 

.0 

0 

11 

2 

i:  1 

WASHINGTON 

92. 5M 

68, 5M 

80,  5M 

,9 

54 

26 

0 

0 

0 

4,20 

- 

.43 

1.20 

6 

.0 

0 

9 

4 

Ik  1 

D I V I I  ON 

77,4 

6,22 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

89.9 

69,  7 

79,8 

,6 

97 

17 

56 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

7,11 

1,53 

1.98 

22 

.0 

0 

14 

6 

2  I 

AUGUSTA 

91.6 

69,9 

80,8 

,4 

101 

13 

51 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

2,40 

2,63 

.75 

7 

.0 

0 

13 

1 

0 

BROOKLET   1  W 

91.1 

70.3 

80,7 

•  6 

99 

17 

61 

26+ 

0 

23 

0 

0 

0 

9.22 

2,76 

3.36 

23 

.0 

0 

10 

6 

3 

CARROLLTON 

90. OM 

65. 7M 

77. 9M 

,0 

98 

17 

52 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

2.49 

- 

1,96 

.45 

29 

.0 

0 

9 

0 

0 

COLUMBUS 

92.5 

66.8 

79.7 

_ 

1,7 

100 

18 

54 

27+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.83 

2,96 

2.70 

1 

.0 

0 

17 

6 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

90.3 

70.0 

80.2 

99 

18 

62 

26+ 

0 

18 

0 

0 

0 

6.39 

2.04 

14 

.0 

0 

14 

4 

2 

COVINGTON 

90.9 

65.3 

78.  1 

_ 

.9 

100 

18 

53 

27+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4,68 

.08 

1.73 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

DUBL IN 

91,7 

68.7 

80.2 

,4 

100 

17 

55 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

7,88 

2.61 

1.51 

6 

.0 

0 

14 

7 

3 

EXPERIMENT 

89.2 

68.2 

78.7 

.0 

98 

19 

55 

26+ 

16 

0 

0 

0 

6,13 

1.56 

2.99 

30 

.0 

0 

16 

3 

FAIR  VIEW 

89.2 

68.9 

79.1 

,5 

99 

18 

56 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

10,74 

6.40 

3.20 

30 

.0 

0 

14 

7 

4 

FORT  VALLEY 

90.3 

70.8 

80.6 

,  3 

1 00 

18 

58 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

4,87 

•  1  7 

1,18 

30 

.0 

0 

1 3 

1  ') 

GREENSBORO 

91,0 

68.9 

80.0 

1,0 

100 

18 

56 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

3,55 

_ 

1,33 

1,09 

1 

.0 

0 

10 

3 

i  ' 

GRIFFIN 

89.8 

69.2 

79.5 

,5 

98 

17  + 

57 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

7,66 

2.76 

3.21 

30 

•  0 

0 

14 

4 

3 

LA  GRANGE 

89. 4 

67.8 

78.6 

,4 

98 

18 

53 

0 

15 

0 

0 

0 

3,67 

1,29 

.77 

.0 

0 

17 

2 

0 

LOUISVILLE 

70.1 

82.3 

2,1 

104 

17 

58 

26 

° 

26 

0 

0 

0 

3,37 

- 

1.64 

.88 

» 

.0 

0 

10 

3 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

92.1 

69.9 

81.0 

101 

17  + 

55 

26 

22 

0 

0 

° 

6,23 

1.92 

29 

.  0 

0 

13 

4 

2 

MACON 

94,  IM 

70. 5M 

82.  3M 

2,4 

104 

18 

58 

24 

24 

0 

0 

0 

3,32 

1.02 

.70 

30 

.0 

0 

1 1 

3 

0 

MILLEDGEVILLE 

91.1 

69.  3 

80.2 

,  2 

100 

18 

54 

26 

20 

0 

0 

0 

4,07 

,66 

1.15 

6 

.0 

0 

12 

3 

1 

MILLEN 

91.5 

70.6 

81.1 

,0 

100 

17 

59 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

6,08 

3.08 

1,60 

20 

:S 

0 

10 

s 

MONT ICELLO 

90.0 

67. 9M 

79. OM 

_ 

,7 

100 

16 

26+ 

0 

0 

0 

0 

4,63 

.09 

2,04 

29 

0 

11 

3 

I 

NEWNAN 

89.3 

67,6 

78.5 

- 

,4 

97 

17 

55 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

6.05 

1.07 

1,60 

31 

0 

12 

6 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

89.1 

64.5 

76.8 

100 

18 

54 

27+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.12 

1    1  £ 
1.16 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

SWAINSBORO 

93  .  7M 

69.  8M 

61 .  8M 

102 

3  + 

58 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

6.33 

k  Q 
•  u 

0 

13 

TALBOTTON 

90.3 

66.6 

79.  5 

,  0 

1 00 

17  + 

54 

27 

0 

17 

0 

0 

0 

6.78 

2,25 

1.90 

30 

•  0 

0 

8 

6 

3 

WARRENTON 

90,2 

69.2 

79,7 

,  1 

99 

17 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

3.51 

_ 

1.06 

1.20 

8 

•  0 

0 

12 

2 

2 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

90.3 

68.8 

79,6 

,  1 

99 

17 

54 

27+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4.81 

.34 

1.46 

1 

•  0 

0 

14 

* 

1 

D I V I S I  ON 

79,8 

5.58 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

93. 3M 

69. 4M 

81, 4M 

100 

2  + 

24 

0 

0 

0 

11.63 

2.29 

24 

:°o 

0 

15 

4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

0 

0 

2 

ALBANY 

92.5 

71,5 

82.0 

,3 

100 

19 

62 

27+ 

0 

22 

0 

0 

0 

7.19 

1,56 

2.00 

6 

.0 

0 

17 

4 

ALBANY  WB  AIRPORT 

91.5 

71.6 

81.6 

_ 

,3 

100 

18 

61 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

6.16 

.54 

1.32 

6 

.0 

0 

14 

S 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

91.3 

69.1 

80.2 

_ 

,1 

98 

13  + 

57 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

6.91 

1.13 

1.36 

13 

.0 

0 

15 

7 

2 

AMERICUS 

90.6 

70.7 

80  .  7 

,2 

99 

17  + 

59 

26+ 

0 

21 

0 

0 

0 

7.73 

2.50 

1.76 

20 

.0 

0 

1 7 

7 

2 

RAINBRIDGE 

91.5 

70.3 

80.9 

,6 

99 

18 

59 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

5.54 

,36 

1,15 

1 

.0 

0 

10 

6 

1 

BLACKREARO  ISLAND 

0 

0 

0 

3.23 

.0 

0 

12 

8LAKELY 

91.4 

70.3 

80.9 

,1 

98 

5+ 

60 

27 

0 

22 

0 

0 

° 

7,01 

,11 

2,12 

29 

•  0 

0 

12 

S 

2 

BRUNSWICK 

92.1 

73.3 

62.7 

,8 

100 

17 

67 

27+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3,97 

2,60 

1,16 

23 

.0 

Q 

9 

3 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

88.7 

73.5 

81.1 

94 

14  + 

63 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

4,61 

1.81 

23 

.0 

0 

10 

2 

2 

CAIRO  2  NNW 

90.4 

69.6 

80.0 

.6 

98 

18 

63 

26+ 

0 

22 

0 

0 

11,65 

4,67 

2.89 

15 

.0 

0 

16 

7 

6 

CAMILLA 

92.3 

70.6 

61.5 

.8 

101 

16 

62 

26+ 

0 

22 

0 

0 

i 

a,ii 

3,18 

1  .90 

2 

.0 

0 

9 

» 

S 

CAMP  STEWART 

92.2 

70.4 

61,3 

100 

17 

58 

28 

0 

23 

0 

0 

5,72 

1.70 

15 

,0 

0 

13 

2 

CORDELE 

70. OM 

0 

0 

0 

7,48 

2.17 

1.41 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

CUTHBERT 

92.0 

70.7 

81,4 

.5 

99 

17 

60 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

7,46 

2.96 

1,62 

6 

.0 

0 

16 

» 

2 

DOUGLAS 

92.9 

71.2 

82.1 

.9 

100 

20 

61 

29 

25 

0 

0 

0 

6,35 

1.44 

1,46 

24 

.0 

0 

11 

t 

2 

EASTMAN 

93.3 

70.6 

82.0 

.6 

102 

17 

59 

26+ 

23 

0 

0 

0 

5.36 

.29 

1,66 

7 

.0 

0 

I 

2 

FITZGERALD 

92,9 

71,1 

62.0 

.8 

101 

17  + 

60 

26+ 

22 

0 

0 

0 

5.56 

.08 

1,44 

23 

.0 

0 

12 

2 

FLEMING  EXP  STATION 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
AUGUST  1952 


Temperature 


Precipitation 


SUUon 

a 
?l 

<i 

o  i 

!  S 

<s 

Departure 
From  Normal 

• 

01 
X 

5 
a 

1 

•s 

° 

D«gT«e  Days 

No.  of  Day* 

a 

_ 
m 

1^ 
l§ 

o£ 

>• 

S 

1 
i 
a 

Data 

Snow.  SiMt  H«U 

No.  ot  Day. 

Max. 

Mln 

3 

11 

Sg 

s 

s 

s 

z 

° 

1 

1  

• 

< 

hi  •= 

i 

FOLKSTON  9  SW 

91.9 

68.6 

80.3 

97 

18 

62 

28 

0 

,  :  

25  0 

0 

0 

9.68 

1.72 

7 

.0 

— n 

12 

3 

FORT  GAINES 

91#8 

70.3 

101 

2  7 

21  0 

0 

0 

9.11 

3.42 

1.77 

29 

.0 

0 

1 1 

7 

4 

GLENNVILLE 

90,4 

70.9 

soIt 

96 

13  + 

61 

28 

0 

24  0 

0 

0 

6.52 

.33 

1.27 

23 

.0 

0 

15 

7 

1 

HAWK  I NSV I LLE 

94. 3M 

69. 6M 

82. OM 

102 

17  + 

55 

27+ 

0 

26  0 

0 

0 

5.68 

.82 

1.44 

30 

.0 

0 

12 

S 

1 

HOGCAROS  MILL 

91.8 

70.3 

81.1 

a 

101 

18 

58 

27 

0 

22  0 

0 

0 

4.89 

-  .10 

1.51 

29 

.0 

0 

IS 

3 

1 

LUMBER  CITY 

91.7 

68.6 

80.2 

100 

18 

57 

26+ 

0 

22  0 

0 

0 

6.35 

.45 

1.70 

IS 

.0 

0 

13 

6 

2 

MONTEZUMA   1  NE 

92.7 

.1 

1  n 
18 

26+ 

0 

26  0 

0 

0 

4.27 

1.10 

30 

.0 

0 

10 

4 

1 

MOULTRIE 

92.1 

69.0 

80.6 

- 

1.1 

100 

18* 

11 

0 

22  0 

0 

0 

4.96 

-  1.48 

1.03 

2 

.0 

0 

14 

S 

2 

QUITMAN 

90.7 

'  i  .  i 

.3 

63 

27* 

0 

17  0 

0 

0 

f  .0  1 

1.03 

2.60 

2 

.0 

0 

12 

4 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

89.8 

69.1 

79.5 

- 

.6 

98 

17 

59 

28 

0 

21  0 

0 

0 

7.68 

1.03 

1.29 

24 

.0 

0 

21 

6 

2 

SAVANNAH   WB  <AP 

R 

90.9 

70.3 

80.6 

.7 

99 

17 

62 

28 

0 

21  0 

0 

0 

6.87 

-  .44 

1.65 

23 

.0 

0 

14 

6 

SAVANNAH   BEACH   ?  N 

88.  SM 

74. 4M 

81  .6M 

_ 

.3 

96 

17 

0 

15  0 

0 

0 

7.62 

.91 

2.00 

.0 

0 

9 

S 

I 

THOMACVILLE 

90.2 

69.7 

80.0 

1.0 

97 

18+ 

60 

19  0 

0 

0 

11.53 

5.78 

3.39 

.0 

0 

18 

9 

3 

TIFTON  ?  N 

90.4 

70.0 

80.2 

.3 

98 

18+ 

61 

26+ 

0 

19  0 

0 

0 

8.86 

3.19 

2.07 

.0 

0 

15 

7 

2 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

92,0 

70.2 

81.1 

.3 

102 

18 

62 

28 

0 

23  0 

0 

0 

4.96 

-  1.34 

1.14 

.0 

0 

IS 

2 

1 

MAVCROSS 

92.5 

69.6 

81.1 

.4 

99 

13  + 

60 

28 

0 

24  0 

Oj 

0 

11.60 

5.57 

1.98 

15 

.0 

0 

IT 

B 

S 

DIVISION 

81.1 

j 

! 

7.06 

.0 

STATE 

79.8 

.0 

i 

6.39 

1.10 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


•a 
a 

Day  of  month 

Stotion 

20 

 L 

21 

22 

23 

 L 

1  1 

 1 — 

2 

 L 

3 

4 

5 

6 

7 

 1 — 

8 

9 

10  [ 

 ^ 

11 T 

— L 

12 

13 

14 

15 

16 

 ' 

17 



18 

19 



24 

25  26 

 '  

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

.10 

,24 

,51 

1.66 

.67 

.43 

.03 

•  07 

2^61 

•  28 

.1 

•  10 

ADAIRSVILLE 

2*S  1 

30 

10 

AOEL 

.05 

,42 

.o« 

,14 

.20 

•  18 

!26 

.  16 

.73 

•  47 

.44 

•  87 

•  15 

.64 

.7, 

•  08 

11*63 

• 

.66 

1.65 

,86 

.33 

.04 

.15 

.29 

.16 

1.95 

2.29 

•  04 

2.15 

•  5« 

•  49 

ALAPAMft  EXP  STATION 

.07 

,66 

•  27 

1.18 

•  54 

.2C 

•  54 

ALRANV 

7,19 

.03 

.28 

2.0< 

•  66 

.40 

.  14 

.06 

T 

.09 

.78 

.03 

•  25 

•  26 

T 

1.4C 

•  09 

•  48 

.11 

.07 

ALBANV  nn  AIRPORT 

6,  18 

33 

.70 

.02 

62 

.01 

T 

.49 

.33 

ALLATOONA  DAM  2 

6.59 

.17 

.20 

.77 

2.44 

•  80 

•  68 

.24 

.12 

•  30 

•  07 

•  73 

.84 

ALMA  CAA  AIRPORT 

6.91 

.78 

.02 

.52 

•  35 

.01 

T 

T 

1.36 

.58 

.01 

•  05 

T 

.20 

.79 

T 

■  02 

1^06 

•  3S 

AMERICUS 

7.73 

.11 

.57 

.01 

•  01 

.45 

1.00 

.75 

.09 

.05 

.79 

.32 

•  10 

U76 

,54 

•  70 

•  23 

•  2! 

ATHENS 

5,4* 

.22 

.14 

.61 

.02 

.98 

.63 

.78 

•  88 

•  95 

•  08 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

4.8: 

1.05 

.01 

.36 

.52 

.13 

.70 

•  62 

•  05 

,02 

1 .  12 

ATHENS  we  AIRPORT 

6«*3 

•  13 

.46 

.48 

.32 

,04  1 

.46 

1.19 

1  .00 

.12 

.06 

•  32 

T 

.6 

•  14 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

7.05 

T 

.67 

T 

•  25 

•  06 

T 

.02 

.43 

.32 

T 

.23 

1.60 

,16 

T 

2.64 

.19 

.28 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

5.57 

,61 

.02 

•  56 

■  06 

.33 

.06 

•  67 

.45 

.05 

2*53 

.12 

.07 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

** 

7,1] 

.78 

.14 

.05 

.6C 

.76 

.09 

•  61 

T 

.08 

1.66 

T 

1,98 

T 

.04 

•  24 

.0: 

•  03 

AUGUSTA 

2,'»0 

03 

.42 

T 

•  15 

BA I NBR I DOE 

5.5* 

1.15 

.34 

.60 

.03 

.32 

•  11 

.83 

•  82 

.74 

•  60 

BALL  GROUND 

5.01 

.47 

.05 

1.95 

.82 

1.05 

.21 

.46 

BEAVEROALE 

6.70 

.78 

1.08 

.27 

•  34 

2.05 

.15 

.30 

*  64 

.54 

.30 

•2S 

PL ACH BEARD    I SLANO 

•  20 

T 

1,25 

l^Tt 

9LAIRSVILLE   EXP  STA 

56 

1  17 

14 

,60  1 

•  07 

•  45 

.48 

.13 

.22 

2.00 

1.30 

•  04 

*67 

*03 

42 

BLAKELV 

7,01 

.94 

,62 

•  19 

*U 

.04 

.34 

.24 

•  05 

•  02 

U53 

.81 

2^12 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

9,35 

.02 

.02 

.37 

1,14  1 

.18 

.52 

.  14 

.16 

.39 

.11 

.62 

1*19 

2^23 

,11 

T 

T 

•  IS 

T 

BOWMAN 

6.59 

.46 

T 

.03 

.77 

•  66  1 

.32 

.07 

.92 

T 

.11 

.09 

.40 

.21 

•  10 

T 

.4fl 

•  99 

BRASSTOWN  BALD 

6,7< 

.18 

.02 

.03 

.20 

.20 

.28 

.96 

1.53 

.37 

.13 

•  72 

U02 

•  24 

,27 

.02 

•  06 

•  3fl 

•  10 

BROOKLET    1  W 

2  00 

.85 

•  54 

3^  35 

•  10 

RHUNSW ICK 

3*9" 

.0? 

.35 

.32 

.07 

.71 

.17 

1^15 

.12 

1.06 

BRUNSWICK  CAA  AP 

4,6! 

T 

,10 

T 

.04 

T 

.27 

.17 

.16 

1.61 

.02 

T 

•  22 

.02 

1.6Q 

T 

BUTLER 

4.27 

.40 

.60 

,30 

.70 

.75 

.02 

.40 

.50 

•60 

RUTLER  CREEK 

6.8' 

.  12 

.31 

.09 

,46 

•  84 

.64 

.96 

.17 

1.71 

1.16 

•  22 

•  IS 

CA I RO  2  NNW 

.59 

14 

14 

•  08 

.36 

1.06 

.48 

2.89 

U45 

1  .22 

1  .06 

•  18 

T 

1,27 

CAMILLA 

^8*11 

T  1 

.90 

T 

,40  1 

•  02 

T 

•  40 

T 

T 

T 

1.45 

.30 

•  33 

1*01 

1.30 

CAMP  STEWART 

5.7; 

,21 

.15 

•  70 

•  58 

T 

.03 

.12 

.21 

1.70 

T 

•  35 

.35 

.03 

1.20 

•00 

CANTON 

6.87 

.15 

.31 

.01 

3,40 

.97 

.06 

•  58 

.02 

•  42 

•  92 

•01 

CARLTON  BRIDGE 

T  5« 

,16 

,94 

.66 

.65 

.''2 

.02 

.04 

.61 

■  12 

CARNESVILLE 

2  29 

,34 

,57 

10 

CARROLLTON 

2*49 

•  36 

.20 

.15 

•  36 

.40 

.20 

.45 

.15 

.20 

CARTERS 

4.21 

,10 

.20 

.30 

.18 

1.02 

•  17 

•  29 

.40 

T 

1,00 

.40 

•  15 

CARTERSVILLE 

RECORD 

MISSING 

CARTERSV ILLE   3  SW 

,28 

•  11 

.10 

.17 

.88 

•  41 

•  04 

•  2'> 

.04 

•  32 

.05 

.54 

•  17 

CEOARTOWN 

5,55 

.16 

16 

CHATSWORTH 

11,50 

.73 

1,71 

.97 

.62 

2.46 

,05 

.40 

•  95 

•  09 

3.04 

.39 

•  09 

CHICKAMAUGA  PARK 

6.92 

.03 

.99 

.46 

.29 

,40 

.18 

,26 

.59 

.02 

T 

T 

,21 

•  20 

.64 

2^45 

CMOESTOE 

12.41 

.50 

1.41 

2*55 

•  66  1 

.22 

.62 

.  19 

.24 

.18 

U14 

2^00 

•  92 

•  05 

•  02 

.47 

•  02 

CLAYTON 

5.03 

.07 

.01 

•  24 

,37 

,85 

,51 

,91 

,06 

.07 

.29 

•  11 

•  48 

,03 

•  25 

•  10 

•  05 

■  61 

CLEVELAND 

.20 

,03 

•  16 

38 

19 

.48 

.27 

•  41 

•  24 

,25 

•  02 

•  47 

•  10 

COLUMBUS 

7  93 

2,70 

•  05 

1,20 

.22 

•  20 

,28 

.11 

•  02 

.18 

.80 

.60 

•  02 

•  03 

.04 

•  42 

•  31 

.65 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

R 

6,39 

.96 

.02 

1.15 

,24 

,17 

•  08 

.11 

T 

.06 

2,04 

.47 

•  05 

T 

•  20 

T 

•  01 

•  83 

CONCORD 

4,94 

,07 

.68 

1.00 

.07 

.06 

,44 

T 

.29 

T 

7 

•  54 

T 

1.09 

•  70 

CO  DELE 

7 

7*4e 

•  22 

•  6* 

1.15 

,46  1 

•  33 

•  61 

,32 

1.41 

•  92 

•  42 

T 

CORNEL  I A 

.07 

.04 

•  61 

.05 

.10 

•  03 

T 

•  lA 

COVINGTON 

4*66 

.02  1 

.07 

.12 

.09 

•  80 

.03 

,51 

•  09 

•  13 

1^7- 

•oe 

CUMMING  1  N 

5.76 

.04 

•  85 

.05 

2.62 

•  23 

.16 

.13 

•  64 

•  18 

•  68 

.18 

CURRVVILLE  ?  W 

4.86 

,14 

,15 

T 

1,60 

.20 

,42 

,10 

,18 

.32 

,05 

T 

.35 

I*1S 

CUTHBERT 

7,46 

,88 

,14 

1.82 

.87 

.17 

.01 

.49 

•  01 

•  12 

•  22 

•  05 

•  01 

•  93 

•  06 

1^67 

•  01 

QAHLINEGA 

9,32 

.59 

1  95 

16 

02 

01 

33 

.01 

■11  . 

DALLAS 

4.89 

.11 

.59 

•  30 

,17 

.66 

.10 

.25 

•  38 

,96 

1.99  . 

DAL  TON 

6.22 

.25 

T 

T 

,54 

,67 

•  85 

,36 

•  60 

U08 

•  31 

•  71 

•69  , 

DAWSON 

4.76 

.03 

,01 

.50 

,71 

.93 

.13 

,06 

.10 

.01 

•  78 

•  15 

•  02 

UIO 

T 

•  59 

.03 

•Oft  1 

DAWSONVILLE 

8.09 

T 

,60 

.03 

,01 

.01 

1.74  I 

.30 

2,57 

.34 

.01 

.07 

•  15 

•  84 

T 

T 

•  32 

•  10 

DECATUR 

.09 

03 

•04 

DIAL  POST  OFFICE 

7*4e 

,37 

.03 

1.92  1 

.02 

,51 

.  13 

,13 

.26 

•  22 

•  53 

K47 

•  15 

•  40 

.30 

•02 

DOCTORTOWN   1  WSW 

8.91 

,36  1 

.06 

.12 

T 

.36 

,77 

.37 

.16 

1.79 

.04 

,02 

1,65 

T 

•  30 

.86 

•  06 

•05 

•Oft 

DONALSONVl LLE  3  W 

6.09 

.12 

,2? 

.27 

.23 

•  15 

.04 

,02 

.15 

•  38 

•  02 

1,65 

•  25 

•  21 

.07 

T 

•  01 

1*95 

•  15 

DOUGL  AS 

6.35 

.63 

,61 

1.21 

.25 

.20 

.02 

.07 

.79 

•  02 

•  12 

1.46 

•  14 

•  83 

DOUGLASVILLE 

02 

10 

* 

23 

■06 

7*66 

2,19  2 

.03 

.07 

.44 

.47 

,21 

.16 

.21 

T 

•  71 

•  06 

,37 

T 

•T4 

DUBLIN 

7. 88 

.50 

1.51 

.85 

•  44  1 

.19 

.06 

.40 

,32 

1.21 

.08 

•  05 

•  71 

•  54 

•OZ 

EASTMAN 

5,36 

.46 

,82 

1.56 

.06 

,05 

.03 

.37 

U42 

•  06 

•  18 

.27 

•o«i 

ELBERTON 

6.57 

I 

.15 

•  75 

.16 

2 

•  78 

,55 

.01 

.02 

Uli  t 

.40 

.45 

82 

34 

.35 

2  04 

20 

16 

Imbry*^ 

2*98 

.20 

.02 

.15 

.55 

.25 

.77 

•  06 

.05 

•  76 

•  IT  1 

EXPERIMENT 

6,13 

,28 

.38 

T 

.02 

T 

.12 

.02 

.67 

.02 

.04 

.34 

,01 

•  59 

•  • 

•  03 

.08 

2^99 

•40  ■ 

FA  1  RP>*OUNT 

4.90 

•  72 

T 

.43 

,60 

1.78 

.37 

.  15 

.  14 

T 

•  71 

FA  I R  VI FW 

1  0.74 

.05 

.03 

.42 

,26 

.59 

•  62 

.64 

.02 

.05 

1.04 

T 

•  09 

2.30 

3^20 

1(49  II 

F  I TZGERALO 

.25 

05 

1.44 

•  22 

15.53 

.10  3 

,30 

1 .32 

,30 

1.54 

.62  1 

.26 

.57 

.50 

•  53 

.03 

.20 

.04 

•  36 

3^74 

Wl 

•  22 

•  12 

•07  1 

FLEMING  EXP  STATION 

RECORD 

MISSING 

FLINTSTONE 

8.02 

.01 

.24 

.64 

• 

.47 

.33  I 

.23 

.37 

.05 

•  01 

T 

.18 

•  03 

T 

1^08 

2*4]  h 

FOLKSTON 

6,26 

.25 

.40 

.25 

1.05 

.40 

•  09 

,50 

•  55 

.12 

1^75 

•  90 

FOLKSTON  9  SW 

9,88 

.22 

FORT  Gaines 

9,11 

T 

T 

T 

1.64 

1,52 

.40 

T 

.24 

.11 

.12 

•  59 

•  58 

1.45 

U77 

•  69 

■2!  1 

FORT  VALLEY 

4,87 

.04 

.13 

.40 

.53 

• 

.98 

•  01 

,55 

•  13 

•  05 

•  62 

FRANKLIN 

3,33 

.35 

.20 

.40 

.43 

.61 

•  01 

•  81 

•9!  1 

GA INFSVlLLE 

3,49 

T 

T 

.13 

T 

.29  1 

.34 

.73 

.19 

T 

T 

T 

•  06 

T 

•  02 

•63 

6LENNV  ILLE 

6.52 

,50 

03 

1.27 

•01  1 

GOAT  ROCK 

4,86 

.62 

,04 

.03 

1I16 

.32 

•  26 

.05 

.24 

.05 

,95 

•  15 

.99 

•6;  1 

GREENSBORO 

3.55 

1.09 

•  04 

.02 

,86 

,22 

.17 

,05 

•  03 

.45 

GRIFFIN 

7,66 

.11 

,66 

,02 

.12 

.07 

1^19 

* 

,01 

.34 

.01 

uoe 

,42 

•  01 

T 

3,21 

■4]  i 

MARTWELL 

6.05 

.14  1 

•  00 

T 

.72 

,11 

.82 

1,65 

.04 

•  10 

T 

•  04 

•  04 

1.10 

■  0(  < 

MAWK ! NSV I LLE 

.25 

19 

•  0(  I 

HEMPTOWN  GAP 

7*76 

,01 

.30 

.06 

1,99 

1,48 

•  58 

.16 

.64 

•  10 

.65 

.02 

•  44 

•  73 

.15 

•  20 

•  03 

.20 

HtWASSEE 

6.02 

.28 

1  .15 

.12 

.95 

.26 

•  60 

•  57 

1.09 

.18 

•  30 

•  06 

■  46 

HOGGARDS  MILL 

4.89 

.15 

.31 

.15 

.32 

.03 

.03 

.03 

.75 

.15 

•  38 

•  10 

•  66 

.19 

T 

1^51 

•  13 

T  1 

JASPER 

7.83 

.78 

3 

.33 

2,40 

,20 

.06 

•  47 

•  15 

•  30 

•  1:  • 

JONESBORO 

5,12 

.14 

.50 

.52 

2^9l  < 

KENSINGTON 

,20 

.18 

•  80 

U12 

KINGSTON 

5,22 

,71 

.10 

.05 

1.00 

.70 

•  60 

.08 

,20 

.11 

1^00 

T 

•  02 

•  45 

•21  • 

LAFAYETTE 

9,85 

,05  1 

.40 

.40 

2,55  2 

50 

1,25 

.20 

.10 

•  25 

•  40 

•  15 

•  60 

.77 

.03 

.12 

.23 

.31 

21 

.30 

.12 

.07 

.13 

.08 

.30 

.11 

T 

.12 

.01 

•  65 

•  11 

LEI iNGTON 

7,23 

.34 

.32 

•  1'  • 

L INCOINTON 

5.17 

1 

,32 

.22 

,39 

.50 

25 

.17 

T 

.03 

T 

.03 

1.32 

•  04 

•  29 

.6  1' 

LITTLE  HIGMTOWER 

7,7ci 

,67 

1.10 

.71 

,70  1 

05 

.36 

.54 

•  25 

•  55 

1.16 

•  15 

.32 

•  16 

LOUISVILLE 

3,37 

.13 

,08 

,47 

15 

.70 

.17 

•  86 

•  1* 

.50 

•  1:  < 

HArnu  MO  IioonoT 

6,35 

1 

.25 

•  51 

07 

.03 

.75 

.01 

•  14 

1.70 

•  20 

•  70 

•  02 

•67 

*y  > 

MACON 

** 

.04 

.01 

,72 

U44 

.09 

•0  ' 

3*32 

,05 

.03 

,69 

25 

,11 

,60 

•  01 

•  32 

.23 

•  33 

•  70 

MAYSVILLE 

5,78 

.23 

.12 

.02 

.52 

1,27  1 

76 

.29 

T 

•  03 

.11 

.23 

T 

•  82 

■  3  ■ 

MIOVILLE 

4,28 

.25 

.60 

,64 

74 

.20 

.10 

•  15 

.90 

■6  ' 

MILLEDGEV I LLE 

•  06 

•  03 

1.15 

,16 

66 

•  25 

•  38 

•  05 

.36 

•  02 

T 

7 

.82 

•0  ' 

1.20  1 

•  36 

•  12 

1.41  1 

25 

•  23 

T 

.22 

•  06 

1.50 

T 

,7  ■; 

MONTEZUMA   1  NE 

4,27 

.55 

•  58 

.65 

•  20 

.16 

.21 

.10 

.36 

1.10 

•3 

MONTICELLO 

4,63 

•  36 

.07 

T 

•  67 

05 

•  15 

.26 

.23 

.02 

2.04 

•  75 

*/ 

MOULTR IE 

4,9^ 

•  10  I 

.03 

.55 

•  30 

20 

.01 

.53 

.18 

.26 

•  57 

•  05 

.15 

1.01 

•  02 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6,1c 

.34 

.10 

.36 

•  65 

•  12 

.15 

.63 

1.55 

1^09 

■«  ' 

NEEL  GAP 

8.59 

.19 

.52 

1.65 

•  65  1 

08 

1*14 

.62 

.62 

•  46 

•  84 

.04 

.17 

•51 

•  1  ' 
1.8 

NEWNAN 

6.05 

.02 

.73 

.07 

.28 

.03 

.17 

.60 

.63 

.84 

,16 

T 

•90 

NOONTOOTLA  CREEK 

7,ie 

.50 

1.03  1 

.40 

•  50 

•  37 

.25 

•  47 

.40 

1.54 

.20 

.23 

•29 

NORCROSS  «  N 

4.64 

•  04 

T 

.01 

.39 

.01 

.24  1 

.26 

.28 

•  16 

.36 

•  16 

^•24 

NotM  Following  Sutlon  Indmx 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contmued 


Day  of  month 


biauon 

Tol 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  1 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

 r 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

5.5T 

•  03 

•  43 

\ 

•  37 

•  22 

•  68 

•  35 

•  09 

90 

•  51 

•  19 

■  09 

•  09 

•  03 

•  25 

.90 

•  41 

1  •!& 

•  74 

QUI TMAN 

T,61 

T 

T 

1 .90 

».04 

I23 

.03 

.98 

1 

.32 

.11 

.12 

•  03 

•  20 

.28 

.17 

•  47 

•  67 

•  40 

»|NGr.OL0 

■  19 

.27 

•  94 

•  Q3 

OJIilNG  FSWN 

6.12 

.00 

78 

•  03 

1  .64 

.93 

•  29 

.02 

•  37 

.11 

•  09 

.28 

•  22 

1^28 

•  50 

'  , 

•  89 

■  19 

.07 

•  35 

.21 

•  29 

T 

T 

•  90 

T 

•  40 

•  95 

•  92 

OfIMP  KP  ilftPORT  R 

6.61 

.01 

.13 

•  16 

.  12 

•  22 

T 

•  02 

•  07 

2.47 

•SAVANNAH  U<;n«  PL  GARDEN 

T.AR 

.33 

.26 

•  03 

T 

.27 

.06 

1.19 

•  84 

T 

.02 

.28 

.02 

•  36 

.01 

•  36 

.95 

•  03 

•  03 

1.29 

•  04 

•  03 

•  69 

•  55 

SAVANNAH  MR  *P  R 

6.8T 

.66 

T 

.04 

.08 

.03 

.97 

•  31 

T 

•  02 

•  13 

T 

•  87 

U26 

T 

•  05 

1.65 

T 

T 

T 

UlS 

•  02 

7,62 

*  94 

•  03 

•  22 

•  87 

•  1 1 

2.00 

.45 

ta02 

>PASTA    ?  NNM 

•  22 

•  31 

•  06 

•  16 

•29 

>  T  A  NL  E     OA  P 

».64 

'*0 

I 

•  22 

•  83 

.02 

•  07 

•  22 

.03 

.18 

•  23 

•  96 

1  •  12 

.18 

•  18 

9.6» 

•  83 

.73 

.57 

2.92 

U29 

•  83 

•  61 

•  28 

■  42 

■  60 

•62 

;uii«fRVILLf 

10.00 

.90 

2 

.49 

.67 

1*18 

•  94 

.  32 

.22 

1*32 

•  20 

•  19 

•  76 

•  80 

>WA  tS^f^RO 

6.53 

1  .90 

1*11 

•  40 

.39 

T 

• 

.89 

•  03 

•  60 

.03 

■  00 

U03 

6.53 

.20 

1 

.05 

.62 

•  62 

.19 

•  10 

.V2 

•  98 

•  99 

•  30 

•  09 

■  06 

•  17 

ALft'^TTn*! 

6.TB 

L  .  14 

•  90 

.68 

1.10 

•  55 

•  30 

.20 

U90 

ALLAPOOSA    2  NNH 

'••37 

.to 

.02 

2 

.00 

•  08 

.50 

.02 

•  90 

•  79 

AYLORSVILLE 

**oi 

.10 

•  21 

•  31 

.4C 

.22 

•  92 

•  47 

•  99 

l.ll 

HOMA^VIULf^ 

n*»3 

.61  3 

•  39 

•  02 

1.21 

■  05 

•  36 

•  21 

•  24 

.43 

.92 

.08 

.37 

•  60 

T 

U30 

•  01 

•  26 

•  69 

•  12 

0*86 

•  23 

•  94 

•  10 

1 .92 

.34 

•  90 

.07 

.  16 

•  10 

T 

•  22 

•  91 

•  64 

•  61 

2^07 

•  03 

7.44 

•  00 

1^03 

•  63 

.45 

•  18 

.19 

•  15 

■  19 

•  37 

•  62 

la25 

•  06 

•  17 

•  01 

.17 

•  04 

•  35 

•  04 

•  03 

OCCOA 

4.?0 

.30 

.23 

.79 

1.50 

•  30 

.3V 

.05 

•  24 

■  08 

•  18 

•  14 

RAV  MOUNTAIN 

•  39 

•  03 

•  42 

•  29 

1 

•  02 

1.37 

1^30 

•  66 

•  47 

.16 

•  03 

•  40 

•  42 

•  14 

•  70 

UWEL  MILL 

S.46 

•to 

•  10 

.40 

•  66 

•  89 

.21 

.42 

•  02 

•  94 

•  05 

.47 

•  01 

•  39 

•  90 

AlOn<;TA  MB  AIRPORT 

4.96 

.2« 

•  09 

T 

•  02 

.40 

1 

.14 

.13 

•  41 

•  22 

T 

.16 

T 

T 

T 

•  43 

.14 

•  09 

.78 

•  22 

•  44 

»LCMA 

9.30 

.20 

•  02 

•  02 

.78 

2 

•  30 

1.60 

•  34 

.49 

.05 

1.99 

•  83 

•  04 

kRRENTON 

3.M 

•  13 

.10 

1 

00 

1.20 

.15 

.21 

.01 

•  01 

•  40 

•  01 

•  04 

.29 

tSHlNGTON 

4.20 

.33 

•  06 

1.20 

•  &2 

•  94 

.33 

.22 

•  43 

•  57 

lYCROSS 

11.60 

.63 

•  28 

.93 

1 

.09 

•  43 

•  59 

•  05 

1.26 

•  03 

1^U8 

•  20 

uei 

•  21 

•  29 

1,71 

•  03 

.06 

ivNESRORO 

MISSING 

ST  POINT 

4.81 

l.«0 

.43 

.01 

.39 

09 

.61 

.22 

•  19 

.04 

•  55 

•  09 

•  19 

T 

•  03 

T 

T 

•  91 

tOOAURv 

S.07 

.08 

1  .IB 

.07 

02 

•  14 

.24 

•  30 

«03 

U45 

•  09 

.07 

•  10 

1.30 

.04 

lOOSTOC" 

4.37 

.02 

.35 

1 

35 

.  3V 

•  02 

•  13 

•  11 

.18 

1.55 

•  07 

UNA  HARRIS 

7.20 

.39 

.64 

.09 

 1 

24 

UOl 

.61 

.33 

.  12 

.2<J 

•  80 

T 

•  90 

U35 

.07 

T 

•  06 

•  04 

•  29 

•  01 

Sm  BstorMK*  Nota*  FoDowfng  Sutkm  hulm 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

1 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

26 

27 

29 

30 

31 

t 
< 

AILEY  1 

MAX 

100 

90 

93 

93 

96 

97 

98 

92 

94 

95 

100 

96 

96 

95 

93 

97 

95 

63 

87 

88 

85 

86 

93*3 

MIN 

69 

69 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

63 

52 

56 

58 

71 

73 

70 

69a4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

86 

94 

95 

97 

92 

93 

95 

100 

97 

93 

95 

94 

72 

86 

MIN 

70 

71 

72 

69 

70 

70 

72 

70 

66 

67 

67 

68 

71 

55 

64 

60 

60 

67 

58 

70 

72 

ALBANY 

MAX 

95 

96 

97 

89 

88 

89 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

93 

95 

99 

95 

92  •& 

MIN 

73 

71 

71 

73 

75 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

76 

74 

73 

73 

76 

76 

'73 

72 

73 

74 

74 

67 

56 

63 

62 

62 

65 

72 

73 

71.5 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 

95 

95 

94 

86 

87 

69 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

91 

MIN 

72 

71 

72 

73 

74 

71 

72 

71 

73 

73 

75 

76 

74 

72 

73 

73 

76 

76 

73 

72 

73 

73 

75 

68 

67 

63 

61 

63 

70 

72 

74 

71.6 

ALLATOONA  DAM  i 

MAX 

87 

90 

69 

98 

97 

95 

90 

77 

68 

79 

86 

93 

92 

93 

94 

94 

MIN 

66 

69 

67 

66 

71 

71 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

72 

70 

70 

72 

59 

71 

70 

70 

64 

60 

60 

51 

54 

65 

68 

66 

67.5 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

86 

93 

93 

95 

69 

90 

89 

93 

91 

95 

93 

96 

95 

94 

81 

92 

MIN 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

67 

68 

66 

72 

72 

73 

74 

70 

71 

72 

74 

72 

70 

68 

67 

70 

71 

65 

64 

63 

59 

57 

72 

73 

71 

69.1 

AMERICUS 

MAX 

94 

91 

95 

96 

91 

66 

79 

66 

90 

92 

90 

93 

96 

95 

92 

91 

91 

82 

MIN 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

74 

74 

76 

73 

73 

72 

77 

74 

71 

70 

72 

73 

74 

63 

55 

59 

60 

59 

69 

73 

75 

70.7 

ATHENS 

MAX 

81 

85 

90 

93 

92 

62 

79 

63 

63 

84 

90 

MIN 

70 

69 

67 

70 

71 

69 

68 

70 

71 

68 

69 

56 

60 

57 

69 

71 

ATHENS  COL  OF   AGR I 

MAX 

89 

94 

95 

93 

85 

84 

87 

86 

88 

9  3 

93 

94 

94 

94 

89«JI* 

MIN 

69 

69 

65 

71 

69 

69 

67 

70 

70 

66 

67 

69 

72 

70 

69 

71 

68 

72 

72 

66 

68 

69 

56 

67 

60 

58 

56 

57 

60 

70 

70 

67 

ATHENS   WR  AIRPORT 

MAX 

8* 

85 

93 

96 

93 

65 

78 

86 

64 

86 

92 

92 

93 

92 

93 

MIN 

70 

69 

67 

70 

70 

69 

67 

70 

68 

67 

68 

71 

74 

72 

70 

72 

69 

73 

72 

68 

69 

72 

61 

60 

59 

57 

68 

59 

68 

70 

72 

67di! 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

65 

79 

85 

MIN 

69 

68 

69 

72 

72 

71 

70 

71 

69 

69 

70 

73 

73 

72 

70 

72 

74 

74 

74 

69 

70 

73 

64 

62 

52 

60 

60 

62 

68 

71 

73 

69.2 

ATLANTA    WB  CITY 

MAX 

91 

88 

89 

90 

MIN 

69 

66 

70 

73 

71 

70 

69 

70 

69 

68 

71 

73 

73 

71 

69 

71 

72 

76 

66 

59 

70 

71 

62 

50 

51 

59 

60 

58 

67 

69 

71 

68.3 

AUGUSTA   WR  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

93 

92 

90 

92 

95 

MIN 

70 

71 

69 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

71 

74 

74 

75 

69 

72 

75 

76 

72 

73 

69 

71 

71 

53 

63 

59 

56 

61 

61 

70 

75 

74 

69.1 

AUGUSTA 

MAX 

87 

101 

97 

92 

91 

91 

91  .£ 

MIN 

71 

51 

69 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

75 

75 

72 

72 

?5 

77 

74 

?4 

71 

72 

73 

68 

62 

62 

50 

53 

63 

72 

72 

73 

69.! 

BAINBRICGE 

MAX 

91 

92 

92 

95 

92 

92 

88 

87 

87 

MIN 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

70 

59 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

71 

70 

76 

75 

68 

58 

71 

72 

72 

70 

68 

64 

59 

64 

70 

71 

71 

70.: 

8LACKBEARD  ISLAND 

MAX 

91 

95 

MIN 

70 

71 

72 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

75 

74 

74 

75 

74 

72 

71 

76 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

87 

88 

86 

89 

91 

91 

MIN 

62 

61 

55 

58 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

60 

61 

65 

63 

64 

64 

62 

64 

64 

61 

52 

54 

64 

51 

52 

46 

45 

47 

54 

57 

67 

60.: 

BLAKELY 

MAX 

93 

81 

91 

91 

92 

91 

MIN 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

72 

69 

71 

71 

73 

75 

76 

73 

73 

71 

75 

75 

71 

70 

70 

74 

74 

67 

65 

61 

60 

61 

67 

71 

71 

70. 

BROOKLET   1  W 

MAX 

92 

MIN 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

69 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

76 

75 

73 

73 

70 

70 

72 

63 

63 

61 

63 

61 

73 

72 

75 

J 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

91 

95 

94 

95 

96 

97 

97 

93 

100 

87 

88 

89 

82 

90 

MIN 

74 

73 

73 

74 

76 

74 

75 

72 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

73 

76 

76 

76 

74 

73 

75 

77 

68 

68 

69 

67 

67 

73 

75 

76 

73i  t 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

91 

86  ( 

MIN 

73 

72 

73 

73 

77 

75 

75 

72 

74 

76 

76 

76 

75 

72 

72 

74 

77 

76 

76 

73 

71 

7; 

75 

69 

70 

75 

67 

63 

74 

76 

76 

n\\ 

CAIRO   ?  NNW 

MAX 

67 

91 

92 

9  3 

94 

95 

96 

92 

93 

91 

86 

84 

83 

92 

9 1 

90* 

MIN 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

73 

72 

67 

59 

70 

71 

72 

58 

57 

63 

63 

53 

69 

59 

70 

69. 

CAMILLA 

MAX 

87 

92 

92. 

MIN 

72 

70 

72 

70 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

68 

63 

68 

62 

52 

63 

70 

71 

73 

70. 

CAMP  STEWART 

MAX 

95 

86 

93 

93 

96 

94 

92 

93 

94 

97 

96 

99 

97 

96 

95 

85 

89 

85 

93 

92  i 

MIN 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

80 

75 

72 

73 

59 

71 

72 

65 

65 

64 

64 

58 

72 

74 

75 

70) 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

80 

89 

89 

91 

93 

95 

97 

69 

91. 

MIN 

69 

67 

65 

66 

69 

67 

62 

70 

69 

68 

66 

66 

71 

66 

69 

69 

68 

59 

71 

69 

66 

67 

71 

62 

63 

58 

50 

55 

65 

69 

72 

66.1 

CARROLLTON 

MAX 

87 

92 

93 

97 

92 

83 

89 

90i  i 

MIN 

66 

68 

70 

66 

68 

72 

67 

61 

66 

72 

71 

70 

63 

70 

69 

71 

73 

6S 

70 

67 

63 

59 

61 

61 

52 

61 

60 

59 

60 

65.  1 

CARTERSVILLE 

MAX 

MIN 

CEDARTOWN 

MAX 

91 

88 

87 

MIN 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

69 

69 

66 

70 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

74 

69 

73 

69 

58 

7C 

65 

54 

58 

55 

53 

54 

62 

68 

72 

671 

CLAYTON 

MAX 

87 

92 

78 

78 

73 

83 

82 

a4< 

MIN 

6^ 

64 

61 

63 

67 

65 

65 

66 

65 

63 

63 

64 

68 

67 

67 

67 

65 

64 

63 

55 

54 

57 

64 

50 

53 

50 

50 

56 

57 

69 

68 

63 1 

COLUMBUS 

MAX 

90 

90 

96 

92 

93 

92i 

MIN 

68 

67 

66 

69 

69 

68 

69 

68 

67 

65 

67 

71 

73 

70 

69 

68 

74 

74 

6e 

67 

68 

6^ 

69 

61 

64 

55 

54 

54 

62 

64 

72 

Ml 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

95 

go 

90i 

MIN 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

68 

72 

74 

75 

73 

72 

72 

76 

75 

72 

69 

71 

72 

72 

65 

65 

62 

62 

57 

68 

73 

70 

70 1 

CORDELE 

MAX 

65 

88 

87 

89 

70. 

MIN 

72 

71 

71 

73 

74 

71 

73 

71 

71 

74 

74 

74 

76 

72 

71 

72 

73 

74 

65 

65 

59 

59 

57 

64 

72 

74 

CORNELIA 

MAX 

69 

93 

83 

85- 

MIN 

67 

63 

64 

68 

67 

67 

65 

66 

66 

67 

65 

68 

71 

68 

67 

69 

65 

70 

68 

67 

67 

67 

54 

59 

55 

55 

54 

61 

63 

66 

69 

65  < 

COVINGTON 

MAX 

96 

91 

87 

86 

88 

90 

MIN 

68 

67 

64 

67 

68 

67 

67 

68 

65 

65 

66 

69 

71 

57 

68 

69 

56 

70 

70 

65 

66 

68 

55 

57 

58 

54 

53 

53 

65 

68 

69 

65 

CUTHBERT 

MAX 

95 

85 

85 

86 

85 

91 

90 

92 

MIN 

71 

71 

71 

72 

74 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

75 

76 

72 

73 

74 

76 

74 

70 

71 

72 

75 

74 

66 

65 

51 

50 

61 

67 

71 

72 

70 

0AML0NE6A 

MAX 

91 

92 

93 

74 

83 

60 

06 

MIN 

66 

64 

62 

66 

67 

68 

64 

68 

67 

68 

64 

66 

69 

66 

67 

68 

65 

70 

66 

64 

66 

68 

67 

61 

56 

55 

56 

57 

62 

69 

69 

*♦  ' 

DALTON 

MAX 

68 

67 

89 

93 

93 

86 

61 

74 

85 

86 

90 

91 

92 

92 

91 

69 

93 

94 

96 

92 

92 

92 

88 

87 

87 

66 

64 

64 

80 

75 

64 

87  1 

MIN 

62 

61 

66 

69 

69 

71 

67 

69 

66 

69 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

66 

69 

68 

67 

71 

71 

65 

62 

54 

56 

54 

59 

57 

66 

66 

60  ' 

DOUGLAS 

MAX 

96 

97 

85 

95 

95 

97 

90 

92 

88 

92 

90 

94 

97 

94 

94 

95 

94 

95 

98 

100 

96 

96 

94 

97 

94 

80 

66 

86 

90 

89 

93 

«2  ' 

MIN 

70 

69 

70 

78 

72 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

75 

75 

73 

75 

73 

75 

75 

65 

65 

54 

64 

61 

64 

7S 

71  : 

DUBLIN 

MAX 

89 

69 

94 

96 

97 

66 

66 

85 

93 

92 

95 

95 

97 

97 

94 

96 

100 

99 

97 

96 

92 

95 

91 

77 

86 

66 

87 

90 

88 

87 

89 

«1  ' 

MIN 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

70 

69 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

75 

73 

72 

58 

70 

75 

71 

62 

60 

56 

55 

55 

71 

70 

71 

68  ' 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  5-CoBllnued 


GEORGIA 
AUGUST  1952 


Day  Oi  Month 


SloHon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

EASTMAN 

MAX 

93 

93 

96 

98 

99 

92 

84 

86 

93 

95 

97 

98 

99 

99 

96 

98 

102 

101 

96 

98 

95 

98 

95 

79 

86 

87 

87 

68 

90 

87 

90 

93<3 

HIN 

69 

70 

72 

71 

73 

72 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

77 

74 

73 

73 

77 

75 

73 

70 

71 

72 

72 

64 

64 

99 

60 

59 

72 

72 

74 

70  .6 

EXPERIMENT 

MAX 

91 

85 

88 

94 

92 

92 

86 

82 

87 

66 

66 

93 

93 

94 

93 

92 

96 

97 

98 

94 

93 

93 

93 

65 

79 

66 

63 

83 

88 

79 

86 

89*2 

MIN 

70 

70 

68 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

68 

71 

73 

71 

72 

69 

70 

74 

72 

71 

69 

70 

72 

69 

60 

59 

95 

53 

96 

66 

68 

72 

66.2 

FAIR  VIEW 

MAX 

86 

92 

97 

98 

93 

88 

78 

68 

87 

86 

92 

92 

93 

92 

92 

94 

96 

99 

94 

93 

93 

94 

86 

74 

84 

61 

82 

89 

77 

85 

85 

89  .2 

MIN 

71 

71 

68 

72 

71 

72 

70 

71 

70 

68 

71 

74 

68 

72 

71 

71 

75 

73 

72 

70 

69 

73 

71 

60 

60 

58 

56 

57 

67 

71 

73 

68  (9 

FIT20ERALD 

MAX 

93 

89 

94 

96 

97 

88 

91 

89 

93 

94 

95 

97 

99 

95 

96 

95 

lOl 

101 

97 

96 

94 

97 

97 

80 

84 

86 

86 

88 

91 

87 

93 

92.9 

MIN 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

76 

74 

73 

74 

77 

75 

72 

71 

71 

73 

75 

69 

63 

60 

61 

60 

71 

74 

74 

71.1 

FLEMING  EXP  5TATICN 

MAX 

MIN 

'OLKSTON  9  SM 

MAX 

91 

87 

93 

94 

93 

90 

91 

90 

92 

91 

94 

95 

93 

94 

94 

94 

93 

97 

95 

94 

91 

95 

94 

89 

87 

86 

88 

93 

90 

88 

92 

91.9 

MIN 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

66 

68 

69 

71 

70 

73 

71 

70 

71 

73 

70 

68 

67 

66 

70 

72 

67 

64 

65 

65 

62 

69 

73 

72 

68.6 

'ORT  GAINES 

MAX 

99 

87 

92 

97 

99 

97 

89 

81 

87 

92 

93 

93 

96 

98 

96 

92 

95 

100 

101 

94 

94 

99 

98 

94 

70 

87 

87 

87 

69 

84 

91 

91.8 

MIN 

71 

70 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

76 

71 

73 

73 

75 

70 

71 

72 

74 

74 

67 

65 

62 

57 

60 

67 

70 

70 

70.3 

■ORT  VALLEY 

MAX 

85 

89 

95 

93 

90 

88 

81 

87 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

94 

97 

96 

100 

97 

94 

91 

94 

89 

74 

66 

85 

86 

90 

60 

86 

89 

90.3 

MIN 

73 

71 

72 

75 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

78 

76 

72 

71 

72 

73 

67 

63 

63 

60 

59 

58 

72 

73 

73 

70.8 

AINESVILLE 

MAX 

90 

9<> 

94 

100 

97 

87 

84 

90 

82 

89 

94 

92 

94 

93 

96 

95 

97 

97 

92 

94 

94 

90 

77 

79 

84 

84 

83 

89 

79 

86 

84 

89.7 

MIN 

68 

67 

64 

67 

68 

68 

65 

69 

68 

69 

67 

68 

71 

69 

69 

70 

66 

71 

71 

66 

66 

70 

68 

60 

56 

55 

56 

59 

64 

68 

70 

66.3 

LENNVILLE 

MAX 

91 

82 

91 

93 

94 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

96 

95 

91 

92 

96 

96 

94 

95 

90 

94 

92 

75 

85 

85 

84 

88 

91 

81 

91 

90.4 

MIN 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

70 

73 

74 

74 

75 

73 

71 

73 

76 

75 

74 

73 

70 

73 

72 

64 

65 

63 

63 

61 

74 

74 

75 

70.9 

REENSBORO 

MAX 

89 

88 

93 

95 

94 

89 

86 

89 

90 

88 

94 

94 

94 

96 

95 

96 

99 

100 

95 

95 

99 

98 

63 

79 

85 

90 

85 

91 

83 

87 

87 

91  .0 

MIN 

71 

68 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

72 

72 

77 

71 

74 

71 

68 

70 

72 

68 

60 

63 

60 

56 

57 

70 

71 

72 

68.9 

RIFFIN 

MAX 

86 

88 

96 

93 

95 

88 

85 

88 

87 

86 

93 

92 

95 

92 

92 

95 

98 

96 

95 

93 

95 

94 

86 

75 

84 

82 

89 

68 

84 

88 

84 

89.6 

MiN 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

68 

72 

74 

73 

72 

70 

72 

75 

73 

72 

70 

71 

73 

71 

61 

61 

59 

57 

58 

68 

71 

72 

69.2 

kRTHELL 

MAX 

Bi 

91 

95 

97 

95 

83 

82 

90 

89 

68 

93 

94 

94 

93 

93 

99 

97 

99 

94 

95 

95 

99 

81 

80 

83 

84 

85 

92 

83 

87 

90 

90.5 

MIN 

70 

68 

68 

70 

71 

68 

69 

69 

70 

70 

67 

70 

73 

71 

70 

72 

69 

71 

70 

67 

70 

70 

65 

61 

59 

56 

57 

62 

68 

68 

70 

67.7 

INKINSVILLE 

MAX 

95 

95 

97 

97 

97 

93 

93 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

96 

98 

102 

102 

98 

97 

99 

99 

97 

80 

87 

89 

88 

94 

88 

91 

91 

94.3 

MIN 

70 

75 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

77 

72 

72 

72 

77 

73 

70 

68 

71 

70 

72 

63 

62 

57 

55 

55 

71 

71 

74 

69.6 

I06ARDS  MILL 

MAX 

91 

91 

97 

99 

97 

90 

79 

89 

94 

93 

97 

99 

97 

95 

92 

95 

99 

101 

93 

93 

74 

96 

95 

75 

89 

86 

88 

88 

87 

91 

92 

91  .8 

MIN 

69 

70 

69 

70 

74 

72 

71 

69 

71 

71 

75 

74 

76 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

68 

67 

59 

58 

60 

69 

71 

72 

70.3 

SPER 

MAX 

86 

85 

92 

92 

89 

85 

83 

87 

63 

87 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

95 

92 

90 

93 

88 

87 

79 

81 

82 

81 

82 

76 

86 

84 

67.2 

MIN 

63 

65 

64 

66 

67 

68 

64 

67 

68 

69 

66 

69 

66 

69 

68 

70 

67 

68 

68 

65 

67 

69 

65 

61 

59 

60 

61 

70 

69 

70 

70 

66.5 

FAYETTE 

MAX 

91 

89 

95 

95 

89 

81 

81 

82 

80 

92 

94 

93 

99 

95 

93 

96 

96 

97 

93 

93 

91 

89 

90 

81 

86 

85 

85 

83 

77 

88 

86 

89.1 

MIN 

80 

64 

67 

68 

66 

70 

67 

70 

65 

72 

64 

69 

70 

70 

68 

70 

71 

64 

69 

65 

68 

69 

66 

63 

54 

52 

50 

55 

55 

65 

70 

65.7 

GRANSE 

MAX 

Si 

88 

94 

95 

94 

86 

84 

88 

86 

61 

92 

93 

92 

93 

92 

93 

96 

98 

94 

93 

94 

99 

88 

80 

85 

64 

64 

88 

80 

89 

68 

69.4 

MIN 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

68 

71 

71 

73 

71 

71 

69 

74 

70 

70 

68 

70 

71 

69 

62 

59 

56 

53 

54 

65 

71 

71 

67.8 

JISVILLE 

MAX 

92 

92 

96 

97 

100 

93 

92 

93 

93 

96 

96 

98 

99 

100 

96 

100 

104 

101 

96 

98 

96 

102 

91 

76 

86 

87 

89 

93 

88 

90 

94 

94.5 

1 

MIN 

71 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

72 

69 

73 

74 

74 

73 

72 

74 

75 

74 

74 

69 

70 

71 

72 

63 

63 

58 

60 

60 

72 

73 

73 

70.1 

V«BER  CITY 

MAX 

97 

92 

88 

93 

95 

96 

69 

90 

90 

92 

92 

94 

96 

97 

95 

94 

94 

100 

98 

93 

94 

93 

98 

94 

74 

84 

84 

85 

87 

68 

84 

91.7 

MIN 

72 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

70 

72 

71 

72 

73 

74 

71 

70 

69 

71 

71 

65 

61 

57 

58 

57 

57 

72 

73 

68.6 

:0N  KB  AIRPORT 

MAX 

86 

91 

97 

98 

92 

91 

87 

87 

94 

94 

96 

97 

97 

97 

95 

98 

101 

101 

98 

95 

93 

96 

91 

75 

87 

85 

86 

90 

62 

87 

90 

92.1 

MIN 

72 

71 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

69 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

77 

74 

68 

70 

70 

72 

66 

62 

64 

58 

57 

55 

70 

70 

73 

69.9 

MAX 

99 

84 

94 

97 

97 

95 

93 

86 

90 

95 

95 

99 

100 

97 

99 

99 

104 

102 

98 

94 

100 

93 

85 

85 

88 

89 

93 

85 

94.1 

MIN 

73 

71 

69 

73 

74 

73 

72 

72 

71 

65 

73 

72 

76 

74 

74 

74 

78 

72 

72 

75 

73 

38 

65 

62 

60 

59 

72 

71 

70.5 

^UOeEVILLE 

MAX 

.96 

89 

89 

96 

96 

96 

90 

86 

87 

91 

91 

92 

95 

93 

95 

94 

96 

100 

99 

97 

95 

92 

96 

66 

76 

85 

85 

89 

90 

73 

89 

91.1 

MIN 

71 

69 

69 

70 

73 

71 

72 

72 

73 

68 

68 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

68 

69 

72 

71 

61 

62 

54 

56 

58 

69 

73 

73 

69.3 

i.LEN 

MAX 

91 

85 

91 

94 

95 

93 

86 

91 

91 

94 

95 

93 

98 

95 

94 

96 

100 

96 

95 

92 

91 

93 

91 

77 

85 

89 

83 

89 

91 

89 

89 

91.5 

MIN 

71 

69 

69 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

71 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

77 

74 

73 

68 

71 

73 

72 

64 

61 

99 

61 

61 

74 

75 

75 

70.6 

>,  TEZUHA  1  NE 

MAX 

9A 

93 

96 

98 

97 

97 

95 

93 

92 

90 

93 

94 

93 

94 

95 

95 

99 

100 

94 

99 

93 

94 

93 

80 

67 

90 

89 

90 

83 

89 

90 

92.7 

MIN 

72 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

66 

69 

70 

69 

72 

75 

71 

74 

73 

68 

69 

68 

67 

65 

63 

58 

57 

57 

56 

70 

71 

73 

69.0 

"frlCELLO 

MAX 

89 

87 

92 

92 

94 

86 

60 

68 

89 

88 

92 

94 

94 

94 

94 

96 

98 

100 

96 

93 

95 

94 

86 

77 

67 

67 

85 

89 

80 

87 

86 

90.0 

i 

MIN 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

72 

72 

71 

69 

71 

72 

72 

70 

67 

69 

71 

69 

60 

60 

56 

56 

56 

68 

70 

72 

67.9 

4.T«IE 

MAX 

90 

86 

92 

93 

96 

93 

67 

63 

92 

93 

94 

95 

97 

95 

93 

94 

96 

100 

100 

99 

94 

96 

92 

66 

87 

86 

87 

88 

85 

91 

91 

92.1 

i 

MIN 

68 

68 

68 

71 

73 

71 

70 

68 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

73 

73 

72 

69 

69 

73 

64 

64 

61 

61 

62 

61 

67 

70 

71 

69.0 

MAX 

87 

89 

93 

96 

95 

86 

62 

87 

84 

86 

93 

93 

92 

90 

91 

93 

97 

95 

94 

93 

94 

92 

86 

61 

86 

84 

84 

86 

82 

88 

87 

89.3 

1 

MIN 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

72 

70 

70 

69 

70 

75 

71 

70 

67 

69 

72 

69 

62 

58 

58 

55 

57 

65 

71 

71 

67  .6 

ft  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

86 

86 

93 

94 

92 

88 

63 

67 

85 

85 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

98 

100 

95 

90 

92 

92 

89 

76 

84 

83 

84 

87 

80 

87 

89 

89.1 

1 

MIN 

66 

67 

63 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

64 

67 

67 

70 

66 

67 

66 

69 

66 

61 

62 

65 

67 

67 

59 

59 

54 

54 

55 

62 

68 

69 

64.3 

MAX 

88 

86 

91 

93 

94 

89 

89 

88 

90 

93 

93 

95 

96 

93 

94 

95 

88 

97 

89 

93 

90 

94 

99 

62 

67 

68 

88 

87 

88 

89 

90 

90.7 

MIN 

71 

71 

69 

71 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

73 

74 

75 

72 

73 

73 

74 

73 

71 

71 

70 

72 

74 

70 

66 

66 

63 

63 

70 

72 

73 

71.1 

MAX 

92 

89 

95 

95 

92 

85 

63 

86 

65 

89 

94 

89 

91 

92 

92 

94 

96 

96 

92 

93 

94 

90 

89 

62 

86 

66 

86 

68 

81 

86 

87 

89.3 

MIN 

68 

68 

67 

'1 

70 

71 

69 

70 

68 

71 

66 

72 

70 

71 

71 

73 

70 

76 

69 

71 

71 

67 

69 

58 

55 

52 

56 

56 

68 

69 

67.6 

K     KB  AIRPORT 

MAX 

89 

87 

94 

93 

90 

84 

76 

89 

60 

90 

93 

89 

93 

93 

91 

94 

97 

98 

92 

94 

99 

90 

88 

60 

67 

66 

83 

89 

73 

86 

86 

66.7 

MIN 

66 

67 

66 

70 

68 

71 

69 

71 

67 

71 

66 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

68 

71 

67 

70 

70 

67 

64 

56 

52 

52 

54 

60 

73 

68 

66.9 

$/i|NNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

92 

84 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

92 

94 

94 

95 

94 

91 

93 

98 

93 

91 

90 

87 

93 

92 

76 

63 

84 

84 

87 

69 

80 

91 

69.6 

1 

MIN 

68 

68 

68 

66 

67 

71 

68 

67 

66 

71 

73 

72 

72 

72 

69 

72 

75 

71 

71 

71 

68 

69 

72 

65 

64 

60 

63 

59 

71 

75 

76 

69.1 

S/(NHAH  KB  AP 

MAX 

95 

84 

89 

91 

92 

91 

91 

94 

92 

94 

95 

94 

08 

97 

91 

95 

99 

95 

91 

93 

69 

93 

92 

79 

83 

84 

85 

86 

89 

82 

92 

90.9 

MIN 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

73 

74 

72 

72 

71 

70 

72 

75 

74 

71 

71 

72 

69 

65 

65 

63 

64 

62 

73 

73 

73 

70.3 

S'NNAM  BEACH   J  N 

MAX 

91 

82 

90 

88 

89 

86 

90 

69 

00 

91 

91 

92 

92 

92 

88 

90 

96 

95 

89 

92 

87 

90 

91 

79 

65 

62 

84 

86 

87 

68.6 

MIN 

73 

79 

72 

71 

72 

74 

79 

73 

74 

72 

74 

82 

76 

74 

82 

74 

78 

63 

74 

76 

79 

75 

70 

71 

70 

67 

65 

78 

72 

74.4 

MAX 

102 

94 

96 

92 

91 

90 

93 

91 

96 

99 

99 

98 

99 

101 

102 

96 

96 

99 

92 

97 

92 

85 

69 

66 

86 

90 

92 

90 

89 

93.7 

MIN 

69 

71 

72 

71 

71 

69 

69 

69 

72 

75 

76 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

70 

72 

72 

71 

63 

62 

58 

61 

61 

66 

71 

74 

69.8 

•DTTON 

MAX 

85 

90 

94 

95 

96 

88 

66 

86 

89 

66 

93 

92 

92 

92 

92 

94 

100 

100 

96 

94 

93 

93 

88 

73 

69 

85 

85 

87 

64 

89 

91 

90.3 

MIN 

'1 

70 

75 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

68 

72 

74 

73 

71 

71 

70 

75 

72 

70 

70 

69 

73 

73 

62 

60 

55 

94 

56 

67 

67 

70 

68.6 

» IPOOSA   ?  NNW 

MAX 

87 

•  7 

93 

85 

89 

86 

61 

86 

80 

67 

92 

91 

91 

90 

89 

93 

93 

99 

92 

92 

92 

«2 

89 

76 

62 

62 

89 

90 

60 

68 

84 

67.7 

MIN 

72 

70 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

64 

60 

62 

60 

60 

66 

69 

71 

69.7 

''>VILLE 

MAX 

8B 

86 

91 

95 

95 

84 

65 

65 

92 

93 

94 

92 

93 

95 

89 

93 

92 

97 

90 

93 

90 

93 

97 

69 

89 

86 

86 

64 

60 

91 

92 

90.2 

HIN 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

74 

72 

68 

69 

73 

70 

73 

63 

69 

62 

60 

62 

70 

70 

71 

69.7 

■m  rvf*r«DC«  sotaa  follovlttc  Its 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 

Station 


GEORGIA  I 
AUGUST  1952  I 


Day 


Of  Month 


8      9     10    U     12    13     14    IS     >B    "    18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


TIFTON  2  N 


VALDOSTA  WB  AIRPORT 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAYCROSS 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


93  SS  88 

70  69  70 

80  86  90 

68  67  67 

91  89  93 

69  69  68 

90  90  94 

70  72  70 

96  92 

70  69 


93  88  95 
70     69  68 


87     89  94 

73     70  68 


94  94 

72  69 


94  96  92 
70     71  72 


94  95 
70  72 


97     94  94 


96  97 
70  71 


85     85  85 

72     69  72 


91     91  93 


85     76  86 

60     69  73 


93  93  95 
68     68  69 


86  88  37 
71      71  70 


85  89  90 
69     67  70 


86  95 
72  72 


89  93  93 
69     72  73 


88  90  93 
67     70  71 


94  94  96 
72     72  72 


93  94 
71  72 


91  91  89 
74     72  71 


95  95  93 
73     72  72 


95  95  92 
73     71  72 


93  94  91  95 
73  71 


94  98 

74  73 


93  93 

68  73 


91  102 

74  r? 


99  98 
72  72 


94  93  931  97  99  99 
73     72     7l|    71      74  75 


99  96  95|  94  69  99 
73     73  69 


99  97 
75  70 


98     96  93 

70     69  70 


87  90  92 
70     68  68 


93  93 
69  70 


94     94  92 

74     66  70 


100   101  102 


96     96  93 


95  93  94 
71     70  71 


92  95  92 
72     77  65 


90  85  76 
72     70  62 


96  101  74 
71     73  69 


89  83  75 
72     67  61 


99  98 

68     68  60 


91  95  79 
71      74  66 


96  90 
71  70 


72  85 
65  61 


n     83  83 

58     57  58 


87  87  87 
66     66  63 


84  84 

62  57 


84  86 
61  54 


86  87 
6  3  64 


84  84 

63  56 


61  67  72  73 

85  74  85  S3 

62  65  70  72 

89  93  89  93 

62  71  73  73 

89  86  88  89 

57  71  72  73 


92  82 
72  73 


88  80  89  91 
54     67     72  71 


90<«. 
70.(. 


87.t, 
67,1. 


92>C.| 
70a 


90  >i, 
69a 


92a 

6ea!>i 


92a 
69al»i 


90aH| 
6Sal«( 


EVAPORATION  AND  WIND 


AILEY 

ALLATCONA  DAM  2 
ATHENS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
BOGGARDS  MILL 
ROME  WB  AIRPORT 
TIFTON  2  N 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


Day  of  month 


IS     16     17  18 


Se«  reference  ootea  following  Stktloa  loitoz. 
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.1 


STATION  INDEX 


StaboD 

Index  No 

County 

1 

• 

Longitude 

Elevation 

I 

Obsei 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

D 

J 

TempJ 

Precip] 

AUEVlLLE 

0010 

WILCOX 

9 

31  59 

63  19 

240 

8A 

ELLA  MAE  ELLERBEE 

9 

AOAiaSVILLE 

BARTOW 

12 

3*  22 

6A 

HARVEY  C .  HOTT 

1 

AOC 

ooss 

COOK 

16 

31  OB 

83  29 

2*0 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AIL 

0090 

MQNTOOMERt 

10 

32  11 

82  3* 

250 

6A 

8A 

2  5  3  6 

ALAPAHA  CIP  »TAT ION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROT  E.  HOLLAND 

2  3  9 

AL»*Ht 

0140 

OOUGMERTV 

( 

31  Sa 

64  09 

200 

6P 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3  5 

ALftANV  MB  AinPORT 

OOuGHERTY 

6 

31  S2 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

ALLA100NA  DAM 

0180 

BARTOW 

} 

a*  10 

B*  44 

735 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  4/52 

*LiM  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

62  31 

196 

MID 

MID 

CIVK  AERO.  ADM. 

2  3  9 

AMC 

RICUS 

02  >3 

SLMTER 

6 

32  OA 

6*  13 

962 

PROF.  J.  P.  KINNEr 

2  3  9 

ATmCX^ 

0*10 

CLARKE 

10 

S3  98 

65  23 

TOO 

6P 

8A 

PROF.  E.   S,  SELL 

2  3  9 

atmEh^  collCGC  of  ami 

10 

33  56 

685 

PROF.  M.  0  COLLINS 

AIHCNS  MB  AIRPORT 

043S 

10 

93  57 

63  19 

803 

7A 

i 

U.S    WEATHER  BUREAU 

aTlANIA  MB  AIRPORt 

OASl 

« 

33  39 

B*  25 

975 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  MB  C ITT 

0AM 

FULTON 

3 

S3  *» 

64  23 

1054 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0««9 

RICMtONO 

1* 

33  22 

61  58 

182 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

•WGUilA 

1* 

S3  28 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

»* 

NBRIDOe 

OMl 

6 

50  95 

8*  35 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

ML 

1.  OROtMO 

060$ 

CHEROKEE 

3 

3*  20 

e*  29 

UOO 

E.  C.  GROGAN 

BtAVtRUALt 

or*» 

MMITFICLO 

12, 3*  57 

6*  50 

eA.MtNRY  E.  WARmCK 

3 

BLACKBEAflO  :$LANO 

0«*6 

MC  INTOSN 

2 

31  29 

81  13 

10 

6P 

BA 

U.S. FISH      WLOF  SER 

2  3  9 

BLA 

IRSvIllC  EiP  STA 

UNION 

7 

3*  51 

6A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  3 

BlaiCl' 

EARLY 

64  56 

900 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

BLUE  RIOGE  RESVft  OAH 

1024 

FANNIN 

84  IT 

1560 

It 

TVA-IIO 

BOHMAN 

1132 

ELBERT 

63  02 

760 

6A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRAS&TJHN  BALO 

11  TO 

TOWNS 

7 

3A  52 

B3  49 

4780 

6A 

TVA-14T 

BROOKLET  1  M 

11 

32  23 

6P 

W.  C  .  CROMLET 

BRlMSHICK 

13A0 

61  29 

1* 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUHSMICK  CAA  AIRPORt 

11A5 

81  29 

1* 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

BUTlCR 

1A2S 

TAYLOR 

64  14 

655 

BA 

MRS.    FOUNTAIN  SMI  TH 

3 

BuTlER  CREEI 

1*33 

RJCMIOND 

3)  22 

61  57 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN.  JR 

kAi*o  2  mm 

GRAOv 

6 

30  53 

84  13 

265 

J.  D.  BELCHER 

2  3  9 

ICANILLA 

ISOO 

MI TCMCLL 

8*  13 

177 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  9  9 

tCAM 

»  &TEMARI 

ISA* 

LIBERTY 

81  97 

7P 

PObT  ENG!^EERS 

2  3  9 

:ami(m 

isas 

CHEROKEE 

64  29 

89* 

C.  fl.  TEASLEY 

:arlton  briooc 

1«01 

ELBERT 

1* 

3*  0* 

82  59 

500 

eA 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  9 

:arne^ville 

)♦ 

3*  22 

JOHN  CARROLL 

lARROlLtOH 

16*0 

CARROLL 

65  0* 

1115 

5P 

•5P 

ROY  RICHARDS  CONST 

:artcrs 

16S^ 

64  42 

8A 

RALPH  M.  HESSER 

.AR 

TERSVlLLE 

166S 

BARTOW 

6*  *e 

795 

SP 

5P 

J.W.    CBILLl  IRWIN 

2  3  9 

lERSVlLLt    S  SM 

1670 

BARTOW 

i 

3*  08 

84  50 

665 

G.    P.  TAIUM 

3 

EOARTOMN 

POLK 

9*  01 

6P 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

tSWORTH 

16  S6 

64  47 

760 

6A 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

MICKAWUGA  PARK 

1406 

J*  55 

65  16 

769 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

HoestoE 

1927 

UNION 

63  54 

1900 

TVA-570 

3 

.LAYTON 

19e2 

HABUN 

1* 

3*  53 

83  2* 

2000 

BP 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

levelano 

3 

3A  35 

eA 

MARY  L.  SUTTON 

OLlMU) 

2161 

WjSCOGEE 

3 

32  28 

64  59 

262 

BP 

7A 

A.  LESTER  HEARN 

2  3  9 

OLtMuS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  21 

8*  56 

99* 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

CMCORa 

2196 

PUE 

6 

33  05 

84  26 

625 

C.  R.  SMITH 

3 

CELC 

2266 

CRISP 

6 

31  SH 

B3  47 

310 

SA 

6A 

S.  E.  COX 

2  3  9 

NCLIA 

HABERSHAM 

1* 

3*  30 

^747 

6P 

THEO.    B.  LITTLE 

2  3  5 

INCTON 

?3ia 

33  36 

83  52 

6P 

BA 

JACK  L .  CHAPMAN 

2  3  9 

MtHCTOt  1  N 

2*06 

fORSyTh 

3 

34  13 

64  06 

1300 

eA 

MILES  M.  WOLFE 

WTVILLC    i  M 

2*29 

GORDON 

12 

34  27 

65  06 

BA, JOSEPH  8.  DAVIS 

V>TMSCRr 

2*S0 

RANDOLPH 

6 

31  4« 

64  46 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

LONEGA 

3 

3*  32 

7P 

eA 

HISS  EMILY  GAILLARO 

fLLAS 

2*8S 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1015 

SA 

HISS  EVELYN  J.TINNE 

TON 

2*93 

12 

3*  46 

84  98 

760 

6A 

JOW  H.  MC  LELLAN 

AWSOH 

2S70 

terrell'" 

6 

91  46 

64  2  7 

355 

S.   W  KENNEY 

^  3  ' 

Vmsmville 

2STS 

DAWSON 

5 

34  25 

64  06 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

ECAtuR 

9 

39  46 

CARL  0.  WEBB 

'i» 

L  POST  jrFlCC 

267  7 

3*  *6 

8*  19 

1900 

BA 

TV4-633 

<C  TOUT  OWN  1  M$M 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

BA 

R .  C  THOMPSON 

3 

!|MAtSOHVILLE  )  M 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

64  55 

159 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

2*5 

8A 

8A 

2  3  9 

4UCLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

33  »5 

84  45 

aA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

WEB 

11 

32  35 

*103 

6A 

8.  H.  EVANS 

3 

i«LlN 

2839 

Caurens 

10 

32  93 

62  55 

234 

6P 

SA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

STHAM 

2966 

DODGE 

32  12 

83  11 

361 

TP 

BA 

MRS.   ALICE  PAUL 

2  3  5 

. 

ICRTOa 

3060 

BERT 

1* 

9*  07 

82  52 

7A,J0m  H.  BAKER 

IJAV 

3115 

12 

9*  *2 

8*  29 

1900 

aA 

A.  0.  DOVER 

31*7 

PAULDING 

99  ii 

6*  59 

BA 

MISS  JANETie  ALLGOO 

ERIMCNT 

32T1 

SPALDING 

6 

33  16 

923 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  9  6 

■MOWT 

129S 

GORDON 

12 

94  26 

s:  11 

800 

6A 

dyhple  D.  WARMACK 

RVIDi 

3303 

6 

93  00 

64  07 

725 

6P 

6P 

M.    R.  BUSH 

2  3  9 

leCKALD 

3386 

B£N*HlLL 

16 

91  49 

83  15 

971 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

1  TOP 

3*0* 

FANNIN 

94  51 

84  30 

TVA-I09 

Mim  CiP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  2* 

19 

*P 

*P 

U.S.    SOIL  CONSERVA 

.]. 

MfSTONE 

3*2  7 

MALKER 

16 

9*  56 

65  21 

710 

W.   R,    HEED.  JR. 

1 

ASTON 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  50 

62  01 

80 

LEE  LLOYD 

3 

JKSIOM  «  SM 

3*6S 

Charlton 

15 

30  ** 

62  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  9 

i 

■T  fiAINES 

3S16 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

2*5 

8A 

BA 

MRS.    MATME    R.  HAYES 

2  3  9 

n  VALIET 

PEACH 

9 

32  33 

S3  59 

526 

MID 

OLIVER   I .  SNAPP 

2  3  9 

3S67 

HEARD 

3 

93  17 

85  06 

7  00 

SA 

0.  W.  BURNS 

Stabon 

Index  No. 

County 

'  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ob 
vat 

^  til 

g 

t2 

on 
le 
a. 

'2 

Observer 

1 

Reler 

to 
tables 

GAINESVILLE 

3621 

MALL 

3 

3*  IB 

83  50 

1294 

6P 

6A 

SAM  S.  HARBEM 

2  9  5 

1 

31  56 

W .   C .  BARNARD 

2  3  5 

3  782 

3 

32  96 

85  05 

400 

GA.    POWER  COMPANY 

OREENSCORO 

3699 

10 

99  9* 

89  11 

620 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

64  16 

980 

9P 

8A 

HORACE  D.  WCBTBROOKl 

2  9  5 

HARTWELL 

4133 

HAtT 

1* 

34  21 

62  56 

790 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3 

HAMKINSVILLE 

9 

32  17 

R.  A    MC  LENDON 

HAMPTOWN  MP 

4243 

7 

94  59 

64  06 

2100 

KOGGARDS  MILL 

4968 

6 

31  12 

64  27 

132 

EMORt'uNI   FLO  STA 

2  3  5  6 

JASPER 

4646 

PICKENS 

9 

34  28 

6*  26 

1480 

5P 

BA 

HOWARD  L .  OILSCCK 

2  9  5 

jonesboro 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

6*  21 

930 

6A 

E .    J .    SWINT ,    SR . 

K INCSTON 

5 

34  14 

LAFAYETTE 

49*1 

34  *2 

65  IT 

810 

JOHN  R.  BEAVERS 

4949 

9 1 33  02 

85  09 

PAUL  B.  SMITH 

LEXWGTOM 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

6A 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS 

3 

L INCOLNTON 

520* 

COLN 

1* 

82  26 

500 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

94  56 

89  39 

2200 

LOUISV ILLE 

11 

93  00 

62  2* 

337 

NESBI T  BAKER 

9986 

9 

91  56 

62  *1 

150 

MACON  MB  AIRPORT 

9443 

BIBB 

9 

92  42 

83  39 

362 

MID 

HIO 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

5447 

9 

92  90 

83  36 

375 

MACON  TEL.    PU6.  CO- 

2 

3639 

10 

34  15 

63  3* 

EARL  L .  SA 1 lERS 

9698 

11 

32  50 

62  14 

166 

MRS .   C .   H.  HAND 

9874 

10 

33  05 

63  1  3 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

MILLEM 

38B2 

JENKINS 

11 

32  46 

61  56 

180 

7P 

7P 

MARK  G.  MC  COM 

2  3  9 

HONTEIum  1  NE 

5979 

6 

32  19 

64  01 

925 

7A 

H    W  COLLINS 

2  3  5 

HONT ICELLO 

5968 

9 

33  18 

H.  C .  BENTON 

HOULTRI E 

6067 

coloui tt 

16 

31  11 

B9  46 

925 

CITY  OF  MOULTRIE 

6126 

10 

32  12 

62  36 

190 

L .  G .  REYNOLDS 

NEEL^GAp'"**  ' 

6266 

UNION 

T 

34  4* 

69  95 

3900 

eA 

TVA-i9» 

9 

NEWMAN 

6339 

COWETA 

93  29 

84  48 

975 

4P 

6A 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  9  9 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

94  42 

MORCROSS  4  N 

6*07 

GWINNET 

3 

3*  00 

84  12 

1025 

mS.  H.  H.  DEHPSET 

NOT T Ely  dam 

6*T1 

UNION 

3*  56 

64  05 

1740 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

T046 

HARRIS 

3 

92  47 

64  51 

814 

6P 

6P 

G.  C^  GOODMAN 

2  9  5 

OUI THAN 

72  T6 

BROOKS 

16 

89  3* 

173 

6P 

6A 

MS.ROSSIE  0.  JONES 

2  9  9 

7*30 

GORDON 

12  '3*  35 

JOHN  8 .   OAV 1 5 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

18 

85  92 

620 

FLOYD 

65  to 

61T 

HISS  HARY  TOWERS 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

65  10 

649 

HID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

SAVANNAH  liSDA  PL  GARDEN 

78*2 

CHATHAM 

2 

92  00 

81  16 

22 

HID 

6A 

D.  A.  BISSETT 

2  3  5 

78*7 ICKATHAM 

2 

32  06 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7660 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  52 

10 

6P 

6P 

HRS.H.C.KL INGENSHITH 

2  9  5 

SPARTA  2  NNW 

8223 'HANCOCK 

11 

93  17 

82  54 

550 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  GAP 

8269|GILHER 

12 

34  47 

8*  IB 

2300 

8A 

TVA-IU 

9 

sue HE S 

8414 

WION 

34  41 

64  01 

aA 

TVA-115 

SUMMERVILLE 

8496 

CHATTOOGA 

34  29 

760 

8A 

JAHES  R.  BURGESS 

SWAINSBORO 

8*96 

EMANUEL 

11 

92  36 

82  20 

318 

9P 

8A 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  9  5 

SWEET  GUM 

6504 

FANNIN 

34  58 

84  19 

1600 

8A 

TvA-129 

lALflOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

5P 

BA 

L.  R.  HINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  ^  NNW  • 

6947 

HARALSON 

IT 

33  46 

as  16 

1000 

6P 

8A 

MtS.  MAUD  M.  HAOOOO 

2  3  5 

TAYLORSVILLE 

6600  BARTOW 

5 

34  05 

OR.  W    K.  COUSINS 

THOMASVI LLE 

8666 

T»OHAS 

8 

30  51 

83  59 

2  76 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

63  32 

370 

TITUS 

8732  TOWNS 

94  57 

83  96 

2160 

8A 

TVA-S7* 

3 

TOCCOA 

67*0 

STEPHENS 

14 

34  35 

89  19 

1015 

5P 

eA 

HRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

63  42 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

16 

34  52 

65  02 

680 

7A 

TVA-992 

3 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

6969! LOWNDES 

16 

90  47 

63  17 

197 

HID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HALE SKA 

907  7 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

HRS.  MARY  P.  CLINE 

WARREN TON 

9141 

MARREN 

11 

33  24 

62  40 

500 

5P 

BA 

L.   HONROE  CASON 

2  3  5 

9157 

WILKES 

14 

33  4* 

62  44 

616 

MRS .  HAZEL   S . TUCKER 

9166 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

191 

WAYNESBORO 

•19* 

BURKE 

14 

39  05 

B2  01 

261 

BA 

8A 

JOEL  ChAPPELL 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

69  1) 

573 

6P 

aA 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

WOODBURY 

9906  MERIWETHER 

6 

32  59 

64  39 

600 

aA 

MISS  AHNIE  REID 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

9 

34  06 

BA  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

3*  96 

•A 

TVA-146 

NEW  STATIONS 

ALLATOONA  0AM  2 

0181 

BARTOW 

5 

34  10 

e*  4* 

979 

eA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

HIWASSEE 

42791  TOWNS 

T 

3*  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-15I 

3 

K ENS  1 NOTCH 

*e02l  WALKER 

le 

34  46 

65  2? 

620 

aA 

TVA-72? 

3 

RIKGGOLO 

7489 

CATOOSA 

i« 

34  5b 

65  07 

S20 

BA 

TvA-721 

3 

l-l-SAVAMMAII.     19-ST.  HUT; 


TW  (our  dlflt  Idcnilflcatlon  nuvbcrit  tn  the  Indei  nuabcr  coluan  of  the  S' 
ri|yr*H  ant]  Icttvra  follovlnf  the  NtAtlon  naao .  Much  *■  12  SS* ,   lndlcAt«  i 
n6«*rvAiiAi>  ii«r>  c'voa  In  the  Station  laOes  arc  In  local  ■tandard  time. 
H*atinK  dvireo  daya  tor  th«  pr«c«dlnB  12  aontha  will  b»  carried  tn  the  Jui 
[)*lar*<>  data  and  corrvctlona  Mill  b*  c»rri«d  onlj  In  th«  Jua*  and  Dtfci 
ttatifaa  app*arlii|  tn  th»  lBd«x,  but  for  vbieb  data  ar*  Dot  llatcd  In 


REFERENCE  NOTES 
aiKiwd  on  a  Htatc  baala.     There  vlll  be  no  duplti 
dd  direction  froa  th«  poMC  offlc*. 


of  nuabera  •! thin 


lun«  lanue  ot  thla  bulletl 
ler  1SBU9K  ot  this  bulletl 
!•  tabl«a.  are  either  ml»t 


lac  < 


la 


I  be  Included  In  tbli 


Dale 


uaed  la 


>  bullc 


■pen 


'P. ,  rr«clplt 


and  evaporation  la  Incbi 


andard  Beather  Bureau  ijpc  pan  of  4  foot  dlaavtcr  unloaa  otberMlac  ahovn  bj  footaot*  folloMlD(  Table  6. 
>d  hail  ««r«  Included  in  aaovfall  averajiea  in  Table  1.  b«ctnnlng  with  July  1»4S. 
la  Tablr  3  are  fro*  aan~r«cordlaB  laiaa,  ualeaa  othervlae  Indlcatod. 

Table*  3,  5  aod  6  ar*  for  the  24  hours  cBdiat  at  tta*  of  obaervatioa.     See  thr  Station  Index  fr>  r  observation  tlae. 

R'    record  in  Tablea  3,  6  and  thv  Statloa  Indea.     No  racord  In  Tables  2  and  S  la  Indicated  by  no  entry. 
And  alao  aa  a    later  dale  or  dalea. 

Ine  dlatrlbutton  unknown. 


In  allea.     Decree  day* 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1952 
R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Seasonably  mild  weather  predominated 
during  the  month,  which  averaged  sub- 
stantially cooler  and  moderately  drier 
than  normal.  Conditions  were  in  the 
main  favorable  for  agriculture,  no 
severe  storms  occurred,  and  rivers  re- 
mained near  or  below  normal  stages 
throughout  the  month. 

A  tropical  hurricane  had  moved  into  the 
South  Carolina  coast  between  Savannah 
and  Charleston  on  August  31st,   and  it 
continued  northeastward  up  the  Atlantic 
coast  during  the  first  two  days  of  Sep- 
tember without  appreciably  affecting 
weather  conditions  in  Georgia.     A  trough 
of  low  pressure  from  the  northwest 
brought  increased  warmth  on  the  1st, 
producing  the  warmest  weather  of  the 
month  with  readings  of  90°  to  almost 
100° ;  this  trough  also  produced  moderate 
general  rains,  beginning  late  on  the  1st 
and  ending  on  the  2nd.     An  extensive  area 
of  high  pressure  then  produced  fair  and 
cooler  than  normal  weather  that  persisted 
from  the  2nd  through  the  10th;  this 
pleasant  spell  of  weather  was  prolonged 
in  part  by  a  tropical  hurricane  that 
moved  northward  in  the  Atlantic  Ocean 
at  a  safe  distance  from  the  coast  be- 
tween the  3rd  and  8th.     A  center  of  low 
pressure  developed  between  Cuba  and 
Florida  about  the  9th,   after  which  it 
moved  up  the  east  Florida  coast,  causing 
light  to  moderate  rains  in  the  Georgia 
coastal  area  on  the  10th  and  spreading 
throughout  the  State  on  the  11th  and 
12th,   ending  in  the  north  on  the  13th. 
Temperatures  rose  above  normal  on  the 
12th,  and  a  trend  of  above  normal  warmth 
continued  through  the  20th,  during  which 
time  maximum  temperatures  reached  90° 
daily  over  most  of  the  State.  Showers 
occurred  on  the  15th  and  16th  as  a  trough 
of  low  pressure  moved  through  the  State. 
Rains  again  began  to  fall  on  the  18th, 
overspreading  most  of  the  State  on  each 
day  thereafter  through  the  22nd.  Strong 
high  pressure  from  the  northwest  brought 
about  a  change  to  much  cooler  and  below 
normal  averages  from  the  21st  almost  to 
the  close  of  the  month;   coolest  weather 
of  this  period  and  for  the  month  as  well 
occurred  on  the  27th,  when  readings 
ranged  from  40°   in  the  far  north  to  about 
60°   in  southernmost  areas.     No  precipi- 
tation occurred  after  the  23rd  when  clear 
skies  predominated,  and  a  reaction  to 


warmer  was  taking  place  on  the  last  day 
when  day  temperatures  rose  to  85°  or 
higher  in  all  sections. 

Temperatures  averaged  73.5°,  or  2.2°  below 
normal,  and  individual  averages  ranged 
from  64.6°  at  Blairsville  Experiment  Sta- 
tion    to  78.1°   at  Brunswick.     The  warmest 
weather  occurred  on  the  first  day,  with 
monthly  maxima  ranging  from  86°  at  Blairs- 
ville Experiment  Station  and  Clayton  to 
98°  at  Brunswick.     Rather  warm  weather 
also  occurred  between  the  12th  and  20th. 
Cooler  than  normal  weather  prevailed 
during  the  two  periods,   2-lOth  and  22- 
28th,  and  the  coolest  day  was  the  27th 
when  readings  ranged  from  40°   at  Blairs- 
ville Experiment  Station  to  64°  at  Bruns- 
wick.    Temperatures  as  high  as  90°  oc- 
curred on  an  average  of  about  1  day  in 
the  north  to  5  or  more  days  in  the  south, 
these  figures  being  substantially  less 
than  usual  for  September. 

Precipitation  averaged  3.43  inches,  which  i 
is  90%  of  normal,  while  station  totals 
ranged  from  0.01  inch  at  Elberton  to  7.01 
inches  at  Griffin.     Greater  totals  of  6 
inches  or  more  occurred  between  Hawkins- 
ville  and  Cordele,   also  locally  at  Curry- 
ville.  Griffin,  Taylorsville ,  and  Woodbury,- 
Drier  areas,  where  totals  were  less  than 
1  inch,  occurred  from  Athens  to  Hartwell 
and  Lincolnton  and  locally  at  Blakely. 
Rainfall  occurred  chiefly  on  the  l-2nd, 
ll-12th,   15-16th,  and  18-22nd.     The  great-l/ 
est  precipitation  in  24  hours  was  4.00 
inches  at  Taylorsville  on  the  1st;  maximunil 
24-hour  falls  exceeding  2.00  inches  occurr* 
ed  at  only  31  of  150  stations,  and  falls 
exceeding  3.00  xnches  occurred  at  only  8 
stations,  and  these  were  mostly  in  the 
south  on  the  22nd. 

Crops  reacted  favorably  from  seasonably 
moderate  temperatures  and  rains  at  timely  ( 
intervals.     The  soil  dried  out  considerabl' 
after  the  rains  at  the  beginning  of  the 
month,   but  good  soil  moisture  was  restored^ 
by  the  rains  of  the  ll-12th,  and  later 
rains  sustained  this  good  condition  to  thei 
close  of  the  month  when  the  need  for  more  i 
rainfall  was  indicated.     Harvesting  oper- 
ations made  good  progress  during  the  firsti 
decade  and  the  last  week,  but  were  sub- 
stantially retarded  by  rains  or  wet  ground 
between  the  11th  and  23rd.  -  R.L.C. 
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Wind  diiectioD 

Wind  apMd 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

1 

Stabon 

Prevailing 

Peicent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Faateat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

; 

60-tO- 

? 

A 

.SO-.99 

1.0O-1.99 

200 
and  over 

Total 

i  il 

lot 

:  8  9 
<  •  3 

ALBANY  WB  AP 

NNE 

21 

4.2 

83 

85 

56 

70 

1 

5 

2 

0 

1 

1 

10 

- 

6.5 

ATHENS  ira  AP 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

- 

5.2 

ATLANTA  WB  AP 

ENK 

20 

7.9 

49 

N 

2 

82 

84 

55 

66 

1 

2 

5 

0 

0 

0 

8 

67 

5.2 

AUGUSTA  WB  AP 

NE 

16 

5.3 

23« 

WN* 

2 

92 

91 

54 

80 

1 

3 

5 

1 

0 

0 

10 

- 

5.8 

COLUMBUS  WB  AP 

87 

57 

75 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

9 

- 

5. 5 

MACON  WB  AP 

NNB 

19 

8.6 

28 

NH 

2 

85 

87 

51 

68 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

9 

61 

6.0 

SOME  WB  AP 

90 

50 

81 

2 

3 

3 

1 

1 

0 

10 

5.0 

SAVANNAH  WB  AP 

NNE 

20 

7.9 

28 

NW 

16 

86 

87 

56 

75 

4 

1 

4 

1 

0 

0 

10 

70 

6.6 

VALDOSTA  WB  AP 

ME 

27 

8.3 

4 

4 

2 

1 

2 

0 

13 

7.3 

*Thls  datim  is  obtained 

since  recording  equlp- 
■eot  Is  nut  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

0 

e 

days 
more 

e 
> 

s 

» 

? 
e 
> 

< 

X 

.3 

< 

io 

1892 

72.8 

_2L 

43 

4.15 

6 

1893 

75.2 

99 

44 

4.32 

7 

1894 

75.7 

98 

46 

3.78 

7 

1895 

77.6 

100 

36 

1.56 

4 

1  1896 

77.0 

107 

35 

2.41 

4 

j  1897 

74.4 

99 

37 

2.75 

4 

'  1898 

75.7 

98 

51 

4.20 

7 

,  1899 

73.7 

102 

34 

1.62 

4 

;  1900 

77.5 

100 

41 

2.99 

5 

'  1901 

73.5 

99 

41 

5.41 

8 

1902 

73.7 

99 

40 

4.75 

10 

1903 

73.5 

99 

40 

4.82 

5 

1904 

76.8 

101 

44 

1.45 

7 

1905 

77.4 

102 

51 

3.25 

6 

.  1906 

78.0 

99 

54 

4.72 

11 

1907 

76.2 

102 

46 

6.35 

11 

11908 

73.7 

99 

38 

3.39 

6 

1909 

74.7 

101 

36 

3.21 

8 

Usio 

76.7 

103 

43 

2.44 

6 

1911 

80.0 

100 

58 

3.03 

7 

'i9ia 

77.8 

103 

46 

6.08 

12 

il913 

72.9 

97 

36 

3.94 

10 

1914 

73.2 

99 

38 

3.84 

7 

1I9U 

77.2 

102 

41 

2.65 

6 

1916 

74.0 

98 

35 

2.19 

5 

Temperature 

Precipitation 

Temperatiue 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

e 
* 

Average 

No.  ol  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  oi  days 
.01  or  more 

1917 
1918 

73.1 
71.5 

102 
97 

43 

35 

5.42 
3.27 

9 
8 

1942 
1943 

74.9 

73.2 

101 
99 

32 
33 

4.62 

3. 12 

9 
6 

1919 
1920 
1921 

75.4 
77.0 
81.6 

99 
100 
104 

43 
40 

57 

4.92 
3.63 
2.04 

3 
8 
5 

1944 
1945 
1946 

76.4 
77.8 
73.5 

103 
101 
96 

44 
43 
47 

4.56 
5.51 
3.75 

10 
11 
10 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

76.6 
76.8 
72.2 
83.8 
79.0 

104 

100 
100 
111 
101 

46 
41 

40 

50 
50 

1.65 
2.01 
11.23 
1 .67 
4.01 

4 

5 
14 

5 
7 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

76.2 
73.6 
73.6 
73.3 
76.4 

101 
100 
100 
97 
105 

-31- 
45 
31 
39 
41 

3.86 
4. 12 
3.26 
4.98 

5.68 

7 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

77.3 
73.7 
74.4 
77.8 
78.6 

107 
97 
97 
101 
107 

34 
34 
44 

45 

35 

1 .36 
7.52 
9.51 
6.10 
1.34 

4 

11 
14 
12 
4 

1952 

73.5 

98 

40 

3.43 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

75.0 
78.7 
76.3 
74.6 
77.8 

103 
103 
99 
98 
101 

44 

36 
43 
39 
47 

4.22 
4.34 
2.54 
4.55 
4.26 

9 
6 
7 
8 
8 

1937 
1938 
1939 
1940 

73.6 
75.2 
77.4 
73.3 

98 
100 
103 
102 

42 

32 
41 
31 

2.86 
2.97 
2.98 

i.oe 

6 
7 
6 
4 

1941 

77.6 

104 

42 

2.14 

5 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

3 

is 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

Nc 

Max. 

Min. 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

5 

o  » 

5  > 
'°£ 

Dale 

Total 

SO. 3 

59,3 

69.8 

91 

2 

51 

4 

1 

1  

0 

0 

0 

4.55 

2.00 

15 

•  0 

Q 

9 

80. 9M 

59,  9M 

70, 4M 

- 

3.3 

0 

0 

0 

.87 

2.39 

.53 

13 

.0 

0 

6 

83.3 

59. 3M 

71  .3M 

■ 

2.8 

91 

1 

49 

30 

o:  1 

0 

0 

0 

1.37 

1.47 

.82 

13 

•  0 

0 

81,9 

60.4 

71  ,2 

90 

1 

53 

2  7+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1.05 

.64 

13 

.0 

0 

7 

80.3 

62.6 

71  ,5 

- 

1,3 

90 

1 

57 

24+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1,61 

- 

1.43 

.45 

12 

.0 

0 

7 

79.2 

61.7 

70,5 

1.9 

68 

55 

3+ 

2 

0 

0 

0 

0 

1.97 

- 

1.02 

.70 

7 

78.8 

50,4 

64,6 

- 

7,0 

86 

2 

40 

27 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.94 

15 

.0 

0 

8 

85.2 

56,1 

70,7 

- 

2,9 

93 

2 

45 

27+ 

6 

0 

0 

0 

.89 

2.49 

.33 

19 

•  0 

0 

7 

•  0 

0 

82.5 

58,6 

70.6 

2,7 

91 

24+ 

5 

2 

Q 

° 

2  .96 

.23 

5 

78.8 

55,1 

67.0 

- 

1.6 

86 

1 

45 

11 

25 

0 

0 

0 

0 

3.20 

- 

1.75 

1^09 

12 

•  0 

0 

6 

79. B 

58,6 

69.2 

2,8 

87 

50 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

1.68 

2.22 

•  Wl 

1 3 

80.3 

57.3 

68.8 

- 

1,8 

88 

7 

48 

26 

5 

0 

2.27 

1.75 

•  59 

16 

•  0 

0 

I 

82.4 

55.4 

68.9 

3,1 

69 

8 

49 

23+ 

0 

0 

0 

3.64 

,14 

1^04 

1 

•  0 

0 

7 

81.3 

58.8 

70.1 

- 

1,4 

92 

1 

50 

26 

3 

1 

0 

0 

0 

2.62 

- 

1.11 

•  66 

3 

•  0 

0 

9 

85.0 

60.7 

72.9 

- 

1,1 

93 

1 

53 

4+ 

0 

5 

0 

0 

0 

1.17 

2.14 

.51 

13 

•  0 

0 

81,7 

68.3 

70.0 

1.9 

90 

1* 

49 

73 

2 

2 

0 

0 

0 

4.93 

1.59 

1^39 

15 

•  0 

0 

7 

83.1 

53.3 

68.2 

4,3 

93 

1 

42 

23 

14 

1 

0 

0 

0 

5.00 

1.64 

3^25 

1 

5 

83.5 

58.1 

70.8 

- 

3,0 

92 

1 

50 

23  + 

0 

2 

0 

0 

0 

4.84 

2.17 

1.71 

1 

.0 

0 

82.9 

56,7 

69.8 

91 

1 

48 

23  + 

1 

1 

0 
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GRIFFIN 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
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•  40 

TALLAPOOSA   ?  NNM 

2.60 

T 

.  12 

■  60 

■  45 

•  21 

•  66 

•  46 

•  10 

TAVLORSVILLE 

A.8? 

4.00 

.37 

•  37 

.93 

.80 

•  26 

•  14 

THOMASVILI F 

*»36 

•  10  T 

T 

•  27 

■  10 

.01 

UOl 

•  06 

3^77 

•  09 

3.62 

.03 

•  09 

•  35 

•  17 

7.94 

•  04 

TITUS 

3.34 

.63 

•  17 

•  23 

•  53 

•  50 

U17 

•  45 

•  15 

.04 

•  02 

•00 

•  20 

•  23 

TRAY  MOUNTAIN 

4.14 

.10 

.51 

■  05 

.28  .60 

•  09 

1«55 

•  16 

TUNNEL  HILL 

3.76 

.0S  • 

.10 

.67 

1.37 

•  10 

•  58 

•  03 

VALOOSTA  MR  AIRPORT 

3.«3 

T 

.03 

T 

1*00 

T 

1.15 

•  01 

•  86 

•  36 

•  05 

•  07 

T  •lO 

WALFSKA 

4.09 

.05 

.70  1.17 

•  94 

•  94 

■  49 

«ARR€NTON 

.10 

.00 

1.60 

1.40 

•  30 

•  51 

•  40 

•  10 

WASHINGTON 

7.%5 

.23 

.45 

1.00 

T 

•  01 

•  30 

•  14 

T 

•  32 

•  10 

HAYCROSS 

3.62 

•  07 

•  14 

•  11 

•?e 

•  04 

ueo 

•  30 

•  02 

#AVNFS»>ORO 

3.114 

1^20 

.56 

•03 

1*05 

U54 

•fST  POIMT 

3.«9 

.33 

•  07 

.95 

.05  .23 

•  5S 

U?9 

.10 

•  02 

•noofluRv 

6.94 

.  1? 

•  15 

.16 

.10 

•  76 

•  03 

U32 

U15 

•  03 

.06 

^OOOSTOCK 

4.06 

.47      .33  .16 

.  12 

.96 

•  49 

•  79 

•  17 

•  49 

•  06 

rnuNG  HARRIS 

2.05 

T 

.14 

T  T 

T 

.21 

.32 

.03  .54 

•  31  T 

1«11 

•  19 

T 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


Day  Oi  Month 


StoHon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

MAX 

88 

94 

90 

84 

84 

so 

82 

82 

86 

82 

8S 

82 

90 

91 

89 

SB 

86 

93 

91 

84 

88 

78 

60 

80 

81 

60 

83 

86 

82 

65 

86<2  1 

MIN 

70 

7 1 

68 

63 

67 

58 

59 

62 

62 

63 

65 

70 

70 

66 

65 

64 

55 

68 

70 

70 

66 

55 

60 

60 

66 

54 

65 

56 

55 

63aa  1 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

91 

87 

87 

82 

88 

86 

87 

84 

88 

80 

92 

90 

92 

69 

90 

91 

91 

81 

69 

62 

83 

SO 

79 

81 

85 

86 

81 

85 

85 13 

MIN 

70 

67 

66 

64 

65 

58 

60 

66 

60 

63 

67 

58 

68 

53 

55 

5 1 

60 

61 

65 

68 

66 

61 

59 

60 

63 

54 

55 

62 

60 

62  iT 

ALBANY 

92 

93 

91 

83 

81 

78 

S3 

87 

88 

84 

87 

77 

66 

91 

91 

69 

91 

92 

88 

85 

86 

BO 

80 

80 

61 

80 

S3 

81 

84 

84 

85(3  ,i' 

MIN 

72 

68 

62 

66 

66 

63 

68 

68 

62 

63 

59 

71 

71 

72 

71 

68 

68 

68 

7 1 

71 

66 

65 

62 

62 

63 

69 

59 

55 

61 

56iS.  1 

ALBANY   HB  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

84 

82 

80 

83 

88 

89 

85 

87 

76 

88 

91 

92 

69 

89 

9? 

88 

85 

86 

SO 

80 

80 

82 

61 

83 

85 

83 

65 

86 

86.«, 

MIN 

72 

72 

66 

62 

67 

6 1 

6  2 

67 

67 

62 

68 

71 

71 

72 

56 

67 

70 

70 

68 

66 

62 

65 

64 

58 

6 1 

6  5 

61 

50 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

86 

91 

78 

74 

78 

77 

83 

88 

81 

75 

82 

80 

S3 

81 

86 

73 

82 

63 

80 

64 

80 

75 

77 

78 

75 

75 

79 

83 

78 

82 

80.3, 

MIN 

66 

69 

6 1 

59 

58 

57 

57 

63 

58 

62 

59 

56 

68 

67 

61 

66 

61 

60 

62 

52 

53 

55 

^' 

55 

69«3i 

ALMA   CAA-  AIRPORT 

MAX 

94 

92 

86 

86 

83 

84 

87 

85 

83 

87 

83 

89 

91 

90 

90 

89 

92 

92 

82 

85 

SO 

75 

82 

77 

78 

82 

84 

80 

84 

86 

69a3 ,' 

MIN 

68 

69 

66 

67 

61 

6  1 

60 

71 

66 

64 

69 

71 

70 

56 

54 

64 

64 

64 

68 

66 

68 

65 

62 

62 

66 

64 

57 

60 

64 

59 

54*8  4 

AMER ICUS 

92 

88 

81 

80 

75 

79 

85 

86 

84 

84 

S2 

84 

85 

88 

79 

88 

82 

SB 

85 

85 

77 

81 

76 

78 

75 

80 

84 

SO 

82 

84 

82.T. 

MIN 

69 

70 

66 

60 

67 

60 

60 

64 

65 

60 

67 

70 

70 

71 

72 

70 

55 

66 

70 

67 

61 

62 

62 

52 

58 

59 

6  1 

58 

6Si2'i 

ATHENS 

MAX 

88 

83 

78 

78 

81 

86 

90 

75 

83 

84 

83 

83 

81 

77 

77 

76 

76 

75 

79 

83 

SO 

80 

86 

MIN 

70 

7 1 

64 

56 

57 

62 

62 

52 

6 1 

57 

67 

68 

64 

60 

53 

65 

54 

65 

55 

58 

53 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

91 

85 

80 

80 

77 

84 

89 

81 

77 

84 

81 

85 

88 

87 

85 

86 

86 

86 

85 

84 

81 

82 

79 

78 

77 

82 

85 

82 

S3 

88 

83>3li 

MIN 

68 

70 

54 

64 

68 

5 1 

61 

63 

67 

66 

70 

67 

67 

56 

59 

66 

66 

52 

51 

60 

^' 

64 

5  3 

54 

5  1 

49 

59i3l| 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

90 

85 

78 

78 

76 

83 

88 

79 

76 

83 

7S 

85 

86 

88 

78 

86 

85 

85 

85 

8? 

79 

79 

76 

77 

77 

81 

84 

61 

83 

87 

• 

SltSli 

MIN 

58 

70 

55 

56 

69 

56 

61 

62 

68 

192 

66 

67 

69 

64 

61 

56 

6 1 

66 

62 

66 

5C 

54 

54 

56 

53 

56 

5  7 

53 

60 14'.' 

ATLANTA   WR  AIRPORT 

MAX 

90 

82 

77 

78 

77 

82 

86 

82 

77 

82 

76 

84 

79 

86 

76 

82 

84 

S3 

84 

81 

78 

78 

74 

77 

73 

80 

82 

75 

81 

84 

80 13 

MIN 

70 

66 

58 

59 

61 

60 

60 

64 

63 

68 

65 

70 

69 

59 

66 

64 

62 

64 

67 

66 

66 

63 

62 

57 

57 

58 

58 

69 

60 

58 

62*6 

ATLANTA   WB  CITY 

88 

80 

73 

77 

76 

80 

85 

80 

74 

79 

77 

83 

79 

85 

75 

82 

83 

81 

83 

61 

79 

76 

75 

75 

72 

77 

81 

76 

80 

84 

79.! 

MIN 

71 

64 

65 

59 

59 

69 

60 

64 

61 

59 

63 

68 

68 

70 

64 

62 

62 

66 

66 

64 

63 

62 

5C 

57 

56 

55 

58 

60 

60 

56 

61.7 

AUGW^TA   WB  A  I'RPORT 

MAX 

94 

92 

84 

83 

77 

83 

90 

85 

82 

85 

77 

88 

87 

88 

89 

88 

91 

89 

85 

SB 

80 

79 

79 

79 

74 

81 

85 

82 

an 

84iS 

MIN 

71 

7 1 

63 

58 

69 

58 

54 

60 

60 

62 

6  7 

71 

70 

68 

56 

60 

62 

68 

68 

7 1 

70 

6E 

62 

57 

61 

57 

5  1 

53 

57 

5  1 

62.4 

AUGUSTA 

MAX 

97 

91 

87 

86 

77 

86 

91 

85 

81 

86 

78 

89 

91 

91 

89 

88 

92 

90 

83 

87 

80 

81 

61 

81 

75 

82 

88 

83 

84 

90 

89.7 

MIN 

72 

73 

67 

60 

63 

60 

5  7 

64 

60 

63 

70 

72 

70 

59 

70 

53 

65 

68 

64 

72 

70 

66 

61 

59 

6 1 

62 

55 

57 

6C 

55 

64.3 

8A I  NBRI  OGE 

MAX 

91 

92 

83 

86 

82 

89 

89 

92 

88 

87 

88 

86 

87 

92 

93 

91 

93 

92 

84 

67 

87 

85 

67 

81 

83 

87 

84 

66 

87 

89 

87 .« 

MIN 

69 

69 

67 

58 

70 

62 

62 

63 

69 

61 

71 

66 

68 

59 

68 

7C 

62 

65 

71 

66 

72 

67 

66 

60 

6E 

62 

57 

68 

65 

60 

65.P 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

94 

91 

88 

83 

81 

83 

84 

84 

79 

84 

SO 

85 

87 

89 

90 

87 

82 

79 

75 

74 

75 

78 

81 

82 

81 

63.0 

MIN 

61 

74 

71 

71 

70 

62 

67 

70 

68 

69 

67 

59 

71 

71 

66 

7 1 

^' 

71 

69 

69 

69 

6( 

63 

7C 

67 

68.1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

86 

80 

72 

76 

78 

81 

86 

81 

75 

83 

Bl 

77 

62 

84 

71 

80 

81 

79 

81 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

81 

80 

61 

78  .e 

MIN 

60 

63 

48 

4 1 

43 

46 

48 

52 

52 

44 

4  3 

46 

64 

54 

64 

58 

48 

48 

62 

54 

59 

44 

* 

44 

44 

40 

41 

48 

47 

50.* 

BLAKELY 

MAX 

92 

89 

83 

B2 

77 

81 

86 

87 

82 

85 

78 

87 

66 

90 

90 

90 

91 

90 

67 

85 

80 

64 

85 

81 

61 

84 

86 

86 

86 

88 

85.  ;■ 

MIN 

70 

71 

66 

69 

69 

6  1 

61 

64 

63 

61 

65 

58 

68 

70 

70 

68 

65 

66 

69 

69 

67 

54 

61 

65 

60 

58 

66 

63 

69 

64.! 

B  ROOK  LET  1  W 

MAX 

93 

91 

86 

83 

79 

82 

SB 

86 

80 

84 

80 

93 

91 

91 

94 

92 

94 

95 

87 

89 

81 

75 

79 

79 

71 

SO 

84 

80 

86 

85 

85.! 

MIN 

70 

70 

65 

64 

62 

62 

66 

6 1 

64 

67 

71 

70 

71 

56 

68 

67 

68 

7C 

69 

67 

55 

60 

63 

54 

59 

59 

62 

59 

65.1 

BRUNSW I CK 

MAX 

95 

98 

95 

87 

84 

85 

87 

85 

82 

86 

85 

86 

90 

89 

90 

93 

94 

92 

88 

9? 

S3 

79 

78 

75 

77 

80 

82 

83 

85 

86 

MIN 

73 

75 

73 

72 

70 

68 

67 

74 

68 

67 

66 

74 

72 

74 

66 

71 

7  2 

^' 

72 

7  1 

73 

7C 

66 

67 

68 

61 

64 

66 

69 

67 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

90 

90 

91 

85 

80 

82 

83 

84 

78 

82 

81 

84 

86 

86 

87 

88 

89 

87 

84 

88 

83 

79 

77 

74 

75 

79 

79 

82 

81 

80 

S3.] 

MtN 

74 

76 

72 

72 

70 

66 

67 

76 

69 

67 

66 

75 

75 

75 

57 

70 

59 

57 

59 

70 

67 

63 

70 

65 

70.4 

CA I RO   2  NNW 

MAX 

93 

91 

80 

84 

81 

83 

85 

88 

84 

85 

80 

85 

69 

90 

89 

89 

90 

87 

81 

88 

81 

SO 

81 

79 

79 

S3 

64 

83 

84 

S4.1 

MIN 

69 

70 

67 

62 

70 

63 

65 

67 

69 

64 

56 

69 

69 

69 

59 

^' 

65 

65 

7C 

^' 

69 

65 

63 

67 

64 

60 

63 

66 

65 

66. e 

CAMILLA 

MAX 

95 

90 

88 

85 

86 

86 

90 

89 

88 

90 

86 

85 

92 

93 

92 

91 

94 

90 

83 

87 

84 

81 

81 

83 

82 

81 

89 

86 

88 

89 

87.4 

MIN 

72 

71 

65 

60 

71 

63 

64 

65 

70 

61 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

67 

68 

73 

7C 

72 

69 

66 

62 

67 

63 

57 

62 

67 

62 

67.01 

CAMP  STEWART 

MAX 

94 

94 

89 

85 

82 

84 

89 

85 

83 

88 

85 

88 

90 

69 

92 

90 

93 

91 

85 

89 

81 

78 

80 

75 

77 

61 

84 

82 

83 

B5 

8S.1 

MIN 

70 

68 

68 

65 

65 

61 

70 

63 

55 

7  5 

71 

70 

71 

63 

6C 

68 

69 

7C 

65 

71 

6C 

5^ 

62 

56 

65 

58 

60 

64 

62 

64.1 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

92 

93 

89 

83 

82 

79 

86 

92 

81 

81 

83 

79 

66 

69 

92 

81 

90 

89 

90 

87 

85 

80 

80 

60 

60 

79 

84 

68 

85 

87 

85.2 

MIN 

66 

6  7 

53 

50 

52 

52 

48 

55 

63 

55 

63 

59 

65 

65 

53 

56 

49 

52 

67 

66 

60 

63 

57 

47 

51 

4? 

45 

47 

55 

45 

36.1 

CARROLLTON 

MAX 

to.  1 

MIN 

66 

66 

52 

53 

60 

63 

65 

61 

56 

60 

60 

67 

58 

59 

68 

62 

56 

54 

62 

64 

66 

6] 

63 

5 1 

62 

b'l 

69 

54 

53 

60 

C ARTERSV I LLE 

MAX 

MIN 

CEOARTOWN 

MAX 

91 

82 

79 

82 

78 

82 

90 

86 

60 

85 

80 

87 

81 

68 

SO 

85 

83 

80 

85 

83 

79 

80 

78 

79 

77 

81 

85 

79 

83 

87 

82.! 

MIN 

90 

66 

64 

59 

64 

54 

64 

59 

63 

53 

56 

70 

58 

58 

68 

62 

54 

60 

68 

63 

61 

61 

49 

46 

49 

48 

48 

49 

5  1 

52 

»8.e 

CLAYTON 

MAX 

86 

83 

76 

75 

76 

83 

85 

77 

70 

82 

78 

76 

82 

79 

75 

83 

81 

79 

80 

80 

76 

76 

74 

74 

73 

80 

81 

79 

81 

78>e  I 

MIN 

63 

64 

51 

47 

49 

51 

51 

58 

60 

49 

45 

66 

66 

54 

63 

60 

^' 

62 

5 1 

59 

62 

46 

50 

47 

47 

47 

49 

54 

53 

9Sil ' 

COLUMBUS 

MAX 

94 

88 

83 

86 

85 

83 

91 

90 

85 

88 

75 

88 

66 

92 

79 

90 

91 

88 

87 

85 

80 

84 

76 

82 

60 

86 

87 

86 

85 

SB 

8Si!| 

MIN 

66 

68 

59 

60 

58 

55 

5  1 

58 

63 

61 

59 

57 

56 

67 

67 

56 

5Q 

64 

67 

6  7 

66 

69 

61 

5  5 

56 

6  5 

52 

6  3 

5  7 

52 

60*t 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

85 

80 

82 

80 

81 

89 

87 

82 

84 

74 

S6 

84 

89 

78 

86 

88 

87 

86 

84 

79 

82 

78 

79 

77 

81 

84 

SO 

83 

83.11 

MIN 

68 

70 

62 

57 

66 

60 

58 

62 

66 

63 

67 

70 

70 

71 

59 

69 

62 

64 

69 

69 

70 

67 

59 

52 

62 

60 

64 

62 

54 

63.9 ' 

CORDELE 

MAX 

92 

87 

82 

82 

82 

86 

86 

81 

86 

74 

86 

88 

85 

89 

91 

90 

84 

65 

77 

80 

79 

80 

78 

83 

80 

82 

«3.i  1 

MIN 

72 

65 

60 

60 

60 

64 

65 

61 

66 

56 

72 

70 

70 

56 

68 

71 

69 

71 

67 

63 

52 

64 

54 

55 

61 

58 

63.0  ( 

CORNEL  1  A 

MAX 

87 

80 

77 

77 

77 

82 

S» 

82 

72 

82 

76 

76 

85 

85 

75 

83 

81 

80 

81 

80 

76 

77 

75 

75 

75 

80 

83 

81 

81 

79iB 

MIN 

66 

64 

52 

53 

54 

54 

55 

63 

59 

54 

50 

67 

66 

67 

66 

56 

59 

64 

63 

63 

64 

56 

50 

54 

56 

56 

55 

58i6  < 

COV I NGTON 

MAX 

93 

86 

81 

82 

78 

83 

90 

85 

SO 

S5 

83 

85 

84 

87 

83 

87 

67 

65 

84 

63 

79 

80 

77 

79 

77 

82 

85 

81 

83 

87 

83.4  1 

MIN 

64 

66 

52 

53 

56 

54 

49 

58 

58 

56 

61 

66 

65 

65 

63 

59 

53 

57 

62 

63 

61 

62 

58 

51 

50 

48 

50 

5  3 

46 

37.0 

CUTHBERT 

MAX 

93 

90 

83 

85 

80 

80 

86 

87 

84 

86 

82 

87 

88 

90 

68 

89 

91 

89 

86 

86 

83 

84 

82 

82 

81 

85 

89 

89 

86 

8Si4 

MIN 

72 

70 

66 

59 

67 

60 

61 

64 

65 

61 

54 

58 

69 

70 

71 

67 

67 

67 

62 

69 

64 

62 

61 

56 

61 

U.7 

OAHLONEGA 

MAX 

87 

80 

74 

79 

79 

84 

88 

81 

71 

84 

SO 

79 

81 

84 

75 

83 

82 

79 

80 

80 

78 

77 

77 

77 

77 

78 

84 

81 

84 

87 

80.3 

MIN 

64 

66 

54 

53 

53 

54 

54 

61 

58 

55 

54 

57 

67 

68 

64 

52 

64 

60 

59 

66 

60 

5 1 

63 

48 

64 

37.) 

OALTON 

MAX 

83 

88 

77 

81 

80 

79 

88 

89 

84 

83 

86 

84 

83 

85 

84 

82 

84 

82 

80 

82 

60 

79 

78 

78 

79 

60 

82 

SO 

86 

84 

82.4 

MIN 

49 

51 

93.4 

DOUGLAS 

MAX 

92 

86 

85 

84 

■>5 

85 

88 

SB 

84 

86 

87 

91 

93 

92 

90 

93 

93 

79 

86 

80 

78 

84 

61 

8«)S  i 

MIN 

72 

70 

69 

68 

62 

63 

65 

66 

67 

68 

70 

72 

68 

67 

69 

67 

69 

70 

70 

68 

66 

61 

61 

67.3 

DUBLIN 

MAX 

94 

88 

83 

83 

79 

83 

88 

88 

83 

88 

80 

66 

90 

91 

64 

90 

93 

90 

62 

SB 

85 

81 

79 

60 

80 

83 

83 

80 

64 

B8 

89.2 

MIN 

69 

69 

64 

58 

63 

56 

56 

60 

63 

61 

67 

72 

70 

69 

55 

54 

63 

66 

70 

72 

69 

66 

55 

60 

62 

60 

55 

55 

56 

55 

83  i3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S  ■  Conlinusd 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1952 


StoUoD 


Day  Of  Moalb 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 
MIN 

95 
72 

90 

69 

84 

66 

82 

62 

79 

65 

81 

59 

87 
61 

88 

65 

83 
63 

87 
63 

85 

67 

86 
72 

91 

70 

90 
71 

85 
69 

91 
67 

93 

65 

90 

65 

85 
70 

69 

70 

76 

71 

80 
66 

SO 

65 

80 

6 1 

77 
63 

83 

62 

89 
57 

79 

84 

S« 

56 

89<2 

MAX 
MIN 

MAX 

as 

68 

91 
71 

82 
56 

77 
55 

81 
59 

79 
56 

82 
59 

88 

60 

84 

62 

SO 
56 

83 
62 

78 
66 

64 
69 

60 
68 

65 

70 

76 
64 

84 

60 

86 
66 

83 

67 

84 

66 

79 
66 

76 

65 

79 

61 

77 
54 

77 
54 

76 
54 

79 

53 

83 

55 

78 
98 

61 
54 

81.3 
61*3 

MIN 

MAX 
MIN 

95 
72 

92 
70 

84 

69 

81 
63 

80 
67 

84 
59 

86 
61 

86 
67 

83 
65 

86 
62 

84 
67 

88 
70 

90 
72 

90 
71 

90 
70 

89 
66 

93 
66 

92 
66 

67 
70 

88 

70 

62 
70 

79 
66 

84 
64 

S3 
61 

82 
65 

64 

65 

85 
59 

83 
61 

84 
6  1 

65 
60 

86>0 
65  19 

MAX 

MIN 

92 
71 

92 
74 

92 
70 

87 
68 

82 
65 

85 
62 

85 
64 

S3 

71 

82 
63 

65 
66 

83 
68 

87 
71 

69 

71 

65 
72 

69 
62 

89 
67 

90 
67 

90 
69 

66 

70 

85 
69 

80 
71 

79 
71 

76 
65 

78 
62 

77 
62 

80 
66 

62 
57 

80 
58 

62 
65 

89 

62 

84  (6 

66*6 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 

70 

93 
67 

88 
68 

89 
63 

87 
63 

88 
70 

82 
67 

67 
66 

S3 
64 

66 
68 

91 
71 

90 
69 

90 
64 

90 
67 

92 
66 

92 
66 

86 

68 

93 
66 

82 
66 

76 

66 

81 
63 

74 

64 

77 
66 

79 
65 

64 

59 

64 

63 

85 
66 

66 

63 

86.3 
66.2 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 

72 

88 
66 

84 

56 

85 
61 

75 
60 

80 
59 

88 

61 

SB 
67 

64 
6? 

67 
61 

78 
69 

87 
70 

66 
71 

90 
72 

84 

67 

90 
65 

90 
67 

88 
71 

83 
72 

84 

72 

60 
67 

85 
63 

67 
60 

64 

65 

82 
58 

85 
55 

68 
96 

85 
62 

87 
57 

65.5 
64.5 

MAX 
MIN 

91 
70 

86 

70 

80 
61 

82 
59 

76 
63 

80 
59 

87 

59 

87 
64 

81 
64 

85 

61 

73 
67 

84 

71 

86 
72 

86 

70 

76 

70 

67 
65 

69 
65 

87 
68 

85 
70 

69 

72 

76 
66 

60 
66 

75 

61 

79 
60 

76 
61 

81 
61 

64 

58 

80 
98 

62 
60 

85 
57 

82.5 
64.3 

MAX 
MIN 

92 
66 

84 

65 

77 
51 

78 
53 

78 

55 

85 
54 

88 

56 

SO 
61 

74 
59 

84 

56 

77 
61 

82 
68 

82 
66 

88 
66 

79 
66 

86 
59 

63 
53 

82 
59 

83 
64 

83 
63 

77 
62 

79 
65 

79 
57 

76 

53 

73 

53 

81 

50 

65 

53 

79 
99 

83 
58 

87 
54 

81  .3 
56.8 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 

73 

86 
71 

85 
68 

82 
66 

83 
62 

88 
62 

89 

70 

81 
63 

65 
64 

63 
67 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

89 
66 

89 
68 

92 
68 

91 
68 

86 

71 

87 
69 

77 
70 

75 
63 

79 
65 

77 
62 

77 
66 

80 
61 

64 

60 

79 
59 

83 
63 

63 
61 

64.7 
66.4 

MAX 
MIN 

92 
70 

87 
68 

83 
58 

81 
58 

77 
59 

83 

58 

89 
54 

83 
63 

79 
61 

85 

59 

61 
66 

67 
70 

66 
68 

86 
69 

86 
59 

84 

58 

86 

56 

89 
63 

84 

69 

85 
68 

79 
67 

82 
66 

78 
61 

76 
55 

75 
56 

82 
55 

84 

53 

81 
56 

83 
59 

87 
51 

83.5 
61.2 

MAX 

MIN 

91 
69 

82 
66 

78 
57 

79 
56 

78 

60 

82 
58 

88 
57 

84 

61 

78 
63 

83 
59 

78 
64 

85 
69 

81 
69 

68 
69 

77 
69 

84 
64 

66 
61 

84 
66 

85 
67 

79 
69 

77 
66 

60 
66 

76 

62 

77 
56 

75 
56 

80 
55 

64 

55 

78 
56 

81 

59 

66 

56 

81  .5 
62.0 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
69 

81 
56 

81 

53 

76 
56 

85 
57 

92 
58 

84 

62 

79 
63 

85 
59 

61 
61 

SI 
69 

69 

69 

90 
66 

81 
69 

69 
61 

86 

56 

69 

60 

66 
66 

69 

65 

SO 
64 

80 
67 

79 
57 

60 
54 

84 

53 

85 
54 

88 

55 

85 
94 

88 
60 

91 
54 

65.0 
60.7 

MAX 
MIN 

94 

67 

87 
69 

85 
61 

83 
59 

79 

63 

81 

57 

87 

59 

87 
61 

82 
68 

67 
62 

87 

66 

66 

71 

90 
69 

90 
69 

SO 
67 

90 
67 

93 
68 

91 
64 

90 
66 

90 
69 

78 
69 

83 
66 

79 
64 

60 
60 

79 
62 

85 
60 

85 
55 

78 
56 

84 
58 

86 

55 

85.2 
63  .7 

MAX 

MIN 

94 

70 

89 
71 

83 
64 

S3 

59 

82 
67 

85 
61 

88 
61 

91 
63 

86 
63 

88 
59 

76 
66 

66 
66 

90 
69 

93 
70 

93 
72 

69 
70 

94 
64 

92 
65 

83 
73 

67 
69 

64 

72 

81 
66 

82 
64 

61 
59 

82 
67 

85 
62 

87 

55 

86 

58 

67 
64 

68 
59 

86.6 
65.1 

MAX 
MIN 

90 
64 

80 
66 

75 
53 

80 
53 

80 
54 

87 

54 

89 

55 

82 
64 

83 
60 

85 
58 

80 
64 

80 
65 

89 
67 

89 
66 

79 
62 

81 
58 

80 
53 

80 

59 

80 
59 

S3 
58 

73 
57 

77 
63 

76 
49 

77 
52 

78 

55 

79 
94 

84 

52 

SO 
59 

84 

55 

90 
60 

61.7 
58.3 

MAX 
MIN 

93 
62 

81 

60 

77 
48 

81 
45 

80 
48 

85 
49 

89 

52 

86 

55 

83 

55 

64 

50 

86 
49 

86 
66 

S5 
66 

88 
66 

80 
65 

85 
60 

86 
54 

76 

55 

78 
57 

81 

55 

79 

55 

79 
60 

76 
42 

60 
45 

61 
47 

83 
44 

86 
45 

S3 
47 

85 
48 

88 

50 

83.1 
53.3 

MAX 
MIN 

91 
67 

83 

70 

77 
55 

81 
51 

80 
61 

81 
54 

88 
54 

86 
59 

81 

65 

63 
55 

78 
59 

86 
66 

64 
68 

92 
69 

84 

71 

85 
65 

87 

58 

64 
64 

63 
66 

60 
68 

76 
65 

79 
64 

77 
56 

79 
52 

75 
54 

80 
52 

84 

52 

61 
52 

83 
55 

85 
52 

82.5 
60.1 

MAX 
MIN 

97 
70 

93 
72 

88 
65 

86 
61 

80 
63 

88 

60 

90 
57 

88 
63 

84 
62 

68 
62 

62 
68 

91 
72 

90 
70 

94 

70 

93 
66 

94 

62 

97 
63 

94 

67 

83 
70 

90 

72 

79 

70 

80 
67 

77 
62 

80 
60 

75 
61 

83 
62 

67 

55 

82 
55 

83 
58 

87 
55 

86.6 
64.0 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
69 

90 
69 

85 
62 

84 

65 

81 
56 

84 

57 

88 
59 

87 
65 

83 
63 

87 
64 

83 
70 

89 
69 

90 
69 

89 
65 

90 
65 

69 
65 

94 
65 

93 
65 

78 
70 

76 
68 

79 
64 

SO 
58 

80 
60 

78 
66 

82 
54 

75 
55 

78 
60 

65 
57 

84.9 
63.6 

MAX 

MIN 

96 

70 

89 

71 

83 
63 

83 
59 

78 
63 

82 
60 

88 

56 

89 
63 

81 
63 

88 

61 

74 

67 

90 
70 

92 
70 

92 
70 

79 
69 

88 
63 

91 
63 

90 
66 

86 
69 

87 
71 

60 
68 

81 
66 

79 
65 

80 
61 

78 
60 

82 
60 

66 

55 

82 
56 

84 
60 

88 
53 

64.9 
63.7 

MAX 
MIN 

92 
71 

97 
73 

92 
64 

85 
58 

86 
66 

81 
60 

84 

59 

91 
62 

89 
65 

85 
61 

88 
66 

92 
72 

92 
69 

81 
65 

91 
65 

94 
68 

91 

70 

68 

71 

87 
71 

81 
66 

82 
65 

81 
62 

82 
61 

77 
60 

S3 
60 

86 

57 

86.8 
65  .0 

MAX 

MIN 

90 

60 

94 
68 

90 
62 

S3 
56 

84 

58 

76 
62 

82 
62 

89 

60 

87 
61 

60 
59 

85 
60 

76 
67 

91 
69 

90 
67 

90 
65 

82 
59 

90 
59 

91 
61 

91 
65 

84 

68 

86 

70 

79 
66 

81 
64 

79 
59 

SO 
59 

75 
59 

80 

52 

66 

53 

81 
54 

82 

52 

64.5 
61  .2 

MAX 
MIN 

94 

72 

89 
72 

87 
69 

85 
64 

81 

65 

82 
61 

90 
60 

87 
64 

82 
61 

87 
64 

82 
67 

89 
73 

90 
71 

91 
70 

90 
64 

97 
66 

94 
64 

90 
68 

63 

71 

89 
71 

86 
70 

75 

67 

78 
65 

79 
60 

76 
63 

81 
63 

66 
54 

76 
55 

63 
62 

85 

55 

65.5 
65.0 

MAX 
MIN 

95 
71 

89 

73 

83 
63 

82 
56 

78 
64 

83 
61 

86 
57 

85 
59 

86 
62 

66 
67 

88 
68 

66 
67 

65 
65 

87 
67 

87 
66 

88 

67 

67 
65 

89 
61 

88 
63 

89 

65 

88 

66 

85 
64 

SO 
70 

81 
63 

79 
61 

83 
65 

83 

56 

84 

6? 

85 
61 

88 
55 

65.4 
63.7 

MAX 
MIN 

91 
67 

85 
70 

79 
57 

82 
54 

78 
59 

81 

57 

88 

55 

85 

59 

79 
59 

64 

57 

78 
64 

86 
69 

67 
66 

88 
67 

76 
66 

85 
61 

86 
60 

86 
63 

85 
66 

79 
66 

76 

67 

80 
65 

78 
61 

79 
54 

76 

55 

SO 
59 

65 
53 

79 
53 

81 
58 

86 
52 

82.4 
60.6 

MAX 
MIN 

93 

70 

90 

70 

83 
68 

84 
64 

82 
67 

S3 
60 

86 

63 

87 

65 

87 
66 

86 
60 

86 
64 

86 
68 

91 
68 

91 
66 

90 
66 

90 
69 

93 
64 

92 
64 

87 
69 

89 
69 

63 
69 

6? 
65 

81 

62 

80 
60 

79 
64 

84 
61 

65 
58 

84 

61 

63 
63 

65 
61 

86.1 
64.9 

MAX 
MIN 

90 
68 

83 
65 

77 
56 

81 
54 

80 
59 

82 
59 

89 
58 

85 
61 

SO 
63 

82 
56 

77 
52 

85 
71 

88 
67 

68 
67 

60 
66 

S5 
64 

85 
59 

82 
64 

85 
66 

8? 

66 

77 

63 

76 

65 

77 
59 

79 

53 

74 
54 

80 
93 

85 

55 

81 

55 

S3 
56 

61 

57 

82. 0 
60.7 

MAX 
MIN 

91 
64 

83 

63 

76 

55 

80 
55 

79 
61 

79 
54 

86 

52 

85 

59 

SO 
61 

83 
53 

78 
59 

86 
65 

83 
64 

68 
65 

61 
63 

65 
63 

87 
56 

84 
61 

85 
64 

64 

63 

77 
65 

76 
60 

75 
57 

77 

53 

74 

55 

78 
93 

82 
53 

79 
51 

81 
54 

84 

51 

61  .6 
58.4 

MAX 

MIN 

93 
71 

92 
72 

88 

70 

88 
65 

82 
70 

84 
63 

85 
64 

89 
64 

83 
70 

91 
71 

90 

70 

89 
68 

69 

70 

69 
66 

90 
66 

82 
71 

91 
70 

83 

72 

80 
70 

62 
65 

75 

65 

82 
63 

83 
65 

85 
61 

SO 
63 

79 
66 

69 

65 

85.5 
67.3 

MAX 
MIN 

92 
60 

82 
60 

82 

55 

SI 

52 

81 
55 

84 

55 

88 

55 

8« 

60 

60 
62 

85 
54 

85 

5  7 

68 
65 

65 
69 

90 
69 

78 
69 

64 

62 

65 
56 

83 
61 

87 
67 

61 
62 

77 
61 

76 
62 

81 

50 

81 
50 

80 
53 

81 
90 

86 
53 

S3 
52 

84 

53 

66 
55 

63.5 
58.1 

MAX 

MIN 

91 
64 

80 

62 

77 
54 

80 

51 

81 

53 

85 

53 

88 

53 

86 

58 

79 
58 

84 
54 

84 

53 

S8 
71 

65 
67 

88 
68 

78 
64 

84 

60 

64 
54 

81 
59 

85 
66 

84 

60 

79 
60 

79 
60 

80 
48 

SO 
50 

SO 
57 

61 
48 

84 
49 

81 
49 

63 
52 

87 
92 

62.9 
56.7 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
73 

88 
68 

85 
67 

81 
64 

85 
59 

85 

58 

83 
68 

82 
61 

65 
64 

61 
67 

86 
68 

89 
68 

86 
69 

90 
61 

69 

65 

90 
64 

89 
69 

82 

70 

86 
69 

61 
68 

77 
69 

79 
64 

76 

61 

77 
66 

80 
65 

83 
63 

81 
52 

80 
63 

69 
57 

84.3 
65.0 

MAX 
MIN 

94 

71 

93 

75 

87 
69 

86 
66 

81 
64 

83 
62 

86 

6  1 

84 

69 

83 

62 

86 

65 

80 

6  7 

87 

71 

89 

71 

69 
67 

90 
62 

89 
69 

91 
66 

90 
71 

85 
70 

87 
69 

81 

70 

77 
65 

79 
63 

77 
61 

76 
66 

80 

65 

63 

57 

61 

57 

82 
64 

64 

60 

64.7 
66.0 

MAX 
HIN 

89 

91 

87 

85 

81 

83 

85 

85 

79 

81 

81 

85 

84 

82 

87 

85 

87 

87 

85 

86 

81 

79 

76 

76 

76 

78 

61 

79 

80 

81 

62.7 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

92 
68 

85 

69 

79 

61 

82 

55 

82 
64 

80 

57 

88 

56 

88 

59 

64 

65 

84 

58 

72 
67 

85 
68 

65 
68 

86 
67 

80 
67 

85 
67 

8C 

58 

87 

62 

84 

68 

SC 
61 

84 
64 

82 
65 

76 
60 

56 

58 

96 

94 

54 

63 

86 
94 

61  .6 

MAX 
MIN 

90 

70 

SO 

70 

73 
51 

77 
52 

77 
52 

78 

52 

85 
53 

77 
62 

78  80 
64  60 

78 
63 

64 

70 

81 
71 

87 
71 

77 
68 

84 

63 

83 

54 

80 
61 

84 

69 

84 

65 

79 
63 

77 
62 

76 
50 

76 
54 

75 
50 

76 
54 

81 
49 

79 
93 

80 

50 

65 
47 

79.9 
59.1 

MAX 
HIN 

92 
70 

92 
70 

86 
68 

87 
63 

82 

65 

85 
62 

87 

63 

90 
65 

86 
69 

86 
61 

80 
63 

85 
69 

88 
69 

90 
68 

90 
69 

90 

70 

92 
64 

90 
64 

83 

67 

91 
69 

82 

69 

81 
68 

82 

62 

77 
63 

82 
66 

89 
64 

86 

97 

82 
61 

85 

63 

86 
56 

86.0 
69.7 

EASTMAN 
EXPERIMENT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLEMING   EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SW 
IFORT  GAINES 
M»T  VALLEV 
jsAINESVILLE 
iLENNVILLE 
iREENSBORO 
iHIFFIN 
ARTMELL 
AVKINSVILLE 
DGGAROS  MILL 
tSPER 
IFAVETTF 
GRANGE 
lUtSVILLE 
IMBER  CITY 
CON  KB  AIRPORT 
COM 

LLEOGEVILLE 
LLEN 

^TEZUMA   1  NE 

1TICELL0 

fl.TRIE 


jjlNAN 


MOUNTAIN  VALLEY 
(  THAN 

tl 

•E  m  AIRPORT 

HANNAH  USOA   PL  GARDEN 

S ANNAN  MB  AP 

i 

'  M^NNAH  BEACH   2  N 

^  IN^BORO 
OTTON 

•  POOSA   2  NNW 
T'lASVlLLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


GEORQIA 
SEPTEMBER  1952 


TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALD05TA   KB  AIRPORT 


WASHINGTON 


WAYNESBORO 


WEST  POINT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  0<  Month 


90  91 

70  72 


91 

69  70 


96  93 
72     7  2 


93  90 
69  70 


93  87 
70  67 


95  95 
70  71 


92  86 
67  72 


83  82  81 
64  68  60 

80  80  85 

54  57  59 

86  84  8  5 

67  69  61 

80  78  79 

57  60  59 

81  76  85 

55  56  56 

88  83  85 

68  68  62 

84  85  88 
61  60  60 


85  85  87 

63  68  65 

89  79  71 

60  64  62 

88  88  83 

65  69  66 


58     63  60 


89  87  76 
60     60  59 


90  86  85 
62     71  66 


92  90  86 
59     64  61 


53      57  67 


10    11     12    13     14    IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


83  87 

61  65 


84  82 
55  57 


87  80 
64  69 


85  79 
60  67 


85  79 
59     6  5 


89  85 
64  66 


83  77 
62  67 


83  75 

57  61 


91  90 

70  70 


64  70  68 

93  93  93 
72  69  66 

86  68  86 

68  70  67 

86  88  85 

70  70  69 

94  93  92 

71  71  67 

88  89  88 

71  68  66 

82  37  85 

68  67  71 


88     88  90 


87  86  85 
61     58  60 


93  94  94 
70     66  66 


86     87  82 


87  83  84 
60  60  61 

93  93  93 

68  66  68 

88  90  92 
59  60  68 

87  88  85 


82  87 

71 


84  85  78 
62      65  66 


70      70  70 


83  85  78 
68     69  70 


86  87  61 
70     69  70 


87  87  78 
68     7?  63 


68     69  67 


SO  60  80 

65  65  63 

80  77  79 

65  60  55 

79  80  73 

68  66  63 


78  77  73 
66     62  56 


80  77 
65  57 


80  83 

65  62 


62  65 
54  57 


81  84 
65  61 


80  84 
39  56 


77  78 
53  54 


61  66 

66  59 


84  87 

63  55 


80  85 
54  50 


85     83  84 

62     63  62 


84  85  88 
56      60  58 


81  80  86 
63      65  65 


79  82 
55  58 


79  61 
53  53 


81  85  86 
57      66  63 


84  78  81 
56     61  56 


81  82  86 
52     56  50 


66>,  . 


82.' 
60  to 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:>iaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

EVAP 

.  18 

.21 

.22 

.  21 

.17 

.  12 

.21 

.24 

.25 

.  12 

.  13 

.  16 

.  14 

.  15 

.05 

.05 

.  16 

.20 

.  17 

.  16 

.  19 

.07 

.  16 

WIND 

11 

11 

9 

18 

16 

7 

18 

47 

34 

50 

31 

20 

17 

8 

7 

16 

6 

4 

12 

8 

14 

11 

17 

30 

16 

13 

9 

14 

13 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.  11 

.  19 

.  20 

.  24 

.23 

.  18 

.22 

.21 

.28 

.  17 

.25 

.  16 

.  21 

.  10 

.08 

.  15 

.  13 

.08 

.  15 

.  11 

.06 

.  15 

.  10 

.17 

.07 

.  14 

.13 

.06 

.  14 

WIND 

29 

27 

50 

47 

71 

49 

37 

36 

126 

90 

82 

148 

91 

41 

37 

31 

27 

39 

32 

40 

24 

21 

34 

28 

56 

50 

30 

37 

37 

36 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.24 

.30 

.  23 

.25 

.  19 

.22 

.  30 

.  23 

.23 

.31 

.15 

.21 

.08 

.23 

.06 

.23 

.20 

.  15 

.  16 

.  10 

.19 

.  10 

.07 

.23 

.23 

.  18 

.  24 

.  15 

.  18 

WIND 

47 

52 

59 

25 

90 

55 

30 

107 

75 

63 

103 

31 

30 

33 

36 

33 

36 

30 

57 

20 

16 

20 

26 

24 

56 

61 

19 

33 

28 

17 

EXPERIMENT 

EVAP 

.  17 

.23 

.22 

.  22 

.  18 

.  18 

.  16 

.  20 

.24 

.  18 

.20 

.04 

.13 

.06 

.15 

.  10 

.03 

.27 

.  10 

.03 

.09 

.  15 

.  13 

.  16 

.12 

.  15 

.  15 

.05 

.  16 

WIND 

25 

SO 

50 

35 

20 

25 

13 

15 

44 

26 

39 

48 

35 

11 

21 

23 

17 

24 

29 

30 

13 

B 

24 

7 

32 

22 

18 

12 

12 

5 

HOGGARDS  MILL 

EVAP 

.24 

.21 

.12 

.18 

.13 

.14 

.  18 

.22 

.  21 

.24 

.21 

.06 

.12 

.  12 

.19 

.17 

.  14 

.21 

.  11 

.09 

.07 

.14 

.  10 

.  13 

.17 

.14 

.  16 

.  19 

.  13 

.20 

WIND 

15 

6 

8 

8 

13 

19 

21 

6 

41 

28 

21 

18 

16 

11 

10 

8 

6 

10 

8 

7 

4 

11 

7 

11 

18 

17 

14 

9 

15 

10 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  18 

.15 

.23 

.  16 

.12 

.  17 

.  17 

.  19 

.13 

.18 

.10 

.18 

.08 

.20 

.03 

.15 

.14 

.05 

.  13 

.16 

.10 

.  17 

.18 

.  13 

.  15 

.15 

.  15 

.  11 

.  14 

WIND 

6 

12 

20 

31 

17 

11 

14 

11 

25 

12 

10 

23 

28 

7 

5 

3 

5 

7 

10 

10 

18 

9 

26 

17 

10 

17 

21 

12 

9 

11 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.22 

.  23 

.11 

.22 

.20 

.  15 

.  29 

.08 

.20 

.25 

.25 

.04 

.06 

.  10 

.  16 

.  13 

.24 

.11 

.  14 

.  10 

.08 

.13 

.14 

.  18 

.  13 

.  16 

.21 

.11 

.25 

WIND 

22 

22 

20 

22 

61 

30 

21 

26 

49 

50 

50 

37 

36 

17 

3 

1 

6 

15 

12 

35 

2 

49 

8 

26 

40 

48 

38 

19 

32 

11 

B4.62 
1481 


B4. 
73 


4.72 

ate 
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STATION  INDEX 


_ 

btahon 

6 

Loxmry 

a 
1 

s 

Q 

• 

Longitude 

g 
1 

e 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Index] 

Temp.  1 

AMCVILLC 

WILCOX 

9 

31  59 

2*0 

SA 

ELLA  MAE  ELLERBEE 

3 

ADA IflSVILLE 

OOAl 

a* 

56 

aA 

oo»s 

83 

25 

8A 

■ 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

31  3* 

2  00 

TA 

MISS  FREDDIE  OU  BOS 

2  3  5 

A1.8AMY  WB  *IS*OSI 

ot*s 

8* 

11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALLAtOONA  0AM  I 

oiei 

8* 

84 

CORPS  OF  ENGINEERS 

31 

AMERICUS 

UM 

PROF.  J,  P.  KINNEY 

AIHENS 

CLARKE 

10 

33  58 

700 

6A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

ATttMS  COLLEGE  Of  AGHI 

si 

23 

6P 

6P 

A1HCN&  WB  AlH»OflT 

0A9» 

83 

19 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  MB  AlftPOST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  HB  CITY 

* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  5 

AiXtUSIA  MB  AiRPOAT 

RICWCNO 

14 

33  22 

162 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

OiO<3 

61 

58 

6P 

6P 

BA 1  MSf)  1 DGC 

0581 

64 

9P 

BALL  GROUND 

BE^VE^DALE 

07*6 

■H I T  F 1 E  LD 

H 

BLACCBEARO  ISLANO 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

10 

8A 

U.S. FISH  6  WLOF  SEH 

2  3  5 

BLAIRSvILLE  C*''  STA 

S3 

56 

eA 

8A 

0979 

84 

56 

7P 

DR.  J.  G.  STANDlftR 

BLUE  RipOE  RESVR  DAM 

84 

17 

BOWAN 

1  i32 

* 

02 

BA 

MRS .GWtNOOLYN  BROWN 

BRASSIOWI  BALD 

TOWNS 

7 

34  52 

*780 

6A 

TvA-147 

3 

SROOCL  E  T  1  W 

1266 

BULLOCH 

81 

41 

6P 

6P 

BRUNSWICK 

1)40 

GLYNN 

2 

31  09 

81 

29 

14 

&p 

0.  B.  ROBERTS 

2  3  5 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MBS.  FOUNTAIN  SMITH 

3 

BUTLCR  CREEK 

RICM*0ND 

1* 

33  22 

- 

6A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

1*63 

84 

13 

7P 

7P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  9 

ISOO 

64 

13 

5P 

JAMES  6.  SPENCE 

2  3  5 

CAMP  »TE"»Rt 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

ANTON 

* 

C.  B.  TEASLEY 

3 

TON  BRIDGE 

ELBERT 

1* 

3*  04 

500 

SA 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

1619 

83 

14 

TA 

JOHN  CARROLL 

1640 

CARROLL 

85 

04 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  CO  2  3  5 

RALPH  M.  MESSER 

3 

-  V 

J.  W.    (BILL)  IRWIN 

2  3  9 

tARTERSVlLLE  5  Sx 

BARTOW 

5 

3*  08 

669 

7A 

G.  P.  TATUM 

3 

CEOAHTOxN 

1732 

B! 

15 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

1896 

64 

47 

FRANCIS  H.  KENOHICK 

3 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

r 

TVA-570 

3 

tLAnm 

RABUN 

1* 

34  53 

2000 

6P 

MRS. GRACE  H.  BHEWEH 

2  3  5 

2006 

83 

46 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

2161 

64 

59 

6P 

A.  LESTER  HEARN 

2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C.  R.  SMITH 

3 

ORDCLE 

CRISP 

6 

31  58 

310 

8A 

S,  E.  COX 

2  3  5 

2263 

83 

32 

6P 

6P 

THEO.  8.  LITTLE 

2  3  9 

2318 

63 

52 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

3  3  5 

MILES  M.  WOLFE 

3 

WRR      L'.  »< 

* 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

LthB€RT 

RANDOLPH 

31  46 

461 

6P 

F  IRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

2475 

83 

99 

7P 

SA 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

2485 

64 

50 

MISS  EVELYN  J.T INNE 

3 

JOHN  M.   MC  LELLAN 

2  3  9 

i. 

2570 

S.  W.  KENNEY 

3 

fMSOfVILLE 

25TB 

DAWSON 

5 

3*  25 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

2592 

84 

22 

4P 

CARL  0.  WEBS 

3 

2677 

8* 

13 

TVA-633 

2716 

R.  C.  THOMPSON 

ptf>  L 

2736 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

:jugias 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

249 

8A 

H.   FRANK  SltMONS 

2  3  9 

XKi4.ASVlLLC 

2791 

D(X>GLAS 

84 

*5 

BA 

LEONA  e.  THOMPSON 

3 

2799 

SCREVEN 

81 

43 

B.  H.  EVANS 

3 

2639 

LAURENS 

82 

55 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

2966 

DCOGE 

32  12 

83 

11 

361 

7P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  9 

BERTa« 

3060 

ELBERT 

1* 

34  07 

62 

52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

3115 

GILMER 

64 

29 

BA 

A.  D.  DOVER 

3 

31*7 

PAULDING 

84 

59 

MISS  JANETTE  ALLGOOC 

3 

3271 

SPALDING 

84 

17 

lOA 

L.  C.  OLSON 

3  3  9  6 

3295 

GORDON 

8* 

42 

6A 

OYMPLE  D.  WARMACK 

3 

IMVICH 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84 

725 

6P 

6P 

M.   R.  BUSH 

2  3  5 

I'rniiuu.o 

3386 i  BEN  MILL 

16 

31  43 

63 

15 

371 

5P 

5P 

CITY  F IRE  DEPT 

2  3  5 

3404 

FANNIN 

S*  51 

84 

30 

8A 

TVA-109 

3 

fHlHC  EAR  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81 

2* 

19 

*P 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  9 

IMTSTONE 

.«7 

WALKER 

16 

34  56 

85 

21 

710 

7A 

W.  R.  REEO,  JR. 

3 

LKSTON  )  SSW 

3460- CHARLTON 

30  48 

82 

02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

,LKSTON  9  SM 

3*65 

CHARLTON 

15 

30  4* 

82 

120 

«. 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  9 

,in  6Alt.ES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85 

03 

2*5 

SA 

6A 

MRS.  MAYME  R.  HATES 

2  3  9 

354* 

PEACH 

9 

32  33 

S3 

53 

526 

HID 

*A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5 

HEARD 

3 

33  17 

85 

06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

3 

1 

1 
1 

1  Q 

otation 

Lidex  No. 

County 

1  Dr«unaget 

1 

Longitude 

8 
1 

A 

Obsei- 

vatioD 
time 

Observer 

P 

eler 

to 

blea 

Temp.  1 

t& 

GAINESVILLE 

HALL 

83 

90 

1294 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBEN 

2  3 

9 

GLEW4VILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31 

56 

61 

96 

179 

7P 

TP 

W.  C.  BARNARD 

2  3 

9 

GOAT  ROCK 

37B2 

HARRIS 

9 

32 

89 

09 

400 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

5 

GREENSBORO 

GREENE 

33 

3* 

89 

1 1 

630 

SP 

8A 

HRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3 

9 

GRIFFIN 

SPALDING 

39 

1  5 

84 

16 

980 

5P 

BA 

HORACE  O.MESTBROOKS 

2  3 

9 

HARTWELL 

HART 

14 

3* 

21 

82 

96 

790 

9P 

7A 

SAWEL  A.  VERNER 

2  3 

5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

26 

239 

6P 

6A 

R.  A.  HC  LENDON 

7  3 

9 

HAMPTCWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34 

93 

84 

06 

3100 

8A 

TVA-131 

3 

HIWASSEE 

TOWNS 

34 

57 

83 

1990 

7A 

TVA-191 

) 

HOGCARDS  MILL 

438B 

BAKER 

6 

31 

12 

84 

27 

132 

HID 

6A 

E1«0RY  UNI  FLO  STA 

2  3 

9  6 

JASPER 

PICKENS 

1480 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3 

9 

J0NES60R0 

4700 

6 

33 

91 

64 

21 

930 

OA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4602 

18 

34 

46 

69 

22 

620 

BA 

TVA-733 

3 

KINGSTON 

715 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

610 

jo»«  r.  beavers 

2  3 

5 

LA  GRANGE 

TROUP 

740 

PAUL  B.  SMITH 

2  3 

5 

L  E  X I NGT  ON 

9165 

OGLETHORPE 

14 

33 

92 

69 

07 

720 

6A 

MRS. SIDNEY  C. STEVEN 

3 

LINCOLNTON 

5204 

14 

33 

*T 

62 

28 

SA 

JAMS  W.  blackwell 

3 

LITTLE  MICHTOWER 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

337 

NESBIT  BAKER 

'  ' 

5 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

150 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3 

5 

MACON  W6  AIRPORT 

5443 

9 

32 

*2 

83 

39 

362 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  3 

5 

54AT 

9 

32 

50 

83 

38 

379 

8A 

SA 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

3  3 

5 

MAVSVILLE 

EARL  L.  SAILERS 

MIDVILLE 

BURKE 

186 

MRS  .CM.  HAND 

3 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

320 

H.  LOUIS  K3RNE 

3  3 

9 

5862 

JENKINS 

11 

32 

*6 

61 

56 

7P 

7P 

MARK  C.  HC  COMB 

3  3 

9 

MONTEIUHA  1  NE 

5979 

6 

32 

19 

84 

01 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3 

9 

MONT ICELLO 

H.  C.  BENTON 

HOULTRI E 

COLOUITT 

335 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3 

9 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

150 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

6266 

7 

34 

44 

83 

55 

BA 

633  5 

6 

33 

23 

64 

46 

4P 

BA 

russell  a,  0  ncal 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

1025 

HRS.  M.  H.  DEMPSEV 

3 

NOT T ELY  DAM 

UNION 

17*0 

TVA-573 

3 

pine  mountain  valley 

7046 

3 

33 

^7 

84 

51 

814 

6P 

6P 

G.   C.  GOODMAN 

3  3 

9 

OU I TWKN 

7276 

BROOKS 

16 

30 

47 

83 

34 

1  73 

6P 

8A 

HRS. ROSS  IE  0.  JONES 

2  3 

9 

GORDON 

657 

JO»#J  B.  DAVIS 

3 

RINGGOLD 

CATOOSA 

820 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

630 

TVA-669 

3 

7600 

FLOYD 

34 

19 

89 

10 

61  7 

6P 

BA 

MISS  MARY  TCMERS 

3  3 

9 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34 

21 

69 

10 

6*3 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  3 

9  6 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

46 
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R.  L.  Cornelius,   Section  Director  -  Atlanta 


WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  considerably  cooler  and 
drier  than  normal.     Conditions  were 
favorable  for  harvesting  of  crops,  but 
the  ground  received  too  little  rain- 
fall to  maintain  adequate  moisture. 
No  severe  storms  occurred,   and  rivers 
remained  at  low  stages. 

Generally  fair  weather  prevailed  dur- 
ing the  first  week;  the  first  two  days 
were  quite  warm,   the  warmest  of  the 
month,  with  temperatures  rising  to  90° 
or  higher  over  most  of  the  State;  a 
change  to  colder  after  the  2nd  pro- 
duced low  temperature  readings  of  40° 
or  slightly  lower  in  some  northern 
and  central  areas,  but  day  tempera- 
tures continued  to  rise  to  near  or 
above  80°   through  the  7th.  Tempera- 
tures remained  below  normal  throughout 
the  period,   3-13th,  with  rather  large 
deficiencies  on  the  3-4th  and  7-lOth. 
A  center  of  low  pressure,  moving  out 
of  the  Gulf  of  Mexico  across  extreme 
southeastern  Georgia,  produced  a  period 
of  rains  from  the  7th  to  10th;  sub- 
stantial falls  of  1  to  2  inches  or  more 
occurred  in  eastern  and  some  northern 
counties,  with  mostly  0.50  to  1.00  inch 
in  other  areas.     Temperatures  rose 
moderately  above  normal  during  the 
period,   14-18th,  when  day  temperatures 
again  reached  or  exceeded  80°  over  most 
of  the  State,   and  light  to  moderate 
rains  fell  generally  on  the  15th.  Much 
cooler  weather  developed  after  the  19th, 
with  very  large  deficiencies  on  the  21st 
and  22nd,  when  low  t-empe  ratures  ranged 
from  25°   in  the  far  north  to  45°  on  the 
coast,   and  the  freezing  line  extended 
southward  below  Atlanta  and  Augusta. 
Some  moderation  in  temperature  took 
place  after  the  22nd,  with  widely  scat- 
tered showers  in  the  southern  part  of 
the  State  on  the  23rd,   and  maximum 
temperatures  at  some  central  and  southern 
stations  reached  80°  during  the  period, 
24-28th,  but  the  trend  of  below  normal 
temperatures  persisted  from  the  20th  to 
the  close  of  the  month.     A  cold  wave 
during  the  last  three  days  produced  the 
coldest  weather  of  the  month,  with  low 
readings  ranging  from  about  20°   in  the 
far  north  to  40°  on  the  coast,   and  the 
freezing  line  extended  almost  to  the 
coast . 

The  State  average  temperature  was  61.7°, 


or  3.7°  below  normal,  with  averages 
ranging  from  51.9°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  to  69.0°  at  Savannah 
Beach.     It  was  the  coldest  October  since- 
1948,  and  the  third  coldest  October  on 
record.     Lowest  temperatures  occurred 
almost  exclusively  on  the  29th  or  30th, 
when  readings  ranged  from  abcoit  20°  in 
the  far  north  to  40°  on  the  coast,  but 
coldest  conditions  in  the  far  northeast 
occurred  on  the  21st  or  22nd.     The  low- 
est temperature  of  the  month  was  14°  at 
Blairsville  Experiment  Station  on  the 
21st,  which  establishes  a  new  record  lowi 
temperature  for  October  in  the  State ; 
the  previous  low  record  had  been  20° , 
occurring  in  1910  and  1937.     The  warmest! 
weather  of  the  month  occurred  on  the 
first  two  days,  when  highest  readings 
ranged  from  about  90°   to  95° ,   the  highess 
for  the  State  being  96°  at  Augusta. 

Precipitation  averaged  1.29  inches,  whico 
is  48%  of  normal,   and  totals  over  the 
State  ranged  from  0.19  inch  at  Fort 
Gaines  to  3.54  inches  at  Blackbeard 
Island.     Totals  in  excess  of  2.00  inchess 
were  limited  to  the  coastal  area,  while 
less  than  0.50  inch  occurred  in  several 
scattered  areas  from  Fort  Gaines  north- 
ward through  Carrollton  to  Fannin  County) 
Rains  occurred  during  the  period,  7-lOthf 
and  on  the  15th,  with  little  or  no  rain 
during  the  last  two  weeks.     The  greatesti 
rainfall  in  24  hours  was  2.56  inches  at  f 
Alma  CAA  Airport  on  the  8th,   and  only 
five  other  stations,   all  near  or  on  the 
coast,   had  24-hour  rainfalls  exceeding 
2,00  inches. 

Weather  conditions  were  favorable  for 
harvesting  of  crops,  most  of  which  were 
completed  by  the  close  of  the  month.     Ve  • 
dry  soil  condition  that  prevailed  at  the 
beginning  of  the  month  was  largely  over- 
come by  moderate  to  generous  rains,  es- 
pecially in  eastern  districts,   during  th ; 
period,   7-lOth,  but  the  almost  complete 
absence  of  rainfall  after  the  15th  deplet 
ed  the  soil  considerably  by  the  close  ol 
the  month.     Although  truck  crops  and  grai 
were  in  urgent  need  of  rains  at  the  clos;  . 
of  the  month,   their  condition  was  still  | 
fair  to  good.     Pastures  declined  consid€i 
ably  but  were  still  in  fair  to  fairly  gc 
condition  at  the  close  of  the  month.  i 
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1924 

63.  5 

90 

22 

1.40 

3 

;1900 

69.  2 

97 

41 

4  .03 

10 

1925 

66.5 

98 

25 

4.43 

10 

Jl9«l 

63.5 

90 

32 

1  .06 

3 

1926 

67.1 

99 

25 

1  .51 

6' 

'l902 

64.8 

93 

28 

4.01 

8 

1927 

68.0 

98 

27 

1.67 

4 

1903 

64.2 

95 

25 

2. 10 

4 

1928 

68.3 

95 

27 

2.11 

7 

1904 

65.3 

100 

24 

0.34 

2 

1929 

63.9 

90 

28 

5.08 

6 

J  905 

65. 1 

93 

31 

2.70 

6 

1930 

62.3 

91 

24 

1.54 

4 

i9oe 

62.2 

91 

26 

3.51 

6 

1931 

67.6 

95 

24 

l.Ol 

3 

tl907 

63.4 

93 

29 

0.82 

3 

1932 

64.8 

92 

29 

5.03 

7 

1908 

62.2 

92 

32 

2.  50 

4 

1933 

67.0 

98 

26 

2.07 

4 

,1909 

63.8 

98 

24 

1 .  38 

J 

1934 

66.9 

93 

26 

4.05 

6 

1910 

67.8 

95 

20 

3.  51 

6 

1935 

67.0 

92 

21 

0.81 

2 

1911 

69.8 

101 

30 

4.83 

7 

1936 

68.0 

93 

28 

3.95 

8 

1912 

66.8 

93 

33 

2.68 

5 

1937 

63.2 

96 

20 

5.01 

10 

1913 

62.7 

95 

26 

2.35 

S 

1938 

64.9 

95 

23 

0.83 

2 

1914 

65.2 

93 

23 

4.28 

8 

1939 

67.4 

95 

22 

0.32 

2 

1915 

68. 1 

94 

30 

6.56 

6 

1940 

65.6 

94 

28 

0.84 

2 

'.916 

65.8 

94 

28 

2.23 

6 

1941 

72.0 

99 

28 

2.53 

4 

A 

rages  in 

this  table  have  be 

en  weight 

ed  according  to 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 


All 
Years 


Temperatiixe 


65.7 
62.9 
64.5 
64.0 
64.9 

68.8 
61.6 
69.9 
67.8 
67.9 


Precipitation 


1 .84 

0.50 
2.57 


3.07 
3.94 

1.96 


■S  o 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


Station 

B 
|| 

•  a 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

• 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

s 

0 

Departure 
From  Normal 

>. 
Q 
• 
e 
O 

Date 

Snow.  Sleet. 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

S  t 

g| 

0  * 

s  * 

g  » 

°£ 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOON*  DAM  7 

70.6 

42.2 

56.4 

87 

1* 

77 

30 

0 

0 

5 

0 

.36 

.18 

9 

.0 

0 

ATHEN-; 

0 

0 

.95 

I 

1.96 

.66 

9 

.0 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

74.9 

40.8 

57.9 

6.1 

90 

1  + 

71 

30 

231 

2 

0 

5 

0 

.91 

1.96 

.73 

9 

•  0 

0 

ATHENS  WR  AIRPORT 

7?. 4 

44.8 

58.6 

89 

] 

74 

30 

219 

0 

0 

4 

0 

.66 

.51 

9 

.0 

0 

ATLANTA  WR  AIRPORT 

R 

70.4 

47.5 

59.0 

_ 

3.7 

87 

29 

30 

202 

0 

0 

2 

0 

.75 

1  .94 

.64 

8 

.0 

0 

ATLANTA  WR  CITY 

R 

69.5 

48.0 

58.8 

- 

4.7 

87 

1 

29 

29 

207 

0 

0 

1 

0 

.86 

- 

1.73 

.67 

7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

70.7 

33.0 

51.9 

I 

9.7 

84 

1  + 

14 

2  1 

0 

0 

15 

0 

.65 

.50 

9 

.0 

0 

CARLTON  BRIDGE 

76.1 

37.3 

56.  7 

5.7 

94 

18 

27 

3 

0 

11 

0 

1.18 

_ 

1.65 

.85 

9 

.0 

0 

CARTERSVILLE 

0 

0 

CEOARTOWN 

72.3 

40.6 

55.5 

- 

6.2 

88 

1 

22 

30 

272 

0 

0 

^ 

0 

1.69 

- 

.55 

1.26 

9 

.0 

0 

CLAYTON 

70. 8M 

42. 2M 

56. 5M 

- 

1.8 

83 

1 

23 

21 

260 

0 

0 

4 

0 

1.39 

- 

2.95 

1.25 

9 

.0 

0 

CORNEL  1  A 

71.5 

45.4 

58.5 

2.4 

85 

\ 

26 

21  + 

215 

0 

0 

3 

0 

.94 

2.37 

.75 

9 

.0 

0 

OAHLONEGA 

70.8 

42.7 

55.8 

- 

3.1 

87 

23 

22 

259 

0 

0 

5 

0 

1.13 

- 

2,43 

.86 

9 

.0 

0 

OALTON 

71.9 

38,9 

55.4 

7.1 

85 

\ 

23 

30 

0 

0 

5 

1.10 

1.68 

.0 

0 

GAINESVILLE 

72,0 

43,5 

57.8 

_ 

3.0 

87 

26 

29 

732 

0 

0 

0 

.89 

7.10 

.60 

9 

.0 

0 

HARTWFLL 

75.8 

45,0 

60.4 

_ 

7.4 

93 

1  + 

27 

30 

175 

2 

0 

1 

0 

.98 

_ 

1  .90 

.75 

9 

.0 

0 

JASPER 

71.1 

43,2 

57.7 

6.1 

85 

25 

21 

248 

0 

0 

4 

0 

.29 

_ 

2.34 

.27 

9 

.0 

0 

LAFAYETTE 

73.3 

37,8 

55.6 

7.2 

88 

1 

19 

30 

290 

0 

0 

9 

0 

2.15 

- 

.55 

1.75 

9 

.0 

0 

ROME 

72.2 

43,0 

57.6 

4,9 

90 

} 

75 

30 

241 

1 

0 

4 

0 

1  .69 

1  .10 

1.10 

9 

.0 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

71.2 

39.2 

55,2 

88 

21 

30 

306 

0 

0 

8 

0 

1.60 

1.03 

8 

.0 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

71.4 

41.8 

56.5 

_ 

4.7 

88 

25 

29+ 

272 

0 

0 

6 

0 

1.62 

_ 

1.12 

1.12 

8 

.0 

0 

TOCCOA 

75.7 

48.2 

52.0 

•  8 

90 

1  + 

27 

21 

140 

2 

0 

3 

0 

1.24 

_ 

2.32 

1.04 

9 

.0 

0 

WASHINGTON 

DIVISION 

57.3 

1.10 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WR  AIRPORT 

R 

74,6 

44.4 

59.5 

5.4 

89 

1  + 

22 

30 

199 

0 

0 

4 

0 

.77 

- 

1.86 

.62 

8 

.0 

0 

AUGUSTA 

77.5 

48.5 

63.0 

2.3 

96 

3 

28 

30 

1  34 

3 

0 

2 

0 

,92 

1  ,54 

.50 

8 

.0 

0 

BROOKLET   I  W 

76,9 

51.9 

64.4 

_ 

3.0 

91 

2 

79 

30 

95 

2 

0 

1 

0 

2,73 

.70 

2.45 

8 

.0 

0 

CARROLLTON 

74.5 

43.3 

58.9 

_ 

3.9 

87 

2 

74 

29 

192 

0 

0 

4 

0 

.37 

_ 

2.39 

.15 

9 

.0 

0 

COLUMBUS 

77.3 

47.9 

57.5 

- 

4.3 

90 

1  + 

78 

30 

119 

2 

0 

1 

0 

,33 

2.19 

.30 

9 

.0 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

73.7 

46.2 

50.0 

88 

2 

24 

30 

180 

0 

0 

3 

0 

.31 

.25 

8 

.0 

0 

COVINGTON 

74.2 

43.2 

58.7 

4.1 

90 

1  + 

23 

30 

211 

2 

0 

5 

0 

.99 

1.92 

.64 

15 

.0 

0 

DUBL IN 

76.9 

48.4 

52.7 

_ 

3.7 

90 

2 

25 

30 

130 

1 

0 

1 

0 

1.30 

_ 

1.10 

1.15 

8 

.0 

0 

EXPERIMENT 

72.7 

46.6 

59.7 

- 

4.1 

88 

3 

26 

30 

0 

0 

3 

0 

.74 

- 

1.40 

.51 

9 

,0 

0 

FAIR  VIEW 

71,6 

47.2 

59.4 

- 

5.1 

87 

1  + 

27 

30 

198 

0 

0 

3 

0 

1.39 

- 

.99 

.66 

15 

.0 

0 

FORT  VALLEY 

73.9 

49.4 

51,7 

4.  1 

89 

2 

29 

30 

150 

0 

0 

2 

0 

.97 

- 

1.64 

.46 

9 

.0 

0 

GREENSRORO 

75.6 

44.9 

50.  3 

3.3 

90 

1 

22 

30 

179 

1 

0 

4 

0 

1.67 

1  .04 

.75 

15 

.0 

0 

CiRIFF  IN 

73.6 

48.1 

50.9 

_ 

3.7 

88 

1  + 

30 

30 

163 

0 

0 

2 

0 

.64 

- 

1.90 

.51 

9 

.0 

0 

LA  GRANGE 

72.5 

43.9 

58.7 

5.6 

88 

1 

75 

30 

218 

0 

0 

3 

0 

.58 

1.83 

.22 

8+ 

.0 

0 

LOUISVILLE 

76.5 

48.7 

62.4 

3.0 

92 

1  + 

26 

30 

137 

2 

2 

0 

1.68 

.92 

1.30 

8 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.0 

47.5 

61.8 

92 

2 

76 

30 

150 

2 

0 

7 

0 

.76 

.43 

8 

.0 

0 

MACON 

77. IM 

48. 7M 

57. 9M 

1.5 

93 

3 

31 

30 

2 

0 

1 

1.21 

- 

1.13 

.75 

16 

.0 

0 

MILLEDGEVILLE 

74.6 

43.1 

58.9 

5.8 

90 

2  + 

24 

30+ 

2 

0 

3 

0 

1.20 

1.28 

•  91 

9 

.0 

0 

MILLEN 

76.4 

48.6 

52.5 

3.7 

90 

2 

25 

30 

131 

1 

0 

2 

0 

1.68 

_ 

.66 

1  .28 

9 

.0 

0 

MONTI  CELLO 

74.4 

45.8 

50.1 

4.2 

88 

1  + 

26 

30 

179 

0 

0 

5 

0 

1.94 

_ 

,84 

1.55 

15 

.0 

0 

NEWNAN 

73.3 

45.5 

59.9 

3.8 

88 

1  + 

27 

30 

178 

0 

0 

3 

0 

1  .00 

- 

1,70 

.53 

9 

.0 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

73. 3M 

47. 6M 

60. 5M 

88 

1  + 

26 

30 

172 

0 

0 

4 

0 

.67 

.0 

0 

SWAINSBORO 

50. OM 

63. 8M 

90 

3  + 

29 

31 

114 

2 

0 

2 

0 

2.11 

1.71 

8 

.0 

0 

TALBOTTON 

76.5 

46.4 

51.5 

_ 

3.6 

89 

1  + 

26 

30 

141 

0 

0 

1 

0 

.60 

2.15 

.60 

9 

.0 

0 

WARRFNTON 

74.0 

46.7 

50.4 

_ 

3.7 

88 

1  + 

26 

30 

172 

0 

0 

3 

0 

1  .63 

_ 

1,04 

.97 

9 

.0 

0 

WAYNESBORO 

74. 9M 

48. 9M 

51  .9M 

_ 

3.1 

89 

3 

28 

30 

152 

0 

0 

1 

0 

1.26 

_ 

,99 

1.18 

8 

.0 

0- 

WEST  POINT 

74,3 

43.  3 

58.8 

- 

5.4 

91 

2 

74 

30 

205 

1 

0 

3 

0 

.98 

1.58 

.80 

9 

.0 

0 

D 1 V I S I  ON 

60.9 

1.13 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

76.1 

47.8 

62.0 

90 

3 

26 

30 

1 

0 

3 

0 

2.08 

1.61 

9 

.0 

0 

ALAPAHA   EXP  STATION 

78.6 

47,5 

63.1 

4.7 

90 

3 

25 

30 

1 

0 

2 

0 

1.56 

.62 

1.00 

9 

.0 

0 

ALBANY 

77.1 

51.7 

64.4 

3.8 

91 

3 

33 

3  0+ 

1 

0 

0 

0 

.41 

1.86 

.14 

9 

.0 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

77.1 

51.5 

54.3 

_ 

4.7 

91 

2 

28 

30 

104 

2 

0 

1 

0 

.37 

_ 

2eOO 

.17 

23 

.0 

0 

ALMA   CAA  AIRPORT 

75.9 

49.7 

63.3 

_ 

3.8 

91 

2 

26 

30 

125 

1 

0 

2 

0 

2.98 

.74 

2.56 

8 

.0 

0 

AMERICUS 

76.8 

50,1 

63.5 

3.5 

90 

2 

29 

30 

110 

1 

0 

2 

0 

.88 

1.43 

.47 

15 

.0 

0 

RAINBRIOGF 

81.5 

49.9 

65.7 

- 

2.5 

92 

2 

26 

30 

79 

3 

0 

2 

0 

1.60 

.61 

.0 

0 

RLACKREARD  ISLAND 

74.  8M 

57. 7M 

55. 3M 

87 

2 

36 

30 

55 

0 

0 

0 

0 

3.54 

.0 

0 

BLAKELY 

77.5 

51.3 

64.4 

3.6 

91 

2 

30 

30 

89 

1 

0 

1 

0 

.57 

- 

2.08 

.18 

23 

.0 

0 

RRUNSWICK 

77,8 

58.7 

58.3 

2.2 

91 

2 

40 

30 

46 

1 

0 

0 

0 

2.29 

1.44 

2.18 

8 

.0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

74,4 

57.7 

56.1 

85 

7 

37 

79+ 

75 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1.77 

8 

.0 

0 

CAIRO  7  NNW 

77,1 

53,5 

55.3 

3.9 

89 

2 

33 

30 

76 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.53 

.70 

14 

.0 

0 

CAMILLA 

79.7 

54,0 

65.9 

2.8 

92 

2 

36 

29 

66 

2 

0 

0 

I 

.54 

1.07 

.34 

23 

.0 

0 

CAMP  STEWART 

77,6 

52.0 

54.8 

90 

2 

27 

30 

89 

1 

0 

1 

1.71 

1.69 

8 

.0 

0 

CORDELE 

75, 5M 

49. 3M 

62. 4M 

3.1 

90 

3 

27 

30 

1 

0 

1 

0 

.60 

1.31 

.29 

8 

.0 

0 

CUTHBERT 

77,9 

51.7 

54.8 

2.7 

90 

1* 

32 

30 

86 

2 

0 

1 

0 

.23 

2.22 

.16 

8 

.0 

0 

DOUGLAS 

76. 5M 

51. OM 

63, 8M 

4.6 

89 

2* 

30 

30 

0 

0 

1 

0 

1.35 

.86 

.0 

0 

EASTMAN 

77.7 

51.2 

54,5 

2.6 

91 

2 

30 

30 

94 

2 

0 

1 

0 

1.11 

1.55 

.55 

8 

.0 

0 

FITZGERALD 

75. 6M 

51.5 

53. 5M 

3.7 

29 

30 

114 

0 

1 

0 

.86 

1.25 

.0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

77,8 

52.0 

64.9 

88 

2 

26 

30 

86 

0 

0 

1 

0 

2.52 

2.28 

8 

.0 

0 

Sm  Rslarenca  NoIm  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1952 


Temperature 


SUUon 

s  J 

•  5 

►  j! 
<2 

Average 

> 

< 

DepAjlure 

From  Nomul 

• 

w 
X 

5 

a 

• 

t 

1 

a 

Q 

s 

1 

Q 

No.  ol  Day* 

5 
o 
t- 

■3 
e  S 

a 
S 
2 

o 

% 
a 

Saow.  SUe<.  HaU 

No.  of  Day* 

Max. 

Mln. 

3 

1 

■3-a  1 
a.a  1 

i 

z 
s 

g 
Z 

5  • 

s  > 

sl 

a  g 
JO 

Is 

• 

° 

1 

FOLKSTON  Q  SW 

80. OM 

54. 5M 

67. 3M 

89 

2 

52 

0 

0 

1.28 

.66 

9 

.0 

0 

3 

I 

0 

FflRT  (lATNFS 

78.8 

*7.* 

63.1 

- 

93 

3 

77 

30 

3 

0 

3  0 

.19 

2.04 

.19 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SLENNVILte 

76,* 

52,5 

64,5 

-  3,7 

88 

? 

?B 

30 

93 

0 

1  :  0 

1.84 

- 

.33 

.0 

0 

3 

HAWK  1 NbV 1  LLC 

78.1 

47,7 

6?, 7 

—  4,  ] 

97 

? 

74 

30 

138 

0 

^  " 

1.42 

1.07 

.55 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

HOGGARDS  MILL 

78.? 

49,3 

63,8 

-  4.6 

9? 

7 

?5 

30 

115 

2 

0 

3  1  0 

1.28 

- 

.49 

.71 

7 

.0 

0 

» 

1 

0 

LUMBER  CITY 

76,6 

47,0 

61,8 

90 

3 

24 

30 

1 

0 

ijo 

1.71 

,37 

1.35 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

MONTEZDMA   1  NE 

77.0 

48,7 

«?,9 

-  4.7 

97 

? 

23 

30 

127 

7 

0 

1  0 

1.20 

.58 

8 

0 

MOULTRIF 

79.0 

51.2 

65,1 

-  4.7 

91 

? 

31 

30 

81 

2 

0 

1  \  0 

.94 

.95 

.43 

7 

.0 

0  ' 

4 

0 

0 

QUITMAN 

79.5 

54.4 

67,0 

-   1  .9 

90 

7 

29 

30 

67 

1 

0 

1  0 

.  75 

1.37 

.45 

9 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

76.2 

47,7 

6?,0 

-  4.5 

89 

2 

23 

30 

147 

0 

0 

2  i  0 

2,54 

.05 

2,20 

9 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAVANNAH   WR  AP 

R 

75.7 

50.8 

63.3 

-  2.4 

89 

2 

?8 

30 

115 

0 

0 

1  1  0 

2,11 

.87 

2.10 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAVANNAH   BEACH   ?  N 

7*. 7 

63.3 

69,0 

-  1.4 

87 

3 

47 

30 

34 

0 

0 

0  1  0 

2.91 

: 

.18 

1.91 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

THOMASVILLE 

78.7 

50.? 

64,5 

-  3.7 

90 

2 

76 

30 

92 

1 

0 

1  0 

.67 

2.29 

.25 

8 

.0 

4 

0 

0 

TtFTON   7  N 

76.5 

51.4 

64  .0 

-  4.0 

89 

3 

3? 

30 

0 

0 

1  ,  0 

1.39 

.40 

.72 

7 

.0 

5 

1 

0 

VALDOSTA    WB  AIRPORT 

77,6 

53,6 

65.6 

-  3.7 

90 

1  + 

?7 

30 

82 

? 

0 

1 ;  0 

2.39 

.28 

1.72 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

WAVCROSS 

80.3 

5?. 7 

66.5 

-  2.5 

9? 

7 

77 

30 

70 

2 

0 

Ij  0 

2.42 

.01 

1.9R 

8 

.0 

0 

■ 

3 

1 

1 

DIVISION 

64.6 

i 

1.50 

.0 

STATE 

61.7 

-  3.7 

[ 

i 

1.29 

1.41 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABREVILLe 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AILEV 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALRANr   Wfl  AIRPORT 
ALLArOONA  DAM  2 
ALMA    CAA  AIRPORT 
AMERICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  wn  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WR  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKREARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

PUTLFR  CREEK 
CAIRO  ?  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLL TON 
CARTERS 
CA9TFRSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CMOFSTOF 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

CORDELF 
CORNEL  I A 
COVINC.TON 
CUMMING   1  N 
CURRYVILLE   7  W 

CUTHBERT 

DAHLONFGA 

OALLA*; 

OALTON 

DAWSON 

DAHSONVILLE 
DFCATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

OnuGLASVILLE 

DOVER 

DUBL IN 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FA  1 RMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON  ■»  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILL6 
HFMPTOWN  GAP 
HIWASSEE 
HOGGARDS  MILL 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WR  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLF 

MILLEOGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

NFFL  GAP 

NEMNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 


1.14 
2.73 

2.29 


RECORD  MISSING 


.96  1. 
»0b  1.1^ 
.?0  .56 


•  22 

•  29  1. 
1*30 

•  15  1. 
.43 
.07 


13     14  15 


.13  T 

•  30 


22    23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


Sm  R*i«renc« 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Station 

Tolol 

Day  of  month 

1   {  2  {  3 

4  I  5  1  6 

7 

9 

10  1 

"I 

12 

13  1  14 

15 

16  1  17  [  18 

19 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

OTTFLv  0*M 
tNF    MOUNTAIN  V*LLEV 
UITMAN 
F5*f  » 

•  A6 

•  75 
Ul« 

•  30 

•  OB 

•  63 

•  93 

•  A2 

•  A3 

•  86 

.03 
.17 

.25 

T 

.25 

INGGOID 

OMc    NB  AIRPORT  R 
AVANNAM  UfDA    Pt  AAROEN 

uie 

!.«« 

I  .to 

T  T 

T 

•  03 

T 

T 
T 

•  •03 
•  2A 

liOl 
l.SA 
1.10 
•  A6 
2*20 

.17 
.54 
.54 
.06 
.01 

•  01. 

•  05 

T 

T 

7 

T 

•  02 

•  09 

.05     .01  T 

T 

AVANNAH  MR    AP  R 

SARTA   ?  NNH 
TANLFT  CAP 
UCMF^ 

un 

li7» 

T 

2^10 
U«l 
•  IB 

7 

•  88 

.53 
1<23 

7 

•  02 

•  50 

•  01 

T 

•  01 

•  74 

.?A 
.05 

•  07 

T 

JHMFRVILLF 

ILBOTTON 
»LL*P00';A    ?  NNM 

i<ae 

•  90 

i>«; 

•  OA 

1<71 

U12 

W07 

•  A3 

•  60 

•  3A 

•  57 

•  07 

•  11 

.05 

•  40 

•  0* 

IVLORSVILLE 
IPTON    ?  N 
ICCOA 

lilO 

•  •7 

•  H 
Ii?A 

•  12 

•  72 

•  03 

•  25 

•  11 

•  01 

•  66 

•  2A 

•  «2 

•  87 
l.OA 

•  44 

•  20 

•  06 
.11 

T  .03 

AV  MOUNTAIN 

'NNFI,  MILL 

LDOSTA   WR  AIRPORT 

LEStA 

RRENTON 

Ztll 
.67 

•  62 

•  02 

W72 

•  2« 

1.86 
.97 

7 

.«3 
•  97 

•  25 
.33 

.24 

.03 

•  05 

•  35 

T 

T 

TON 

'  ST 

?.*? 

U2« 

•  9a 

U99 

RECORD  HISSING 

l,9» 

i.ie 

•  32 

•  08 

•  SO 

U17 

.04 
•  02 

•  02 

.12 

.02 
•  07 

.10 
.3« 

-flORIS 

.61 
•  90 

•  06 

.49 
.40 

•  12 

•  02 

T 

T 

7  T 

T 

urly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data  through  September  1951,   at  which  time  it  was  necessary 
discontinue  publication  of  hourly  amounts,   because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

nt  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
.    ipi  ta  t  ion  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
y^e  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
ivgle  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

'purly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
»11  be  October  1951,   and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
1  cents  per  copy;  $1.00  per  year   (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
FVable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States" .     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
0  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

• 

h 
9 

I 
< 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'  L 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

86 

88 

90 

78 

79 

86 

87 

85 

61 

75 

59 

70 

74 

79 

62 

81 

85 

84 

80 

77 

74 

51 

72 

70 

76 

80 

77 

78 

73 

57 

65 

76.1 

MIN 

55 

60 

52 

47 

51 

57 

56 

57 

55 

50 

49 

47 

46 

46 

60 

63 

60 

56 

66 

44 

40 

37 

42 

41 

40 

40 

47 

46 

30 

26 

27 

47 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

66 

89 

90 

80 

82 

85 

88 

66 

70 

74 

70 

77 

77 

80 

83 

6? 

85 

85 

82 

76 

77 

60 

75 

73 

81 

62 

60 

60 

77 

58 

67 

76  tC 

MIN 

51 

52 

55 

44 

45 

56 

59 

59 

58 

45 

4  3 

46 

45 

46 

69 

64 

60 

60 

58 

52 

43 

40 

43 

41 

38 

39 

48 

39 

33 

26 

25 

47<! 

ALBANY 

MAX 

n5 

88 

91 

77 

80 

86 

87 

82 

66 

68 

66 

73 

75 

79 

63 

86 

64 

64 

82 

76 

76 

58 

67 

73 

80 

82 

79 

79 

73 

59 

68 

77f] 

MIN 

59 

60 

55 

52 

52 

62 

56 

66 

58 

50 

49 

51 

51 

59 

60 

65 

61 

61 

60 

5? 

43 

43 

47 

47 

46 

46 

52 

48 

37 

33 

33 

61*1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

79 

61 

86 

86 

82 

67 

67 

64 

73 

76 

80 

84 

84 

84 

84 

83 

77 

77 

68 

67 

72 

81 

82 

60 

79 

73 

59 

67 

77 

77i] 

MIN 

58 

61 

54 

51 

64 

61 

56 

56 

61 

48 

47 

53 

50 

58 

68 

65 

61 

62 

50 

51 

43 

46 

49 

46 

44 

44 

51 

45 

36 

28 

39 

51<! 

ALLATOONA  0AM  7 

MAX 

87 

87 

84 

70 

76 

79 

79 

67 

62 

64 

66 

66 

72 

76 

76 

SO 

73 

76 

75 

72 

61 

57 

66 

70 

75 

78 

70 

76 

67 

48 

63 

70t( 

MIN 

57 

56 

44 

42 

43 

43 

43 

45 

52 

60 

51 

45 

45 

47 

49 

50 

40 

43 

43 

44 

30 

28 

36 

37 

38 

36 

37 

46 

30 

27 

26 

42i; 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

91 

77 

81 

66 

66 

65 

71 

76 

69 

70 

75 

79 

82 

82 

83 

83 

83 

75 

75 

61 

71 

72 

80 

80 

78 

76 

79 

65 

66 

77 

76  »* 

MIN 

64 

60 

49 

46 

56 

57 

61 

69 

54 

49 

49 

49 

46 

60 

66 

63 

62 

60 

61 

61 

41 

40 

43 

40 

40 

44 

44 

41 

29 

26 

40 

49  • 

AMERICUS 

MAX 

89 

90 

78 

79 

85 

87 

63 

76 

65 

63 

70 

74 

79 

83 

65 

62 

61 

85 

78 

75 

66 

65 

74 

80 

80 

77 

76 

70 

61 

65 

76 

76  if 

MIN 

55 

58 

49 

47 

51 

60 

52 

57 

55 

50 

53 

51 

50 

55 

66 

62 

56 

61 

55 

50 

37 

43 

51 

41 

46 

45 

48 

46 

32 

29 

40 

50  • 

ATHENS 

MAX 

87 

67 

78 

80 

72 

63 

59 

67 

71 

74 

77 

69 

50 

66 

74 

76 

77 

70 

77 

70 

MIN 

56 

57 

52 

49 

53 

50 

50 

49 

44 

47 

49 

43 

31 

29 

39 

37 

38 

43 

40 

33 

ATHENS   COL  OF  AGRI 

MAX 

90 

90 

80 

78 

82 

83 

83 

73 

56 

62 

69 

73 

78 

81 

79 

80 

61 

79 

84 

70 

61 

69 

76 

79 

76 

71 

78 

56 

55 

66 

71 

74*' 

MIN 

53 

51 

40 

35 

40 

40 

44 

46 

50 

49 

49 

41 

44 

42 

66 

54 

49 

61 

45 

38 

32 

24 

34 

34 

36 

36 

35 

43 

27 

21 

27 

40> 

ATHENS   WR  AIRPORT 

MAX 

89 

68 

72 

76 

6] 

81 

81 

59 

51 

60 

69 

72 

76 

80 

78 

80 

79 

78 

80 

70 

55 

66 

74 

78 

77 

70 

76 

64 

53 

53 

69 

72»' 

MIN 

56 

58 

45 

45 

45 

55 

47 

50 

50 

50 

48 

46 

46 

47 

59 

55 

51 

58 

48 

42 

30 

37 

38 

39 

48 

39 

39 

28 

24 

32 

44>' 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

7? 

75 

79 

82 

70 

60 

54 

57 

66 

69 

74 

78 

77 

77 

77 

76 

73 

66 

66 

64 

71 

75 

76 

69 

75 

60 

50 

62 

68 

70f 

MIN 

62 

58 

50 

48 

51 

50 

45 

51 

51 

63 

53 

51 

60 

51 

62 

62 

61 

49 

50 

43 

34 

37 

48 

44 

46 

48 

46 

40 

31 

29 

38 

47. 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

87 

65 

69 

75 

79 

79 

67 

60 

52 

57 

64 

69 

75 

76 

74 

75 

76 

75 

71 

64 

54 

64 

59 

76 

78 

70 

75 

62 

46 

63 

69 

69. 

MIN 

62 

56 

48 

51 

55 

50 

43 

50 

49 

50 

51 

49 

52 

52 

61 

50 

49 

50 

48 

42 

34 

40 

60 

43 

45 

54 

55 

39 

29 

33 

45 

46. 

AUGUSTA   Wfl  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

74 

77 

82 

63 

63 

66 

69 

69 

72 

73 

77 

81 

78 

81 

78 

81 

78 

69 

54 

68 

74 

79 

79 

76 

77 

74 

55 

64 

74 

74 

MIN 

53 

58 

44 

36 

44 

51 

56 

63 

54 

52 

49 

45 

45 

49 

63 

50 

55 

50 

51 

44 

33 

30 

40 

33 

33 

37 

36 

41 

26 

22 

29 

AUGUSTA 

MAX 

91 

90 

96 

88 

84 

66 

65 

77 

69 

69 

73 

76 

78 

87 

80 

83 

79 

83 

79 

71 

52 

70 

75 

61 

80 

76 

78 

74 

57 

55 

73 

77  iT 

MIN 

58 

61 

55 

45 

50 

55 

69 

62 

63 

54 

51 

47 

46 

52 

66 

51 

60 

53 

54 

47 

36 

31 

46 

39 

38 

44 

42 

45 

39 

28 

35 

4«>4( 

BAINBRIOGE 

MAX 

90 

92 

90 

84 

87 

69 

64 

63 

72 

72 

81 

81 

82 

60 

82 

87 

87 

87 

84 

80 

79 

70 

70 

82 

8? 

83 

82 

82 

70 

70 

81 

01  ill 

MIN 

62 

59 

56 

47 

52 

58 

54 

62 

52 

43 

43 

41 

47 

55 

68 

63 

60 

50 

50 

51 

44 

47 

60 

43 

42 

40 

50 

42 

32 

25 

37 

A«a1( 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

e<t 

87 

76 

84 

62 

61 

75 

76 

70 

70 

74 

79 

79 

80 

74 

77 

76 

71 

66 

65 

70 

75 

75 

70 

73 

60 

70 

61 

69 

74.  * 

MIN 

62 

54 

62 

59 

65 

68 

63 

61 

56 

66 

60 

68 

66 

67 

65 

65 

68 

58 

44 

46 

55 

55 

48 

54 

68 

50 

42 

36 

46 

57. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

6'> 

84 

80 

67 

74 

79 

78 

64 

67 

67 

61 

69 

70 

76 

79 

78 

72 

76 

76 

72 

61 

60 

70 

69 

76 

79 

71 

76 

52 

46 

68 

MIN 

47 

44 

33 

30 

33 

40 

43 

45 

60 

48 

40 

41 

39 

39 

40 

45 

37 

32 

30 

32 

14 

15 

16 

22 

23 

26 

28 

30 

24 

15 

18 

33. 

BLAKELY 

MAX 

89 

91 

79 

81 

85 

85 

80 

66 

64 

72 

72 

77 

79 

85 

66 

86 

85 

84 

81 

78 

64 

66 

72 

80 

82 

80 

60 

72 

59 

68 

76 

MIN 

58 

61 

53 

49 

53 

58 

60 

57 

57 

66 

46 

51 

60 

56 

66 

62 

60 

58 

57 

48 

40 

46 

46 

47 

47 

49 

50 

50 

34 

30 

40 

SlI 

BROOKLET  1  w 

MAX 

90 

91 

76 

81 

85 

86 

85 

76 

77 

73 

66 

74 

79 

82 

75 

61 

79 

60 

77 

72 

62 

70 

71 

79 

80 

75 

77 

76 

62 

65 

78 

MIN 

56 

62 

56 

46 

59 

56 

61 

64 

57 

56 

52 

49 

50 

58 

66 

63 

63 

55 

69 

50 

39 

39 

49 

44 

44 

49 

46 

47 

36 

29 

40 

Sl<t 

BRUNSWICK 

MAX 

66 

91 

79 

62 

66 

85 

81 

75 

76 

75 

72 

75 

76 

82 

84 

84 

77 

82 

77 

73 

68 

67 

75 

77 

75 

79 

78 

80 

75 

66 

72 

MIN 

64 

66 

63 

58 

64 

66 

70 

65 

67 

57 

55 

56 

61 

67 

66 

68 

67 

65 

69 

53 

44 

44 

55 

50 

49 

56 

58 

54 

41 

40 

50 

itl\ 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

83 

85 

74 

77 

83 

82 

80 

74 

79 

72 

73 

71 

74 

79 

83 

80 

76 

77 

76 

71 

58 

64 

71 

75 

75 

71 

74 

60 

56 

53 

69 

MIN 

63 

63 

63 

57 

64 

66 

69 

67 

64 

56 

55 

57 

61 

69 

66 

67 

65 

65 

67 

58 

45 

46 

51 

48 

50 

54 

55 

52 

37 

37 

50 

57i  1 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

67 

89 

78 

79 

85 

86 

82 

75 

71 

72 

74 

76 

77 

83 

82 

83 

83 

79 

71 

76 

69 

55 

72 

79 

80 

79 

78 

75 

61 

66 

76 

MIN 

58 

60 

58 

52 

67 

61 

58 

63 

66 

46 

48 

54 

51 

68 

67 

64 

64 

64 

64 

58 

44 

46 

62 

48 

46 

46 

55 

48 

37 

33 

43 

5J.  ' 

CAMILLA 

MAX 

91 

92 

66 

83 

88 

69 

83 

60 

71 

66 

76 

79 

82 

66 

66 

64 

84 

79 

80 

80 

74 

67 

74 

82 

71 

72 

84 

84 

67 

70 

79 

MIN 

57 

60 

56 

50 

55 

59 

57 

61 

65 

46 

47 

53 

48 

66 

67 

66 

66 

65 

50 

64 

44 

47 

50 

61 

50 

61 

63 

64 

35 

37 

41 

94  i 

CAMP  STEWART 

MAX 

87 

90 

77 

76 

84 

67 

66 

75 

78 

75 

72 

74 

79 

61 

61 

64 

80 

81 

77 

74 

63 

72 

73 

79 

79 

76 

60 

81 

62 

66 

75 

MIN 

58 

60 

60 

51 

58 

66 

63 

58 

59 

55 

51 

49 

49 

61 

65 

65 

64 

57 

63 

64 

40 

40 

51 

42 

42 

44 

46 

46 

35 

27 

41 

52 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

90 

94 

92 

77 

80 

64 

85 

83 

59 

54 

61 

71 

76 

79 

82 

60 

82 

83 

79 

81 

71 

78 

70 

75 

80 

79 

72 

70 

68 

64 

59 

MIN 

49 

48 

36 

33 

35 

46 

47 

49 

49 

60 

43 

38 

38 

39 

46 

53 

50 

52 

41 

3' 

26 

16 

24 

25 

26 

31 

30 

32 

23 

21 

22 

37  1 

CARROLLTON 

MAX 

86 

87 

78 

76 

76 

82 

74 

69 

66 

75 

74 

7^ 

78 

76 

80 

76 

77 

77 

73 

69 

60 

66 

76 

76 

75 

74 

73 

64 

63 

70 

71 

74  1 

MIN 

46 

49 

42 

38 

45 

49 

43 

49 

46 

44 

45 

47 

49 

51 

69 

61 

60 

45 

46 

40 

28 

31 

43 

38 

43 

46 

41 

41 

24 

31 

44 

♦3  1 

CARTERSVILLE 

MAX 

77 

66 

65 

70 

74 

MIN 

51 

52 

36 

24 

33 

CEDARTOWN 

MAX 

88 

66 

75 

79 

62 

80 

78 

58 

56 

56 

66 

72 

77 

79 

80 

74 

74 

77 

76 

64 

60 

67 

72 

76 

77 

77 

77 

58 

54 

65 

71 

72  I 

MIN 

53 

53 

48 

36 

44 

46 

43 

46 

52 

50 

52 

42 

42 

43 

63 

40 

40 

40 

42 

40 

27 

27 

42 

30 

32 

34 

35 

47 

26 

22 

29 

40  > 

CLAYTON 

MAX 

83 

81 

71 

74 

77 

77 

73 

65 

58 

53 

60 

70 

75 

77 

78 

76 

74 

79 

79 

64 

58 

57 

75 

77 

79 

69 

70 

50 

63 

73 

70  I 

MIN 

53 

50 

36 

36 

»! 

45 

51 

52 

49 

47 

47 

43 

44 

45 

48 

50 

62 

49 

43 

46 

23 

26 

31 

34 

35 

36 

45 

30 

38 

39 

42  ! 

COLUMBUS 

MAX 

90 

90 

76 

80 

83 

88 

76 

76 

66 

60 

69 

76 

60 

86 

66 

80 

64 

82 

79 

75 

70 

66 

77 

80 

82 

79 

80 

74 

59 

65 

75 

77  1 

MIN 

55 

59 

53 

44 

40 

55 

49 

57 

54 

51 

50 

46 

47 

49 

66 

60 

55 

51 

54 

50 

37 

43 

47 

43 

41 

42 

44 

43 

36 

28 

36 

47  1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

68 

75 

78 

82 

83 

76 

62 

64 

55 

68 

72 

77 

62 

80 

80 

81 

80 

79 

72 

56 

65 

74 

76 

79 

76 

78 

65 

56 

64 

73 

73  ' 

MIN 

52 

55 

46 

41 

46 

54 

48 

65 

54 

51 

60 

46 

45 

47 

63 

58 

52 

48 

54 

60 

38 

43 

47 

39 

38 

38 

41 

40 

32 

24 

32 

46  ! 

COROELE 

MAX 

80 

87 

90 

75 

77 

83 

66 

82 

65 

66 

72 

73 

77 

82 

84 

84 

80 

80 

74 

73 

56 

67 

72 

80 

77 

77 

71 

67 

64 

75  S 

MIN 

61 

59 

50 

45 

50 

56 

64 

55 

57 

49 

48 

47 

65 

60 

64 

68 

62 

55 

49 

41 

40 

47 

41 

39 

46 

44 

33 

27 

37 

49  1 

CORNELIA 

MAX 

65 

83 

73 

73 

76 

77 

79 

70 

51 

53 

66 

70 

75 

78 

78 

79 

76 

79 

77 

66 

66 

68 

75 

76 

78 

69 

76 

66 

62 

64 

66 

71  1 

MIN 

58 

57 

42 

41 

46 

54 

49 

49 

47 

47 

45 

47 

47 

48 

55 

53 

51 

53 

62 

48 

26 

33 

40 

42 

46 

60 

43 

44 

26 

28 

38 

45  » 

COVINGTON 

MAX 

90 

90 

77 

79 

62 

82 

79 

66 

64 

58 

70 

71 

78 

62 

81 

80 

61 

60 

81 

72 

61 

72 

75 

79 

79 

71 

77 

63 

54 

64 

72 

74  ! 

MIN 

54 

5* 

43 

40 

43 

62 

46 

51 

50 

61 

52 

43 

42 

44 

69 

54 

49 

47 

46 

44 

32 

31 

40 

33 

34 

40 

37 

46 

30 

23 

30 

43  i 

CUTHBERT 

MAX 

90 

90 

86 

80 

85 

88 

82 

76 

62 

59 

72 

76 

79 

65 

85 

85 

65 

63 

80 

78 

71 

65 

74 

79 

83 

79 

80 

74 

61 

66 

77 

77  1 

MIN 

60 

61 

57 

49 

64 

61 

61 

62 

55 

50 

50 

62 

50 

55 

66 

62 

56 

59 

57 

6? 

39 

45 

52 

46 

49 

48 

51 

54 

35 

32 

42 

51  ' 

OAHLONEGA 

MAX 

87 

81 

70 

74 

78 

79 

77 

65 

54 

55 

68 

72 

75 

77 

76 

77 

76 

79 

73 

63 

58 

69 

70 

77 

79 

70 

75 

61 

49 

63 

67 

7C  < 

MIN 

59 

54 

41 

40 

44 

50 

46 

53 

46 

48 

42 

43 

44 

46 

63 

52 

45 

47 

48 

49 

26 

23 

37 

42 

43 

44 

38 

39 

26 

24 

31 

*:  ' 

DALTON 

MAX 

80 

7 1 

62 

6  1 

70 

79 

77 

76 

75 

76 

67 

60 

69 

70 

75 

76 

76 

72 

56 

57 

5« 

71  ' 

MIN 

49 

50 

44 

36 

39 

39 

39 

46 

60 

61 

47 

46 

44 

44 

45 

44 

36 

34 

35 

33 

29 

26 

36 

36 

35 

35 

37 

37 

31 

23 

29 

DOUGLAS 

MAX 

88 

89 

89 

74 

76 

70 

82 

79 

81 

84 

82 

76 

75 

60 

72 

73 

76 

61 

60 

80 

73 

66 

67 

MIN 

56 

60 

59 

50 

52 

50 

56 

65 

l\ 

64 

63 

63 

65 

44 

42 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

36 

30 

3S 

") 

DUBLIN 

MAX 

89 

90 

66 

78 

85 

86 

84 

73 

73 

72 

70 

74 

78 

62 

80 

64 

82 

62 

76 

74 

59 

70 

72 

79 

61 

76 

79 

71 

67 

65 

76 

MIN 

55 

58 

52 

41 

48 

55 

54 

64 

56 

54 

50 

47 

47 

54 

65 

54 

50 

59 

54 

48 

39 

36 

50 

39 

41 

43 

46 

34 

25 

3e*  reference  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tnbl*  i  ■  Contou»d 


StattOQ 

Day  Ol  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

10 

12 

13 

II 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

EASTMAN 

MAX 

90 

91 

62 

60 

86 

67 

64 

78 

73 

69 

71 

75 

79 

84 

62 

62 

83 

61 

75 

7* 

67 

69 

72 

79 

60 

76 

79 

73 

63 

66 

76 

77 

,7 

MIN 

i9 

62 

53 

47 

54 

60 

55 

65 

56 

60 

51 

50 

51 

57 

66 

65 

65 

61 

6V 

50 

40 

39 

49 

46 

42 

45 

49 

50 

34 

30 

40 

51 

2 

EXPERIMENT 

MAX 

»i 

87 

66 

73 

76 

60 

84 

75 

56 

56 

65 

67 

70 

76 

80 

79 

79 

79 

78 

75 

70 

97 

66 

72 

78 

79 

73 

72 

63 

52 

65 

72 

i7 

MIN 

it 

60 

46 

46 

53 

61 

44 

52 

60 

51 

52 

49 

48 

51 

64 

63 

49 

46 

46 

46 

32 

34 

41 

38 

42 

43 

45 

50 

29 

26 

43 

46 

•  A 

FAIR  VIEW 

MAX 

87 

67 

76 

76 

79 

62 

75 

67 

57 

59 

63 

72 

75 

79 

79 

77 

76 

75 

74 

66 

60 

62 

70 

74 

75 

70 

74 

69 

92 

62 

70 

71 

i6 

MIN 

it 

59 

50 

42 

47 

56 

46 

52 

51 

51 

51 

60 

47 

49 

64 

56 

56 

61 

60 

47 

32 

36 

47 

42 

47 

43 

44 

49 

30 

27 

34 

47 

2 

FITZGERALD 

MAX 

80 

83 

80 

61 

84 

80 

76 

74 

69 

70 

68 

76 

79 

77 

77 

75 

67 

65 

77 

75 

»6 

MIN 

57 

64 

55 

48 

55 

60 

55 

57 

57 

50 

60 

50 

60 

58 

65 

64 

61 

61 

59 

51 

41 

40 

49 

45 

45 

46 

61 

47 

34 

29 

41 

51 

>5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

Bi 

86 

66 

82 

85 

84 

83 

77 

72 

71 

73 

78 

61 

81 

64 

81 

80 

77 

73 

70 

70 

73 

79 

79 

75 

79 

79 

71 

65 

79 

77 

8 

MIN 

57 

59 

59 

58 

66 

66 

64 

58 

AO 

57 

53 

61 

62 

59 

65 

64 

63 

66 

63 

57 

41 

39 

48 

42 

*1 . 

44 

50 

42 

34 

26 

39 

52 

•  0 

FOLKSrON  9  SH 

MAX 

86 

89 

68 

60 

65 

87 

63 

80 

75 

73 

77 

79 

82 

83 

86 

8  I 

81 

80 

74 

69 

17 

75 

80 

79 

78 

79 

81 

79 

77 

80 

0 

MIN 

57 

58 

60 

52 

57 

62 

65 

65 

61 

49 

49 

57 

61 

65 

66 

63 

62 

64 

59 

38 

41 

52 

40 

42 

47 

56 

43 

35 

54 

5 

FMT  GAINES 

MAX 

89 

91 

93 

81 

82 

87 

91 

61 

65 

62 

70 

69 

78 

81 

86 

86 

86 

66 

65 

01 

80 

60 

66 

73 

83 

85 

81 

82 

74 

6 1 

67 

78 

8 

MIN 

57 

58 

48 

44 

46 

50 

60 

54 

66 

47 

47 

48 

47 

52 

57 

60 

57 

55 

54 

44 

39 

46 

47 

45 

41 

40 

41 

49 

31 

27 

30 

47 

4 

■OUT  VALLEY 

MAX 

87 

89 

75 

77 

62 

65 

81 

64 

63 

65 

67 

70 

75 

61 

81 

80 

80 

76 

77 

73 

56 

65 

74 

78 

78 

76 

76 

67 

55 

63 

73 

73 

9 

MIN 

58 

61 

51 

46 

51 

61 

50 

55 

54 

52 

52 

60 

50 

53 

66 

61 

67 

59 

52 

47 

36 

39 

50 

43 

44 

45 

46 

43 

32 

29 

36 

49 

4 

SAINESVILLE 

MAX 

87 

66 

73 

77 

82 

80 

78 

65 

51 

54 

66 

72 

77 

78 

76 

77 

79 

79 

76 

66 

57 

68 

72 

78 

77 

70 

76 

63 

6  1 

66 

69 

72 

•  0 

MIN 

55 

54 

44 

43 

46 

62 

44 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

46 

56 

51 

48 

62 

43 

44 

27 

26 

36 

41 

40 

47 

40 

46 

26 

27 

33 

43 

.6 

iLENNVILLE 

MAX 

87 

88 

75 

79 

85 

84 

65 

75 

75 

71 

66 

74 

77 

61 

76 

83 

80 

80 

76 

73 

62 

71 

71 

79 

79 

76 

76 

62 

65 

79 

76 

4 

MIN 

59 

63 

58 

50 

59 

59 

64 

67 

68 

64 

62 

49 

49 

59 

66 

65 

63 

65 

61 

52 

40 

40 

52 

44 

44 

47 

49 

46 

35 

28 

41 

52 

•  5 

iREENSRORO 

MAX 

90 

88 

64 

77 

62 

85 

82 

72 

57 

66 

72 

70 

78 

82 

81 

82 

81 

80 

78 

75 

67 

67 

75 

80 

80 

72 

77 

67 

59 

66 

72 

75 

■  6 

MIN 

55 

56 

46 

40 

47 

66 

49 

51 

61 

61 

50 

41 

44 

46 

61 

59 

55 

68 

49 

42 

32 

33 

41 

34 

35 

43 

38 

49 

28 

22 

31 

44 

■  9 

RIFFIN 

MAX 

88 

88 

76 

77 

82 

84 

76 

63 

56 

57 

66 

71 

76 

82 

80 

80 

81 

79 

77 

72 

62 

65 

74 

79 

81 

74 

78 

63 

63 

66 

73 

73 

■  6 

MIN 

58 

61 

45 

47 

62 

60 

45 

51 

50 

51 

53 

51 

50 

52 

64 

53 

52 

48 

60 

47 

33 

37 

49 

41 

47 

48 

45 

51 

31 

30 

39 

46 

•  1 

ARTMELL 

MAX 

93 

93 

61 

80 

64 

83 

62 

73 

54 

59 

7  1 

76 

80 

83 

82 

82 

77 

81 

63 

72 

60 

70 

76 

81 

80 

71 

80 

69 

66 

66 

72 

75 

•  6 

MIN 

59 

60 

44 

42 

43 

60 

52 

61 

48 

49 

46 

45 

41 

48 

55 

56 

66 

63 

62 

43 

28 

26 

38 

40 

43 

44 

41 

50 

30 

27 

34 

45 

•  0 

IMCINSVILLE 

MAX 

90 

92 

78 

80 

85 

86 

85 

85 

70 

69 

70 

74 

80 

84 

84 

85 

84 

81 

80 

76 

63 

70 

74 

61 

63 

77 

60 

74 

60 

66 

76 

76 

t\ 

MIN 

55 

56 

49 

41 

41 

56 

63 

53 

66 

49 

46 

46 

46 

53 

66 

64 

67 

59 

59 

44 

37 

39 

50 

39 

38 

39 

44 

39 

31 

24 

34 

47 

•  2 

MGARDS  MILL 

MAX 

90 

92 

80 

83 

87 

86 

62 

67 

70 

68 

7  7 

78 

60 

86 

87 

86 

66 

84 

73 

78 

60 

67 

72 

83 

83 

81 

61 

74 

60 

61 

79 

78 

2 

ISRER 

MIN 

55 

56 

52 

46 

53 

58 

54 

56 

50 

44 

45 

53 

48 

65 

67 

64 

62 

60 

58 

50 

37 

49 

49 

41 

42 

42 

48 

42 

32 

25 

31 

49 

3 

MAX 

85 

62 

80 

75 

79 

67 

67 

80 

76 

76 

75 

76 

66 

57 

70 

61 

68 

70 

72 

75 

57 

65 

69 

71 

MIN 

57 

58 

42 

42 

47 

44 

44 

64 

49 

48 

45 

45 

46 

47 

56 

49 

42 

42 

42 

45 

25 

30 

42 

42 

41 

40 

42 

44 

26 

26 

35 

■  2 

IFAYETTE 

MAX 

88 

63 

76 

78 

81 

63 

55 

59 

69 

74 

79 

60 

82 

75 

77 

76 

75 

67 

63 

70 

71 

75 

77 

75 

79 

76 

71 

64 

68 

73 

3 

MIN 

<>9 

51 

36 

33 

40 

46 

42 

45 

52 

50 

54 

44 

36 

40 

47 

44 

32 

35 

35 

44 

24 

22 

29 

26 

32 

36 

33 

40 

23 

19 

28 

37 

8 

GRANGE 

MAX 

86 

67 

76 

79 

83 

64 

72 

64 

58 

56 

63 

68 

76 

78 

79 

80 

76 

AQ 

55 

64 

72 

79 

74 

66 

53 

64 

72 

72 

5 

MIN 

52 

55 

44 

40 

45 

61 

44 

49 

51 

50 

52 

49 

45 

46 

56 

53 

48 

44 

46 

43 

32 

34 

45 

36 

38 

39 

40 

44 

29 

26 

33 

43 

•  9 

UfSVILLE 

MAX 

9? 

92 

60 

76 

84 

88 

64 

79 

67 

71 

72 

73 

78 

81 

78 

63 

80 

80 

76 

72 

62 

68 

72 

78 

80 

75 

77 

72 

59 

69 

73 

76 

i5 

MIN 

56 

61 

53 

44 

51 

67 

56 

53 

55 

54 

50 

48 

47 

54 

64 

63 

59 

64 

64 

45 

37 

34 

47 

40 

39 

43 

43 

45 

29 

26 

36 

48 

2 

HKR  CITY 

MAX 

65 

88 

90 

77 

80 

66 

86 

65 

63 

79 

66 

67 

75 

80 

62 

80 

81 

85 

81 

76 

74 

50 

71 

71 

79 

80 

78 

78 

76 

57 

66 

76 

6 

MIN 

53 

55 

55 

40 

41 

62 

66 

61 

67 

49 

45 

45 

44 

46 

60 

64 

60 

58 

57 

46 

42 

40 

43 

40 

38 

37 

39 

40 

33 

?4 

36 

47 

>0 

CON  XR  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

77 

79 

84 

87 

83 

64 

64 

66 

74 

78 

84 

83 

83 

63 

81 

80 

73 

56 

66 

75 

60 

81 

77 

79 

69 

66 

66 

76 

0 

MIN 

55 

60 

50 

40 

45 

56 

50 

54 

53 

51 

50 

47 

47 

51 

66 

61 

57 

58 

52 

46 

37 

37 

51 

41 

39 

40 

42 

44 

32 

26 

34 

47 

i5 

CON 

MAX 

89 

91 

93 

79 

66 

68 

64 

66 

64 

72 

75 

79 

84 

8? 

66 

81 

75 

58 

68 

81 

83 

80 

69 

58 

67 

77 

il 

MIN 

58 

61 

52 

39 

54 

51 

56 

53 

54 

51 

49 

53 

66 

60 

65 

47 

37 

37 

52 

42 

46 

46 

44 

34 

31 

37 

46 

7 

-LEOGEVILLE 

MAX 

86 

90 

90 

75 

78 

83 

86 

82 

56 

60 

66 

70 

75 

77 

81 

79 

62 

82 

79 

76 

71 

64 

67 

72 

79 

80 

76 

67 

65 

64 

74 

6 

MIN 

53 

54 

47 

39 

40 

45 

49 

50 

52 

63 

50 

45 

43 

44 

47 

60 

55 

56 

50 

40 

35 

33 

34 

34 

35 

36 

38 

39 

32 

24 

24 

43 

1 

.LEN 

MAX 

89 

90 

77 

76 

83 

66 

85 

79 

70 

69 

71 

74 

78 

78 

78 

82 

78 

80 

77 

70 

63 

69 

73 

80 

80 

75 

59 

76 

4 

MIN 

56 

60 

56 

42 

60 

64 

60 

54 

66 

65 

61 

46 

47 

55 

66 

63 

62 

64 

54 

46 

39 

35 

50 

39 

38 

42 

41 

47 

31 

25 

36 

46 

6 

UTEZUHA   1  NE 

MAX 

90 

92 

76 

60 

64 

66 

78 

76 

65 

69 

7  1 

75 

70 

79 

80 

83 

82 

83 

82 

79 

74 

67 

66 

75 

61 

82 

78 

69 

64 

70 

77 

0 

1 

MIN 

56 

61 

52 

41 

46 

57 

56 

55 

54 

64 

51 

49 

48 

62 

65 

62 

58 

61 

56 

47 

36 

39 

40 

42 

43 

42 

43 

39 

33 

23 

40 

48 

7 

HTICELLO 

MAX 

as 

68 

77 

78 

83 

83 

80 

70 

56 

66 

69 

74 

77 

81 

82 

80 

81 

79 

77 

77 

61 

66 

72 

79 

60 

75 

77 

66 

54 

69 

72 

74 

4 

MIN 

56 

56 

46 

41 

45 

54 

46 

61 

50 

61 

50 

47 

48 

49 

61 

56 

57 

52 

49 

45 

31 

32 

44 

36 

40 

44 

42 

50 

30 

26 

32 

45 

6 

'  LTRIE 

MAX 

88 

91 

90 

80 

85 

87 

86 

61 

72 

71 

74 

75 

78 

83 

8  1 

81 

84 

83 

60 

76 

74 

68 

71 

80 

80 

79 

79 

77 

72 

67 

76 

79 

0 

MIN 

57 

60 

55 

49 

64 

60 

66 

56 

56 

46 

46 

50 

49 

58 

63 

64 

61 

60 

60 

54 

40 

42 

50 

46 

46 

45 

51 

47 

34 

31 

41 

51 

2 

•  S*N 

MAX 

88 

88 

77 

78 

87 

83 

74 

61 

66 

56 

66 

73 

72 

81 

78 

76 

80 

78 

77 

67 

64 

67 

79 

80 

62 

76 

78 

66 

52 

69 

72 

73 

3 

MIN 

57 

62 

46 

45 

47 

56 

44 

51 

50 

50 

52 

61 

42 

46 

59 

51 

50 

47 

48 

46 

32 

34 

46 

44 

48 

48 

44 

46 

31 

27 

38 

46 

5 

MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

88 

86 

77 

77 

82 

84 

75 

65 

62 

56 

66 

69 

77 

62 

80 

79 

60 

80 

77 

70 

67 

62 

71 

77 

77 

74 

77 

54 

69 

72 

73 

i3 

MIN 

54 

56 

49 

46 

50 

59 

45 

54 

62 

50 

52 

51 

44 

48 

64 

54 

51 

64 

49 

32 

42 

46 

43 

51 

46 

46 

32 

26 

30 

47 

•  6 

'MAN 

MAX 

68 

90 

62 

62 

86 

89 

85 

80 

76 

70 

75 

77 

80 

63 

62 

SO 

66 

83 

76 

78 

71 

68 

78 

81 

82 

80 

79 

84 

67 

69 

78 

79 

i5 

MIN 

69 

62 

62 

52 

57 

63 

65 

64 

59 

47 

46 

53 

60 

60 

68 

66 

66 

64 

64 

59 

45 

47 

54 

45 

45 

46 

62 

45 

37 

29 

42 

54 

4 

Q- 

MAX 

90 

85 

71 

81 

63 

76 

66 

60 

57 

57 

66 

74 

79 

81 

83 

75 

77 

77 

73 

63 

61 

68 

70 

76 

79 

75 

68 

61 

72 

2 

MIN 

55 

55 

45 

39 

47 

57 

44 

47 

52 

52 

52 

45 

45 

46 

52 

67 

40 

40 

41 

44 

30 

26 

46 

34 

35 

37 

37 

46 

30 

29 

33 

43 

0 

'     »B  AIRPORT 

MAX 

88 

65 

72 

78 

81 

78 

66 

59 

56 

58 

67 

72 

77 

79 

82 

76 

76 

73 

60 

61 

69 

72 

76 

78 

67 

52 

71 

2 

MIN 

52 

52 

41 

35 

43 

47 

44 

47 

63 

62 

46 

44 

43 

43 

62 

44 

35 

35 

43 

39 

24 

25 

35 

30 

31 

32 

34 

36 

25 

21 

28 

39 

2 

'  iSNAM  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

85 

69 

77 

76 

82 

86 

83 

66 

76 

'* 

70 

74 

79 

81 

61 

84 

77 

60 

76 

73 

49 

70 

60 

76 

2 

MIN 

5A 

56 

43 

42 

54 

60 

62 

57 

63 

53 

46 

46 

45 

66 

64 

62 

60 

52 

56 

54 

39 

38 

41 

36 

34 

37 

46 

42 

27 

23 

36 

47 

7 

NNAH  MR  AP 

MAX 

86 

89 

76 

77 

81 

85 

82 

72 

79 

73 

70 

73 

77 

82 

62 

83 

75 

79 

77 

73 

50 

70 

74 

78 

78 

74 

60 

56 

64 

74 

75 

7 

MIN 

58 

60 

53 

49 

57 

56 

62 

66 

69 

56 

63 

46 

48 

60 

65 

62 

61 

56 

59 

48 

39 

40 

47 

44 

41 

45 

47 

47 

33 

28 

40 

50 

8 

'JNAH  BEACH   ?  N 

MAX 

82 

81 

87 

76 

80 

60 

79 

73 

80 

66 

72 

75 

79 

79 

79 

74 

78 

75 

72 

67 

67 

72 

72 

73 

69 

73 

7 1 

74 

7 

MIN 

76 

74 

7  1 

72 

67 

74 

72 

61 

63 

66 

58 

66 

60 

67 

69 

71 

68 

70 

71 

62 

50 

61 

57 

60 

61 

61 

65 

54 

51 

47 

66 

63 

3 

MAX 

88 

90 

OO 

66 

66 

86 

76 

77 

72 

78 

61 

60 

63 

62 

60 

76 

72 

66 

68 

74 

78 

75 

79 

77 

75 

66 

62 

79 

" 

6 

MIN 

6 1 

48 

32 

46 

56 

65 

48 

47 

30 

29 

50 

0 

TTTON 

MAX 

89 

69 

61 

63 

82 

85 

82 

76 

63 

60 

65 

69 

77 

82 

82 

79 

61 

60 

60 

79 

68 

73 

72 

79 

79 

80 

79 

79 

68 

69 

74 

76 

9 

MIN 

511 

59 

49 

42 

42 

55 

47 

54 

52 

61 

60 

51 

47 

49 

66 

57 

54 

50 

50 

49 

33 

37 

36 

41 

42 

42 

42 

42 

33 

26 

39 

46 

4 

'POOSA   ?  NNH 

MAX 

88 

66 

79 

85 

61 

80 

65 

60 

61 

56 

65 

73 

75 

76 

80 

72 

75 

74 

70 

60 

5A 

65 

71 

75 

79 

75 

78 

64 

54 

69 

72 

71 

4 

MIN 

S3 

56 

47 

37 

42 

50 

43 

50 

55 

49 

51 

45 

40 

40 

57 

60 

37 

37 

36 

40 

26 

26 

45 

30 

37 

40 

33 

46 

25 

29 

2, 

8 

•'iVILLE 

MAX 

69 

90 

61 

62 

67 

86 

84 

76 

75 

67 

75 

77 

60 

77 

83 

62 

66 

63 

73 

60 

71 

66 

75 

81 

82 

01 

ai 

79 

63 

68 

76 

76 

7 

MIN 

56 

58 

55 

46 

46 

58 

59 

59 

57 

45 

45 

50 

46 

50 

67 

65 

62 

62 

63 

52 

43 

45 

92 

43 

41 

39 

51 

*3 

36 

26 

37 

50 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  j  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

1  1  r  1        f  If 

MAX 

86 

88 

89 

78 

80 

86 

88 

84 

74 

71 

66 

75 

77 

78 

84 

82 

87 

84 

79 

74 

74 

51 

70 

70 

78 

60 

78 

77 

75 

56 

57 

MIN 

54 

62 

57 

57 

59 

50 

49 

50 

50 

54 

63 

65 

62 

62 

60 

52 

43 

41 

45 

45 

46 

46 

53 

46 

34 

32 

35 

5U 

MAX 

90 

90 

76 

77 

81 

82 

82 

71 

53 

56 

69 

80 

80 

81 

74 

61 

71 

67 

67 

73 

75.  . 

MIN 

60 

61 

48 

'.5 

50 

55 

55 

52 

50 

49 

47 

48 

50 

51 

57 

57 

55 

59 

53 

49 

27 

33 

42 

47 

47 

48 

45 

51 

30 

31 

^1 

48l  . 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

79 

81 

87 

87 

83 

70 

74 

68 

74 

74 

81 

81 

83 

83 

85 

RO 

75 

77 

60 

7 1 

78 

81 

56 

68 

77,.  , 

MIN 

69 

6 1 

57 

52 

57 

63 

65 

63 

54 

50 

50 

53 

51 

61 

66 

6U 

64 

65 

59 

45 

45 

53 

48 

46 

46 

47 

42 

27 

53i.  , 

WA  RRENTON 

MAX 

88 

88 

76 

75 

80 

BO 

80 

75 

75 

66 

69 

72 

76 

79 

77 

80 

7fl 

79 

76 

70 

61 

65 

70 

78 

78 

.  ^0 

68 

54 

74  tl, 

MIN 

35 

58 

47 

A3 

50 

55 

52 

51 

51 

51 

50 

47 

47 

50 

63 

61 

5^ 

53 

51 

46 

35 

31 

40 

45 

39 

44 

42 

42 

30 

26 

33 

46l  . 

WASHINGTON 

MAX 

MIN 

WAVCROSS 

MAX 

90 

92 

80 

83 

88 

89 

86 

76 

79 

72 

77 

78 

81 

84 

83 

88 

82 

83 

77 

78 

64 

74 

77 

81 

82 

79 

81 

83 

71 

70 

80 

80a  1 

MIN 

57 

62 

58 

A7 

57 

60 

65 

63 

62 

49 

48 

50 

61 

66 

68 

59 

43 

52a  c 

WAYNESBORO 

MAX 

85 

87 

89 

81 

82 

84 

83 

62 

63 

72 

71 

76 

81 

77 

81 

79 

79 

69 

65 

67 

72 

78 

76 

73 

54 

62 

74al'i 

MIN 

58 

65 

55 

AA 

62 

60 

55 

53 

53 

51 

49 

53 

54 

62 

61 

54 

40 

38 

36 

40 

42 

42 

48 

33 

28 

36 

48  aU. 

WEST  POINT 

MAX 

67 

91 

7'. 

79 

83 

85 

77 

67 

61 

57 

65 

73 

70 

82 

79 

79 

81 

8? 

80 

69 

6? 

64 

75 

79 

80 

74 

80 

74 

56 

65 

74 

74  a:-. 

MIN 

51 

55 

39 

44 

51 

44 

52 

52 

50 

52 

45 

44 

44 

5B  I  54 

48 

44 

44 

41 

34 

36 

46 

34 

35 

37 

38 

42 

30 

24 

31 

43a:M 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

EVAP 

.  17 

.  14 

.21 

.  19 

.14 

.27 

.06 

.  11 

.07 

.06 

.  12 

.11 

.  10 

.06 

.09 

.  10 

.  12 

.08 

.22 

.09 

.  10 

.08 

.  11 

.  10 

.12 

.  12 

.  15 

.08 

.07 

WIND 

5 

3 

13 

18 

12 

17 

6 

11 

32 

23 

9 

18 

7 

2 

8 

8 

7 

5 

10 

2 

54 

34 

25 

4 

4 

6 

27 

7 

33 

11 

4 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.  14 

.18 

.27 

.  19 

.  17 

.  15 

.  14 

.17 

.03 

.05 

.09 

.  12 

.12 

.09 

.  13 

.  15 

.05 

.27 

.23 

.  15 

.11 

.  16 

.13 

.12 

.10 

.05 

.22 

.07 

.  11 

WIND 

31 

33 

67 

58 

57 

51 

65 

74 

132 

69 

54 

21 

38 

48 

42 

41 

39 

37 

50 

57 

98 

82 

35 

45 

46 

50 

55 

46 

92 

45 

62 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  17 

.  15 

.27 

.26 

.24 

.  16 

.  16 

.  10 

.05 

.00 

.04 

.10 

.  11 

.  15 

.14 

.08 

.20 

.  13 

.  16 

.18 

.58 

.16 

.18 

.15 

.  12 

.  16 

.55 

WIND 

25 

20 

115 

20 

32 

27 

56 

100 

125 

63 

41 

18 

24 

21 

23 

29 

21 

30 

33 

51 

120 

74 

46 

51 

26 

59 

46 

40 

135 

76 

53 

EXPERIMENT 

EVAP 

.  16 

.  11 

.  26 

.11 

.09 

.  16 

.20 

.  14 

.01 

.01 

.06 

.08 

.08 

.14 

.11 

.11 

.  15 

.  10 

.16 

.15 

.13 

.15 

.11 

.  11 

.13 

.09 

.  11 

.  21 

.06 

.08 

WIND 

16 

3 

53 

5 

21 

25 

40 

34 

25 

12 

10 

3 

12 

22 

16 

20 

13 

17 

40 

47 

25 

23 

17 

13 

21 

8 

27 

88 

24 

19 

ROGCAROS  HILL 

EVAP 

.21 

.17 

.21 

.23 

.  17 

.13 

.  17 

.17 

.02 

.11 

.07 

.09 

.  14 

.13 

.11 

.11 

.  15 

.13 

.  14 

.07 

.28 

.  19 

.07 

.10 

.26 

.06 

.06 

.13 

.  18 

.10 

.07 

WIND 

8 

6 

15 

12 

11 

11 

14 

20 

17 

16 

10 

5 

10 

9 

7 

6 

11 

7 

14 

5 

61 

51 

15 

11 

18 

4 

8 

12 

44 

19 

9 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.15 

.25 

.  15 

.13 

.  14 

.  17 

.  15 

.04 

.09 

.  11 

.12 

.13 

.  14 

.08 

.  15 

.  18 

.37 

.08 

.12 

.09 

.  10 

.09 

.09 

WIND 

8 

11 

49 

33 

16 

12 

64 

77 

25 

24 

9 

10 

9 

10 

11 

34 

26 

15 

23 

52 

131 

39 

17 

22 

15 

19 

16 

22 

88 

33 

23 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.08 

.  16 

.22 

.19 

.16 

.  14 

.21 

.  11 

.06 

.  14 

.06 

.  10 

.  19 

.07 

.16 

.06 

.12 

.  12 

.  15 

.  10 

.36 

.06 

.10 

.13 

.  10 

.16 

.12 

.13 

.20 

.09 

.09 

WIND 

25 

3 

16 

34 

10 

11 

14 

32 

35 

22 

19 

6 

15 

18 

14 

13 

10 

8 

27 

27 

79 

74 

33 

27 

8 

24 

26 

4 

68 

24 

22 

3.9t 
172( 
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STATION  INDEX 


StdhOD 

d 
2: 

County 

• 

1 

Longihidft 

^  Elevation 

Obeai- 
vatioo 
tune 

Observer 

ndl6T 

to 
tables 

Ind«x] 

AMCVILLE 

WILCOX 

9 

31  59 

8A 

ELLA  MAE  ELLERBEE 

3 

AtWtBSvlLLE 

eA 

HARVEY  C.  MOTT 

«CEL 

0039 

83  25 

2*0 

BROOKS  ALDERMAN 

AtLET 

MONTGOMERY 

32  11 

JAMES  A.  STACY 

«LAt>AMA  etO  STATION 

BERRIEN 

16 

31  21 

ROY  E .  HOLLAND 

2  3  5  7 

ALBANY 

COUGHERTY 

6 

31  34 

MJSS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3  9  7 

ALBANY  MB  AIRPQAT 

014» 

OOOGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

allatoona  dam  2 

OlSl 

BARTOW 

9 

34  10 

94  44 

975 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPOAT 

BACON 

13 

31  32 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMEftlCUS 

SUMTER 

6 

32  04 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5  7 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  56 

BA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  9  5  7 

aimens  college  or  aori 

0*32 

CLARKE 

10 

33  56 

83  23 

685 

6P 

6P 

PftOF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  5  7 

ATHENS  we  AIROONT 

0*3  > 

CLAH«E 

10 

53  57 

89  19 

809 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7 

ATLANTA  MS  AIRPORT 

FULTON 

6 

35  39 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5  7 

ATLANTA  MS  CITt 

FULTON 

3 

S3  45 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5  y 

'  I.-.  MB  AIRPORT 

RICWONO 

1* 

33  22 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

0300 

RICHMOND 

81  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

: '-  <»£ 

0561 

DECATUR 

8*  35 

U5 

5P 

JOHN  £.  TOOlE 

2  3  5  7 

■OONO 

CHEROKEE 

5 

E .  C .  GRO&AN 

■  -^»LE 

WHITF lELD 

3*  57 

HENRY  E .  WARMACK 

|Lmm||M(d  island 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

8A 

U.S. FISH  &  WLDF  SER 

2  3  9  7 

09«9 

83  56 

19SB 

BA 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

^^KL. 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

8*  56 

900 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5  7 

^^^■nDGC  RESVR  0AM 

FANNIN 

3*  53 

3 

ELBERT 

14 

3*  12 

MRS .GWENDOLYN  BROWN 

3 

MS&TOWN  8ALD 

TOWNS 

7 

3*  52 

9A 

TVA-14T 

3 

AOOKUT  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  *1 

190 

6P 

6P 

W.  C.  cromley 

2  3  9  7 

ilUNSHIC< 

13*0 

81  29 

1* 

6P 

0.  R.  ROBERTS 

2  3  9  7 

AUNSWICK  CAA  AIRPORT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9  7 

UtLEX 

TAYLOR 

32  S3 

MRS.   FOUNTAIN  SMITH 

9 

UlLER  CRCEK 

RICWONO 

14 

33  22 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

1*63 

a*  19 

265 

7P 

7P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5  7 

AMILLA 

1300 
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J.  W.    IBILL)  IRWIN 

2  9  5  7 

kll1£«SvlLLE  S  $M 

BARTOW 

5 

34  oe 

7A 
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CHATTANOOGA:  1953 


GEORGIA  -  NOVEMBER  1952 
R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Rather  severe  drought  prevailed  during 
the  first  third  of  the  month,  with  no 
important  rains  having  occurred  from  Oc- 
tober 10th  to  November  10th.  November, 
as  a  whole,  averaged  exactly  normal  in 
temperature  with  three-fourths  of  the  nor- 
mal amount  of  precipitation.     No  severe 
damaging  storms  occurred,  and  rivers  re- 
mained well  below  banks. 

Generally  fair  and  dry  weather  prevailed 
throughout  the  first  9  days,  during  which 
rather  warm  weather,  the  warmest  of  the 
month,  occurred  on  the  2nd  and  3rd,  fol- 
lowed by  abnormally  cool  conditions  that 
continued  through  the  8th.     Highest  read- 
ings on  the  2nd  or  3rd  ranged  mostly  from 
80°  to  85° ,  and  the  highest  in  the  State 
was  87°  at  Bainbridge,  Fort  Gaines,  and 
Hawkinsville.     Cold  spells  on  both  the 
5th  and  8th  reduced  temperatures  below 
freezing  throughout  the  State,  with  as 
low  as  15°  in  the  far  north;  this  was  the 
coldest  weather  of  the  month,  the  low  of  15° 
having  been  recorded  at  Blairsville  Experi- 
ment Station  on  both  the  5th  and  8th.  A 
reaction  to  warmer  began  on  the  9th,  with 
maximum  temperatures  rising  to  near  or 
higher  than  80°  on  both  the  9th  and  10th 
in  central  and  southern  sections.  Moder- 
ate rains  of  wide  extent  occurred  on  the 
10th  and  11th,  followed  by  cooler  weather, 
with  near  or  slightly  lower  than  freezing 
on  the  12th  and  13th  in  the  northern  half 
of  the  State.     Seasonably  warm  and  gener- 
ally fair  weather  prevailed  during  the 
period,  14th  to  19th,  with  maximum  tem- 
peratures rising  to  near  75°  or  higher 
almost  every  day  of  the  period.  Moderate 
to  locally  heavy  rains  overspread  the 
State  during  the  two-day  period,  19-20th, 
followed  by  somewhat  cooler  thar  normal 
weather  during  the  three  days,  2ist  to 
23rd,  when  minimum  temperatures  were  gen- 
erally under  40°  but  mostly  above  freez- 
ing.    Seasonably  warm  weather  again  de- 
veloped on  the  24th  and  continued  through 
the  26th,  when  light  to  moderate  rains 
overspread  the  State.     Much  cooler 
weather  developed  after  the  26th,  with 
below  normal  temperatures  to  the  close  of 
the  month;  minimum  temperatures  fell 
daily  during  this  period  to  25-32°  in 
northern  districts  and  mostly  35-40°  in 
the  south.     Very  light  rain  fell  over 
most  of  the  State  on  the  29th. 

The  monthly  average  temperature  was  55.2° , 
which  is  exactly  the  same  as  normal,  and 
station  averages  ranged  from  45.0°  at 
Blairsville  Experiment  Station  to  60.2°  at 
Blackbeard  Island.     The  warmest  weather  of 
the  month  occurred  on  the  2nii  or  3rd,  when 


maximum  temperatures  were  mostly  80°  to 
85°;  the  highest  temperature  recorded  was 
87°  at  Bainbridge,  Fort  Gaines,  and  Haw- 
kinsville on  the  3rd.     The  coldest  period 
was  4-8th ,  and  the  coldest  days  were  the 
5th  and  8th  on  each  of  which  freezing 
weather  extended  throughout  the  State 
with  readings  as  low  as  15°  in  the  far 
north;  the  reading  of  15°  occurred  at 
Blairsville  Experiment  Station  on  both 
the  5th  and  8th.     In  addition  to  the  gen-  • 
eral  freezing  conditions  of  the  5th  and 
8th ,  freezing  or  lower  also  occurred  in 
northern  areas  and  some  central  localitiesei 
each  day  of  the  periods,  l-9th,  12-14th, 
and  28-30th. 

Precipitation  averaged  2.01  inches,  or 
exactly  75%  of  normal,  and  station  totals  « 
ranged  from  0.70  inch  at  Lexington  to 
6.71  inches  at  Tray  Mountain.  Rainfall 
occurred  chiefly  during  the  periods, 
10-llth,  19-20th,  26th,  and  29-30th. 
The  greatest  precipitation  in  24  hours 
was  3.21  inches  at  Tray  Mountain  on  the 
20th;  heavy  rains  of  1-2  inches  or  more 
occurred  throughout  the  northern  section 
above  Canton  and  Gainesville  and  rather 
scatteringly  in  southern  and  extreme  west 
em  counties.  , 

Serious  drought  prevailed  during  the  first! 
third  of  the  month,  little  or  no  precipi-  ' 
tation  having  occurred  over  most  of  the 
State  during  the  30-day  period,  October 
10th  through  November  9th.  Practically 
all  northern  stations  and  scattered  sta- 
tions elsewhere  in  the  State  recorded  no  ■ 
measurable  precipitation  during  this  peri-* 
od  of  drought,  and  very  few  stations 
throughout  the  State  recorded  more  than 
0.25  inch.     Dryness  had  become  so  great 
during  the  first  decade  of  November  that  t 
forest  fires  broke  out,  especially  in 
northwestern  areas,  continuing  out  of 
control  a  week  or  more  until  extinguished  ■< 
by  the  rains  of  November  10-llth.  Season-i 
al  crops  and  vegetation,  such  as  grain, 
pastures,  vegetables,  and  cover  crops, 
were  held  at  a  standstill  in  growth  and 
suffered  some  deterioration  due  to  the 
depletion  of  soil  moisture,  but  they  re- 
covered greatly  from  the  rains  of  the 
10-llth  and  other  rains  later  in  the  montl. 
The  drought  was  definitely  broken  by  the  ' 
rains  of  the  10-llth,  but  neither  these 
rains  nor  those  occurring  later  in  the 
month  fully  restored  the  soil  moisture  to 
a  normal  adequacy.     The  freezing  condi- 
tions of  the  5th  and  8th  caused  mostly 
light  to  moderate  damages  to  vegetables 
in  the  south.     -  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
DOT EMBER  1SS2 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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1917 
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1919 
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54.5 
59.2 
53.5 
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85 
86 
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87 

17 
25 
20 
18 
20 
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4.83 
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3.76 
3.54 
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8 
5 
6 
8 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

57.8 
52.1 
56.2 
52.9 
52.3 

87 
83 
87 
84 
87 

IS 
17 
14 
10 
15 

0.88 
2.78 
0.69 
4.33 
3.67 

4 
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2 
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1927 
1928 
1929 
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59.8 
54.3 
56.9 
53.5 
60.8 

88 
87 
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90 

19 
11 
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21 

1.52 
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4.50 

5.65 
0.57 

5 
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11 
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3 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

52.1 
54.2 
57.6 
57.9 
54.2 

83 
85 
89 
92 
89 

12 
9 
19 
10 
9 

4.60 
0.92 
1.76 
2.94 
1.25 

9 
4 
6 
7 
4 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

51.9 
57.9 
53.3 
55.4 
55.8 

86 
88 
86 
86 
89 

3 
7 
18 
10 
14 

2.18 
2.36 
0.86 
3.67 
1.57 

7 
7 
4 
9 
5 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 


All 
Tears 


Temperature 


57.6 
S3. 2 
54.2 
57.0 
61.4 

53.1 
59.0 
53.1 
51.1 
51.7 

55.2 


88 
90 
82 
87 
88 

82 
80 
84 


15 
21 
19 
14 


17 
24 

15 

_2_ 
9 

15 


Precipitation 


1.61 
2.11 
2.37 
2.19 
2.16 

8.01 
»  57 
1.08 
1.00 
4.10 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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U  1  V  1  o  I  (JN 

54  9 
* 

1.65 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

A  ILEY 

69.6 

40,6 

55,1 

2  7 

8  + 

* 

.54 

.0 

0 

6 

1  C 

Al    AOAUA     EVD     C  T  A  T  T  rtbl 

ALAKflMA    CAK    blAI ION 

.0 

0 

3 

ALBANY  - 

44  ,  1 

57*0 

1.0 

85 

4 

36 

5  + 

3.04 

.75 

2.55 

20 

0 

J  ; 

i 

ALBANY   WR  AIRPORT 

69  »  2 

43,8 

56.  5 

1.9 

84 

3 

3  1 

5+ 

253 

2.76 

.29 

2.29 

19 

.  0 

0 

J  ; 

ALMA    CAA  AIRPORT 

70.  5 

42,5 

56.5 

.0 

82 

27 

8 

255 

0 

0 

2 

0 

1  .80 

.58 

.65 

.0 

0 

6 

A  UC  D  t  /"I  IC 

68.4 

43,5 

56.  0 

- 

.3 

84 

_ 

32 

5  + 

263 

7  14 

- 

.48 

1.25 

.0 

0 

7 

2  1 

74»6 

43»  2 

5  8*9 

.5 

87 

3 

28 

g 

204 

0 

0 

4 

0 

1.22 

.98 

.65 

1 1 

.0 

0 

2 

2  C 

■ 

BLACtfBEARD  INLAND 

70. OM 

50,  3M 

60  *  ?M 

141 

1.29 

.70 

11 

0 

* 

1  1 

BL AK  EL  Y 

68.9 

56,7 

1.2 

84 

3 

33 

246 

0 

0 

0 

0 

1.38 

1.58 

.95 

19 

*n 

0 

4 

1  c 

i 

BRUNSWICK 

71,9 

51,7 

61,8 

.8 

82 

3 

39 

22 

119 

0 

0 

0 

0 

.  94 

.78 

.66 

1 1 

.0 

0 

4 

1  ( 

j 

BRUNSWICK   CAA  AP 

69.2 

78 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.62 

.0 

0 

7 

1  t 

CA I RO   2  NNW 

70,7 

45  *« 

58*3 
• 

.4 

82 

3  + 

s+ 

0 

0 

0 

0 

1  .40 

.59 

.56 

1 1 

.0 

0 

5 

2  f 

CAM  1 LL  A 

72.6 

.5 

86 

2 

0 

0 

2 

0 

2.99 

.26 

1.70 

20 

.0 

0 

4 

2  1 

1 

f AUD  CTCUAOT 

71.2 

46*4 

58*8 

82 

3 

31 

187 

0 

0 

1 

0 

1.26 

.81 

11 

.0 

0 

3 

1  ( 

COROELE 

69,6M 

41.  IM 

55*4M 

.8 

83 

4 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.72 

.76 

20 

.0 

0 

3 

2  ( 

i 

CUTHBERT 

69.5 

45,1 

57,3 

.5 

84 

3 

34 

12+ 

231 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.01 

1.12 

19 

.0 

0 

6 

1  1 

1 

DOUGLAS 

72*1M 

4^  .QM 

58*  5M 

.7 

84 

4  + 

34 

8 

0 

0 

0 

2.45 

.68 

1.79 

20 

.0 

0 

4 

1  I 

EASTMAN 

70.1 

45,0 

57*6 

.5 

84 

3 

34 

5 

216 

0 

0 

0 

I 

2.95 

.60 

2.28 

20 

.0 

0 

5 

1  ) 

t 

FITZGERALD 

69.4 

45.8 

57.6 

.3 

82 

3 

34 

5 

219 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.96 

.46 

1 1 

.0 

0 

6 

0  1 

FLEMING  EXP  STATION 

70.4 

44.9 

57*7 

82 

3 

30 

5 

219 

0 

0 

3 

0 

1.23 

.54 

11 

.0 

0 

7 

11 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
NOVEMBER  1952 


Temperature 


Suilon 

.1 

On 

sl 

►I 

?! 

S" 

-a 
.1 

• 

M 
Oi 

— — 

• 

J 

S 
t 

f 

No.  oi  D«ya 

-a 

1 

■3 
.| 

>• 

a 
S 

1 

Snow. 

SlMtHaU 

No.  ol  D«y« 

Mu. 

Mln. 

li 

s 

9 
Q 

s 

z 

8 
■ 

s 

z 

Si 

• 

1 
—  8 

s ; 
kl 

0  > 

Si 

'J 

::i 

•a 
s 
o 

u  g 
Z  o 

FOLKSTON  9  SW 

— — 

~86" 

28 

8 

169 

0 

0 

2 

0 

1  .62 

I  .02 

1 1 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORT  GAINES 

70.2 

'•O.'i 

55.3 

-1,7 

87 

4 

30 

8 

0 

0 

3 

0 

2.12 

.60 

.70 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

GLENNVILLE 

70.0 

58.2 

-  .2 

80 

2  + 

32 

8 

204 

0 

0 

1 

0 

2.43 

.48 

1  .48 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAWKINSVILLE 

70.3 

41.7 

56.0 

® 

0 

0 

3 

0 

1  .48 

.75 

.68 

20 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HOGOAROS  MILL 

70.2 

41.7 

56.0 

-  *5 
* 

85 

3 

27 

0 

0 

3 

0 

2.08 

~ 

1.35 

1.4  3 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

LUMBER  CITY 

70.8 

40.2 

55.5 

R3 

8  + 

0 

0 

5 

0 

1  45 

.63 

.55 

1 1 

.  0 

0 

5 

1 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

IS9.8 

43.2 

56.5 

-  2.2 

84 

3 

27 

5 

250 

0 

0 

2 

0 

2.37 

1.25 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOULTRIF 

71,0 

44.6 

57,8 

-    1  .9 

84 

3 

32 

5  + 

213 

0 

0 

2 

0 

1.01 

1.01 

.62 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

0 

QUITMAN 

71.? 

46.2 

59.  7 

.3 

83 

3 

31 

5 

166 

0 

0 

2 

0 

2.20 

.07 

1.55 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAVANNAH  u<;OA  PL  RAROEN 

70.2 

41.3 

55.8 

.8 

82 

3 

25 

8 

275 

0 

0 

3 

0 

1.63 

.13 

.84 

11 

.0 

0 

10 

1 

0 

SAVANNAH  MB  AP 

R 

59. ■» 

45.2 

57.3 

,  5 

81 

3 

32 

8 

230 

0 

0 

1 

0 

1.31 

.79 

.53 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

SAVANNAH   BEACH   ?  N 

67. 9M 

74 

3* 

0 

0 

1.95 

.01 

.59 

11 

.0 

0 

6 

0 

THOMASVILLE 

71.4 

43. 2M 

5  7,3M 

-  1,2 

84 

3* 

29 

5* 

228 

0 

0 

2 

0 

1.21 

1.47 

.57 

12 

.0 

0 

i 

0 

TIFTON  2  N 

69.8 

44.2 

57.0 

-  ,8 

81 

3 

33 

5* 

242 

0 

0 

0 

0 

.87 

.84 

.40 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

VALOOSTA  HR  AIRPORT 

71.'. 

45.2 

58,3 

-  1,1 

82 

3  + 

31 

8 

204 

0 

0 

2 

° 

1.26 

.70 

.53 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

NAYCROSS 

71.3 

45.8 

59,6 

,4 

84 

3 

29 

8 

166 

0 

0 

2 

0 

2.06 

.12 

1.21 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

57,6 

1.75 

.0 

STATE 

55,2 

.0 

2.01 

.66 

T 

Predpilation 
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DAILY  PRECIPITATION 


georgMa 

NOVEMBER  I992l| 


ABRFVILLE 
AO*inSVlLLE 
ADFL 
AILEV 

ALAP*M*  FXP  <;TATIf>N 
ALRANV 

AL^ANV  WR  AIRPORT 
ALLATOriNA  DAM  7 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMFRICUS 

ATHENS 

ATME*i<i  rOL  OF  AfiRI 
ATHENS  WR  AIRPORT 
ATLANTA  WR  AIRPORT 
ATLANTA  WR  CITY 

AUGUSTA  WR  AIRPORT 

AlinU'^T* 

RAINRRIfViE 

RALL  GROUND 

RFAVFROAUE 

flLACKREARO  ISLAND 
RLAIR«VILLF  FKP  STA 
BLAKELV 

RL'IF  RlOfiF  RFSVR  DAM 
ROWMAN 

RRA<;STnWN  RALD 
RROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
RRUNSWIC<t   CAA  AP 
BUTLER 

RUTLFP  CPFEIt 
CAIRO  7  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  nRIor.E 

CARNFSVILLF 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTFRi^VILLr    %  SW 
CeOARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICItAMAUC.ft  PARK 
CMOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMRUS 

COLUMRUS  WR  AIRPORT 
CONCORD 

COROFLE 
CORNELIA 
COVfNGTOU 
CUMMING  I  N 
CURRYVILLF   7  ** 

CUTMBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL TON 
DAWiON 

OAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  \  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

fX>OfiLA«;VILl.E 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELREPTON 

ELLIJAY 

EMBRV 

EXPERIMENT 

FAIRMOIW 

FAIR  VIEW 
FlTTfiFRALO 
FLAT  TOP 

FLEMING  FXP  STATION 
FLINTSTOHE 

FOtrSTON  3  SSW 
FOLttSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
F0ANKL IN 

GAINESVILLE 
GLFNNVILLF 
r^AT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

MARTWFLt. 
MAWKINSVILLE 
MEMPTOWN  GAP 
MIWASSEF 
MOGGAROS  MILL 

JA<;PFR 
JONESRORO 
KENSINGTON 
K INGSTON 
LAFAYETTE 

LA  CHANGE 
LEXINGTON 
L INCOLNTON 
LITTLE  HTGHTOWFR 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON   WR  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLF 
MIOVILLE 

MILLFDGFVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA    1  N£ 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VEPNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWMAN 

NOOMTOOTUA  CREEK 
NOffCROSS  *  N 


1*01 
It?3 


3.04 
7.Tfl 
3. OS 


?«06 
?.ft7 
?.57 


3.27 

3.ftn 

3.37 
4.40 

4.44 

5.0* 
?.07 
?*02 
1.40 

1.40 


1*48 
5.08 
2.3? 
3.99 


4a«1 
?«34 
4.09 
1.12 
?.B7 

2.49 
7«6? 
?«0B 
1«98 
?•« 


1.07 
6.47 
1.23 
3.2Q 

1.32 
l.A? 
2.1? 


8  9 


RECORD  HISSING 


RECORD  MISSING 


Day  of  month 
10  1  11  1  12     13  I  14  I  15 


3.06 
3.35 
2.08 


7  .46 
4. OA 
4i«0 


l.M 
4.48 
2.40 
4.26 


16     17  18 


19     20  21 


2.99 

z«?q 

?6  1.29 
90  .49 


•19     .31  •90 


•38   1*80  .03 


•  04 
1*96 


2.98  .33 

97  2.0?  .08 
.4?  •89 


32  2.30 
1.04  .14 
49  1.94 


•96  1.2« 
.46  .89 

•  32  29 


1.06 

07  ,33 
79  1.77 


22     23     24     25     26  27 


28    29  30 


1.29 
1.19 
1.90 


I  NoMa  FoUowtng  SutloD  Indmc 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


HOTTCLV  0*M 

PINr  MOUNTAIN  VALLFV 


•  I^IMr.  FAWN 

VOMe  ■«  »|RPn»T 
<1*V«>M*H  U^l 
I^AVANNIH  HP 


PL 


l«;P4tT*  >  NNW 
,<iT«NLCV  CAP 

RVAtHorwn 

kwCET  GUM 
Ir«(.L*P«><;*    7  HHM 

rivtopiviLLe 
I'lFTON  ?  N 

[occn* 

tAV  MTHJMTAIN 

iuNHFL  HILL 
|*LDnsTA  W«  AIRPnpT 
lALCSKA 

AMCNTON 

A^HINATHN 

UrNFSWMm 
e<T  Prtl*IT 


10     11  12 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


•04     tOZ  T 


25    26  27 


.1' 


1.26 
1.47 


28  29 


lourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
|o  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

'ecent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
'recipltation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
ine  for  Alaska.     (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
jingle  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

'Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
ill  be  October  1951,   and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
0  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 

layable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 

If  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGl/ 
NOVEMBER  195: 


Station 

Day  Oi  Month 

I 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

77 

79 

81 

83 

66 

73 

65 

69 

71 

79 

70 

66 

69 

70 

72 

70 

71 

78 

76 

71 

60 

91 

63 

69 

72 

75 

72 

59 

69 

60 

69. 

MIN 

3S 

44 

46 

43 

32 

33 

35 

27 

27 

41 

63 

38 

38 

41 

40 

42 

42 

44 

53 

54 

40 

37 

35 

35 

38 

54 

47 

35 

36 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

77 

81 

82 

85 

70 

74 

67 

72 

73 

77 

82 

67 

57 

71 

62 

62 

55 

MIN 

*2 

44 

47 

47 

27 

29 

40 

28 

29 

44 

63 

37 

35 

37 

39 

38 

ALBANY 

MAX 

76 

80 

81 

85 

67 

74 

65 

68 

71 

79 

77 

68 

53 

68 

69 

74 

74 

79 

76 

70 

60 

65 

67 

6« 

73 

75 

65 

53 

57 

60 

69. 

MIN 

43 

49 

49 

46 

36 

36 

43 

36 

36 

47 

56 

39 

39 

42 

50 

46 

51 

51 

58 

48 

38 

35 

40 

43 

51 

54 

44 

38 

37 

42 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 

eo 

82 

84 

68 

74 

65 

69 

71 

78 

77 

65 

65 

69 

69 

70 

75 

80 

77 

69 

50 

54 

65 

69 

74 

75 

65 

53 

57 

60 

57 

69  < 

MIN 

47 

48 

46 

40 

31 

49 

41 

31 

41 

57 

47 

38 

40 

49 

49 

43 

48 

55 

55 

46 

38 

36 

36 

40 

61 

60 

44 

37 

42 

41 

43  • 

ALLATOONA  OAM  ? 

MAX 

68 

74 

78 

77 

65 

69 

65 

59 

62 

71 

59 

51 

62 

65 

50 

72 

76 

73 

69 

61 

47 

43 

55 

64 

52 

62 

61 

48 

42 

48 

61  > 

MIN 

38 

38 

43 

34 

28 

31 

37 

28 

38 

50 

47 

34 

33 

37 

46 

43 

42 

44 

55 

43 

37 

31 

37 

38 

45 

49 

37 

27 

27 

31 

38* 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

SO 

81 

82 

67 

71 

68 

69 

74 

76 

80 

68 

65 

72 

73 

71 

77 

78 

77 

71 

66 

52 

64 

70 

72 

76 

72 

50 

60 

55 

58 

70  < 

MIN 

44 

43 

48 

36 

29 

44 

33 

27 

42 

59 

51 

39 

37 

52 

47 

42 

43 

47 

57 

42 

38 

34 

34 

36 

56 

52 

49 

38 

42 

35 

42* 

AMERICUS 

MAX 

79 

80 

84 

76 

76 

67 

68 

68 

75 

70 

66 

63 

66 

66 

72 

73 

78 

74 

70 

63 

54 

64 

70 

71 

73 

68 

52 

55 

56 

56 

»8i 

MIN 

46 

47 

47 

41 

32 

48 

41 

32 

42 

58 

53 

34 

40 

50 

47 

42 

45 

53 

50 

45 

35 

35 

36 

44 

51 

49 

40 

32 

38 

4 1 

43* 

ATHENS 

MAX 

78 

80 

81 

71 

74 

72 

66 

63 

72 

65 

59 

67 

67 

60 

75 

78 

76 

72 

64 

62 

50 

69 

70 

66 

53 

60 

60 

52 

47 

66 

69  • 

MIN 

39 

4  1 

46 

33 

29 

45 

39 

29 

34 

50 

41 

33 

33 

42 

50 

42 

42 

46 

58 

46 

38 

37 

40 

39 

49 

60 

37 

29 

32 

33 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

78 

80 

81 

74 

82 

74 

67 

62 

73 

67 

64 

65 

65 

63 

76 

78 

75 

72 

67 

64 

54 

58 

69 

65 

63 

63 

53 

53 

47 

54 

66. 

MIN 

33 

36 

38 

28 

34 

44 

31 

24 

30 

51 

49 

31 

29 

40 

48 

39 

36 

41 

43 

45 

38 

36 

34 

45 

48 

60 

36 

27 

29 

37. 

ATHENS  WP  AIRPORT 

MAX 

76 

78 

80 

64 

73 

71 

64 

61 

71 

65 

56 

64 

64 

59 

72 

75 

74 

71 

64 

55 

49 

66 

66 

65 

62 

60 

48 

52 

46 

54 

63. 

MIN 

38 

41 

47 

34 

30 

45 

37 

34 

34 

51 

40 

34 

36 

44 

51 

43 

43 

47 

55 

45 

38 

37 

38 

42 

48 

41 

37 

26 

32 

ATLA^4TA   WB  AIRPORT 

MAX 

73 

78 

77 

64 

70 

68 

60 

64 

69 

68 

55 

53 

65 

62 

71 

73 

73 

70 

63 

50 

46 

59 

65 

64 

65 

62 

47 

45 

49 

49 

62. 

MIN 

45 

47 

46 

38 

38 

48 

43 

36 

43 

54 

41 

36 

41 

47 

48 

47 

46 

53 

50 

43 

40 

35 

43 

45 

52 

42 

38 

31 

31 

32 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

74 

77 

75 

64 

70 

65 

57 

63 

70 

66 

53 

63 

64 

61 

71 

74 

72 

68 

52 

49 

44 

56 

62 

54 

64 

62 

46 

43 

48 

47 

«1. 

MIN 

53 

59 

47 

38 

41 

49 

39 

38 

47 

52 

40 

34 

41 

48 

50 

54 

55 

55 

49 

42 

37 

34 

43 

47 

62 

42 

38 

29 

32 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

84 

65 

75 

71 

67 

69 

75 

69 

62 

65 

69 

66 

73 

77 

75 

73 

73 

66 

51 

61 

70 

69 

74 

67 

93 

57 

55 

57 

68. 

MIN 

36 

37 

40 

33 

27 

39 

28 

24 

34 

60 

47 

36 

31 

48 

46 

40 

39 

40 

55 

40 

43 

37 

37 

37 

44 

53 

45 

32 

35 

31 

AUGUSTA 

MAX 

80 

81 

81 

78 

75 

71 

63 

69 

75 

71 

65 

66 

71 

66 

73 

78 

77 

74 

73 

71 

53 

61 

72 

59 

71 

70 

62 

58 

58 

57 

»«. 

MIN 

47 

43 

45 

41 

32 

43 

37 

32 

40 

59 

52 

40 

35 

49 

51 

45 

44 

45 

59 

52 

40 

40 

40 

40 

61 

55 

44 

35 

37 

38 

43. 

BAINBRIOGE 

MAX 

81 

85 

87 

83 

78 

72 

72 

71 

82 

85 

80 

72 

72 

73 

78 

78 

81 

80 

77 

70 

59 

65 

72 

75 

74 

S3 

62 

65 

61 

54 

74. 

MIN 

44 

48 

44 

42 

30 

50 

34 

28 

40 

67 

50 

39 

36 

46 

46 

42 

46 

52 

58 

42 

35 

31 

32 

35 

47 

56 

42 

38 

40 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

74 

77 

75 

71 

68 

68 

74 

72 

69 

68 

66 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

68 

64 

55 

72 

76 

72 

59 

70. 

MIN 

53 

49 

43 

49 

45 

37 

51 

60 

54 

47 

46 

60 

54 

52 

53 

59 

60 

55 

39 

42 

55 

54 

42 

90. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

70 

75 

77 

73 

64 

70 

64 

55 

65 

56 

57 

52 

62 

64 

58 

70 

75 

71 

67 

58 

45 

37 

46 

59 

61 

68 

58 

45 

43 

45 

eoi 

MIN 

25 

26 

31 

21 

15 

17 

25 

15 

17 

43 

50 

29 

25 

26 

30 

31 

30 

31 

50 

42 

36 

32 

27 

27 

32 

49 

33 

22 

21 

29 

29 1 

BLAKELY 

MAX 

81 

83 

84 

69 

74 

67 

70 

70 

72 

79 

69 

63 

69 

67 

74 

75 

79 

78 

58 

58 

53 

64 

69 

73 

73 

67 

91 

56 

68 

55 

68. 

MIN 

47 

49 

47 

48 

34 

53 

41 

33 

49 

56 

54 

36 

39 

48 

44 

44 

49 

53 

58 

41 

34 

35 

35 

42 

52 

50 

41 

35 

41 

44 

44, 

BROOKLET    I  W 

MAX 

79 

81 

8? 

74 

75 

66 

69 

74 

81 

77 

68 

63 

72 

71 

74 

78 

79 

79 

74 

57 

57 

61 

68 

74 

76 

74 

65 

60 

62 

58 

71. 

MIN 

44 

45 

50 

47 

35 

44 

37 

32 

46 

60 

52 

43 

41 

55 

53 

46 

45 

50 

59 

55 

40 

38 

37 

41 

60 

56 

51 

40 

42 

46i 

BRUNSWICK 

MAX 

78 

77 

82 

72 

74 

68 

68 

74 

76 

80 

72 

68 

70 

74 

71 

73 

75 

77 

73 

69 

61 

66 

70 

71 

73 

78 

69 

65 

67 

56 

71. 

MIN 

59 

53 

56 

52 

43 

52 

45 

40 

53 

61 

64 

47 

45 

59 

57 

53 

58 

61 

62 

58 

41 

39 

45 

44 

54 

58 

51 

46 

45 

50 

91. 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

74 

74 

78 

63 

68 

69 

68 

72 

75 

72 

70 

62 

68 

73 

71 

71 

73 

76 

70 

69 

55 

65 

67 

67 

73 

75 

66 

61 

66 

65 

69. 

MIN 

56 

53 

56 

41 

37 

50 

38 

37 

50 

64 

55 

46 

46 

56 

52 

51 

55 

63 

60 

48 

41 

40 

43 

41 

54 

61 

50 

43 

44 

49. 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

79 

81 

82 

71 

72 

68 

69 

71 

79 

82 

73 

53 

70 

71 

74 

30 

78 

70 

67 

54 

66 

69 

73 

75 

71 

58 

58 

63 

58 

70. 

MIN 

48 

52 

49 

48 

33 

49 

39 

38 

45 

59 

40 

40 

52 

45 

45 

52 

53 

59 

45 

35 

33 

35 

40 

53 

56 

44 

39 

42 

47 

43. 

CAMILLA 

MAX 

84 

86 

85 

76 

76 

71 

71 

75 

82 

83 

77 

65 

72 

72 

73 

78 

82 

78 

73 

67 

55 

65 

57 

76 

75 

69 

60 

60 

64 

62 

72. 

47 

45 

46 

47 

31 

40 

39 

30 

43 

55 

58 

40 

39 

47 

48 

43 

50 

55 

60 

46 

36 

34 

35 

42 

55 

56 

44 

38 

44 

47 

44. 

CAMP  STEWART 

MAX 

78 

BO 

82 

66 

74 

70 

70 

73 

78 

78 

69 

66 

69 

73 

75 

75 

78 

77 

77 

58 

59 

64 

70 

71 

74 

76 

70 

62 

61 

59 

71 

45 

45 

50 

49 

34 

48 

38 

31 

44 

60 

63 

42 

43 

55 

52 

47 

45 

52 

58 

55 

39 

38 

37 

39 

53 

56 

63 

40 

40 

46 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

72 

79 

80 

82 

69 

75 

72 

67 

66 

75 

58 

52 

57 

70 

65 

75 

79 

79 

75 

65 

59 

55 

50 

70 

58 

54 

64 

50 

50 

49 

67 

MIN 

30 

32 

34 

34 

19 

28 

27 

19 

36 

49 

49 

29 

25 

34 

49 

35 

33 

40 

57 

48 

42 

39 

32 

34 

33 

44 

34 

21 

23 

77 

3* 

CARROLLTON 

MAX 

79 

79 

82 

70 

70 

79 

74 

71 

80 

74 

72 

f 

75 

70 

59 

71 

74 

70 

69 

59 

58 

70 

70 

72 

70 

63 

69 

59 

67 

56 

69 

37 

40 

43 

39 

38 

46 

36 

30 

32 

49 

46 

32 

40 

43 

44 

43 

49 

45 

54 

41 

32 

35 

33 

45 

39 

38 

39 

31 

27 

39 

CARTERSVILLE 

MAX 

75 

78 

74 

75 

80 

74 

68 

70 

79 

69 

65 

72 

75 

70 

76 

78 

80 

80 

74 

63 

60 

60 

70 

62 

66 

69 

66 

68 

5? 

78 

70 

35 

41 

42 

34 

24 

37 

29 

27 

45 

52 

48 

34 

30 

47 

44 

41 

41 

55 

57 

43 

37 

32 

34 

36 

55 

47 

38 

28 

29 

32 

39 

CEDARTOWN 

MAX 

76 

SI 

77 

68 

69 

67 

65 

65 

72 

61 

55 

64 

68 

64 

77 

79 

77 

73 

68 

67 

46 

58 

66 

67 

68 

62 

49 

43 

49 

46 

64 

33 

33 

41 

29 

21 

43 

25 

24 

33 

50 

49 

29 

29 

36 

38 

39 

39 

50 

52 

44 

39 

31 

35 

39 

53 

47 

37 

25 

28 

33 

3« 

CLAYTON 

MAX 

73 

77 

78 

67 

71 

71 

62 

60 

64 

58 

56 

64 

64 

55 

74 

74 

74 

67 

62 

59 

50 

48 

66 

61 

92 

95 

46 

50 

42 

56 

tl  1' 

38 

36 

43 

26 

30 

41 

27 

25 

27 

45 

45 

34 

31 

32 

41 

39 

40 

43 

54 

42 

39 

39 

37 

35 

44 

44 

37 

27 

25 

29 

M 

COLUMBUS 

MAX 

80 

83 

83 

79 

72 

71 

67 

69 

75 

72 

67 

66 

71 

68 

75 

78 

80 

77 

71 

67 

55 

66 

72 

75 

72 

64 

54 

63 

58 

56 

69 

MIN 

43 

45 

46 

42 

31 

47 

41 

31 

34 

60 

55 

34 

38 

45 

50 

45 

45 

55 

50 

42 

38 

33 

35 

41 

61 

91 

42 

36 

38 

39 

4J 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

80 

81 

69 

71 

70 

66 

57 

73 

69 

63 

65 

58 

65 

74 

75 

76 

74 

65 

53 

93 

52 

69 

72 

70 

64 

50 

51 

66 

63 

«< 

39 

44 

44 

34 

26 

42 

38 

27 

34 

58 

42 

32 

34 

45 

47 

42 

44 

54 

51 

43 

37 

34 

32 

38 

51 

44 

42 

33 

36 

38 

40 

COROELE 

MAX 

79 

80 

83 

66 

73 

65 

69 

78 

72 

63 

67 

59 

70 

74 

77 

75 

54 

53 

69 

72 

79 

66 

65 

57 

«« 

1 

43 

44 

42 

31 

41 

37 

30 

40 

52 

36 

38 

49 

42 

45 

47 

48 

38 

34 

34 

43 

49 

35 

36 

42 

41 

CORNELIA 

MAX 

77 

78 

78 

67 

72 

70 

61 

64 

57 

50 

57 

68 

70 

56 

78 

82 

78 

58 

62 

64 

47 

57 

69 

69 

64 

56 

50 

59 

64 

58 

64 

MIN 

43 

47 

53 

33 

42 

45 

40 

30 

37 

47 

45 

33 

37 

43 

48 

45 

48 

50 

54 

41 

36 

36 

39 

44 

46 

36 

36 

27 

26 

40 

COVINGTON 

MAX 

71 

80 

81 

68 

73 

71 

66 

67 

72 

67 

53 

64 

56 

53 

73 

76 

75 

77 

65 

61 

49 

51 

68 

57 

57 

66 

48 

51 

50 

53 

65  I 

MIN 

37 

40 

42 

33 

26 

41 

34 

27 

34 

55 

50 

33 

33 

45 

45 

40 

39 

48 

57 

46 

40 

34 

35 

38 

60 

48 

39 

28 

29 

33 

39  1 

CUTHBERT 

MAX 

80 

83 

84 

78 

75 

67 

68 

71 

72 

68 

63 

69 

68 

72 

76 

80 

76 

72 

64 

52 

64 

70 

74 

71 

70 

63 

69 

59 

57 

«9  I 

49 

52 

51 

42 

36 

55 

42 

36 

44 

60 

54 

34 

41 

49 

46 

49 

50 

54 

59 

42 

35 

35 

36 

44 

62 

62 

40 

34 

40 

41 

43 

DAHLONEGA 

MAX 

75 

76 

77 

64 

69 

67 

58 

62 

56 

59 

57 

61 

55 

58 

71 

75 

72 

69 

60 

58 

46 

52 

51 

52 

64 

56 

49 

46 

48 

50 

«1  > 

37 

40 

44 

31 

37 

45 

37 

27 

32 

47 

45 

30 

34 

43 

49 

41 

42 

48 

55 

40 

31 

35 

38 

37 

48 

43 

36 

25 

31 

29 

31  < 

DALTON 

MAX 

62 

65 

70 

67 

67 

67 

64 

54 

62 

63 

61 

50 

61 

65 

70 

75 

76 

77 

69 

61 

58 

66 

67 

67 

53 

63 

50 

50 

51 

48 

63  > 

MIN 

30 

33 

35 

30 

22 

29 

24 

25 

36 

35 

29 

30 

27 

37 

38 

39 

38 

45 

57 

38 

38 

35 

36 

36 

37 

46 

30 

27 

25 

32 

33  ' 

DOUGLAS 

MAX 

80 

80 

81 

84 

6>, 

74 

69 

70 

74 

78 

84 

67 

65 

72 

71 

70 

77 

78 

78 

77 

60 

94 

65 

70 

73 

66 

65 

"  'i 

MIN 

47 

49 

51 

48 

35 

40 

45 

34 

35 

50 

65 

40 

40 

42 

50 

45 

49 

53 

60 

52 

39 

37 

37 

39 

45 

39 

44 

48 

44  ' 

DUBLIN 

MAX 

78 

81 

83 

69 

74 

64 

70 

70 

79 

72 

65 

65 

69 

71 

71 

75 

77 

74 

72 

61 

51 

63 

72 

71 

73 

68 

55 

68 

57 

58 

<a  > 

MIN 

41 

43 

43 

41 

32 

45 

42 

27 

39 

58 

57 

37 

38 

47 

53 

43 

42 

49 

58 

51 

42 

36 

36 

40 

61 

64 

45 

36 

38 

38 

43  > 

a««  r«f«r«H:*  Dot«a  follovlac  Station  1 
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Tabu  5  ■  ConUnujjd 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


GEORGIA 
NOVEMBER  1952 


1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

MIN 

80 
47 

81 

48 

84 
48 

75 
43 

75 
34 

67 

50 

71 
40 

70 

35 

80 
41 

72 
60 

69 

55 

65 

38 

69 
39 

70 
49 

71 

53 

76 

43 

77 
45 

76 

51 

71 

58 

65 

50 

53 
40 

65 
36 

71 
38 

72 
42 

75 
50 

70 
55 

57 
45 

58 

35 

59 

40 

58 
41 

70.1 
45.0 

MAX 
MIN 

72 
M 

76 
48 

79 
51 

79 
36 

66 

35 

71 
48 

69 
36 

62 
29 

68 
41 

74 
56 

67 
53 

54 

33 

63 
40 

68 
44 

66 
45 

70 
45 

75 
52 

74 
54 

71 
57 

66 
43 

50 
38 

48 

31 

61 

37 

66 
44 

69 
44 

67 
51 

53 
39 

46 

29 

48 

29 

51 
35 

65.0 
42.3 

MAX 
MIN 

76 
*3 

80 
44 

79 

50 

70 
36 

71 
31 

74 
47 

67 
39 

68 

?3 

75 
36 

68 
56 

64 

50 

62 
36 

65 
36 

66 
44 

69 
47 

73 
43 

75 
42 

70 
47 

65 

59 

62 
43 

47 

39 

60 

35 

65 

39 

68 
41 

68 
45 

64 

50 

54 

40 

49 

31 

52 
32 

50 
36 

65.8 
41  .7 

MAX 
MIN 

78 
46 

79 
47 

82 
49 

76 
45 

72 
34 

69 
49 

68 
45 

71 
35 

77 
43 

77 
59 

72 
59 

63 
39 

67 
39 

68 
50 

68 
53 

73 
44 

77 
48 

76 

55 

72 
59 

67 
48 

53 

37 

63 
36 

68 

37 

71 
42 

74 

51 

72 
56 

57 
46 

57 
38 

60 
41 

56 
45 

69.4 
45.8 

MAX 
MIN 

79 
»7 

79 
45 

82 

50 

68 
46 

71 
30 

70 
39 

68 

31 

73 
31 

76 
58 

69 
63 

66 
42 

69 

39 

73 
56 

69 
51 

75 
45 

75 
45 

75 
47 

71 
56 

70 
56 

60 
39 

61 
36 

68 

35 

69 

37 

74 
54 

75 

51 

71 
51 

60 
39 

59 

37 

60 
48 

70.4 
44.9 

MAX 
MIN 

78 

53 

81 
46 

86 
48 

76 
50 

74 

37 

69 
43 

71 
36 

75 
28 

79 
45 

80 
57 

79 
60 

66 
40 

73 
38 

74 
54 

74 
49 

74 

53 

79 
51 

78 
52 

74 
54 

72 
53 

58 
35 

65 
32 

71 
35 

75 
34 

76 
50 

78 
51 

75 
39 

68 

37 

63 
48 

73.8 
45.1 

MAX 
MIN 

77 
43 

80 
45 

85 
46 

87 
40 

71 
31 

76 

38 

68 

37 

71 
30 

72 
34 

77 
48 

73 
59 

60 
34 

65 
35 

70 
40 

67 
46 

7? 
42 

78 
41 

78 
45 

78 

58 

68 

40 

59 
34 

54 

31 

67 
37 

72 
37 

75 

39 

72 
53 

67 
40 

51 
33 

58 
34 

59 
42 

70.2 
40.4 

MAX 

MIN 

77 
46 

79 
48 

82 

50 

65 

40 

71 
34 

64 

48 

66 
40 

68 

31 

75 
42 

69 
62 

66 
42 

61 

35 

65 
39 

67 
47 

69 
51 

73 
45 

74 
47 

72 
53 

71 
53 

55 
41 

51 
39 

61 
34 

68 

37 

70 
42 

71 
49 

65 
44 

51 
40 

53 
33 

56 
36 

54 

38 

66.3 
42.9 

MAX 
MIN 

76 

39 

79 
43 

77 
47 

68 

31 

70 
30 

67 
47 

61 
47 

61 

30 

69 

36 

60 
48 

57 
45 

65 
30 

62 
36 

58 
42 

73 
49 

75 
43 

73 
44 

«9 
49 

62 
54 

60 
41 

45 

37 

55 
36 

66 

36 

60 
40 

55 
48 

57 
43 

45 
34 

48 

27 

46 

30 

51 

29 

62.3 
39.7 

MAX 
MIN 

78 
45 

SO 
47 

80 
51 

69 
47 

72 
35 

67 
46 

69 
36 

72 
32 

77 
43 

78 
61 

68 
62 

64 
42 

71 
41 

74 
54 

64 

40 

75 
48 

77 
48 

78 
54 

71 
60 

68 

53 

53 
49 

63 

37 

68 

36 

72 
41 

74 

53 

73 
56 

67 
51 

60 
39 

60 
40 

58 
46 

70.0 
46.4 

MAX 
MIN 

78 
39 

81 
41 

82 
44 

79 
32 

74 

30 

72 
41 

67 

35 

68 
26 

79 
36 

71 
56 

71 
50 

66 

32 

70 
33 

64 
45 

74 
46 

78 
43 

77 
41 

78 
52 

68 

58 

63 
46 

50 
39 

60 
35 

72 
37 

68 
40 

70 
48 

72 
53 

55 
39 

55 
29 

52 
3? 

55 
34 

69.0 
40.4 

MAX 
MIN 

77 
47 

81 
49 

81 

53 

67 

37 

72 
36 

79 

50 

65 
36 

69 
34 

74 
42 

67 
51 

65 
48 

65 
34 

68 
41 

66 
46 

72 
46 

76 
47 

76 

50 

72 
54 

66 

59 

58 
43 

48 

38 

62 

33 

69 
40 

70 
46 

67 
45 

58 
46 

47 

39 

50 
30 

57 
30 

52 
35 

66.4 
42.8 

MAX 
MIN 

78 
40 

82 
40 

84 

52 

72 
36 

76 

35 

73 
46 

68 

38 

64 

32 

71 

35 

65 
44 

58 
44 

65 

33 

68 
33 

50 
42 

74 
50 

78 
44 

76 
43 

73 
44 

68 

56 

63 
46 

52 
44 

57 
40 

70 
36 

63 
40 

59 
44 

60 
50 

54 

38 

56 

31 

46 

30 

52 
31 

66.2 
40.6 

MAX 
MIN 

83 
40 

83 
40 

87 
44 

70 
40 

75 
28 

66 
44 

73 
37 

73 
27 

79 
39 

70 
57 

66 
54 

65 
34 

68 
37 

68 
44 

73 
49 

76 
40 

77 
41 

76 

52 

74 

59 

65 

49 

54 

39 

66 

34 

73 
32 

72 
36 

74 

51 

70 
52 

54 

43 

59 
34 

59 
39 

60 

35 

70.3 
41.7 

MAX 
MIN 

83 
46 

83 
47 

85 
42 

71 
35 

75 
27 

67 
43 

72 
36 

72 
28 

80 
36 

60 
55 

63 
57 

65 
36 

70 
38 

70 
39 

11 

77 
43 

82 
44 

78 

51 

67 
54 

59 
43 

55 

36 

66 

35 

70 
32 

74 

35 

74 

51 

63 
51 

52 
41 

60 
36 

61 
45 

57 

70.2 
41.7 

MAX 

MIN 

75 
44 

77 
44 

75 
50 

63 
31 

68 
34 

65 

40 

62 

35 

65 

28 

66 

39 

66 
40 

50 
40 

63 

31 

65 

35 

55 
45 

65 
47 

75 
45 

73 
47 

70 
54 

68 
42 

53 
43 

58 
33 

62 
40 

60 

35 

58 
39 

60 
49 

60 
39 

45 

36 

43 

26 

45 

28 

47 

29 

61.9 
38.9 

MAX 
HIN 

75 
30 

80 
35 

76 
40 

71 
26 

70 
19 

67 
27 

63 
24 

62 
22 

60 
30 

57 
41 

54 
42 

62 
29 

67 
24 

64 

33 

75 
43 

78 
38 

75 
35 

71 
45 

65 
48 

57 
43 

54 

37 

60 

30 

67 
34 

63 

37 

62 
47 

62 
45 

58 

36 

55 
23 

50 
27 

45 

30 

64.2 
34.0 

MAX 
MIN 

78 
38 

81 
42 

80 
46 

71 
35 

69 
28 

70 
49 

63 
34 

73 
28 

74 
34 

68 
58 

65 
47 

64 

30 

69 

33 

65 
41 

71 
47 

76 
41 

76 
40 

73 

53 

67 
58 

58 

40 

50 

36 

61 

32 

77 
34 

71 
40 

68 
51 

65 
45 

47 

38 

48 

28 

54 

29 

50 
36 

66.7 
39.7 

MAX 
MIN 

80 
41 

81 
43 

84 
45 

74 
41 

75 
33 

68 
44 

65 
35 

69 
28 

77 
40 

67 
50 

65 
55 

64 
37 

68 
36 

70 
48 

73 
51 

77 
44 

78 
43 

70 
49 

72 
58 

69 
49 

50 
41 

63 
38 

71 
39 

70 
42 

72 
50 

69 
56 

58 
45 

59 
32 

57 
36 

58 
36 

69.1 
42.8 

MAX 

MIN 

78 

35 

80 
40 

81 
43 

83 
43 

67 

29 

74 

30 

68 

30 

71 
27 

71 
27 

80 
39 

77 
63 

66 
38 

66 
38 

70 
40 

73 
52 

68 
44 

75 
41 

80 
43 

78 

51 

71 

55 

60 
39 

53 

36 

65 

33 

71 
34 

74 

37 

75 

53 

72 
49 

56 

37 

60 
38 

60 
43 

70.8 
40.2 

MAX 
MIN 

79 
40 

82 
44 

84 

45 

67 

39 

74 

31 

68 
48 

68 
40 

70 
29 

78 
38 

69 

57 

64 
43 

66 
35 

69 
36 

70 
48 

73 
51 

77 
42 

76 
42 

74 

52 

73 
55 

55 
44 

50 
42 

65 
35 

71 

37 

72 
40 

72 
52 

65 
45 

53 
42 

54 

33 

58 
36 

57 
39 

68.4 
42.0 

MAX 
MIN 

79 
37 

82 
46 

84 
41 

68 

33 

75 
50 

71 
43 

69 
34 

77 
41 

70 
59 

65 
36 

66 
40 

69 
43 

74 
39 

77 
46 

77 
55 

69 

60 

73 
50 

67 

37 

7? 
36 

72 
59 

63 

35 

59 

37 

71.7 
43.5 

MAX 
MIN 

72 
33 

78 
38 

80 
40 

82 
38 

65 

27 

74 

71 
40 

68 

26 

69 
26 

77 
36 

68 
58 

63 
33 

67 
33 

67 
40 

70 
50 

73 
40 

77 
39 

75 

39 

72 
48 

77 
49 

56 
43 

50 
37 

63 
36 

70 
37 

70 
37 

72 
54 

62 
42 

51 
32 

55 

32 

56 
" 

68.2 
38.6 

MAX 
MIN 

78 
41 

79 
41 

85 
46 

73 
42 

76 
30 

66 
41 

72 
32 

74 

27 

78 
40 

70 
59 

67 
57 

64 

40 

70 
38 

69 
52 

75 
49 

78 
43 

79 
42 

77 
45 

72 
58 

70 
54 

55 
43 

64 

38 

71 
38 

70 
39 

75 
52 

69 
56 

64 
48 

62 
34 

60 
41 

59 
38 

70.7 
43.5 

MAX 
MIN 

82 
48 

81 
47 

84 
46 

70 
39 

75 
27 

73 
40 

69 
41 

71 
30 

79 

39 

70 
58 

65 
52 

67 
36 

70 
37 

71 
50 

73 
48 

78 
43 

77 
44 

75 

53 

74 

60 

66 

45 

52 
43 

66 

36 

72 
38 

70 
40 

71 

50 

65 
51 

55 
44 

55 
34 

59 

37 

58 
40 

69.8 
43.2 

MAX 
MIN 

78 
41 

79 
43 

80 
49 

76 
36 

72 

31 

69 
46 

65 

33 

65 

32 

75 
36 

70 
56 

66 

52 

64 

32 

68 

35 

69 
42 

72 
46 

76 
42 

75 
42 

75 
47 

68 

57 

63 
45 

50 
40 

61 
30 

69 

39 

70 
41 

70 
46 

66 

52 

53 
39 

53 
30 

53 
29 

55 
35 

67.5 
40.8 

MAX 
MIN 

79 
46 

80 
48 

84 
47 

39 

74 

32 

73 
50 

70 
43 

71 
34 

73 
39 

81 
54 

69 
58 

63 
40 

69 
39 

69 
49 

73 
49 

74 
44 

79 
49 

78 
52 

70 
53 

68 
46 

55 
32 

70 
36 

72 
38 

76 
39 

74 
54 

62 
54 

59 
45 

65 
40 

63 
45 

65 
44 

71.0 
44.6 

MAX 
MIN 

77 
43 

81 
48 

79 

51 

69 
36 

72 
37 

71 
43 

63 

38 

69 

35 

69 

36 

74 
48 

70 
57 

60 
38 

66 

35 

69 
37 

64 
44 

44 

74 
47 

76 
46 

72 
54 

65 
47 

61 
42 

66 

37 

71 
32 

68 

40 

65 
47 

70 
44 

61 
45 

56 
38 

56 
28 

68.5 
42.0 

MAX 
HIN 

78 
41 

80 
49 

80 
48 

78 
39 

76 
33 

70 
52 

63 

71 
34 

73 
40 

67 
58 

64 
49 

65 

33 

66 
35 

65 
46 

72 
50 

7* 
44 

75 
47 

72 
53 

65 

55 

60 
41 

50 
34 

61 

32 

67 
41 

69 

45 

67 

50 

65 
47 

48 

39 

50 

30 

53 

32 

50 
35 

66.5 
42.4 

MAX 
MIN 

81 
47 

8? 
48 

83 
49 

73 
49 

74 

31 

69!  71 
50i  42 

74 

32 

78 
43 

88 
57 

72 
65 

66 
41 

73 
40 

73 
55 

78 
52 

75 
46 

81 
51 

79 

52 

73 
59 

70 
48 

57 
38 

69 
34 

73 
35 

75 
36 

78 

52 

71 
52 

64 

51 

63 
41 

68 
40 

66 
51 

73.2 
*«.2 

MAX 
MIN 

77 
35 

82 
39 

78 
42 

69 

32 

70 
25 

68 
46 

62 
32 

62 
27 

70 1  59 
35!  '>8 

56 
45 

64 
34 

68 
30 

62 
38 

75 
44 

77 
39 

73 
52 

67 
54 

54 

46 

46 

40 

58 
34 

67 
38 

65 
41 

63 
52 

65 
46 

50 
39 

46 

29 

50 
29 

44 

33 

64.2 
38.9 

MAX 
MIN 

74 

31 

78 

35 

78 
39 

67 
28 

70 
20 

69 

39 

57 
26 

63 

22 

66 

31 

54 
48 

55 
33 

63 
31 

66 

27 

67 
36 

73 
43 

76 
39 

75 
36 

73 
48 

63 
47 

52 
44 

46 

39 

57 
32 

66 

33 

66 
40 

62 

52 

60 
41 

51 
34 

43 

28 

49 

29 

29 

62.6 
35.4 

MAX 
HIN 

79 
39 

82 
46 

67 
33 

73 
27 

67 
43 

71 
29 

73 
25 

77 
39 

77 
57 

68 
54 

64 
40 

69 
35 

72 
52 

72 
49 

75 
42 

77 
40 

76 
44 

71 
56 

64 

44 

51 
40 

64 

36 

71 
33 

70 
35 

75 
54 

76 
51 

64 
48 

63 
35 

59 

37 

60 
33 

70.2 
41.3 

MAxj  77 
HIN  t3 

78 
45 

81 

50 

65 
43 

73 
35 

67 
45 

70 
37 

73 
32 

77 
45 

75 
59 

67 
54 

63 
44 

68 
40 

71 
56 

71 
51 

75 
46 

74 
43 

75 
47 

71 
60 

69 
45 

49 

39 

63 

38 

69 

39 

70 
39 

7* 
54 

76 
54 

62 
50 

60 
40 

58 
41 

59 
41 

69.3 
45.2 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

71 

70 

74 

70 

69 

70 

68 

66 

69 

73 

69 

66 

64 

67 

69 

70 

71 

70 

68 

59 

63 

65 

65 

67 

74 

66 

60 

67.9 

78 
41 

82 
44 

82 
48 

75 
37 

71 
32 

70 
48 

67 
40 

70 
31 

73 
30 

1 

77 
50 

67 

52 

65 

33 

67 
36 

65 
42 

74 
48 

47 

46 

42 

59 

42 

33 

29 

35 

40 

50 

51 

58 
40 

52 
32 

56 
34 

56 

37 

68  .7 
41.0 

MAX 
HIN 

75 
30 

80 
43 

78 
36 

67 
36 

70 
17 

67 
38 

62 

23 

66 

21 

73 
35 

67 
54 

55 
45 

64 

33 

67 
28 

63 
40 

73 
46 

76 

35 

74 

33 

70 
40 

66 
47 

52 
42 

47 
38 

57 

33 

65 

30 

66 
45 

64 

58 

64 
46 

50 
38 

4« 

25 

52 
28 

45 

33 

64.0 
36.5 

MAX 

MIN 

81 
44 

80 
50 

84 

50 

71 
44 

76 
29 

67 
50 

71 

37 

74 

29 

80 
39 

84 

50 

72 

64 
39 

72 
36 

71 
41 

76 
45 

75 
41 

79 
51 

77 
50 

70 
59 

66 
46 

55 
36 

67 

35 

70 
33 

74 
34 

75 
49 

66 
59 

61 
48 

60 
40 

65 

39 

59 
49 

71.4 
43.2 

lEASTMAN 
EXPERIMENT 
1^*11*  VI  E« 
ITZ6ERALD 

leNING  EXP  STAT [ON 
OtKSTON  0  S» 
MT  SAINES 
0«T  VALLEY 
kINESVILLE 
CNNVILLE 
leCNSSORO 
IIFFIN 
ATWetL 
HKINSVILLE 
G6AR0S  MILL 
ISPER 
FAYETTE 
MANfiE 
llfVILLE 


1- 


CITY 


Me  AIRPORT 


|LEOeEVILLE 

\ 

'ITEWma  1  NE 
>  TICELLO 


MOUNTAIN  VALLEY 


r 


*"  »*•  AIRpnOT 

5  VHNAH  USDA   PL  GARDEN 
WAM  KB  AP 
••••AH  BEACH  2  N 


^TTON 

'P005A  7  NNK 
'^VILLE 


r«r.rwK*  K>t..  follovlAC  St. tie.  1.4... 

-   129  - 


Tabu  S  -  Conttnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGE 
NOVEMBER  195: 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<< 

T 1 FTON  2  N 

MAX 

77 

80 

81 

74 

67 

72 

67 

68 

72 

78 

75 

64 

65 

70 

69 

69 

75 

80 

77 

57 

55 

58 

61 

69  a 

MIN 

«6 

48 

49 

47 

33 

46 

46 

33 

38 

55 

61 

35 

39 

42 

50 

46 

46 

55 

58 

49 

35 

33 

35 

41 

42 

55 

46 

38 

38 

42 

44  • 

TOCCOA 

79 

8? 

83 

69 

78 

77 

68 

63 

70 

60 

57 

61 

66 

57 

77 

57 

MIN 

*5 

47 

55 

36 

40 

50 

37 

32 

37 

50 

47 

36 

36 

42 

51 

48 

47 

50 

52 

45 

42 

40 

40 

49 

48 

42 

40 

29 

31 

31 

42. 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

82 

68 

76 

68 

70 

74 

81 

82 

70 

64 

72 

71 

74 

72 

79 

77 

73 

66 

55 

57 

71  • 

MIN 

48 

48 

50 

39 

32 

51 

39 

31 

43 

58 

51 

40 

39 

54 

51 

47 

54 

53 

60 

45 

37 

34 

36 

36 

53 

55 

49 

41 

40 

41 

45  • 

HARRENTON 

MAX 

77 

79 

82 

76 

74 

70 

67 

69 

73 

6  3 

63 

66 

67 

70 

75 

56 

MIN 

41 

44 

45 

39 

30 

45 

37 

32 

38 

48 

52 

34 

36 

44 

49 

43 

44 

49 

49 

47 

41 

40 

41 

48 

54 

40 

31 

33 

35 

41  • 

WASHINGTON 

MAX 

70 

75 

83 

65 

60 

68 

67 

69 

68 

63 

35 

57 

60 

68  • 

39 

40 

40 

33 

36 

28 

30 

40 

53 

47 

34 

32 

45 

54 

55 

56 

55 

45 

45 

40 

36 

38 

39 

39 

38 

38 

29 

35 

39 

40. 

WAYCROSS 

MAX 

81 

83 

84 

70 

76 

68 

73 

78 

80 

80 

72 

67 

74 

75 

77 

78 

80 

80 

73 

70 

55 

66 

72 

75 

77 

75 

62 

64 

69 

65 

73. 

MIN 

46 

45 

46 

50 

31 

42 

39 

29 

42 

59 

62 

40 

44 

54 

53 

50 

WAYNESBORO 

MAX 

78 

83 

68 

73 

67 

67 

74 

67 

59 

62 

68 

68 

74 

75 

71 

61 

49 

67 

68 

73 

68 

54 

56 

57 

67. 

MIN 

44 

42 

35 

41 

36 

32 

28 

58 

40 

38 

44 

50 

46 

48 

56 

43 

29 

40 

41 

54 

44 

35 

35 

35 

41. 

WEST  POINT 

MAX 

78 

82 

83 

75 

73 

72 

67 

70 

74 

70 

70 

66 

69 

67 

70 

76 

78 

73 

68 

61 

52 

63 

65 

70 

67 

65 

50 

51 

54 

48 

«7. 

MIN 

37 

37 

42 

37 

26 

44 

29 

26 

33 

56 

52 

30 

32 

39 

48 

39 

39 

51 

58 

41 

35 

31 

31 

37 

47 

49 

39 

29 

32 

37 

38. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is! 

H  ' 

AILEY 

EVAP 

.08 

.11 

.15 

.  14 

.05 

.  11 

.  10 

.  12 

.08 

.07 

.00 

.07 

.06 

.04 

.08 

.08 

.09 

.10 

.02 

.07 

.  15 

.07 

.10 

.08 

.08 

.08 

.07 

.06 

.10 

.05 

2. 

WIND 

5 

12 

6 

6 

13 

15 

26 

17 

6 

11 

7 

19 

7 

20 

4 

17 

9 

10 

14 

42 

64 

101 

39 

21 

25 

31 

33 

14 

16 

16 

6 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.08 

.  10 

.19 

.06 

.11 

.14 

.  16 

.07 

.10 

.05 

.03 

.02 

.06 

.09 

.06 

.07 

.07 

.10 

.06 

.07 

.05 

.  12 

.09 

.07 

.  17 

.02 

.15 

.  12 

.10 

.04 

2. 

WIND 

56 

57 

38 

79 

37 

62 

75 

67 

57 

44 

33 

57 

39 

56 

89 

52 

45 

56 

71 

67 

103 

118 

80 

36 

160 

142 

74 

64 

63 

73 

20 

ATHENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.  12 

.09 

.08 

.21 

.20 

.21 

.  14 

.08 

.09 

.11 

.07 

.15 

.08 

.06 

.  10 

.  11 

.  13 

.00 

.  10 

.21 

.  11 

.  11 

.08 

.01 

.02 

.03 

.04 

2. 

WIND 

10 

10 

39 

91 

50 

69 

97 

106 

34 

44 

80 

30 

40 

60 

20 

88 

22 

22 

52 

126 

100 

253 

57 

73 

82 

99 

93 

57 

68 

30 

20 

EXPERIHEHT 

EVAP 

.93 

.59 

.36 

.16 

.13 

.18 

.  10 

.15 

.  10 

.09 

.00 

.08 

.06 

.09 

.04 

.06 

.11 

.  12 

.12 

.04 

.09 

.08 

.15 

.06 

.  12 

.06 

.04 

.07 

.08 

.04 

4. 

WIND 

18 

13 

14 

4S 

17 

40 

36 

35 

20 

48 

27 

53 

IS 

22 

25 

10 

35 

48 

90 

97 

103 

77 

36 

21 

54 

102 

45 

47 

38 

34 

12 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.08 

.11 

.  14 

.  17 

.14 

.09 

.07 

.  12 

.09 

.04 

.08 

.06 

.07 

.06 

.03 

.06 

.06 

.08 

.07 

.08 

.11 

.08 

.10 

.05 

.07 

.03 

.08 

.08 

.09 

.04 

2. 

WIND 

8 

11 

5 

22 

14 

6 

12 

17 

7 

10 

19 

20 

11 

10 

5 

7 

8 

7 

13 

30 

40 

36 

20 

3 

11 

17 

21 

28 

18 

7 

4 

ROME  IB  AIRPORT 

EVAP 

.42 

.08 

.  11 

.  13 

.26 

.  13 

.  13 

.07 

.01 

.04 

.07 

.07 

.03 

.07 

.08 

.09 

.  14 

.06 

.  10 

.  17 

.09 

.  13 

.08 

.08 

.17 

2.- 

WIND 

13 

17 

20 

68 

26 

34 

47 

38 

22 

16 

36 

45 

26 

29 

36 

19 

15 

31 

74 

57 

109 

109 

49 

23 

90 

117 

49 

62 

57 

50 

13 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.00 

.  18 

.03 

.12 

.  17 

.12 

.09 

.  10 

.14 

.08 

.09 

.00 

.07 

.05 

.06 

.02 

.09 

.11 

.10 

.02 

.05 

.10 

.09 

.08 

.08 

.08 

.08 

.06 

.  13 

.02 

2. 

WIND 

2 

2 

10 

36 

10 

20 

14 

24 

IS 

16 

20 

34 

12 

4 

19 

11 

2 

12 

10 

20 

108 

75 

10 

10 

27 

3S 

39 

41 

48 

19 

7 
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STATION  INDEX 


1 

1  Longitude 

a 
o 
a 
« 
> 

u 

Obew- 
vation 
time 

Obeervei 

Refer 
to 

jlemp. 

a 

8 

At 

AMCVlLLE 

oots 

WILCOX 

31  )9 

S3  19 

2*0 

OA 

ELLA  MAE  CLLCR8EE 

3 

BARTOW 

12 

)*  22 

e»  56 

710 

8A 

HARVEY  C.  HOTT 

3 

COOK 

83  2) 

2*0 

aA 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

10 

32  11 

62  3* 

250 

8A 

6A 

JAMES  A,  STACY 

2  3  5  6  7 

AUkPAM  CIP  StAT  ItiN 

01)1 

BEARICN 

16 

31  21 

63  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HO1.LAND 

2  3  3  7 

o:*o 

DOUGMERTr 

6 

31  3* 

a*  09 

200 

6P 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3  5  7 

AL»A*(T  nft^^ 

DOUCiHERTT 

64  U 

MID 

MID 

U.S.  WEATHtR  BUREAU 

2  3  5  7 

allatoona  dam  i 

3*  10 

OA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ALlW  CAA  A|(0>ORT 

•  2  31 

HIO 

HIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ANCRICUS 

6*  13 

5P 

PROr.  J.  P.  KINNEY 

AlttUti 

04)0 

CLAR<e 

33  )6 

63  2) 

700 

6P 

6A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

ATHENS  COLLCCt  0'  AGA1 

10 

83  23 

6P 

PROF .  W,  0.  COLLINS 

AIhENS  v6  AlBOO'iT 

63  19 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

S4  25 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

64  23 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUCU&1A  A1B»J«I 

dA«» 

RlCrfOtf) 

3)  22 

61  )6 

162 

MID 

MIO 

U.S.  weatheh  bureau 

2  3)  7 

RICH'WNO 

J* 

33  26 

61  56 

6P 

6P 

FRANK  K.  HYERS 

2  3  5  7 

5P 

7A 

JOHN  E.  TOOlE 

CHEROKEE 

) 

a*  2) 

E  .  C .  GROGAN 

ICAVf  IIOAL  E 

WMI TF  iELO 

6*  30 

SA 

HENRY  C.  WARMACK 

ISlACKIEAAC)  isumo 

MC  INT36H 

2 

31  29 

BI  15 

10 

6P 

6A 

U.S. FISH  6  WLDF  SER 

2  3  5  7 

7 

3*  51 

83  56 

6A 

6A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

7P 

8A 

OR.  J.  G.  STAND IFER 

IliiiE  RIDGE  ft£SVR  DAM 

84  17 

6A 

83  02 

SA 

f4RS  .GWENDOLYN  BROWN 

iMASSIOm  ftALO 

1170 

TOMNS 

7 

34  52 

63  *9 

4780 

SA 

IVA-H.7 

3 

81  *1 

6P 

6P 

13A0 

31  09 

81  29 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5  7 

lAUNSVlClt  CAA  AlOPOftT 

81  2) 

MID 

MID 

CIVIL  AE«0.  AOH. 

2  3)  7 

1*2) 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  1* 

8A 

A. L. FOUNTAIN-SMITH 

3 

OtL£»  CHECK 

1*3) 

1* 

33  22 

81  ): 

lU 

SA 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

) 

AIRO  2  MM 

1*0) 

gaadt 

6 

30  53 

64  13 

265 

7P 

7P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5  7 

1  iOO 

MITCHELL 

31  1* 

6*  1) 

177 

)P 

7A 

JAMES  6.  SPENCE 

2  3  5  7 

AMP  StEMART 

61  37 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

CHEROKEE 

84  29 

694 

C.  B.  TEASLEY 

3 

ARlTON  8AIDOE 

iboi 

ELBERT 

1* 

3*  0* 

62  59 

500 

SA 

BA 

J.  D.  MOORE 

2  3  5  7 

AMCSV  ILLE 

63  1* 

7A 

J0r9*  CARROLL 

3 

65  0* 

)P 

ROY  RICHARDS  CONST  CO  2  3  5  7 

64  42 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

3 

iRTEHSVItLE 

64  46 

5P 

C ITY  Of  CARICRSVILL 

2)5  7 

>*Teil$vlLLE  1  So 

1670 

BARTOW 

5 

3*  09 

64  50 

69) 

7A 

granvel  p.  TATUM 

3 

6)  15 

6P 

CHARLES  H.  BRUMBY 

2  3  5  7 

BA 

FRANCIS  fi.  KENORICK 

3 

6)  16 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

83  54 

8A 

TVA-570 

3 

Laittoh 

1962 

RABl#< 

U 

)♦  33 

83  24 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5  7 

83  46 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

MUSCOGEE 

7A 

A,   LESTER  MEARN 

2  3)  7 

FlIIOU'i  KB  AIRPQAI 

32  21 

64  56 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

a4  26 

7P 

C.  H.  SMITH 

3 

l«OiLE 

1266 

CRISP 

6 

31  58 

83  47 

310 

SA 

S.  E.  COA 

2  3  5  7 

HASERSham 

93  32 

6P 

6P 

HRS.COtMIE  I. LITTLE 

2  3  5  7 

63  52 

6P 

BA 

JACiC  L.  CHAPMAN 

2  3  5  7 

8*  06 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

GORCON 

65  06 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

2*)0 

RANDOLPH 

6 

31  *6 

84  48 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

l^ONEOA 

2*7) 

LUMP<  IN 

83  59 

7P 

BA 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5  7 

IlcAS 

2*0) 

PAUL&IN'^ 

33  55 

1015 

MISS  EVELYN  J.TINNE 

r  3 

WHITF 1  ELD 

84  sa 

760 

8A 

JOHN  M.  MC  LELLAN 

2  3)  7 

VSON 

2)70 

TERRELL 

6 

31  *7 

64  27 

355 

S.  W.  KENNEY 

3 

1<>C*IV|LLE 

2)78 

DAWSON 

5 

3*  25 

84  03 

137) 

7A 

PEARL  P.  Chambers 

3 

2)92 

DEKALB 

84  22 

CARL  0.  WEBB 

3 

[Kl  post  office 

2677 

FATMIN 

84  13 

BA 

TVA-633 

3 

TIORIOUN  I  MSli 

2716 

WAYNE 

81  51 

SA 

R.  C.  THOMPSON 

3 

jpl        RLE  J  M 

2736 

SEMINOLE 

6*  55 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2783 

COffEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

8A 

BA 

H.  FRANK  SimONS 

2  3  5  7 

vCLASVILLC 

2791 

DOUGLAS 

a*  45 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

2799 

SCflEVCM 

61  43 

8.  H.  EVANS 

3 

2639 

LAURENS 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3)  7 

2966 

DOOGE 

63  11 

7P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3)  7 

3060'  ELBERt 

1* 

3*  07 

a2  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

\IJAV 

311) 

GILMER 

a*  29 

9A 

A.  0.  DOVER 

3 

31*7 

PAl^LDING 

6*  59 

MISS  JANETTE  ALL600( 

>  3 

*EII|HCH1 

3271 

SPALOING 

64  17 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3)67 

5J9) 

GORDON 

64  42 

SA 

DYMPLE  0.  WARMACK 

3 

-t- 

3303' LAMAR 

6 

33  00 

64  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5  7 

3306  BEN  HILL 

16 

3i  *3 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

lOP 

3*0* 

FANNIN 

7 

51 

84  30 

TVA-109 

3 

■         E»P  S1A1 ICN 

3*09 

LISERTt 

2 

31  53 

81  24 

19 

4P 

U.S.  SOIL  CONStRvA 

2)5  7 

■•SI  ONE 

3*27 

WALKER 

lb 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

^lTOh  )  Si* 

3*60 

CHARLTON 

30  46 

62  02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

■  '-tC«  »  sw 

3*65 

CHARLTON 

\l 

30  *A 

82  07 

120 

»P 

5P 

okefenokee  wld  lf  n 

2  3  5  7 

^  !^E^ 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

B5  03 

2*5 

BA 

SA 

MRS.  MAVHE  R.  HAYES 

2  3  5  7 

.itLET 

35** 

PEACH 

9 

32  33 

S3  53 

526 

MID 

»A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5  7 

3)67 

HEARD 

3 

3)  17 

85  06 

700 

8A 

W.  BURNS 

3 

Station 

1  Index  No.  1 

County 

• 

s 

Latitude 

i 
1 

8 
? 

B 

Obeez- 

vattoo 
tiiiM 

Obaerver 

Refei 

to 

Temp. 

•fl 
2 

£ 

GAINESVILLE 

HALL 

3 

1254 

6A 

SAM  S.  HARBEN 

373* 

31 

56 

81 

56 

7P 

W .  C  .  BARhARD 

2  3  9 

7 

3762 

32 

36 

85 

05 

GA ,  POWER  COMPANY 

) 

MRS .LiLLiE  Christie 

5PAL0 ING 

HORACE  D.WEITBROOKS 

HABTWELL 

MART 

14 

750 

7A 

SAMUEL  A.  VERNE" 

4170 

32 

17 

83 

26 

235 

6P 

6A 

R.        MC  LCNDON 

2  9) 

7 

H  CMP  T  OWN  GAP 

42*3 

34 

55 

84 

06 

8A 

J 

mc<^ards  mill 

BAKER 

132 

BA 

EMORY  UNI  FLC  STA 

JASPER 

P1CKE>*S 

5 

1460 

BA 

HOWARD  L.  DILBfCK 

J0NES60R0 

4700 

33 

31 

84 

21 

BA 

3 

KENSINGTON 

4602 

3* 

46 

85 

22 

3 

LAFAYETT  E 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

740 

Hit 

PAUL  e.  SMITH 

LEX INGTON 

5165 

OGLETHORPE 

33 

52 

83 

07 

BA 

MRS . S IDnE V  E .STtVCN 

3 

L INCOLNTON 

5204 

33 

47 

62 

26 

) 

LITTLE  HICHTCMER 

5242 

LOUISVILLE 

5514 

JEFFERSON 

00 

62 

6P 

NES6IT  CAKCR 

2  3  5 

LUKBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31 

36 

82 

Al 

150 

7P 

BA 

».  ALEX  JERNICAN 

2  3  5 

MAC CN  WB  AIRPORT 

S443 

32 

63 

39 

MID 

m:c 

2  3  5 

7 

5*47 

32 

50 

93 

36 

BA 

2  3  5 

7 

5633 

34 

93 

5858 

62 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

10 

320 

BA 

H.  L0U:5  fCtthl 

3662 

52 

46 

B) 

56 

7P 

7P 

MARK  G.  HC  COH0 

2  9  5 

7 

MONTE  2UIM  1  NE 

5979 

32 

19 

01 

5P 

2  3  5 

T 

MCWT  ICELLO 

63 

colQuiti 

CITY  OF  lilOULTRIE 

2  3  5 

M0U4T  VFRN0r4  3  WNW 

WHEELER 

10 

150 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

6266 

3* 

44 

63 

)5 

BA 

3 

6335 

33 

23 

64 

46 

4P 

RUSSCLL  A.  O'NEAL 

2  3  5 

7 

NORCROSS  4  H 

NOTTtLY  DAM 

LNICN 

7 

1740 

SA 

TVA-57) 

70*6 

32 

47 

64 

51 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

OUlTHAN 

7276 

30 

83 

34 

6P 

2  3  » 

T 

* 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

820 

TA 

TVA-669 

7600 

3* 

1) 

85 

10 

6P 

BA 

2  3  5 

7 

7610 

3* 

21 

6) 

10 

MIO 

U.S.  WEATHER  euRCAU 

2  3  5 

6  7 

2  3  5 

U  S    WEAThER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7B60 

CHATHAM 

2 

32 

00 

60 

32 

10 

6P 

6P 

MRS.H.C.KLINGENSMIT» 

2  3  5 

7 

6223 

33 

17 

82 

59 

MIC 

y 

STANLEY  GAP 

B269 

34 

47 

84 

16 

3 

8414 

34 

41 

64 

01 

3 

6436 

CKATIOOGA 

29 

65 

22 

JAMES  R  BURGESS 

3 

SUAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32 

82 

20 

318 

5P 

BA 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  5 

BS04 

3* 

56 

64 

15 

6A 

3 

8535 

32 

*0 

84 

32 

6P 

L  .  R .  MINER  SR. 

2  3  ) 

7 

85*7 

33 

46 

65 

18 

6P 

MRS,  MAUD  M,  HAGOOO 

2  3) 

tavlorsville 

8600 

54 

05 

64 

59 

DR.  W.  K.  COUSINS 

) 

THOMASVlLLE 

B666 

THOMAS 

6 

30 

51 

63 

)9 

276 

6P 

BA 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5 

T 

6703 

31 

26 

63 

32 

6P 

BA 

2  3  5 

6  T 

9732 

3* 

57 

83 

38 

6A 

3 

B740 

STEPHENS 

34 

35 

63 

1^ 

3P 

BA 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

2  3  5 

7 

BB06 

3* 

48 

63 

42 

BA 

3 

TUNNEL  HILL 

BB54 

WHITf lELO 

IS 

34 

52 

65 

02 

880 

7A 

TVA-392 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

30 

47 

83 

17 

197 

MID 

MIO 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

WALcSKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

3* 

19 

64 

33 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLIME 

3 

WARRENTCN 

9141 

WARREN 

11 

33 

24 

62 

40 

)00 

)P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33 

B2 

44 

616 

6P 

BA 

MRS.  HAZEL  S. TUCKER 

2  9  5 

7 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

13 

31 

13 

62 

22 

131 

6P 

8A 

F.  W.  HYRICK 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO 

9194 

euRKE 

14 

33 

05 

62 

01 

261 

eA 

9A 

JOEL  CtttPPELL 

?  3  5 

T 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32 

52 

65 

11 

573 

6P 

BA 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

7 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

64 

3) 

BOO 

SA 

MISS  H.  ANNIE  RCID 

3 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

5 

)* 

06 

6* 

31 

992 

BA 

W.  G.  BOOTh 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34 

56 

83 

51 

1920 

8A 

TVA-146 

3 
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\  Young  aarrlfl 

N    Exp  Sta  —  ^      .  . 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  averaged  moderately  below  normal 
in  temperature  and  almost  exactly  normal 
in  precipitation,  with  no  unusual  extremes. 
Snow  occurred  only  in  the  southern  part  of 
the  State  in  the  form  of  light  flurries. 
No  storms  of  damaging  character  were  re- 
ported, and  rivers,  although  raised  to  nor- 
mal or  higher,  remained  well  below  flooding 
levels.     Weather  conditions  were  mostly 
beneficial  for  agricultural  interests. 

Somewhat  cooler  than  normal  weather  pre- 
vailed during  the  first  four  days,  with 
light  to  moderate  rains  produced  on  the 
2nd  from  the  movement  of  a  moderate  low 
pressure  center  from  Texas  around  the  Gulf 
Coast.     Another  center  of  low  pressure 
caused  light  to  moderate  rains  on  the  5th, 
beginning  in  some  northern  areas  on  the 
4th,  and  temperatures  rose  above  normal. 
This  increasing  warmth  reached  its  peak 
on  the  9-lOth,  when  the  warmest  weather 
of  the  month  occurred;  maximum  tempera- 
tures at  this  time  ranged  from  about  65" 
in  the  mountains  to  80°  or  slightly  higher 
in  the  south.     Another  period  of  rains  oc- 
curred, beginning  on  the  9th  and  continuing 
throughout  most  of  the  10th,  with  numerous 
heavy  falls  to  1  to  2  inches  or  more,  mostly 
in  northern  and  central  counties.  Generally 
fair  and  cooler  than  normal  weather  prevail- 
ed during  the  period,  11th  through  19th, 
with  little  or  no  precipitation.     A  marked 
change  to  colder  occurred  after  the  12th, 
bringing  in  the  coldest  weather  of  the 
month;  lowest  temperatures  ranged  from 
about  15°   in  the  far  north  to  25°  in  south- 
ernmost areas,  occurring  on  the  14th  or 
15th.     Coincident  with  this  invasion  of 
cold  air,  light  snow  flurries  overspread 
most  of  the  southern  third  of  the  State  on 
the  14th,  but  no  snow  fell  in  other  sections. 
The  weather  moderated  substantially  after 
the  15th,  with  temperatures  near  or  slightly 
below  normal  through  the  22nd  and  moderately 
above  normal  from  the  23rd  to  25th.  Active 
low  pressure  systems  produced  moderate  to 
heavy  rains  over  much  of  the  State  on  the 
20th,  with  general  rainy  weather  from  the 
23rd  through  25th.     Fair  and  colder  weather 
developed  after  the  25th,  with  minimvun 
temperatures  reduced  to  about  15°  in  the 
far  north  and  near  or  below  freezing  else- 
where on  the  29th.     In  connection  with 
another  low  pressure  system  from  the  south 
west,  rains  began  to  fall  about  noon  of  the 
30th  and  continued  during  most  of  the  31st, 


accompanied  by  a  change  to  warmer. 

The  monthly  average  temperature  was  46.9°, 
or  1.5°  below  normal,  and  station  averages 
ranged  from  38.0°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  53.3°  at  Brunswick.     The  coldest 
weather  of  the  month  occurred  on  the  14th 
or  15th,  when  minimum  temperatures  ranged 
from  11°  at  Blairsville  Experiment  Station 
to  30°  at  Brunswick  and  Savannah  Beach,  but 
conditions  were  almost  as  cold  on  the  29th. 
Greatest  warmth  occurred  on  the  9th  and 
10th,  when  maximum  temperatures  ranged  from 
about  65°  in  the  far  north  to  80°  or  higher 
in  the  south;  the  highest  temperature  re- 
corded was  83°  at  Bainbridge.  Freezing 
conditions  occurred  daily  during  the  period 
12-16th,  also  on  the  7th,   19th,  and  29th. 

Precipitation  averaged  4.15  inches  for  the 
State  at  large,  which  is  almost  exactly  the 
same  as  normal.     Station  totals  ranged  from 
1.20  inches  at  Brunswick  to  8.20  inches  at 
Goat  Rock.     In  general,  totals  as  little  as 
1  to  3  inches  were  limited  to  southeastern 
counties,  while  as  much  as  6  to  8  inches 
occurred  in  west-central  counties  and  lo- 
cally in  the  north.     The  greatest  precipi- 
tation recorded  in  24  hours  was  3.75  inches 
at  Suches  on  the  10th.     Less  than  20  sta- 
tions, mostly  in  the  north,  had  heavy  daily 
rainfall  exceeding  2.00  inches,  while  more 
than  30  eastern  and  southern  stations  had 
no  falls  as  great  as  1.00  inch.  Heaviest 
rains  occurred  chiefly  on  the  10th,  20th, 
or  31st. 

Weather  conditions  for  the  month,  as  a  whil 
were  mostly  favorable  for  agriculture,  Sol 
moisture  was  deficient  early  in  the  month  a 
a  result  of  droughty  conditions  that  had  pr 
vailed  during  the  latter  part  of  the  autumn 
season.     Rains  occurred  frequently  enough 
during  December  to  maintain  fair  to  good 
surface  soil  moisture,  and  the  cumulative 
effect  led  to  very  favorable  deepening  of 
subsoil  moisture  by  the  close  of  the  month. 
Grains,  vegetables,  and  pastures  improved 
steadily,  especially  after  the  middle  of 
the  month.     Seeding  of  grains  was  practical 
completed,  and  harvesting  of  vegetables  cod 
tinued  during  most  of  the  month  in  southern 
counties.     The  cold  weather  of  the  14-15th 
and  29th,  although  adversely  affecting  vege- 
tables and  other  vegetation,  caused  no  iiO' 
portant  damage  or  depreciation.  -  R.L.C. 
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Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Ststlon  Indel. 
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2.00 

31 

.0 

0 

9 

3 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

52.1 

30.6 

41.4 

70 

9 

16 

29 

726 

0 

0 

17 

0 

5.67 

1.76 

30 

11 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.4 

31.2 

42.3 

1.1 

71 

9 

15 

29 

694 

0 

0 

18 

0 

1.91 

31 

.0 

0 

8 

TOCCOA 

55,4 

35.7 

45,6 

1.9 

70 

6+ 

20 

16 

596 

0 

0 

10 

0 

5.56 

.26 

1.71 

31 

.0 

0 

12 

5 

1 

WASHINGTON 

57.4 

35.3 

46.4 

.5 

77 

9 

10 

14  + 

570 

0 

0 

11 

0 

4.12 

.08 

7.20 

31 

.  0 

0 

1 0 

7 

1 

DIVISION 

42.7 

5.12 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  A I RPORT 

57.5 

33.8 

45.7 

2.4 

77 

9 

20 

16 

593 

0 

0 

16 

0 

3.23 

.13 

.66 

31 

.0 

0 

9 

3 

0 

AUGUSTA 

59.4 

37.3 

48.4 

.3 

77 

9 

25 

15+ 

508 

0 

0 

7 

0 

3.24 

- 

.01 

1.20 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

60.1 

38.3 

40,2 

1.4 

80 

9 

24 

16 

484 

0 

0 

7 

0 

2.14 

.94 

.65 

20 

.0 

0 

10 

1 

0 

CARROLL TON 

58.5 

33.7 

46,1 

2.0 

70 

9 

20 

14 

579 

0 

0 

14 

0 

4.29 

.44 

1.72 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

COLUMBUS 

5Q.0 

37.8 

48,4 

.9 

80 

9 

24 

1  5 

508 

0 

0 

11 

0 

7.49 

2.83 

1.60 

21 

.0 

0 

11 

5 

4 

56.2 

35.2 

45,7 

77 

9 

22 

20 

503 

0 

0 

15 

0 

7.26 

1  .87 

20 

.0 

0 

10 

7 

1 

COVINGTON 

53.6 

34.1 

43,0 

- 

1.0 

74 

9 

10 

29 

640 

0 

0 

13 

0 

5.11 

.39 

1  .97 

31 

.0 

0 

11 

3 

1 

DUBLIN 

57.7 

36.8 

47,3 

- 

2.5 

78 

9 

22 

16 

543 

0 

0 

10 

0 

3.58 

- 

.32 

.88 

24 

.0 

0 

13 

2 

0 

EXPERIMENT 

52.6 

34.7 

43,7 

- 

,9 

74 

10 

19 

15 

0 

0 

11 

0 

5.73 

1.34 

2.06 

31 

.0 

0 

14 

5 

1 

FAIR  VIEW 

53.8 

35.6 

44,7 

2.5 

76 

9 

21 

15+ 

620 

0 

0 

10 

0 

5.32 

.06 

1.57 

31 

.0 

0 

13 

2 

1 

r  UK  1    V  A  UL  t  t 

55.3 

36.5 

45,9 

3.0 

76 

9 

2 1 

J  5 

585 

0 

0 

8 

0 

5.47 

]  .22 

1.4  7 

25 

.  0 

0 

\  I 

3 

2 

GREENSBORO 

57.3 

34.5 

45,9 

74 

9 

17 

16 

587 

0 

0 

14 

0 

4.04 

.57 

2  .00 

31 

,0 

0 

13 

3 

1 

GRIFFIN 

54.0 

35.9 

45,0 

1  .0 

75 

Q 

20 

\^ 

615 

0 

0 

9 

0 

5.47 

1.07 

1  .97 

31 

.0 

0 

10 

5 

1 

55.4 

34.4 

44,9 

1.0 

76 

0 

19 

1  5  + 

617 

0 

0 

16 

0 

6.80 

2.67 

1.63 

10 

,0 

0 

13 

7 

1 

LOUISVILLE 

58.5 

35.9 

47,2 

- 

1.0 

78 

9 

20 

16 

545 

0 

0 

10 

0 

3.99 

.70 

1  .06 

31 

.0 

0 

8 

4 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

57.2 

35.9 

46,6 

77 

9 

22 

15 

564 

0 

0 

10 

0 

4.94 

1.16 

20 

.  0 

0 

q 

5 

1 

36. 6M 

78 

10 

25 

15 

0 

0 

0 

5.35 

1.36 

1.65 

31 

.0 

0 

12 

MILLEOGEVILLE 

55.7 

31.7 

43,7 

- 

3.5 

76 

10 

20 

16+ 

0 

0 

19 

0 

4.32 

.21 

1.41 

31 

.0 

0 

10 

3 

1 

MILLEN 

59.4 

36.0 

47,7 

- 

1  .5 

70 

9 

21 

16 

527 

0 

0 

11 

0 

3.18 

.33 

1.04 

31 

.0 

0 

8 

2 

1 

MONT I CELLO 

55.1 

34.4 

44,8 

1.7 

76 

9 

20 

16 

625 

0 

0 

15 

0 

4.99 

•  66 

1  .73 

31 

.0 

0 

12 

3 

1 

NEWNAN 

54.1 

35.0 

44  ,6 

.  R 

75 

9 

10 

1  5 

628 

0 

0 

12 

0 

5.30 

.33 

1.53 

10 

.0 

0 

13 

4 

1 

55.0 

36.3 

45,7 

75 

Q 

19 

1  5 

507 

0 

0 

10 

0 

7.89 

1.40 

10 

.0 

0 

8 

8 

4 

SWAINSBORO 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

TALBOTTON 

57.7 

36,0 

46  ,  9 

1.1 

76 

9 

20 

1  5 

556 

0 

0 

13 

0 

8.18 

3.52 

2.38 

31 

.0 

0 

8 

6 

3 

WARRENTON 

56.6 

35.5 

46.] 

* 

•  0 

74 

9 

70 

1  6 

578 

0 

0 

11 

0 

4.47 

.79 

1.70 

31 

.0 

0 

10 

2 

1 

WAYNESBORO 

58. 4M 

34.  4M 

46, 4M 

1.2 

77 

10 

73 

16  + 

0 

0 

8 

0 

2.71 

.52 

.  95 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

UFCT    DO  INT 

56.4 

34,5 

45.5 

■  8 

76 

9 

19 

29 

500 

0 

0 

15 

0 

7.53 

2.34 

1  .88 

31 

.0 

0 

11 

8 

2 

DIVISION 

46.0 

5.12 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

58.2 

34.6 

46.4 

1 0 

2  2 

16+ 

^ 

^ 

14 

^ 

3.29 

.72 

71 

■ 

.0 

0 

11 

2 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

61.6 

3  3,7 

47,7 

- 

4,2 

78 

1 0 

2 1 

15+ 

0 

0 

16 

0 

2.29 

- 

1.33 

.72 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

ALBANY 

59.7 

39,5 

40,6 

2,0 

78 

10 

26 

1 5 

0 

0 

0 

3.20 

•  70 

.89 

21 

T 

0 

1  3 

2 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

60.1 

38.4 

40,  3 

3  ,4 

70 

9 

25 

1  5 

481 

0 

0 

9 

0 

3.79 

•  30 

.94 

30 

T 

0 

12 

3 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

60.6 

35,6 

48,1 

7,6 

7R 

22 

16 

51  7 

0 

0 

13 

0 

2.68 

•  97 

.97 

20 

T 

0 

6 

2 

0 

AMERICUS 

58.  ? 

37,5 

47,9 

1  .7 

"^"^ 

22 

15 

526 

^ 

0 

10 

^ 

4.41 

.46 

.79 

31 

.0 

0 

12 

3 

0 

BAINBRIDGF 

66.8 

39,7 

53,0 

.6 

83 

8 

21 

17 

370 

0 

0 

11 

0 

3.42 

.64 

1.48 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

RLACKREARD  ISLAND 

59. BM 

41  ,4M 

50,  6M 

71 

9 

26 

16 

440 

0 

0 

5 

0 

1.50 

.73 

20 

T 

0 

4 

0 

BLAKELY 

60.5 

39,3 

49,0 

1  ,0 

70 

9 

24 

15 

463 

0 

0 

7 

0 

3.07 

1.38 

.57 

30 

T 

0 

11 

2 

0 

RRUNSWICtC 

62.6 

43,9 

53,3 

2.0 

77 

9 

30 

15  + 

358 

0 

0 

2 

0 

1.20 

1.78 

.51 

20 

T 

0 

6 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

61.5 

41,1 

51,3 

75 

8 

28 

16 

420 

0 

0 

5 

0 

1.31 

.52 

20 

T 

0 

8 

1 

0 

CAIRO  7  NNW 

63.6 

40,1 

51,9 

1,2 

70 

9 

25 

15+ 

404 

0 

0 

10 

0 

3.04 

.37 

.70 

2 

T 

0 

11 

3 

0 

CAMILLA 

63.5 

39,0 

51  ,7 

1,4 

81 

9 

25 

15 

417 

0 

0 

9 

0 

3.63 

1.61 

1.15 

31 

T 

0 

7 

3 

1 

CAMP  STEWART  \ 

62.0 

39,3 

50,7 

80 

10 

23 

16 

447 

0 

0 

4 

0 

2.87 

1.58 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

CORDELE 

59. OM 

36, 4M 

4  7,7H 

7.2 

78 

10 

25 

15+ 

0 

0 

0 

4.03 

.10 

1.46 

25 

T 

0 

S 

3 

1 

CUTH8ERT 

DOUGLAS 

62.0 

38.6 

50,3 

7.5 

78 

9  + 

76 

15  + 

0 

0 

5 

0 

2.97 

.55 

1.58 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

EASTMAN 

58.7 

38.7 

48,7 

1,8 

77 

9 

24 

15 

407 

0 

0 

5 

0 

3.87 

.28 

1.68 

25 

T 

0 

9 

I 

1 

FITZGERALD 

59.7 

40.2 

50,0 

1,8 

76 

9 

76 

15 

463 

0 

0 

4 

0 

3.39 

.07 

.91 

10 

T 

0 

u 

2 

; 

FLEMING  EXP  STATION 

61.6 

37.2 

40,4 

79 

10 

20 

16 

477 

0 

0 

10 

0 

2.83 

.90 

20 

•  0 

0 

12 

2 

PrecipttatioD 


See  Relerence  Notes  Following  SUHon  Index 
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TABLE  2  CONTmUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DECEMBER  1952 


Temperature 


Stallon 

e 
►1 

H 
<s 

* 

.1 

HIgheal 

a 

s 

t 

a 

>• 
a 
• 

• 

a 

No.  oi  Day* 

3 

0 

-a 

ll 

a 
1 
1 
0 

o 

No.  oi  Dtyt 

Mln. 

|3 

s 

s 

i 

z 

8 

s 

s : 
•si 

'i 

hi 

'1 

St 

oi 

3 

Q  o 

Z  S 

s; 

1 

-  i 

FOtlCSTON  9  SW 

66. 7M 

37, 3M 

S7.0M 

70 

0 

?o 

IS 

306 

0 

0 

11 

0 

l.Sl 

.0 

0 

4 

0 

60  «  S 

37.3 

48.0 

1.8 

10 

?3 

1  5 

0 

0 

10 

0 

5.01 

1  .75 

75 

.0 

0 

7 

5 

I 

6LENNVILLE 

sq.8 

30.4 

40.6 

7.4 

77 

0  + 

74 

16 

477 

0 

0 

7 

n 

7.87 

- 

.74 

1.13 

70 

T 

0 

11 

1 

I 

HAWK IN^V I LLE 

so.! 

3S.S 

47,3 

?  .  4 

78 

0 

73 

1S  + 

541 

0 

0 

1 0 

0 

3. 87 

,73 

.77 

31 

.0 

0 

11 

4 

0 

MOGGAROS  MILL 

61.6 

37.0 

40.3 

- 

7.3 

80 

0 

73 

17 

480 

0 

0 

13 

0 

3.83 

- 

1.26 

1  .70 

?1 

.0 

0 

11 

3 

1 

LUMBER  CITY 

60.3 

34.  1 

47.? 

80 

10 

22 

16+ 

543 

0 

0 

15 

0 

2,00 

•  06 

.81 

21 

T 

0 

11 

2 

0 

MONTEZUMA  1  NE 

SO.? 

37.? 

48,? 

7.0 

78 

0 

22 

15 

514 

0 

0 

0 

0 

4.04 

.01 

31 

•  0 

0 

10 

4 

0 

MOULTRIE 

6'..0M 

38. OM 

51  .OM 

3.0 

■70 

0 

23 

15 

4?7 

0 

0 

10 

0 

2.00 

1.50 

.46 

20 

.0 

0 

11 

0 

0 

OUITMAN 

65. 7M 

30. QM 

57. 8M 

.4 

80 

24 

25 

16 

375 

0 

0 

0 

0 

2.43 

1  .55 

1.70 

21 

T 

0 

6 

2 

1 

SAVANNAH  USPA  PL  GARDEN 

60. q 

34.4 

47.7 

3.1 

78 

0* 

20 

16 

530 

2.41 

•  36 

1.13 

21 

.0 

0 

13 

2 

1 

SAVANNAH  WR  AP 

R 

60.  1 

37,4 

48.8 

1  .o 

78 

10 

73 

16 

500 

0 

0 

0 

0 

1  .02 

1.01 

.85 

20 

T 

0 

7 

1 

g 

SAVANNAH  REACH  7  N 

60.3 

44.  OM 

57. 6M 

5.4 

71 

10 

30 

15+ 

384 

0 

0 

0 

2.50 

•  61 

1  .20 

20 

.0 

0 

7 

5 

1 

THOMASVILLE 

63.3 

3R,4 

50,0 

1  .6 

80 

q 

74 

1 6 

434 

I 

11 

0 

7.30 

2^01 

.87 

71 

T 

0 

11  1  1 

0 

TIFTON  2  N 

SO. 8 

37.4 

48.6 

3.S 

78 

10 

74 

15 

503 

0 

0 

3.00 

.30 

1.18 

71 

T 

0 

11 

1 

1 

VALDOST*  WR  AIRPORT 

63.4 

3R.e 

SI  .1 

7.S 

70 

0 

?5 

15 

421 

0 

c 

11 

0 

7.83 

1  •40 

!•?! 

20 

T 

0 

9 

2 

1 

WAYCROSS 

64.? 

38.6 

51.4 

1.7 

81 

10 

23 

15+ 

415 

0 

0 

10 

0 

2.37 

•  70 

•  73 

31 

T 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

40,0 

7.04 

T 

STATE 

46,9 

l.S 

4.15 

•  01 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notee  Following  SuUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3  December  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   I  2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10 

1 

11  1  12 

13  [  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  20 

1  1 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

?»51 

.29 

•  13 

•  It 

•  04 

2*02 

.46 

.04 

.40 

•  10 

•  40 

.04 

.18 

.42 

AOAIRSVtLLE 

•  99 

.66 

•  02 

.03 

.19 

•  17 

1.81 

AOEL 

2.T0 

.IT 

.28 

T  .08 

•  05 

.07 

•02 

03 

* 

22 

3«?9 

*02 
* 

•  17 

•  34 

.04 

.72 

•03 

.44 

III 

*58 

ALAPAHA  EXP  STATION 

2*29 

* 

.20 

.38 

.72 

•  11 

•  31 

* 

ALBAMY 

3.70 

•  10 

.01 

•  24 

.04 

.29 

.03 

•  89 

.26 

•  04 

.15 

.01 

.43 

*75 

ALBANY  WB  AIRPORT 

3«T9 

•  16 

•  03 

T 

•  47 

•  23 

•  03 

.76 

■  27 

•  03 

.12 

T 

T 

.05 

.94 

*79 

ALLATOON*  DAM  ? 

AtBl 

•  01 

1.93 

20 

* 

•  06 

.01 

* 

•  76 

•  01 

^  *?? 

ALMA  CAA  AIRPORT 

2*68 

•  13 

•  *7 

.49 

*06 

AMERICUS 

A«A1 

*03 

58 

•  01 

•  34 

.14 

.41 

.28 

*78 

*?• 

ATHENS 

A*4A 

.60 

•  04 

•  39 

.01 

•  03 

.19 

.05 

.73 

.10 

•  72 

■  10 

.01 

1*9T 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

•  62 

.01 

•  41 

.10 

•  51 

•  52 

.39 

.10 

•  50 

.10 

2.09 

ATHENS  W  AIRPORT 

.22 

•  01 

•  35 

•  07 

.07 

.23 

.29 

•  56 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

5»93 

1  .29 

• 

ATLANTA  MB  CITY 

R 

5.30 

.46 

•  53 

.45 

1  *40 

•  75 

•  33 

*06 

1*2^ 

*os 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

R 

3»?3 

.64 

T 

.07 

.30 

•  62 

T 

•09 

•  10 

.44 

.31 

«6« 

AUGUSTA 

3*2* 

.40 

•  01 

•  13 

•  01 

•  14 

•  64 

T 

T 

.33 

•  38 

T 

T 

1.20 

PAINHRIOGE 

3»*2 

•  37 

.20 

.95 

•  37 

.10 

BALL  GROUND 

1 69 

.11 

1*48 

•  18 

.32 

.38 

1*61 

BEAVEROALE 

5*06 

•  64 

•  74 

.03 

U60 

•  17 

.07 

.14 

.11 

.01 

1  *55 
* 

BLACK BEARD  ISLAND 

1  •99 

•  15 

T 

T 

.73 

.30 

•  41 

RLAIRSVILLE  EXP  STA 

5«  SI 

•  54 

•  47 

2.16 

.40 

.03 

•  36 

.06 

1*Z« 

RLAKELY 

3»07 

•  02 

•  28 

•  45 

.04 

04 

34 

* 

* 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

5*29 

*67 

09 

•  70 

.03 

T 

T 

1.38 

.45 

T 

.06 

,71 

•  08 

1*67 

ROWHAN 

4.31 

*96 
* 

•  05 

T 

•  11 

.09 

T 

.22 

.34 

T 

•  60 

•  03 

•  28 

•  04 

2*63 
* 

RRASSTOWN  BALD 

4»T2 

•  46 

•  43 

.06 

1.49 

.48 

•  78 

.06 

1*46 

RROOKLET   1  W 

2«  lA 

•  16 

•  15 

•  07 

.06 

.06 

•  69 

.10 

•  38 

.17 

*3Z 

RRUNSW ICK 

1  <20 

.01 

T 

.91 

.02 

.22 

BHUNSWICK  CAA  AP 

1*31 

04 

'o2 
* 

'lO 
* 

T 

•  92 

T 

T 

•  02 

*01 

•  r 

.4) 

BUTLER 

A*BA 

*60 
* 

.65 

1^20 

•  80 

•  40 

1.21 

BUTLER  CREEK 

3i*8 

•  12 

•  54 

.05 

.07 

T 

T 

.23 

.67 

.13 

.47 

.12 

1.08 

CAIRO  7  NNH 

3*04 

.70 

.12 

.51 

•  07 

.59 

.07 

.07 

•  20 

•  13 

•  22 

.46  . 

CAMILLA 

3»iS3 

.50 

T 

.95 

•  30 

T 

T 

.20 

T 

.  1! 

1«15  ■ 

CAMP  STEWART 

2*87 

• 

1  0 

.  33 

.38 

T        T  T 

1.58 

T 

T 

T 

T 

T 

•  3< 

CANTON 

4*80 

- . 

* 

•  39 

•  03 

02 

* 

1  .22 

.33 

•  76 

.31 

.02 

•  01 

l.TD  t 

CARLTON  BRIDGE 

4*43 

•  50 

.05 

•  40 

.27 

.49 

.01 

■  46 

.06 

•  23 

•  05 

2.00  . 

CARNE<;VILLE 

i»?9 

.76 

•  07 

•  46 

.20 

.75 

.47 

.37 

.77 

1*99  . 

CAPROLLTON 

4*29 

* 

.33 

.42 

1*72  1 

CARTERS 

5.40 

* 

1*  73 

•  39 

l.M  1 

CARTERSVILLE 

4.20 

• 

10 

* 

*45 
* 

2*00 
* 

•  35 

20 

*  ' 

CARTERSVILLE  3  SW 

4*96 

.40 

.62 

1.52 

.07 

.31 

.28 

•  0? 

1*74  . 

CEOAPTOWN 

4*95 

•  61 

•  82 

.02 

1.02 

•  02 

.73 

*26 

.03 

1*9*  , 

CHATSWORTM 

5*10 

^  'e9 

03 

•  14 

1*70  1 

CHICKAMAUGA  PART 

4. A3 

•  ' 

1*17 

•  18 

* ,  ^ 

*  1 2 

1.93  I 

CHOFSTOE 

5*73 

!54 

01 

.03 

I  *99 

•  74 

*03 

•  ?? 

*08 

l.*7  . 
* 

CLAYTON 

5.48 

*77 

.51 

.26 

1.81 

•  24 

•  20 

.09 

1.65  1 

CLEVFLANO 

5.57 

•  65 

.06 

T 

.57 

.1? 

1.40 

.49 

T  ,03 

.30 

•  24 

.09 

1*70  . 

COLUMRUS 

7.49 

•  28 

•  39 

**38 

.78 

1.60 

1 .03 

23 

CmuMRUS  WB  AIRPORT 

R 

7.26 

.71 

T 

!62 

75 

1  .87 

.50 

■  89 

*49  • 

CONCORD 

6.28 

.48 

T 

T 

.60 

T 

T 

.95 

1*00 

.5( 

1*49  • 

COflOELE 

4.03 

.5? 

.25 

T 

•  55 

T 

•  40 

•  19 

1.46 

.32 

.26 

CORNEL lA 

5.83 

.79 

•  02 

T 

.42 

.12 

1.05 

.57 

•  90 

.76 

.10 

1.80  . 

COVINGTON 

5.11 

•  63 

•  01 

.31 

* 

1.97  1 

CUMMING  1  N 

5.79 

.70 

•  03 

•  49 

.  02 

.12 

1.95 

.  70 

*46 

*7e 

'o4 

*06 
* 

1(00  t 

CURRYVILLE  2  W 

5.18 

.90 

.80 

1.19 

.25 

08 

* 

*07 
* 

*  1  8 
* 

2*19  1 

CUTH6ERT 

RECORD  MISSING 

DAHL0NE6A 

5.90 

•  69 

.04 

T 

.91 

T 

*09 

I. 80 

.77 

•  07 

.29 

T 

.76 

.09 

1.91  . 

DALLAS 

ft.25 

■  24 

3.  20 

2.19  • 

OALTON 

•  78 

2.01 

*95  1 

DAWSON 

4.51 

•  28 

* 

29 

* 

06 

* 

L.  18 

.01 

• 

• 

83 

* 

* 

* 

*55  1 

DAWSONVILLE 

5.27 

.79 

T 

•  48 

•  01 

.03 

1.42 

.77 

•  03 

.25 

.19 

.08 

l.T)  . 

DECATUR 

6.31 

•  47 

•  60 

•  01 

• 

2.19 

.73 

• 

• 

.53 

• 

IWS  . 

DIAL  POST  OFFICE 

6.39 

•  82 

•  54 

* 

2.13 

.42 

•  23 

.09 

2*10  t 

DOCTDRTOWN  1  WSW 

2.21 

•  oe 

* 

09 

* 

1  *00 
* 

_ 

no 

.24 

.51  1 

OONALSONVILLE  3  W 

2*50 

.29 

•  01 

27 

07 

83 

04 

__ 

04 

09 

*02 

T 

T 

•  32 

•ZT  « 

DOUGLAS 

2  .97 

•  07 

•  12 

•  66 

1.58 

.09 

*45 

OOUGLASVILLE 

5.7fl 

.51 

.40 

1*83 

•  11 

.65 

.30 

.16 

OOYFP 

3*28 

•  59 

13 

.03 

01 

31 

•06 

*M  I 

DUBLIN 

3.58 

.10  .40 

.01 

•  15 

. 

* 

.0 

.71 

.01  I 

EASTMAN 

3.67 

.48 

• 

*  -J. 
* 

• 

.0 

• 

• 

•  12 

.49  I 

ELBERTON 

3  .40 

.25 

1.10 

.20 

.70 

.37 

i.ee . 

ELLIJAY 

6.18 

•  74 

*85 

1.45 

.76 

•  98 

.10 

1*10  . 

FMBRY 

5.29 

•  61 

^  *54 

1.50  I 

EXPERIMENT 

9.73 

.43 

.05 

* 

03 

* 

*09 
* 

• 

*»• 

.38 

• 

.18 

*  3? 
* 

_ 

.0 

2*00  • 

FAIRMOUNT 

.73 

*82 
* 

1*  80 
* 

*2B  > 

FAIR  VIEW 

9.32 

.37 

.02 

T 

.36 

.03 

.41 

.93 

.04 

.28 

.46 

.47 

.01 

.37 

1*5T  . 

FITZGERALD 

3.39 

.16 

•  03 

.21 

.91 

.06 

•  62 

.10 

•  24 

.70 

.41 

**5  • 

FLAT  TOP 

•  68 

05 

* 

•  25 

.0? 

1*8*  • 

FLEMING  EXP  STATION 

2  .83 

•07  .01 

•  10 

02 

* 

.01 

•  02 

*on 

.13 

•  36 

«*3  • 

FLTNTSTCNE 

4.38 

•  96 

•  01 

.41 

T  T 

*fti 

•  01 

1**9  I 

FOLKSTON  3  SSW 

1.9% 

.12 

.15 

.47 

.05 

.30 

•*9  . 

FOLtCSTON  9  SW 

1*91 

• 

.63 

.42 

.U  • 

FORT  GAINES 

5.01 

T 

•  20 

.60 

1  *I> 

.6)  1 

FORT  VALLEY 

9.47 

.30 

•  39 

oa 

. ' , . 

•  28 

*zz 

1.42 

.23 

«09 

1*2*  • 

FRANKLIN 

6.72 

.97 

* 

* 

.57 

.60 

.53 

1.91  • 

6AINESVILLE 

5.51 

.69 

•  06 

T 

.50 

••1 

.09 

1.19 

•  38 

•  01 

.48 

T 

.22 

.07 

T 

1*01  < 

GLENNVILLE 

2.87 

.10 

•  19 

•  15 

.15 

.70 

.06 

K13 

T 

.01 

.19 

•  40 

)})  • 

GOAT  ROCK 

8.20 

.42 

•  24 

1  .69 

liOf  ■ 

GREENSeOftO 

4.94 

.35 

•  19 

*»i 

.02 

• 

an 

* 

.76 

**■ 

.65 

'fti 

2*00  < 

GRIFFIN 

9.47 

.43 

•  01 

*96 

02 

*77 

*07 

*i0 

l.»  • 

HARTWELL 

5(32 

.72 

•  93 

•oe 

.36 

•  54 

.53 

T 

.74 

T 

3.31  . 

HAWKINSVILLE 

3*87 

•  14 

.29 

T 

•  18 

.08 

.41 

•  98 

•  11 

.70 

.50 

*15 

.77  . 

HEP4PT0WN  GAP 

5*16 

•  50 

1*)0  > 

HIAWAS5EE 

6.09 

•  53 

2.30 

.  30 

.32 

HOGGARDS  MILL 

3.83 

•  43 

•  0 

*9i 
.21 

.   Z  T 

- 

* 

•  01 

1  .20 

.76 

.71 

_ 

•  51  • 

JASPER 

4*59 

.13 

.92 

.07 

1.63 

•  40 

•  17 

.17 

1*10  ■ 

JONESBORO 

5.71 

•  42 

.70 

.04 

•  70 

1^10 

.47 

•  20 

•  18 

l*f0  • 

KENSINGTON 

5.34 

•  79 

1  .06 

*Sft 

•  03 

lloe « 

KINGSTON 

6.04 

•  65 

*  1  ft 

•  10 

•  20 

•  42 

2.00  • 

LAFAYETTE 

•  65 

*on 

1  Art 

LA  GRANGE 

6.89 

.61 

•  76 

•  02 

•  09 

1*63 

•01 

.72 

.67 

.13 

.35 

.01 

*92 

.97  . 

LEXINGTON 

4.32 

.47 

.30 

•  46 

.22 

.46 

.48 

.13 

T 

1*00  • 

LINCOLNTON 

4.32 

•  30 

•  32 

•** 

.15 

.19 

.02 

Zt05  • 

LITTLE  HI6HT0WER 

4.52 

•  74 

.10 

1.50 

.20 

.33 

*i* 

1*00  . 

LOUISVILLE 

3*99 

*66 

*i « 

•  18 

• 

•  62 

*i  ft 
•  15 

. 

• 

1.00  . 

LUMBER  CITY 

7*99 

•  24 

.03 

.12 

•  34 

.07 

.81 

•  09 

.07 

.39 

.30 

*M  ! 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

4,94 

•  50 

T 

■  39 

T 

•  18 

1*16 

T 

.30 

•  39 

•  80 

•  5* 

5*35 

*39 

.24 

.28 

•  04 

.  12 

.93 

.02 

•  23 

* 

1*42 

*03 

1*65  • 

MAYSVILLE 

5.6? 

*64 

.19 

.49 

.04 

•  05 

1*22 

T 

.93 

.10 

•  24 

1^70  ( 

MIOVILLE 

2.71 

•  10 

- 

,00  . 

MILLEDGEVILLE 

4.32 

•  25 

•  38 

T 

•  39 

•  03 

T 

.15 

.86 

T 

.26 

•  59 

.04 

1**1  • 

MILLEN 

3.18 

.43 

.07 

•  18 

•  34 

T 

.16 

•  90 

*06 

l.O*  . 

MONTEZUMA  1  NE 

4.04 

•  22 

.61 

•  76 

.27 

.61 

.22 

.55 

.28 

•  11 

In  ! 

MONT I CELLO 

4.99 

.55 

•  01 

.31 

•  20 

•  86 

■  01 

.39 

.27 

.27 

.01 

.31 

MOULTRIE 

2*oa 

•  20 

•  01 

•  22 

.10 

.46 

•  02 

.19 

.10 

•  02 

.ZA 

*U  1 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3*7* 

.57 

•  18 

.37 

T 

•  76 

.94 

t91  ' 

NEEL  GAP 

5.12 

•  42 

•  15 

.93 

.02 

•  05 

1.71 

.27 

•  17 

.13 

l»7  . 

NEWNAN 

5*30 

.35 

•  12 

•  70 

.05 

1.53 

.93 

.27 

.31 

.10 

.33 

.06 

.90 

.0)  • 

NOONTOOTLA  CREEK 

6.4G 

•  77 

.46 

7.75 

.73 

.20 

.03 

.11 

.05 

.70  . 

NORCflOSS  A  N 

6.04 

•  64 

•  02 

•  92 

•  02 

•  07 

1.39 

.49 

•  64 

•  26 

.16 

.09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continu«d 


Day  of  month 


*  1 

3 

*  \ 

5  1 

6 

„  1 
'  1 

« 1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  I  14 

15 

16 

17  18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

2B 

29  30 

31 

•  ftO 

•  61 

•  04 

T 

1.61 

•  24 

.30 

•  14 

•  15 

1.40 

•  93 

•  90 

•  70 

1.10 

.«2 

T 

•09 

1  •ZO 

_ 

• 

_ 

• 

.60 

in 

•  02 

•  19 

•  10 

•  09 

•  00 

7*00 

.«« 

UIO 

T 

U19 

7 

7 

•  09 

.05 

loo 

1*46 

■  74 

1  .  M 

uie 

T 

•  09 

•  04 

•  10 

T 

.4t 

.9? 

T 

.01 

U66 

•  10 

•  04 

•  75 

.02 

•  ii 

•  t* 

*TA 

•  07 

.22 

U97 

•  ?0 

•09  •ll 

T 

1  76 

'29 

T 

,09 

.01 

.01 

•  16 

T 

T 

•  06 

.01 

•  01 

1^13 

•  07 

•  01 

7 

•  06 

T 

.19 

•  04 

T 

•  89 

T 

•  13 

.32 

T 

.40 

.16 

1^70 

•  30 

08 

.03 

•  55 

.79 

.70 

.06 

•  22 

•  70 

•  35 

T 

•  45 

■  02 

1  '62 

•  60 

,i» 

2^eo 

•  30 

•  70 

.85 

.»» 

•  10 

3.79 

T 

•  07 

•  77 

.07  .70 

.03 

I  97 

•  50 

1.07 

1.36 

.19 

•  OH 

.07 

•  19 

7.29 

_ 

_ 

_ 

.01 

90 

* 

51 

* 

•  12 

•  91 

•a; 

1.09 

.24 

•  07 

•  19 

•  10 

1  *69 

•  76 

.51 

.97 

.37 

1«2S 

40 

* 

1  01 
* 

2*  36 

•  90 

.00 

•  07 

.26 

•  41 

•  1 1 

1  *91 

•  67 

•  47 

T 

1.11 

•  37 

.77 

T 

1.09 

.3? 

.10 

.03 

.39 

7 

•  07 

.07 

•  09 

■  07 

a  17 

T 

20 

•  19 

.0* 

•  1) 

.10 

.47 

7 

•  OA 

1^10 

•  19 

•  10 

*  50 

•  69 

•  10 

•  96 

.0? 

1.40 

•  31 

•  3? 

■  10 

•  02 

1.37 

.79 

•  04 

•  50 

.0? 

.12 

.«9 

.63 

.46 

.29 

.07 

•  02 

1.71 

•  90 

.19 

•  46 

.04 

2^19 

•  97 

•  27 

.17 

1.21 

.69 

•  eg 

•  04 

•  01 

1.47 

•  09 

•  16 

•  07 

.11 

1.66 

•  67 

T 

.0? 

.10 

.17 

7 

U?l 

•  03 

•  00 

T 

T  ^56 

.24 

•  70 

.46 

•  06 

1.  32 

•  28 

•  79 

•  30 

1.64 

.31 

.40 

•  32 

.10 

•  02 

.10 

•  87 

•  79 

•  49 

1.70 

•  ?9 

.42 

•  1» 

.07 

•  10 

.08 

•  99 

•  10 

•  77 

2.20 

.03 

•  10 

.40 

T 

•  90 

•  09 

•  29 

.73 

.99 

.16 

.79 

•  17 

T 

.09 

•  99 

.60 

T 

•  60 

•  04 

1.44 

.90 

T 

•  67 

•  97 

.59 

•  65 

.10 

T 

U66 

•  43 

•  10 

•  68 

1.12 

•  16 

.99 

.30 

•  69 

•  13 

U64 

.66 

•  36 

.16 

1^14 

.37 

.07 

•  73 

.30 

.03 

•  02 

1^90 

.99 

T 

•  M 

.02 

1>84 

.97 

T 

•  07 

•  20 

T  .06 

T 

T 

1.33 

MOTTPLV  0*M 

PINE  MOUNTAIN  VALLEV 

BOMf 

ROME  WR  AIRPORT  H 

SAVANNAH  USOA  PL  GAflOCN 
SAVANNAH  MR   AP  R 


9.07 
T^09 
2.41 


4^96 
9.46 
9^67 


SAVANNAH  REACH  ?  N 
SPARTA  7  NNM 
iTANlEV  fiAP 

;UHMfRVlLLE 

.KAINSOORO 
.W€FT  GUM 
ALIWTTON 
ALLAPO0<>A   ?  NNM 
AVLO«*;VILLe 

iHOHASVILLe 

[irinN  7  N 

ITUS 
OCCOA 

RAV  MOUNTAIN 

WNNEt.  HILL 
UlOOSTA  ha  AIRPORT 

Ulfska 

Urrfnton 

ushington 


kvCROSS 
kvNf^BORO 
l-:ST  POINT 
'VmftURV 
WOSTOCK 

IUH6  HARRIS 


4^79 

2*50 
5*09 
4.85 
9»96 
9.34 

9*10 
7^65 
9.22 
4^47 
4^12 


urly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
discontinue  publication  of  hourly  amounts,   because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

cent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Ijecipitatlon  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
•ie  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that   the  six  New  England  States  comprise  a 
tangle  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

'foxirly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
lill  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
!•  cents  per  copy;  $1.00  per  year   (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
liable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
^Docximents,  Government  Printing  (Tffice,   Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

59 

57 

50 

44 

58 

56 

67 

70 

71 

79 

71 

54 

61 

52 

47 

42 

51 

60 

64 

67 

58 

61 

48 

63 

60 

60 

55 

53 

56 

57 

65 

9e<2 

MIN 

36 

40 

35 

35 

36 

31 

31 

41 

50 

39 

29 

29 

29 

24 

22 

22 

27 

29 

30 

45 

32 

32 

39 

52 

43 

40 

40 

27 

33 

43 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

59 

60 

72 

50 

60 

61 

69 

72 

76 

78 

73 

57 

62 

63 

49 

44 

56 

59 

65 

68 

59 

66 

52 

70 

74 

56 

56 

50 

58 

59 

66 

61.6 

MIN 

44 

43 

44 

29 

38 

40 

50 

39 

26 

25 

27 

21 

2 1 

22 

24 

26 

27 

44 

30 

30 

32 

44 

40 

39 

41 

27 

29 

44 

33i7 

ALRANY 

MAX 

56 

59 

65 

48 

66 

61 

68 

70 

73 

78 

73 

57 

64 

55 

45 

45 

57 

60 

65 

62 

60 

52 

59 

69 

66 

62 

66 

52 

58 

59 

59 

99iT 

MIN 

38 

43 

42 

42 

44 

34 

40 

5 1 

58 

3  9 

36 

35 

34 

25 

29 

28 

34 

47 

" 

41 

44 

5 1 

47 

43 

42 

33 

43 

44 

39a9 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

67 

48 

55 

60 

69 

70 

72 

79 

73 

55 

63 

54 

46 

44 

57 

56 

64 

67 

60 

52 

62 

67 

57 

64 

57 

52 

57 

59 

60 

65 

60<1 

MIN 

45 

42 

44 

42 

33 

31 

41 

64 

49 

3 1 

33 

33 

25 

26 

29 

32 

44 

38 

41 

5 1 

44 

43 

35 

3  1 

44 

45 

38  14 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

44 

43 

41 

46 

52 

63 

59 

59 

60 

62 

50 

54 

44 

39 

35 

48 

55 

61 

50 

46 

47 

54 

45 

53 

66 

50 

46 

48 

50 

45 

S0<3 

MIN 

26 

3 1 

32 

34 

37 

3  1 

29 

29 

44 

51 

32 

33 

27 

19 

19 

20 

^' 

38 

30 

35 

40 

4 1 

3  1 

34 

30 

20 

22 

35 

3U0 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

57 

71 

52 

61 

68 

67 

71 

73 

78 

74 

55 

62 

66 

44 

44 

53 

59 

64 

67 

58 

56 

49 

67 

74 

64 

58 

51 

57 

59 

57 

66 

60 16 

MIN 

36 

45 

43 

40 

38 

34 

2  7 

36 

50 

50 

3  1 

26 

26 

29 

23 

26 

26 

38 

36 

31 

34 

52 

52 

38 

42 

31 

28 

46 

46 

35>6 

AMERICUS 

MAX 

56 

52 

44 

53 

69 

70 

69 

69 

77 

68 

55 

52 

54 

47 

42 

56 

60 

65 

65 

68 

57 

68 

55 

53 

60 

58 

51 

58 

68 

54 

60 

58  (2 

MIN 

36 

41 

39 

40 

46 

35 

30 

40 

61 

64 

35 

28 

31 

33 

22 

25 

29 

29 

31 

38 

46 

31 

39 

49 

50 

40 

41 

38 

28 

42 

46 

37.9 

ATHENS 

MAX 

47 

43 

42 

49 

65 

67 

68 

66 

69 

66 

55 

58 

49 

44 

40 

55 

66 

69 

65 

66 

68 

60 

46 

50 

52 

59 

49 

56 

64 

49 

45 

94,7 

MIN 

29 

27 

38 

33 

40 

35 

33 

38 

60 

54 

35 

30 

28 

24 

21 

20 

32 

38 

35 

42 

41 

31 

41 

45 

44 

32 

39 

32 

22 

33 

39 

34.9 

ATHENS   COL  OF  AGR 1 

MAX 

46 

44 

43 

48 

65 

66 

66 

66 

69 

66 

60 

57 

51 

43 

40 

54 

56 

66 

53 

60 

67 

50 

46 

62 

58 

58 

65 

59 

53 

50 

47 

55.6 

MIN 

28 

32 

36 

31 

40 

34 

36 

38 

48 

62 

34 

28 

24 

22 

19 

1 7 

28 

35 

30 

41 

40 

28 

38 

43 

42 

29 

39 

30 

18 

30 

39 

33.3 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

46 

40 

43 

48 

53 

64 

65 

65 

70 

65 

50 

55 

45 

41 

38 

62 

64 

64 

62 

43 

55 

49 

46 

50 

50 

66 

48 

61 

51 

49 

46 

92.4 

MIN 

26 

32 

38 

33 

40 

35 

36 

39 

50 

42 

35 

30 

26 

24 

21 

2  1 

33 

37 

38 

41 

38 

35 

43 

45 

40 

31 

37 

31 

26 

34 

40 

34.7 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

44 

42 

41 

49 

54 

64 

63 

62 

70 

64 

50 

55 

46 

41 

36 

50 

57 

61 

61 

48 

49 

53 

47 

50 

53 

51 

45 

47 

51 

47 

49 

91.6 

MIN 

31 

34 

36 

35 

40 

36 

36 

44 

52 

41 

34 

36 

30 

24 

22 

36 

40 

42 

42 

41 

40 

38 

30 

4fl 

39.6 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

44 

41 

40 

47 

63 

63 

63 

63 

68 

62 

48 

52 

46 

38 

33 

48 

55 

60 

61 

49 

46 

52 

46 

49 

52 

49 

45 

44 

52 

47 

46 

50.4 

MIN 

29 

35 

41 

41 

48 

53 

41 

3  3 

38 

30 

24 

2 1 

25 

38 

45 

43 

36 

33 

42 

41 

38 

31 

37 

32 

29 

4 1 

39 

36.3 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

51 

44 

56 

53 

55 

69 

69 

67 

77 

73 

54 

62 

51 

47 

42 

52 

67 

66 

66 

53 

54 

68 

68 

56 

54 

58 

54 

51 

53 

51 

61 

57.5 

MIN 

32 

36 

33 

32 

41 

3  5 

2  7 

31 

47 

48 

38 

28 

28 

29 

24 

20 

24 

28 

2G 

33 

35 

32 

46 

50 

46 

36 

39 

28 

22 

32 

42 

33.8 

AUGUSTA 

MAX 

53 

47 

57 

54 

66 

70 

70 

66 

77 

73 

68 

63 

58 

49 

44 

52 

57 

67 

66 

53 

55 

62 

59 

66 

66 

60 

64 

52 

64 

52 

62 

59.4 

MIN 

3 1 

3  5 

38 

34 

41 

40 

32 

36 

52 

66 

38 

32 

33 

33 

25 

25 

28 

34 

32 

4  3 

41 

33 

45 

48 

4C 

38 

43 

37 

28 

35 

41 

37.3 

BAINBRI06E 

MAX 

63 

77 

70 

63 

63 

63 

75 

83 

82 

78 

63 

66 

68 

60 

48 

58 

62 

67 

70 

6? 

70 

70 

70 

67 

72 

71 

57 

60 

62 

63 

68 

66.1 

MIN 

33 

50 

47 

47 

52 

30 

30 

41 

52 

56 

3  3 

31 

28 

33 

25 

22 

21 

28 

31 

43 

44 

31 

42 

59 

55 

46 

41 

42 

26 

46 

50 

39.2 

BLACK8EAR0  ISLAND 

MAX 

55 

65 

62 

52 

61 

66 

66 

69 

71 

68 

64 

54 

64 

48 

46 

50 

58 

64 

60 

50 

56 

58 

67 

54 

58 

54 

52 

53 

54 

66 

99.8 

MIN 

43 

52 

45 

45 

49 

40 

35 

44 

55 

58 

43 

34 

33 

35 

29 

26 

2? 

30 

31 

42 

35 

3£ 

61 

5C 

50 

41 

45 

33 

45 

53 

41.4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

47 

47 

47 

52 

49 

49 

61 

64 

64 

67 

51 

45 

49 

40 

35 

27 

50 

57 

57 

60 

50 

45 

47 

60 

51 

57 

49 

46 

44 

52 

46 

90.9 

MIN 

18 

27 

35 

34 

36 

2 1 

20 

28 

40 

53 

3  1 

19 

19 

11 

1  5 

14 

14 

16 

2C 

25 

3  7 

2? 

3C 

31 

32 

2C 

28 

22 

1 1 

13 

28 

29.4 

BLAKELY 

MAX 

60 

64 

50 

54 

60 

57 

70 

73 

79 

77 

55 

63 

64 

47 

43 

66 

58 

65 

67 

71 

55 

60 

61 

58 

63 

55 

51 

66 

60 

57 

65 

60.9 

MIN 

34 

45 

43 

44 

48 

36 

33 

43 

55 

54 

36 

3  1 

33 

32 

24 

28 

36 

35 

39 

42 

3 1 

44 

5 1 

52 

44 

42 

4C 

2? 

43 

48 

39.3 

BROOKLET    1  W 

MAX 

58 

53 

50 

52 

63 

67 

72 

71 

80 

75 

64 

65 

66 

50 

43 

48 

65 

65 

69 

60 

65 

54 

69 

62 

60 

60 

54 

56 

58 

52 

66 

60.1 

MIN 

33 

4  3 

40 

35 

39 

38 

32 

38 

48 

55 

4C 

31 

33 

33 

25 

24 

45 

34 

40 

54 

46 

43 

39 

50 

38.3 

BRUNSWICK 

MAX 

59 

71 

59 

55 

65 

65 

69 

75 

77 

75 

60 

65 

60 

52 

47 

52 

52 

55 

65 

59 

56 

56 

65 

76 

68 

65 

68 

65 

59 

56 

68 

<2.t 

MIN 

42 

53 

46 

44 

49 

40 

38 

46 

53 

58 

44 

36 

39 

39 

30 

30 

45 

44 

42 

47 

4C 

5 1 

5] 

5 1 

46 

46 

48 

'* 

43.9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

58 

69 

57 

66 

64 

67 

67 

75 

74 

71 

57 

64 

60 

44 

47 

52 

59 

65 

66 

64 

60 

57 

63 

69 

66 

60 

53 

55 

57 

62 

68 

<1.9 

MIN 

42 

52 

46 

44 

44 

40 

33 

43 

62 

56 

4 1 

32 

35 

35 

29 

28 

29 

" 

43 

49 

39 

38 

52 

60 

45 

46 

3( 

33 

48 

50 

41.1 

CAIRO   7  NNW 

MAX 

62 

74 

65 

59 

61 

69 

71 

75 

79 

76 

50 

63 

57 

48 

45 

55 

60 

66 

67 

72 

61 

63 

71 

74 

63 

62 

52 

57 

69 

50 

66 

63.6 

MIN 

38 

49 

47 

46 

62 

34 

32 

4? 

54 

65 

3  5 

32 

32 

34 

25 

25 

2E 

30 

32 

44 

41 

31 

41 

57 

54 

45 

42 

40 

3  I 

** 

50 

40.1 

CAMILLA 

MAX 

61 

72 

52 

67 

62 

70 

71 

74 

81 

77 

62 

63 

58 

40 

55 

56 

64 

56 

70 

67 

67 

63 

67 

69 

57 

54 

53 

59 

62 

60 

66 

93i5 

MIN 

34 

50 

45 

45 

50 

32 

33 

40 

54 

58 

37 

30 

35 

28 

26 

26 

2? 

40 

32 

46 

41 

32 

4: 

54 

49 

44 

44 

4: 

2? 

45 

46 

39.9 

CAMP  STEWART 

MAX 

57 

69 

50 

54 

64 

68 

72 

73 

79 

80 

55 

63 

62 

46 

46 

52 

63 

64 

72 

67 

59 

52 

63 

74 

65 

63 

56 

65 

62 

52 

67 

62.11 

MIN 

34 

45 

42 

35 

42 

36 

35 

39 

51 

66 

41 

34 

33 

33 

25 

23 

2E 

33 

34 

39 

48 

35 

35 

51 

53 

h'l 

42 

42 

31 

44 

50 

39.) 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

51 

49 

40 

49 

50 

58 

68 

70 

66 

74 

68 

67 

58 

52 

45 

42 

52 

68 

68 

65 

64 

58 

51 

46 

66 

54 

68 

51 

51 

65 

91 

99.7 

MIN 

21 

23 

33 

26 

30 

33 

22 

23 

33 

44 

35 

20 

18 

17 

19 

16 

14 

19 

24 

25 

40 

26 

30 

34 

3C 

24 

24 

2E 

1 5 

16 

29.9 

CARROLLTON 

MAX 

52 

52 

60 

46 

56 

66 

70 

70 

79 

58 

56 

65 

54 

53 

54 

54 

68 

63 

68 

60 

59 

69 

68 

65 

58 

59 

62 

54 

53 

48 

54 

98.9 

MIN 

34 

35 

36 

36 

36 

29 

32 

35 

62 

51 

32 

30 

31 

20 

22 

29 

33 

30 

32 

34 

40 

33 

32 

31 

3E 

3; 

35 

29 

24 

*' 

39 

J3.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

MIN 

26 

34 

33 

37 

41 

28 

27 

41 

53 

62 

33 

27 

24 

19 

22 

20 

2  ] 

23 

2^ 

3: 

28 

2* 

44 

42 

42 

2^ 

34 

3] 

19 

" 

31.9 

CEDARTOWN 

MAX 

50 

45 

61 

47 

64 

67 

61 

62 

73 

56 

61 

55 

47 

41 

38 

50 

58 

56 

64 

56 

56 

64 

49 

53 

58 

51 

47 

47 

54 

48 

47 

93.7 

MIN 

25 

34 

42 

38 

42 

28 

28 

40 

47 

49 

30 

29 

25 

18 

21 

18 

19 

24 

31 

44 

40 

27 

43 

40 

44 

2] 

33 

29 

17 

31 

40 

32.2 

CLAYTON 

MAX 

42 

41 

49 

49 

61 

64 

70 

62 

56 

57 

60 

52 

42 

39 

35 

57 

68 

63 

59 

62 

52 

45 

44 

58 

61 

56 

51 

47 

61 

43 

44 

91.9 

MIN 

19 

30 

36 

35 

36 

32 

33 

30 

41 

49 

31 

26 

20 

19 

17 

22 

3C 

34 

33 

4( 

40 

35 

3* 

32 

36 

2' 

32 

21 

2C 

25 

" 

31.0 

COLUMBUS 

MAX 

59 

54 

49 

54 

62 

69 

69 

68 

80 

70 

61 

60 

56 

49 

46 

69 

50 

68 

69 

61 

66 

58 

54 

52 

64 

67 

54 

58 

57 

54 

94 

99.0 

MIN 

31 

43 

42 

41 

46 

33 

31 

42 

54 

57 

36 

30 

31 

30 

24 

25 

28 

29 

39 

35 

45 

32 

44 

46 

49 

38 

40 

36 

27 

43 

43 

17.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

55 

51 

47 

53 

58 

67 

68 

66 

77 

65 

55 

60 

60 

45 

41 

55 

57 

64 

66 

58 

64 

56 

49 

61 

53 

54 

49 

55 

54 

53 

56 

96.2 

MIN 

31 

41 

40 

41 

42 

31 

28 

39 

53 

45 

32 

27 

28 

27 

23 

23 

26 

26 

3] 

4: 

36 

2^ 

4; 

48 

45 

3' 

39 

3C 

39.2 

CORDELE 

MAX 

57 

54 

45 

54 

68 

67 

67 

72 

78 

70 

56 

62 

50 

46 

42 

55 

69 

65 

66 

55 

52 

60 

65 

51 

51 

58 

61 

99.0 

MIN 

35 

38 

40 

42 

33 

30 

43 

46 

54 

37 

31 

30 

33 

26 

26 

26 

29 

3( 

3  ] 

39 

*^ 

43 

».» 

CORNELIA 

MAX 

47 

40 

40 

46 

63 

66 

69 

52 

55 

57 

48 

64 

45 

40 

35 

54 

65 

64 

62 

48 

58 

49 

45 

53 

55 

56 

50 

51 

50 

48 

44 

39 

91.9 

MIN 

25 

30 

35 

33 

37 

33 

40 

42 

49 

45 

31 

33 

26 

20 

18 

23 

3] 

4( 

40 

38 

4( 

38 

41 

30 

31.9 

COVINGTON 

MAX 

46 

43 

40 

41 

55 

66 

65 

65 

74 

67 

55 

59 

50 

43 

39 

54 

61 

64 

63 

55 

63 

60 

47 

50 

51 

56 

48 

52 

53 

48 

48 

99.8 

MIN 

29 

33 

38 

33 

41 

33 

27 

40 

61 

56 

34 

29 

28 

24 

20 

24 

28 

31 

32 

43 

37 

2f 

4( 

45 

3( 

3: 

38 

32 

1! 

34 

1*<1 

CUTHBERT 

MAX 

MIN 

OAHLONEGA 

MAX 

44 

41 

40 

46 

51 

63 

66 

69 

56 

59 

60 

60 

46 

37 

32 

64 

62 

69 

61 

51 

51 

47 

46 

52 

57 

54 

49 

51 

5C 

47 

44 

90  >• 

MIN 

26 

31 

33 

33 

38 

35 

30 

37 

48 

60 

30 

31 

27 

20 

17 

23 

28 

35 

37 

41 

40 

3j 

41 

37 

39 

31 

36 

3 1 

19.0 

DALTON 

MAX 

48 

48 

47 

48 

60 

60 

62 

62 

57 

67 

62 

66 

56 

45 

44 

44 

51 

52 

55 

56 

55 

52 

50 

52 

63 

50 

52 

50 

52 

50 

92 

92«< 

MIN 

25 

35 

38 

28 

32 

35 

36 

37 

50 

55 

45 

36 

32 

21 

20 

20 

20 

28 

34 

36 

34 

30 

26 

24 

32 

20 

21 

20 

1  8 

19 

10.0 

DOUGLAS 

MAX 

57 

72 

74 

52 

58 

6C 

70 

70 

78 

78 

75 

66 

64 

56 

47 

41 

66 

60 

65 

68 

68 

52 

57 

68 

74 

64 

64 

50 

57 

58 

69 

tZiO 

MIN 

38 

38 

45 

43 

42 

46 

33 

44 

44 

53 

40 

34 

33 

35 

26 

25 

27 

33 

31 

33 

46 

37 

37 

36 

55 

47 

44 

40 

31 

35 

49 

ll.t 

DUBLIN 

MAX 

54 

49 

43 

54 

57 

70 

70 

69 

78 

70 

68 

63 

53 

48 

44 

64 

62 

66 

56 

66 

54 

48 

59 

54 

58 

56 

51 

57 

66 

51 

62 

»r.r 

MIN 

33 

39 

39 

33 

43 

34 

30 

37 

60 

51 

38 

30 

31 

34 

24 

22 

28 

29 

31 

41 

45 

31 

34 

50 

50 

40 

42 

38 

27 

39 

47 
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DAILY  TEMPERATURES 


rablf  i-Conllini»d 


GEORGIA 
DECEMBER  1952 


Station 


Day  0<  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

n 

31 

< 

MAX 

58 

55 

60 

66 

67 

60 

61 

59 

60 

60 

52 

57 

58 

7 

HIN 

35 

40 

39 

37 

45 

37 

34 

40 

55 

57 

37 

34 

33 

33 

24 

26 

30 

35 

34 

44 

45 

30 

34 

51 

51 

41 

42 

39 

29 

43 

48 

38 

7 

MAX 

SO 

50 

41 

4] 

49 

55 

65 

65 

66 

74 

64 

51 

57 

38 

46 

58 

62 

63 

49 

50 

54 

47 

51 

51 

51 

46 

50 

51 

47 

52 

6 

HIN 

29 

33 

36 

34 

39 

'* 

35 

42 

53 

56 

32 

33 

28 

23 

19 

22 

27 

31 

35 

42 

41 

29 

40 

45 

46 

33 

33 

33 

22 

32 

40 

34 

7 

MAX 

50 

45 

40 

50 

54 

64 

65 

66 

76 

66 

61 

57 

49 

44 

41 

51 

58 

60 

62 

55 

SO 

53 

46 

50 

51 

52 

47 

50 

54 

48 

53 

53 

8 

HIN 

30 

34 

37 

34 

41 

33 

36 

43 

51 

56 

33 

31 

30 

26 

21 

26 

31 

32 

35 

40 

42 

26 

39 

45 

46 

34 

39 

34 

21 

36 

41 

35 

6 

MAX 

56 

65 

46 

54 

57 

65 

67 

72 

76 

73 

66 

61 

59 

50 

43 

52 

59 

61 

65 

62 

56 

51 

63 

64 

63 

62 

53 

54 

56 

53 

65 

59 

7 

HIN 

36 

45 

41 

42 

46 

37 

33 

44 

46 

59 

38 

33 

36 

33 

26 

26 

31 

36 

34 

46 

46 

33 

38 

52 

53 

45 

43 

42 

30 

43 

51 

40 

2 

MAX 

59 

68 

60 

53 

55 

65 

71 

71 

77 

79 

70 

63 

61 

53 

45 

51 

63 

64 

65 

60 

57 

52 

61 

72 

65 

60 

55 

55 

57 

55 

67 

61 

6 

HIN 

35 

44 

43 

34 

41 

33 

30 

38 

45 

53 

42 

27 

29 

31 

26 

20 

23 

26 

26 

36 

49 

35 

35 

51 

52 

47 

40 

42 

28 

43 

50 

37 

2 

HAX 

62 

72 

69 

64 

63 

69 

73 

76 

79 

77 

68 

64 

62 

60 

49 

63 

62 

67 

70 

70 

66 

57 

72 

78 

77 

64 

55 

62 

61 

69 

66 

7 

HIN 

37 

46 

45 

42 

42 

31 

28 

38 

46 

54 

38 

27 

29 

28 

20 

22 

24 

26 

27 

38 

50 

35 

33 

44 

46 

47 

51 

29 

45 

50 

37 

3 

HAX 

55 

61 

60 

45 

58 

63 

69 

70 

75 

80 

70 

60 

65 

55 

50 

46 

59 

60 

66 

68 

69 

52 

60 

57 

60 

55 

53 

50 

60 

60 

62 

60 

•  S 

HIN 

30 

40 

42 

43 

45 

34 

29 

31 

54 

58 

34 

36 

31 

32 

23 

24 

26 

33 

34 

35 

42 

31 

41 

49 

52 

42 

40 

38 

27 

35 

45 

37 

3 

HAX 

53 

50 

42 

54 

57 

64 

64 

66 

76 

67 

52 

60 

49 

44 

41 

53 

58 

62 

64 

56 

53 

53 

51 

53 

54 

55 

49 

55 

54 

SO 

56 

55 

3 

HIN 

33 

37 

38 

37 

41 

34 

34 

43 

53 

44 

34 

34 

30 

26 

21 

26 

29 

31 

37 

43 

39 

31 

38 

46 

48 

37 

39 

33 

27 

43 

42 

36 

5 

MAX 

42 

40 

43 

45 

52 

63 

65 

64 

57 

60 

51 

52 

43 

36 

35 

54 

61 

62 

69 

51 

63 

47 

46 

53 

55 

53 

49 

60 

5  1 

47 

44 

51 

1 

MIN 

27 

31 

35 

34 

38 

33 

32 

39 

48 

51 

33 

29 

23 

19 

17 

19 

29 

35 

38 

41 

40 

33 

41 

40 

40 

28 

35 

30 

25 

32 

37 

33 

3 

HAX 

57 

65 

46 

57 

57 

67 

70 

70 

77 

77 

63 

63 

55 

42 

43 

50 

62 

64 

67 

59 

6b 

60 

62 

72 

60 

59 

53 

56 

SB 

51 

66 

59 

8 

HIN 

35 

45 

42 

36 

44 

39 

34 

41 

50 

57 

40 

32 

31 

33 

25 

24 

27 

34 

31 

40 

47 

35 

36 

53 

55 

47 

42 

42 

29 

44 

51 

39 

4 

MAX 

56 

43 

44 

50 

55 

67 

67 

68 

74 

73 

70 

59 

57 

52 

43 

53 

63 

66 

65 

57 

54 

55 

53 

50 

55 

56 

51 

54 

53 

51 

59 

57 

3 

MIN 

29 

33 

37 

32 

41 

31 

29 

36 

48 

52 

36 

29 

27 

27 

21 

17 

31 

34 

34 

42 

43 

31 

33 

46 

46 

32 

38 

32 

26 

37 

40 

34 

5 

MAX 

51 

42 

41 

49 

57 

67 

66 

64 

75 

63 

56 

58 

48 

46 

40 

54 

60 

64 

65 

50 

52 

53 

46 

51 

50 

54 

46 

51 

52 

47 

53 

54 

0 

MIN 

30 

34 

34 

35 

41 

35 

37 

37 

54 

51 

32 

37 

26 

24 

20 

24 

31 

34 

39 

43 

41 

32 

41 

45 

46 

33 

38 

33 

24 

40 

40 

35 

9 

MAX 

45 

45 

52 

48 

56 

67 

69 

64 

62 

63 

58 

56 

50 

44 

42 

50 

66 

68 

61 

52 

56 

50 

49 

53 

54 

56 

52 

49 

52 

50 

44 

54 

4 

MIN 

25 

32 

36 

32 

40 

36 

31 

38 

45 

51 

34 

32 

28 

23 

20 

20 

27 

37 

37 

36 

40 

35 

42 

44 

42 

32 

39 

32 

23 

34 

37 

34 

2 

MAX 

60 

50 

43 

56 

60 

70 

70 

70 

78 

70 

57 

64 

54 

49 

44 

56 

62 

66 

67 

58 

59 

51 

59 

AO 

60 

59 

52 

59 

57 

49 

62 

S9 

1 

MIN 

35 

41 

39 

38 

45 

34 

26 

34 

52 

52 

36 

27 

27 

34 

23 

23 

25 

25 

28 

37 

38 

29 

34 

43 

44 

39 

39 

37 

25 

42 

48 

35 

•  5 

MAX 

62 

69 

51 

57 

61 

70 

71 

74 

80 

73 

58 

64 

57 

48 

45 

56 

56 

66 

68 

69 

51 

62 

62 

62 

64 

54 

52 

59 

61 

62 

65 

61 

•  6 

MIN 

34 

45 

44 

47 

42 

29 

27 

40 

51 

49 

32 

27 

30 

33 

27 

25 

23 

28 

28 

30 

35 

31 

42 

55 

53 

46 

43 

33 

27 

46 

45 

37 

0 

MAX 

43 

44 

42 

45 

50 

60 

62 

59 

64 

55 

52 

51 

42 

35 

3 1 

49 

55 

60 

60 

51 

48 

47 

46 

52 

55 

49 

46 

43 

50 

46 

44 

49 

>6 

MIN 

26 

33 

33 

36 

38 

33 

38 

45 

53 

52 

33 

31 

23 

19 

19 

21 

30 

34 

39 

36 

36 

31 

41 

36 

41 

27 

33 

26 

23 

34 

38 

33 

>5 

MAX 

47 

45 

44 

46 

54 

68 

65 

60 

62 

64 

60 

56 

53 

50 

38 

55 

60 

64 

63 

57 

62 

51 

48 

52 

60 

55 

53 

51 

50 

50 

48 

54 

3 

MIN 

23 

34 

35 

38 

41 

28 

26 

30 

44 

44 

33 

30 

20 

17 

22 

15 

18 

23 

28 

37 

41 

26 

35 

42 

38 

32 

37 

27 

16 

25 

J5 

30 

i3 

MAX 

52 

49 

44 

50 

56 

66 

68 

66 

76 

66 

5  5 

58 

51 

44 

39 

55 

60 

64 

66 

57 

62 

56 

51 

51 

6? 

51 

47 

50 

64 

47 

54 

56 

4 

MIN 

28 

37 

40 

38 

43 

31 

28 

41 

53 

54 

32 

30 

27 

23 

19 

21 

25 

29 

34 

41 

40 

28 

42 

45 

46 

31 

30 

31 

19 

37 

44 

34 

4 

HAX 

52 

47 

54 

57 

56 

69 

71 

66 

78 

71 

60 

64 

54 

49 

45 

52 

66 

69 

6? 

57 

53 

55 

54 

56 

55 

58 

53 

52 

54 

51 

65 

58 

5 

HIN 

31 

36 

38 

34 

42 

33 

31 

37 

50 

58 

39 

30 

30 

33 

22 

20 

29 

34 

32 

41 

43 

31 

33 

40 

49 

36 

40 

37 

26 

36 

42 

35 

•  9 

MAX 

58 

58 

53 

56 

56 

68 

68 

70 

73 

80 

72 

56 

67 

55 

46 

44 

52 

63 

65 
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57 

51 

49 

64 
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57 
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64 
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32 

35 
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27 
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24 
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51 

47 
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57 

56 

53 
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34 

37 

38 

34 

41 

35 

30 

42 

51 

46 

35 

31 

30 

30 

22 

25 

28 

26 

33 

43 

39 

30 

37 

46 

46 

37 

40 

33 

25 

42 

44 

35 

9 

HAX 

58 

71 

70 

67 

78 

68 

57 

45 

59 

66 

66 

53 

52 

55 

51 

51 

HIN 

35 

38 

37 

34 

34 

34 

50 

59 

37 

32 

25 

28 

30 

32 

36 

33 

39 

44 

36 

28 

36 

45 

36 

6 

MAX 

56 

52 

41 

43 

54 

57 

67 

67 

64 

76 

69 

54 

61 

5 1 

45 

42 

55 

64 

66 

65 

64 

54 
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53 

52 
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54 

55 

50 

55 

7 

MIN 

32 

32 

38 

30 

34 

28 
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33 

23 
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25 
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29 

37 

44 

31 

42 

46 

44 

40 

42 

39 

25 

36 

45 

36 

0 

MAX 

57 

59 

61 

60 

70 

66 

68 

78 

66 

51 

43 

56 

60 

67 

68 

63 

57 

54 

53 

54 

58 

60 

52 

57 

56 

56 

61 

59 

2 

HIN 

35 

37 

40 

41 

42 

36 

31 

43 

53 

51 

36 

30 

31 

32 

22 

26 

33 

29 

34 

43 

46 

31 

38 

49 

42 

38 

41 

38 

24 

35 

46 

37 

2 

48 

76 

67 

56 

59 

50 

39 

55 

61 

63 

64 

58 

53 

50 

47 

51 

52 

54 

53 

52 

52 

52 

54 

55 

1 

HIN 

29 

33 

37 

32 

40 

32 

31 

40 

47 

55 

34 

32 

26 

23 

21 

20 

28 

29 

38 

40 

42 

26 

38 

45 

46 

32 

39 

32 

22 

36 

40 

34 

■  4 

MAX 

65 

64 

58 

61 

69 

7 1 

79 

77 

64 

62 

56 

45 

55 

58 

65 

67 

66 

63 

59 

69 

73 

70 

53 

58 

59 

57 

64 

64 

0 

MIN 

34 

40 

42 

41 

46 

36 

33 

41 

51 

54 

35 

32 

32 

31 

23 

26 

28 

32 

31 

41 

44 

30 

36 

50 

50 

41 

41 

29 

41 

50 

38 

0 

56 

57 

49 

39 

54 

60 

65 

66 

56 

50 

56 

49 

51 

53 

52 

48 

48 

53 

47 

51 

54 

•  1 

MIN 

28 

34 

36 

34 

40 

39 

33 

44 

54 

52 

31 

33 

29 

22 

19 

23 

30 

31 

38 

42 

39 

28 

41 

39 

45 

32 

37 

32 

22 

36 

41 

35 

0 

MAX 

70 

59 

46 

55 

58 

62 

65 

57 

57 

55 

49 

50 

52 

52 

48 

52 

»2 

47 

53 

55 

•  0 

MIN 

31 

37 

39 

38 

43 

35 

35 

44 

55 

54 

32 

32 

29 

23 

19 

25 

31 

35 

35 

43 

41 

26 

41 

45 

*' 

35 

38 

35 

22 

36 

41 

36 

•  3 

MAX 

66  !  58 

46 

46 

58 

61 

66 

69 

65 

63 

59 

74 

80 

76 

64 

53 

59 

59 

67 

65 

7 

HIN 

37 

50 

48 

46 

45 

34 

30 

41 

52 

55 

39 

30 

32 

35 

26 

25 

26 

26 

29 

42 

47 

32 

36 

56 

54 

49 

44 

45 

36 

45 

39 

■  9 

MAX 

47 

65 

59 

59 

70 

65 

62 

57 

47 

40 

34 

51 

57 

63 

65 

58 

48 

56 

50 

54 

60 

50 

50 

46 

52 

46 

46 

S3 

•  3 

MIN 

27 

35 

35 

39 

41 

32 

30 

42 

49 

51 

35 

29l  27 

22 

25 

21 

22 

27 

32 

44 

40 

29 

38 

44 

44 

30 

39 

31 

20 

33 

40 

34 

lO 

HAX 

46 

54 

64 

58 

55 

39 

35 

51 

58 

65 

64 

50 

47 

54 

48 

53 

60 

50 

50 

46 

50 

45 

47 

52 

1 

MIN 

25 

35 

36 

34 

35 

28 

27 

38 

49 

41 

30 

26 

22 

19 

21 

18 

19 

23 

30 

41 

33 

26 

44 

43 

38 

27 

33 

21 

16 

29 

41 

30 

>6 

72 

65  ;  58 

53 

65 

67 

66 

60 

51 

60 

72 

62 

58 

55 

58 

59 

63 

67 

60 

•  9 

MIN 

33 

4C 

30 

30 

36 

31 

25 

34 

44 

52 

33 

26 

1  26 

23 

23 

20 

23 

29 

24 

42 

44 

33 

51 

53 

38 

42 

28 

23 

44 

56 

34 

»4 

MAX 

64 

56 

>  60 

64 

65 

64 

62 

56 

54 

60 

69 

63 

56 

66 

55 

57 

56 

69 

60 

•  1 

MIN 

3< 

43 

33 

35 

4C 

34 

30 

38 

47 

54 

38 

32 

32 

31 

25 

23 

26 

34 

30 

38 

41 

33 

39 

51 

65 

44 

42 

33 

26 

44 

49 

37 

4 

67 

65 

7j 

64 

61 

51 

61 

64 

60 

61 

57 

57 

55 

70 

61 

61 

55 

54 

54 

52 

68 

60 

3 

MIN 

42 

<•'. 

43 

40 

41 

45 

56 

63 

42 

38 

41 

30 

30 

32 

46 

47 

41 

63 

54 

51 

45 

46 

49 

52 

44 

■  9 

MAX 

50 

65 

67 

55 

58 

62 

60 

63 

56 

48 

66 

MIN 

24 

30 

31 

44 

32 

37 

50 

29 

37 

46 

HAX 

54 

50 

43 

52 

58 

69 

69 

70 

76 

71 

59 

59 

60 

60 

44 

54 

59 

64 

66 

62 

58 

56 

53 

54 

53 

55 

52 

56 

55 

52 

55 

57 

,7 

HIN 

31 

37 

39 

38 

44 

32 

32 

42 

49 

58 

32 

31 

25 

20 

22 

29 

32 

34 

42 

39 

28 

41 

46 

45 

36 

39 

33 

22 

39 

45 

36 

0 

HAX 

47 

46 

55 

47 

53 

66 

62 

64 

71 

!68 

51 

59 

I  49 

41 

37 

50 

59 

61 

63 

54 

50 

59 

52 

53 

55 

53 

46 

46 

46 

45 

48 

53 

4 

HIN 

29 

35 

40 

38 

40 

25 

26 

40 

55 

1  " 

31 

25 

! " 

18 

25 

17 

20 

20 

30 

41 

40 

25 

42 

40 

45 

24 

27 

29 

15 

16 

^33 

31 

2 

HAX 

63 

74 

60 

60 

63 

70 

73 

75 

80 

i  " 

61 

64 

1  57 

51 

44 

53 

56 

65 

ts 

69 

61 

64 

71 

65 

63 

62 

52 

58 

59 

59 

66 

63 

>3 

HIN 

33 

47 

48 

47 

51 

33 

29 

39 

50 

'  55 

38 

30  1  30 

29 

25 

24 

26 

28 

41 

43 

30 

37 

44 

47 

42 

40 

26 

45 

52 

38  •4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  S  -  Conttnuxl 


GEORGIA 
DECEMBER  1952 


Station 

Day  0<  Month 

• 

& 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

1  L 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T!FTON  2  N 

MAX 

55 

58 

70 

48 

57 

58 

68 

70 

73 

78 

71 

55 

63 

55 

47 

42 

55 

57 

64 

68 

58 

51 

55 

69 

69 

63 

54 

90 

55 

58 

65 

99.a 

MIN 

35 

36 

42 

42 

43 

33 

33 

42 

51 

55 

37 

32 

33 

32 

24 

25 

28 

31 

33 

33 

49 

31 

32 

40 

53 

49 

42 

40 

31 

33 

43 

37,4 

TOCCOA 

MAX 

55 

A3 

43 

49 

58 

70 

70 

66 

56 

60 

53 

58 

SO 

45 

43 

55 

68 

70 

63 

57 

61 

49 

47 

96 

60 

60 

97 

90 

52 

48 

46 

55  •« 

MIN 

26 

32 

38 

35 

40 

34 

38 

44 

49 

53 

35 

31 

29 

22 

21 

20 

32 

41 

38 

41 

41 

37 

41 

41 

42 

32 

40 

34 

27 

34 

38 

35*7 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 

MAX 

64 

7<> 

59 

63 

60 

68 

73 

78 

79 

75 

57 

63 

58 

46 

44 

55 

59 

65 

69 

63 

57 

58 

73 

78 

65 

61 

93 

57 

61 

64 

67 

63  lA 

MIN 

38 

51 

48 

48 

46 

36 

30 

41 

51 

51 

38 

30 

31 

28 

25 

27 

27 

29 

29 

42 

38 

33 

38 

52 

52 

46 

43 

32 

30 

46 

48 

36*6 

WARRENTON 

MAX 

50 

*2 

54 

58 

54 

67 

69 

65 

74 

69 

59 

60 

54 

45 

40 

90 

64 

66 

63 

66 

56 

50 

52 

52 

52 

56 

57 

52 

51 

49 

58 

56i6 

MIN 

29 

34 

37 

33 

41 

32 

31 

38 

50 

57 

38 

31 

27 

25 

21 

20 

28 

35 

34 

40 

41 

32 

41 

47 

47 

34 

39 

36 

26 

36 

41 

35*5 

WASHINGTON 

MAX 

45 

43 

49 

50 

54 

67 

68 

65 

72 

69 

68 

65 

59 

50 

40 

51 

55 

60 

62 

65 

65 

60 

57 

57 

55 

55 

60 

60 

55 

50 

47 

97.4 

MIN 

27 

32 

35 

37 

39 

29 

40 

33 

49 

56 

35 

32 

25 

19 

19 

20 

29 

35 

40 

45 

47 

45 

43 

43 

40 

40 

37 

35 

22 

36 

30 

35,3 

WAYCROSS 

MAX 

75 

62 

61 

66 

65 

60 

49 

48 

59 

62 

64 

67 

64.2 

MIN 

38 

48 

42 

41 

41 

32 

29 

39 

50 

54 

41 

30 

30 

33 

23 

23 

25 

28 

27 

49 

52 

35 

35 

50 

54 

90 

42 

42 

27 

42 

46 

WAYNESBORO 

MAX 

55 

50 

41 

54 

52 

66 

66 

68 

65 

77 

72 

59 

62 

50 

48 

52 

58 

65 

69 

65 

55 

59 

60 

99 

57 

55 

50 

52 

65 

5S.4 

MIN 

31 

33 

33 

34 

36 

36 

35 

35 

43 

37 

37 

33 

32 

31 

24 

23 

23 

35 

36 

36 

34 

38 

47 

36 

41 

36 

27 

31 

42 

34i4 

WEST  POINT 

MAX 

53 

44 

46 

51 

60 

69 

70 

67 

76 

65 

56 

61 

51 

46 

43 

58 

59 

68 

67 

60 

56 

55 

49 

52 

53 

55 

50 

54 

54 

47 

54 

MIN 

31 

38 

41 

39 

44 

29 

26 

40 

50 

55 

34 

29 

27 

23 

20 

20 

23 

25 

30 

40 

42 

28 

44 

46 

47 

32 

37 

31 

19 

35 

45 

34i5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  numtli 


SKUlon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

1"! 

AILST 

KTAP 

.07 

* 

• 

.19 

.07 

.00 

.02 

.03 

.03 

.05 

.12 

.10 

.08 

.10 

.06 

.08 

.06 

.08 

.01 

.01 

.02 

.03 

.08 

.06 

.07 

.07 

.06 

81, 7> 

WIND 

24 

35 

20 

15 

28 

12 

24 

7 

11 

18 

75 

45 

30 

36 

12 

37 

26 

20 

22 

17 

15 

16 

5 

14 

7 

20 

21 

36 

14 

12 

37 

711 

AIXATOOHA  MM  2 

ETAP 

.03 

.12 

.10 

.07 

.04 

.12 

.08 

.01 

.04 

.16 

.11 

.07 

.07 

.08 

.11 

• 

• 

.03 

.04 

.08 

.02 

.03 

.03 

.00 

.03 

.05 

.05 

.06 

« 

.08 

1.71 

iriNO 

65 

193 

66 

147 

209 

84 

55 

47 

71 

85 

106 

67 

126 

32 

64 

71 

65 

56 

42 

128 

89 

47 

123 

65 

25 

62 

64 

66 

42 

49 

195 

2966 

ATHENS  WB  AIHPOKT 

EVAP 

* 

.02 

.00 

.00 

.08 

.09 

.10 

.11 

.06 

.08 

.19 

*■ 

• 

• 

• 

* 

• 

.65 

.07 

.09 

.11 

.07 

.06 

.01 

.01 

* 

.10 

.08 

• 

.13 

B3.18 

WIKD 

46 

96 

76 

66 

140 

65 

SO 

44 

42 

85 

175 

52 

91 

91 

51 

75 

lie 

117 

46 

83 

62 

47 

32 

25 

16 

61 

121 

71 

17' 

29 

100 

2188 

EZPESmENT 

EVAP 

.07 

.11 

.01 

.03 

.06 

.06 

.08 

.10 

.04 

.09 

.11 

.07 

.10 

.08 

* 

• 

* 

* 

.31 

.12 

.04 

.05 

.04 

« 

.01 

.08 

.08 

.07 

.05 

81.92 

WIND 

37 

60 

28 

23 

55 

40 

22 

33 

48 

87 

105 

45 

40 

30 

43 

58 

26 

28 

26 

36 

40 

28 

55 

18 

9 

26 

44 

41 

22 

36 

39 

1228 

BOGGABOS  HILL 

EVAP 

.04 

.04 

.05 

.02 

.02 

.08 

.05 

.04 

.03 

.08 

.16 

.08 

.05 

.10 

.04 

.05 

.03 

.02 

.04 

.05 

.08 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.01 

l.ii 

WIND 

11 

14 

19 

16 

16 

21 

8 

4 

6 

7 

52 

22 

13 

29 

8 

33 

4 

6 

7 

7 

15 

15 

9 

4 

5 

12 

6 

8 

12 

8 

20 

417 

BOHE  WB  AIRPOBT 

EVAP 

.01 

.02 

.07 

.05 

.03 

.02 

.12 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

.37 

.06 

.02 

« 

.08 

.01 

.01 

* 

.09 

* 

* 

.13 

.10 

81.37 

WIND 

75 

95 

15 

48 

99 

46 

22 

7 

19 

43 

115 

40 

46 

62 

54 

40 

18 

21 

17 

51 

SO 

40 

64 

31 

16 

30 

30 

30 

32 

18 

57 

1331 

TIFTOH  2  N 

EVAP 

.09 

.05 

.07 

.04 

.01 

.05 

.10 

.03 

.06 

.10 

.13 

• 

.15 

.02 

* 

* 

* 

1.07 

.06 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.03 

.06 

.12 

.00 

J. 37 

WIND 

19 

32 

S2 

33 

17 

15 

18 

14 

15 

18 

83 

43 

19 

8 

28 

42 

21 

9 

12 

10 

28 

22 

10 

9 

9 

29 

13 

21 

34 

9 

49 

741 

TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

ll 
•  3 

<s 

•  1 

01  1 
>  ^ 

<s 

• 

< 

"3 

• 

s 

• 

a 

• 

i 
o 

Data 

DagTM  Days 

No.  of  Daya 

Total 

ll 

|i 

fib. 

>. 
a 
S 
• 
o 

Data 

Snow,  Slaal,  Hall 

No.  d  DaTi 

Ma>. 

Min. 

3 

0 

Max.  Deplh 
1    on  Ground 

• 

a 

t 

1 

C 

0 

z 

i 

!^ 

sl 

'V!S 

o  * 

si 

0 

8 
S 

JUNG  1952 

CARROLLTON 

92.9 

69 

4 

81.2 

4.2 

98 

27+ 

59 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

5.38 

1.81 

1.55 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

FAIRVIET 

93.5 

70 

7 

82.1 

4.3 

104 

28 

62 

1+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3.25 

-  .43 

1.12 

6 

.0 

0 

11 

3 

1 

SEPTEMBER  1952 

FAIRVlElt 

80.4 

62 

3 

71.4 

-3.2 

90 

1 

54 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

2.07 

-  .90 

.66 

12 

.0 

0 

9 

2 

0 

Precipitation 


r«f«r«Be«  not«s  follovln*  Stktloa  Index. 
-   142  - 


abUS 


DAILY  PRECIPITATION 


Statton 

0*j  al  Month 

■a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

as 

27 

28 

39 

30 

31 

1 

JiniB  1993 

AXSOI-LTOH 

1.99 

i.oa 

.47 

.97 

.49 

9.38 

iinvin 

.01 

T 

1.13 

.67 

.03 

.39 

.09 

.09 

.39 

.99 

.03 

T 

.08 

3.35 

AlRTIEl 

.19 

.04 

.ee 

.03 

.39 

.98 

.01 

.03 

.38 

3.07 

WA I HSBORO 

.10 

DAILY  TEMPERATURES 


SUtion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE  1952 

RBOLLTON 

MAX 
MIH 

76 
64 

88 
59 

90 
71 

88 

61 

91 
78 

92 
66 

90 
64 

90 
63 

92 
69 

89 
SO 

90 
76 

92 
67 

91 
66 

91 
66 

94 

71 

96 
68 

94 
68 

96 
69 

97 
73 

95 
71 

94 
69 

96 
70 

95 
70 

97 
80 

95 
71 

97 
71 

98 
72 

97 
76 

98 
68 

97 
66 

92.9 
69.4 

IhVIE» 

MAX 
MIH 

86 
62 

89 
64 

89 
62 

92 
64 

92 
68 

90 
66 

92 
71 

95 
71 

90 
68 

89 

72 

92 
75 

92 
69 

90 
74 

94 

70 

97 
72 

93 
70 

95 
72 

95 
72 

96 
73 

91 
71 

91 
71 

92 
72 

95 
72 

96 
73 

98 
75 

97 
76 

100 
77 

104 
74 

95 
70 

99 
74 

93.5 
70.7 

SEPTEMBER  1952 

IRVIEW 

MAX 
MIH 

90 
78 

87 
66 

77 
58 

79 

56 

75 
60 

78 

57 

84 

58 

82 
60 

77 
63 

81 
59 

75 
64 

82 
69 

82 
70 

85 
68 

78 
68 

85 
64 

86 
62 

86 
64 

82 
67 

82 
68 

78 
70 

78 
65 

75 
60 

75 
57 

73 
56 

78 
56 

81 
57 

80 
54 

78 
59 

84 

55 

80.4 
62.3 

MSSBORO 

MAX 

MIR 

95 

70 

89 

67 

85 
63 

CORRECTIONS 
MONTH:     SEPTEMBER  1952 


Total  precipitation  should  be  3.76,  departure 
froa  Doraal  should  be  .11,  greatest  day  should 

be  1.95  on  the  22nd,  nuaber  of  days  .01  or 
aore  Ahould  be  5,  .50  or  aore  should  be  2, 
and  1.00  or  aore  should  be  2. 


Douglas 


Total  precipitation  should  be  3.76. 
tatlon  on  the  2nd  should  be  0. 


I 


I 


STATION  INDEX 


Station 

1  Indax  Na  { 

County 

• 

Q 

Utituda 

Longitude 

g 
1 
1 
J 

ObMT- 

vation 
time 

Obeerver 

Heier 

to 
tables 

Station 

Indn  No.  | 

County 

Latitude 

Longitude 

Q 

Obeer- 
▼ation 
time 

Observei 

u 

Refer 

to 
table* 

Temp. ' 

£ 

Temp.  1 

Predp 

ABBEVILLE 

WILCOX 

9 

2*0 

0A 

ELLA  MAE  ELLERBEE 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3  3*  16 

63  30 

1294 

6P 

0A 

 1 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

AOAIRSVILLE 

BARTOW 

12 

710 

6A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

GLEWVILLE 

3754 

TATTNALL 

I  31  96 

61  56 

179 

7P 

H.  C.  BARNARD 

2  3  5  7 

31  08 

B3  25 

6A 

BROOKS  AlDERHAN 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

400 

6P 

OA.  POWER  COMPANY 

0090 

MONTGOMERY 

32  n 

82  34 

6A 

eA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6  7 

GREENSBORO 

3699 

GREENE  1 

0  33  34 

03  11 

620 

5P 

8A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5  T 

ALAPAKA  EXP  STAT  ION 

BERRI EN 

7A 

ROY  E .  HOLLAND 

2  3  9  7 

iGRIFFlh 

3936 

SPALDING 

9  33  15 

04  16 

900 

5P 

eA 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  3  5  7 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

2  00 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3  5  7 

HARTWELL 

4133 

HART  1 

4  34  21 

82  96 

790 

5P 

SAMUEL  A  VEHNER 

2  3  5  7 

ALBAMT  H6  AIRPORT 

DOUGHERTY 

6 

190 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9  32  17 

03  20 

239 

6P 

8A 

R.  A.  MC  LENOON 

2  3  5  7 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

5 

3*  10 

84  44 

979 

0A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

2100 

TVA-131 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

91  32 

82  31 

196 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

HIAUASSEE 

4279 

TOWNS 

7  34  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-151 

AMERICUS 

362 

7A 

PROF,   J.   P.  KINNEY 

2  3  5  7 

HOGGARDS  MILL 

4366 

BAKER 

6  31  12 

04  27 

132 

HID 

8A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6  7 

ATHENS 

CLARKE 

10 

700 

6A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

JASPER 

PICKENS 

1480 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  i  T 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

CLARKE 

10 

669 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  9  7 

JONESBORO 

CLAYTON 

930 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

ATHENS  W8  AIRPORT 

04)9 

CLARKE 

10 

33  57 

83  14 

603 

7A 

7A 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9  6  7 

KENSINGTON 

4602 

WALKER  i 

6  34  46 

69  22 

620 

6A 

TVA-722 

ATLANTA  wa  AIRPORT 

04»1 

FULTON 

6 

33  39 

04  29 

979 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

KINGSTON 

46  S4 

BARTOH 

5  34  1* 

715 

7A 

WALTER  N.  COX 

ATLANTA  WB  ClTr 

FULTON 

1094 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

LAFAYETTE 

WALKER 

69  17 

610 

JOm  R.  BEAVERS 

2  3  5  7 

AUGUSTA  wa  AIRPORT 

RICmONO 

14 

162 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

LA  GRANGE 

TROUP 

740 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  5  7 

AUGUSTA 

RICHMOND 

14 

130 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5  7 

LEXINGTON 

OGLETHORPE  I 

720 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN* 

BAINfiRIOGE 

OftSl 

DECATUR 

30  99 

64  35 

119 

9P 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  9  7 

L INCOLNTON 

5204 

LINCOLN  1 

*  33  *7 

02  28 

500 

0A 

JA>CS  W.  6LACKHELL 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

04  23 

1 100 

7A 

E.  C.  OROGAN 

LITTLE  HIGHTCWER 

9242 

TOWNS 

7  34  56 

03  39 

2200 

0A 

TVA-153 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

12 

BA 

HENRY  E.  HARHACK 

JEfFFRSON  1 

337 

NESBIT  BAKER 

2  3  5  7 

BLACKBEARD  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

10 

6A 

U.S. FISH  &  WLDF  SER 

2  3  9  7 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

150 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

191B 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

362 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

6LAKELV 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

04  96 

300 

7P 

6A 

DR.  J.  G,  STANOIFER 

2  3  5  7 

9447 

BIBB 

9  32  50 

83  36 

375 

BA 

8A 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  3  5  T 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

64  17 

1  560 

6A 

TVA-llO 

5633 

JACKSON  1 

0  3*  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

aOHHAN 

ELBERT 

780 

64 

HRS. GWENDOLYN  8R0WN 

MIOVILLE 

BURKE  1 

186 

MRS.  C.  M.  HAND 

BRASSTOHN  BALD 

TOWNS 

7 

4780 

8A 

TVA-147 

MILLEOGEVILLE 

BA  LOW  I N  I 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5  T 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

n 

190 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5  7 

MRLEN 

JENKINS  1 

180 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  5  7 

BRUNSWICK 

13A0 

GLYNN 

2 

31  09 

61  29 

14 

6P 

6P 

0.  R.  ROBERTS 

2  3  5  7 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

j  32  19 

84  01 

325 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5  7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1J»S 

GLYNN 

2 

31  09 

61  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5  7 

MONT ICELLO 

5900 

JASPER 

9  33  16 

83  41 

630 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  5  7 

BUTLER 

TAYLOR 

6 

650 

eA 

A. L.FOUNTAIN- SMITH 

COLQUITT  I 

325 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  5  7 

BUTLER  CREEK 

RICmONO 

116 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER  1 

150 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

e 

265 

J.  D.  BELCHER 

2  3  9  7 

NEEL  GAP 

IWION 

3300 

TVA-135 

3 

MOO 

MITCHELL 

31  1* 

64  13 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

NEWNAN 

6335 

6  33  23 

0*  48 

*P 

6* 

RUSSELL  A ,  O'NUL 

2  3  5  7 

CAMP  STEWART 

15*4 

LIBERTY 

1 1 

31  92 

01  37 

92 

7P 

TP 

POST  ENGINEERS 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

7  34  42 

04  13 

BA 

CHEROKEE 

5 

694 

C.  B.  TEASLEY 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

1025 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

CARLTON  BRIDGE 

ELBEBT 

14 

500 

6A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5  7 

NOT T ELY  DAM 

UNION 

1  740 

TVA-573 

CARNESVILLE 

FRANKLIN 

14 

700 

JOW*  CARROLL 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

61* 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5  7 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

i7 

33  35 

09  04 

Ills 

9P 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  CO  2  3  5  7 

OulTMAN 

7276 

BROOKS  1 

6  30  47 

03  3* 

173 

6P 

6A 

HRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  3  5  7 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

84  42 

6A 

RALPH  M.  MESSER 

3 

7430 

GORDON  1 

2  3*  35 

04  57 

657 

7A 

JO**i  B.  DAVIS 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

5 

735 

9P 

5P 

C ITY  OF  CARTERSVILL 

2  3  9  7 

R INGGOLD 

CATOOSA  1 

620 

TVA-721 

CARTERSVILLE  1  5W 

BARTOW 

5 

3*  09 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUK 

RISING  FAWN 

DADE  1 

820 

TVA-669 

CEDAR TOWN 

1732 

POLK 

3*  01 

09  15 

797 

6P 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  9  7 

ROME 

FLOYD 

*  34  15 

65  10 

617 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5  7 

CHATSWORTM 

1656 

12 

3*  46 

04  47 

760 

6A 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD  I 

2  3*  21 

65  10 

643 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7 

CHICILAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

13 

3*  55 

65  16 

769 

5P 

U.S.   DEPT.  INTERIOR 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

76*2 

CHATHAM 

2  32  00 

61  16 

MID 

0.  A.  aiSSETT 

CHOESTOE 

UNION 

3*  40 

1900 

0A 

TVA-570 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

CLAYTON 

RABUN 

14 

34  93 

2000 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  9  7 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

10 

MRS . H . C , KL 1 NGENSM I TH 

2  3  5  7 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

34  39 

1970 

MARY  L.  SUTTON 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK  1 

550 

WILLIAM  M.  WARREN 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  2B 

04  59 

262 

6P 

7A 

A.  LESTER  HEARN 

2  3  9  7 

STANLEY  GAP 

6269 

GILMER  1 

2  34  47 

04  18 

2300 

BA 

TVA-111 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

WJSCOGEE 

3 

32  91 

64  56 

394 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

SUCHES 

6414 

UNION 

7  34  41 

0*  01 

eA 

TVA-115 

CONCORD 

PUE 

6 

33  09 

029 

TP 

C.  R.  SMITH 

SUM4ERVILLE 

CHATTOOGA 

7B0 

JAMES  R.  BURGESS 

CORDELE 

CRISP 

6 

31  9B 

310 

6A 

S.  E.  COX 

2  3  9  7 

SUAINSBORO 

EMANUEL  1 

316 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  5  T 

CORNELIA 

HABERSHAM 

14 

3*  30 

1520 

MRS.COMIIC  I.LITTte 

2  3  5  7 

SHEET  GUM 

FANNIN 

1600 

TVA-i29 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

33  36 

63  92 

750 

6P 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  9  7 

TALBOTTON 

853S 

TALBOT 

6  32  40 

0*  32 

6P 

BA 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5  7 

CUMMING  I  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  00 

1300 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0547 

HARALSON  1 

7  33  46 

05  le 

5P 

6A 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

2  3  5  7 

CURRYVILLE  2  W 

GORDON 

12 

34  27 

JOSEPH  a.  DAVIS 

TAYLORSVILLE 

DR.  W.  K.  COUSINS 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

6 

31  46 

461 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

THOMASVILLE 

TH(WAS 

276 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5  7 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

3  3*  32 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  9  7 

TIFTON  2  N 

TIFT  1 

370 

6P 

FRED  BELL 

2  3  5  6  7 

DALLAS 

246S 

PAULO  1 NG 

5 

33  55 

04  90 

1019 

8A 

HISS  EVELYN  J.TINNE 

TITUS 

6732 

7  34  57 

03  3B 

SA 

TVA-574 

OALTON 

2493 

WHITF 1  ELD 

12 

34  46 

04  50 

760 

BA 

JOHN  M.  HC  LELLAN 

2  9  9  7 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS  1 

4  3*  35 

63  19 

5P 

OA 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

DAWSON 

TERRELL 

6 

31  *7 

355 

S.  W.  KENNEY 

TRAY  MOUNTAIN 

TVA-154 

OAW&ONVILLE 

DAWSON 

5 

3*  29 

1379 

PEARL  P.  CHAMBERS 

TUNNEL  HILL 

WHITFIELD  1 

660 

TVA-392 

3 

DECATUR 

DEKALB 

9 

33  46 

102  5 

4P 

CARL  0.  WEBB 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

LOWNOES  I 

197 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  S  7 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

3*  46 

04  13 

1900 

SA 

TVA-633 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

5  34  19 

04  33 

7A 

HRS.  HARY  P.  CLINE 

DOCTORTCWN  I  WSW 

2716 

1 

31  39 

01  91 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

HARRENTON 

9141 

WARREN  I 

1  33  24 

82  40 

5P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

DONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

6 

31  02 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

WASHINGTON 

WILKES  1 

HRS.  HAZEL  S.TUCKER 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

31  30 

245 

8A 

H.   FRANK  SIWONS 

2  3  5  7 

WAYCROSS 

HARE  1 

131 

F.  H.  MYRICK 

2  3  5  T 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  49 

84  45 

1219 

LEONA  B.  THOMPSON 

WAYNESBORO 

BURKE  1 

261 

JOEL  CHAPPELL 

2  3  9  T 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32  39 

103 

SA 

B.  H.  EVANS 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

i  32  52 

65  11 

573 

6P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  53 

82  95 

234 

6P 

BA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  9  7 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6  32  59 

84  35 

BOO 

eA 

MISS  M.  ANNIE  REIO 

EASTHAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

361 

7P 

BA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  9  7 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

9  34  06 

64  31 

992 

w.  G.  BOOTH 

ELBERTCN 

3060 

ELBERT 

1* 

34  07 

02  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7  34  56 

83  51 

1920 

BA 

TVA-146 

3 

ELL  1 JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

A.  D.  DOVER 

EMBRr 

31*7 

PAULDING 

17 

33  92 

84  59 

eA 

HISS  JANETTE  ALLGOO 

>  3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

929 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  9  6  7 

FAIRMOUNT 

3293 

GORDON 

12 

34  26 

04  42 

eA 

DYHPLE  D.  WARHACK 

FAIRVIEW 

3303 

LAMAR 

« 

33  00 

04  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  5  9  7 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  9  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

94  51 

04  30 

8A 

TVA-109 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  29 

19 

4P 

4P 

U.S.  SOIL  CONSEHVA 

2  3  5  7 

FLINT ST ONE 

3427 

WALKER 

le 

34  96 

65  21 

710 

7A 

W.  R.  REEO,  JR. 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

13 

30  46 

02  02 

IQA 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

3469 

CHARLTON 

IS 

30  44 

82  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

9 

31  36 

05  03 

245 

8A 

MRS.  H4YME  R.  HAYES 

2  3  9  7 

FORT  VALLEY 

3344 

PEACH 

9 

32  33 

83  93 

926 

HID 

tA 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  9  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

700 

0A 

0.  W.  BURNS 

UmtXNCe  ROTBS 

ne  four  digit  ld«atlf IcKtloD  ousbora  Is  th«  ltid«K  nuabar  coIubd  of  th«  Statloo  Index  Are  aaelcoed  od  a  etAte  basis.    There  vlll  b«  no  du 
Tlfores  spd  Istters  foIlovlnB  the  stBtloo  tiue,  such  ss  13  HV,  Indicate  distance  lo  Biles  and  dlrcctlos  froa  the  post  office. 
Obasrratloa  tlaes  (l*eD  la  the  Btatloa  Index  are  la  local  ataadard  tlse. 

D«l«red  data  and  corrections  vlll  be  carried  oalj  la  tbe  June  and  Decesber  lasuea  of  this  bulletin. 

■onthl;  and  neasoaal  aaovfall  and  heating  degree  dara  for  the  preceding  12  sonths  sill  be  carried  in  the  Jaoe  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appeartag  la  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  lo  tbe  tablea,  are  either  sieslng  or  received  too  late  to  be  included 


ar  uDle. 

Sleet  aad  hall  verc  Included  lo  snovfall  averages  In  Table  1,  beglnalag  sltb  July  1B4B. 
toonata  lo  Table  3  are  (roa  non-recording  gages,  unless  othervlse  Indlcsted. 

Data  la  Tables  3.   5  and  6  and  snovfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  obserrstlon. 


and  ei 

I  otbei 


I  by  footnote  follovlog  ' 


I  Station  Index  for  obaerrai 


at  7:30  A.M.  I.S.T.     VTl  BQUIT  lo  Table  7  aeaas  the 


-  Mo  record  lo  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Indax.     Ho  record  lo  Tables  2  and  S  Is  Indlcsted  by  do  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaeuot  iDcloded  lo  folloslag  seasureaent,   tlae  distribution  uoknosa. 
//  Gage  is  equipped  «  .a  a  slndshield. 

a  Adjosted  to  a  fall  aonth. 

I  Vater  sqalvaleDt  of  anoefall  wholly  or  partly  eatlmated.  using  a  rstlo  of  1  Inch  water  equivalent  to  svery  10  Inches  of  new  snosfsll. 

M  Oae  or  aere  days  of  record  alsalag;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  i 

I  Dslly  values  and  aootbly  total  froa  recording  gage. 

T  Trace,  an  aaoont  too  aaall  to  aeasure. 

▼  Includes  total  for  previous  aonth. 

19  < 


tanooga,  Tobd.  2/4/53  - 


-  144  . 


AGRICULTURAL  REV  bKtiNoc.  uu^.  r... 
CLEMSOW  COLLLGE  LIBRARY 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  RKICHELDKHFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ANNUAL  SUMMARY  1952 
Volume  LVI      No.  13 


CHATTANOOGA:  1933 


GEORGIA  -  1952 


R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  year,  as  a  whole,  averaged  slightly  warmer  and  drier 
than  normal ,  with  varied  weather  extremes  in  every  season 
affecting  every  interest.     Numerous  severe  storms,  moder- 
ate to  severe  river  floods  in  March,  excessive  summer 
heat,  and  three  periods  of  moderate  to  severe  drought, 
produced  an  aggregate  total  loss  to  property  and  crops 
amounting  to  about  $3,500,000. 

The  annual  average  temperature  was  65.1°,  or  0.5°  above 
normal,  and  station  averages  ranged  from  55.6°  at  Blairs- 
vllle  Experiment  Station  to  69.6°  at  Brunswick.  Per- 
sistence of  above  normal  trends  made  the  winter  season 
one  of  the  warmest  on  record,  with  very  few  spells  of 
severely  cold  weather,  the  most  noteworthy  of  which  occur- 
red on  January  30th  and  February  7th,   18th,  and  27th;  the 
lowest  temperature  of  the  year  was  6°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  on  January  30th.     A  more  nearly  normal 
temperature  pattern  was  followed  during  the  spring  season, 
although  rather  cool  during  April.     Prolonged  excessive 
heat  during  both  June  and  July  made  the  summer  the  warm- 
est on  record;  record  high  temperatures  were  broken  at  a 
number  of  stations  in  both  June  and  July,  and  a  new  record 
high  summer  temperature  for  the  State  was  established  when 
a  reading  of  112°  was  registered  at  Louisville  on  July 
24th.     Temperatures  as  high  as  100°  were  recorded  on  20 
to  30  days,  with  90°  exceeded  on  as  many  as  100  days  in 
some  areas.     The  autumn  season  averaged  considerably 
cooler  than  normal,  a  trend  followed  consistently  in 
both  September  and  October;  unseasonably  cold  weather  on 
Octob'er  21st  produced  a  minimum  temperature  of  14°  ,  which 
is  6°  lower  than  the  previous  record  low  October  tempera- 
ture for  the  State.     December  was  rather  cool,  with  rather 
cold  weather  at  the  middle  and  close  of  the  month. 

The  yearly  precipitation  averaged  45.56  Inches,  which  is 
91%  of  normal,  and  station  totals  ranged  from  33.14  in- 
ches at  Douglas  to  87.63  inches  at  Flat  Top;  numerous 
eastern  and  southeastern  stations  had  totals  of  less 
than  40  inches,  while  far  northern  counties  recorded 
greatest  totals  of  50  to  more  than  80  inches.  Although 
precipitation  was  rather  light  in  January,  the  winter 
season  averaged  moderately  wetter  than  normal  In  favor- 
able distribution  and  frequency.     The  only  not-eworthy 
snow  of  the  year  occurred  on  February  26th,  with  meas- 
urable amounts  of  1  to  5  inches  on  the  ground  in  north- 
eastern counties,  while  light  flurries,  melting  as  they 
fell ,  occurred  scatteringly  to  the  coast  and  southern- 
most areas.     Moderate  drought  prevailed  during  much  of 
April,  but  rather  wet  conditions  during  March  and  May 
made  the  spring  season  substantially  wetter  than  normal. 
Three  periods  of  heavy  rains  during  March  brought  wide- 
spread river  floods,  resulting  in  property  losses  esti- 
mated at  $459,000.     The  summer  season  was  one  of  the 
driest  on  record,  with  exceptional  dryness  also  in 
both  June  and  July,  and  severe  drought  prevailed  from 
about  the  middle  of  June  to  the  close  of  July.  Moderate 
to  substantial  rains  occurred  in  August  and  September; 
very  dry  weather  during  most  of  October  and  the  first 
third  of  November  created  a  moderately  severe  drought. 
Precipitation  was  normal  or  greater  and  in  favorable 
frequency  from  November  10th  to  the  close  of  the  year. 

Weather  conditions  for  the  year,  as  a  whole,  were  rather 
unfavorable  for  crops,  chiefly  from  periods  of  drought 
in  each  of  the  spring,  summer,  and  fall  seasons.  Ab- 
normal warmth  during  the  winter  season  stimulated  good 
to  very  good  vegetative  growth,  with  no  Important  damages 
from  frost  or  freezing  weather;  mostly  light  to  moderate 
but  frequent  precipitation  during  the  winter  season  main- 
tained good  soil  moisture,  but  little  or  no  planting  of 
crops  occurred  except  in  the  southern  half.  Excessively 
wet  conditions  in  March  further  hindered  planting  oper- 
ations In  northern  and  central  counties.     Prolonged  dry 
spells  of  March  25-Aprll  12th,  April  14-23rd,  April  28- 
May  9th,  and  May  12-18th,  caused  substantial  deteriora- 
tion of  some  crops,  requiring  considerable  replanting, 
with  most  planting  and  replanting  operations  completed 
by  the  close  of  May.     Persistence  of  abnormal  heat  and 
littleness  of  showers  from  the  middle  of  June  to  the  close 
of  July  brought  on  rather  severe  drought  from  which  almost 
all  crops  suffered  substantial  deterioration  and  shortage 
in  yields  amounting  to  losses  estimated  at  more  than 
$1,000,000.     Belated  relief  from  the  drought  was  effected 
by  generous  and  frequent  rains  of  August,  and  although 
full  recovery  was  impossible,  some  worthy  improvements  in 
crops  did  occur.     Except  for  the  rains  of  October  7-lOth, 
the  lengthy  pjerlod  from  September  23rd  to  November  9th 


was  quite  dry,  reaching  rather  serious  proportions  late 
in  the  period;   late  season  crops  and  vegetation  deteri- 
orated greatly,  and  forest  fires  broke  out  and  remained 
out  of  control  until  extinguished  by  the  rains  of  No- 
vember lO-llth.     Greater  frequency  of  rains  after  No- 
vember lOth  gradually  restored  soil  moisture  to  a  fa- 
vorable status  by  the  close  of  the  year. 

Severe  storm  losses  during  the  year  amounted  to  an  ag- 
gregate total  of  $1,899,900,  with  occurrences  in  each  of 
the  first  eight  months  except  April.     Tornadoes  caused 
total  losses  of  $1,392,150,  with  34  persons  injured; 
windstorm  losses  were  $143,800,  with  4  persons  injured; 
hailstorm  losses  were  $160,950,  with  1  person  injured; 
and  lightning  caused  losses  of  $203,000. 

SUMMARY  BY  MONTHS 

JANUARY  -  One  of  the  coldest  spells  of  the  year  occurred 
at  the  close  of  the  month ,  but  abnormal  warmth  that  pre- 
dominated prior  to  this  made  it  the  eighth  warmest  Janu- 
ary on  record.     Precipitation  was  comparatively  light, 
though  well-timed,  and  averaged  only  65%  of  normal.  A 
large  number  of  tornadoes  and  damaging  windstorms  occur- 
red in  southwestern  counties  on  the  28th,  mostly  between 
Camilla  and  Fitzgerald  with  one  isolated  occurrence  in 
Emanuel  County,  and  a  tornado  affected  northwestern  Col- 
quitt County  a  few  days  earlier,  on  the  22nd;  storm 
losses  for  the  month  aggregated  $251,700,  and  15  persons 
were  injured. 

FEBRUARY  -  Temperatures  averaged  moderately  above  normal, 
and  although  rather  cold  weather  occurred  about  the  7th, 
18th,  and  27th,  minimum  temperatures  were  unusually 
moderate  for  February.     Precipitation  averaged  somewhat 
above  normal  in  frequent  occurrences.     Storms  of  tornadic 
character  swept  through  portions  of  Jackson,  Banks,  and 
Franklin  Counties  on  the  29th,   inflicting  injuries  to  8 
people  and  causing  property  losses  of  $139,300. 

MARCH  -  Temperatures  averaged  slightly  below  normal,  with 
sufficient  warmth  to  stimulate  good  vegetative  growth  and 
five  freezing  spells  that  were  not  especially  detrimental 
to  vegetation  or  seeded  crops.     Excessively  wet  weather 
made  this  the  wettest  of  the  past  40  months,  but  the  aver- 
age of  7.62  inches  (151%  of  normal)  was  exceeded  in  13  of 
the  past  75  years  of  March  records.     Heavy  to  extensive 
rainfalls  in  three  scattered  periods  caused  extensive 
river  flooding  from  which  total  losses  amounted  to  $464,000 
Two  rather  severe  tornadoes,  one  striking  in  the  southern 
suburbs  of  Macon  ou  the  3rd  and  the  other  in  southern  Lee 
County  on  the  13th,  caused  property  losses  of  $268,550, 
with  only  four  persons  injured. 

APRIL  -  Temperatures  averaged  considerably  below  normal, 
but  freezing  weather  was  restricted  almost  entirely  to 
the  northern  section.     Precipitation  averaged  only  72% 
of  normal;  dryness  became  so  accentuated  between  the  5th 
and  23rd  that  some  replantings  of  crops  were  necessary. 
Unfavorable  cool  weather  and  wet  ground  contributed  to 
little  or  no  planting  of  crops  in  the  north,  but  fairly 
good  progress  occurred  in  the  south. 

HAY  -  Somewhat  warmer  than  normal  weather  prevailed,  with 
excessive  heat  early  in  the  month.     Precipitation  was 
frequent  and  substantial,  averaging  140%  of  normal,  but 
dryness  during  the  first  part  of  the  month  necessitated 
considerable  replanting  of  some  crops.     Severe  storms 
occurred  in  five  areas,  mostly  in  the  south,  with  total 
losses  of  $927,000  and  injuries  to  12  persons;  the  most 
important  storm  of  the  month  was  a  severe  tornado  at 
Alapaha  on  the  11th  when  great  losses  to  property  amounted 
to  750,000,  but  only  12  people  were  injured.  j 

JUNE  -  This  was  an  unusually  hot  and  dry  month;   it  was 
the  hottest  June  on  record  and  one  of  the  hottest  ,  ranking 
fourth,  of  all  months,  while  precipitation  averaged  only  ' 
61%  of  normal.     The  combination  of  excessive  heat  and 
frequency  but  littleness  of  showers  induced  rather  severe  | 
drought  with  substantial  deterioration  to  many  crops  by 
the  close  of  the  month.     Severe  storms  on  the  11th  and 
20th  in  four  widely  scattered  communities  caused  losses 
amounting  to  $259,500,  most  of  which  was  due  to  lightn- 
ing. 

JULY  -  Abnormally  hot  and  dry  weather  prevailed,  and  drougl 
became  so  serious  by  the  close  of  the  month  that  crop  losst 
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rere  up  to  50%.     It  was  the  warmest  July  since  1931  and 
the  sixth  waraest  on  record,  and  new  record  high  te«- 
peratures  were  established  at  12  stations.     Also,  the 
■onth  was  the  driest  July  since  1888  and  the  third  driest 
July  on  record;  the  Honthly  average  was  only  49%  of 
Doraal.     Severe  winds  and  lightning  in  Uadison  County 
on  the  22nd  caused  danages  totaling  $38,000. 

AUGUST  -  Temperatures  averaged  exactly  normal,  with  no 
noteworthy  cool  weather  until  near  the  close  of  the 
■onth.     Precipitation  was  frequent  and  substantial, 
averaging  121%  of  normal .     The  severe  drought  of  June 
and  July  was  brought  to  an  end  early  in  August  when  re- 
plenished soil  moisture  promoted  favorable  recovery  of 
some  crops,  but  relief  came  too  late  for  many  crops, 
Thich  had  suffered  deteriorations  and  losses  in  yields 
if  25-50%.     Windstorms  and  hail  in  Lee  and  Sumter  Counties 
»n  the  19th  resulted  in  losses  to  property  and  crops 
Uountlng  to  $15,850. 

.EPTEUBER  -  the  month  averaged  substantially  cooler  and 
lOderately  drier  than  normal.     Rather  warm  weather  pre- 
;ailed  about  the  middle  of  the  month,  with  no  remarkably 
lool  weather  at  any  time.     Precipitation  was  mostly  lim- 
ited to  the  period,  ll-22nd,  when  rains  were  quite  fre- 
luent  ,  but  relatively  few  heavy  falls  occurred.  Crops 
ade  favorable  growth,  and  harvesting  made  good  progress. 

jcTOB£R  -  Temperatures  averaged  considerably  lower  than 
prmal ,  and  the  month  ranks  as  the  third  coldest  October 


on  record.     Coldest  weather  occurred  on  the  21st  or  29th; 
on  the  former  date,  the  minimum  reading  of  14°  at  Blalrs- 
ville  Experiment  Station  established  a  new  record  low  Oc- 
tober temperature  for  the  State.     Precipitation  averaged 
only  48%,  with  almost  complete  absence  of  precipitation 
after  the  15th.     Drought  became  moderately  severe  by  the 
close,  mostly  with  respect  to  pastures  and  grain;  other 
crops  had  already  matured,  and  most  of  them  were  harvested 
by  the  end  of  the  month. 

NOVEHBER  -  Temperatures  averaged  exactly  normal,  with 
monthly  extremes  occurring  within  the  first  week.  Pre- 
cipitation averaged  75%  of  normal,  with  comparatively  few 
heavy  dally  falls  in  excess  of  2.00  inches.     The  rather 
severe  drought  that  began  about  the  middle  of  October  con- 
tinued during  the  first  third  of  November;  dryness  became 
so  accentuated  during  November  that  autumn  crops  were  sub- 
stantially limited  in  growth  and  condition,  and  forest 
fires  broke  out ,  remaining  out  of  control  until  the  rains 
of  the  10-12th.     More  frequent  rains  after  the  9th  effected 
much  recovery  of  vegetation  and  crops. 

DECEMBER  -  The  month  averaged  moderately  below  normal  in 
temperature,  with  almost  exactly  normal  precipitation. 
Rather  cold  weather  on  the  14-15th  was  accompanied  by  snow 
flurries  that  extended  over  the  southern  third  of  the  State 
without  penetrating  other  sections.     Mostly  frequent  and 
generous  rains  gradually  restored  and  deepened  good  soil 
moisture,  causing  Improved  condition  and  growth  of  vege- 
tation and  seasonal  crops.     -  R.L.C. 
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-1 

10 

U58 

- 

.60 

3.56 

-  .3? 

EA  STMAN 

2 

34 

-1 

72 

4  59 

- 

02 

1 

30 

3  23 

- 

26 

5 

48 

2  29 

-2 

60 

3.  54 

-2 

49 

5.36 

29 

4.66 

,  70 

1.11 

-1 

55 

2,95 

.60 

3.87 

.26 

ELBERTON 

3,10 

9,32 

2.37 

2 

51 

U76 

1.07 

6.57 

.01 

1. 10 

4.50 

ELL  I  JAY 

50 

93 

3.9? 

-2 

56 

9.08 

1 

06 

3.76 

- 

65 

3 

60 

-1.32 

2.99 

-1 

25 

.66 

-5 

00 

6.02 

2 

49 

5.77 

1  ,67 

.53 

-1 

87 

4.26 

.05 

6.18 

.46 

EMRRY 

3 

06 

3.16 

lO^Od 

7.40 

4 

20 

4.93 

1.81 

2.9R 

6.34 

1,06 

2.A5 

5.29 

EXPERIMENT 

3 

99 

19 

4.08 

-1 

78 

10^49 

4 

83 

2.30 

-1 

90 

* 

62 

1.62 

3.09 

-1 

24 

1.60 

-3 

n 

6.13 

1 

66 

5.49 

2,48 

.74 

-1 

40 

1.27 

- 

•  69 

5.73 

1.34 

FA  I RMOUNT 

02 

60 

-2 

54 

2 

10 

68 

78 

1 

23 

91 

4.90 

1 

19 

5.19 

1  ,99 

•  53 

-2 

33 

2^98 

•  35 

:  3.91 

.58 

FA  I R  VI EW 

E  2 

88 

-1 

40 

5.44 

78 

U  .18 

5 

72 

2.76 

97 

78 

U56 

3.25 

43 

1 .51 

-3 

99 

10.74 

6 

40 

2.07 

-  ,90 

1,39 

99 

U66 

- 

•  59 

5.3? 

.96 

F  1  TZGERALD 

2 

64 

76 

4,24 

24 

5.31 

76 

2.9? 

93 

5. 

37 

2.19 

1.93 

-2 

10 

1.63 

-4 

07 

5.56 

06 

5.87 

2,10 

,86 

-1 

25 

U07 

- 

•  96 

3.39 

.07 

FLAT  TOP 

10 

27 

6.38 

17.35 

5.46 

6 

28 

6.69 

.79 

15.53 

3.64 

,87 

6^47 

7.68 

FLEMING  EXP  STATION 

1 

52 

4.04 

4,?3 

7.61 

6 

50 

1 .01 

4.63 

I  6.03 

3.15 

2,52 

U23 

2.63 

FL I NT STONE 

A 

73 

2,90 

8.60 

1  .79 

2 

35 

2.78 

6.11 

8.0? 

2.97 

2.24 

3.29 

4.38 

FOLKSTON  3  SSW 

1 

32 

4,42 

1.98 

2.00 

4 

97 

2.80 

7,70 

6.26 

E  3.22 

1.39 

1.32 

1.54 

FOLKSTON  9  SW 

98 

5.57 

E  2.23 

2.56 

4 

64 

3.31 

5.96 

9.88 

4*86 

1,28 

1,62 

1.51 

FORT  GAINES 

3, 

17 

-1 

37 

7,76 

2 

48 

3.93 

-1 

06 

2.59 

-1 

43 

5. 

37 

1.93 

2.20 

-2 

27 

4.81 

-1 

44 

Q.n 

3 

42 

2.31 

-1,00 

•  19 

-2 

04 

2,12 

•  60 

5,01 

.45 

FORT  VALLEY 

1 

89 

-2 

51 

6.48 

7 

09 

7.77 

7 

07 

2.25 

-? 

04 

6, 

52 

3.27 

2.19 

-2 

66 

2.00 

-3 

42 

4.87 

17 

7.37 

-  ,89 

•  97 

-1 

64 

2.07 

.47 

5.47 

1.22 

FRANKLIN 

4n 

46 

4.01 

-1 

24 

10*96 

5 

27 

3.53 

-1 

22 

5. 

20 

2.59 

4,43 

46 

1  .07 

-4 

83 

3.33 

-1 

73 

3.60 

,35 

•  92 

-1 

60 

2.10 

-2 

.45 

6.72 

2.13 

GAINESVILLE 

4 

3? 

«3 

3.93 

-1 

56 

12.27 

6 

37 

4.95 

86 

3. 

54 

-  .27 

1,  35 

-2 

86 

•  1? 

-5 

30 

3.40 

-1 

77 

2.62 

-1,11 

•  89 

-2 

10 

4.11 

.86 

5.51 

■  24 

6LENNVILLE 

1 

58 

-1 

31 

3,22 

24 

4.20 

67 

2.06 

74 

3 

84 

•  72 

1  ,04 

-3.99 

6.24 

07 

6^52 

33 

3.06 

-2,18 

U84 

33 

2.43 

.46 

2.87 

-  ^24 

GOAT  ROCK 

z 

89 

-1 

22 

4.24 

08 

9,82 

49 

2.75 

-1 

34 

6 

37 

3.63 

.56 

-2 

26 

.05 

60 

4^86 

94 

4.35 

2.10 

•  46 

-1 

63 

1.59 

-1 

.08 

6.70 

3.75 

GREENSnOffO 

3. 

84 

39 

4,06 

51 

14.68 

0 

73 

2.55 

-1 

43 

4 

80 

1,61 

3,31 

57 

3,17 

-2 

19 

3.55 

-1 

33 

2.71 

-  .68 

W67 

-1 

04 

.89 

-1 

.61 

4.94 

.57 

Tabl*  2-CoiibnuKl 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Fabnury 


April 


May 


July 


I  !  I 


Auyiut 


S«pt*mb«r 


• 

s 

• 

Q 

g 

■g 
s 
£ 

• 

& 

PrecipttalioD 

D*pajtur* 

a 
o 

3 

£ 

1 

s 

£ 

• 

S 

• 

.64 

-1 

.90 

1.07 

.45 

5 

.47 

1 

.02 

52.98 

3.62 

1* 

.9( 

-1 

.90 

1.34 

.24 

5 

.32 

.41 

51.24 

3.17 

1  .42 

-1 

.07 

U48 

- 

.76 

3 

.87 

.23 

46.06 

-  .62 

.67 

3.06 

5 

.16 

48.95 

•  63 

3.35 

6 

.09 

1.2S 

- 

•  49 

2.08 

.35 

3 

.83 

-1 

.26 

42.68 

-1.96 

.29 

-2 

•  34 

4.01 

.26 

4 

.59 

.23 

57.05 

2.10 

•  75 

1.52 

5 

.71i 

45.20 

2.49 

2^96 

5 

.34 

N37 

4^0( 

6 

.04 

56.14 

1.64 

2.15 

- 

•  55 

4.60 

.99 

5 

051 

•  1« 

E57.64 

2.72 

•  58 

-1 

•  83 

2.07 

.70 

6 

.89 

2 

.67 

49.33 

-  .59 

.70 

4 

32: 

1^50 

1.21 

4 

32 

41.21 

•  65 

3.01 

4 

.52 

57.10 

■  .«S 

1.68 

- 

.92 

1.80 

_ 

.45 

3 

.99 

•  70 

36.86 

-7.82 

-  .08 

1.71 

_ 

.37 

1.45 

_ 

.63 

2 

.99 

- 

•  Oi 

40.96 

-5.61 

.  76 

1.56 

4 

94 

46.08 

-1.03 

1.21 

-1 

.13 

1.37 

.15 

5 

35 

1 

•  36 

41.54 

-3.30 

■l.Ol 

.08 

-2 

.16 

2.11 

.79 

5 

.62 

.49 

49.16 

-3.00 

.04 

1.95 

. 

.29 

3.35 

.13 

2 

71 

.  73 

39.61 

-4,03 

-1.07 

1.20 

-1 

.  2C 

1 .  1< 

.34 

4 

32 

43.61 

-3.90 

.68 

1*68 

.66 

1.7] 

_ 

.31 

3 

18 

- 

i31 

39.60 

-5.73 

1.20 

2^37 

4 

04 

44.06 

-1.20 

1.Q4 

.84 

U19 

- 

.38 

99 

.66 

50.06 

-  .24 

-1.6; 

•  94 

- 

.95 

1.01 

.01 

2 

.00 

-1 

.50 

40.02 

-8.13 

1.93 

1 .59 

3.74 

43.23 

.88 

4.4C 

9 

12 

54.60 

1«00 

-1 

.70 

2.40 

- 

.44 

5 

30 

.33 

47.85 

-4.14 

.32 

4.26 

6 

40 

58.68 

-  .69 

.66 

-2 

.26 

3.22 

.36 

6 

04 

.42 

44.15 

-6.66 

•  72 

3^04 

5 

07 

50.51 

.67 

1.32 

7 

89 

51.61 

-  .40 

•  75 

-1 

37 

2.20 

.07 

2 

43 

-1 

.55 

41.21 

-1.39 

I  .67 

1.19 

-1 

.73 

3.72 

.49 

4 

67 

- 

.79 

52.99 

.29 

1.18 

3.27 

4 

54 

2>42 

3.49 

4 

96 

47.95 

?.17 

1.69 

-1 

.10 

3.63 

.40 

5 

.53 

51.30 

1.56 

1  .60 

4.05 

5 

67 

52.35 

-5.41 

2.54 

.05 

1.63 

.13 

2 

41 

- 

.38 

E43.66 

-7.13 

•3.64 

2.11 

- 

87 

1.31 

.79 

1 

92 

-1 

.01 

38.47 

-6.76 

1.33 

2.91 

18 

1.95 

_ 

.01 

2 

50 

.61 

£34.84 

-6.90 

!.}0 

1.11 

88 

.98 

.17 

4 

34 

.02 

43.85 

-2.66 

.55 

4.62 

6 

28 

49.41 

1.76 

6^07 

7 

74 

76.03 

,Bi 

1.68 

-1 

26 

4^06 

_ 

.17 

5 

72 

-1 

29 

57.10 

-3.06 

2.11 

:  1^89 

:  4 

10 

E40.94 

.54 

3.54 

5 

48 

50.90 

.80 

•  60 

-2 

15 

2.31 

- 

.53 

8 

18 

3 

.52 

55.42 

4.85 

.81 

1.62 

-1 

12 

1.65 

- 

.31 

F  5 

47 

.17 

E43.65 

-6.00 

3.1 1 

1.10 

-1 

17 

2.81 

- 

.87 

4 

79 

52 

49.54 

-  .39 

.48 

.67 

-2 

29 

1.21 

- 

.47 

2 

30 

-2 

01 

51  .64 

-  .71 

.01 

1.39 

40 

.87 

.84 

3 

OO 

39 

42.80 

-4.63 

.91 

4.13 

4 

83 

59.64 

3.03 

1.24 

-? 

32 

2.96 

.36 

5 

56 

25 

54.79 

-3.33 

2.11 

6.71 

5 

34 

66.59 

1.32 

3.79 

5 

10 

49.80 

1  05 

28 

1.26 

.70 

2 

83 

-1 

40 

•  67 

3.S8 

5 

2? 

60.06 

1.4? 

1.63 

-1 

04 

1.32 

- 

.23 

4.47 

79 

42.37 

-4.11 

1.14 

U50 

-1 

25 

1.36 

-1 

.20 

12 

08 

E39.23 

-6.69 

.86 

2.42 

01 

2.06 

.12 

2 

37 

70 

50.26 

2.60 

2.40 

1.26 

99 

B  i.eo 

.42 

2 

71 

52 

E40.45 

-4.15 

.59 

.98 

-1 

58 

1.77 

-1 

.07 

7 

53 

2 

34 

48.86 

-3.34 

3.47 

1.55 

96 

1.14 

-1 

.34 

6 

44 

1 

74 

52.89 

3.97 

1.17 

.61 

-1 

89 

3.22 

.02 

4 

96 

1 

13 

46.41 

.41 

.50 

3.38 

5 

13 

46.88 

.40 

1  .29 

-1 

41 

2.01 

.66 

4. 

15 

01 

45.56 

-4.33 

»CTWFLL 

rxiGAflf)*;  MILL 

INf.STiN 
IPAVFTTF 
»  t»ir.T  ->N 

TTLF  HlfiHTOWFR 

yiStflLLC 
«flFR  CITY 
CON  W«  AIRPORT 
CON 

v«;vILLE 

jovILLF 
LLPOGEVILLE 
klfN 

pTtCFULO 


It    -OuNTAIN  VALLEv 


UnNAM  beach  ?  H 
Ptt  7  H 
WLEV  GAP 

Hps 

GUM 
Tho7TON 

TLAPOOSA  2  NNW 

7^'^B<VIL  I  F 

'VIILF 


T  MOUNTAIN 

71FL  HILL 

V'«STA  WR  ATPPnpT 

•>5I> 

•  l|ENTO« 

H^TNGTON 

■iF^ROpn 

nr  POINT 
wauRv 

^  HARRIS 

Section  average 


4.39i  1.26 


5.03 

1  .54 
1 .66 
1.56 
1 .66 
4.58 

1.86 


6.03 
4.16 

1  .70 


-1 .70 
-1  .65 
-1  .80 


1  .33!  -1 

-1.72 
.161  -2.26 


1.81 
6.43 

3.39 


-  .04 
-2.95 
-1.82 


3.07  -1. 
1.18  -7. 
7.04  -1, 


3,99  -  .41 
^.14 

2. 65  -1.42 


7.61 
7.60 
4.74 


4,41 

3.79 
3,17 


2.97 
4.67 
5.67 


1.96:  3.44 


7.87 
6.8! 
4.95 


3.24 
4.90 


10.70 

9.79 
10.31 
11.96 

9.40 
14.46 

7.06 


11.561  6.17 


10.65 
6.46 
10.20 


11.11 
8.66 
17.49 


9.52 
1 1 .54 
11.29 


1.18 
1.67 
3.62 


4.24 
2.57 


2.22 
5,28 
2.65 
5.72 


1.71 

■3.45 
•1.60 
■1,34 
■2.37 
■1.45 

■  .43 


7.66!  7.76 
6.051  1.73 


2.36  -3.91 


3.30  -1 .90 


1.29 
3.47 
3.86 


1  .97 

2.B7 


-1.78 
-1.10 


11.53 
8.86 
7.44 


-1.64 
.45 

-1.02 
.82 

-  .68 

-  .66 


1.81 
1.03 


-  ISl  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

191  1 


StsUoa 

1 

M 

i 

Date 

Lowest 

Date 

Lu 

tt  spring  TninimnTW  of 

Firatfalln 

TITlilWMm  ol 

No.  of  daya 
between  datea 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

106 

7 

-25 

9? 

12 

-16+ 

2- 

-  1 

(24°) 

2- 

6 

(28°) 

3- 

17 

(32°) 

10 

-29 

(30°) 

10 

-30 

(26°) 

12- 

-15 

(24°) 

318 

267 

226 

AT  AmnA     FVD  QTATimj 

ALiAFAHA    lULr  o  1  Al  lUPi 

12- 

-15+ 

None 

2- 

8 

(28°) 

2- 

19 

(32°) 

10- 

-30 

(25°) 

10- 

-30 

(25°) 

12 

-15 

(21°) 

265 

254 

ALBAKT 

1  ns 

6 

-28 

1 

-30+ 

None 

1- 

30 

(26°) 

1- 

31 

(31°) 

12 

-15 

(26°) 

12- 

-15 

(26°) 

None 

320 

319 

■  I  Dft vv  «n  AD 
ALiUAn  I    HD  Ar 

103 

6- 

-27 

25 

1- 

-30+ 

None 

1- 

30 

(25") 

2- 

8 

(31°) 

10- 

■30 

(28°) 

10- 

-30 

(28°) 

None 

274 

265 

ALLATOONA  DAK 

- 

_ 

1 

-31 

(17°) 

2- 

■19 

(28°) 

3- 

7 

(31°) 

AT  T  ATOnNA    HAM  9 

6- 

■29+ 

- 

- 

10- 

-21 

(30°) 

10 

-22 

(28°) 

12 

-14 

(19°) 

AT  If  A    CAA  AO 

6 

-27 

97 

12 

-16 

1^ 

-31 

<23-) 

2- 

■  8 

(27°) 

3- 

9 

(32°) 

10 

-29 

(29°) 

10- 

-30 

(26°) 

12- 

-15 

(23°) 

319 

265 

234 

ABCfKlUUO 

inA 

6- 

-27+ 

„ 

1 

-30+ 

!■ 

-30 

(22°) 

2- 

8 

(28°) 

3- 

16 

(32°) 

10- 

-29 

(32°) 

12- 

-12 

(28°) 

12- 

-15 

(22°) 

320 

308 

227 

A 1  tun  i3 

in^ 

7- 

-29 

17 

1- 

-30 

1- 

-31 

(21°) 

2- 

8 

(28°) 

3- 

29 

(32°) 

10- 

-21 

(31°) 

206 

ATHVMC    frtf     rtir  A/*DT 

A 1  nl!>no   L.U1j  Ur    Autf  i 

107 

7- 

-21 

14 

1 

-30 

2- 

-  8 

(24°) 

3- 

29 

(28°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

-21 

(32°) 

10- 

-22 

(24°) 

10- 

-22 

(24") 

257 

207 

187 

ATHENS  WB  AP 

103 

7- 

-28+ 

17 

1- 

■30 

1- 

-31 

(21°) 

1- 

31 

(21") 

4- 

7 

(32°) 

10- 

-21 

(30°) 

10 

-29 

(28°) 

10- 

-30 

(24°) 

273 

272 

197 

ATI  AU^A    wn  AD 
A  I  LiAA  1  A    nD  Ar 

7- 

-29 

1- 

-30 

1- 

-30 

(16°) 

1- 

31 

(26°) 

3- 

16 

(32°) 

10- 

-29 

(31°) 

12- 

-14 

(24°) 

12- 

-14 

(24°) 

319 

318 

227 

ATT  ANTfl    WR  PITT 
A  i  Li  An  I  A    HD  ^111 

7 

-28+ 

1  ft 

1^ 

■30 

1 

-30 

(16°) 

1- 

30 

(16°) 

3- 

24 

(32°) 

10 

-29 

(29°) 

12-14 

(24°) 

12- 

■14 

(24°) 

319 

319 

219 

Anr'IKITA     WT>     A  tl 

AUuUo  1 A    nrJ  ni' 

7- 

-24 

on 

!■ 

-31+ 

1- 

-31 

(20°) 

2- 

19 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10- 

-22 

(30°) 

10- 

-29 

(26°) 

10- 

-30 

(22°) 

273 

253 

196 

AUuLJo  i  A 

109 

7- 

-24 

24 

1 

-30+ 

1 

-31 

(24°) 

1- 

31 

(24°) 

2- 

28 

(32°) 

10-22 

(31°) 

10- 

-30 

(28°) 

None 

273 

237 

BAIKBRIDGE 

102 

6- 

-12+ 

21 

12- 

■  17 

None 

1- 

31 

(28°) 

3- 

17 

(30°) 

10- 

■29 

(32°  ) 

10- 

-30 

(26°) 

12- 

■16 

(21°) 

273 

226 

BLACKBEARD  ISLAND 

7- 

-24 

^« 

12- 

16 

None 

1- 

30 

(28°) 

2- 

8 

(32°) 

12- 

■15 

(29°) 

12- 

-16 

(28°) 

None 

- 

321 

311 

BL A IR S V I LLE  EXP  STA 

1 

7- 

-23+ 

1- 

■30 

3 

-29 

(24°) 

4- 

17 

(27°) 

5- 

14 

(31°) 

10- 

-  4 

(30°) 

10- 

-21 

(14') 

10- 

■  21 

(14°) 

206 

187 

143 

BLAKELT 

6- 

-27 

1- 

•30+ 

1- 

-30 

(24°) 

1- 

31 

(25°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

■  30 

(30°) 

12 

-15 

(24°) 

12 

15 

(24°) 

320 

319 

227 

103 

7- 

-24 

23 

1- 

31 

1- 

-31 

(23°) 

1- 

31 

(23°) 

2- 

8 

(30°) 

(29°) 

12- 

15 

(25°) 

12- 

-16 

(24°) 

320 

319 

265 

BRUNSffICK 

104 

6- 

-25 

29 

1 

-30 

None 

None 

1- 

30 

(29°  ) 

12- 

■15 

(30°  ) 

None 

None 

320 

HDiruciBTr'ir  paa  ad 
oHUHDn iUA    LA A  Ar 

6- 

-26+ 

1- 

■30+ 

None 

1- 

30 

(28°) 

2- 

8 

(31°) 

12- 

■12 

(32°) 

12-16 

(28°) 

None 

- 

321 

308 

CAIRO  2  NNW 

6- 

■  27 

12- 

■15+ 

None 

1- 

30 

(26°) 

2- 

8 

(32°) 

12- 

■12 

(32°) 

12- 

-15 

(25°) 

None 

320 

306 

CAMILLA 

6- 

-27 

12- 

15 

None 

1- 

30 

(27') 

3- 

17 

(32°) 

11- 

5 

(31°) 

12- 

-14 

(28°) 

None 

318 

233 

CAldF  blbnAni 

105 

6- 

■27 

23 

12- 

16 

1- 

-31 

(24°) 

1- 

2- 

8 

(31°) 

(27°) 

12- 

-15 

12- 

16 

(23°) 

320 

319 

265 

CARLTON  BRIDGE 

107 

7- 

■29+ 

13 

1- 

30+ 

3- 

-  8 

(24°) 

4- 

(-8  ) 

4- 

17 

(30° ) 

10- 

■21 

(26°) 

10- 

-21 

(26  ) 

10- 

■22 

(18°) 

228 

196 

187 

CARROL LTON 

~ 

16 

1- 

30 

1- 

31 

(22°) 

4- 

(28° ) 

4- 

7 

(28°) 

10^ 

■21 

(28°) 

10-21 

(28  ) 

10- 

29 

(24) 

272 

197 

197 

CARTERS V I LLE 

7- 

-28 

1- 

30 

1- 

■30 

(16°) 

2- 

18 

(28°) 

3- 

16 

(32°) 

- 

10- 

30 

(24°) 

274 

CEDARTOWN 

7- 

■23+ 

1  R 

1- 

30 

2- 

18 

(24°) 

3- 

17 

(26°) 

4- 

7 

(29°) 

10- 

21 

(27°) 

10-21 

(27°) 

10- 

30 

(22°) 

255 

218 

197 

CLAYTON 

100 

7- 

28 

12 

1- 

30 

2- 

8 

(23°) 

4- 

^ 

4- 

8 

(29°) 

(23°) 

10- 

■21 

(23°  ) 

10- 

■  21 

(23°) 

256 

197 

196 

COLUMBDS 

105 

7- 

■24 

23 

1- 

-30 

1- 

30 

(23°) 

1- 

30 

(23  ) 

2- 

18 

(32°) 

10- 

■  30 

(28°) 

10- 

■30 

(28°  ) 

12- 

15 

(24°) 

320 

274 

255 

COLUMBUS  WB  AP 

104 

7- 

■24 

1- 

30 

1- 

30 

(20°) 

2- 

18 

(28°-) 

4- 

7 

(32°) 

10- 

■29 

(32°) 

10- 

■30 

(24°) 

10- 

30 

(24°) 

274 

255 

205 

CORDELE 

1- 

30 

1- 

30 

(24°) 

1- 

30 

(24°) 

2- 

27 

(32°) 

10- 

■30 

(27°) 

10- 

30 

(27°) 

None 

274 

246 

CORNELIA 

102 

7- 

28+ 

13 

1- 

30 

1- 

■31 

(21°) 

3- 

5 

(28°) 

4- 

7 

(31° ) 

10- 

21 

(26°) 

10-21 

(26°) 

12- 

14 

(20°) 

318 

230 

197 

COVINGTON 

106 

7- 

■29 

17 

1- 

30 

1- 

31 

(21°) 

2- 

in 

3- 

29 

(31°) 

(32°) 

10- 

■30 

/09«  \ 

10- 

30 

(23°) 

273 

254 

206 

CUTHBERT 

104 

7- 

24 

22 

1- 

30 

1- 

30 

(22°) 

1- 

30 

(22  ) 

2- 

18 

(32°) 

10- 

■  30 

(32°) 

12- 

■  15 

(23  ) 

12- 

15 

(23°) 

320 

320 

265 

DAHLONEGA 

7- 

29 

1- 

■30 

1- 

31 

(18°) 

3- 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10- 

21 

(26°) 

10- 

21 

(26°) 

10- 

22 

(23°) 

265 

228 

197 

D ALTON 

7- 

28 

1- 

30 

1- 

31 

(18°) 

2- 

19 

(28°) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

21 

(29°) 

10- 

22 

(25°) 

10- 

30 

(23°) 

273 

246 

197 

DOUGLAS 

104 

6- 

28 

26 

1- 

30+ 

None 

1- 

31 

(27°) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

30 

(30°) 

12- 

15 

(26°) 

None 

319 

206 

DUBLIN 

105 

7- 

24 

22 

1- 

30+ 

1- 

31 

(24°) 

1- 

31 

(24  ) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

30 

(25°  ) 

10- 

30 

(25  ) 

12- 

15 

(24°) 

319 

273 

227 

EASTMAN 

109 

7- 

24 

24 

12- 

15 

1- 

30 

(23°) 

1- 

2- 

8 

(31°) 

10- 

30 

(30°) 

12- 

15 

(  ; 

12- 

15 

(24-) 

320 

319 

265 

EXPERIMENT 

102 

6- 

28+ 

16 

1- 

30 

1- 

30 

(16°) 

2- 

18 

(28° ) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(26  ) 

12- 

14 

(23°) 

319 

255 

197 

FAIRVIEW 

104 

6- 

28+ 

~ 

2- 

6 

(28°) 

3- 

16 

(32°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(27°) 

12- 

15 

(21°) 

267 

219 

FITZGERALD 

106 

7- 

24 

24 

1- 

30 

1- 

30 

(24°) 

1- 

31 

(27°) 

2- 

27 

(32°) 

10- 

30 

(29°) 

12- 

15 

(26°) 

None 

_ 

319 

246 

FLEMING  EXP  STA 

106 

6- 

27 

20 

12- 

16 

1_ 

31 

(22°) 

2- 

8 

(28°) 

2- 

27 

(32°) 

10- 

30 

(26°) 

10- 

30 

(26°  ) 

12- 

16 

(20°) 

320 

265 

246 

FOLESTON  9  Sff 

103 

6- 

27 

None 

1- 

31 

(28  ) 

2- 

8 

(31°) 

- 

11- 

8 

(28  ) 

12- 

15 

(20°) 

- 

282 

- 

FORT  GAINES 

105 

6- 

28+ 

22 

1- 

30+ 

1- 

31 

(22°) 

1- 

3- 

17 

(32°) 

10- 

29 

(31°) 

10- 

30 

(27°  ) 

12- 

15 

(23°) 

319 

273 

226 

FORT  VALLEY 

7- 

21+ 

?2 

1- 

30 

1- 

30 

(20°) 

1- 

31 

(26°) 

2- 

27 

(32°) 

10- 

29 

(32°) 

12- 

14 

(28°) 

12- 

15 

(21°) 

320 

318 

245 

GAINESVILLE 

107 

6- 

27+ 

12 

1- 

30 

1- 

31 

(20°) 

4- 

7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

10- 

21 

(27°) 

10- 

21 

(27°) 

12- 

13 

(23°) 

317 

197 

197 

GLENNVILLE 

106 

6- 

27 

24 

12- 

16 

None 

1_ 

31 

(25  ) 

2- 

8 

(30° ) 

10- 

30 

(28°) 

10- 

30 

(28  ) 

12- 

16 

(24°) 

273 

265 

GREENSBORO 

105 

7- 

21+ 

17 

1- 

30+ 

1- 

31 

(22°) 

2- 

° 

3- 

29 

(32°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

29 

(28  ) 

10- 

30 

(22°) 

273 

237 

206 

GR I FF I N 

104 

7- 

29 

17 

1- 

30 

1- 

30 

(17°) 

1- 

31 

(27  ) 

3- 

17 

(30°) 

10- 

29 

(31°) 

12- 

13 

(28°) 

12- 

14 

(24°) 

319 

317 

226 

HARTWELL 

109 

7- 

29 

14 

1- 

30 

1- 

30 

(14°) 

3- 

16 

(27°) 

3- 

25 

(32°) 

10- 

21 

(28°) 

10- 

21 

(28°) 

12- 

14 

(23°) 

319 

219 

210 

HAWKXNSVILLE 

106 

7- 

24 

22 

1- 

30 

1- 

31 

(23°) 

2- 

8 

(28°) 

2- 

28 

(32°) 

10- 

29 

(31°) 

10- 

30 

(24;) 

10-30 

(24°) 

273 

265 

244 

BOGGARDS  MILL 

105 

6- 

27 

23 

12- 

17 

None 

3_ 

17 

(28°) 

4- 

7 

(32°  ) 

10- 

29 

(32°) 

10- 

30 

(25°) 

12- 

17 

(23°) 

227 

205 

JASPER 

102 

7- 

■23+ 

12 

1- 

30 

1- 

31 

(21°) 

4- 

7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

10- 

21 

(25°) 

10- 

21 

(25°) 

12- 

13 

(23°) 

317 

197 

197 

LAFAYETTE 

106 

7- 

28 

14 

1- 

30 

2- 

18 

(21°) 

4- 

7 

(26°) 

4- 

17 

(32°) 

10- 

17 

(32°) 

10- 

21 

(24°) 

10- 

21 

(24°) 

246 

197 

LA  GRANGE 

104 

7- 

23+ 

17 

1- 

30 

1- 

31 

(23°) 

3- 

17 

(28°) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(25°) 

ir- 

14 

(23-) 

318 

227 

197 

LOUISVILLE 

112 

24 

20 

12- 

16 

1- 

31 

(23°) 

1- 

31 

(23°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

29 

(29°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

15 

(22°) 

319 

273 

226 

LUMBER  CITY 

106 

7- 

25 

22 

12- 

16+ 

X- 

31 

(24°) 

2- 

1 

(28°) 

2- 

19 

(32°) 

10- 

30 

(24°) 

10- 

30 

(24°) 

10- 

30 

(24°) 

273 

272 

254 

MACON  WB  AP 

105 

6- 

28+ 

21 

1- 

30 

1- 

30 

(21°) 

1- 

31 

(25°) 

2- 

8 

(29°) 

10- 

29 

(32°) 

10- 

3C 

(26°) 

12- 

15 

(22°) 

320 

273 

264 

MACON 

107 

7- 

25 

22 

1- 

30+ 

1- 

31 

(22°) 

1- 

31 

(22°) 

3- 

16 

(31°) 

10- 

30 

(31°) 

12- 

15 

(25°) 

None 

319 

HILLEOGEVILLE 

105 

7- 

■25 

20 

1- 

31+ 

2- 

1 

(20°) 

2- 

10 

(27°) 

3- 

9 

(31°) 

10- 

29 

(32°) 

10-30 

(24°) 

10- 

30 

(24°) 

272 

263 

234 

MILLEN 

109 

7- 

24 

21 

12- 

16 

1- 

31 

(22°) 

2- 

1 

(28°) 

3- 

17 

(30°) 

10- 

29 

(31°) 

10- 

30 

(25°) 

12- 

15 

(23°) 

319 

272 

226 

MONTEZUMA  1  NE 

103 

7_ 

24 

21 

1_ 

30 

1_ 

30 

(21°) 

1_ 

31 

(25°) 

2- 

19 

(32°) 

10- 

30 

(23°  ) 

10- 

30 

(23°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

273 

254 

MONT I CELLO 

16 

1- 

30 

1- 

30 

(21°) 

4- 

6 

(32°) 

10- 

21 

(31°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

14 

(23°) 

319 

- 

198 

MOULTRIE 

102 

6- 

13+ 

23 

12- 

15 

None 

1- 

30 

(27°) 

1- 

31 

(30°) 

10- 

30 

(31°) 

12- 

15 

(23°) 

12- 

15 

(23°) 

320 

NEWNAN 

104 

7- 

23+ 

16 

1- 

30 

1- 

30 

(16°) 

1- 

31 

(26°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(27°) 

12- 

14 

(22°) 

319 

273 

218 

PIFIE  MOUNTAIN  VALLEY 

102 

7- 

25 

16 

1- 

30 

1- 

31 

(22°) 

2- 

6 

(26°) 

4- 

6 

(32°) 

10- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

14 

(23°) 

318 

267 

198 

QUITMAN 

106 

6- 

27 

25 

12- 

16 

None 

31 

(28°) 

2- 

8 

(31°) 

10- 

30 

(29°) 

12- 

15 

(26°) 

None 

319 

265 

ROME 

106 

7- 

28+ 

16 

1- 

30 

1- 

31 

(23°) 

2- 

18 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10- 

21 

(30°) 

10- 

22 

(28°) 

12- 

14 

(22°) 

318 

247 

197  1 

ROME  WB  AP 

106 

7- 

29 

15 

1- 

30 

2- 

8 

(24°) 

3- 

9 

(28°) 

4- 

8 

(32°) 

10- 

21 

(24°) 

10- 

21 

(24°) 

10- 

21 

(24°) 

256 

226 

SAVANNAH  U3DA  GARDEN  PL 

103 

6- 

26+ 

18 

1- 

31 

2- 

1 

(22°) 

3- 

9 

(27°) 

4- 

8 

(32°) 

10- 

29 

(27°) 

10- 

29 

(27°) 

10- 

30 

(23°) 

272 

234 

204  1 

SAVANNAH  WB  AP 

104 

7- 

24 

23 

12- 

16 

1- 

31 

(24°) 

1- 

31 

(24°) 

2- 

18 

(32°) 

10- 

30 

(28°) 

10- 

30 

(28°) 

12- 

16 

(23°) 

320 

273 

299  1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

103 

6- 

26 

30 

12- 

15 

No 

ne 

None 

_ 

- 

; 

1 

SWAINSBORO 

109 

7- 

24 

1- 

30 

(24°) 

1- 

31 

(25°) 

2- 

18 

(32°) 

10- 

30 

(30°) 

- 

- 

»5 

TALBOT TON 

106 

7- 

24 

17 

1- 

31 

1- 

31 

(24°) 

1- 

31 

(24°) 

3- 

17 

(32°) 

10-30 

(26°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

15 

(20°) 

319 

273 

227 

TALLAPOOSA  2  NNW 

103 

7- 

24 

15 

12- 

29 

2- 

18 

(21°) 

4- 

7 

(26°) 

4- 

17 

(32°) 

10-21 

(28°) 

10- 

21 

(28°) 

11- 

5 

(17°) 

261 

197 

187 

THOMASVILLE 

103 

6- 

27 

24 

1- 

30+ 

1- 

30 

(24°) 

1- 

31 

(27°) 

2- 

6 

(31°) 

10- 

30 

(26°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

16 

(24°) 

321 

273 

267 

TIJTON  2  N 

104 

6- 

28 

24 

12- 

15 

None 

1- 

31 

(26°) 

3-17 

(31°) 

10-30 

(32°) 

12- 

15 

(24°) 

12- 

15 

(24°) 

319 

227 

TOCCOA 

103 

7- 

29 

16 

1- 

30 

1- 

31 

(23°) 

1- 

31 

(23°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

21 

(27°) 

12- 

14 

(22°) 

12- 

14 

(22°) 

318 

318 

2U 

VALDOSTA  WB  AP 

102 

6- 

27+ 

25 

12- 

15 

None 

1- 

30 

(27°) 

2- 

8 

(32°) 

10- 

30 

(27°) 

10- 

30 

(27°) 

None 

274 

US 

WARRENTON 

106 

7- 

24 

20 

1- 

30+ 

1- 

31 

(23°) 

2- 

6 

(28°) 

3- 

17 

(30°) 

10-22 

(31°) 

10- 

30 

(26°) 

12- 

15 

(21°) 

319 

267 

219 

WASHINGTON 

109 

6- 

30 

17 

1- 

30 

1- 

31 

(20°) 

3- 

8 

(28°) 

4- 

6 

(32°) 

11- 

7 

(28°) 

11- 

7 

(28°) 

12- 

14 

(19°) 

318 

244 

319 

WAYCROSS 

104 

6- 

■27 

23 

12- 

15+ 

None 

1- 

31 

(26°) 

2- 

6 

(31°) 

10- 

30 

(27°) 

10- 

30 

(27°) 

12- 

15 

(23°) 

273 

287 

WAYNESBORO 

108 

7- 

■25 

23 

12-16+ 

1- 

30 

(24°) 

2- 

1 

(27°) 

2- 

18 

(31°) 

10- 

30 

(28°) 

10- 

30 

(28°) 

12- 

15 

(24°) 

320 

272 

299 

WEST  POINT 

IDS 

7- 

■24 

19 

1- 

30+ 

1- 

31 

(24°) 

3- 

17 

(28°) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

29 

(30°) 

10- 

30 

(24°) 

10- 

30 

(24°) 

273 

227 

309 

See  refarence  notea  folio  wing  Station  Index 
-  152  - 


T*bl*4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


GEORGIA 
1952 


Station 

lu. 

Fab. 

Mu. 

Apr. 

May 

JuB* 

My 

Aug. 

Sapt 

Oct 

Nov. 

Dm. 

Annual 

AILET 

EVAP 

DEP 

WIND 

2 , 37 

^168 

"1322 

- 

- 

- 

84^65 
487 

B3 . 68 
425 

2 . 46 

626 

Bl .  78 
711 

- 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

B7.34 
1572 

B7.02 

9.74 

B6.75 

B4.62 

3.96 

2.58 

1.71 
2566 

- 

ATHENS  IB  AP 

EVAP 
DEP 
■  IND 

2 . 04 

B4 . 31 

5 . 54 

7.41 

8 . 55 

9 . 43 

2269 

2678 

2515 

1733 

1640 

1431 

1517 

1267 

1540 

lioo 

2^02 

^2188 

22^80 

UPERIMBNT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2 . 33 
.25 

B2 . 52 
-  .02 

B4 . 34 

-  !o5 

B5 . 16 
-  .65 

6 .65 
-  .69 
1157 

7 . 62 
-  !l4 
731 

9. 81 
2'.  78 
1 190 

85 . 99 
-  !29 

-1.02 

1.72 

-'!09 

'l!l6 

BOGGARDS  NILL 

EVAP 
DEP 
■  IND 

2.08 

B2.47 

4.89 

5.44 

6.80 

8.85 

8.01 

6.42 

4.72 

4.23 

2.43 

1.49 

67.83 

594 

674 

932 

686 

446 

405 

441 

348 

398 

466 

443 

417 

6248 

ROKE  IB  AP 

EVAP 

DEP 

IIND 

B1.72 

B1.94 

B3.97 

5.00 

6. 16 

7.24 

9.09 

BS.28 

B4.32 

B3.61 

2.81 

B1.37 

52.51 

1070 

999 

1549 

1400 

708 

416 

1002 

563 

417 

943 

1384 

1331 

11782 

TirroN  2  N 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.08 
-  .31 
1514 

82.37 
-  .44 
1419 

B5.21 
.46 
1889 

5.20 
-  .82 
1321 

6.56 
-  .98 
843 

7.85 
.82 
664 

7.72 
1.21 
511 

5.76 
-  .23 
235 

B4.83 
-  .09 
808 

4.14 

.09 
748 

2.41 

-  .27 
708 

2.37 
.43 
741 

56.50 
-  .13 
11401 

Sm  nteraoo*  notaa  loUowlng  Stotico  Indaoi 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Drainage  t  1 

Latitude 

1 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
tecord 

Opened 
ot  closed 
during  yr 

Temp. 

Precip.  1 

Evap,  I 

Month 
opened 

Month 
closed 

wacox 

ADAIRSVILLE 

BARTOW 

ADEL 

COOK 

HONTGOMERY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0191 

BCRRIEM 

16 

91  21 

61  13 

299 

70 

79 

ALBANY 

DOUGHERTY 

ALBANY  »■  AIRPORT 

OOUGKERTY 

ALLATOONA  DAM 

BARTOW 

ALLATOONA  OAH  2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

19 

31  32 

62  91 

1*6 

14 

14 

AMERICUS 

0251 

SUMTER 

04 

64  19 

162 

66 

70 

AHERICUS  SC5 

SUMTER 

ATHENS 

CLARKE 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRl 

ATHENS  Ue  AIRPORT 

CLARKE 

10 

93  57 

69  19 

801 

7 

7 

2 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

0451 

FULTON 

ATLANTA  WB  CITY 

FULTON 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

RICHMOND 

RICHMOND 

BAINBRIDGE 

05B1 

DECATUR 

6 

10  55 

84  35 

115 

72 

71 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

6EAVERDALE 

WHITFIELD 

BELLVILLE 

EVANS 

BLACKBEARD  I SLAND 

MC  IHTOSH 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

09(9 

UNION 

7 

94  51 

61  56 

1918 

20 

20 

BLAKELY 

EARLY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

BOWMAN 

ELBERT 

BRASSTOWN  BALD 

BROOKLET  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

92  29 

81  41 

190 

60 

59 

BRUNSWICK 

GLYNN 

31 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

BUENA  VISTA 

MARION 

BURTON  DAM 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6 

32  93 

64  14 

650 

3 

41 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

CAIRO  2  HNW 

GRADY 

CAMILLA 

MITCHELL 

CAMP  STEWART 

CANTON 

15B5 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

694 

62 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

94  04 

82 

500 

61 

CARNESVlLLE 

FRANKLIN 

CARROLL TON 

CARROLL 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  46 

735 

25 

27 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

POLK 

CEOARTOWN 

POLK 

CMATSWORTH 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

85  16 

789 

4 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

14 

81 

1900 

CLAYTON 

RABUN 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

262 

63 

69 

COLUMBUS  WB  AIRPOMT 

MUSCOGEE 

CONCORD 

PIKE 

COOLIDOE 

THOMAS 

COOPER  GAP 

COROELE 

2266 

CRISP 

6 

91  56 

89  47 

310 

22 

27 

CORNELIA 

HABERSHAM 

34 

1520 

COVINGTON 

NEWTON 

CUMMING  1  N 

FORSYTH 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

6 

31  46 

84  48 

461 

12 

14 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

34 

60 

62 

DALLAS 

PAULDING 

DALTON 

WHITFIELD 

tDANBUAG  6  WE 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

91  47 

64  27 

955 

14 

DAWS ON VI LLE 

DAWSON 

DECATUR 

DE  KALB 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

DOC TOR TOWN  1  WSW 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

91  42 

89  59 

260 

12 

DONALSONVILLE  >  W 

SEMINOLE 

DOUGLAS 

COFFEE 

DOOGLASVILLE 

DOUGLAS 

SCREVEN 

DUBLIN 

2689 

LAURENS 

10 

32  39 

62  55 

294 

42 

61 

DUBLIN  2 

2644 

LAURENS 

10 

32  32 

62  54 

190 

11 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

89  11 

161 

70 

67 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

6 

31  94 

84  44 

295 

12 

3060 

14 

34  07 

62  52 

690 

1 

JAN. 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1900 

1> 

EMBRY 

S147 

PAULDING 

17 

99  52 

64  59 

12 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

99  16 

64  17 

929 

91 

91 

15 

FA  I  AMOUNT 

J295 

GORDON 

12 

94  26 

84  42 

800 

15 

FAIR  VIEW 

3303 

LAMAR 

9 

33  00 

B«  07 

725 

49 

41 

FARGO 

3312 

CLINCH 

U 

30  41 

82  14 

115 

22 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

136> 

FULTON 

5 

94  07 

84  19 

1050 

5 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  41 

89  15 

171 

15 

1» 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

14  51 

84  10 

14 

FLEMING  EXP  STATION 

S409 

LIBERTY 

2 

91  53 

81  25 

19 

1 

1 

FLINTSTONE 

3427 

HALRCR 

IB 

14  5» 

85  21 

710 

4 

Refer 

to 
tables 
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1  2  i 
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2 
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Latitude 
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Years  of 
record 
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tablet 
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a 
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Month 
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fFOLKSTON  9  SSW 

9460 

15 

90  46 

82  02 

11 

FOLKSTON  9  5W 

9469 

CHARLTON 

15 

90  44 

82  07 

120 

7 

6 

FORT  GAINES 

9516 

CLAY 

3 

91  36 

85  09 

245 

69 

70 

1  2  9 

FORT  VALLEY 

9544 

PEACH 

9 

92  39 

89  53 

526 

11 

91 

1  2  > 

FRANKLIN 

1S67 

9 

33  17 

85  06 

700 

9 

GA  INESVILLE 

9621 

9 

94  IB 

63  50 

1254 

76 

79 

GLENNVILLE 

97S4 

1 

31  56 

61  56 

175 

47 

47 

GOAT  ROCK 

9762 

HARRIS 

3 

32  36 

65  05 

400 

39 

2 

GREENSBORO 

9899 

GREENE 

10 

33  3* 

83  U 

620 

50 

50 

I  2  3 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

93  15 

71 

HAMILTON  4  W 

4099 

9 

32  45 

84  56 

765 

7 

HARALSON 

4070 

6 

39  14 

8*  34 

040 

12 

HARTWELL 

4199 

HART 

14 

34  21 

62  56 

750 

51 

51 

1  2  3 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  2fl 

295 

60 

60 

1  2  9 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1  3 

31  52 

62  35 

250 

25 

32 

HEMP TOWN  GAP 

4249 

7 

3A  52 

64  06 

2100 

4 

MI  AWASSEt: 

4279 

34  57 

63  46 

1950 

1 

JULY 

HOGGARDS  MILL 

4386 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

192 

12 

12 

1  2  9 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

11 

JASPER 

464S 

1460 

12 

15 

4653 

5 

34  29 

64  30 

10 

FEB. 

4671 

I 

31  37 

81  55 

100 

23 

94 

JOHN TOWN 

4686 

CAWSON 

5 

34  31 

64  17 

5 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

B4  21 

930 

12 

2 

KENS  I NGTON 

4802 

18 

34  46 

65  22 

620 

I 

AUG. 

KINGSTON 

4654 

5 

34  14 

84  56 

715 

5 

LAFAYETTE 

4941 

34  42 

85  17 

810 

17 

22 

LAGRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

8  5  02 

740 

29 

42 

1  2  9' 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

30  35 

63  07 

720 

1 

JAN. 

2  1 

LINE  BRANCH 

5192 

33  56 

65  16 

850 

LINCOLN TON 

LINCOLN 

2 

LITTLE  HIGHTOWER 

2  1 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

1  2  9' 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

I  2  91 

LUMPKIN  3  S 

5994 

3 

32  01 

64  48 

575 

26 

91 

MACON  WB  AIRPORT 

1  2  91 

1  2  SI 

MAYSVILLE 

JACKSON 

t  1 

MIDVILLE 

BURKE 

2  1 

HILLEDGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

68 

65 

1  1  91 

MILLEN 

JENKINS 

1  2  31 

MONTEZUMA  I  NE 

MACON 

1  2  91 

MONTICELLO 

JASPER 

1  1  91 

MOULTRIE 

COLQUI TT 

26 

1  2  91 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

150 

11 

1  1 

6266 

34  44 

83  55 

3300 

16 

^'  1 

6335 

6 

33  23 

84  48 

975 

70 

70 

NEWTON  EXP  STA  PUTNEY  POND 

6359 

BAKER 

6 

31  23 

84  37 

200 

JUNE 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  POND 

636C 

BAKER 

6 

31  17 

04  37 

162 

1 

JUIC 

NOONTOOTLA  CREEK 

34  42 

84  13 

2050 

* 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1  025 

37 

2 

NOT  7  ELY  DAM 

6471 

34  5B 

84  05 

1740 

4 

2-1 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  16 

82  51 

205 

11 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32  47 

64  51 

614 

1  2i 

QU I TMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

179 

70 

60 

1  2 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

64  57 

657 

60 

2 

R INGGOLD 

7469 

CA  TOOSA 

IB 

34  55 

85  OT 

620 

1 

AUG. 

2 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

IB 

34  45 

65  32 

620 

2 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  IS 

617 

12  9 

ROME  6  SW 

7605 

34  10 

65  16 

700 

12 

ROME  WB  A I RPOR  T 

7610 

12 

94  21 

65  10 

643 

12  9ft 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GARDEN 

7642 

2 

32  00 

81  16 

1  2  1 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

1  2  ] 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  52 

13 

12  9 

SPARTA  2  NNW 

6223 

11 

33  17 

62  59 

550 

31 

2  1 

STANLEY  GAP 

6269 

12 

34  47 

2  1 

6414 

34  41 

64  01 

2 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

34  29 

2 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

11 

32  36 

62  20 

316 

6 

5 

12  3 

SWEET  GUM 

6504 

FANNIN 

7 

34  58 

64  13 

1600 

2 

Sylvan i a 

6517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

1  2  y 

T  A  L  BO  T  T  ON 

6535 

6 

32  40 

84  32 

60 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6547 

HARALSON 

17 

33  46 

65  16 

1000 

55 

53 

I  2  i 
' 

taylorsville 

8600 

BAPTOW 

5 

34  05 

b4  59 

710 

14 

THE  ROCK 

8657 

6 

32  56 

84  14 

600 

12 

thomasville 

6666 

8 

30  51 

83  59 

276 

1  2  i 

TIFTON  2  N 

6709 

16 

31  28 

63  32 

370 

30 

15 

1  2  1' 

TITUS 

6732 

TOWNS 

7 

34  57 

63  36 

2180 

>  ; 

toccoa 

6740 

STEPHENS 

14 

34  95 

63  19 

1015 

72 

72 

TRAY  MOUNTAIN 

6606 

34  46 

63  42 

16 

2  ' 

TUNNEL  HILL 

6854 

16 

94  52 

65  02 

880 

2 

VALOOSTA 

8964 

LOWNDES 

16 

30  50 

63  18 

290 

11 

12!', 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

197 

29 

29 

WALKESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  93 

1100 

5 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

67 

67 

1  2  9)' 

WASH  I NGTON 

9157 

14 

33  44 

82  44 

616 

67 

67 

1  i  ii;. 

WATKINSVRLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

11 

1  2  9li' 

WAY CROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

191 

70 

68 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

62  01 

261 

45 

1  2  1 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

579 

70 

70 

1  2  31 

fWINDER 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

83  43 

1000 

11 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

84  35 

600 

10 

51 

2 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

15 

2 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7 

34  56 

89  51 

1920 

4 

2 

CHANGE  OF  NAMES 

fDANBURG  6  WE  FORMERLY  DANBURG  3  NNW  PRIOR  TO  JULY 

fFOLKSTON  3  SSW  FORMERLY  FOLKSTON  PRIOR  TO  SEPTEMBER 

tWINDER  FORMERLY  WINDER  3  NW  PRIOR  TO  MARCH 
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RErSREMCK  KOTES 


Ub1««»  otbervlse  lodlcatvd,  dlBdoslonal  units  used  lo  this  bullotlo  mrv:  Te«p«r«tur«  Id  '7;  precipitation  »od  evnporatloo  Id  tocboa,  and  wind  aoveHeat  la  allM.  Bvaporatlon  Is  Boaaured  In  tb« 
■tasdard  leatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleas  otberwloe  nhovn  by  footnote  followlog  Table  4. 

Tbe  four  dlflt  Identification  ouabera  Id  tbe  Index  are  aaslcoed  oo  a  atato  baa  la .  Tbere  alll  be  no  duplication  of  nuabora  vltbln  a  atate.  Flgurea  and  lettera  folloalng  tbe  atatlon  aau,  aucb 
aa  12  SSI.   Indlcatea  dlatance  In  allea  and  direction  froa  the  Poat  Office. 

Dalajed  data  and  correctlooa  will  be  carried  ooly  In  tbe  June  and  Deceaber  laauee  of  CI laa toloKlcal  Data. 

Ro  record. 
«     Also  later  date   (datea)   or  aontba. 
•     Amount  lacluded  la  follovlng  acasureaeat. 
B    Adjusted  to  full  aoatb. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  bj  "C"  are  processed  for  special  purposea  and  publlabed  In  "Hourly  Precipitation  Data". 
E    AaouDt  is  vbolly  or  partially  estlanted. 

■    Leas  than  a  coaplete  aoatb  of  record  available;   If  average  value  la  entered,   lesM  tban  10  days  of  record  are  alaslnK;  see  aonthly  Cllaatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 

R    Data  froa  recording  gage. 

T    Trace,  an  aaouat  too  aaall  to  aeaaure. 

V     Includes  total   for  previous  aoatb. 

Sabacrlption  Price:  15  ceota  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  aubacrlptlos  lacludoa  tbo  Annual  Sunary.)  Checka  and  aooey  ordera  ataould  be  aade  payable  to  tbe  Treasurer 
of  tbe  United  States.     Rmttances  and  correapoadaocc  regarding  aubecrlptiOBB  sbould  be  sont  to  tbe  Suporlotendent  of  Oocuaeota,  Coveraaeot  Printing  Office,  Vaahlngton  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


JANUARY  1953 
Volume  LVII  No.  1 


CHATTANOOGA:  1953 


GEORGIA  -  JANUARY  1953" 
R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Rather  mild  temperatures  prevailed  during  most  of 
the  month,  with  precipitation  somewhat  greater  than 
normal.     Rivers  were  swelled  from  heavy  rains  of  the 
8-9th,  but  no  flooding  or  damages  from  high  water 
resulted.     Snow  flurries  occurred  on  several  dates, 
with  rather  light  snow  cover,  in  areas  mostly  of 
small  extent.     Three  severe  storms  occurred,  one  on 
the  18th  and  two  on  the  20th,   involving  total  dam- 
ages exceeding  $14,000. 

A  steady  inflow  of  cold  air  from  the  northwest  early 
in  the  month  lowered  temperatures  slightly  below 
normal  on  the  1st ,  followed  by  a  colder  trend  until 
the  4th,  when  low  temperatures  ranged  from  about  20° 
in  the  far  north  to  slightly  lower  than  freezing  on 
the  coast.     Light  to  moderate  rains  overspread  the 
State  on  the  2nd  in  connection  with  the  eastward 
movement  of  a  cold  front.     Under  the  influence  of 
a  rather  energetic  low  pressure  system,  moving 
eastward  through  the  Gulf  States  from  the  5th  through 
the  9th,  temperatures  rose  well  above  normal  on  each 
of  the  three  days,  7th  through  9th.     Light  snow 
flurries  occurred  between  the  3rd  and  5th,  chiefly 
on  the  5th,  affecting  far  northern  counties,  with 
depths  on  the  ground  ranging  mostly  from  less  than 
0.5  inch  to  1.5  inches,  this  latter  depth  being  at 
Dawsonville.     Rain  began  to  fall  on  the  7th  in 
northern  counties,  becoming  general  and  substantial 
on  the  8th  and  9th,  when  numerous  stations  recorded 
24-hour  falls  in  excess  of  2.00  inches,  the  greatest 
of  which  was  3.95  inches  at  Norcross  4  N.  These 
heavy  rains  led  to  substantial  river  rises  but  no 
river  flooding  resulted.     An  unusual  multiform  of 
weather  manifestation  occurred  on  the  9th  over  a 
large  interior  section  of  the  State:     early  in  the 
day,  the  weather  was  pleasantly  warm  and  cloudy 
with  moderate  to  heavy  rains,  accompanied  by 
thunderstorms;   in  connection  with  the  thunderstorms, 
light  falls  of  hail  were  more  or  less  general;  the 
rain  changed  to  sleet  or  freezing  rain  as  the  tem- 
perature lowered,  and  this  was  followed  by  flurries 
of  snow  that  extended  far  southward,   leaving  snow 
covers  of  0.5  to  1.0  inch  or  more  in  scattered 
areas  southward  below  Fort  Valley;   the  snow  flurries 
were  followed  by  clearing  and  colder,  with  develop- 
ment of  fog  in  many  localities.     The  heaviest  snow- 
fall on  the  9th  was  1.5  inches  at  Fort  Valley,  but 
an  unofficial  report    (The  Monroe  Advertiser,  Forsyth, 
Ga .  ,  January  15,   1953)   indicated  a  snow  depth  of  4.0 
inches  at  Forsyth,  the  greatest  depth  for  that  com- 
munity in  13  years.     An  area  of  high  pressure  moved 
into  the  State  after  the  9th  and  restored  fair  wea- 
ther that  remained  in  effect  for  more  than  a  week; 
temperatures  fell  slightly  below  normal  on  the  10th 
and  11th,  followed  by  one  of  the  coldest  periods  of 
the  month  on  the  12th  and  13th,  when  temperatures 
were  well  below  freezing  over  most  of  the  State. 
Temperatures  began  to  moderate  after  the  13th,  and 
prolonged  abnormal  warmth  prevailed  from  the  14th 
through  the  23rd,  with  greatest  warmth  about  the 
16th  when  maxima  rose  to  75°  or  higher  in  central  and 
southern  sections.     A  trough  of  low  pressure  (cold 
front)  crossed  the  State  on  the  18th,  causing  light 
to  moderate  rains  beginning  in  northwestern  districts 
on  the  17th  and  becoming  general  on  the  18th.  In 
connection  with  the  frontal  movement  on  the  18th,  a 
local  windstorm  occurred  near  Bainbridge,  causing 
property  damages  estimated  at  $1,500.     Another  cold 
front  moved  into  the  State  on  the  20th,  causing  gen- 
eral rains  and  widespread  thunderstorms  on  that  day, 
and  tornadoes  occurred  in  Harris  and  Tift  Counties, 
leaving  damages  of  $6,000  and  $6,600  respectively, 
with  one  person  injured  in  Tift  County.     Rather  deep 
low  pressure,  moving  from  Texas  east -northeastward 
after  the  21st ,  caused  general  moderate  to  heavy  rains 
on  the  23rd  and  24Lh,  followed  by  a  drop  in  tempera- 
ture below  normal  on  the  25th.     Light  snow  flurries 
fell  scatteringly  in  far  northern  areas  on  the  25th; 
in  most  cases,  the  snow  melted  as  it  fell,  but  a 
depth  of  1.0  inch  was  recorded  at  Clayton.     The  wea- 
ther underwent  rather  rapid  changes  from  the  25th  to 
the  close  of  the  month.     Moderately  cooler  than  nor- 
mal on  the  25th  was  followed  by  substantially  warmer 


than  normal  on  the  27th  and  28th,  and  a  reaction  to 
cooler  on  the  29th  and  30th  was  followed  by  a  change 
to  warmer  on  the  last  day.     Cold  fronts  produced 
light  to  moderate  rains  on  the  28th  and  31st. 

The  monthly  average  temperature  was  50.9°,  or  2.6° 
above  normal,  and  station  averages  ranged  from  40.1° 
at  Blairsville  Experiment  Station  to  56.6°  at  Bruns- 
wick.    Greatest  warmth  occurred  on  the  16th,  when 
maximum  temperatures  ranged  from  about  70°  to  80° , 
and  the  coldest  weather  occurred  on  the  4th  or  13th, 
with  lowest  readings  ranging  from  about  20°  in  the 
far  north  to  30°  on  the  coast.     The  number  of  days 
with  freezing  or  lower  ranged  from  1  to  3  in  the  far 
south,  increasing  northward  to  a  range  of  15  to  20 
in  the  far  north. 

The  State  average  precipitation  was  4.47  inches,  which 
is  110%  of  normal,  and  station  totals  ranged  from 
1.26  inches  at  Brunswick  CAA  Airport  to  13.12  inches 
at  Suches.     Totals  in  excess  of  7  inches  were  limited 
to  north-central  and  far  northeastern  counties,  with 
Flat  Top,  Suches,   and  Tray  Mountain  recording  more 
than  12  inches.     Least  totals  of  less  than  2  inches 
occurred  in  the  coastal  area  and  locally  a  short 
distance  westward  from  the  coast.     Precipitation  oc- 
curred chiefly  on  the  2nd,   7-9th ,   17-18th,  20th,  23- 
24th,  28th  and  31st.     Heaviest  precipitation  occurred 
on  the  9th,  when  numerous  stations  recorded  maximum 
24-hour  amounts  of  2.00  inches  or  more,  principally 
in  the  northern  part  of  the  State.     Light  snow  flurrie 
fell  scatteringly  on  the  5th,  9th,  and  25th;  the  ex- 
tent of  fall  was  limited  to  the  north  except  on  the 
9th  when  the  penetration  was  far  southward,  with  snow 
depths  0.5  to  1.0  inch  or  more  southward  as  far  as 
Fort  Valley.     The  greatest  depths  of  snow  reported 
were  1.5  inches  at  Dawsonville  on  the  5th  and  at  Fort 
Valley  on  the  9th,  while  an  unofficial  report  indi- 
cated a  measurement  of  4.0  inches  at  Forsyth,  Ga .  on 
the  9th. 

Except  for  harvesting  of  winter  truck  in  the  coastal 
area,  farm  work  was  mostly  at  a  standstill  during  the 
month.     Rains  occurred  frequently  and  maintained  good 
to  very  good  soil  moisture,  also  keeping  the  ground 
too  wet  for  plowing  or  planting  of  crops  except  in  a 
limited  way  in  southern  areas.     Abnormal  warmth  during 
the  periods,  6-9th  and  14-23rd  stimulated  very  good 
vegetative  and  crop  growth,  which  more  than  compensate! 
for  unfavorable  effects  that  arose  from  freezing  or 
near  freezing  conditions  during  the  periods,  3-5th, 
12-13th,  and  25th. 

Three  severe  storms  are  known  to  have  occurred,  incluc 
ing  a  local  windstorm  near  Bainbridge  on  the  18th  and 
tornadoes  in  Harris  and  Tift  Counties  on  the  20th, 
with  losses  aggregating  $14,100  and  one  person  injuret 

The  windstorm  near  Bainbridge  was  of  brief  duration, 
occurring  near  noon  on  the  18th  at  the  Naval  Air  Base: 
more  than  20  airplanes  were  damaged  with  light  to  : 
moderate  damage  done  to  other  property  -  total  losses 
amounted  to  $1,500.  ! 

The  tornado  in  Harris  County  occurred  about  8:00  p.m. 
on  the  20th  in  a  farm  section  two  miles  northwest  of 
Cataula.     Property  losses,  which  amounted  to  $6,000, 
included  1  home,  2  barns,  and  a  chicken  house  demol- 
ished, with  moderate  to  heavy  damages  to  another  home 
and  several  other  buildings  and  substantial  damages 
to  timber. 

The  tornado  in  Tift  County  occurred  about  9:30  p.m. 
on  the  20th,  moving  a  distance  of  about  9  miles  from 
Zion  Hope  to  Harding  Communities.     Two  homes  were 
heavily  damaged  and  several  barns  were  destroyed,  witt 
moderate  damages  to  other  buildings  and  utility  lines 
in  the  New  Hope  Community;  moderate  to  severe  damages  I 
were  done  to  several  cabins  of  a  tourist  camp  near  I 
Tifton,  and  only  light  damages  were  done  in  the  Hard- 
ing Community  where  the  storm  ended.     One  person  was 
injured,  and  property  losses  were  estimated  at  $6,600  | 
R.L.C. 
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.08 

.95 

23 

T 

0 

12 

2 

0 

MACON 

41 .  SM 

74 

16 

28 

4 

0 

0 

0 

4*82 

.66 

1.18 

24 

.0 

0 

9 

5 

1 

MILLE06EV I LLE 

60.7 

34.9 

47.8 

1,6 

76 

17  + 

26 

13  + 

0 

0 

13 

0 

4.78 

.53 

.88 

24 

T 

0 

1 2 

0 

MILLEN 

66.2 

40.1 

53,2 

4.4 

79 

16 

25 

1 3 

360 

0 

0 

7 

0 

3.37 

•  06 

1*02 

24 

.  0 

Q 

5 

2 

1 

MONT  I  CELLO 

63. 5M 

37.  4M 

50.  5M 

5.0 

80 

17 

23 

4 

448 

0 

0 

0 

« 

^ 

12 

NEWNAN 

60.5 

4  6 

73 

16 

22 

477 

0 

0 

10 

0 

3.89 

_ 

•  86 

1  •  79 

9 

T 

0 

8 

3 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

61.4 

38.7 

50,1 

77 

17 

24 

4 

458 

4.56 

1^70 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

SWAINSBORO 

•  0 

0 

10 

TALBOTTON 

63.5 

37.9 

50.7 

3.3 

75 

1  6 

24 

4 

433 

0 

0 

1 1 

° 

5.47 

9 

.  0 

Q 

g 
1 1 

6 

1 

WARRENTON 

61.1 

38.4 

49,8 

3.1 

73 

1 6 

2 

4+ 

464 

" 

4.25 

•  2  2 

1^30 

24 

.  0 

0 

3 

1 

WAYNESBORO 

62.4 

39,2 

60.8 

3  3 

73 

9+ 

28 

4+ 

0 

0 

6 

0 

* 

•  97 

•  80 

21 

,0 

0 

7 

2 

0 

WEST  POINT 

63.2 

37.0 

60,1 

4.3 

74 

16 

25 

4 

453 

0 

0 

1 3 

0 

4.42 

•  01 

1^27 

T 

0 

11 

3 

1 

0 1 V I S I  ON 

50,4 

4.75 

,  \ 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

65. IM 

39  ,  OM 

52  ,  IM 

17 

27 

4  + 

10 

2.90 

1  .39 

24 

.0 

0 

1 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

66.  IM 

37,3I# 

W  * 

.3 

79 

18 

25 

13 

Q 

- 

•  24 

1  .36 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

ALBANY 

65.0 

42,2 

53,6 

2.8 

77 

1  7 

29 

4 

4.76 

9 

Q 

1 1 

4 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

65.2 

41,8 

2.1 

77 

16 

28 

Q 

Q 

3 

0 

4.77 

•  51 

1.18 

18 

.0 

0 

11 

4 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

66.  1 

38.9 

52.6 

•  4 

78 

1 6 

24 

1  3 

378 

0 

0 

9 

0 

2  .  00 

•  68 

•  7 1 

23 

.0 

0 

11 

2 

0 

AMERICUS 

64.1 

40,8 

62.5 

3.8 

75 

16+ 

25 

4 

381 

4  48 

•  03 

1.65 

9 

.0 

0 

11 

3 

2 

BA I NBR I DGE 

69.0 

40,9 

65,0 

2.9 

81 

8  + 

25 

4 

312 

4*01 

•  02 

2^12 

9 

.0 

0 

3 

1 

i 

BLACKBEARO  ISLAND 

64. 3M 

43, 9M 

54  ,  IM 

30 

2  + 

329 

0 

0 

1.48 

•  40 

18 

.0 

0 

0 

0 

BLAKELY 

65.2 

41,4 

5  3.3 

1.7 

78 

16 

26 

4 

364 

0 

6.09 

.46 

1.59 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 

BRUNSWICK 

67.0 

46,2 

56.6 

2.6 

76 

19 

32 

4 

259 

0 

0 

1 

0 

1.67 

1.21 

.64 

' 

.0 

0 

6 

2 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

63.7 

44,5 

54,1 

72 

16  + 

31 

4 

328 

0 

0 

1 

0 

.47 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

CAIRO  2  NNW 

67.3 

43,1 

2.0 

78 

16 

26 

300 

0 

0 

3 

0 

4*69 

.99 

2.62 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

CAM  I LLA 

68.5 

43,4 

56,0 

4.1 

79 

16 

27 

4 

278 

0 

0 

2 

0 

4.39 

.81 

1.98 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 
0 

CAMP  STEWART 

66,5 

41,7 

64  ,  1 

76 

7 

27 

13 

332 

0 

° 

6 

0 

2.36 

.60 

21 

.0 

0 

9 

1 

1 

CORDELE 

63. 4M 

41. IM 

52,  3M 

4.3 

76 

17 

28 

13 

0 

7 

0 

4.10 

.36 

1.30 

9 

T 

0 

8 

4 

CUTHBERT 

65.4 

42.1 

63.8 

1.3 

76 

16+ 

27 

4 

342 

0 

0 

2 

0 

4.94 

.99 

1.12 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 
1 

DOUGLAS 

64.9 

42.1 

53.5 

.6 

78 

17 

28 

14 

0 

; 

5 

0 

4.53 

1.62 

1.45 

8 

.0 

0 

a 

3 

EASTMAN 

64.8 

41.2 

53.0 

2.7 

76 

16 

27 

4 

364 

0 

3 

0 

4.03 

.03 

1.13 

9 

T 

0 

lOi 

3 

1 
I 

FITZGERALD 

65,4 

42.7 

54.1 

2.9 

76 

16 

28 

4 

334 

0 

0 

3 

0 

3.61 

.21 

1.13 

9 

T 

0 

8 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

65.5 

41.3 

63.4 

75 

16 

25 

13 

352 

0 

0 

8 

0 

2.87 

.82 

18 

,0 

0 

10, 

'1 

See  Reierence  Notes  Following  StaUon  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


GEORGIA 
JANUARY  1953 


Temperature 


SUUon 

•1 
•  a 

>M 

<S 

t  1 

<2 

> 

< 

.1 

ll 

&£. 

J 

s 

5 
Q 

1 

Q 

Dagrsa  Day* 

No.  ol  D«yi 

1 

H 

ll 

o 

: 

£ 

U 

• 

& 

Snow.  SImI,  H4II 

No.  ol  Day* 

Mu. 

Mln. 

0 

&\ 
Z  0 

• 

& 

t 

0 

1 

\ 

o  * 

•oi 

1 

FOLKSTON  9  SW 

69.  8M 

39.  8M 

54.  BM 

79 

16 

26 

4  + 

310 

0 

0 

0 

2.30 

1.08 

9 

2 

FORT  GAINES 

6<>.3 

39.7 

52.0 

2.1 

78 

17  + 

26 

4  + 

0 

0 

0 

3.57 

-  .97 

1.18 

9 

*n 

*ft 

\ 

SLENNVILLE 

1.8 

77 

16 

27 

1 3 

340 

0 

0 

6 

0 

3.49 

.60 

1.17 

74 

1 0 

3 

HAMK INSVILLE 

63  «  4 

38.  1 

51.8 

2.9 

79 

16 

25 

\  3 

404 

0 

0 

8 

0 

5.09 

.71 

1.51 

24 

*0 

HOGGAROS  MILL 

66»4 

40  .  ? 

53.3 

1.7 

79 

16 

26 

4+ 

355 

0 

0 

8 

0 

5.65 

1.59 

1.51 

9 

.0 

0 

9 

4 

3 

LUMBER  CITY 

66.0 

37.4 

51.7 

79 

17 

24 

13 

407 

0 

0 

13 

0 

3.46 

-  .34 

1.26 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

MONTEZUMA   1  NE 

63.6 

41.8 

52.7 

5.5 

76 

16 

23 

4 

373 

0 

0 

5 

0 

4.23 

1.27 

9 

.0 

0 

10 

2 

2 

MOULTRIE 

67.5 

41.2 

54.4 

.7 

76 

15  + 

26 

4 

326 

0 

0 

7 

0 

3.68 

.18 

1.24 

9 

T 

0 

12 

3 

2 

OUITMAN 

6Sifc 

43.3 

55.9 

3.1 

78 

15 

27 

13 

288 

0 

0 

5 

0 

4.30 

.44 

1.52 

19 

.0 

0 

I 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

66.3 

38.7 

52.0 

.6 

77 

16 

22 

13 

394 

0 

0 

9 

0 

3.10 

.16 

.94 

19+ 

T 

0 

ll 

"2 

SAVANNAH  MB  AP 

R 

65.0 

41.8 

53.4 

1.3 

76 

16 

26 

13 

355 

0 

0 

4 

0 

2.19 

-  .26 

.85 

18 

.0 

0 

10 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

61. 2M 

68 

7 

0 

0 

0 

2.06 

-  .31 

.66 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

THOMASVILLE 

67.6 

41.8 

54.7 

3.7 

79 

16 

26 

4 

316 

0 

0 

4 

0 

2.86 

-  1.24 

1.01 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

TIFTON  2  N 

64.6 

40.8 

52.7 

1.2 

78 

17 

27 

4 

0 

0 

4 

0 

3.82 

-  .57 

1.25 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

67.7 

42.6 

55.2 

1.6 

79 

16 

28 

4+ 

301 

0 

0 

6 

0 

2.81 

-  .81 

1.36 

18 

.0 

0 

10 

2 

1 

MYCROSS 

68.5 

41.6 

55.1 

2.0 

79 

16 

26 

13 

305 

0 

0 

6 

0 

3.47 

.76 

1.34 

24 

.0 

0 

9 

2 

J 

DIVISION 

53.7 

3.51 

T 

STATE 

50.9 

2.6 

4.47 

.39 

.1 

_ 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month  ^ 
13  1  14  I  15 


22    23  24 


25    26  27 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAH*  EXP  STATION 
ALRANY 

ALBANV  we  AIRPORT 
ALLATDONA  HAM  ? 
ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MR  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
ATLANTA  WR  CITY 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAlNRRlDCe 

BALL  GROUND 

REAVERf>ALE 

BLACK8EAR0  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 
ROWMAN 

BRAS5T0WN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  7  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTflN 

CARLTON  BRIDGE 

CARNFSVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVRLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  Wfl  AIRPORT 
CONCORD 

CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
GUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 

CUTHRFRT 

OAHLDNEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSnNVlLLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE   3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMRRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON  3  SSH 
FOLKSTON  9  5W 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWtClNSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HI  AWAS5EE 
HOGGAROS  MILL 

JASPER 

JONESnORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLF 
MIDVILLE 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICFLLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNM 

HEEL  GAP 

NEHNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
HORCROSS  4  N 


2»6\ 
A*A2 
2*94 
2*90 
3«49 

4.76 
<.»77 
6*75 
2.00 
4.4e 

6*16 
6*45 
6»7  ' 
5.39 
5.66 

3.07 


•  98 

1*39 
U36 


i\  .0 


3.00 
4*69 
4*39 


5.32 

5.79 
5*91 
6,07 
5»?7 
9.06 

9*08 
9*03 
4«50 
4.75 
4.55 

4*10 


7.17 
4.47 
4.27 

4.61 
3.61 
12.13 
2.87 
5.52 

1*65 


4.76 

6.97 
3.49 
4.73 
4.?9 
4.31 

6.74 


7.39 
4.60 
5.99 
5.96 


4.85 
4.76 
3.61 


4.78 
3.37 
4.23 


•  23  1* 
.20  2« 

•  04 

.08  1* 


.07  1.09  1. 

*01  2.18  1. 

.11  .40  2. 

•10  .22 

•38  .07  1. 


•  28  2. 
.66  1* 


.46  1. 
•  06  1. 
•04  l.OZ 


*02      .01  .76 


•  4? 

1.17 
.20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continued 


Stalioo 

Total 

Dor  oi  month' 

'  i 

2 

3 

«  1 

5  1  6 

7  1 

- 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  I  30 

31 

HOTTELT  MM 

6*22 

•  15 

^ 

* 

•  09 

.92 

•  94 

•  93 

1*30 

89 

* 

60 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

* 

U70 

1*00 

•  27 

79 

* 

QUITMAN 

T 

•  58 

*60 

T 

1*52 

1.90 

•  09 

»eSACA 

9*60 

•  12 

•  05 

•  69 

1.96 

.82 

•  26 

•  70 

.09 

•  39 

.09 

1 99 

T 

T 

.06 

U14 

•  61 

1.10 

T 

!26 

•  94 

*B8 

.07 

•  26 

RISING  FAWN 

■  09 

•  11 

•  90 

T 

■  10 

•  06 

•  91 

•  70 

U17 

*07 

T 

J 

•  20 

82 

.07 

•  28 

•  ?7 

.  97 

T 

.02 

•  03 

•  52 

U71 

•  64 

•  05 

69 

•07 

1 .09 

.08 

•  24 

T 

ROME  MR  AlftPORT  fl 

6  •04 

•  06 

•0?  .01 

2»  37 

•  16 

T 

•  98 

•  09 

•  14 

•  03 

.09 

•  26 

•  11 

■SAVANNAH  USOh  PL  GAROCN 

9.10 

09 

*oi 

'o9 

•  97 

•  01 

■  92 

T  T 

T 

T 

•9* 

•  03 

•  94 

T 

•  34 

•  02 

T 

T 

<;avannah  MR  AP  R 

2tlQ 

•  06 

•  08 

•  05 

•  27 

T 

T 

T 

•  01 

•  64 

•  ?1 

.01 

•  01 

SAV**MAH  BEACH  ?  N 

•  0? 

T 

T 

•  25 

T 

T 

.99 

•  17 

•  66 

.38 

•  03 

5*8 

06 

•  00 

•  26 

.77 

•  72 

■  33 

•  90 

•  94 

1.16 

•  09 

.04 

•  49 

SriNLEY  6*R 

0*91 

*09 

•  23 

1*05 

1  .63 

U70 

■  03 

1.27 

•  12 

•  82 

•  18 

.99 

.14 

1)*12 

•  OT 

1 .99 

.22 

.08 

U32 

2.40 

2.71 

*?0 

1*79 

•  90 

1*87 

•  09 

.42 

•  20 

SUM*ERVlLLE 

6*62 

•  05 

•  09 

.96 

T 

•  0? 

U24 

U77 

•  94 

.03 

T 

•  62 

1*10 

•  09 

.49 

SHAINSRORO 

_ 

.97 

.79 

•  09 

•  9? 

•  06 

I  *00 

.03 

IHf E  T  GUM 

•  14 

.97 

•  03 

.02 

•  05 

•  68 

•  81 

1.04 

•  69 

•  99 

•  18 

•  42 

TAL8OTT0H 

.29 

i81 

1.19 

•  49 

•  89 

•  79 

•  29 

TALLAPOOSA   ?  SHU 

6*36 

.27 

T 

•  85 

3*00 

•  24 

•  99 

1.13 

•  29 

.23 

T 

TAVLORSVILLE 

•  49 

T 

T 

•  24 

7.41 

.72 

•  62 

•  48 

•  24 

TKOHASVILLF 

.09 

•  90 

•  28 

.03 

•  96 

UOl 

.02 

•  01 

TIPTON  f  N 

9  8? 

T 

•  06 

U25 

•  11 

.27 

•  70 

•  59 

•  88 

T 

TITUS 

7,2? 

•  10 

•  19 

•  02 

.05 

•  63 

l.U 

1.74 

.06 

.69 

•  94 

1*69 

•  16 

•  90 

•  02 

TOCCOA 

6«S8 

■  04 

•  99 

•  02 

.07 

•  10 

1.99 

1.29 

.18 

•  30 

•  92 

1*46 

•  04 

•  37 

TRAV  MOUNTAIN 

l?i04 

•  10 

.10 

•  08 

7.99 

1^96 

•  66 

1.89 

•  94 

•  16 

TUNNEL  HILL 

5*99 

.97 

•  03 

use 

1.04 

•  02 

•  09 

1.10 

•  09 

•  90 

VALOO^TA  H*^  AIRPORT 

2i81 

T 

•  0? 

•  SB 

•  09 

•  01 

1.96 

•  04 

T 

•  03 

.70 

•  09 

•  13 

MALCSKA 

.78 

•  09 

•  07 

•  12 

•  96 

2.62 

•  65 

•  05 

•  9? 

1.39 

•  16 

•  16 

MARRFNTON 

*«?9 

•  09 

•  99 

.26 

•  62 

.16 

•  30 

•  31 

1.90 

.29 

•  10 

HASHIN6T0N 

3(91 

•  09 

•  20 

•  07 

.11 

.57 

.42 

•  93 

.01 

•  10 

•  49 

1.26 

•  04 

•  12 

Imavcros*; 

3.*T 

•  07 

•  78 

■  02 

•  32 

•  96 

•  09 

1.34 

•  09 

iwAVNESnORO 

2i?9 

•  IB 

.93 

i?8 

•  80 

•  66 

KEST  POtN' 

4.4? 

.09 

•  49 

U27 

•  47 

•  09 

.02 

.02 

.20 

.79 

.17 

wooonuRv 

LIT 

.07 

•  37 

T 

•  15 

.99 

.41 

T 

*1B 

•  02 

T 

.09 

.70 

•  04 

.12 

•  03 

jl»O0OST0Ct( 

6*96 

.86 

T 

•  09 

2»65 

•  60 

.49 

1*24 

.79 

•  30 

koUMG  HARRIS 

5«64 

•  07 

•  38 

•  02 

.06  T 

.01 

•  31 

1*01 

U99 

•09  .01 

•  40 

T 

T 

•  39 

T 

•  62 

•  19  T 

•  13 

•  01 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
JANUARY  19 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

e 
n 

A I  LEV 

MAX 

63 

61 

55 

46 

68 

72 

75 

72 

48 

53 

57 

66 

70 

78 

77 

76 

68 

69 

74 

68 

70 

55 

54 

69 

71 

68 

60 

65 

65  1 

MIN 

35 

37 

27 

27 

38 

50 

54 

42 

36 

28 

27 

28 

35 

39 

39  «. 

ALAPAHA  EXP  STATION 

66 

62 

60 

49 

50 

61 

69 

70 

52 

53 

56 

65 

70 

77 

78 

79 

71 

73 

76 

67 

74 

76 

56 

63 

67 

66  i 

MIN 

33 

26 

27 

29 

30 

44 

52 

42 

32 

27 

25 

28 

37 

40 

30 

37  i 

ALBANY 

61 

60 

64 

50 

54 

63 

69 

68 

43 

56 

55 

64 

68 

76 

77 

74 

68 

71 

76 

65 

70 

65 

53 

58 

71 

72 

70 

61 

67 

65  j 

MIN 

37 

36 

39 

29 

35 

39 

40 

53 

54 

40 

37 

32 

33 

33 

40 

54 

5 1 

42 

38 

ALBANY  WB  AIRPORT 

61 

63 

50 

53 

62 

69 

73 

68 

42 

55 

56 

64 

68 

76 

77 

74 

68 

70 

74 

67 

70 

66 

58 

58 

70 

73 

70 

62 

66 

62 

65  i 

MIN 

35 

37 

36 

28 

37 

35 

49 

50 

42 

37 

41 

31 

30 

37 

44 

49 

»1  1 

ALL A TOON A  0AM  2 

MAX 

55 

43 

35 

42 

48 

63 

68 

59 

50 

58 

6 1 

62 

66 

68 

54 

63 

58 

53 

61 

60 

41 

45 

60 

63 

53 

56 

59 

54  j 

MIN 

31 

32 

34 

23 

24 

28 

29 

51 

51 

37 

37 

27 

27 

29 

38 

29 

"  ' 

ALMA   CAA  AIRPORT 

62 

61 

52 

49 

60 

69 

74 

72 

72 

52 

52 

58 

64 

69 

75 

78 

76 

70 

72 

75 

67 

71 

71 

62 

57 

70 

74 

67 

61 

69 

69 

66  ; 

MIN 

35 

29 

39 

28 

33 

29 

40 

45 

49 

35 

39 

29 

24 

32 

42 

3»  '! 

MAX 

59 

62 

59 

50 

60 

68 

67 

72 

67 

56 

53 

56 

62 

64 

74 

75 

73 

67 

67 

75 

66 

67 

63 

61 

55 

70 

71 

67 

60 

63 

57 

64  : 

MIN 

3^ 

36 

40 

25 

36 

32 

47 

50 

56 

35 

38 

29 

29 

36 

44 

51 

53 

60 

44 

45 

46 

35 

52 

42 

34 

31 

46 

51 

31 

3  3 

44 

40  J 

ATHENS 

59 

45 

42 

44 

53 

64 

61 

52 

48 

55 

60 

61 

68 

71 

71 

64 

66 

62 

63 

65 

59 

57 

47 

62 

65 

60 

58 

62 

61 

58  ' 

MIN 

32 

32 

36 

26 

30 

28 

50 

52 

52 

35 

37 

26 

27 

30 

43 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

51 

51 

48 

47 

52 

65 

61 

60 

60 

56 

47 

54 

61 

62 

70 

73 

73 

71 

65 

66 

62 

65 

63 

58 

46 

66 

67 

61 

58 

62 

62 

60  1 

MIN 

31 

30 

33 

26 

26 

26 

47 

50 

51 

35 

37 

28 

24 

27 

40 

44 

46 

30 

30 

45 

33 

45 

40 

29 

26 

33 

50 

26 

24 

32 

35  ' 

ATHENS  WB  AIRPORT 

55 

46 

43 

41 

50 

62 

59 

46 

46 

52 

58 

60 

68 

70 

70 

60 

63 

61 

60 

63 

68 

56 

44 

60 

64 

59 

55 

59 

61 

56  1 

MIN 

33 

35 

31 

26 

29 

29 

49 

52 

46 

35 

33 

28 

27 

33 

44 

50 

50 

33 

36 

43 

39 

35 

30 

30 

39 

36 

36  '1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

56 

45 

42 

42 

50 

63 

67 

42 

45 

60 

58 

59 

65 

70 

69 

61 

63 

62 

66 

62 

60 

54 

47 

64 

64 

60 

55 

58 

57 

S71 

MIN 

36 

34 

28 

23 

29 

32 

51 

53 

41 

33 

33 

27 

31 

36 

42 

42 

65 

41 

36 

39 

40 

37 

49 

32 

32 

29 

47 

38 

32 

34 

39 

37  ' 

ATLANTA  WB  CI  TV 

55 

45 

41 

42 

50 

63 

65 

42 

43 

48 

57 

59 

64 

69 

68 

60 

63 

62 

56 

61 

69 

55 

44 

64 

64 

61 

54 

58 

57 

5«  ' 

MIN 

34 

37 

27 

23 

34 

37 

52 

51 

42 

33 

32 

27 

36 

41 

48 

48 

55 

45 

38 

45 

40 

38 

50 

32 

32 

36 

51 

38 

34 

38 

43 

39  i; 

AUGUSTA   WS   A I RPORT 

MAX 

59 

56 

48 

44 

56 

66 

65 

53 

53 

57 

63 

67 

72 

75 

73 

65 

68 

72 

66 

66 

71 

63 

51 

65 

70 

65 

61 

63 

69 

«3  -  l 

MIN 

48 

52 

29 

it  « 

AUGUSTA 

MAX 

60 

55 

51 

44 

56 

64 

64 

71 

70 

64 

54 

58 

62 

61 

73 

75 

73 

70 

68 

71 

70 

66 

70 

60 

52 

65 

69 

67 

62 

64 

69 

63  1 

MIN 

51 

55 

3 1 

4 1 

BAINBRIDGE 

MAX 

65 

70 

63 

56 

66 

73 

74 

81 

81 

55 

56 

57 

66 

70 

78 

78 

73 

76 

76 

76 

74 

72 

72 

61 

58 

72 

75 

72 

63 

68 

65 

69  0 

MIN 

3 1 

3  3 

41 

26 

" 

54 

59 

60 

28 

blackbeard  island 

MAX 

61 

60 

60 

60 

67 

63 

61 

60 

53 

54 

57 

66 

65 

72 

70 

70 

68 

71 

65 

67 

63 

57 

68 

75 

67 

67 

70 

6*  • 

MIN 

41 

30 

30 

30 

36 

49 

53 

57 

45 

37 

34 

31 

45 

49 

*" 

HLA I RSV ! LLE  EXP  STA 

*7 

57 

42 

32 

32 

42 

56 

56 

41 

36 

49 

59 

54 

61 

68 

60 

66 

62 

56 

52 

59 

56 

42 

34 

65 

69 

48 

48 

55 

51 

MIN 

24 

28 

31 

20 

19 

19 

25 

37 

46 

37 

34 

24 

21 

22 

28 

26 

19 

20 

45 

19 

1 9 

24 

2G  ' 

blakely 

61 

67 

58 

53 

62 

70 

70 

42 

56 

57 

64 

66 

75 

78 

75 

68 

67 

76 

68 

66 

68 

63 

56 

71 

73 

67 

60 

65 

59 

6S 

MIN 

33 

33 

42 

26 

38 

34 

48 

53 

42 

37 

37 

32 

31 

37 

45 

41  ' 

BROOKLET   1  W 

MAX 

60 

61 

54 

44 

58 

68 

75 

62 

64 

51 

56 

65 

71 

75 

78 

73 

70 

72 

73 

67 

73 

73 

67 

54 

67 

72 

68 

60 

68 

75 

6C 

MIN 

36 

32 

43 

30 

32 

3  1 

48 

49 

56 

45 

38 

31 

27 

37 

44 

34 

42 

41 

BRUN5W I CK 

MAX 

63 

65 

50 

50 

61 

67 

75 

61 

56 

57 

61 

72 

74 

75 

74 

75 

76 

72 

72 

70 

73 

62 

60 

67 

75 

71 

66 

67 

72 

61 

MIN 

54 

57 

52 

BRUNSW ICK  CAA  AP 

56 

62 

56 

50 

62 

61 

66 

56 

49 

56 

58 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

64 

68 

63 

57 

61 

70 

70 

60 

65 

71 

62 

MIN 

40 

39 

42 

31 

41 

36 

51 

54 

53 

37 

39 

33 

33 

47 

49 

57 

56 

56 

55 

40 

52 

45 

40 

35 

44 

53 

37 

36 

49 

ifi 

CA I RO  2  NNW 

62 

62 

59 

54 

63 

71 

72 

55 

56 

54 

66 

70 

77 

78 

76 

73 

75 

74 

70 

71 

66 

62 

57 

70 

74 

73 

60 

67 

70 

61 

MIN 

26 

3^ 

57 

51 

55 

36 

3  7 

30 

31 

40 

47 

50 

69 

45 

43 

CAMILLA 

63 

69 

61 

54 

63 

73 

75 

56 

55 

58 

66 

71 

76 

79 

76 

77 

74 

77 

72 

73 

67 

64 

57 

73 

76 

71 

64 

69 

66 

6( 

MIN 

33 

38 

42 

27 

38 

37 

53 

52 

54 

38 

40 

33 

30 

37 

45 

53 

58 

59 

55 

52 

50 

40 

53 

46 

37 

34 

47 

63 

33 

33 

46 

h': 

CAMP  STEWART 

62 

65 

58 

47 

60 

68 

76 

69 

51 

55 

64 

72 

68 

76 

75 

69 

74 

73 

67 

66 

70 

69 

55 

69 

73 

69 

61 

65 

73 

bt 

MIN 

36 

34 

34 

30 

32 

32 

50 

49 

46 

42 

37 

30 

27 

40 

45 

53 

32 

45 

4] 

45 

68 

46 

40 

45 

53 

65 

60 

44 

50 

54 

61 

63 

69 

70 

72 

60 

68 

62 

66 

66 

62 

50 

49 

61 

68 

60 

59 

62 

5C 

MIN 

26 

23 

27 

26 

25 

21 

21 

46 

47 

41 

38 

24 

20 

21 

24 

27 

38 

22 

20 

30 

3C 

CARROLL  TON 

59 

56 

48 

45 

60 

61 

68 

52 

50 

5? 

56 

58 

61 

67 

66 

67 

68 

70 

63 

65 

66 

60 

51 

66 

63 

61 

58 

61 

66 

5? 

MIN 

36 

22 

28 

3  1 

5 1 

50 

51 

36 

30 

26 

29 

31 

35 

42 

48 

32 

33 

31 

CARTE RSV ILLE 

60 

58 

64 

69 

70 

72 

77 

69 

67 

50 

68 

69 

70 

MIN 

28 

57 

52 

3  7 

28 

^5 

29 

46 

47 

26 

29 

44 

y, 

CEOARTOWN 

MAX 

55 

48 

45 

44 

50 

64 

68 

64 

58 

66 

45 

60 

60 

64 

64 

73 

73 

67 

67 

61 

58 

64 

64 

62 

48 

66 

66 

64 

58 

61 

65 

5<. 

MIN 

26 

30 

25 

22 

23 

27 

47 

48 

40 

40 

38 

26 

25 

28 

37 

35 

28 

52 

48 

28 

26 

42 

3« 

CLAYTON 

55 

40 

38 

34 

43 

53 

59 

53 

44 

53 

59 

55 

61 

70 

68 

59 

66 

59 

60 

59 

53 

54 

40 

55 

54 

56 

54 

53 

60 

5f 

MIN 

50 

44 

35 

26 

24 

26 

32 

42 

24 

24 

32 

3; 

COLUMBUS 

MAX 

62 

64 

46 

53 

59 

70 

70 

66 

50 

55 

60 

65 

65 

75 

77 

75 

61 

64 

74 

63 

70 

66 

48 

58 

73 

70 

64 

63 

67 

55 

6' 

MIN 

39 

34 

42 

26 

36 

32 

51 

58 

49 

38 

4  I 

32 

30 

35 

46 

36 

47 

32 

32 

48 

59 

31 

32 

34 

4( 

COLUMBUS  WB  A  I RPOR  T 

60 

60 

46 

48 

57 

68 

67 

42 

53 

57 

63 

64 

72 

75 

75 

64 

62 

71 

60 

67 

66 

55 

55 

70 

69 

63 

60 

64 

54 

61  ' 

MIN 

32 

30 

34 

26 

30 

28 

50 

56 

40 

37 

39 

31 

27 

33 

45 

54 

34 

43 

32 

51 

37 

34 

29 

47 

37 

28 

28 

41 

3'  ■ 

LOHUt L t 

60 

60 

61 

50 

60 

68 

43 

52 

56 

68 

74 

76 

72 

66 

67 

75 

63 

68 

57 

55 

65 

70 

68 

60 

55 

6: 

MIN 

53 

56 

47 

50 

60 

48 

48 

38 

38 

36 

50 

45 

41  ' 

CORNEL  I  A 

MAX 

57 

47 

38 

40 

46 

60 

57 

60 

44 

58 

58 

57 

66 

70 

62 

60 

67 

54 

62 

65 

53 

55 

43 

65 

58 

57 

57 

57 

60 

5! 

MIN 

32 

35 

29 

23 

27 

31 

47 

50 

60 

36 

34 

24 

30 

36 

42 

5  3 

34 

42 

39 

45 

35 

26 

30 

39 

43 

28 

32 

40 

3" 

COV I NGTON 

MAX 

58 

48 

46 

44 

54 

65 

65 

63 

60 

62 

48 

54 

61 

62 

70 

74 

73 

67 

66 

64 

59 

59 

58 

58 

48 

61 

64 

61 

59 

61 

61 

5^ 

MIN 

53 

62 

32 

49 

49 

54 

35 

48 

26 

38 

3*. 

62 

66 

63 

61 

64 

68 

67 

48 

54 

56 

63 

65 

75 

76 

76 

71 

68 

75 

71 

68 

64 

63 

54 

71 

71 

69 

60 

65 

61 

6* 

MIN 

36 

35 

39 

27 

38 

35 

51 

52 

48 

37 

38 

31 

33 

39 

44 

5 1 

54 

61 

48 

49 

46 

39 

51 

42 

36 

34 

50 

60 

34 

34 

43 

4: 

0AML0NE6A 

MAX 

57 

41 

39 

37 

43 

57 

61 

56 

54 

48 

42 

51 

55 

55 

59 

67 

62 

59 

62 

54 

56 

59 

54 

55 

40 

67 

58 

57 

53 

57 

62 

5: 

MIN 

51 

47 

46 

50 

46 

28 

35 

44 

35 

46 

34 

28 

27 

41 

3' 

DALTON 

MAX 

49 

62 

49 

50 

41 

48 

66 

66 

59 

59 

60 

60 

58 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

63 

63 

64 

59 

60 

62 

63 

60 

62 

64 

5<  ■ 

MIN 

26 

29 

26 

19 

32 

26 

36 

36 

41 

4 1 

41 

35 

36 

35 

34 

33 

y,  • 

COUGLAS 

MAX 

64 

42 

58 

48 

50 

64 

70 

75 

73 

72 

47 

54 

57 

60 

64 

75 

78 

75 

71 

74 

76 

67 

70 

72 

55 

59 

70 

75 

70 

60 

67 

6' 

4; 

MIN 

39 

36 

38 

29 

35 

33 

35 

60 

55 

44 

36 

32 

29 

28 

40 

43 

SO 

53 

58 

60 

62 

55 

60 

52 

36 

33 

35 

44 

36 

32 

3« 

DUBLIN 

MAX 

63 

52 

52 

48 

59 

68 

68 

74 

68 

55 

53 

57 

65 

69 

74 

77 

77 

69 

66 

73 

6C 

70 

69 

61 

55 

70 

67 

62 

65 

68 

61  , 

MIN 

35 

34 

40 

28 

33 

31 

49 

48 

55 

35 

37 

29 

27 

?4 

40 

50 

47 

58 

48 

43 

49 

39 

51 

44 

35 

32 

43 

47 

33 

32 

40 

4(  j 

r«f*r«w:e  w>t«a  follovlnc  Stktlon  Index. 


DAILY  TEMPERATURES  _  «o»o.* 


Day  Of  Month 

Slanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EASTMN 

MAX 

MIN 

60 
36 

55 

33 

55 
41 

49 

27 

60 

35 

67 
34 

69 
49 

73 
48 

69 

56 

57 
33 

52 
35 

55 

28 

64 

29 

69 

37 

74 
43 

76 

49 

75 
49 

68 

58 

67 

53 

74 

48 

68 
48 

68 

37 

67 
51 

62 

44 

56 
35 

70 
34 

71 
46 

68 

51 

61 
34 

69 

33 

66 
43 

64  (8 

41  .2 

EIPEBIMFNT 

MAX 
MIN 

53 
32 

58 

35 

49 

35 

41 

23 

44 

26 

54 

35 

64 

48 

65 
54 

65 

53 

63 
33 

40 

33 

46 
27 

53 
32 

60 
37 

60 
46 

68 
52 

71 
53 

71 
57 

60 

35 

65 
48 

67 
45 

66 

32 

63 
46 

60 
42 

94 

33 

51 

33 

66 
49 

69 
90 

54 

29 

96 
39 

60 
37 

98al 
39>9 

FAIR  VIEW 

MAX 
MIN 

56 
35 

50 

30 

46 

37 

45 

24 

54 

27 

66 

30 

63 
48 

66 
53 

64 

51 

52 
32 

45 

34 

52 
27 

61 
28 

61 
33 

69 
38 

73 
47 

74 

50 

67 
44 

63 
33 

69 
43 

64 
45 

63 
36 

59 

45 

51 
38 

49 

31 

68 

31 

66 
44 

62 
50 

56 
31 

61 

29 

56 
32 

99.7 
37.3 

rlTZOER»LO 

MAX 
MIN 

58 
38 

64 

38 

58 
41 

48 

28 

59 

38 

67 

35 

72 
50 

71 

50 

71 
47 

61 
36 

51 
37 

53 
31 

63 
30 

69 
41 

76 
47 

76 

50 

73 
55 

69 
49 

68 
56 

74 

52 

74 

52 

68 

39 

69 

52 

62 
45 

63 
37 

68 

34 

71 
45 

70 
65 

59 
37 

69 

35 

It 

69.4 
42.7 

FlEMINCi  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 
35 

62 
32 

59 
43 

46 

31 

58 

30 

66 

29 

74 
45 

73 
44 

67 
60 

64 
43 

52 
38 

55 
31 

63 
25 

70 
37 

70 
41 

75 
52 

71 
43 

68 

58 

72 
57 

71 
48 

70 
56 

65 
39 

69 
49 

67 

52 

54 

38 

67 

33 

71 
34 

71 
53 

67 

32 

63 
29 

42 

69.5 
41  .3 

FOIKSTON  9  SK 

MAX 
MIN 

70 

30 

64 

37 

53 
26 

63 

32 

71 
35 

77 
48 

75 
50 

72 
56 

68 

35 

51 
35 

58 

27 

67 
26 

73 
38 

76 
45 

79 
49 

77 
46 

76 
59 

76 
54 

73 
34 

74 
47 

73 
90 

69 
33 

71 
30 

79 

37 

74 
48 

65 

33 

69 

30 

76 
44 

69.8 
39.8 

fOKT  SAINES 

MAX 
MIN 

56 
37 

63 
3S 

68 
40 

49 

26 

55 
26 

64 

31 

70 
40 

65 
54 

73 
54 

64 

38 

42 

38 

57 
30 

59 

29 

65 
36 

66 
44 

73 
49 

78 
54 

78 
61 

64 

47 

69 
51 

72 
45 

64 

33 

69 

39 

65 
45 

48 

35 

58 

32 

72 
37 

73 
50 

69 

31 

63 
28 

66 

33 

64.3 
39.7 

rOKJ  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
33 

54 

35 

44 

32 

46 

25 

56 
34 

66 
34 

61 
50 

70 
54 

64 

41 

43 
34 

51 

38 

54 

28 

60 

30 

63 
37 

70 
42 

74 

51 

73 
53 

63 

52 

61 
40 

71 
44 

64 

44 

64 

37 

62 

50 

56 

35 

53 
32 

68 

33 

70 
48 

63 
40 

99 

31 

62 

32 

60 
41 

60.7 
39.0 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

54 

30 

44 

33 

39 
31 

39 
21 

45 

29 

60 

29 

65 

48 

58 
48 

55 
51 

55 
34 

45 

36 

55 

25 

56 
28 

59 
32 

64 
41 

69 
47 

66 
51 

63 
48 

63 
34 

53 
40 

60 
43 

61 

36 

54 
46 

66 

36 

43 

28 

59 

29 

62 
39 

58 
46 

99 
27 

58 

29 

60 
39 

55.9 
36.6 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

60 
36 

62 
S3 

55 
39 

47 
28 

59 
32 

67 
32 

74 
46 

72 

50 

70 
58 

63 
38 

51 
38 

55 

30 

63 

27 

71 
38 

73 
44 

77 

53 

74 
48 

67 
59 

71 
58 

72 
49 

65 

54 

68 
41 

72 
50 

66 
45 

56 
36 

68 

32 

72 
41 

67 
53 

60 
34 

66 

33 

71 
44 

65.6 
41.9 

MECNSnORO 

MAX 
MIN 

59 
31 

57 
36 

47 

36 

42 

26 

55 
28 

64 

30 

61 
57 

66 
53 

70 
53 

65 
35 

48 

37 

55 
27 

61 
26 

66 
37 

71 
45 

74 

52 

75 
49 

70 
58 

64 

31 

66 

36 

66 
47 

65 

37 

64 

47 

64 

40 

63 
31 

66 
29 

64 
45 

62 
49 

59 

29 

62 

33 

66 
37 

62.1 
38.9 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

59 
33 

49 
36 

39 
36 

45 

23 

54 

29 

65 
36 

65 

50 

64 

54 

63 

53 

49 

33 

49 

37 

61 

33 

61 
39 

69 
45 

73 
51 

72 
53 

63 
57 

66 
36 

67 
47 

56 
45 

64 

35 

59 
49 

63 
42 

50 
32 

69 

35 

66 
49 

53 
46 

58 

32 

62 

37 

97 
39 

59.9 
40.3 

HARTMELL 

MAX 
MIN 

56 
32 

50 
31 

42 

35 

41 

24 

47 

30 

61 
34 

59 
43 

58 
47 

59 
48 

59 

37 

50 
38 

93 

27 

59 

29 

60 
32 

69 
41 

70 
50 

70 
46 

66 

53 

67 
33 

59 
?7 

65 
45 

63 

38 

68 
43 

59 
41 

47 

31 

59 

32 

65 
40 

60 

50 

58 
31 

60 
28 

62 
38 

98.4 
37.9 

HAM(IN<;vILLE 

MAX 
MIN 

61 
3A 

60 
34 

52 
38 

50 
27 

60 
33 

68 

28 

72 
49 

74 
48 

69 
54 

39 

33 

59 

33 

57 
29 

65 

25 

68 
34 

75 
37 

79 
46 

75 
46 

65 
58 

67 
38 

74 

42 

66 
48 

68 
34 

66 

50 

62 
42 

56 
35 

72 
29 

71 
29 

68 

60 

62 
29 

64 

30 

64 
40 

69.4 
38.1 

H06fiARDS  MILL 

MAX 
MIN 

62 
32 

65 
34 

51 
39 

54 

26 

63 

35 

72 

30 

74 

50 

77 
48 

68 
43 

43 

40 

56 
42 

57 
31 

63 

26 

70 
36 

76 
41 

79 
46 

77 
52 

68 
61 

72 
49 

76 
49 

67 
44 

72 
39 

65 

51 

56 

39 

58 
34 

72 
32 

75 
47 

71 
44 

62 

32 

68 

31 

67 
42 

66.4 
40.2 

JASPER 

MAX 
MIN 

57 
31 

47 

37 

41 

26 

38 
22 

45 

28 

58 
28 

65 
48 

62 
53 

55 
50 

52 
36 

40 

35 

48 

26 

51 
28 

57 
38 

62 
44 

67 

50 

63 
54 

60 
43 

60 
33 

62 
42 

52 
42 

60 
34 

67 
48 

56 
33 

40 

28 

58 

30 

60 
42 

51 
44 

62 
26 

60 
27 

65 
40 

54.5 

37.0 

.AFAVETTE 

MAX 
MIN 

57 
25 

55 
27 

50 
20 

49 
26 

50 
30 

67 

19 

68 
30 

63 
47 

55 
51 

34 

41 

50 
37 

50 
26 

59 
24 

57 

27 

57 
37 

69 

43 

67 
4B 

62 
34 

63 
28 

58 
33 

61 
40 

63 
30 

60 

35 

59 

33 

56 
30 

60 
24 

69 
34 

61 
44 

67 
25 

63 

23 

67 
40 

98.9 
32.6 

.A  MANGE 

MAX 
MIN 

60 
29 

56 
34 

53 
36 

46 

24 

55 
28 

67 

32 

69 

53 

67 
56 

65 

52 

53 
34 

49 

39 

55 
27 

63 
27 

65 

32 

71 
44 

76 
44 

74 
54 

69 
52 

65 
31 

70 
43 

66 
44 

66 
32 

64 

50 

62 
39 

52 
30 

71 
31 

69 
47 

66 
49 

59 
30 

63 
28 

58 
34 

62.7 
38.2 

OUISVILLE 

MAX 
MIN 

60 
34 

57 
33 

49 

38 

46 

27 

58 
28 

67 

29 

63 
49 

73 

51 

68 

55 

62 
37 

52 
37 

57 
28 

63 
27 

70 
35 

71 
42 

72 
48 

75 
48 

67 

60 

68 
43 

74 

41 

66 
49 

67 
40 

70 
48 

61 
42 

94 

34 

67 

31 

70 
45 

65 
52 

62 
30 

64 

32 

68 
40 

64.1 
39.8 

UMBER  CITY 

MAX 
MIN 

61 
33 

63 
32 

60 
32 

47 

28 

59 
29 

61 
28 

70 
49 

75 
43 

73 
54 

72 
44 

52 
38 

54 

28 

57 
24 

67 
25 

73 
33 

72 
45 

79 
46 

78 
46 

68 

56 

72 
44 

71 
51 

65 

35 

72 
36 

71 

52 

95 

36 

56 

31 

70 
32 

74 
40 

70 
30 

61 

29 

69 
29 

66.0 
37.4 

■<r1«  no  «IRPORT 

MAX 
MIN 

60 
35 

51 
36 

45 

33 

49 

26 

58 
34 

67 

33 

62 
48 

70 
51 

64 

45 

45 

33 

52 

39 

56 
29 

62 
28 

66 
35 

72 
40 

75 

53 

77 
50 

64 

53 

65 
40 

73 
42 

62 
47 

68 
36 

64 

51 

68 
38 

55 
34 

70 
33 

72 
46 

64 
40 

61 

31 

64 

30 

63 
40 

62.4 
39.0 

»CON 

MAX 
MIN 

61 

37 

52 
42 

46 
28 

50 
29 

61 
34 

67 
45 

62 
52 

70 
55 

30 

67 

37 

74 
54 

70 
54 

40 

69 
42 

72 
47 

64 

36 

68 

60 

33 

70 
48 

70 
53 

64 

33 

62 
34 

41.9 

1LLED6EVILLE 

MAX 
MIN 

58 
33 

60 
33 

49 

34 

43 
27 

47 

27 

57 
28 

66 

28 

60 
52 

70 
52 

63 
41 

43 
34 

50 
29 

55 

26 

61 

25 

65 

32 

70 
38 

75 
43 

75 
43 

63 

36 

65 

36 

70 
43 

62 
34 

66 
34 

65 
47 

50 
34 

51 

29 

67 
29 

70 
49 

64 

28 

60 
28 

62 
28 

60.7 
34.9 

ILLEN 

MAX 
MIN 

60 
33 

55 
32 

52 
39 

48 

27 

60 
34 

67 
30 

68 
51 

74 

49 

67 
57 

65 
41 

54 

37 

58 
27 

65 
25 

71 
33 

77 
41 

79 
47 

75 
45 

69 
59 

70 
48 

72 
42 

68 
51 

69 
40 

72 
49 

67 
44 

56 
36 

69 
30 

72 
40 

69 

53 

65 
30 

67 

33 

73 
39 

66.2 
40.1 

V-EJUMA   1  NE 

MAX 
MIN 

61 
36 

52 
37 

50 
29 

50 
23 

61 

35 

68 
34 

63 
49 

71 
52 

65 
50 

57 
43 

53 
42 

55 
29 

62 
30 

67 
37 

72 
48 

76 
54 

71 
56 

65 

58 

66 

42 

74 

49 

63 
48 

69 

37 

65 

52 

61 

50 

56 

71 
34 

73 
47 

65 
49 

62 

32 

63 

39 

64 
41 

63.6 
41  .8 

ICFLLO 

MAX 
MIN 

59 
32 

55 
32 

49 

36 

44 

23 

55 
28 

66 

29 

63 
49 

66 

53 

73 
53 

63 
29 

49 

31 

56 

27 

63 
28 

65 
30 

75 
39 

79 

51 

80 
46 

72 
56 

66 
35 

68 
36 

66 

35 

66 

35 

63.5 
37.4 

-TRIE 

MAX 
MIN 

61 
35 

61 
34 

60 
38 

52 
26 

63 
36 

70 

32 

73 
48 

75 
49 

73 

53 

64 

32 

54 

32 

55 
31 

64 
28 

69 
45 

76 
45 

76 
48 

76 
52 

74 

57 

73 
54 

74 

53 

73 
49 

70 
39 

70 

50 

63 
43 

57 
35 

71 
32 

74 
40 

74 
50 

61 

35 

67 
33 

70 
44 

67.5 
41  .2 

MAX 
MIN 

59 
33 

54 

33 

48 

32 

46 

22 

54 
28 

64 

35 

67 

53 

65 

55 

65 
51 

52 
32 

47 

37 

53 
26 

61 
29 

62 

35 

62 
44 

73 
45 

71 
50 

65 
48 

64 

33 

64 
44 

61 
44 

65 
34 

61 
47 

61 
39 

57 
30 

63 
32 

66 
49 

65 
48 

68 
30 

62 
31 

60 
38 

60.6 
38.3 

■     MOUNTAIN  VALLEV 

MAX 
MIN 

59 
36 

57 
35 

53 
36 

48 
24 

S5 
31 

65 
30 

68 

51 

66 

55 

64 

45 

46 

35 

49 

38 

54 

27 

61 

30 

63 
37 

70 
34 

73 
46 

77 

55 

68 

52 

62 

32 

69 
43 

64 

43 

64 

34 

62 
47 

60 
40 

52 
31 

68 

28 

67 
49 

6';' 
48 

60 
34 

61 
33 

99 
41 

61.4 
38.7 

■  "NAN 

MAX 
MIN 

63 
38 

63 
33 

59 
40 

56 
29 

66 

36 

71 

32 

75 
47 

77 
48 

71 
57 

57 
37 

56 
36 

55 
33 

67 
27 

70 
38 

78 
48 

77 
49 

76 

57 

73 
61 

76 
61 

74 

59 

72 
56 

72 
39 

71 
56 

65 

50 

58 
37 

72 
31 

74 
38 

70 
54 

63 
37 

69 

31 

74 
47 

68.4 
43.3 

MAX 
HIN 

57 
29 

48 

33 

45 
32 

« 

27 

50 
29 

62 

29 

69 

50 

63 
56 

58 
51 

55 
40 

45 
29 

52 
29 

61 
28 

61 
32 

65 
40 

69 
43 

70 
56 

67 
42 

67 
30 

59 
40 

60 
46 

65 
31 

62 
49 

61 

31 

48 

32 

62 

27 

65 
42 

63 
47 

69 

30 

63 
29 

66 
49 

99.4 
37.2 

"=  im  AIRPORT 

MAX 
HIN 

56 

27 

46 

29 

42 

29 

26 

49 
30 

59 
25 

68 
42 

61 
54 

58 
46 

46 

40 

45 
34 

52 
28 

59 
24 

61 
27 

66 
38 

6< 

7C 

57 

63 
29 

69 

37 

56 

33 

64 

29 

62 
50 

54 

31 

47 

28 

61 

25 

65 

37 

63 
30 

58 

25 

61 
24 

65 
42 

57.5 
33.6 

INNAH  USn«  PL 

CAROEN 

HAX 

61 

63 
30 

50 
36 

47 

26 

60 

25 

68 

30 

76 
47 

74 

45 

67 
54 

55 
39 

51 
33 

56 

28 

69 

22 

73 
38 

70 
42 

77 
48 

74 
42 

65 
60 

74 
61 

73 
46 

67 
46 

66 

38 

70 
50 

64 
46 

58 

39 

99 
29 

73 
35 

69 
49 

62 
29 

6s; 

26 

73 
39 

65.3 

'NNAM  KB  AP 

MAX 
HIN 

59 
38 

63 
33 

54 
38 

45 

30 

58 

33 

66 
34 

75 
48 

74 

52 

67 

55 

56 
38 

50 
38 

56 

30 

65 

26 

72 
40 

69 
45 

76 

50 

72 
48 

66 
59 

72 
52 

73 
50 

66 

50 

64 

43 

72 
52 

64 
44 

55 

68 

34 

73 
42 

70 
47 

61 

33 

62 
32 

74 
44 

65.0 
41.8 

INAH  BEACH  } 

N 

HAX 
MIN 

62 

58 

56 

46 

59 

68 

66 

63 

39 

52 

53 

56 

60 

60 

65 

66 

68 

68 

66 

64 

65 

64 

55 

57 

65 

64 

63 

61 

69 

61.2 

MAX 
MIN 

61 
28 

67 
34 

74 
57 

30 

64 

28 

70 
37 

78 
45 

74 

60 

67 

50 

73 
45 

69 
51 

71 
38 

67 
41 

54 
36 

68 
34 

72 
44 

69 
52 

33 

70 

•"^rroH 

HAX 
HIN 

60 
32 

58 
31 

57 
38 

47 

24 

56 

33 

66 

29 

1  66 
1  *» 

69 
54 

68 
53 

j  68 
1  '* 

54 

35 

56 

28 

62 
29 

62 
32 

73 
40 

'5 
42 

5« 

58 

" 

38 

40 

34 

46 

38 

53 

29 

68 

29 

66 
49 

67 
51 

60 

29 

63 

29 

61 
36 

e3.9 

37.9 

•ROOSA   ?  NNH 

HAX 
HIN 

58 
27 

49 
40 

51 
31 

!42 
21 

51 
24 

64 

26 

67 

53 

64 
50 

63 
39 

50 

37 

43 

37 

45 

28 

'  58 
24 

60 
32 

64 

46 

70 
42 

71 

52 

66 
46 

66 

27 

68 
45 

58 
46 

57 
32 

63 
48 

61 

36 

47 

30 

69 

25 

63 
61 

64 
46 

66 

23 

60 

27 

62 
37 

36.4 

"•SVILLE 

HAX 
HIN 

62 
36 

60 
35 

56 
40 

54 

:  26 

63 
33 

71 
33 

<  72 
43 

77 
51 

70 
54 

54 

37 

55 
38 

57 
34 

68 

27 

73 
36 

78 
44 

79 
53 

75 
54 

71 
59 

77 
58 

75 
57 

68 

68 

73 
36 

66 
61 

63 
46 

58 

37 

73 
32 

75 
41 

71 
47 

63 

33 

68 

28 

72 
40 

67.6 
41.8 

S««  r*f«r*BC«  DOt««  rollovlBC  StKtlon  lBd«M. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORO 
JANUARY  19 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ml 
10  1 

11 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

16 

1 

'  1 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
t 
m 

TIFTON  2  N 

MAX 

63 

«2 

59 

44 

51 

61 

69 

72 

72 

69 

44 

57 

55 

65 

70 

75 

78 

72 

68 

70 

75 

66 

70 

68 

55 

55 

70 

72 

69 

60 

67 

84 

MIN 

35 

36 

39 

27 

31 

36 

39 

51 

57 

40 

35 

30 

31 

34 

42 

50 

40 

40 

TOCCOA 

MAX 

58 

49 

43 

42 

50 

60 

56 

55 

54 

56 

50 

57 

58 

58 

69 

72 

65 

60 

69 

58 

68 

62 

57 

57 

45 

59 

60 

59 

57 

59 

62 

57 

MIN 

34 

35 

30 

25 

29 

31 

48 

50 

51 

38 

38 

27 

32 

35 

42 

VALDOSTA  WB  AtRPORT 

MAX 

6* 

65 

52 

53 

63 

70 

75 

76 

70 

51 

54 

59 

67 

73 

79 

76 

73 

75 

74 

68 

72 

72 

64 

57 

71 

75 

69 

60 

70 

75 

67 

MIN 

39 

33 

37 

7B 

39 

31 

46 

46 

51 

36 

39 

32 

28 

42 

51 

53 

58 

58 

51 

38 

55 

43 

39 

32 

39 

50 

36 

30 

49 

HARRENTON 

MAX 

58 

51 

49 

42 

55 

65 

60 

68 

65 

61 

49 

55 

60 

65 

69 

73 

72 

66 

65 

69 

64 

63 

68 

59 

49 

64 

66 

62 

59 

60 

65 

61 

MIN 

32 

34 

34 

27 

27 

29 

48 

51 

54 

36 

36 

29 

28 

34 

41 

WASHINGTON 

MAX 

53 

55 

53 

50 

53 

58 

66 

60 

72 

64 

65 

68 

67 

66 

65 

60 

53 

64 

60 

30 

30 

29 

25 

27 

30 

48 

53 

40 

36 

30 

27 

36 

38 

lo 

36 

WAVCROSS 

MAX 

S3 

66 

50 

51 

62 

72 

78 

73 

72 

63 

52 

59 

67 

74 

76 

79 

78 

75 

75 

74 

72 

73 

74 

64 

58 

71 

75 

69 

63 

69 

75 

6e 

MIN 

3* 

33 

40 

27 

33 

32 

45 

48 

54 

40 

34 

30 

26 

37 

45 

50 

48 

60 

60 

54 

56 

38 

51 

48 

37 

32 

36 

51 

34 

30 

47 

41 

WAYNESBORO 

MAX 

62 

57 

55 

44 

43 

55 

65 

66 

73 

64 

52 

52 

55 

60 

67 

72 

73 

73 

66 

65 

71 

64 

66 

71 

67 

52 

65 

71 

66 

60 

63 

ti 

MIN 

35 

33 

35 

28 

28 

32 

39 

53 

53 

42 

37 

30 

30 

36 

37 

49 

45 

47 

45 

44 

49 

42 

47 

51 

35 

33 

33 

42 

31 

34 

40 

3( 

WEST  POINT 

MAX 

61 

60 

56 

49 

58 

68 

72 

68 

65 

52 

53 

58 

61 

64 

68 

74 

73 

71 

65 

72 

61 

67 

62 

65 

55 

70 

69 

62 

62 

61 

57 

«! 

MIN 

29 

30 

37 

26 

28 

28 

50 

56 

50 

35 

39 

28 

26 

29 

37 

37 

48 

55 

32 

39 

44 

32 

47 

40 

33 

29 

46 

51 

28 

26 

33 

31 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aunon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

h 

AILET 

EVAP 

.07 

.06 

.01 

.03 

.20 

.09 

.05 

.04 

.07 

.04 

.04 

.07 

.06 

.06 

.04 

.18 

.02 

.  10 

.20 

.10 

* 

.27 

.06 

.13 

.09 

.  10 

.05 

.05 

.06 

2. 

WIND 

75 

8 

61 

87 

28 

74 

* 

20 

35 

49 

62 

74 

12 

10 

12 

6 

26 

19 

33 

8 

43 

85 

66 

110 

50 

34 

57 

29 

23 

29 

IS 

ALLATOONA  DAK  2 

EVAP 

.01 

.05 

.06 

.03 

.08 

.06 

.04 

* 

.13 

.03 

.03 

.02 

.06 

.05 

.06 

.11 

.01 

.11 

.07 

.03 

.07 

.09 

.11 

.08 

.  14 

Bl. 

WIKD 

84 

53 

138 

119 

59 

68 

71 

76 

84 

93 

76 

112 

56 

63 

61 

59 

55 

74 

35 

49 

92 

71 

lis 

146 

132 

68 

71 

103 

65 

67 

79 

24 

ATHBNS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.00 

.10 

.04 

• 

* 

.31 

.01 

.02 

.04 

.20 

.06 

.05 

.04 

.06 

.06 

.09 

.10 

.  13 

.09 

.22 

.10 

, 

.38 

B2.I 

WIND 

47 

59 

137 

188 

97 

59 

81 

114 

67 

156 

62 

189 

24 

18 

43 

20 

60 

66 

73 

55 

68 

105 

82 

133 

134 

162 

38 

123 

121 

49 

64 

2e 

EXPERIUENT 

EVAP 

.02 

.08 

.06 

.20 

.10 

.04 

.06 

.07 

.16 

.11 

.04 

.05 

.11 

.10 

.04 

• 

.27 

.10 

.09 

.43 

.03 

.09 

.09 

.11 

.09 

.09 

.17 

B2.; 

WIND 

55 

57 

90 

85 

33 

45 

100 

135 

70 

100 

49 

107 

22 

54 

43 

63 

62 

128 

13 

« 

120 

39 

81 

149 

87 

44 

80 

147 

28 

34 

62 

21 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.08 

.03 

.08 

.06 

.10 

.06 

.06 

.06 

.16 

.  14 

.03 

.06 

.06 

.04 

.05 

.04 

.07 

.00 

.15 

.08 

.17 

.09 

.05 

.14 

.06 

.06 

.07 

.08 

.08 

.08 

B3. 

WIND 

51 

7 

51 

59 

16 

17 

25 

23 

29 

46 

31 

38 

14 

9 

4 

6 

7 

23 

3 

11 

35 

20 

13 

40 

61 

11 

16 

28 

22 

14 

9 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

* 

« 

* 

* 

* 

.13 

.09 

.06 

.03 

.02 

.22 

.03 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.05 

.05 

.08 

.05 

* 

.11 

.07 

* 

.32 

I. 

WIND 

41 

37 

86 

116 

50 

54 

29 

78 

60 

68 

62 

119 

35 

21 

24 

34 

15 

58 

17 

27 

65 

44 

60 

120 

129 

52 

22 

102 

57 

34 

51 

11 

TIFTOK 

EVAP 

.08 

.04 

.03 

.* 

.15 

.09 

.  12 

.08 

.05 

.02 

* 

* 

.19 

.06 

.03 

.11 

.02 

.05 

.09 

.12 

.09 

.08 

.08 

.09 

.10 

.07 

.07 

.17 

.02 

B2. 

WIND 

65 

25 

70 

120 

37 

24 

66 

40 

78 

96 

59 

85 

13 

33 

6 

14 

14 

33 

22 

25 

77 

29 

35 

76 

73 

55 

32 

76 

59 

16 

17 

1' 

I 


I 


S««  r«rer«iic«  notes  follovlni  StktloD  Iod«x. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  19S3 


Day  of  month 


1      2     3     4     S     6     7     8     9     10    11     12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   23    24    25    26    27    28   29    30  31 


ALLATOONA  DAM  2 
ATHENS 

ATBZNS  COLLEGE  Or  AGRI 
ATHINS  WR  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
ELAIRSVIU.E  EXP  STA 
ODARTOVN 
CLATTON 

OOLiniBgS  WB  AIRPORT 

CORDELE 

COWdLIA 

Ca?IRGTON 

DULONECA 

USTKAN 

rAIBVIEI 

FITZGERALD 

ran  TALLEY 

GAinSVILLE 

GRirriN 

JASPER 

urAirrTB 

LA  OUNCE 

lUCON  WB  AIRPORT 

■  ILLIDCEVILLE 

lONTICKLLO 

lOULTlIE 

KWWAN 

on 

out  IB  AIRPORT 

AVAnHAB  USDA  PL  GARDEN 

XOA 

tSHIIOTON 
ST  POINT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOOFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOOFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  OID 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SMOWrALL 

SN  ON  CND 


SNOWFALL 

SN  ON  CND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  XI  - 


STATION  INDEX 


btation 

M 

1 

County 

iDrainaget  J 

Latitude 

Longitude 

8 
> 

M 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1  Temp  J 

1 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

31  59 

63  19 

240 

ELLA  MAE  ELLERBEE 

3 

AOAIRSVlLLE 

SARTOW 

12 

34  22 

84  56 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

ADEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

83  25 

240 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

250 

BA 

JAMES  A.  STACY 

ALAPAKA  EXP  STAT  IC3N 

0131 

SERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5  7 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

84  09 

200 

6P 

7A 

MISS  FREDDIE  OU  BOS 

2  3  5  7 

Albany  wb  aihport 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

ALLATOONA  OAH  2 

0181 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

ALMA  CAA  AIRPOflT 

0211 

BACON 

198 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMEHICUS 

0253 

SUMTER 

^6 

32  04 

84  13 

362 

5P 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5  7 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

BA 

PROF.  £.  S.  SELL 

2  3  5  7 

ATHENS  COLLEGE  Of  AGRI 

10 

33  56 

63  23 

685 

6P 

6P 

PROF.  W.   0.  COLLINS 

2  3  5  7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

to 

33  57 

83  19 

803 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7 

ATLANTA  we  AIRPORT 

0451 

fULTON 

975 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  we  CITY 

0456 

FULTON 

3 

33  45 

84  23 

1054 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  y 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICWOND 

33  22 

61  58 

182 

MID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  T 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

6P 

6P 

2  3  5  7 

BAINBmOGE 

0561 

DECATUR 

6 

30  55 

84  35 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  5  7 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

1 100 

7A 

E.   C.  GROGAN 

BEAVEROALE 

0T*,6 

WHITFIELD 

12 

34  57 

84  50 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

31  29 

61  13 

10 

6P 

8A 

U.S. FISH  6  WLDF  SER 

2  3  5  7 

8UA I RSVi  LLE  EXP  ST A 

T 

34  51 

83  56 

8A 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

DH.   J.  G.  STANDIFER 

2  3  5  7 

BLUE  ftlDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

1560 

6A 

TVA-110 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

BA 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOWN  BALC 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4780 

8A 

TVA-147 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5  7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

31  09 

81  29 

^14 

6P 

D.  H.  ROBERTS 

2  3  5  7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

\ 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

64  14 

A, L. FOUNTAIN-SMITH 

3 

SUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  51 

118 

BA 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

8 

30  53 

84  13 

7P 

7P 

J.   D.  BELCHER 

2  3  5  7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

50 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1565 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

894 

C.  B.  TEASLEY 

3 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

500 

8A 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5  7 

CARNESVILLE 

14 

34  22 

83  14 

7A 

JOHN  CARROLL 

3 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  35 

85  04 

1115 

5P 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  CO 

2  3  5  7 

CARTCRS 

1657 

HURRAY 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CAHTEftSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

3P 

C  ITY  OF  CARTERSVILL 

2  3  5  7 

CARTERSvlLLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

64  SO 

685 

7A 

GRANVEL  P .  TATUM 

3 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  B,  BRUMBY 

2  3  5  7 

CHATSWORTH 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

760 

FRANCIS  R.  KENDRICK 

3 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

789 

5P 

U.S.   DEPT.  INTERIOR 

CHOESTOE 

192  7 

UNION 

7 

34  48 

63  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

19B2 

RABUN 

14 

34  53 

33  24 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5  7 

CLEVELAND 

34  35 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

262 

5P 

A,  LESTER  HEARN 

2  3  5  7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

394 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CONCORD 

2196 

PIKE 

6 

33  05 

34  26 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

CORDELE 

2266 

CRISP 

31  58 

63  47 

310 

S.  E.  COX 

2  3  6  7 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

34  30 

83  32 

1  520 

6P 

MRS. CONNIE  1. LITTLE 

2  3  5  7 

COVINGTON 

23ia 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

JACK   L.  CHAPMAN 

2  3  5  7 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRVVILLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

85  06 

8A 

JOSEPH  8.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

6 

31  46 

64  48 

461 

6P 

6P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  6  7 

DAHL0NE6A 

3 

34  32 

83  59 

7P 

SA 

MISS  EMILY  GAILLAHD 

2  3  5  7 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1015 

6A 

MISS  EVELYN  J.T INNE 

3 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

760 

8A 

8A 

JOHN  M.   MC  LELLAN 

2  3  5  7 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

^6 

31  47 

84  27 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

DAWSONVILLE 

2576 

DAWSON 

5 

34  25 

84  oa 

1375 

TA 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

DECATUR 

2592 

DEKALB 

9 

33  46 

84  22 

1025 

'carl  0.  WEBB 

3 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FMNNIN 

^ 

34  46 

64  13 

1900 

TVA-633 

3 

DOCTORTOMN  1  W5W 

2716 

WAYNE 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

DONALSONVILLE  3  W 

2  736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J,  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2  783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

8A 

8A 

M.    FRANK  SIMMONS 

2  3  5  7 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

LEONA  6.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

234 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

361 

8A 

MRS.   ALICE  PAUL 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELL  I JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

BA 

A.  0.  DOVER 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOt 

3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6  7 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

800 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FAIRVIEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84  07 

725 

6P 

M.   R.  BUSH 

2  3  5  7 

FITZGERALD 

3386 

BEN  MILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  30 

OA 

TVA-109 

3 

FLEMING  EXP  STAT 1C« 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

2  3  5  7 

FLINTSTONE 

342  7 

WALKER 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  fl.  PEEC,  JR. 

FOLKSTCN  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

lOA 

FRANK  H.  PAVIS 

3 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

245 

8A 

BA 

MRS.  MAYME  H.  HAYES 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY 

3544 

PEACH 

9 

32  33 

83  53 

626 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

3 

Station 

Index  No. 

0>imty 

« 

.| 

Q 

Latitude  | 

Longitude 

0 

I 
H 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Temp.  1 

d 

■rt 

1 

GAINESVILLE 

HALL 

3 

1254 

6P 

e* 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

1 

175 

7P 

TP 

W.  C.  BARNARD 

2  3  6  7 

37B2 

32  36 

85  05 

61- 

GA.  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

33  34 

83  11 

6P 

8A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5  7 

SPALDING 

HQRAC  £  0 . WE  ST  BROOKS 

2  3  5  7 

MARTWELL 

HART 

14 

750 

SAMUEL  A.  VERNEP 

2  3  6  7 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

9 

235 

8A 

R.  A.  MC  LENOON 

2  3  5  7 

HEMP TOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

8A 

TVA-131 

3 

4279 

34  57 

83  46 

1950 

TVA-151 

3 

HOGCARDS  MILL 

132 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6  7 

JASPER 

PKKENS 

6 

1480 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5  7 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

930 

6A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

4B02 

34  46 

86  22 

6A 

TVA-722 

3 

4654 

34  14 

84  56 

WALTER  N.  COX 

3 

6P 

JOHN  R,  BEAVERS 

2  3  6  7 

LA  GRANGE 

THOUP 

3 

740 

PAUL  B.  SMITK 

2  3  6  7 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

720 

6A 

MRS. SIDNEY  E.ETtVENS  3 

5204 

33  47 

82  28 

8A 

JAWS  W.  ELACKWELL 

3 

524; 

34  56 

83  39 

TVA-163 

6314 

82  24 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5  7 

LUMBER  CITY 

63B6 

TELFAIR 

(, 

31  56 

150 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3    5  7 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

9 

362 

MIC 

U.S.  WEATVER  BUREAU 

2  3  6  7 

544  7 

32  60 

83  38 

8A 

BA 

MACON  TEL.  PU8.  CO. 

2  3  5  7 

5633 

34  15 

83  34 

EARL  L.  SAILERS 

3 

5B6B 

32  50 

82  14 

MRS.  CM.  HANG 

3 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

320 

BA 

H.  LOu;S  tCRNE 

2  3  5  T 

MILLEN 

JENKINS 

11 

180 

7P 

MARK  0.  MC  COMB 

2  3  5  7 

6979 

32  19 

84  01 

5P 

7A 

H.   W,  COLLINS 

2  3  5  7 

59B8 

33  18 

83  41 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  5  7 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  5  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

150 

L.   G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

UNION 

3300 

BA 

TVA-135 

6335 

33  23 

84  48 

4P 

BA 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2   3  5  7 

6399 

34  42 

84  13 

TVA-: 12 

NORCROSS  4  N 

MRS.  M,  H.  DtMPSEY 

\ 

NOTTtLY  DAM 

UNION 

^ 

1740 

TVA~573 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

3 

814 

6P 

G.   C.  GOODMAN 

2   3  6  7 

7276 

BROOKS 

30  47 

83  34 

6P 

84 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  3  5  7 

7430 

34  35 

64  57 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

TV/:-721 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

IB 

820 

TVA-fc69 

3 

ROME 

FLOYD 

4 

617 

8A 

MISS  MARY  TCWEfiS 

2  3  6  7 

7610 

34  21 

86  10 

MIO 

MID 

U.S.  WEAThER  BUREAU 

2  3  5  6  7 

7842 

32  00 

81  16 

MID 

0.  A.  eiSSETl 

2  3  5  7 

U.S.  WEAThER  BUREAU 

2  3  5  7 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

2 

ID 

MftS.H.C.KLINGENSMITH    2  3  5     7  ■ 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

11 

660 

MIC 

WILLIAM  M.  WARREN 

8269 

34  47 

84  IB 

6A 

TVA-111 

8414 

34  41 

64  01 

TVA-115 

3 

8436 

B5  22 

JAMES  R.  BURGESS 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

U 

316 

COUNTY  AGR.  EXT. OFF 

2  3  5  7 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

84  15 

1800 

8A 

TVA-129 

3 

8535 

32  40 

84  32 

6P 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  6  7 

8547 

33  46 

85  16 

6P 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

2  3  6  7 

B600 

34  05 

B4  59 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

30  51 

B3  59 

276 

6P 

MRS.  SARAH  P.POPTER 

2  3  5  7 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  2B 

63  32 

370 

6P 

BA 

FRED  BELL 

2  5  5  6  7 

8732 

34  57 

83  38 

BA 

TVA-574 

3 

6740 

34  35 

63  19 

5P 

BA 

MSS.  ESTtLLE  DEAL 

2  3  5  J 

8806 

34  48 

83  42 

BA 

TVA-164 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

IB 

34  52 

B6  02 

860 

7A 

TVA-392 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

197 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6  ' 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTCN 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

5P 

L.  MONROE  CASON 

2  3  6  i 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

616 

6P 

8A 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  6  5 

HAYCROSS 

9166 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

131 

6P 

8A 

F.   W.  MYHICK 

2  3  6  ' 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

82  01 

261 

eA 

JOEL  CHAPPELL 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

573 

6P 

8A 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  5 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

BOO 

8A 

MISS  M.  ANNIE  REID 

3 

WOOOSTOCK 

CHEROKEE 

5 

992 

8A 

W.   G.  BOOTt- 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

83  51 

1920 

8A 

TVA-146 

3 

12-OOSTAHAULA; 


The  four  digit  Ideotlf ICKtlon  ambers  in  th«  index  Dunber  coluan  of  the  Station  Index  a 
Figures  sod  letters  following  the  statloo  name,  such  as  l^SSW,  indicate  distaoce  In  al 
Observation  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tltie. 
Delayed  data  and  corrections  will  bo  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  th 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  e 
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CHATTANOOGA:  1953 


GEORGIA  -  FEBRUARY  1953 
R.  L.  Cornelius,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  averaged  substantially  above 
normal  in  both  temperature  and  pre- 
cipitation.    No  damaging  storms  oc- 
curred, but  heavy  rains  produced  sub- 
stantial river  rises  during  the  second 
and  third  weeks  of  the  month.  Weather 
conditions  were  generally  favorable  for 
vegetative  growth,  but  field  work  was 
greatly  limited  due  to  wet  ground  or 
frequency  of  rains. 

The  first  four  days  were  rather  warm 
with  light  to  moderate  rains  on  the 
first  two  days.     Fair  and  moderately 
colder  weather  occurred  on  the  5th, 
when  frost  and  freezing  conditions 
resulted  in  some  northern  and  eastern 
areas.     Warm  and  rainy  weather  again 
prevailed  between  the  6th  and  7th, 
followed  by  a  two-day  cool  spell,  low- 
ering temperatures  to  freezing  and 
producing  extensive  frosts  on  both  the 
8th  and  9th.     The  fair  weather  that 
developed  on  the  8th  continued  through 
the  10th,  when  a  reaction  to  much 
warmer  prevailed  through  the  12th, 
with  general  rains  on  the  12th,  be- 
ginning in  northwestern  areas  on  the 
11th.     A  prolonged  cool  spell  pre- 
vailed from  the  13th  through  l9th, 
with  temperatures  falling  to  near 
freezing  or  lower  practically  every 
day  of  the  period  and  coldest  weather 
of  the  month  occurring  on  the  18th; 
considerable  cloudiness  prevailed  dur- 
ing the  first  part  of  this  period,  with 
moderate  to  heavy  rains  on  the  14th 
and  15th.     Snow  flurries  extended  over 
most  of  the  northern  third  of  the 
State  on  the  14th,  leaving  snow  covers 
in  northwestern  and  far  northeastern 
counties  ranging  mostly  from  2  to  5 
inches  in  depth.     Rainy  weather  pre- 
dominated throughout  the  period  from 
the  20th  through  26th,  with  heaviest 
rainfalls  of  the  month  occurring  on 
the  20-21st.     The  first  two  days  of 
this  rainy  period  were  abnormally 
warm  for  the  season;  the  latter  four 
days  were  substantially  cooler  than 
normal  with  freezing  conditions  limited 
to  far  northern  areas,  occurring  on  the 
22nd  and  23rd.     Fair  and  pleasantly 
warm  weather  prevailed  during  the  clos- 
ing three  days  of  the  month. 

The  monthly  average  temperature  for 
the  State  was  51,3°,  or  1.5°  above 
normal,  and  station  averages  ranged 


from  41.2°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  57.9"  at  Brunswick.  The 
coldest  weather  of  the  month  occurred 
on  the  18th,  with  lowest  temperatureii 
ranging  from  15°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  to  34°  at  Blackbeari 
Island  and  Brunswick  CAA  Airport. 
Warmest  weather  occurred  mostly  duri:i 
the  two  periods,  20-21st  and  25-28th  | 
highest  temperatures  ranged  from  the 
middle  60 's  in  the  mountain  section 
to  the  upper  70 's  in  the  south,  but 
the  highest  registration  was  84°  on 
the  21st  at  Brunswick  and  Folkston 
9  SW. 

Precipitation  averaged  6.24  inches, 
or  134%  of  normal,  and  station  totall 
ranged  from  2.77  inches  at  Folkston 
3  SSW  to  10.86  inches  at  Flat  Top. 
Precipitation  occurred  chiefly  on  thiil 
l-2nd,  6-7th,  12th,  14-15th,  and  20- 
26th.     Heaviest  rains  occurred  on  thtii 
20-21st;  very  few  stations  south  of  1 
the  mountain  section  recorded  maximuul 
24-hour  falls  in  excess  of  2.00  inchi|, 
while  seven  far  northern  stations  ree| 
corded  falls  in  excess  of  3.00  inchefS 
the  greatest  of  which  was  3.98  inche^J 
at  Toccoa.     The  only  snow  of  the  monrfi 
occurred  late  on  the  14th,  with  occud 
rence  limited  to  the  northern  sectiod 
depths  on  the  ground  were  1  to  5  in- 
ches in  northwestern  counties  and  1 
to  3  inches  in  the  far  northeast.  i 
Rainfall  about  the  2nd,  7th,  and  14tt| 
was  heavy  enough  to  produce  substanttl 
river  rises,  and  the  protracted  rains 
of  the  20-26th  maintained  high  stage^ 
but  no  flooding  resulted. 

The  frequency  and  substantial  charaoi 
ter  of  rainfall  maintained  a  high 
percentage  of  moisture  in  the  soil 
throughout  the  month.     Some  plowing  : 
limited  planting  operations  were  car- 
ried on  during  the  first  part  of  the  j 
month,  but  little  work  of  this  kind 
was  possible  in  most  northern  and 
central  sections  due  to  persistentlj 
wet  ground.     General  freezes  on  the 
14th,  16th,  and  18th  and  in  northerc 
areas  on  the  5th,  9th,  and  22-23rd, 
were  mostly  unfavorable,  but  no 
damages  of  importance  resulted. 
Favorable  daytime  warmth  during  most 
of  the  month  stimulated  better  than 
average  growth  of  vegetation  and  eaiH 
crops.     -  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
FEBRUARr  19S3 


Wind  direction 

Wind 
m. 

•peed 

ph. 

Relative  humidity  averagea  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

•SB? 
|i| 
0  •  t 

a.  3  a 

Average 

• 

§  1 

B  -  -s 

?  0  I 

B  1 

Date  oi 
laateet  mil* 

1:30  a 
EST 

7:30  > 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

s 

e 

.01-.09 

.10-.49 

1 
6 
<P 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

poesible 

•unahine 

e  •  ° 

Hi 

1  ><§ 

<  -S  3 

ALBA  ITT  IB  AP 

I 

9 

S.8 

- 

- 

83 

84 

58 

69 

2 

4 

5 

2 

2 

0 

15 

6.4 

ATEmS  IB  AP 

2 

4 

3 

4 

2 

0 

IS 

5.8 

ATLAXTA  IB  AP 

MW 

23 

12.3 

43 

NW 

15 

76 

81 

57 

60 

4 

4 

3 

1 

4 

0 

16 

46 

6.1 

ADCUSTA  IB  AP 

m 

11 

7.1 

36« 

I 

IS 

83 

86 

55 

71 

2 

4 

4 

5 

2 

0 

17 

6.5 

COLUHBUS  IB  AP 

- 

- 

87 

62 

73 

0 

4 

2 

2 

4 

0 

12 

6.6 

NACOII  IB  AP 

KW 

18 

10.  9 

34 

KW 

21 

78 

83 

54 

62 

1 

4 

5 

3 

1 

0 

14 

46 

6.4 

(OVZ  IB  AP 

82 

50 

68 

0 

2 

2 

6 

2 

0 

12 

6.0 

SAVAXHAB  IB  AP 

KW 

20 

9.S 

40 

SW 

15 

83 

88 

56 

71 

4 

3 

6 

0 

2 

0 

15 

46 

6.3 

VALDOSTA  IB  AP 

2 

3 

6 

2 

3 

0 

16 

6.4 

*Thl8  dituB  18  obtalQed 
by  tIsubI  observation 
■iDce  recordlDg  equlp- 
MDt  l8  DOt  available. 
It  IB  not  Decesaarily 
the  faetest  aile  occurr- 
Ing  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

e 

le 

1 

-£ 
e 

« 
« 

"o  o 

e 

> 
< 

i 

t 

s 

< 

&s 

1  1892 

52.3 

77 

18 

3.30 

7 

\  1893 

52.8 

87 

5.40 

10 

|18»4 

50.0 

81 

17 

7.17 

11 

1  18»S 

39.0 

80 

-  5 

3.12 

6 

|18M 

49.2 

79 

3 

5.68 

7 

11897 

S2.2 

83 

16 

8.02 

10 

>ie98 

46.6 

79 

5 

1.19 

3 

11889 

45. 3 

82 

7.06 

10 

!l900 

45. 8 

81 

0 

8. 18 

11 

)1901 

45.0 

76 

9 

4.53 

7 

!1903 

42.6 

79 

11 

7.25 

9 

'1*03 

50.8 

86 

9 

7.87 

10 

(1904 

48.2 

84 

10 

4.10 

9 

1905 

41.9 

81 

-  8 

6.90 

9 

J 

906 

47.6 

78 

12 

2.35 

6 

907 

49.6 

81 

18 

3.22 

7 

908 

45.2 

79 

9 

5.56 

8 

909 

52.0 

85 

8 

6.54 

8 

910 

46.9 

83 

8 

4.78 

9 

911 

54.5 

85 

13 

2.16 

6 

1 

912 

44.4 

83 

4 

5.57 

9 

913 

50.0 

82 

17 

4.94 

8 

914 

46.7 

80 

IS 

5.90 

915 

49.2 

78 

19 

3.96 

? 

916 

49.7 

84 

15 

3.56 

7 

Temperature 

Precipitation 

S  S 

Year 

« 

1 

1 

M 

i 

Lowest 

Average 

No.  of  da; 
.01  or  mo: 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

49.1 

55.0 
49.5 
46.8 

52.3 

89 

90 
79 

77 
85 

0 
10 
18 

9 

20 

5.05 
2.18 
7.16 
4.74 

3.82 

9 

8 
10 
9 
9 

1922 
1923 
1924 

1925 
1926 

56.4 
50.2 
47.2 
54.0 
51.4 

86 
86 
84 
85 
82 

14 

0 
10 
12 
15 

6.19 
4.4S 
3.93 
2.15 
4.51 

10 
8 
8 
7 
7 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

59.0 
49.4 
49.2 
53.9 
50.0 

87 
82 
86 
87 
79 

21 
7 
12 
11 
13 

4.30 
5.38 
8.36 
1.64 
2.81 

9 
10 
11 
5 
7 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

58.1 
50.9 
45.0 
49.8 
46.3 

87 
84 
84 

83 
82 

18 
0 
7 
10 
-  8 

3. 54 
5.88 
4.11 
3.60 
6.42 

10 
12 
8 
8 
11 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

49.5 
55.5 
55.2 
47.0 
44.3 

82 
84 

83 
81 

JZ5_ 

11 
17 
8 
12 
11 

5.31 
1.09 
8.89 
5.38 
2.27 

10 

5 
14  \ 
10 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

-G 

■E 

o 

-Si 

« 

> 
< 

Higha 

o 
t 

.3 

e 
> 
< 

No.  of 
.01  or 

1942 

44.4 

78 

8 

4.51 

8 

1943 

50.4 

83 

5 

1.68 

3 

1944 

55.4 

87 

4 

6.09 

15 

1945 

53.2 

85 

8 

5.26 

11 

1946 

51.5 

81 

14 

3.82 

8 

1947 

43.6 

80 

7 

1.51 

5 

1948 

52.1 

87 

16 

4  .56 

12 

1949 

55.8 

84 

20 

5.58 

1950 

54.4 

86 

16 

2.26 

1951 

50.5 

85 

-  1 

2.01 

1952 

52.  1 

80 

14 

4.90 

1953 

51.3 

84 

15 

6.24 

All 

Tears 

49.8 

4.66 

Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


ai 
3:: 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

e 

> 

Departure 
From  Normal 

1 

J3 

s 

• 

Q 

Lowest 

• 

a 

Degree  Day* 

No.  of  Days 

1 

Departfire 
From  Normal 

>- 

• 
e 

0 

e 
Q 

Snow.  Sloet.  Hall 

No.  ol  Da^ 

Max. 

Mln. 

3 
0 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

J)lorMore| 

£ 
1 

si 

0  * 

s  * 

=  5 

NORTHERN  DIVISION 

4LLATOONA  0AM  7 

55.7 

34,4 

45,1 

67 

28 

21 

18 

0 

0 

17 

0 

5.37 

1.30 

15 

.0 

0 

11 

4  2 

ATHENS 

5ft  .  6 

37.6 

48,1 

2.3 

70 

1 

73 

18 

469 

0 

0 

5 

0 

5.91 

.82 

1.25 

15 

.0 

0 

14 

4  3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

60,8 

35,8 

48,3 

.8 

71 

1 

71 

18 

461 

0 

0 

9 

0 

1.26 

15 

.0 

0 

13 

ATHENS  WR  AIRPORT 

57.*, 

36.8 

47,1 

,5 

24 

18 

497 

0 

0 

6 

0 

5,66 

.69 

1,37 

15 

.0 

0 

13 

6  2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

56,9 

37,9 

47,4 

,7 

67 

21 

26 

18 

486 

0 

0 

5 

0 

5.95 

1.13 

1.17 

14 

T 

0 

12 

5  4 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

56.4 

39.9 

48,2 

1,6 

68 

21 

27 

18 

465 

0 

0 

4 

0 

5.29 

.64 

1,07 

14 

11 

5  2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

53,8 

78.5 

41,2 

.7 

65 

21 

1  5 

18 

0 

0 

21 

0 

7.70 

2.22 

2,34 

21 

12 

CARLTON  BRIDGE 

60,8 

31.6 

46,2 

.7 

70 

28 

20 

14  + 

0 

0 

14 

0 

5.38 

•  41 

1.01 

15 

.0 

0 

12 

6  2 

CARTERSVILLE 

36.6 

21 

18 

0 

0 

9 

0 

5.77 

1.24 

1.50 

15 

,0 

9 

*  3 

CEDARTOWN 

58,9 

36.3 

47.6 

1.2 

69 

10 

19 

18 

479 

0 

0 

10 

0 

5.80 

.90 

1  .64 

15 

3,0 

1 

16 

11 

5  2 

CLAYTON 

55,5 

34.1 

44,8 

3.3 

65 

27 

7? 

18 

562 

0 

0 

13 

0 

9.00 

2.60 

2.45 

20 

2.5 

11 

6  1 

CORNELIA 

55,9 

35.6 

45,8 

1.6 

65 

1  + 

77 

18 

533 

0 

0 

10 

0 

8.19 

7,63 

2.67 

71 

7.0 

T 

15 

1  3 

6  " 

OAHLONEfiA 

55.7 

35.9 

45.8 

7.7 

65 

10 

73 

18 

531 

0 

0 

10 

0 

7.76 

1,89 

2.33 

71 

.0 

0 

12 

6  ? 

DALTON 

55.9 

33.0 

44,5 

-  .3 

67 

1 1 

19 

18 

0 

0 

15 

0 

6.53 

.91 

1.59 

21 

5.5 

8 

GAINESVILLE 

56.9 

36.0 

46,5 

3,1 

68 

27 

71 

18 

510 

0 

0 

" 

0 

6.67 

1.16 

1.65 

21 

T 

T 

15 

11 

4  ' 

HARTWELL 

60i0 

36.6 

48,3 

7,7 

71 

1 

24 

18 

460 

0 

0 

9 

0 

8.74 

3,45 

2.00 

21 

,0 

0 

11 

6  ' 

JASPER 

55.8 

36.1 

46,0 

1  ,4 

65 

21 

18 

527 

0 

0 

1 1 

0 

7.39 

1,85 

2.23 

21 

11 

5  ; 

LAFAYETTE 

59.2 

33.3 

46,3 

1.3 

69 

27 

17 

18 

519 

0 

0 

12 

0 

10 

ROME 

59,4 

37,6 

3,5 

2  1 

452 

0 

0 

10 

0 

,95 

2.5 

1 

1 5 

1 0 

5  e 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

58,1 

34,1 

46,1 

1.1 

68 

10+ 

18 

18 

522 

0 

0 

13 

0 

6.56 

1,16 

1.33 

20 

1.8 

T 

15 

12 

a  : 

TALLAPOOSA   ?  NNW 

58,8 

36.5 

47,7 

3.5 

67 

27 

25 

5 

481 

0 

0 

12 

0 

4.32 

-  ,70 

.05 

21 

.0 

0 

9 

4  ( 

TOCCOA 

59,3 

37.8 

4.1 

73 

1 

23 

1 8 

456 

0 

0 

6 

0 

9.88 

4.36 

3.98 

21 

3.0 

T 

15 

12 

5  ■ 

WASHINGTON 

61,7M 

39, OM 

50,  IM 

3.1 

7? 

1 

76 

18 

423 

0 

0 

2 

0 

5.34 

.45 

1  .69 

15 

.0 

0 

13 

DIVISION 

46,7 

6.60 

1.1 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WR  AIRPORT 

R 

67.1 

38,3 

50,2 

-  .3 

77 

20 

23 

18 

407 

0 

0 

8 

0 

6.96 

3.23 

1.31 

15 

.0 

0 

15 

7  ; 

AUGUSTA 

52,5 

76 

20 

18 

0 

0 

4 

0 

7.16 

3.05 

2.00 

15 

.  0 

1  5 

if  ■ 

RROOICLET   1  W 

64.1 

43,5 

53.8 

1.8 

78 

20 

30 

IB 

307 

0 

0 

2 

0 

5.26 

1.35 

1.54 

25 

.0 

0 

14 

4  ; 

CARROLLTON 

61.1 

36,1 

48.6 

.7 

27 

16 

452 

0 

0 

10 

0 

1.62 

.0 

0 

8 

COLUMBUS 

62.7 

47,9 

52.8 

2.5 

73 

28 

27 

18 

335 

0 

0 

2 

0 

9.11 

3.77 

1.80 

15 

,0 

0 

14 

6  1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

60.6 

38,6 

49.6 

71 

28 

23 

18 

423 

0 

0 

7 

0 

6.60 

1.93 

1.62 

14 

.0 

0 

12 

6  ' 

COVINGTON 

49.0 

70 

10* 

23 

18 

0 

0 

5 

0 

5.95 

1.47 

15 

1 1 

DUBLIN 

62.5 

42,4 

52.5 

1.1 

74 

20 

26 

18 

346 

0 

0 

4 

0 

7.16 

2.53 

1  .90 

15 

.0 

0 

13 

6 

EXPERIMENT 

57.1 

38, fl 

48,0 

2.4 

68 

21  + 

23 

18 

0 

0 

3 

0 

7.19 

1.33 

1.84 

1 5 

.0 

0 

14 

6 

FAIR  VIFW 

FORT  VALLFV 

60,3 

40,3 

50.3 

-  .2 

70 

20 

27 

18 

406 

0 

0 

4 

0 

6.07 

1.68 

1.73 

15 

.0 

0 

11 

GREENSBORO 

61.6 

38,6 

50.1 

3,4 

76 

28 

2 1 

18 

410 

0 

0 

5 

0 

5.69 

1  •  1  2 

1.53 

15 

0 

1 1 

GRIFFIN 

58.9 

39.6 

49.3 

1.3 

71 

27 

75 

18 

437 

0 

0 

1 

0 

6.99 

1.74 

1.77 

15 

,0 

0 

10 

S 

LA  GRANGE 

60.7 

38.5 

49.6 

,4 

70 

1 1 

21 

18 

424 

0 

0 

6 

0 

7.83 

2.98 

1,63 

24 

.0 

0 

15 

6 

LOUISVILLE 

63.1 

41*8 

52.5 

2,8 

75 

20 

25 

18 

345 

0 

0 

5 

0 

5.46 

1.09 

1.85 

15 

.0 

1 2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

61,8 

40,1 

51.0 

"  ,5 

72 

20+ 

27 

18 

386 

0 

0 

5 

0 

5.47 

1,20 

1.60 

14 

.0 

0 

1 2 

4 

MACON 

0 

0 

I 

6.14 

1.71 

0 

13 

MILLEOGEVILLE 

60.  1 

37,0 

48.6 

,  1 

72 

21 

25 

18+ 

6.29 

1.74 

2.04 

IS 

,0 

0 

1 1 

4 

MILLEN 

65,3 

42,5 

53.9 

3,4 

77 

20 

26 

18 

306 

0 

0 

5 

0 

6.24 

2.16 

1.35 

1 5 

.0 

0 

13 

« 

MONT I CELLO 

70 

27 

22 

18 

Q 

Q 

0 

V10.23 

.53 

0 

12 

NEWNAN 

60.0 

38,5 

49,3 

2,9 

25 

18 

434 

5 

.87 

,0 

0 

10 

6 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

59.3 

40,0 

49,7 

68 

10  + 

26 

18 

425 

0 

0 

4 

0 

6.94 

1.42 

1» 

,0 

0 

10 

7 

SWAINSBORO 

64.  8M 

41  ,  5M 

53  ,  ?M 

77 

14+ 

336 

0 

0 

2 

0 

•  0 

0 

12 

TALBOTTON 

60e9 

39,1 

50,0 

1.0 

70 

28 

73 

18 

411 

0 

0 

6 

0 

8.06 

3.65 

1.90 

25 

.0 

0 

9 

S 

WARRENTON 

60<3 

40.6 

50,5 

2.5 

73 

70 

73 

1  8 

401 

0 

0 

6 

0 

6.48 

1.74 

1.95 

1 5 

.0 

0 

13 

i 

WAYNESBORO 

62.6 

39,9 

3.1 

76 

21 

27 

5.59 

1.49 

1.75 

15 

.0 

0 

9 

s 

WEST  POINT 

61,8 

38.6 

50,7 

2.6 

70 

27 

21 

18 

411 

0 

0 

7 

0 

7.72 

2.28 

1.58 

15 

.0 

0 

12 

6 

DIVISION 

50,7 

6.68 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

63, 3M 

39, 9M 

51, 6M 

75 

21 

25 

18+ 

0 

0 

6 

0 

6.23 

1.51 

15 

.0 

0 

13 

4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

64.4 

38,1 

51,3 

-  2.0 

79 

26 

25 

18 

0 

0 

11 

0 

5.79 

1.21 

3 

ALBANY 

63.9 

43.0 

53,5 

.7 

77 

26 

31 

18+ 

0 

0 

2 

0 

6.26 

!34 

1.43 

15 

.0 

0 

14 

3 

ALBANY  WB  AIRPORT 

64.4 

43.4 

53.9 

.4 

78 

25 

30 

18 

304 

0 

0 

2 

0 

.79 

•  0 

0 

13 

4 

ALMA   CAA  AIRPORT 

65,4 

41.0 

53,7 

,5 

77 

25 

78 

IB 

325 

0 

0 

5 

0 

5.37 

2.26 

1.35 

22 

.0 

0 

13 

4 

AMFRICUS 

62.5 

47.7 

52.6 

1.6 

72 

?7  + 

75 

IB 

340 

0 

0 

4 

0 

5.91 

1.02 

1.8? 

15 

•  0 

0 

14 

i 

BAINBRlnGE 

55,3 

79 

25 

18 

0 

0 

3 

0 

6.05 

2.10 

15 

•  0 

Q 

9 

BLACKREARD  ISLAND 

65I1M 

45. 8M 

55,5" 

76 

12 

34 

18 

268 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1.00 

2+ 

.0 

0 

S 

4 

BLAKFLY 

63.9 

43,6 

53,8 

,3 

77 

25 

78 

18 

307 

0 

0 

3 

0 

4,19 

-  1.07 

,76 

T 

0 

12 

3 

BRUNSWICK 

67.8 

48.0 

57.9 

2,2 

84 

21 

34 

18 

208 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1.10 

1.67 

2 

.0 

0 

11 

3 

BRUNSWICK   CAA  AP 

65.9 

46.8 

56,4 

79 

25 

33 

18 

237 

0 

0 

0 

0 

3.69 

2.02 

7 

.0 

0 

11 

I 

CAIRO   ?  NNW 

66.4 

44.8 

55,6 

1,1 

81 

25 

28 

18 

260 

0 

0 

3 

6.04 

2.21 

1.74 

15 

.0 

0 

14 

4 

CAMILLA 

67.3 

43.9 

55.6 

-  ,2 

80 

25 

27 

18 

260 

0 

0 

1 

• 

8.18 

4.07 

1.75 

22 

.0 

0 

10 

6 

CAMP  STFWART 

67,0 

43.5 

55.3 

31 

14* 

271 

0 

0 

2 

1.3? 

2 

.0 

0 

13 

5 

CORDELE 

61  .OM 

40. 8M 

50. 9M 

-  .1 

70 

11  + 

27 

18 

0 

0 

4 

0 

5.06 

.23 

1.70 

15 

.0 

0 

10 

3 

CUTHBERT 

63.3 

43.5 

53,4 

1.3 

74 

28 

78 

18 

319 

0 

0 

2 

0 

6.00 

1.68 

1.96 

15 

.0 

0 

14 

4 

DOUGLAS 

66.8 

40.7 

53,8 

.0 

78 

26 

31 

18 

0 

0 

1 

I 

4.93 

1.02 

1.70 

7 

.0 

8 

5 

FASTMAN 

63.3 

42,8 

53,1 

1.3 

73 

28 

78 

18 

328 

0 

0 

2 

6,31 

1.70 

l.eo 

15 

.0 

0 

13 

3 

FIT7GERALD 

64.3 

44,6 

54,5 

2.1 

73 

75 

30 

18 

289 

0 

0 

1 

0 

4,66 

.66 

1.13 

15 

.0 

0 

13 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

66.7 

43,8 

55,0 

80 

21 

29 

18 

282 

0 

0 

3 

0 

5.76 

1.40 

3 

.0 

0 

11 

4 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORCIA 
FEBRUARY  1953 


Temperature 


SUIlOB 

E 
"1 

\\ 

g 
'I 
•  c 
<f 

Si 

s 
> 
< 

-a 

|i 

• 

s 

• 

a 

» 

S 

• 

a 

>* 

• 
• 

1 

No.  ol  Days 

I 

d 
H 

11 

oC 

» 

: 

o 

« 

s 

Snow.  SU*t,  Hail 

No.  ol  Day. 

Mu. 

Mln. 

1 

<si 

• 

s 

£ 
o 
£ 

C 

S 

8 

■ 

tit 

s» 

TSt 

°l 

2  a 

FOtK^TON  0  <;w 

71, 7M 

4?.6M 

57, ?M 

84 

21 

28 

18 

239 

0 

0 

5 

0 

3.08 

.89 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

FORT  GAfNFS 

63<  1 

41.9 

57,5 

,7 

75 

26 

25 

18 

0 

0 

3 

0 

7.96 

2,68 

2  .00 

15 

.0 

0 

14 

» 

3 

SLENNVILLf 

ft5.5 

44.3 

54,9 

1.6 

79 

27 

29 

18 

279 

0 

0 

7 

0 

7.24 

3.78 

7.63 

7 

T 

0 

15 

6 

2 

HAWK  IN<;vILLF 

62.9 

39.8 

51.4 

.6 

72 

28 

24 

18 

379 

7.36 

2.78 

1.92 

16 

.0 

0 

12 

6 

? 

HOGGARDS  MILL 

64 

42.9 

53.9 

1,0 

82 

25 

27 

1  8 

310 

0 

0 

3 

0 

6.75 

3.09 

1.67 

7 

.0 

0 

16 

4 

2 

1  1  lUDPD    C  T  TV 

64  *  7M 

39. 6M 

52  .  ?M 

77 

21 

26 

18 

0 

0 

7 

0 

5.69 

1.73 

.94 

7 

.0 

0 

13 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

62.7 

41  .1 

51.9 

2,8 

73 

27  + 

24 

18 

359 

0 

0 

i. 

0 

6.46 

1  .90 

15 

.  0 

I 

MOULTRIE 

66.7M 

42. BM 

54,  8M 

-  1  ,7 

80 

21 

29 

18 

294 

0 

0 

2 

0 

6.54 

2.62 

1.53 

7 

.0 

0 

13 

5 

3 

QUITMAN 

68 1 9 

45.  1 

57.0 

1.7 

77 

25 

30 

18 

225 

0 

0 

2 

0 

6.65 

2,12' 

1.80 

3 

.  0 

SAVAMNAH  U^OA   PL  GARPEN 

66.1 

42.8 

54,5 

2.1 

83 

21 

27 

14 

301 

0 

0 

6 

0 

5.57 

2.15 

1.88 

3 

.0 

0 

14 

2 

2 

SAVANNAH  HR  AP 

R 

64.9 

43,1 

54.0 

.1 

82 

21 

30 

18 

300 

0 

0 

2 

0 

4.54 

1.72 

1.57 

7 

,0 

0 

1 1 

2 

2 

SAVANNAH  BEACH  ?  N 

63.  7M 

43.7 

55.2 

73 

1 

0 

0 

0 

4,00 

1.73 

.0 

0 

10 

THOMAIVILLE 

66.6 

.2 

82 

25 

27 

18 

271 

0 

0 

3 

0 

7,85 

3.39 

1  .70 

3 

.0 

0 

12 

6 

3 

TIFTON  7  N 

63.3 

41,4 

52.4 

-  .8 

78 

26 

70 

IB 

0 

0 

4 

0 

5.32 

1.79 

1.31 

15 

.0 

0 

11 

4 

2 

VALOOSTA  WP  AIRPORT 

67.0 

44,3 

55.7 

,7 

79 

71 

32 

18 

258 

0 

0 

1 

0 

7.04 

3.30 

1.61 

7 

.0 

0 

14 

5 

3 

WAYCROSS 

67.7 

43.8 

55.8 

1.1 

80 

21 

29 

18 

256 

0 

0 

1 

0 

6.65 

2.63 

2.93 

3 

.0 

0 

12 

3 

1 

DIVISION 

54.2 

5,74 

T 

STATE 

51.3 

1.5 

6,24 

1.5B 

.3 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

ADAIRSVILLE 

AOEL 

AiLer 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  HB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPOBT 
AMERICUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6R I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT  I 
ATLANTA  HB  CITV  I 

AUGUSTA  HB  AIRPORT  I 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  R1D6E  flESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRVVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE   3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTOH 
ELL 1  JAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EKP  STATION 
FLIMTSTOME 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTOH  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBOftO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGAROS  MILL 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOCNTON 
LITTLE  HI6«T0WER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLE 

MILLE06EV1LLE 
MILLEN 

M0HTE2UMA    1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCftOSS  *  N 


4«9S 
6.49 

5.79 
9*26 


5«66 

5.29 

«.9e 
7.16 
6.05 
5.91 
7.28 

3.60 


5«2« 
3.93 
3.69 


6.9« 
6*04 
B.IB 
5*87 
5.89 

5.38 
7,96 
6.37 
6*28 
5.77 

5.19 
5*80 
7.13 
7.02 
B«71 

9.00 
8.10 
9*11 
6.60 
6.76 


5.95 
5.94 
7.30 


6.74 
6.62 
7.64 
6.35 
6.57 

4.93 
9.91 
9.93 
T.16 
6*31 

6.49 

T»70 
6*28 
7.19 


2.10 
.37 
1.21 


8  9 


1.00  1.00 
.47 


1.09 
1.16 


10    n  12 


RECORD  MISSING 


3«oe 

7.96 
6.07 


7,39 
6*65 
6*20 
7.61 


9.28 
9.37 
7.71 
9.4« 

5.69 
5.47 
6*14 
7.63 
6.09 

6.29 
6.24 
6*46 

V10.23 
6*54 

5*10 
7.44 
6.29 
9.97 
6.08 


1.09 
.98 


1.12 

1.00  .06 
1*20  1*27 


•  74 
1*74 


■  22 

•  39 

•  83 


1*03  T  ' 
2*63  *50 


13 


14  [  15 


*80  1.63 
•  16 
•  64  U67 


16      17  18 


20  21 


22  I  23  [  24 

.60     .09  *0* 
•  5( 

•58  .95 

UOl     .08  .i: 


25    26  i  27 


28    29  30 


.70  1*29 
1.12 
•67  1.42 


.2? 
.0^ 
.69 


1.39 
1.46 
1.90 

1.46 
1.64 
1.29 


.25  .07 
1*47  1.06 
1.00  .50 


1.12  2.70 
1.56 


.73  2.33 
1.60 
1.22  1 


,63  1.87 
•  1.84 
.34  1.81 


•63  1.23 
.53  2.04 
•  84  1 


,01    1.5*  U67 


•29  1.66 
.83  1.73 
*30 


.24  U06  .92 


.39  2.23 
2*40 
•76  1.60 
.90  1.05 


.09 
.86  2.02 


I 


.99 
■  04 
.7* 


Sm  Itotanac*  Notas  Following  Statk»  faidn 


DAILY  PRECIPITATION 

CCOIKil* 

Table  3-ConUnu«d  rE««uA«»  i»5» 


Station 

Total 

1 

Day  of  month 

1 

*  1 

3 

4  1  5 

i  « 

'  1 

8  {  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

"  1 

15 

16  1  17 

18 

10  20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28    29  30 

31 

MOTTELV  0*M 

• 

•  99 

•  »0 

•  07 

1«»7 

* 

•][* 

•  06 

33 

* 

•  To 

•  S3 

•  31 

1 ,42 

•  42 

*  33 

1  *i« 

iXflTMAN 

00 

* 

* 

1.03 

•  25 

•  10 

.99 

T 

*50 
* 

1  05 

•  25 

*  10 

20 

RESACA 

•  06 

•  63 

•  SO 

.30 

1.10 

]  ,05 

1  •45 

•  1? 

•  73 

Io5 

•INGGOLD 

7*04 

.10 

.77 

1.22 

•  74 

•  74 

1.83 

2*07 

•  23 

.09 

•  05 

RI^IWC  FAWN 

05 

1.10 

•  OS 

1  00 

81 

**87 

*29 

•  *6 

■  61 

•  S9 

1  ,4T 

*60 

iloo 

*43 

*?6 

*  16 

ROMf  MR  AIRPORT  R 

!o4 

•  31 

•  01 

1.02 

•  93 

•98 

•  98 

•19  1.33 

■  34 

•  53 

*30 

SAVANNAH  USOA  PL  OAROCN 

J.i7 

T 

.M 

T 

■  47 

L«70  tOl 

T  T 

.09 

•  23 

•  01 

•  08 

.00 

.45 

T 

•  07 

.06 

•  39 

•02 

SAVANNAH  HR   AP  R 

•  13 

•  07 

1.57 

•  21 

•  01 

T 

•  23 

.09 

T 

•  29 

T 

T 

•  43 

.78 

SAVANNAH  REACH  ?  N 

4  (00 

•  OS 

04 

06 

27 

• 

04 

1*66 

•  36 

*59 
* 

29 

*67 

*90 

04 

* 

STANIEV  GAP 

8iA7 

*02 

.75 

•  *8 

*02 

*  , 

*- , 

SUCHf S 

9*62 

03 

*65 

.77 

•  49 

« 18 

62 

1  73 

3*52 

*40 

'  16 

*07 

SUMMERVILLE 

7.?4 

*08 

.07 

•  63 

.80 

T 

1.66 

1.43 

2.01 

•  79 

•  13 

•  09 

StfAlNSRORO 

• 

•  12 

50 

97 

• 

• 

AO 

SWEET  GUN 

6*07 

*oo 

*50 

•  70 

la43 

1*28 

•  1 1 

* 

2I07 

*26 

*  0  7 

TALROTTON 

0*96 

'»3 

1*03 

•  40 

U78 

.97 

*- J 

1*90 

1*  10 

TALLAPOOSA  ?  NNW 

A. 37 

•  SO 

TAVLORSVIL'-F 

.10 

•«2 

•  00 

•  72 

1.35 

•  58 

•  08 

•  67 

.37 

TMOWASVILLE 

7»05 

■ 

70 

• 

10 

• 

.49 

91 

78 

22 

TIFTON  ?  H 

3.32 

•  82 

86 

•  10 

00 

1*11 

1*10 
* 

*t  B 
* 

*1B 

*ft4 

•  21 

TITUS 

8«47 

1.15 

•  91 

*  19 

1  *35 

- 

*  91 

TXCOA 

9.0S 

*02 

1»43 

•  49 

•  80 

*03 

1*2* 

lll5 

3*98 

*03 
* 

*  32 

*04 

TRAV  MOUNTAIN 

9*73 

•  90 

.07 

•  •93 

1.43 

U08 

3^8e 

.04 

•  16 

•  04 

TUNNEL  HILL 

7*93 

•  03 

•  00 

•  2.49 

U70 

2^56 

•  02 

.33 

VALOOSTA  MR  AIRPORT 

7.04 

.01 

.07 

T 

•  13 

1.10 

U61 

T 

•  10 

•  20 

.72 

.46 

.26 

•  91 

.08 

.09 

.27 

MALCSKA 

6*69 

•  16 

•  56 

•  <•> 

•  57 

1.02 

•  63 

.53 

1.97 

■  04 

.16 

•  40 

.17 

■AnENTON 

6t48 

.32 

.10 

•61 

•  15 

•  OS 

•  38 

U95 

.46 

•  54 

•  30 

•  65 

.02 

.05 

HASHI NGTON 

3*34 

.  13 

T 

•  80 

•  10 

•  06 

1.60 

.10 

•  25 

•  57 

•  05 

•  70 

.04 

.52 

MATCROSS 

6*65 

.13 

T 

f.93 

•  09 

•  98 

•  90 

•  11 

.40 

.21 

.45 

.11 

.79 

•AVNESRORO 

.40 

.60 

•  30 

•  10 

1.75 

.55 

.44 

.75 

.70 

MCST  POINT 

7.72 

.13 

T 

•  65 

•  02 

.44 

•  03 

1.58 

.?4 

1.40 

.47 

•  97 

1.11 

•  66 

MOOOaURv 

7.28 

1*18 

•  14 

.37 

.02 

1.78 

.12 

.5? 

.71 

•  73 

1.05 

•  64 

.02 

MOOOSTOCK 

5.37 

.01 

.63 

•  30 

.38 

.01 

1.39 

.41 

1.29 

.11 

•  32 

.47 

.25 

T0UH6  HARRIS 

6*83 

.02 

T 

T  T 

•  67 

•  01 

1.22 

.76 

1.44 

T 

.22 

2.00 

T 

T 

.17 

.17 

•  15 

T 

Sm  BiliuLi  NoHa  FoUowlag  SttOoo  bda 

-  19  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabto  5' 


Day  0<  Month 


bianon  ^ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2< 

25 

26 

27 

28 

MIN 

70 

39 

71 
48 

67 
43 

59 

42 

•S 

34 

e* 

41 

7» 

47 

63 

45 

61 

30 

66 

31 

70 

37 

72 
46 

51 
30 

63 
33 

60 
25 

56 

25 

65 
42 

75 

57 

68 

42 

47 

42 

62 
43 

48 
42 

61 
47 

61 
43 

68 
43 

ALAPAHA    EXP  STATION 

MIN 

68 
«S 

70 
50 

60 

45 

57 
40 

66 

31 

65 

31 

71 

39 

61 
44 

62 

31 

67 

32 

71 
39 

71 

38 

72 
30 

66 

29 

66 

30 

52 
29 

63 

30 

62 

25 

57 
29 

67 

38 

72 
50 

71 
42 

46 
41 

61 
43 

56 
47 

79 
56 

67 

40 

68 
39 

MIN 

61 

71 
50 

63 
47 

64 

47 

67 

39 

65 

39 

66 

47 

64 

43 

63 

39 

67 
39 

71 
46 

71 
49 

69 
34 

59 
34 

56 
39 

54 

35 

64 
42 

60 
31 

56 
31 

68 
43 

72 
62 

69 
43 

49 

43 

56 
46 

51 
46 

77 

51 

63 
45 

73 
45 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
51 

64 

51 

64 

47 

67 
45 

65 

37 

67 

44 

61 

52 

62 
40 

66 

36 

73 
44 

72 
47 

67 
43 

58 
34 

54 

36 

52 
39 

65 
32 

60 
38 

57 
30 

69 
42 

72 
58 

70 
48 

48 

43 

57 
42 

54 

47 

78 
49 

66 

50 

71 
44 

73 
45 

ALLATOONA  DAM  2 

MIN 

60 
AS 

63 
38 

54 

43 

63 

38 

57 
28 

55 

35 

50 
37 

54 

35 

58 

25 

63 

26 

65 
45 

61 
45 

54 

32 

51 
26 

61 

28 

47 

27 

61 
29 

42 

21 

66 

25 

53 
38 

66 
42 

55 
32 

44 

30 

54 

37 

42 

38 

64 

40 

59 
38 

67 
40 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

48 

57 
47 

53 
41 

65 

36 

63 

30 

71 
40 

72 
55 

61 
36 

67 

31 

70 
39 

72 
40 

74 
46 

57 

33 

58 

31 

65 

37 

64 

30 

66 
40 

58 

28 

68 
36 

72 
58 

76 
48 

49 
43 

64 
44 

52 

47 

77 
48 

67 
54 

70 
39 

75 
43 

AMER  tCUS 

MAX 

MIN 

68 
«9 

69 
48 

67 

45 

65 

46 

64 

32 

60 
43 

58 

53 

61 
38 

63 

36 

69 

43 

70 
46 

67 
54 

57 
32 

55 

33 

52 

38 

62 

29 

57 
45 

54 

25 

66 
41 

69 
56 

68 
48 

60 
40 

54 
40 

53 
43 

65 
45 

64 

53 

72 
47 

72 
47 

ATHENS 

MAX 
MIN 

70 
46 

53 
42 

62 

38 

63 
39 

56 
34 

53 
39 

52 

44 

59 
35 

63 

27 

67 
34 

65 
45 

61 
41 

56 

33 

53 
27 

49 

35 

62 
30 

52 
38 

55 
23 

55 
33 

63 
46 

67 
46 

62 
37 

55 
32 

50 
39 

63 
39 

60 
49 

68 
38 

66 
43 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MIN 

71 
45 

58 

36 

68 

36 

64 

38 

67 
30 

60 

38 

57 
37 

59 

34 

62 

23 

68 

31 

69 
42 

63 

49 

57 
31 

54 

23 

50 
36 

64 

28 

59 

38 

55 
21 

56 
28 

67 
46 

66 

45 

54 

37 

54 

31 

61 
38 

53 

39 

61 
49 

69 

35 

68 
38 

ATHENS  HB  AIRPORT 

MIN 

69 
47 

46 

41 

65 

37 

60 

38 

56 

35 

58 
40 

52 
45 

57 
35 

61 

30 

65 
35 

65 
45 

59 
34 

54 

32 

50 
28 

48 

36 

60 
29 

51 
33 

52 
24 

55 
33 

67 
46 

67 
41 

49 

37 

53 
31 

43 
38 

62 
39 

60 
42 

67 

37 

66 
42 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

MIN 

65 
47 

52 
44 

63 
42 

58 
39 

58 
35 

50 
43 

SS 
41 

56 
36 

61 
34 

65 
41 

64 
49 

60 
36 

51 
35 

51 
31 

48 

33 

59 
31 

50 
30 

53 
26 

54 
38 

66 
46 

67 
39 

46 

33 

52 
31 

46 

37 

56 

39 

59 
46 

66 

39 

62 
42 

ATI  A  MT  A     UQ    ^  I  TV 

MIN 

62 

50 

50 
46 

61 

43 

55 

39 

58 

39 

51 
44 

53 
43 

55 
36 

61 
43 

67 
47 

64 

50 

62 

35 

49 

34 

61 
32 

46 

34 

58 
38 

51 
32 

54 

27 

54 

39 

67 
48 

68 
40 

45 
34 

52 
32 

43 
40 

55 
40 

58 
47 

66 
42 

62 
44 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
46 

53 
42 

65 
41 

62 

35 

59 
31 

70 
42 

65 

52 

60 
34 

66 

28 

68 

31 

71 
42 

66 

39 

57 
31 

59 
27 

54 
37 

63 
30 

69 

35 

54 

23 

57 
30 

77 
52 

69 
49 

51 
43 

57 
42 

49 
41 

55 
43 

62 
45 

70 
42 

69 
40 

AUGUSTA 

MIN 

73 
53 

53 
45 

66 

39 

64 

45 

60 

38 

71 
44 

65 

52 

62 
43 

67 

31 

70 
35 

71 
48 

69 
45 

59 

32 

56 

30 

55 
40 

63 
33 

61 
49 

56 
27 

68 
36 

76 
52 

68 
49 

53 
42 

59 
42 

56 
39 

52 
42 

63 
60 

71 
43 

71 
60 

BA1NBRI06E 

MAX 
MIN 

67 
48 

68 

52 

63 
49 

69 
46 

74 

38 

68 

42 

68 

57 

65 
40 

68 

35 

73 
41 

72 
49 

70 
57 

59 
31 

56 

35 

53 
42 

65 

31 

65 
42 

59 
26 

70 
41 

72 

59 

70 
62 

54 
42 

63 
42 

65 

50 

79 
48 

73 
48 

70 
40 

70 
42 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

70 
49 

60 
44 

65 
48 

68 

57 

61 
46 

60 

38 

64 

43 

70 
46 

76 
56 

62 
38 

58 

36 

64 
49 

60 

35 

70 
46 

59 
34 

62 
45 

69 

56 

70 
45 

64 
45 

59 
45 

59 
49 

71 
50 

70 
55 

72 
44 

76 
48 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

61 
46 

60 

29 

60 

32 

58 

32 

54 

19 

51 
24 

48 
43 

51 
29 

50 
18 

60 
18 

63 

31 

59 
46 

53 

30 

44 

17 

50 
20 

39 
18 

55 
20 

35 
15 

54 
16 

53 
39 

65 
47 

56 
29 

45 
21 

56 
23 

56 

35 

54 
42 

54 
29 

63 
30 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

69 
51 

65 
49 

61 
48 

67 

51 

67 

38 

68 

43 

59 
50 

61 
41 

66 

37 

71 
42 

73 
46 

66 

50 

56 

31 

56 
36 

63 
40 

63 
32 

60 
46 

58 
28 

63 
40 

71 
56 

70 
47 

50 
41 

56 
40 

56 
46 

77 
49 

65 
54 

69 

42 

74 
46 

BROOKLET  1  N 

MIN 

71 
52 

67 
50 

61 

42 

61 
46 

64 

35 

74 

43 

65 
54 

63 
46 

62 
34 

70 
37 

72 
43 

71 

56 

59 
34 

57 

32 

54 
45 

63 

33 

62 
46 

56 
30 

69 
35 

7B 
57 

72 
65 

56 
46 

62 

35 

57 
44 

53 
45 

60 

53 

66 
43 

70 
48 

BRUNSM I CK 

MIN 

69 

52 

61 

53 

58 
45 

66 

46 

64 
41 

72 
54 

72 
59 

63 

50 

65 
39 

69 
47 

74 
47 

78 
56 

60 

38 

68 

38 

SB 
48 

66 

38 

65 
46 

61 
34 

67 
45 

75 
58 

84 

61 

63 
46 

61 
46 

65 
49 

78 
53 

71 

60 

71 
47 

73 
47 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MIN 

71 
S3 

66 

52 

59 
45 

67 
44 

62 

37 

68 

56 

73 
59 

64 

39 

62 

36 

64 

SO 

69 
44 

76 

51 

58 

37 

63 
34 

67 
44 

60 
36 

65 
46 

62 
33 

64 

50 

71 
59 

72 
58 

60 
45 

59 
46 

62 

50 

79 
53 

72 
57 

70 
48 

76 
49 

CAIRO  2  NNM 

MIN 

66 

50 

64 

53 

63 

47 

6« 

47 

67 
41 

68 

42 

74 

57 

61 

42 

66 

36 

72 
46 

72 
47 

71 

59 

59 

31 

57 
34 

59 
42 

64 

31 

63 
43 

57 
26 

70 
42 

70 
59 

70 
53 

53 
42 

59 
40 

64 
49 

81 
47 

77 
59 

71 
42 

76 
44 

MIN 

70 

50 

69 
47 

62 

48 

68 

48 

67 

37 

68 

47 

66 

56 

62 

33 

67 

33 

74 
45 

73 
49 

71 

55 

59 
34 

55 

35 

67 
33 

69 
36 

61 
46 

58 

27 

71 
44 

69 

53 

72 
46 

60 
43 

62 
43 

58 
45 

80 
48 

76 
68 

71 
44 

79 
45 

CAPilP  STEMART 

MAX 
MIN 

72 
49 

62 
48 

64 

43 

65 
47 

61 
34 

70 
46 

69 

57 

68 

47 

66 

34 

70 
39 

72 
41 

76 

35 

68 

34 

60 

31 

68 
46 

64 

33 

67 
43 

58 
31 

65 
37 

74 
53 

80 
60 

61 

4, 

63 
45 

65 
46 

69 
47 

68 

55 

69 
46 

74 
48 

CARLTON  BRIDGE 

MIN 

66 

42 

63 
34 

50 
34 

68 

34 

63 

22 

56 

35 

60 

38 

54 

32 

60 

22 

64 
24 

69 

43 

66 

45 

64 
26 

58 

20 

55 

22 

59 
24 

64 

26 

54 

20 

56 
20 

66 
34 

68 
46 

68 
40 

60 
28 

68 

30 

44 

38 

54 
42 

64 

33 

70 
32 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

68 
41 

62 

37 

61 

39 

64 

37 

65 

31 

67 

39 

60 
40 

58 

32 

60 

35 

67 

39 

65 

33 

64 

39 

61 
32 

64 

31 

61 

32 

61 

27 

60 
30 

59 
31 

57 

32 

61 

43 

64 

39 

56 
42 

50 
32 

51 
40 

54 

40 

65 
41 

69 
38 

67 
40 

CARTERSVILLE 

MIN 

45 

38 

46 

37 

26 

47 

43 

32 

25 

40 

47 

42 

33 

26 

32 

26 

31 

21 

39 

46 

37 

34 

28 

38 

40 

46 

44 

36 

CEDARTOWN 

MIN 

66 
51 

59 
38 

64 

44 

60 

33 

60 

25 

56 
46 

55 
45 

58 

29 

65 

26 

69 
33 

64 
48 

62 
42 

54 

31 

62 
27 

48 

32 

62 
26 

65 
29 

56 
19 

55 
38 

66 

46 

65 
43 

49 
34 

63 
26 

SO 
41 

55 
44 

59 
44 

68 
36 

64 
41 

MIN 

64 

45 

58 
34 

64 

29 

57 
39 

50 

32 

48 

39 

56 

42 

55 
36 

61 

25 

64 

32 

51 
36 

57 
37 

S3 
27 

SI 

23 

44 

32 

57 
28 

50 
30 

50 
22 

50 
26 

64 

32 

62 
48 

62 
33 

64 

30 

45 
33 

58 

39 

69 
45 

65 
41 

64 

39 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

67 

53 

66 

46 

64 

47 

66 
46 

67 

34 

59 
47 

56 
50 

63 

38 

69 
34 

66 
41 

72 
49 

64 

51 

58 
39 

54 
34 

54 
38 

66 

31 

63 
47 

60 
27 

66 
42 

72 
55 

65 
50 

48 

40 

54 
39 

50 
44 

61 
48 

63 
48 

71 
39 

73 
43 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
43 

62 
43 

62 
45 

64 

36 

65 

29 

58 

45 

55 

45 

60 

35 

65 
30 

68 
39 

70 
45 

64 
41 

55 
34 

32 
30 

52 

32 

62 

27 

51 
31 

57 
23 

64 

41 

70 

55 

69 
41 

46 

39 

52 
38 

48 
44 

60 
46 

62 
49 

68 

36 

71 
40 

COR DELE 

MAX 
MIN 

69 

51 

57 
46 

S3 
45 

64 

32 

64 

42 

63 

47 

60 
40 

60 
34 

70 
34 

70 
52 

67 
32 

55 
33 

52 
40 

62 
33 

63 

36 

58 
27 

55 
31 

66 
42 

70 
68 

69 

42 

47 
40 

57 
43 

60 
44 

63 
50 

63 
43 

69 
45 

CORNELIA 

MIN 

65 
47 

55 
42 

64 

35 

59 
38 

52 

30 

45 

38 

57 

43 

54 

34 

60 

32 

62 

38 

54 
41 

57 
34 

53 

29 

51 

28 

44 

31 

57 
31 

51 
32 

57 
22 

53 
33 

63 
43 

58 
44 

51 
32 

54 
26 

46 

35 

65 

37 

59 
44 

66 
37 

63 

39 

COV I N6T0N 

MIN 

69 
49 

59 
39 

65 
43 

62 
39 

61 
32 

55 
41 

55 

41 

59 

37 

63 

27 

70 
36 

64 
49 

63 
43 

56 

34 

SI 

27 

61 
36 

63 
28 

56 

37 

56 

23 

56 

35 

66 
47 

66 

45 

52 

36 

53 
33 

49 

39 

56 

40 

63 
49 

70 
39 

68 
42 

CUTHBERT 

MIN 

69 
50 

65 
48 

60 
47 

66 
48 

65 
40 

64 

45 

59 
S3 

60 

39 

66 

35 

70 
44 

71 
49 

69 
54 

56 

32 

54 

37 

52 
38 

64 

34 

61 
47 

57 
28 

64 

40 

71 
53 

69 

47 

48 

39 

64 

39 

63 
45 

70 
46 

70 
52 

70 
41 

74 
48 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

63 
48 

61 
40 

63 
42 

56 

38 

S3 
29 

47 
40 

60 
41 

53 
38 

62 

27 

6S 
34 

55 
43 

51 

37 

49 

31 

S3 
24 

43 

31 

57 
26 

51 
29 

55 
23 

53 

33 

56 
44 

62 
45 

51 
32 

67 
30 

35 

59 
38 

56 
44 

64 

42 

61 
41 

DALTON 

MAX 
MIN 

60 
37 

62 
38 

63 

39 

53 
34 

57 
24 

57 
44 

65 
24 

65 

25 

65 
26 

66 

32 

67 
46 

56 

SS 
30 

43 
29 

42 
24 

43 
28 

69 
31 

42 
19 

46 

26 

46 

32 

64 

38 

S3 

39 

52 
29 

52 

37 

54 
40 

53 
43 

58 

43 

64 
32 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

70 
52 

68 

51 

58 
45 

65 
45 

72 
50 

74 

36 

71 
36 

47 

36 

68 

36 

70 
36 

72 
40 

72 
45 

72 
34 

66 
34 

60 
34 

66 

35 

68 

38 

64 

31 

65 

35 

71 
40 

73 
60 

72 
34 

46 

35 

63 
45 

65 
45 

78 
45 

74 
45 

70 
40 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

71 
53 

55 
47 

65 

43 

63 
46 

65 

33 

68 

44 

62 

55 

61 
42 

61 

31 

70 
36 

71 
47 

69 

66 

57 

33 

52 
31 

52 

38 

63 
32 

58 
46 

55 
26 

65 
36 

74 
49 

68 
50 

52 
42 

58 
41 

55 
43 

54 
44 

62 
54 

71 
42 

73 
45 

I  notes  follovlng  StKtlon  1&d*x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1953 


Sicition 

Day  Oi  Month 

\ 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

I 
t 

EASTMAN 

MAX 

MIN 

69 

52 

64 
44 

62 

43 

69 

48 

6« 

34 

66 

43 

62 

54 

62 

41 

66 

34 

70 
40 

71 
45 

69 

57 

60 

33 

93 

30 

93 
41 

69 

33 

60 
41 

96 
28 

62 
38 

72 
67 

67 
49 

50 
42 

60 
41 

97 
44 

99 
44 

62 
63 

70 
42 

73 
48 

«3 
42 

.3 
.8 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

5T 

69 
42 

94 

42 

61 

39 

59 

33 

60 

43 

,7 
46 

93 
39 

58 

38 

63 
34 

67 
49 

66 

53 

97 
34 

93 
31 

91 
34 

62 
30 

60 

37 

49 

23 

54 

37 

58 

39 

68 
45 

51 
34 

44 

33 

53 
40 

46 

40 

57 
45 

61 
37 

68 
44 

57 
3B 

•  1 
.8 

FAIR  VIEW 

MAX 
MIN 

FITZOERALO 

MAX 
MIN 

6B 

52 

66 

51 

57 
44 

64 

48 

65 

36 

69 

43 

65 
55 

60 
44 

66 

36 

70 
42 

72 
47 

70 
57 

99 
34 

54 

34 

98 
42 

64 

35 

62 
46 

56 
30 

66 
39 

72 
58 

70 
50 

52 
42 

59 
42 

59 
46 

73 
46 

65 
57 

69 
45 

71 
48 

64 
44 

.3 
.6 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

71 
A5 

69 

47 

61 

43 

63 

47 

61 

34 

70 
45 

67 

57 

69 

48 

63 

35 

69 
38 

69 

38 

74 
54 

70 
33 

57 
32 

67 
47 

6? 
34 

65 
43 

62 
29 

62 

32 

72 
56 

80 
65 

68 
46 

60 
47 

99 
48 

69 
47 

66 
54 

68 
42 

70 
41 

66 
43 

.2 
.8 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 
MIN 

73 
50 

66 
48 

61 
43 

68 

40 

68 
34 

75 
42 

72 
49 

68 

30 

72 
41 

73 
41 

77 

53 

74 

31 

69 

29 

67 
46 

65 
29 

67 
42 

53 
28 

70 
37 

82 
52 

84 

62 

80 
43 

63 
42 

79 
47 

80 
53 

80 

59 

77 
41 

71.7 
42.6 

FWtT  GAINES 

MAX 
MIN 

55 
<>6 

70 
48 

65 
48 

61 
49 

68 

33 

66 
46 

62 
49 

98 
38 

64 

30 

68 
38 

72 
48 

72 
55 

65 
31 

99 
34 

93 
39 

53 
33 

65 
40 

60 
25 

60 
35 

63 
48 

70 
48 

70 
39 

48 

38 

53 
47 

69 
45 

75 
54 

62 
41 

72 
48 

63 
41 

.1 
.9 

FORT  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
<>8 

60 
46 

62 
44 

62 
41 

62 
31 

62 
44 

58 

44 

99 
38 

63 

33 

68 
40 

69 
49 

63 

48 

94 

34 

90 

33 

91 

36 

62 
32 

53 
32 

53 
27 

61 
40 

70 
63 

68 

42 

45 
39 

56 

38 

49 

42 

60 
44 

62 
46 

69 
39 

69 
46 

60 
40 

.3 
•  3 

SAINESVILLE 

MAX 
MIN 

65 

58 
43 

65 

39 

58 

37 

52 

29 

49 
40 

98 
44 

57 
32 

62 

30 

69 

37 

58 
43 

56 

39 

52 

31 

51 

26 

46 

32 

60 

27 

54 

31 

54 
21 

63 

32 

55 
44 

64 

45 

50- 

33 

99 

29 

4B 

36 

56 
3B 

60 
45 

68 

38 

65 
40 

96  (9 
36>0 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

72 
5<. 

63 
48 

57 
43 

64 

46 

62 

35 

72 
46 

66 

56 

61 
46 

65 

39 

69 
39 

71 
42 

74 

56 

98 

34 

94 

32 

66 
45 

64 

34 

64 
46 

57 
29 

66 
37 

74 
54 

76 

57 

57 
43 

63 
44 

56 
45 

67 
46 

69 

56 

79 
45 

72 
47 

65 
44 

.5 
•  3 

GREENSeOftO 

MAX 
MIN 

71 
*9 

67 
41 

69 
42 

63 

41 

99 
34 

69 

42 

92 
42 

99 
36 

64 

27 

69 
36 

66 

43 

64 
49 

99 

31 

99 
27 

99 

37 

61 

30 

57 
42 

54 
21 

55 
34 

69 
50 

68 
46 

58 
38 

94 
33 

51 
39 

53 
40 

62 

50 

69 
38 

76 
42 

61  ,t 
38(6 

SIIFFIN 

MAX 
MIN 

68 

50 

54 

45 

63 
43 

61 
40 

62 
34 

56 

43 

93 

43 

99 

36 

64 

36 

69 
41 

66 
34 

62 

53 

95 

35 

92 

33 

91 

35 

61 
33 

48 
38 

56 

25 

56 

38 

69 
47 

63 
44 

46 

36 

94 

33 

48 

40 

56 

41 

62 
48 

71 
41 

68 
44 

98 
39 

.9 
.6 

HARTKELL 

MAX 
MIN 

^1 
*5 

65 

39 

68 

38 

63 
38 

98 

30 

53 

37 

58 

43 

60 

35 

62 

29 

67 
36 

59 
42 

64 

40 

58 
31 

99 

28 

91 

30 

62 
31 

58 

39 

53 
24 

63 
32 

58 
44 

66 
46 

99 
39 

94 

32 

52 
37 

54 

38 

64 

44 

70 
37 

68 
42 

60 
36 

.0 
•  6 

HANKINSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
51 

61 
46 

65 
44 

68 
46 

65 

29 

65 
40 

66 
44 

66 

30 

66 

30 

70 
30 

70 
46 

68 

52 

58 
31 

92 
30 

52 
40 

63 

29 

58 
45 

55 
24 

65 

39 

65 
40 

68 

42 

50 
42 

58 

40 

54 
44 

SB 
44 

63 

61 

70 
42 

72 
42 

62 
39 

.9 
.8 

HOOGAROS  MILL 

MAX 
MIN 

71 
AS 

67 
49 

60 
48 

68 

41 

66 

33 

66 

43 

61 

52 

63 
41 

67 

34 

73 
41 

72 
47 

67 

53 

98 

29 

99 

35 

53 
36 

64 
29 

60 
40 

57 
27 

68 
41 

72 

59 

70 
48 

47 
42 

67 
43 

59 

49 

82 
54 

63 
59 

72 
38 

76 
41 

64. B 
42.9 

JASPER 

MAX 
MIN 

63 
48 

60 
41 

61 
41 

96 
38 

52 
30 

47 

42 

59 

43 

54 

33 

62 

30 

64 
44 

59 
46 

57 
36 

48 

30 

49 

29 

44 

31 

60 
26 

55 
27 

55 
21 

52 
37 

58 
46 

63 
43 

47 
31 

54 

31 

49 

35 

56 

39 

57 
42 

65 
32 

60 
40 

99 
36 

.8 
.1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

6A 

50 

63 
34 

63 
26 

98 

30 

60 

23 

53 

42 

57 
41 

59 
25 

65 

24 

68 

30 

62 

38 

58 
36 

39 

30 

53 
23 

91 

32 

61 

33 

50 
35 

57 
17 

59 
38 

63 
32 

65 
40 

61 

35 

57 
26 

50 
44 

66 

33 

60 
40 

69 
39 

65 
35 

59 
33 

.2 
.3 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

65 

60 
40 

65 
44 

62 
39 

64 

27 

60 
46 

54 

47 

98 

33 

64 

29 

69 

38 

70 
47 

65 
46 

99 

33 

98 
29 

51 
34 

62 
29 

5B 

38 

57 
21 

58 
40 

68 

50 

67 
43 

91 

35 

51 
32 

51 
41 

68 
44 

63 
48 

69 
37 

67 
39 

60 
38 

.7 
•  5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

72 
54 

63 
47 

65 
41 

6) 
41 

62 

37 

70 
43 

65 
54 

62 
44 

69 

31 

71 
36 

72 
44 

67 
56 

99 
30 

96 
30 

94 

41 

63 
30 

60 
47 

54 
25 

58 
34 

75 
51 

67 
50 

51 
41 

60 
42 

52 
41 

54 
44 

61 
92 

72 
40 

74 
44 

63 
41 

•  1 

•  8 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

73 
45 

71 
46 

56 
44 

66 

36 

67 
40 

63 
42 

65 
47 

62 

32 

68 

32 

73 
38 

74 
47 

72 
32 

58 
31 

66 

33 

51 
31 

65 
34 

63 

26 

57 
28 

68 

43 

77 
66 

70 
44 

50 
43 

62 
44 

49 
45 

69 
48 

63 
41 

70 
42 

64.7 
39.6 

MACON  WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
49 

58 
45 

65 

45 

64 

42 

64 

31 

65 
43 

97 
46 

61 
39 

67 
30 

69 
39 

69 
48 

69 

39 

57 
35 

91 
31 

94 
36 

64 

31 

54 
33 

67 
27 

60 
41 

72 
53 

68 
44 

47 
40 

57 
39 

47 
42 

60 
44 

64 
49 

72 
40 

72 
47 

61.8 
40.1 

"ACON 

MAX 
MIN 

73 
41 

68 
49 

69 
36 

66 
45 

68 
34 

68 
39 

72 
47 

69 
46 

99 
34 

64 
33 

57 
28 

39 

74 
43 

HILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

61 
36 

70 
48 

96 
44 

69 
44 

64 

30 

62 

30 

67 

43 

95 
39 

60 

28 

69 
28 

70 
36 

70 
48 

64 

33 

56 
29 

91 
29 

51 
29 

62 

29 

53 
25 

55 
25 

58 
40 

72 

57 

57 
40 

47 

37 

57 
37 

45 
42 

57 
44 

63 
40 

70 
45 

60 
37 

.1 
.0 

MILLEN 

MAX 
MIN 

75 

53 

70 
48 

64 

40 

69 
44 

62 

34 

71 

45 

72 
46 

68 

45 

67 

31 

70 
35 

75 
44 

70 
58 

60 
31 

57 
30 

60 
44 

64 

31 

63 
49 

54 
26 

62 
35 

77 
55 

70 
52 

97 
43 

60 
44 

57 
42 

54 
44 

60 
53 

70 
43 

75 
44 

69 
42 

.3 
•  9 

MONTEZUMA  1  NE 

MAX 

MIN 

66 

53 

59 
46 

63 
44 

69 
46 

69 
31 

61 

36 

98 
48 

62 

41 

68 

31 

70 
36 

68 
41 

66 

43 

69 
42 

64 

40 

61 
36 

65 
32 

95 
33 

49 
24 

61 
43 

66 

51 

69 
48 

96 

40 

58 
40 

49 

43 

56 
44 

69 
49 

73 
41 

73 
48 

62 
41 

.7 
•  1 

XONTICELLO 

MAX 
MIN 

54 
34 

91 
28 

91 
36 

61 

28 

57 
41 

55 
22 

58 

36 

66 

55 

67 
46 

92 
37 

57 
33 

53 
40 

53 
40 

62 
49 

70 
36 

67 
42 

"OULTRIE 

MAX 
MIN 

68 

50 

61 
44 

65 
47 

66 

38 

69 
40 

69 

53 

63 
41 

66 

35 

71 
41 

72 
43 

72 
54 

63 
35 

96 

35 

99 

39 

64 
31 

63 
43 

61 
29 

71 
39 

72 
56 

80 
51 

95 
40 

98 
40 

SB 
46 

78 
45 

77 
94 

70 
42 

73 
44 

66 
42 

.7 
i8 

XEHNAN 

MAX 
MIN 

67 
49 

58 
43 

66 
42 

60 

39 

64 

32 

58 
44 

92 
45 

58 

36 

69 
34 

68 
40 

66 
49 

63 
43 

59 

33 

53 
31 

50 
33 

60 
32 

57 
33 

58 
25 

57 
37 

65 

47 

67 
43 

92 
34 

97 

32 

90 
36 

57 
40 

62 
47 

69 
36 

67 
42 

60 
38 

•0 
9 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

64 
49 

62 
45 

62 
43 

62 
43 

63 

31 

97 
45 

93 
42 

98 

38 

63 

39 

68 

40 

68 
48 

65 

47 

93 

34 

50 
30 

50 
35 

60 

30 

58 
40 

56 
26 

59 
39 

67 

51 

63 
40 

45 

35 

91 

35 

49 

40 

57 
44 

61 
45 

68 
41 

S7 
49 

99.3 
40.0 

3UITHAN 

MAX 
MIN 

66 

54 

64 

52 

60 
49 

68 
48 

68 

36 

73 
41 

76 
46 

65 
44 

68 

34 

73 
42 

74 
45 

74 

57 

60 
34 

68 
34 

67 
46 

65 

32 

63 
44 

66 

30 

73 
41 

74 

60 

76 
55 

56 
43 

63 
44 

68 

60 

77 
62 

74 
61 

71 
45 

76 
43 

68.9 
49.1 

KWE 

MAX 
MIN 

65 
51 

61 
40 

64 

46 

60 

37 

60 

28 

96 
47 

58 
43 

59 
32 

69 

28 

71 
38 

65 
48 

63 

39 

93 

32 

92 
28 

49 

32 

62 
28 

58 

32 

58 
21 

54 

39 

64 

45 

69 
44 

48 

35 

94 

31 

SO 
40 

56 
41 

60 
45 

69 
40 

69 
42 

99.4 
37.6 

lOME  MR  AIRPORT 

MAX 

MIN 

64 

40 

60 

37 

64 

40 

59 

29 

60 
24 

92 
46 

57 
44 

58 

30 

63 

26 

68 

33 

61 
49 

63 
36 

93 

31 

90 
25 

49 

30 

60 

52 

54 

67 

67 
4  1 

47 

93 

44 

96 

60 

68 

63 
36 

98.1 
34.1 

lAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAI 

MIN 

74 
44 

59 
44 

66 

43 

65 
47 

61 

30 

70 
45 

69 

58 

62 
49 

66 

29 

69 

33 

72 
39 

76 
56 

99 

33 

67 

27 

67 
40 

63 
32 

68 
40 

29 

62 
30 

74 

58 

83 
65 

53 
45 

62 
46 

63 
47 

58 
47 

65 

62 

70 
43 

74 
46 

66.1 
42. B 

•  VAWUH  MB  AP 

MAX 
MIN 

73 
47 

59 
45 

69 
43 

63 
42 

98 

37 

70 
47 

68 

57 

61 
41 

65 

35 

68 

37 

72 
44 

79 
46 

97 
39 

64 

32 

68 
40 

64 

35 

66 
42 

53 
30 

63 
38 

73 
54 

82 
51 

54 
45 

61 
46 

53 
46 

97 
46 

65 
54 

69 
46 

72 
47 

64 
43 

9 

1 

«V»NNAM  BEACH  2  N 

MAX 
MIN 

73 

65 

64 

64 

98 

65 

61 

61 

62 

68 

72 

62 

98 

65 

61 

67 

62 

AO 

67 

71 

62 

58 

59 

98 

64 

69 

68 

63 

7 

OINSBORO 

MAX 
WIN 

72 
53 

65 
47 

64 

4.2 

62 
37 

63 

33 

70 
44 

69 
44 

64 
47 

34 

70 

73 
46 

70 
56 

69 
J3 

SB 

27 

55 

37 

64 
34 

60 
48 

54 
27 

67 
36 

77 
52 

69 
50 

69 
42 

60 
42 

60 
42 

57 
43 

67 
42 

64.8 
41.9 

'LBOTTON 

MAX 
MIN 

65 
51 

63 
43 

64 
44 

63 
42 

64 

30 

62 
43 

56 
49 

59 
40 

64 

30 

69 
36 

68 
49 

67 

53 

94 

35 

94 

31 

51 
36 

62 
31 

60 
44 

56 
23 

61 
37 

67 
37 

68 

25 

50 

37 

53 
36 

49 

41 

98 
44 

61 
51 

68 

70 
41 

60.9 
IV. 1 

ALLAPOOSA   2  NNK 

MAX 
MIN 

63 
51 

60 
47 

64 

42 

58 

32 

60 

29 

60 

59 
46 

57 
29 

64 
26 

66 
35 

65 
45 

64 

39 

52 
32 

92 
32 

48 
34 

61 

27 

60 
30 

52 
26 

55 
30 

65 

50 

65 
42 

52 
28 

52 
34 

90 
40 

99 
41 

60 
45 

67  1 
30  1 

64 
40 

9a. 

34< 

8 
9 

^0-ASVILLE 

MAX 
MIN 

66 
48 

63 

52 

64 
49 

67 
45 

66 

34 

71 
42 

74 

57 

63 
44 

63 

32 

73 
45 

73 
45 

73 
56 

57 
33 

98 

33 

69 
39 

65 
31 

62 
39 

58 
27 

71 
41 

72 
56 

68 
52 

52 
44 

60 
41 

64 
45 

82 

50 

70 
57 

70  1 
*2 

79 
45 

66. 
43  < 

6 

7 

Sm  r.f.r.BC.  bot*.  (ollo«lii«  It.tlos  l.d«t. 
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k 


Tabu  5-Cenllnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORC 
FEBRUARY  14 


Vaj  Of  Month 


btonon 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIFTON  2  N 

MAX 

6a 

66 

58 

60 

6* 

65 

68 

65 

70 

58 

50 

64 

60 

56 

69 

71 

68 

48 

58 

54 

70 

MIN 

50 

51 

45 

45 

38 

40 

48 

43 

36 

39 

44 

49 

32 

34 

31 

33 

34 

20 

31 

44 

61 

42 

41 

42 

46 

94 

42 

44 

41 

TOCCOA 

MAI 

73 

66 

69 

69 

53 

51 

60 

58 

62 

65 

59 

61 

59 

92 

49 

61 

55 

54 

52 

53 

69 

56 

56 

48 

55 

63 

70 

69 

59 

MIN 

*7 

«1 

36 

40 

31 

40 

44 

36 

33 

38 

43 

41 

31 

30 

33 

30 

37 

23 

33 

45 

49 

38 

30 

38 

40 

49 

41 

40 

37 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

58 

66 

67 

73 

74 

62 

69 

74 

7  3 

75 

55 

60 

66 

65 

61 

58 

71 

73 

79 

49 

64 

71 

75 

66 

70 

75 

67 

MIN 

52 

51 

46 

42 

37 

41 

55 

40 

35 

45 

45 

49 

J* 

33 

42 

33 

43 

32 

42 

58 

50 

43 

43 

49 

54 

56 

44 

46 

44 

WARRENTOM 

MAX 

70 

64 

64 

62 

58 

67 

94 

57 

63 

67 

67 

64 

56 

93 

90 

61 

55 

52 

55 

73 

67 

50 

56 

51 

52 

60 

70 

69 

MIN 

50 

46 

39 

41 

35 

40 

50 

50 

32 

37 

46 

52 

30 

28 

39 

31 

45 

23 

32 

51 

48 

40 

37 

39 

40 

52 

39 

45 

40 

WASHING TON 

MAX 

72 

69 

59 

55 

60 

63 

65 

65 

65 

66 

69 

59 

60 

63 

59 

56 

58 

56 

59 

53 

69 

MIN 

52 

35 

40 

40 

38 

40 

50 

50 

*5 

40 

48 

30 

40 

40 

33 

33 

26 

35 

36 

40 

38 

34 

35 

36 

41 

40 

39 

39 

HAYCROSS 

MAX 

66 

63 

56 

67 

66 

74 

72 

64 

68 

72 

74 

74 

62 

67 

55 

66 

65 

58 

70 

77 

SO 

52 

65 

62 

79 

73 

71 

76 

67 

MIN 

34 

50 

44 

43 

36 

40 

57 

42 

34 

40 

42 

53 

34 

33 

36 

33 

44 

29 

39 

55 

50 

47 

43 

49 

50 

62 

43 

45 

43 

MAYNESBOm 

MAX 

66 

72 

60 

61 

61 

59 

70 

65 

60 

69 

68 

72 

69 

59 

59 

63 

60 

60 

52 

58 

76 

69 

51 

51 

59 

59 

61 

71 

62 

MIN 

41 

46 

41 

44 

36 

36 

45 

44 

35 

39 

49 

90 

32 

32 

31 

31 

43 

27 

33 

38 

58 

42 

42 

46 

41 

41 

41 

41 

39 

BEST  POINT 

MAX 

67 

65 

66 

65 

69 

62 

59 

62 

65 

69 

68 

66 

60 

57 

53 

63 

60 

57 

58 

68 

66 

52 

51 

48 

58 

64 

70 

69 

61 

MIN 

«6 

39 

44 

37 

27 

48 

47 

32 

28 

32 

45 

50 

39 

29 

35 

28 

39 

21 

40 

51 

44 

36 

34 

42 

46 

50 

36 

39 

38 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

AILET 

EVAP 

.16 

.08 

.00 

.05 

.09 

.  10 

.08 

.01 

.09 

.13 

.09 

* 

.36 

.13 

.  16 

.11 

.06 

.02 

.08 

.01 

.23 

.  17 

82. i 

WIND 

13 

15 

33 

23 

28 

24 

35 

5 

20 

10 

15 

33 

235 

44 

52 

30 

35 

43 

32 

13 

28 

16 

16 

38 

73 

9« 

ALLATOOWA  DAH  2 

ETAP 

.04 

.13 

.08 

.10 

.  11 

* 

.22 

.09 

.10 

.10 

.02 

.  11 

.09 

.00 

.16 

.13 

.04 

.15 

.01 

.04 

.14 

.08 

.09 

.13 

.22 

2.: 

WIHD 

54 

62 

109 

73 

68 

113 

69 

87 

54 

47 

65 

92 

109 

62 

108 

67 

92 

71 

60 

158 

116 

101 

60 

49 

93 

49 

103 

116 

22t 

ATHESS  IB  AIRPORT 

EVAP 

.02 

.  14 

.08 

.12 

.  12 

.  14 

.00 

.00 

.18 

.14 

.02 

« 

.02 

* 

.28 

.13 

.07 

.18 

.03 

.03 

.15 

.19 

B2.i: 

WIKD 

29 

97 

59 

106 

74 

83 

21 

37 

70 

25 

27 

151 

182 

30 

125 

156 

111 

113 

85 

75 

140 

120 

73 

57 

43 

86 

100 

44 

23y 

EXPKBIII£irr 

EVAP 

.  13 

.06 

.07 

.  13 

• 

.18 

.16 

.06 

.13 

.  11 

.21 

.12 

.34 

.11 

.15 

.11 

.03 

.05 

.31 

.10 

.17 

.  17 

B3.:: 

WIHD 

19 

35 

29 

30 

35 

90 

33 

33 

37 

23 

85 

126 

105 

39 

66 

62 

72 

61 

38 

46 

144 

60 

61 

51 

14 

42 

46 

55 

is: 

HOGOARDS  niX 

EVAP 

.02 

.04 

.09 

.04 

.13 

.07 

.09 

.02 

.14 

.11 

.08 

.08 

.08 

.49 

.12 

.01 

.07 

.14 

.09 

.04 

.04 

.07 

.02 

.07 

.03 

.10 

.07 

.14 

2.< 

WIHD 

6 

5 

19 

5 

20 

7 

9 

37 

0 

11 

8 

IS 

46 

18 

36 

28 

16 

30 

17 

22 

,  55 

18 

5 

14 

11 

26 

12 

16 

s 

ROIE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.15 

.07 

.08 

.26 

.09 

.05 

* 

.20 

.11 

.01 

.09 

« 

.06 

* 

.19 

.18 

.04 

.14 

.18 

* 

.16 

.01 

.03 

■.  14 

.18 

2.! 

WIND 

42 

58 

36 

53 

52 

92 

51 

75 

44 

23 

26 

44 

99 

37 

50 

81 

82 

61 

25 

65 

115 

81 

41 

38 

45 

42 

66 

82 

161 

TirrOH  2  N 

EVAP 

.01 

.02 

.09 

.01 

.14 

.09 

* 

.22 

.10 

.11 

.10 

.05 

.08 

.05 

.05 

.10 

.26 

.06 

.03 

« 

.12 

.01 

.06 

.14 

Bl.l 

WIND 

IS 

12 

43 

17 

36 

18 

49 

47 

35 

9 

12 

98 

92 

14 

63 

63 

32 

71 

41 

33 

90 

61 

30 

30 

31 

43 

23 

33 

11- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUAHT  19S3 


D«7  of  month 


ATLAHTA  WB  AIRIQRT 

BLAISSTILLX  EXP  STA 

BLAOLT 

CTDARTOmf 

CLATTOR 

OOmlLIA 

DALTOR 

UinSTILLS 

ium 

LAyATTTTK 
ICO 

ion  IB  AIRPORT 
TOCCOA 


SROWTALL 
SR  OR  GHD 


SHOirTALL 
SR  OR  GRD 


SR0W7AU. 
SR  OR  GRD 


SROITALL 
SR  OR  GHD 


SROWTAU, 
SR  OR  GND 


SROWPALL 
SR  OR  GRD 


SRORTALL 

SR  OR  GRD 


SNOWFALL 
SR  OR  GRD 


SROITALL 
SR  ON  GND 


SNOWFALL 
SR  OR  GRD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  OR  GND 


SNOWFALL 
SR  ON  GRD 


SROWFALL 
SN  ON  GND 


S««  r«fereDC«  DotM  following  Station  Ind«x. 
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STATION  INDEX 


Station 

j  Index  No.  1 

County 

O 

n 

Longitude 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observei 

Refex 

to 
tables 

Temp. 

1  PrecipJ 

ABBEVILLE 

0010 

9 

83  19 

8A 

ELLA  MAE  ELI ERBEE 

0041 

12 

64  56 

8A 

MARVEY  C.  MOTT 

BROOKS  ALDERMAN 

JAMES  A.  STACY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

31  21 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

!  3  5  7 

01  AO 

DOUGHERTY 

6 

84  09 

6P 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3  5  7 

014S 

DOUGH ERT Y 

6 

84  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALLATOONA  DAM  2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

13 

CIVIL  AERO.  AOM. 

AMERICUS 

SUMTER 

32  04 

362 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5  7 

0258 

6 

84  16 

MID 

0430 

83  23 

6P 

6A 

PROF.  E.  S.  SELL 

10 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

10 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

FULTON 

33  39 

975 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

0456 

3 

84  23 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0495 

14 

81  5B 

MID 

MID 

0500 

14 

ei  58 

6P 

0581 

64  35 

BALL  GROUND 

0&03 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESIELLE  GROGAN 

3 

0746 

12 

64  50 

eA 

0787 

11 

81  58 

MID 

81  13 

5P 

BLAICELY 

EARLY 

31  23 

300 

DR.  J.  G.  STANDIFEB 

2  3  5  7 

1029 

7 

84  17 

6A 

1132 

14 

B3  02 

BA 

BRUNSWICK. 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

Bl  29 

14 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5  7 

1345 

2 

61  23 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

1372 

84  31 

14 

MID 

A.L.    FOUNTA IN— SMI TH 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

33  2Z 

lie 

EDWIN  S, EPSTEIN,  JR 

3 

1463 

8 

84  13 

5P 

5P 

J.  0.  BELCHER 

1500 

MITCHELL 

6 

84  13 

5P 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

C,  8.  TtASLEV 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

34  04 

500 

J.  D.  MOORE 

2  3  5  7 

1619 

14 

83  14 

7A 

1640 

17 

85  04 

5P 

5P 

12 

CITY  OF  CARTcRSvILLI 

2  5  5 

CARTERSVILLE  3  5W 

BARTOW 

34  09 

685 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  *►  SSW 

1715 

4 

85  21 

MID 

1732 

85  15 

6P 

7A 

^* 

18 

U.S.   DEPT.  INTERIOR 

CHOESTOE 

UNION 

34  46 

1900 

TVA-570 

3 

1982 

14 

63  24 

6P 

6P 

1996 

63  48 

MID 

JOHN  E.  uUILLIAN 

MARY  L.  SUTTON 

COLUHBUS  MB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

32  31 

394 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  S  5  7 

2198 

6 

84  26 

7A 

2238 

8 

83  52 

MID 

C.  W.   ELLINGTON,  JR 

CORNELIA 

HABERSHAM 

34  30 

1520 

MRS. CONNIE  I.LITTLF 

2  3  5  7 

2318 

9 

83  52 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2408 

3 

84  08 

''(ILES  M.  WOLFE 

GORDON 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

2450 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHLONECA 

2475 

LUMPKIN 

34  32 

1519 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5  7 

2485 

6 

84  50 

BA 

MISS  EVELYN  J. TINNED 

2493 

12 

84  56 

8A 

SA 

JOHN  M,  MC  LELLAN 

2502 

30N0  EVANS 

2570 

DAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

34  25 

1375 

»£ARL  P.  CHAMBERS 

2592 

9 

84  22 

4P 

2677 

FAMNIN 

84  13 

BA 

2716 

WAYNE 

Z728 

WORTH 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

139 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

27B3 

COFFEE 

13 

82  51 

6A 

6A 

FRANK  SItWONS 

2791 

DOUGLAS 

3 

84  45 

BA 

_EONA  B.  THOMPSON 

2  799 

SCREVEN 

LAURENS 

10 

82  55 

6P 

6A 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

xo 

32  32 

82  54 

190 

MID 

J,  L.  PRVOR 

C 

2966 

DODGE 

9 

63  11 

7P 

7P 

4RS .  ALICE  PAUL 

3028  CALHOUN 

84  44 

MID 

JAN  W.  HAMMACK 

3060 

ELBERT 

14 

82  52 

7A 

J  OHN  H .   BA  K  E  R 

3115 

GILMER 

12 

B4  29 

8A 

A,  D.  DOVER 

EMBRY 

3147 

PAUlOING 

17 

33  52 

_ 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOI 

3 

3271 

SPALDING 

6 

84  17 

lOA 

lOA 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

800 

6A 

JYMPLE  D,  WARMACK 

3 

FAIRVIEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84  07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  eUSH 

2  3  5  7 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

S71 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

TVA-109 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

3409  ILIBERTV 

31  53 

81  25 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5  7 

FLINTSTONE 

342  7 

WALKER 

IB 

34  56 

85  21 

7ia 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

F0LK5T0N  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

a 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  07 

1?0 

5P 

5P 

OKEFENOHEE  WLD  LF  H 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

9 

31  36 

65  03 

245 

SA 

MRS.  HATME  R.  HAYES 

2  3  5  7 
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Elevation 
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time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Preap.l 

FORT  VALLEY 

354* 

B3  93 

526 

MID 

9A 

OL IVER  I .  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKL IN 

3567 

63  06 

700 

BA 

0.  W.  BURNS 

3 

GAINESVILLE 

SAM  S.  HARBEN 

2  9  5  7 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

1 

31  96 

W.  C.  BARNARD 

2)5  7 

GOAT  ROCK 

HARR I S 

3 

32  36 

GA.  POWER  COMPANY 

9 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

620 

5P 

BA 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  9  5  7 

GRIFF  IN 

3936 

SPALDING 

9 

93  15 

84  16 

960 

6P 

8A 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  9  5  7 

HAMILTON  4  W 

3 

32  49 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

COWETA 

6 

33  14 

MRS .  RUTH  T .  GABLE 

HARTHELL 

HART 

14 

34  21 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5  7 

HANK tNSV ILL E 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

03  26 

299 

6P 

eA 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5  1 

KAZLEHURST 

4204 

JEFF  OAVIS 

13 

31  52 

82  35 

290 

MID 

WILLIE  J.  ELL  IS 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

34  52 

TVA-191 

9 

HIAWASSEE 

TOWNS 

34  57 

TVA-1 51 

3 

HOGGARDS  MILL 

BAKER 

6 

31  12 

eA 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6' 

JACKSON  DAM 

4623 

33  19 

63  51 

420 

MID 

tfl.  POWER  COMPANY 

4646 

5 

34  28 

64  26 

1480 

6P 

BA 

I'OWAfiO  L.  DILBECK 

2  9  5 

31  37 

MID 

johni own 

5 

34  31 

MID 

MISS  M.  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

CLAYTON 

6 

33  31 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

9 

KENSINGTON 

4802 

3*  46 

85  22 

820 

6A 

KINGSTON 

46  54 

5 

34  I* 

84  56 

719 

WALTER  N.  COX 

o  \  ^ 

LAFAYETTE 

34  42 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  9 

LA  GRA^^GE 

8A 

PAUL  B.  SMITH 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

33  92 

8A 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

3 

LIME  BRANCH 

5192 

33  56 

85  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

33  47 

82  28 

500 

8A 

JAMES  W,  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

7 

34  96 

6A 

TVA-1 53 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  9  5 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

9 

31  96 

BA 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  9 

LUMPKIN  3  S 

5394 

STEWART 

3 

32  01 

64  46 

575 

MID 

ROY  E.  HOUSE 

HACON  WB  AIRPORT 

9443 

BIBB 

9 

92  42 

69  39 

362 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MACON 

BIBB 

9 

32  50 

BAiMACON  TEL.   PUB.  CO. 

2  3  5 

MAYSVILLE 

JACKSON 

10 

34  15 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

BURKE 

11 

32  5C 

MRS .    £ .    B .   f ING 

3 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

10 

93  05 

63  13 

320 

7A 

H,  LOUIS  HORNE 

2  3  9 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

1 1 

32  48 

61  56 

180 

11 

TP 

MARK  G.  HC  COMB 

2  9  9 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

6 

32  19 

7A 

H.  W.  COLLINS 

!  1 1 

MONT ICELLO 

5966 

JASPER 

9 

33  18 

6P 

H.  C.  BENTON 

t  3  9 

MOULTRIE 

6067 

COLQUITT 

16 

31  11 

5P 

CITY  OF  HOULTRIE 

2  3  9 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  36 

150 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

63  55 

3300 

8A 

TVA-135 

3 

NEWNAN 

6335 

33  23 

8A 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

NEfcfTON  EXP  STA  MOSSY  P 

>6360 

BAKER 

6 

31  17 

MID 

EHORV  UN]  FLD  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

eA 

TVA-1 12 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

84  12 

1025 

6A 

HRS.  H.  H.  DEMPSEY 

3 

NOTTELY  DAM 

6471 

84  05 

1740 

6A 

TVA-573 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  IB 

MID 

EDWIN  W.  MORRIS 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

OU 1 TMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

6A 

MRS.flOSSIE  D.  JONES 

2  3  5 

RESACA 

7430 

GORDON 

84  57 

657 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

RINGGOLD 

74  89 

85  07 

820 

BA 

TVA-721 

RISING  FAWN 

TVA-669 

ROME 

7600 

6A 

MISS  HARV  TOWERS 

2  3  5 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

MID 

J.  M.  HCNTGCHERY, JR 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

643 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

MID 

6A 

D.  A.  BISSETT 

SAVANNAH  we  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7660 

CHATHAM 

2 

32  00 

U.S.  COAST  GUARD 

SPARTA  2  NNW 

B223 

HANCOCK 

11 

33  17 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

9 

STANLEY  GAP 

B269 

GILMER 

12 

34  47 

64  18 

2300 

BA 

TVA-Ul 

' 

SUCHES 

8414 

UNION 

34  41 

64  01 

- 

TVA-1 15 

\ 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  24 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

,  \  ^ 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

9P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2  15 

SWEET  GUM 

8504 

FANN 1 N 

7 

34  98 

BA 

TVA-1 29 

3 

SYLVAN I A 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

MID 

CITY  POWER  t  WTR  CO 

TAL60TT0N 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

7O0 

6P 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

J  ,  5  , 

TAl  LAPOOSA  2  NNW 

6547 

HARALSON 

33  46 

8A 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

2  J  5  I| 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

THE  ROCK 

6657 

UPSON 

6 

32  58 

MID 

CECIL  HARRIS 

THOMASVILLE 

6666 

30  51 

83  59 

276 

6P 

8A 

HRS.  SARAH  P.PORTER 

TIFTON  2  N 

6703 

T  I  FT 

16 

31  28 

83  32 

370 

6P 

SA 

FRED  BELL 

TITUS 

6732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  38 

2160 

8A 

TVA-5T4 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1015 

9P 

8A 

MRS.  ESTELLE  DEAL 

TR^Y  MOUNTAIN 

8806 

7 

34  48 

83  42 

6A 

TVA-1 54 

TUNNEL  HILL 

6654 

WHITF lELD 

16 

34  52 

85  02 

660 

TVA-392 

VALDOSTA 

6964 

LOWNDES 

16 

30  50 

83  IB 

290 

MID 

EUGENE  STROM 

1 

2  3  S  ij 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

197 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MS.  MARY  P.  CLINE 

9 

WARRENTCN 

9141 

WARREN 

11 

93  24 

82  40 

500 

9P 

eA 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5  1 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

616 

6P 

BA 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  s  5  1 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  92 

83  26 

750 

MID 

SOIL  CONSERV,  SVC 

WAYCR055 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

131 

6P 

BA 

F.  W.  MYRICK 

2  J  »  1 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

33  OS 

82  01 

261 

5P 

5P 

WALTER  T .  GALLOWAY 

2  9  9  1 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  92 

85  11 

573 

6P 

J.   SMITH  LANIER 

2  9  9  1 

WINDER 

BARROW 

10 

34  00 

83  43 

lOOO 

HID 

SAM  G.  DUNNAWAY 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  39 

BOO 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

9 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

9 

YOUNG  HARRIS 

96  05 

TOWNS 

7 

34  96 

83  91 

1920 

TVA-1 4« 

9 

i 

15-ST.  MABY; 
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BBPSMncB  Norns 


(our  dtftt  Ideot iricBt tOQ  nuabara  lo  tb«  lad«i  auabvr  coluaa  of  tbo  Station  lodvz  >ra  BaaliDad  on  a  atata  baala.     Thar*  will  b«  no  duplication  of  nuabara  althlo  •  atata. 
rifuraa  and  lattara  followlaf  tha  atatloa  oaaa,  aucb        13  8SW ,  ln4icata  dlataaca  lo  allaa  and  dlractloo  froa  tha  poat  offlca. 
Obaar*atloB  tlaaa  glvaa  lo  tha  Station  lodaa  ara  la  local  ataodard  tlaa. 

Dalarad  data  and  corractlona  attl  ba  carrlad  only  lo  tha  Juna  and  Dacaabar  laaaaa  of  thla  bullatlo. 

■oatbly  and  aaaaonal  aaovfall  aad  haatlag  dagraa  da^a  for  tbo  pracadlng  13  aootba  vill  ba  carrlad  In  tha  Juna  lanu*  of  tbla  bullatls. 

Stattona  appearing  In  tha  lodax.but  for  ahlch  data  ara  not  llatad  Id  the  tablca,  ara  althar  alaalng  or  racnlvad  too  lata  to  ba  locludad  In  tbla  laaua. 

Dnlaaa  otharvlaa  Indlcatad.  dtMnaloaal  unlta  uaad  in  tbla  bullatln  ara:     taapvraturo  ia  *r.  ,  precipitation  and  avaporat Ion  la  Incbaa,  and  vlnd  aovaaaot   la  allaa.     Dagraa  daja  ar*  baaad  on  a  dally 
■varaga  of  69'  r.     Cvaporatloa  la  aeaaurad  lo  tb«  ataadard  Vaatbar  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaatar  unlaaa  otbarvlaa  aboan  bj  footnote  following  Table  6. 

•laat  and  ball  vara  lacludad  la  aaoafall  avaragaa  In  Table  1,  beginning  altb  July  194B. 

Aamuta  lo  Table  3  are  froa  non-racordlng  gagea ,  unleaa  ottaarwlae  Indicated. 

Data  to  Tablea  3.  5  and  6  and  aaovfall  data  In  Table  7  ara  for  the  24  bourn  ending  at  tlae  of  obaervatlon.     See  tbe  Station  lados  for  obaarvatloo  tlaa. 

Sno«  OB  ground  Id  Table  7  la  at  obaervatlon  tlae  for  all  except  feather  Bureau  and  CAA  atatlooa.  For  theae  atatlona  anoa  on  grourd  valuaa  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  VTR  IQUIV  Im  Table  7  aeana  tbe  aator 
equivalent  of  anoe  od  the  ground.     it   la  aeBaured  at  Selected  atatlona  vben  tbe  depth  of  anoa  on  tbe  ground  la  t«o  lochea  or  Bora. 

No  record  In  Tablea  3.  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tablea  2  nod  S  la  indicated  by  oo  entry. 

•  And  alao  on  a  later  date  or  daten. 

•  Aaount   Included  In  follovlng  aeaaureaent ,  tlM  dlatrlbutlon  unknovD. 
//     Cage  la  equipped  eltb  a  alndahleld, 

B    AdJuated  to  m  full  aooth. 

C    Data  for  recorder  atatlona  denoted  by  "C"  are  procenaed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data". 

t    later  equivalent  of  soovfAll  vbolly  or  partly  eatlaated.  using  a  ratio  of  1  Inch  aator  equivalent  to  every  10  Inches  of  nea  anovfall. 

M    One  or  acre  days  of  record  alaslnc:     sea  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If  carried  for  tbla  station,  have  been  adjusted  to  repreaent  tbe  value  for  a  full  aontb. 
R     Dally  valuea  and  aoothly  total  froa  recording  gage. 
T    Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeasura.  ■ 
V     Includea  total  for  prevloua  aonth. 

Snbacrlptlon  Price:  IS  canta  par  copy,  Monthly  and  annual;  SI. 50  par  yaar.  (Taarly  aubscrlptloo  includos  tbe  Annual  Suaaary.)  Cbaeks  and  aoney  orders  should  ba  aade  payable  to  tbe  Treaaurer  of  tbe 
Halted  States.     Raalttucas  and  correapondence  ragordlag  subacrlptlona  should  ba  aent  to  the  Superintendent  of  Docuaeots,  Governaent  Printing  Office,  Vaablngton  35,  D.  C. 

t.R.P.C,  Chattanooga,  Tann.  4/10/53  850 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chloi 

AGRICULTURAL  KEl'fcRtNGE  DEPARTMENl 
CLEMSON  COLLEGE  LIBRARY 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


MARCH  1953 
Volume  LVII  No.  3 


CHATTANOOGA:  1953 


GEORGIA  -  MARCH  1953 


J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  averaged  well  above  normal 
in  temperature  and  considerably  below 
normal  in  precipitation.     Weather  con- 
ditions were  very  favorable  for  agri- 
cultural interests,  with  no  severe 
storms  and  no  important  rises  in 
rivers . 

A  low  pressure  system  persisted  for 
several  days  early  in  the  month  in  the 
Texas-Colorado  area,  thus  maintaining 
in  Georgia  normal  or  higher  tempera- 
tures on  the  first  two  days  and  pro- 
ducing general  rains  from  the  2nd 
through  the  4th.     An  invasion  of  cold 
air  from  the  northeast  lowered  tem- 
peratures moderately  below  normal  on 
the  3rd;  this  was  followed  by  much 
warmer  on  the  4th  and  a  reaction  to 
much  cooler  on  the  5th  and  6th  in 
connection  with  the  passage  of  a  cold 
front.     Minimum  temperatures  on  the 
5th  and  6th,  the  lowest  of  the  month 
over  most  of  the  State,  ranged  from 
about  20°  in  the  far  north  to  40°  on 
the  coast;   light  to  moderate  frost 
accompanied  this  cold  weather  in  north- 
ern and  central  districts,  but  no  im- 
portant losses  to  crops  resulted. 
Generally  fair  weather  continued 
through  the  9th  with  persistently 
chilly  nights.     An  area  of  low  baro- 
meter developed  in  Texas  on  the  9th 
and  moved  very  slowly  northeastward 
for  several  days;   it  produced  a  period 
of  rains  in  Georgia,  beginning  on  the 
10th  and  continuing  through  the  13th, 
with  moderate  to  locally  heavy  falls. 
Much  warmer  weather  developed  on  the 
13th,  and  temperatures  remained  well 
above  normal  from  that  time  through 
the  24th.     Scattered  showers  on  the 
14th  and  15th  were  accompanied  by  the 
warmest  weather  of  the  month,  with 
maximum  temperatures  ranging  from  about 
75°  to  80°  in  the  north  and  near  or 
above  85°  in  the  south.     Rains  again 
overspread  the  State  on  the  18th  and 
19th  in  advance  of  a  cold  front  that 
caused  but  little  drop  in  temperature 
after  its  passage  through  the  State. 
A  rather  energetic  low  pressure  system 
in  the  central  part  of  the  country, 
supplemented  by  a  low  pressure  tendency 
in  the  Gulf  of  Mexico,  produced  general 
rainy  weather  in  Georgia  throughout  the 
four  days,  21st  to  24th,  with  heaviest 
falls  of  the  month,  mostly  1  to  2  in- 


ches, occurring  at  many  stations  on  thee 
22nd.     Fair  and  colder  weather  moved 
into  the  State  after  the  24th  and  con- 
tinued almost  until  the  close  of  the 
month;   light  to  moderate  frost  over- 
spread most  of  the  State  on  the  26th 
and  27th,  when  minimum  temperatures 
fell  to  freezing  or  lower  in  the  far 
north  to  about  40°  in  coastal  and  far 
southern  areas.     Temperatures  began  to 
rise  on  the  30th  and  were  well  above 
normal  on  the  31st  ,  which  became  one  of 
the  warmest  days  of  the  month. 

The  monthly  average  temperature  was 
59.2°,  or  2.2°  above  normal,  and  sta- 
tion averages  ranged  from  47.8°  at 
Blairsville  Experiment  Station  to 
65.4°  at  Brunswick,  Camilla  and  Quit- 
man.    The  lowest  temperature  recorded 
was  20°  at  LaFayette  on  the  7th,  and 
the  highest  was  89°  at  Blackbeard  Islami 
and  Camilla  on  the  31st. 

Precipitation  averaged  3.61  inches, 
which  is  72%  of  normal,  and  station 
totals  ranged  from  1.33  inches  at 
Moultrie  and  Waycross  to  7.38  inches 
at  Tray  Mountain.     The  greatest  pre- 
cipitation in  24  hours  was  3.90  inches 
at  Brooklet  1  W  on  the  22nd;  only  two 
other  stations,  Dublin  and  Greensboro,  i 
recorded  maximum  falls  as  great  as  2.0(i 
inches,  while  only  25  stations,  repre- 
senting little  more  than  10%  of  the 
State's  area,  had  falls  exceeding  1.50m 
inches . 

Weather  conditions  were  favorable  for 
agricultural  interests.     Three  well 
spaced  but  prolonged  rain  periods  main- 
tained normal  to  excessive  soil  moistui^ 
the  ground  remained  too  wet  for  any  ap- 
preciable field  work  in  northern  and  j 
central  counties,  while  fair  progress  ! 
in  planting  truck  crops  and  transplant- 
ing tobacco  occurred  in  the  south. 
Chilly  nights  during  the  two  periods, 
5-9th  and  26-29th,  retarded  crop  and 
vegetative  growth,  but  the  mild  to  un- 
seasonably warm  weather  that  predomi- 
nated during  most  of  the  month  stimu- 
lated very  favorable  growth.  Light 
to  moderate  frosts  on  the  5th,  6th, 
26th  and  27th  caused  no  important 
damages,  with  full  recovery  gained  in 
each  instance.     -    R.L.C.  ! 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

SUtlOD 

Piavailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

e 

> 
< 

1  . 

11 

Direction 
of 

tastest  mile 

e 

_  B 
e  e 

S3 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

1.00-1.99 

e 

> 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ALBANY  WB  AP 

NW 

10 

5.2 

78 

84 

45 

60 

4 

5 

4 

2 

1 

0 

16 

6.3 

ATHENS  WB  AP 

3 

3 

7 

2 

0 

0 

15 

6.1 

ATLANTA  WB  AP 

NW 

22 

11.9 

44 

W 

73 

80 

51 

59 

2 

6 

5 

3 

0 

0 

16 

SO 

6.6 

AUGUSTA  WB  AP 

WMW 

16 

7.8 

34* 

WN« 

28 

82 

83 

54 

63 

2 

7 

4 

0 

1 

0 

14 

6.5 

COLUMBUS  WB  AP 

89 

53 

66 

6 

3 

8 

0 

0 

0 

17 

6.9 

MACON  WB  AP 

■NW 

18 

10.3 

43 

S 

24 

73 

80 

46 

56 

3 

6 

5 

2 

0 

0 

16 

54 

6.7 

ROME  WB  AP 

85 

49 

63 

6 

2 

4 

4 

1 

0 

17 

6.3 

SAVANNAH  WB  AP 

W 

15 

9.6 

33 

SW 

4 

78 

84 

45 

58 

3 

4 

4 

1 

1 

0 

13 

52 

6.3 

VAIDOSTA  WB  AP 

SW 

14 

9.1 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

5.9 

•This  datum  Is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equlp- 
■ent  la  not  available. 
It  la  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 
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Temperature 

PrecipitatioD 
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Average 
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£ 
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e 

Q 
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< 

No.  of  days 
.01  or  mote 

1892 

53  5 

86 

11 

5.  38 

8 

1893 

54.7 

86 

12 

4.  13 

8 

1894 

59.9 

92 

15 

3.56 

7 

1  1895 

55.5 

88 

19 

6.64 

9 

1  1896 

34.0 

92 

18 

3.58 

7 

.  1897 

59.9 

89 

23 

8.  34 

11 

'  1898 

60.8 

90 

21 

2.70 

6 

1899 

57. 1 

89 

-  3 

4  .  16 

9 

1900 

54.0 

85 

17 

5.29 

11 

1901 

54.2 

85 

10 

6.20 

10 

\  1902 

55.5 

86 

13 

8.39 

14 

1903 

61.2 

85 

25 

6.33 

15 

,  1904 

58.8 

92 

20 

2  53 

8 

'  1905 

59.9 

88 

29 

3.06 

6 

1906 

53.  1 

86 

15 

5.  70 

8 

1907 

65.  1 

97 

32 

1.74 

4 

1908 

63.5 

90 

27 

4.57 

6 

1909 

56.8 

89 

21 

7.44 

10 

1910 

61.1 

95 

20 

1.66 

4 

1911 

57.9 

94 

18 

3.10 

6 

1913 

54.7 

88 

19 

7.91 

10 

Jl9t3 

57.2 

89 

21 

8.86 

11 

1914 

52.2 

89 

13 

2.74 

7 

1915 

48.4 

85 

20 

2.62 

6 

'116 

54.7 

89 

15 

1.92 

5 

Temperature 

Precipitation 

S.S 

Year 

e 
e 

ghest 

e 

i 

erage 

■3  a 

0  8 

> 
< 

2 

3 

< 

6  ^ 
2q 

1917 

58.  1 

89 

13 

7.09 

11 

1918 

62  .  2 

90 

24 

1.49 

6 

1919 

58.8 

26 

4  .  28 

7 

1920 

54.0 

91 

5 

6.94 

9 

1921 

94 

27 

1.70 

6 

1922 

58.2 

88 

20 

7.86 

11 

1923 

57.9 

88 

12 

5.90 

11 

1924 

52.9 

89 

18 

3.58 

7 

1925 

58.8 

91 

9 

1.78 

5 

1926 

50.2 

83 

8 

5.75 

8 

1927 

58.5 

91 

14 

3.02 

S 

1928 

57.2 

90 

18 

6.53 

12 

1929 

60.6 

94 

16 

9.71- 

9 

1930 

52.6 

82 

14 

5.89 

13 

1931 

51.4 

84 

19 

2.98 

8 

1932 

53.2 

88 

10 

4.41 

8 

1933 

56.7 

89 

15 

3.53 

6 

1934 

55.0 

88 

10 

5.25 

8 

1935 

61.9 

95 

10 

4  . 12 

9 

1936 

59.7 

92 

20 

4.08 

9 

1937 

54.  4 

84 

16 

3.84 

8 

1938 

62.7 

91 

18 

3.  34 

7 

1939 

59.6 

89 

17 

4.11 

8 

1940 

54.7 

86 

17 

3.77 

10 

1941 

51.0 

82 

16 

4.48 

10 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

M 
0» 

2 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1942 
194  3 
1944 
1945 
1946 

55.6 
54  .9 
57.7 
65.0 
61.3 

89 
88 
88 
93 
87 

10 
3 
17 
25 
23 

7.96 
7.76 
10.70 
2.37 
6.06 

11 
11 
12 

6 
9 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

49.7 
59.6 
55.5 
53.7 
56.7 

85 
90 
90 
90 
88 

12 
21 
12 
18 
22 

7.11 
9.28 
2.98 
5.90 
6.03 

11 
13 

1952 
1953 

56.3 
59.2 

88 
89 

18 
20 

7  62 
3.61 

AU 
Years 

57.0 

5.02 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  folloving  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 
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S 
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s 
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S 
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NORTHERN  DIVISION 
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63* 

7 

40. 

1 

51  , 

9 

80 

15 

30 

0 

0 

4 

0 

3, 

68 

2 

,  0 

1 2 

2 

0 

ATHENS 

66, 

6 

43. 

5 

55, 

1 

2 

■  0 

81 

14 

31 

26 

306 

0 

0 

1 

0 

4, 

05 

_ 

1,22 

1 

03 

22 

,0 

0 

12 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

68. 

6 

43, 

3M 

56. 

OM 

1 

,6 

86 

30 

267 

0 

0 

0 

4. 

05 

- 

2,01 

,0 

0 

10 

ATHENS  WB  AIRPORT 

64. 

9 

42. 

6 

53. 

8 

1 

,1 

80 

14 

31 

26 

344 

0 

0 

2 

0 

3) 

61 

- 

1,56 

77 

22 

,0 

0 

12 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

64  . 

5 

44, 

7 

54. 

6 

1 

,9 

78 

14+ 

32 

6 

319 

0 

0 

1 

0 

3. 

41 

- 

2,26 

81 

4 

,0 

0 

14 

3 

0 

ATLANTA  WB  CITY  R 

63, 

8 

45, 

7 

54 , 

8 

1 

,7 

77 

14  + 

33 

5 

317 

0 

0 

0 

0 

2. 

78 

2,71 

64 

4 

1 0 

3 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

61. 

0 

34. 

5 

47, 

8 

-  5 

,5 

74 

15 

23 

6 

0 

0 

16 

0 

2. 

87 

- 

2.51 

66 

23 

.0 

0 

12 

2 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

64, 

5 

36, 

52. 

79 

14 

29 

6 

0 

0 

0 

4. 

67 

99 

2 

,0 

0 

13 

4 
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CARLTON  BRIDGE 

66, 

2 

9 

6 

,  6 

80 

15+ 

26 

6+ 

0 

0 

13 

0 

4. 

95 

.09 

1 

51 

22 

.0 

0 

11 

4 

1 

CARTERSVILLE 

72, 

2 

42 , 

5 

57, 

4 

4 

,5 

83 

19 

32 

26+ 

243 

0 

0 

2 

0 

4. 

33 

1 

45 

2 

.0 

0 

12 

1 

CEDARTOWN 

67, 

2 

42, 

3 

54. 

8 

1 

,4 

79 

)  4  + 

30 

27 

315 

0 

0 

6 

0 

3. 

21 

68 

5 

.  0 

0 

\  5 

2 

0 

CLAYTON 

63. 

7 

39, 

1 

51, 

4 

2 

,4 

80 

14 

27 

9 

416 

0 

0 

6 

0 

6. 

27 

1 

33 

23 

.0 

0 

13 

6 

1 

LUKNtL 1  A 

63. 

1 

42, 

0 

52i 

6 

2 

,0 

76 

14 

28 

5 

381 

0 

0 

4 

0 

5 

54 

96 

19 

.0 

0 

14 

6 

0 

DAHLONEGA 

63. 

8 

42i 

1 

53i 

0 

2 

,  1 

77 

14 

29 

5 

368 

0 

0 

3 

0 

4 

33 

1.74 

1 

05 

2 

.0 

0 

12 

3 

2 

DAL  TON 

65. 

6 

39, 

8 

52. 

7 

77 

31 

30 

5+ 

0 

0 

4 

0 

1 

03 

2 

.0 

0 

12 

GAINESVILLE 

65. 

5 

41 , 

9 

53 . 

7 

2 

,4 

79 

14  + 

30 

6+ 

347 

0 

0 

4 

0 

4 

14 

1.76 

.97 

2 

.0 

0 

12 

3 

0 

HARTWELL 

68. 

3 

43, 

4 

55. 

9 

2 

,8 

82 

14 

31 

6 

287 

0 

0 

1 

0 

6 

40 

1.67 

1 

.65 

22 

T 

0 

9 

7 

1 

JASPER 

63  . 

4 

42i 

3 

52. 

9 

2 

,  1 

75 

14  + 

28 

5 

370 

0 

0 

3 

0 

3 

64 

3.56 

.87 

4 

.0 

0 

12 

2 

0 

LAFAYETTE 

65  . 

7 

40i 

] 

52. 

g 

80 

14  + 

20 

7 

373 

0 

0 

7 

0 

\ 

.00 

2 

.  0 

0 

8 

1 

ROME 

67. 

3 

43 

7 

55. 

5 

2 

,6 

82 

14 

32 

6+ 

294 

0 

0 

2 

0 

6 

22 

.50 

1 

,96 

2 

T 

0 

14 

4 

2 

ROME  WB  AIRPORT  R 

65. 

3 

41 

1 

63 

2 

1 

,5 

80 

14 

29 

5+ 
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0 

0 

8 

0 

5 

10 

- 

.73 

1 

.22 

2 

.0 

0 

11 

5 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

65. 

9 

44 

0 

55 

0 

77 

16+ 

29 

6 

311 

0 

0 

.0 

0 

9 

TOCCOA 

66. 

6 

43 

6 

56. 

1 

2 

,9 

79 

14  + 

31 

5 

302 

0 

0 

1 

0 

5 

78 

.03 

1 

.26 

22 

.0 

0 

12 

6 

1 

WASHINGTON 

D I V  I  S I  ON 

53. 

8 

4 

45 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

69. 

2 

45( 

0 

57. 

1 

,6 

84 

14 

30 

27 
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0 

0 

1 

0 

2 

64 

1.62 

1 

•  33 

1  1 

.  0 

0 

1 2 

\ 
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6 

46 

3 

59 

0 

3 

,0 

85 

14 

32 

3  + 
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0 

0 

2 

0 

2 

86 

- 

1.26 

1 

.30 

11 

.0 

0 

10 

1 

1'^ 

BROOKLET   1  W 

72. 

8 

49, 

7 

61. 

3 

1 

,8 

87 

14 

37 

26  + 

143 

0 

0 

0 

0 

7 

00 

3.20 

3 

■  90 

22 

.0 

0 

11 

3 

2 : 

CARROLLTON 

5 

15 

- 

.96 

1 

.57 

19 

.0 

0 

6 

4 

2  . 

COLUMBUS 

73. 

9 

48 

1 

61. 

0 

2 

,8 

83 

2  + 

37 

26 

146 

0 

0 

Q 

0 

2 

07 

,66 

13 

.0 

0 

11 

1 
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COLUMBUS   WB   AIRPORT  R 

70. 

45) 

Q 

58 . 

2 

3 

82 

14 

32 

29 
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0 

0 

1 

0 

90 

3.91 

.4  2 

.  0 

Q 

\  \ 

0 
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COVINfiTON 
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67. 

9 

43. 

8 

65 

9 

1 

,6 

83 

14 

32 

6 

286 

0 

0 

1 

0 

4 

80 

- 

.55 

1 

.03 

12 

.0 

0 

11 

6 

1 

72. 

5 

48, 

8 

60. 

7 

3 

,  1 

86 

14 

37 

5  + 

163 

0 

0 

0 

0 

4 

47 

- 

.26 

2 

.42 

22 

.0 

0 

11 

2 

2 

EXPERIMENT 
tFAIR  VIEW 

66. 

3 

44 

5 

55. 

4 

■  2 

79 

15 

31 

6 

0 

0 

2 

0 

4 

24 

1.42 

.82 

19 

.0 

0 

14 

3 
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67. 

3 

45 

56 

.* 

82 

14 

33 

5+ 
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0 

Q 

Q 

1 

10 

- 

2.36 

.70 

11 

.0 

0 

14 

1 
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FORT  VALLEY 

Q 

14 
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0 

0 

0 

0 

GREENSBORO 

68. 

2 

44 

5 

56 

4 

1 

,9 

81 

14  + 

33 

5+ 

274 

0 

0 

0 

0 

5 

99 

1.04 

2 

.00 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

GR IFF  IN 

67. 

8 

46 

1 

67 

0 

I 

,3 

81 

1 4 

33 

5  + 

257 

0 

0 

0 

0 

4 

22 

- 

1.41 

.86 

11 

.0 

0 

12 

3 

C 

LA  GRANGE 

69  . 

g 

3  7 

14 

238 

0 

0 

1 

0 

1.43 

J 

•  38 

.0 

14 

5 

1 

LOUISVILLE 

71. 

8 

46 

6 

59 

2 

1 

,8 

86 

31 

33 

27 

205 

3 

65 

- 

.58 

1 

,05 

22 

.0 

0 

10 

3 

I 

MACON  WB  AIRPORT  R 

71. 

0 

47 

1 

59 

1 

1 

,3 

86 

14 

36 

5+ 

201 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

- 

2.13 

•  98 

21 

0 

2 

( 

MACON 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONT  I CELLO 

38 

5 

0 

0 

0 

0 

4 

54 

.43 

!o 

0 

12 

69. 

5 

42 

9 

56 

2 

,3 

84 

15 

34 

30 

0 

0 

0 

0 

3 

25 

- 

1.85 

1 

•  10 

22 

.0 

0 

12 

3 

J 

72. 

9 

47 

8 

60 

4 

2 

,3 

88 

31 

33 

27 

175 

0 

0 

0 

0 

3 

78 

- 

.16 

1 

•  61 

11 

.  0 

0 

9 

2 

] 

68, 

3 

44 

3 

56 

3 

1 

,1 

81 

14+ 

31 

6 

273 

0 

0 

3 

0 

4 

87 

.84 

1 

•  11 

22 

.0 

0 

13 

4 

1 

NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

68, 

1 

45 

1 

66 

6 

2 

,1 

80 

14 

33 

5+ 

263 

0 

0 

0 

0 

6 

.18 

.71 

1 

•  26 

4 

.0 

0 

12 

4 

1 

68, 

8 

46 

9 

57 

9 

80 

14 

33 

26 

226 

0 

0 

0 

0 

3 

.I'" 

.52 

21 

.0 

0 

9 

1 

( 

SWAINSBORO 

73, 

4M 

49 

4M 

61 

4M 

85 

14 

35 

30 

139 

0 

0 

0 

3 

.96 

1 

.39 

11 

.0 

0 

8 

3 

TALBOTTON 

71, 

5 

46 

4 

69 

0 

2 

,5 

82 

14 

■4 

9 

194 

0 

0 

0 

0 

3 

.05 

- 

3.09 

•  73 

5 

.0 

0 

8 

3 

( 

WARRENTON 

6B. 

2 

46 

0 

67 

1 

1 

,2 

85 

31 

33 

26+ 

254 

0 

0 

0 

0 

4 

.20 

- 

.38 

1 

•  53 

22 

.0 

0 

11 

2 

1 

WAYNESBORO 
WEST  POINT 

71, 

8M 

45 

6M 

58 

7M 

1 

,0 

85 

1  5 

34 

27 

0 

0 

0 

0 

2 

.56 

1.59 

1 

•  00 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

2 

224 

0 

0 

1 

0 

2,63 

•  79 

1 9 

.0 

Q 

13 

2 

( 

L)  I  V  1  >i  1  UN 

58 

3 

3 

>93 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

72  . 

46 

,  1 

59 

>  3 

85 

16 

36 

g 

0 

0 

0 

0 

3 

i63 

1 

.33 

5 

.0 

0 

11 

2 

I 

74. 

6 

45 

•  6 

60 

.1 

,1 

84 

15 

32 

5 

0 

0 

1 

0 

2 

.46 

- 

1.79 

1 

.10 

19 

.0 

0 

8 
10 

2 

! 

ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALMA  CAA  AIRPORT  ' 

74, 

5 

49 

•  8 

62 

,2 

1 

,8 

84 

14  + 

32 

9 

0 

0 

1 

0 

3 

.29 

- 

1.61 

1 

.08 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

74. 

6 

51 

•  9 

63 

.3 

3 

,9 

86 

31 

40 

5  + 

100 

0 

0 

0 

0 

3 

.60 

1.96 

1 

.11 

.0 

0 

12 

3 

I 

74. 

7 

49 

>1 

61 

,9 

3 

,8 

85 

31 

35 

27  + 

129 

0 

Q 

0 

2 

.58 

2.52 

.72 

1 1 

.0 

0 

11 

2 

( 

AMERICUS 

72  . 

1 

48 

60 

2 

,  2 

84 

31 

3  3 

5 

173 

0 

0 

0 

0 

2 

.82 

2.64 

•  98 

.  0 

\  3 

1 

( 

BAINBRIDGE 
BLACKBEARD  ISLAND 

77. 

7M 

50 

,5M 

64 

!lM 

86 

31 

38 

26 

91 

0 

0 

0 

0 

1 

•  80 

.0 

0 

7 

75. 

6M 

51 

.8M 

63 

,  7M 

89 

3  X 

39 

9 

96 

0 

0 

0 

0 

2 

.78 

2.37 

1 

•  05 

.0 

0 

6 

2 

BLAKELY 
BRUNSWICK 

73. 

8 

51 

,7 

62 

>8 

2 

,8 

84 

31 

37 

26 

113 

0 

0 

0 

0 

2 

.99 

1 

•  08 

.0 

0 

11 

2 

] 

76, 

0 

54 

.8 

66 

,4 

4 

,1 

87 

18 

43 

26+ 

66 

3 

.43 

1 

.42 

.0 

0 

8 

3 

BRUNSWICK   CAA  AP 

74. 

2 

53 

■  8 

64 

.0 

87 

31 

39 

6 

92 

0 

0 

0 

0 

2 

.47 

.69 

0 

^ 

2 

( 

CAIRO  7  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CORDELE 

77, 

0 

51 

,8 

64 

,4 

3 

,6 

85 

14  + 

36 

26 

86 

0 

0 

0 

0 

1 

,40 

.51 

.0 

0 

8 

2 

1 

78. 

5 

52 

.3 

65 

,4 

3 

,7 

89 

38 

26 

0 

0 

0 

0 

3 

.97 

.90 

,0 

0 

7 

4 

i 

75. 

1 

60 

,2 

62 

,7 

86 

31 

37 

27 

121 

0 

0 

0 

0 

3 

.01 

1 

.50 

,0 

0 

8 

2 

72. 

7M 

49 

•  OM 

60 

,9M 

,5 

84 

15 

38 

5 

0 

0 

0 

0 

3 

.47 

.81 

1 

.57 

,0 

0 

8 

3 

CUTHBERT 

74, 

0 

51 

,6 

62 

.8 

2 

.8 

86 

31 

36 

5 

114 

0 

0 

0 

0 

2 

.85 

2.44 

1 

.04 

,0 

0 

13 

2 

DOUGLAS 

75, 

8 

50 

,4 

63 

.1 

2 

.3 

85 

3  + 

40 

26 

0 

0 

0 

0 

2 

.63 

2.64 

1 

.16 

,0 

0 

6 

2 

EASTMAN 

73. 

4M 

50 

,0M 

61 

.  7M 

2 

.4 

86 

31 

37 

5  + 

139 

0 

0 

0 

0 

3 

.97 

.99 

1 

.68 

,0 

0 

9 

3 

FITZGERALD 

75, 

6 

52 

,0 

63 

.8 

3 

.1 

86 

14  + 

38 

26 

92 

0 

0 

0 

0 

2 

.67 

1  .88 

.81 

18 

,0 

0 

11 

2 

( 

FLEMING   FXP  STATION 

74, 

1 

50 

,1 

62 

,1 

84 

31 

34 

27 

123 

0 

0 

0 

0 

4 

■  66 

1 

.82 

11 

,0 

0 

11 

2 

Precipitation 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


GEORGIA 
MARCH  1953 


Temperature 


Sutlon 

H 

is 

Minimum 

Average 

Depaiture 
From  Nonual 

• 

i 

• 

s 

s 

3 

• 

a 

t 

s 
i 

• 
a 

No.  of  Day* 

3 

H 

From  Nonnal 

s 

• 

J 

• 

a 

Snow.  SlMI.  Hail 

No.  ol  D«ra 

Mu. 

Mlo. 

■a 
1 

H 

it 

a  g 

ij  19 

a 

A  O 

s 

Q 

i 

z 

8 

1 
S 
o 
o 

• 

—  0 

s ; 
si 

.'1 

.'1 

-  j 

FOLKSTON  9  SW 

7q,7M 

49, 6M 

64.  6M 

87 

31 

33 

6 

77 

0 

0 

0 

0 

97 

.0 

0 

4 

0 

FORT  GAINES 

73,6 

48,3 

61.0 

2.1 

85 

15 

35 

5* 

0 

0 

0 

0 

3,20 

1.79 

1.24 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

OLENNVILLE 

74.0 

51.0 

62.5 

2.6 

85 

31 

37 

26* 

118 

0 

0 

0 

3,25 

- 

.28 

1.30 

11 

.0 

0 

11 

1 

HAHKIN5VILLE 

72,5 

48,3 

60.4 

7.0 

84 

14 

35 

5 

162 

0 

0 

0 

0 

1.09 

1.00 

1 1 

.0 

0 

10 

* 

1 

H06CARDS  MILL 

76,5 

49.8 

63.7 

4.4 

87 

3 1 

35 

79 

108 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1.65 

.0 

0 

" 

1 

LUMBER  CITY 

74.9 

46.9 

60.9 

85 

7  + 

37 

28* 

0 

0 

0 

0 

4,27 

.05 

1  22 

.0 

0 

10 

4 

1 

MONTEZUMA   1  HE 

71.1 

49,5 

60.3 

2.5 

85 

14 

36 

26 

169 

0 

0 

0 

0 

3,10 

.71 

11 

.0 

0 

8 

0 

MOULTRIF 

77.5 

52,8 

65.2 

3.4 

86 

14  + 

40 

26 

65 

0 

0 

0 

0 

1.33 

3.37 

,65 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

QUITMAN 

78.2 

52,5 

65.4 

4.1 

86 

14* 

39 

26 

61 

0 

0 

0 

0 

1,B9 

2,20 

.65 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GAROEN 

74.0 

48,9 

61.5 

3.1 

86 

31 

32 

30 

155 

0 

0 

1 

0 

3.80 

,14 

1.41 

11 

.0 

0 

11 

i 

I 

SAVANNAH  WR  AP 

R 

73.2 

50,7 

62.0 

3.0 

86 

31 

37 

27 

135 

0 

0 

0 

0 

3.68 

,19 

1.95 

11 

.0 

0 

10 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH  !  N 

71.5 

83 

31 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1,03 

1.26 

23 

.0 

8 

2 

2 

THOMASVILLE 

76,8 

51,5 

64.2 

4.0 

86 

14* 

38 

6+ 

93 

0 

0 

0 

0 

1.46 

2,63 

.47 

11 

.0 

I 

11 

0 

0 

TIFTON  ?  N 

73.8 

49,0 

61.4 

2.8 

85 

15 

37 

26 

131 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1.92 

1.45 

19 

.0 

0 

8 

2 

1 

VALDOSTA  wn  AIRPORT 

77,1 

52.7 

64,9 

4.5 

87 

14 

39 

6 

76 

0 

° 

0 

0 

1.59 

3.17 

.59 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

KAVCROS? 

77,7 

51.1 

64,4 

3.0 

86 

18* 

39 

6+ 

86 

0 

0 

0 

0 

1.33 

2.24 

.48 

n 

•  0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

67.7 

2.94 

.0 

STATE 

59.2 

2.2 

3.61 

1.41 

T 

Precipitation 


t  B*TA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
A0AIR5VILLE 
AOEL 
A I  LEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALRANV 

ALBANY  HB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
AUMA  CAA  AIRPORT 
AMEftlCUS 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVtLLE  3  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH  I  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DAL TON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   1  WSW 

DONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAV 

EMBRV 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 

FRANKL IN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 

GRIFFIN 
HART WELL 
MAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 

H0GGARD5  MILL 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANOE 
LEXINGTON 
L 1 NCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  we  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 
MONT I CELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWMAN 

NOONTOOTLA  CREEK 


3*39 
4*09 
1*46 


4*31 

2*78 
2*87 
?.<W 
3i65 
4*79 

7,00 
3*43 
2.*7 


2.93 
ItAO 
A«67 
3.97 
3.01 


3.94 
3.21 
2*99 


6.63 
1.90 


1.00 
.05 
1.05 

•  13 
1.03 

•  19 

UIO 


3.74 
6.09 
*.*7 

3.97 
5.97 
3.80 
3.22 
4.2* 

3.55 
3.10 
?.67 
6.22 
4.66 


4.22 
6*40 
3.76 
3.43 
3.18 

2.24 
3.64 
3.88 
4.35 
5.61 


4.39 

3.56 
3.26 
3.78 
3*10 
4.87 

U33 
2*63 
4.98 
5.18 
4.60 


.06 
.10 


.1ft 

•  36 
1.21 


1.43 
1*08 
1.00 


10 



u 

 L 

12 

13  1 

[ 

14 

■  

15 

I 

16 

 L 

I 

17  18 

 1  

19 

 L 

20 

 1 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26  27 

 1  

28    29  30 

,  1  1  

•  80 

•  04 

•  19 

•  38 

T 

•  18 

.01 

•  07 

T 

•  50 

•  06 

.05 

•  06 

•  39 

•04 

•  04 

•  61 

•  24 

•  03 

.72 

.  10 

•  02 

.12 

•  05 

•  33 

.60 

•  31 

T 

.15 

•  38 

•  02 

•  37 

•  42 

T 

•  01 

.55 

•  15 

.16 

UIO 

.  19 

.12 

•  10 

uoe 

•  07 

.05 

.60 

.06 

•  20 

T 

•  12 

.29 

•  81 

•  20 

.  04 

.02 

.03 

.07 

.74 

T 

.13 

T 

•07 

.14 

•  26 

.17 

.10 

.04 

•  30 

•  32 

•  02 

•  33 

•  39 

.37 

.72 

.15 

.68 

T 

•  1 1 

•  03 

.07 

.01 

•  98 

•  01 

.24 

T 

.18 

•  47 

•06 

•  25 

•  04 

•  09 

•  07 

.31 

.16 

.04 

.05 

•  25 

•  14 

1*03 

•  73 

T 

•  14 

•  30 

• 

U44 

•  44 

•  25 

.20 

.02 

.05 

T 

•  40 

•  77 

•  90 

•02 

•  02 

•  54 

.03 

.01 

.01 

•  31 

•  19 

•  94 

•  13 

•47 

•07 

T 

•  60 

.06 

•  36 

•  07 

•  95 

•  13 

•  27 

.09 

1.33 

.04 

•  05 

T 

•  25 

•  05 

.2? 

•  09 

•  06 

T 

T 

I*  30 

•  06 

•  05 

•  20 

•  09 

T 

•  28 

•  10 

T 

1.80 

.50 

•  28 

•  35 

.16 

.11 

.29 

•  22 

•  64 

•  35 

•  42 

•  10 

U05 

•  84 

•  04 

•  27 

•  41 

•  20 

.10 

.13 

•  27 

•  32 

•  27 

•  66 

•  04 

.14 

1*08 

.03 

.04 

•  27 

•  00 

•  09 

•  09 

•  02 

.22 

.09 

.09 

.37 

•  26 

•  39 

•  34 

•  47 

•  19 

T 

•  46 

.26 

T 

.19 

T 

•  97 

•  02 

U15 

•  64 

•03 

.33 

•  43 

.12 

•  02 

.18 

•05 

•  13 

•26 

•  90 

•  77 

•  19 

•02 

*  12 

1.64 

.02 

•  27 

•  07 

3^90 

•  07 

•  02 

1.42 

•  12 

•  77 

•  06 

•  21 

•  71 

•  03 

.69 

.10 

•47 

•  03 

•  41 

•  09 

•  54 

•  09 

.47 

.03 

.28 

•  15 

•  18 

•  04 

•  91 

•  10 

•  08 

.71 

•  82 

.08 

•  29 

•  32 

•  04 

•  09 

T 

.51 

•  02 

•  50 

•  02 

•  14 

•  08 

T 

.64 

•  06 

■  10 

.23 

.U 

•  30 

•  62 

•  27 

•  29 

•  40 

.90 

•  78 

•  30 

T 

•  30 

•  23 

1.50 

•  64 

•  17 

•  49 

•  04 

•  05 

.16 

.39 

.13 

.01 

T 

T 

•  49 

•  49 

•  92 

•  09 

.25 

•  32 

.22 

•  69 

1^91 

•  69 

.48 

•  42 

uoo 

•  20 

•  78 

•  61 

•  17 

•  60 

1»97 

•  99 

•  44 

.23 

•  10 

.29 

•  49 

•  33 

•  S3 

.40 

.10 

.05 

•  44 

•  22 

•  32 

•  20 

•  39 

•  09 

•  28 

•  10 

.10 

.04 

•  26 

•  40 

•  92 

•  39 

•09 

•  45 

•  04 

.15 

.08 

•  31 

•  24 

•  03 

•  49 

•  92 

•  03 

•  01 

•  25 

.15 

.08 

T 

•  18 

•  12 

T 

•  92 

•  11 

.31 

.11 

.14 

.27 

•  18 

•  07 

•  32 

•  36 

•  08 

•  02 

.14 

.09 

.06 

.21 

•  ?5 

•  93 

•  44 

•  61 

•  12 

.76 

.16 

.08 

.10 

.62 

•  30 

•  18 

•  83 

U33 

•  53 

.  30 

.06 

.02 

•  07 

•  23 

•  70 

20 

* 

.40 

.03 

.65 

.08 

T 

•  04 

•  U 

•  39 

•  03 

.03 

.36 

.38 

.15 

T 

.06 

•  04 

•  12 

•  11 

•  13 

T 

T 

.80 

•  21 

.14 

1*90 

•  44 

•80 

•  20 

•  16 

.14 

.71 

•  60 

•  21 

•  08 

•  46 

•  45 

.04 

.08 

•  04 

•  14 

•  96 

•  71 

•  38 

•  47 

1^03 

.05 

.08 

•  68 

•  66 

•  23 

•  33 

.29 

.10 

•  02 

.05 

•  37 

•  23 

•  98 

•  41 

•03 

•  45 

.12 

.16 

.12 

.15 

•  30 

•  09 

•  60 

•  47 

•  06 

•  04 

•  80 

•  06 

•  01 

•  04 

.17 

•  20 

•  03 

•  33 

.09 

.13 

•  33 

T 

.22 

.09 

•  59 

•  26 

•  16 

•  43 

•  13 

•  24 

•  22 

•  87 

•  38 

_ 

•  25 

•  37 

•01 

1.28 

«04 

.01 

.01 

•  34 

•  99 

•03 

•  05 

•  04 

•  17 

*26 

*  13 

.24 

•  07 

T 

T 

•  97 

•  69 

•  44 

.06 

.73 

•  05 

.02 

•  32 

•  36 

•  88 

•  48 

•  01 

•  23 

.04 

•  10 

.08 

.20 

•  07 

•  36 

.60 

•  30 

•  69 

•  30 

•  56 

.43 

T 

.79 

•  06 

•  32 

T 

.04 

.01 

1.81 

.07 

T 

■  78 

•  01 

T 

•  14 

•  07 

T 

•  07 

T 

T 

1*16 

•  20 

•  03 

•  98 

•  37 

•  10 

•  45 

•  10 

.12 

•  36 

.35 

•  79 

•  43 

•  96 

1.21 

•  04 

•  36 

T 

•  39 

1*76 

.06 

•  01 

T 

U02 

•  12 

•  04 

•  06 

•  21 

•  04 

2^  42 

•  02 

•  07 

•  20 

•  60 

.33 

•ftZ 

•  30 

•  04 

•  10 

•  55 

•  58 

■  35 

•  22 

1^73 

•  83 

•  12 

15 

* 

•  12 

.25 

•  94 

.10 

•  10 

•  61 

•  10 

.33 

•  11 

.05 

•  30 

•  53 

•  11 

•  80 

•  27 

•  75 

.  14 

•  22 

•  07 

•  40 

•  82 

.10 

•  78 

•  16 

•  14 

•  23 

.21 

•  26 

•  33 

•  86 

•  21 

•  35 

T 

T 

.70 

.06 

.19 

.1ft 

.01 

.*7 

.47 

.37 

.1ft 

.19 

.10 

.04 

•  18 

T 

T 

.19 

•  08 

T 

•  04 
* 

•  20 

.20 

.17 

•  06 

•  02 

•  35 

•  98 

•  73 

•  59 

•  21 

li82 

.07 

•  04 

,14 

•  48 

•02 

•  19 

•  31 

.12 

•  17 

.18 

•  14 

.06 

•  30 

•  36 

•  06 

•  95 

•  39 

•  16 

•  05 

.30 

1^05 

.08 

.OS 

.29 

•  09 

".^ 

•  80 

.  06 

•  31 

T 

.10 

*32 
* 

.09 

1  29 

•07 

•  34 

•  11 

U05 

uoo 

.79 

•  39 

.37 

.13 

.10 

.02 

•  24 

•  23 

•  70 

•  48 

•  02 

•  90 

* 

•  02 

04 

•  66 

.  17 

•  86 

.02 

•  32 

'l2 

*36 

*18 
* 

•  48 

.28 

•  03 

■  20 

1^38 

2^00 

•  16 

•  86 

.24 

•  17 

•  75 

•  47 

•  65 

•  12 

•  12 

•  12 

.52 

•  40 

•  95 

1*69 

•  90 

T 

1^00 

•  15 

■  16 

•  49 

•  53 

•  09 

•  69 

T 

•  10 

•  15 

.04 

•  04 

•  32 

•  10 

•  25 

•  71 

•  09 

•  29 

•  11 

.22 

•  26 

•  16 

•  09 

•  20 

•  10 

•  33 

•  62 

•  11 

•  04 

1.65 

•  07 

T 

.28 

.03 

•  03 

•  10 

•  03 

T 

•  25 

•  12 

•  18 

.10 

•  23 

•  19 

T 

•  48 

•  27 

T 

•  09 

.12 

•  38 

•  06 

•  79 

•  10 

•  78 

•  10 

•  34 

•  04 

.11 

.08 

•  25 

•  50 

•  47 

•  12 

•  04 

•  35 

.21 

.10 

•  15 

.20 

•  20 

•  50 

•  20 

•  75 

•  39 

T 

•  19 

.19 

•  50 

•  50 

•  19 

.59 

.  30 

.10 

1^38 

•  53 

•  58 

•  08 

•  99 

•  29 

•  01 

.36 

•  15 

•  34 

1^73 

•  66 

•  69 

.87 

T 

•  35 

•  19 

•  94 

•  07 

•  28 

.  23 

.10 

•  23 

•  34 

1*35 

1^40 

.35 

.06 

.83 

.12 

^.39 

•  05 

•  10 

1^09 

•  14 

.67 

•  24 

.79 

•  90 

•  20 

•  79 

.10 

•  06 

• 

* 

•  26 

•  06 

•  02 

•  04 

.75 

!oe 

*14 
* 

.06 

•  39 

1.90 

•  56 

.  25 

.06 

.10 

•01 

T 

•  92 

•  78 

22 

.60 

.65 

.10 

.30 

•  60 

•  09 

•  45 

.17 

.16 

•  02 

•  60 

•  05 

1*10 

•  02 

.04 

T 

uei 

.12 

.11 

•  29 

T 

•  12 

•  40 

•  12 

•  71 

•  27 

•  70 

•  07 

•  94 

•  00 

•  02 

•  82 

.15 

.05 

.02 

•  62 

•  45 

•  30 

Ull 

•  13 

•  11 

T 

•  65 

.04 

.04 

T 

•  30 

•  62 

•  34 

1.44 

•  23 

.40 

.12 

.05 

.24 

•02 

•  17 

•  73 

.66 

•  69 

•  11 

•02 

•  43 

•  69 

.14 

.03 

•  97 

•  71 

•  26 

•  33 

•  09 

.42 

•  03 

.10 

•  49 

•  35 

•  97 

•  99 

•  26 

I  Pollowtng  Station  Indvn 


DAILY  PRECIPITATION 

GCORCIA 


Tobla  3— Continued 


Stotion 

■3 

Day  of  month 

1  1  2 

3 

4 

1 

5  1  6 

7 

8  I  9 

1 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1  17 

1 

18 

19  1  20 

21 

22 

1 

23 

 L 

24 

25  1  26 

1 

27 

28  1  29  1  30 

1  1 

31 

NOACOSS  ^  N 

.93 

•  28 

.83 

.02 

•  42 

•  38 

.12  .01 

.13 

•  22 

■  20 

•  66 

•  40 

•  02 

•  91 

.06 

•  41 

•  41 

.69 

.11 

• 

•  32 

•  29 

■  06 

•  36 

•  08 

T 

T 

PINE  MOUNTArN  VALLEV 

3.13 

•  38 

.40 

.34 

.24 

■  23 

•  32 

•  43 

•  22 

OUITMAN 

1*89 

•  24 

.60 

.  10 

T 

.30 

T 

•  63 

ftPSACJt 

4*92 

.09 

•  62 

.37 

.23 

.09  .06 

.09 

•  44 

•  12 

•  40 

•  39 

•  06 

RINGGOLD 

9»Tl 

1.0? 

.17 

•  90 

.30 

.16 

.14 

.09 

•  13 

■  08 

•  21 

•  39 

•  OS 

.02 

T 

SISING  FAWN 

3«A3 

»9T 

T 

•  98 

•  33 

T 

.11  T 

.19 

•  31 

•  12 

•  54 

•  12 

T 

T 

tOME 

6*?? 

1.93 

•  03 

1.23 

.46 

.07 

.08  .03 

.21 

T 

•  33 

■  72 

■  03 

.49 

•  51 

T 

.02 

•OME  Mfl  AIRPORT  R 

»•  10 

.3?  1.?? 

•  98 

T 

l*'l 

.17 

7  .19 

7 

T 

•  70 

•  51 

.07 

•  36 

•  01 

T 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

3*80 

.11 

.02 

.15 

.35  T 

.91 

•  24 

•  28 

.14 

SAVANNAH  MR    AP  R 

3iA8 

.02 

T 

.23 

•  01 

1.93 

T 

.03 

•  22 

•  10 

•  80 

•  26 

•  06 

T 

SAVANNAH  flFACH    ?  N 

.03 

T 

.16 

1.19 

•  10 

T 

•  34 

•  41 

W26 

.18 

SPARTA  2  NNW 

3«>5 

.09 

•  33 

.93 

.12 

.38 

.36 

U19 

•  13 

STANLEY  GAP 

1.0* 

.23 

•  03 

.31 

.07 

•  03 

.12 

.10 

•  21 

■  39 

•  20 

■  70 

•  16 

.02 

sue  HE  S 

5»93 

.32 

.24 

.  48 

.20 

■  10 

■  26 

■  60 

•  92 

■  82 

•  10 

SUWtERVILLE 

1.35 

.09 

.79 

.48 

•  02 

•  19  T 

.10 

■  26 

■  11 

•  94 

■  96 

•  04 

.03 

SMAINSnORO 

3*06 

•12  .02 

•  03 

1.11 

.16  T 

.23 

1.39 

T 

T 

■  08 

skeet  gum 

1.08 

•  07 

•  60 

.33 

.07 

•  11 

•  30 

.09 

■  11 

•  09 

•  21 

•  42 

.12 

TAL*OTT0»J 

3»05 

.73 

•  71 

.32  .10 

.13 

■  69 

■  20 

•  19 

TALLAPOOSA  ?  NNW 

•  83 

•  20 

•  20 

«40 

TAVLORSVILLE 

.6a 

•  72 

.90 

.11 

.11 

•  38 

.18 

.08 

•  76 

•  34 

thomasville 

1*46 

•  03 

.20 

.47 

.09 

T 

.21 

■  07 

•  02 

•  28 

.03 

•  02 

•  02 

T 

TIFTON  ?  N 

■  * 

■  04 

.40 

.94 

.03 

7 

W43 

•  06 

T 

•  06 

•  10 

.03 

•  09 

•  37 

.30 

.23 

.23 

.20 

•  24 

1.25 

U30 

•  09 

TOCCOA 

• 

.7B 

.10 

.70 

.67 

.38 

.04 

.10 

.03 

40 

.15 

TMV  MOUNTAIN 

7.38 

.82 

.07 

.69 

.01 

.41 

.40 

.08  .02 

•  41 

.19 

•  36 

1.80 

U81 

.26 

•  05 

TUNNEL  HILL 

3.91 

.90 

1.00 

.30 

.20 

.10 

•  20 

.18 

.20 

■  38 

.09 

VALOOSTA  HB  AIRPORT 

.01 

•  42 

T 

.48 

T 

.02  .04 

•  01 

•  01 

■  39 

.01 

NALFSKA 

4i00 

1.00 

.14 

•  76 

.28 

.26 

.12  .04 

.04 

•  02 

•  28 

•  40 

.32 

.12 

•  02 

HAHENTON 

4.70 

.18 

.12 

.03 

.30 

■  BO 

•  40 

.10 

.22 

•  40 

1.53 

.10 

WASHINGTON 

RECORD  KISSING 

HAYCR0S5 

1*33 

.40 

■  46 

.09 

.03 

•  11 

■  16 

•  06 

•AVNE^onPO 

.38 

liOO 

.70 

.18 

.20 

.00 

VEST  POINT 

3*38 

.02 

.11 

.31 

.02 

.29 

.07 

.41 

.03 

■  79 

■  10 

.33 

.55 

.33 

woooeuRY 

?*8T 

.32 

.02 

•  34 

.39 

.12 

.28  T 

■  71 

T 

.14 

.13 

•OOOSTOCt 

3*»9 

.43 

.03 

.79 

■  44 

.36 

.06  .02 

■  31 

■  23 

.49 

.37 

YOUNG  HARRIS 

2*40 

.38 

•  11 

.30 

.13 

.01 

■  0« 

.16 

.06 

■  22 

■  05 

•  21 

.48 

.06 

T 

T 

I  NoMa  roOowtaig  I 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
MARCH  19 


Day  Oi  Monlh 


blanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

MAX 
MIN 

72 

74 

50 

75 
46 

66 
45 

75 

38 

65 
41 

73 

39 

75 
41 

71 
36 

64 

39 

71 
48 

64 

62 

70 

52 

79 

53 

85 

69 

79 
49 

74 

46 

79 
48 

77 

63 

79 

43 

76 

45 

70 

56 

74 

62 

74 

57 

78 
47 

66 

37 

62 

37 

66 

40 

87 
40 

69 
40 

78 
45 

7 
4 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 
45 

80 
55 

71 
55 

80 

32 

66 

36 

73 
42 

77 
43 

74 
36 

66 
36 

76 
47 

70 
65 

73 
56 

81 
55 

84 
65 

70 
48 

73 
44 

80 
44 

83 
52 

80 
47 

78 
47 

79 

57 

60 
60 

74 
56 

80 
46 

66 
38 

63 
37 

69 
39 

67 
36 

70 
36 

78 
37 

7 
4 

ALBANY 

MAX 
MIN 

74 
46 

77 
57 

83 
55 

72 
57 

78 

39 

64 

38 

73 

38 

78 
48 

75 

32 

66 
49 

72 
50 

67 

56 

71 
66 

84 

59 

84 

62 

76 
50 

76 
48 

79 
56 

77 

56 

82 
49 

77 
51 

68 

59 

79 
60 

74 

56 

80 
49 

68 

38 

67 
44 

64 

46 

70 
42 

74 

45 

82 
54 

7 
4 

ALBANY  W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

50 

84 

65 

71 
56 

78 
50 

66 
40 

73 
45 

77 
47 

74 
51 

65 
41 

72 
49 

68 

58 

71 
56 

82 
60 

84 
69 

75 
65 

76 

52 

78 
48 

79 

55 

82 
58 

76 
46 

68 

56 

80 

59 

74 
61 

60 

55 

67 
49 

65 
40 

64 

44 

69 
51 

73 
43 

80 
42 

86 
53 

7 
9 

ALLATOONA  DAM  2 

MIN 

61 

36 

58 
36 

46 

37 

56 
37 

70 
32 

61 

30 

70 
32 

67 
40 

60 

33 

55 

35 

55 
44 

53 
47 

54 
49 

71 
50 

80 
61 

76 
45 

64 
43 

69 
46 

77 
52 

70 
38 

75 
41 

56 

41 

58 
41 

67 
44 

71 
41 

53 
32 

57 

33 

59 
34 

63 

35 

67 
34 

75 
43 

6 
4 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MIN 

76 
44 

82 
58 

65 
53 

82 
56 

66 
38 

74 

38 

77 
47 

75 
44 

64 

37 

75 
46 

67 
57 

76 

56 

82 
57 

84 

56 

77 
62 

74 
49 

81 
42 

81 
50 

80 

55 

79 
46 

71 
58 

77 
62 

73 
63 

60 
53 

68 
47 

62 

39 

68 

35 

67 
49 

69 
41 

79 

36 

85 
60 

7 
4 

AMERICUS 

MAX 

MIN 

71 
46 

82 
59 

66 

50 

77 

57 

67 

33 

70 

43 

75 
40 

71 
47 

62 
37 

64 
46 

65 
,6  6 

66 

51 

80 
57 

82 
56 

79 
63 

73 
47 

76 
45 

70 

51 

78 
62 

74 
44 

66 

57 

76 
69 

72 
60 

78 

55 

64 

46 

63 

36 

62 
38 

68 

42 

72 
36 

81 
38 

84 
54 

7 
4 

MIN 

63 

38 

56 
41 

46 

35 

74 
38 

63 
34 

70 
33 

72 
36 

66 
47 

57 

33 

57 
42 

63 
48 

58 
46 

76 
53 

81 
50 

79 
63 

73 
44 

75 
47 

72 
61 

73 
67 

73 
40 

63 
49 

56 
51 

68 
56 

74 
48 

61 
44 

57 
31 

65 
35 

63 

37 

67 
37 

77 
38 

77 
60 

6 
4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MIN 

64 

34 

57 
41 

46 

35 

75 
38 

68 

32 

71 

31 

74 

32 

67 
46 

57 

32 

56 
41 

55 
49 

68 
46 

78 
62 

84 

47 

82 
61 

76 
42 

76 
45 

75 

61 

74 

55 

76 

35 

72 
48 

67 
50 

70 
56 

76 
48 

71 
42 

56 

61 

61 

68 

86 

33 

80 
46 

6 
4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MIN 

61 
39 

45 

37 

39 
34 

73 
38 

62 

33 

68 
34 

70 
37 

64 
45 

54 
34 

55 
42 

53 
45 

68 
46 

75 
52 

80 
61 

77 
57 

72 
44 

73 
44 

73 
51 

72 
46 

72 
41 

56 
49 

61 
49 

68 

59 

73 
49 

69 
36 

55 
31 

64 

32 

62 
38 

66 

37 

76 
38 

77 
62 

6 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MIN 

62 
42 

51 
41 

45 

35 

72 
39 

59 

32 

68 

39 

69 
41 

60 
44 

55 
36 

56 
43 

56 
45 

66 
46 

71 

53 

78 
54 

77 
57 

66 
45 

71 
49 

73 
64 

70 
52 

74 
47 

69 
50 

60 
53 

69 

56 

71 
47 

55 
38 

67 
34 

56 
34 

63 
42 

66 
39 

76 
43 

78 
67 

6 
4 

ATLANTA   WB  CITY 

MIN 

63 
44 

60 
41 

44 

35 

72 

37 

68 

33 

69 

47 

70 
50 

68 
43 

66 
36 

64 
46 

66 
46 

67 
47 

72 
56 

77 
60 

77 
57 

64 
45 

69 
49 

72 
54 

67 
54 

74 

47 

62 
49 

60 

53 

69 

56 

71 
45 

51 

37 

54 

34 

68 
34 

60 
41 

64 
40 

75 
44 

76 
56 

6 
4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
38 

62 
42 

46 

39 

70 
46 

66 

36 

72 
34 

75 

35 

69 
43 

57 

37 

61 
44 

68 

63 

62 

53 

79 
62 

84 

49 

79 
63 

77 

50 

75 
45 

69 

56 

76 

52 

74 

39 

65 

51 

66 

69 

68 

59 

78 

56 

66 
41 

60 
34 

66 

30 

66 
38 

67 
35 

79 
33 

83 
54 

« 

4 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

69 
34 

64 

42 

47 

32 

69 
42 

72 
37 

73 
37 

77 
38 

72 
51 

68 
39 

64 
43 

60 
62 

63 
52 

79 
53 

85 
60 

80 
64 

79 
49 

77 
47 

72 
66 

79 
59 

77 
42 

73 
53 

67 

57 

68 
61 

80 
57 

77 
49 

62 

36 

67 

32 

68 
42 

70 
39 

80 
37 

82 
54 

7 
4 

BA I NBR I DGE 

MIN 

78 
51 

83 

65 

83 
63 

81 
69 

72 
40 

74 

40 

76 
43 

80 
47 

72 
42 

76 
41 

70 
68 

74 
58 

83 
58 

S3 
63 

75 
49 

80 
46 

62 
52 

82 

65 

78 
46 

80 
60 

82 
66 

81 
60 

81 

55 

78 
46 

68 

38 

71 
40 

66 

50 

74 
40 

82 
43 

86 
41 

7 
9 

BLACKBEARD  ISLAND 

MIN 

72 
47 

82 
48 

63 
54 

81 
69 

80 
44 

70 
41 

72 
41 

75 
43 

72 
39 

69 
61 

63 
60 

78 
59 

80 
60 

83 
56 

78 
64 

63 
48 

79 
66 

84 

64 

77 
56 

70 
60 

72 
64 

78 
63 

83 
60 

78 
51 

64 
41 

72 
41 

73 
49 

69 
43 

79 
41 

69 

52 

7 
9 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MIN 

57 
26 

60 

35 

60 
44 

58 
43 

68 

26 

54 

23 

54 

24 

65 
26 

66 

25 

66 
27 

59 

33 

62 
48 

60 

51 

70 
40 

74 
46 

72 

38 

64 

30 

69 
31 

71 
49 

62 

27 

73 
30 

68 
46 

60 

52 

64 

41 

67 

35 

44 

31 

44 

29 

56 
28 

96 

33 

69 

25 

72 
29 

6 

3 

BLAKELY 

MIN 

74 
54 

82 
64 

82 
60 

81 
61 

62 
38 

72 
45 

76 
45 

73 
50 

66 

38 

71 
48 

66 
57 

70 
57 

81 
58 

82 
68 

74 
63 

73 
49 

74 
46 

77 
55 

79 
65 

78 
50 

69 

55 

78 

58 

73 

56 

78 
56 

66 

50 

64 

37 

64 

42 

68 

49 

72 
40 

80 
46 

84 

50 

7 
9 

OKlAJKt.c  1    1  w 

MIN 

74 
45 

71 

53 

54 
44 

76 

61 

70 
40 

75 
40 

77 
42 

70 
48 

60 
43 

70 
45 

62 
66 

68 

65 

76 

55 

87 
54 

79 
62 

75 

53 

76 
49 

60 
54 

80 
62 

78 
48 

75 
54 

65 
61 

75 
63 

79 
58 

70 
50 

69 

37 

69 
37 

67 
44 

67 
43 

77 
39 

84 

55 

7 
4 

6RUNSW I CK 

MIN 

76 
50 

86 
60 

71 
55 

85 
63 

68 

47 

70 
44 

73 

57 

76 
53 

64 

46 

70 
63 

66 
61 

78 
60 

82 
61 

79 
59 

76 
65 

81 
61 

84 

51 

87 
56 

63 
64 

76 
55 

72 
61 

70 
61 

79 
63 

85 
61 

80 

53 

67 
43 

71 
43 

68 

52 

70 
46 

79 
46 

86 
51 

7 
S 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MIN 

71 
48 

84 

56 

66 

56 

86 

62 

68 

43 

68 

39 

70 
54 

77 
54 

58 
44 

69 

53 

66 
59 

74 

59 

80 
62 

74 

68 

77 
66 

82 
58 

81 
47 

82 
56 

84 
64 

69 

53 

70 
60 

71 
63 

78 
63 

80 
61 

73 

52 

64 

41 

72 
43 

71 

53 

70 
45 

79 
44 

87 
53 

7 
! 

CA 1  RO   Z  NNW 

MIN 

77 
47 

80 
63 

82 
64 

82 
69 

75 
40 

74 
42 

79 
47 

76 
50 

68 
43 

76 
48 

68 
58 

74 

57 

83 
58 

85 
57 

79 
63 

75 
51 

61 
49 

85 

53 

84 

66 

78 
53 

69 

65 

81 

59 

76 

61 

81 

56 

73 
40 

66 

36 

71 
40 

70 
50 

74 

39 

82 
44 

85 
48 

1 
! 

CALHOUN   EXP  STATION 

MIN 

56 

35 

54 
46 

52 
42 

66 
44 

61 

31 

68 

29 

58 
31 

59 
41 

69 

33 

58 
43 

56 

50 

58 
51 

72 
54 

79 
63 

75 

69 

66 

77 

72 

73 

65 

62 

68 

69 

57 

65 

61 

61 

66 

72 

74 

e 

CAMI LLA 

MIN 

80 
47 

85 
64 

80 

61 

82 
68 

78 
40 

75 
42 

80 
45 

76 
47 

75 
41 

75 
50 

70 

68 

72 
58 

84 

69 

87 
68 

82 
65 

75 
48 

80 
47 

84 

66 

82 
66 

81 
49 

76 
68 

Bj 
60 

80 
60 

82 

56 

77 
50 

66 

38 

69 
40 

70 
57 

75 
40 

63 
42 

89 
51 

1 

! 

CAMP  STEWART 

MIN 

76 
46 

80 

58 

61 
48 

85 

57 

73 
41 

74 

39 

76 

39 

74 

43 

66 

38 

72 
45 

63 
68 

74 

57 

80 
59 

83 
66 

79 
62 

76 
56 

82 
47 

82 

55 

82 
63 

80 
46 

71 
67 

72 
63 

76 
63 

82 

60 

75 
50 

61 

38 

71 
37 

69 
46 

69 
41 

79 
38 

86 

52 

1 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

69 
31 

64 
42 

49 

36 

64 

35 

78 
30 

67 
26 

72 
28 

74 

32 

68 
28 

99 

30 

69 
42 

?8 
47 

60 
60 

79 
42 

80 
41 

78 
35 

76 
36 

77 
44 

76 
52 

76 
32 

75 
37 

59 
44 

60 
55 

70 
48 

76 
46 

62 

28 

58 

28 

66 

30 

67 
26 

70 
27 

80 
38 

( 

CARROLL TON 

MAX 
MIN 

CARTERSV ILLE 

MAX 
MIN 

72 
36 

70 
41 

63 
38 

75 
41 

69 

33 

78 

33 

70 

33 

76 
34 

63 
36 

71 
45 

66 
46 

68 
49 

73 
52 

80 
53 

78 
62 

76 
45 

77 
42 

80 
63 

63 

54 

76 
36 

83 
50 

64 

60 

77 

55 

62 
47 

64 

42 

66 
32 

68 

33 

62 

32 

68 

33 

73 

33 

80 
49 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

62 
37 

64 

38 

62 
40 

71 
45 

61 
31 

71 

31 

69 

32 

66 
41 

60 
33 

61 

4j 

67 
49 

58 
55 

74 

55 

79 
50 

76 
61 

67 
41 

69 
42 

78 
50 

75 
54 

76 
36 

71 
49 

60 
51 

70 
50 

73 
42 

58 
42 

58 
31 

60 
30 

65 
33 

68 
31 

79 
33 

77 
92 

( 

4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

58 
33 

48 
41 

43 
34 

71 
39 

60 
30 

65 

29 

65 

33 

64 
41 

54 

27 

58 
38 

61 
47 

69 
47 

74 
49 

80 
43 

73 
44 

73 
41 

71 
40 

73 
43 

74 

40 

73 
40 

56 

38 

66 
49 

60 

52 

71 

45 

60 
36 

60 
32 

68 

32 

69 

37 

63 
40 

70 
29 

79 
42 

< 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

73 
SO 

83 
56 

72 
48 

78 
50 

68 
40 

74 
40 

77 
41 

70 
44 

66 
40 

63 
42 

72 
54 

68 
51 

78 

58 

83 
56 

80 
63 

74 
47 

73 
46 

78 
45 

80 
62 

76 
45 

74 

55 

79 
61 

77 
59 

79 

62 

64 
48 

65 
37 

61 
40 

70 
43 

74 

38 

82 
40 

80 
52 

i 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
47 

80 
51 

63 
46 

75 
45 

65 

37 

72 
37 

76 
38 

68 
40 

60 

37 

62 
48 

68 

53 

62 

50 

76 
67 

82 
55 

78 
68 

69 
46 

72 
45 

75 
47 

77 
49 

76 
40 

61 

55 

76 

56 

72 

68 

76 

51 

61 
46 

62 
36 

58 

37 

67 
36 

72 

32 

79 

37 

76 
50 

t 

COROELE 

MIN 

74 

63 

80 

50 

71 
50 

77 
38 

64 
41 

71 
44 

75 
48 

70 
40 

64 
45 

69 
50 

60 
50 

80 
57 

84 
65 

78 
49 

72 
45 

76 
62 

73 
61 

76 
46 

77 
61 

73 
57 

78 
49 

64 

38 

63 
40 

67 
41 

71 

39 

80 
54 

i 

CORNEL  I  A 

MAX 
MIN 

58 
40 

53 
40 

49 
33 

70 
36 

58 
28 

66 

37 

66 
42 

60 
42 

52 
31 

58 
36 

61 
44 

64 
44 

74 

50 

76 
51 

74 
59 

72 
44 

73 
47 

70 
47 

66 

51 

70 
44 

59 
45 

53 
46 

63 
50 

69 
44 

59 
40 

49 
31 

63 
31 

59 
40 

61 
36 

75 
37 

73 
9* 

t 
t 

COVINGTON 

MAX 

MIN 

68 
38 

61 
44 

46 

36 

76 
42 

65 

33 

72 
32 

74 

34 

65 
40 

64 
34 

65 
44 

65 
47 

59 
47 

76 

83 
51 

81 

62 

73 
46 

76 
47 

73 

62 

72 
56 

73 
40 

66 
61 

59 
62 

71 
58 

76 
48 

69 
45 

58 
34 

62 
33 

65 
36 

68 

37 

73 
34 

82 
91 

t 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

74 

50 

80 
64 

78 

53 

77 
61 

67 
36 

73 
45 

78 
47 

74 

51 

68 
38 

67 
48 

64 

55 

68 

53 

80 
68 

84 

58 

79 
63 

76 

50 

72 
51 

80 

63 

79 
64 

77 
49 

72 
56 

78 
61 

76 
59 

80 
56 

64 

50 

62 

37 

61 
44 

68 
46 

71 
43 

81 
46 

99 
it 

DAHL0NE6A 

MAX 
MIN 

62 

52 

47 

69 

58 

66 

67 

59 

55 

58 

37 

53 
4  7 

58 
47 

74 
50 

77 
46 

73 
58 

69 
43 

74 
48 

71 
48 

68 

52 

75 
43 

64 
46 

55 
48 

64 

53 

70 
46 

68 

39 

50 

33 

60 
34 

61 

35 

62 
40 

74 

38 

76 
91 

t  • 

DALTON 

MAX 
MIN 

68 
37 

66 
38 

69 
44 

56 
45 

63 

30 

56 
30 

60 

36 

62 
38 

66 

32 

95 
41 

60 
42 

52 
40 

63 
41 

74 
40 

75 
39 

75 
42 

76 
45 

74 
46 

72 
49 

73 
38 

73 
47 

55 
50 

64 

52 

65 
50 

66 

40 

67 
34 

64 

31 

63 

33 

67 
33 

66 

33 

77 
3« 

t 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

74 
49 

76 

52 

86 
54 

81 

55 

82 
41 

65 

42 

76 
45 

80 

52 

73 
43 

67 
46 

75 
50 

70 

55 

76 
58 

8? 
59 

86 
55 

76 

53 

78 

52 

80 
50 

83 
55 

80 
49 

83 
53 

72 
62 

78 
64 

80 
60 

80 

62 

64 
40 

64 
41 

67 
46 

69 
45 

70 
42 

ai 

*i 

B««  ref«r«ac«  Dot«a  follevlnc  Station  iBdvs. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
HARCH  1933 


Station 

Day  CM  Month 

1 

2 

3 

^ 

5 

7 

g 

10 

IJ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

44 

51 

53 
44 

75 

52 

67 

37 

73 
39 

76 
40 

71 
50 

63 

39 

62 
45 

64 
54 

68 
51 

78 
56 

86 
52 

80 
64 

50 

47 

53 

62 

44 

it 

61 

62 

58 

49 

37 

39 

41 

42 

38 

57 

72.5 
48*8 

EASTMtN 

MAX 
MIN 

60 
47 

74 

56 

68 

37 

72 
44 

76 
42 

71 
50 

65 

41 

65 
46 

64 
54 

67 
50 

78 
57 

84 
56 

60 
64 

75 

50 

80 
48 

75 
55 

80 
63 

77 
46 

72 
56 

79 

59 

77 
62 

79 
59 

73 
49 

37 

68 

39 

70 
44 

72 
41 

60 
40 

85 
57 

73  14 
50<0 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

44 

46 

38 

39 

74 

31 

63 

38 

69 

39 

72 
46 

62 
34 

58 

43 

57 
46 

58 
46 

61 
49 

77 
58 

79 
65 

77 
45 

69 
44 

74 
55 

57 

70 
44 

52 

56 
50 

64 

55 

69 

47 

73 
43 

57 
32 

57 

33 

60 

37 

63 
35 

38 

76 
51 

66*3 
44  t5 

FAIR  VIEH 

MAX 
MIN 

42 

4* 

46 

40 

7J 
48 

(0 

33 

70 
38 

74 
40 

47 

5f 
34 

34 
43 

60 

50 

63 
46 

75 
36 

82 

52 

77 
62 

67 
45 

73 
45 

(7 
34 

70 
57 

75 
43 

69 
52 

(7 
53 

70 
57 

75 
30 

57 
33 

60 
33 

63 
38 

65 
33 

77 
3« 

60 
54 

67.3 
43.4 

FITZGERALD 

MAX 

MIN 

76 
49 

63 

71 
53 

59 

77 
39 

73 
44 

76 
45 

72 

52 

69 
42 

73 
46 

65 
56 

73 
52 

76 
60 

59 

65 

74 
53 

SO 
50 

82 
57 

79 
63 

78 

50 

75 
59 

80 
60 

75 
63 

79 
60 

76 

50 

62 

38 

67 
42 

70 
49 

69 
44 

78 
41 

85 
50 

75  •  5 
57>0 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

11 

76 
56 

69 
49 

81 

59 

82 
41 

70 
38 

72 
46 

72 
46 

71 
38 

69 
45 

63 
58 

73 
58 

79 
65 

78 
54 

76 
63 

77 
55 

80 
43 

80 
54 

80 

62 

80 

43 

69 

56 

69 

63 

74 

64 

78 
60 

78 
49 

65 

37 

70 

34 

68 
47 

67 
39 

76 
38 

84 
47 

74  tl 
60.1 

FXKSTON  9  SN 

MAX 
MIN 

80 
44 

86 
56 

85 

55 

84 

69 

81 
42 

73 
33 

79 
45 

79 
47 

65 

35 

60 
44 

75 
58 

78 
57 

84 
57 

85 
55 

79 
61 

81 
56 

84 

42 

83 

50 

83 

63 

83 
47 

75 

55 

77 
60 

78 
61 

83 

55 

77 
35 

74 
34 

73 

81 

36 

87 
42 

79  •  7 
49  <  5 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
54 

82 

57 

74 

59 

78 

35 

68 
40 

73 
43 

78 
49 

75 
35 

63 
48 

67 
56 

66 

55 

70 
56 

82 
57 

85 

61 

76 
46 

74 
46 

74 
48 

73 
52 

81 
46 

76 
46 

67 

58 

77 
57 

72 
54 

80 

47 

66 

35 

65 

35 

63 
43 

70 
40 

75 
43 

82 
43 

73  .6 
48.3 

FORT  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
46 

73 
48 

60 
44 

73 
43 

64 

35 

70 
40 

73 
42 

46 

38 

59 
46 

52 

49 

73 
57 

82 
56 

58 

71 
47 

75 
47 

71 
54 

76 

53 

73 
45 

63 

56 

74 
60 

71 
61 

77 
51 

62 
42 

61 
34 

62 

38 

66 
40 

70 

37 

79 
40 

8 1 
56 

69.8 
47.1 

MINESVILLE 

MAX 
MIN 

59 
38 

52 
41 

45 
34 

73 
37 

62 

30 

72 
31 

71 
36 

63 
40 

56 
30 

57 

39 

5  3 
47 

55 
46 

51 

52 

79 
61 

74 

43 

76 
42 

72 
49 

72 

52 

74 

41 

68 
46 

54 

47 

66 

52 

75 
42 

57 
41 

53 
34 

63 

32 

62 
38 

65 
37 

73 
38 

76 
51 

65.5 
41  .9 

>LENNVILLE 

MAX 
MIN 

74 
46 

78 
59 

60 
48 

81 
56 

75 
40 

73 
41 

76 
47 

73 
51 

65 
41 

72 
46 

65 

58 

72 
56 

80 
59 

83 
56 

78 
63 

76 
54 

80 
48 

79 
54 

64 

76 
46 

58 

62 

73 
53 

79 
59 

74 

50 

62 
37 

37 

46 

42 

40 

53 

74.0 
51  lO 

^REENSBORO 

MAX 
MIN 

69 
57 

64 

42 

45 

37 

72 
41 

67 
33 

71 
33 

74 

36 

69 
46 

63 
34 

36 

43 

56 
52 

62 
47 

73 
55 

81 

52 

77 
62 

77 
45 

74 
46 

70 
52 

74 

59 

74 

39 

69 

52 

65 

53 

70 
61 

70 
52 

62 
44 

58 

33 

63 

33 

65 

38 

67 
36 

76 

33 

81 
54 

68.2 
44.5 

IFF  IN 

MAX 

MIN 

65 
45 

62 
47 

47 

39 

75 
49 

64 

33 

71 
41 

74 

42 

64 

46 

59 

36 

57 
44 

58 
51 

62 
46 

76 
56 

81 
57 

79 
62 

70 
45 

75 
46 

69 

55 

72 
57 

76 
45 

66 

52 

63 

51 

69 

52 

75 
47 

65 
44 

58 

33 

61 
34 

64 

38 

68 

37 

76 
42 

80 
56 

67.8 
46.1 

t 

RTHELL 

MAX 

MIN 

65 
37 

55 
35 

44 

33 

74 

35 

67 

31 

71 
34 

70 
40 

70 
46 

60 
34 

59 
39 

55 
43 

58 
42 

78 
42 

82 
50 

79 
60 

78 
45 

76 
45 

75 
49 

75 
54 

71 
61 

67 

48 

60 

51 

68 

51 

76 
45 

68 
42 

59 
36 

67 
34 

66 
36 

68 
42 

78 
46 

78 
58 

68.3 
43.4 

KKINSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
40 

79 
55 

57 
46 

74 

56 

68 

35 

72 
39 

76 

39 

72 
45 

63 

39 

65 

47 

65 
54 

78 
51 

78 
51 

84 
53 

79 
64 

74 
48 

79 
45 

71 
50 

74 

61 

76 
48 

64 

56 

76 
61 

75 
63 

78 

55 

65 
49 

64 
36 

66 

38 

69 
42 

73 
40 

80 
37 

82 
53 

72.5 
48.3 

OOGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

78 
47 

84 
65 

81 

63 

83 
61 

67 
36 

75 

38 

79 
41 

77 
44 

68 

37 

75 
47 

66 

59 

71 

57 

83 
56 

85 

55 

75 
63 

75 
45 

78 
44 

83 

53 

62 
54 

81 
46 

70 
58 

80 

58 

74 

60 

82 
54 

68 
49 

66 
38 

70 
40 

71 
53 

75 
35 

82 
38 

87 
51 

76.5 
49.8 

SP6R 

MAX 
MIN 

60 

37 

53 
45 

48 

39 

67 
43 

38 
28 

66 

35 

66 

39 

64 

40 

58 

30 

57 
43 

55 
49 

56 

48 

73 
52 

75 
51 

73 
50 

63 
42 

70 
42 

74 
48 

69 

52 

75 
42 

60 
41 

60 
56 

65 
53 

72 
44 

54 
41 

51 
31 

56 

34 

58 

35 

62 

35 

71 
36 

75 
50 

63  .4 
42.3 

MVtTTE 

MAX 
MIN 

61 
46 

57 
33 

53 
41 

68 

42 

60 
32 

70 
28 

70 
20 

63 
39 

57 
33 

62 
38 

55 
49 

55 
50 

74 
53 

80 
48 

75 
61 

70 
40 

71 
41 

80 
49 

70 
45 

75 
33 

46 

61 
50 

65 

53 

69 

37 

38 

30 

29 

61 
34 

27 

76 
31 

75 
47 

65.7 
40.1 

•RANGE 

MAX 
MIN 

67 
43 

76 
57 

57 
43 

76 

55 

64 

32 

71 
34 

75 

37 

67 
46 

59 

33 

61 
43 

6  3 
51 

61 
48 

77 
57 

53 

79 
61 

73 
44 

70 
43 

72 
52 

72 
56 

77 
43 

72 

52 

71 
52 

71 
56 

76 
46 

59 
42 

60 

33 

38 

34 

66 

36 

70 
36 

80 
37 

8  1 
53 

69.8 
45.4 

UlSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
40 

65 
47 

4B 

40 

71 
45 

68 

35 

73 
36 

77 
39 

73 
46 

63 
39 

57 
43 

61 
54 

69 
51 

80 
55 

85 
52 

78 
64 

46 

77 
45 

54 

82 
59 

43 

54 

59 

63 

57 

45 

34 

33 

40 

36 

36 

56 

71  .8 
46.6 

MBER  CITY 

MAX 
MIN 

74 
43 

76 
48 

82 

50 

68 

49 

78 
40 

66 

40 

85 
43 

44 

72 
39 

44 

75 
49 

53 

72 
54 

54 

55 

79 
51 

75 
45 

80 
46 

79 
52 

81 
45 

79 
47 

70 
60 

77 
62 

75 
59 

80 
49 

68 

39 

69 
39 

70 
37 

69 
43 

70 
37 

60 
39 

74.9 
46.9 

CON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
44 

69 
47 

59 
42 

73 
46 

66 

36 

72 
38 

74 

39 

69 
47 

64 

38 

59 
45 

63 
50 

66 
49 

77 
58 

85 

53 

81 
61 

75 
48 

76 
46 

72 
55 

78 

55 

76 

45 

62 

56 

72 
60 

74 

62 

79 
51 

63 
43 

62 
36 

65 

37 

68 
40 

71 
39 

81 
39 

81 
54 

71  .0 
47.1 

CON 

MAX 
MIN 

73 
44 

70 
39 

73 
38 

69 

39 

76 
39 

6  5 
46 

50 

55 

85 

52 

71 
49 

78 
56 

79 
59 

80 
46 

65 
37 

63 
41 

72 
41 

81 
55 

.LEOGEVILLE 

MAX 

MIN 

70 
36 

70 
39 

60 
41 

68 
41 

70 
35 

65 

35 

71 
36 

75 
36 

68 

35 

60 
37 

57 
45 

59 
49 

66 

50 

78 
50 

84 
50 

79 
43 

74 
41 

76 
41 

70 
53 

76 
40 

75 
40 

63 

54 

70 
63 

72 
54 

78 
47 

63 

35 

35 

37 

43 

67 
34 

78 
64 

69.5 
42.9 

.LEN 

MAX 
MIN 

70 
42 

68 
48 

50 
42 

73 
47 

70 
38 

73 
39 

75 

39 

74 
46 

42 

73 
45 

56 

70 
54 

80 

55 

85 

53 

80 
65 

79 
47 

78 
46 

75 
55 

82 
62 

78 
43 

71 
54 

67 

60 

73 
62 

82 

59 

69 
49 

64 

35 

70 

33 

70 
41 

71 

37 

81 

35 

88 
54 

72.9 
47.8 

ITEZUHA  1  NE 

MAX 
MIN 

68 
46 

70 
47 

55 
43 

74 
51 

67 

37 

74 

39 

75 
58 

72 
49 

65 
39 

60 
46 

65 
48 

67 

50 

78 
59 

85 
54 

79 
52 

76 
49 

77 
47 

73 
56 

79 
62 

73 
60 

63 

57 

73 
61 

75 
63 

80 
56 

64 

49 

59 
36 

61 

37 

68 

39 

72 
40 

77 
49 

8 1 
55 

71  .1 
49.5 

Tl CELLO 

MAX 
MIN 

67 
40 

63 
44 

48 

38 

73 
43 

68 

31 

71 
36 

75 
40 

69 
42 

59 
34 

57 
34 

57 
51 

61 
46 

76 

53 

81 
51 

80 
62 

72 
46 

76 
46 

69 
53 

72 
56 

74 
42 

67 

51 

67 

53 

71 

58 

76 
49 

60 
46 

57 

32 

62 

32 

64 

37 

66 

34 

77 
38 

81 
" 

68.3 
44.3 

'  l-TRIE 

MAX 
MIN 

73 
45 

82 

61 

79 
58 

82 
67 

78 
41 

73 
44 

77 
49 

77 
53 

71 
44 

75 
48 

68 

59 

72 
56 

83 
60 

86 
59 

83 
65 

75 
54 

80 

52 

84 
56 

83 
66 

82 

53 

76 

56 

80 
60 

78 
61 

81 
51 

81 
41 

67 
40 

68 
45 

70 
52 

73 
45 

81 
46 

86 
51 

77.5 
52.8 

'  IAN 

MAX 
MIN 

64 
43 

65 

50 

54 
3« 

75 
46 

33 

71 
39 

74 

41 

64 

45 

61 

35 

62 
43 

59 
42 

60 
46 

77 
56 

80 
55 

79 
61 

73 
45 

73 

45 

70 
54 

72 
56 

75 
44 

70 
50 

63 

50 

69 

55 

73 
46 

56 
44 

59 

33 

60 
34 

64 

39 

68 

35 

78 
40 

78 
54 

68.1 
45.1 

MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
45 

79 

55 

56 
40 

75 

51 

64 

34 

70 
39 

74 

43 

68 

50 

59 

37 

59 
45 

63 
51 

61 
48 

74 
56 

80 
55 

77 
61 

73 
47 

70 
50 

73 
50 

73 

57 

75 
47 

66 

51 

64 

52 

73 
53 

75 
49 

58 
44 

59 

33 

57 

38 

65 

38 

69 
40 

78 
■  43 

79 
»1 

68  .8 
46.9 

OrilAM 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 
63 

82 

61 

80 
60 

75 
42 

74 
40 

80 
48 

78 

51 

70 
42 

78 
50 

72 
60 

76 
58 

63 
60 

86 
56 

78 
66 

78 
54 

87 
47 

83 
54 

65 
67 

82 
49 

75 
57 

82 
61 

76 
63 

82 
58 

73 
50 

66 

39 

74 

42 

73 
62 

73 
44 

61 
41 

86 
47 

78.2 
52.5 

•  : 

MAX 
MIN 

61 

37 

60 
48 

5X 
40 

70 
44 

33 

72 
32 

70 
34 

43 

35 

43 

50 

49 

55 

52 

62 

70 
45 

70 
45 

80 
52 

74 

52 

77 
38 

72 
50 

60 
51 

70 
53 

71 
43 

60 
45 

38 

33 

61 
32 

64 

36 

68 

35 

77 
36 

77 
51 

67.3 
43.7 

"    KB  AIRPORT 

MAX 
MtN 

58 

35 

52 
47 

47 
40 

»e 

39 

63 

29 

69 
29 

70 

31 

63 
43 

58 

34 

39 

42 

56 
50 

57 

50 

72 
54 

80 
51 

73 
59 

68 
41 

70 
43 

77 
49 

70 
43 

75 
34 

57 
48 

62 
54 

69 

32 

70 
41 

34 

36 

58 

29 

62 

32 

64 

31 

68 
30 

76 

31 

76 
48 

65.3 
41  .1 

5  NNAH  USDA  PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

73 

77 
52 

57 
47 

83 

57 

67 

39 

71 
35 

76 
43 

48 

40 

42 

56 

58 

56 

51 

64 

79 
55 

83 
42 

63 
53 

64 
64 

73 
41 

71 
55 

69 
64 

77 
64 

81 
60 

70 
50 

62 
36 

72 
33 

70 
46 

68 

37 

80 

32 

86 
53 

74.0 
48.9 

i'|NNAM  HB  AP 

MAX 
MIN 

74 
48 

50 

46 

56 

41 

41 

43 

49 

57 
44 

46 

57 

59 

80 
59 

81 
53 

66 

58 

48 

57 

59 

48 

57 

63 

75 
64 

56 

49 

61 

39 

37 

46 

41 

78 

38 

54 

73.2 
50.7 

w'nmam  BtACH  2  N 

MAX 
MIN 

69 

75 

64 

82 

73 

65 

66 

73 

62 

67 

61 

72 

74 

78 

77 

78 

74 

74 

82 

78 

66 

67 

74 

77 

70 

64 

67 

66 

66 

72 

83 

71.5 

^•ISSORO 

MAX 
MIN 

72 
49 

71 
44 

52 
43 

68 
48 

67 
38 

69 
40 

72 
41 

78 

51 

64 

40 

62 
45 

63 
54 

69 

52 

78 
52 

85 
51 

82 
51 

80 
51 

79 
47 

75 
55 

78 
52 

80 
47 

72 
53 

75 
62 

80 
76 

79 
35 

84 
58 

73.4 
49  .4 

MTTOH 

MAX 
MIN 

70 
44 

77 
57 

69 

43 

74 
43 

71 
35 

71 
35 

73 

38 

75 

37 

71 
34 

39 
44 

63 

51 

63 
48 

73 
56 

82 

52 

78 

62 

78 
45 

74 
45 

73 
55 

76 
59 

74 
43 

73 
54 

74 

54 

74 

57 

75 
51 

60 
45 

60 

35 

60 

37 

67 
39 

67 
42 

79 
47 

78 
50 

71.5 
46.4 

'  '»00S»   J  NNM 

MAX 
MIN 

62 
41 

63 

32 

54 
36 

71 
43 

60 
30 

63 
29 

71 

32 

60 
40 

55 
34 

60 
43 

57 
50 

60 
46 

74 
55 

73 
60 

77 
62 

66 
40 

70 
41 

76 
50 

76 

50 

70 
55 

67 
59 

60 
50 

70 
53 

71 
50 

57 
40 

63 
30 

56 

35 

61 
35 

65 
30 

77 
32 

75 
57 

65.9 
44.0 

•m  Mams*  aoua  follmlM  atstun  laOE. 


-  3S  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGl 
MARCH  19! 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

 r 

10 

11 

12 

13 

 1 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THOMASVILLE 

MAX 

78 

81 

82 

78 

70 

74 

79 

76 

69 

76 

69 

75 

S3 

86 

76 

75 

82 

86 

83 

79 

71 

82 

74 

81 

72 

65 

70 

70 

73 

82 

86 

63 

63 

69 

39 

38 

46 

49 

40 

49 

58 

58 

58 

55 

62 

47 

36 

39 

50 

40 

58 

TIFTON  2  N 

MAX 

7* 

75 

83 

70 

81 

63 

72 

76 

73 

66 

64 

67 

73 

83 

85 

78 

73 

78 

83 

80 

76 

77 

71 

73 

79 

65 

63 

66 

68 

71 

79 

M  IN 

47 

5 1 

55 

55 

39 

40 

46 

48 

40 

43 

49 

54 

54 

59 

62 

50 

56 

48 

52 

57 

61 

58 

46 

37 

41 

45 

40 

42 

46 

TOCCOA 

MAX 

64 

49 

46 

75 

64 

71 

69 

68 

53 

59 

55 

57 

78 

79 

78 

78 

75 

75 

73 

72 

66 

53 

65 

75 

56 

57 

68 

64 

67 

79 

77 

MIN 

42 

42 

38 

45 

" 

38 

46 

51 

60 

45 

50 

50 

45 

45 

47 

50 

52 

46 

41 

35 

'  33 

42 

36 

41 

55 

VALDOST*  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

83 

83 

80 

65 

75 

80 

75 

67 

79 

72 

78 

84 

87 

75 

78 

81 

84 

83 

82 

70 

82 

76 

82 

67 

65 

70 

70 

72 

61 

85 

63 

59 

59 

43 

39 

47 

45 

48 

60 

59 

59 

57 

63 

41 

4 1 

46 

WARRENTON 

MAX 

78 

63 

45 

70 

65 

70 

68 

66 

60 

54 

54 

62 

78 

80 

77 

75 

76 

68 

75 

72 

66 

64 

69 

76 

68 

59 

64 

64 

66 

76 

65 

40 

44 

38 

42 

35 

37 

50 

46 

36 

43 

52 

48 

54 

52 

63 

45 

48 

54 

41 

61 

WASHINGTON 

MAX 

MIN 

WAYCROSS 

MAX 

78 

85 

71 

83 

73 

74 

79 

77 

68 

78 

72 

77 

84 

85 

79 

60 

83 

86 

84 

79 

80 

76 

78 

82 

74 

64 

73 

70 

71 

60 

66 

MIN 

46 

58 

55 

58 

40 

39 

48 

50 

40 

46 

54 

59 

59 

58 

63 

54 

44 

52 

64 

49 

61 

59 

63 

59 

48 

39 

39 

50 

41 

39 

51 

WAYNESBORO 

MAX 

72 

70 

57 

68 

71 

67 

72 

76 

72 

60 

76 

66 

82 

85 

79 

76 

76 

75 

80 

75 

69 

67 

72 

80 

69 

62 

66 

69 

66 

74 

MIN 

42 

41 

40 

40 

37 

37 

37 

37 

36 

42 

52 

47 

52 

64 

50 

47 

54 

54 

45 

53 

55 

69 

59 

48 

35 

34 

36 

39 

39 

55 

WEST  POINT 

MAX 

68 

82 

64 

78 

66 

72 

75 

68 

63 

61 

66 

64 

77 

81 

79 

74 

71 

74 

74 

76 

72 

74 

72 

76 

61 

62 

60 

66 

72 

76 

79 

MIN 

43 

59 

46 

56 

32 

34 

34 

40 

33 

43 

51 

49 

56 

51 

61 

42 

43 

51 

58 

40 

54 

54 

56 

46 

43 

34 

36 

35 

33 

35 

53 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILET 

EVAP 

.  14 

.07 

.08 

.05 

.14 

.12 

.  14 

.23 

.  15 

.04 

.03 

.05 

.14 

.  15 

.12 

.  18 

.  16 

.02 

.20 

.13 

.04 

.09 

.05 

.22 

.24 

.  18 

.16 

.  22 

.  18 

.25 

84. 1 

WIND 

9 

22 

48 

32 

62 

21 

11 

85 

23 

14 

9 

14 

18 

47 

28 

12 

22 

36 

15 

48 

31 

10 

43 

105 

26 

57 

62 

40 

35 

98 

U.LATO0KA  DAH  2 

EVAP 

.  14 

.02 

* 

* 

.23 

.  10 

.  11 

.05 

.27 

.09 

.02 

.17 

.12 

.26 

.18 

.13 

.11 

.26 

.  15 

• 

.  12 

.  13 

.19 

.  16 

.  18 

.24 

.  19 

.16 

3.7 

WIND 

68 

125 

223 

209 

120 

70 

59 

65 

79 

75 

100 

156 

61 

48 

63 

95 

63 

52 

64 

65 

52 

220 

134 

36 

51 

115 

98 

75 

123 

62 

41 

286 

ATHENS  ire  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.03 

.25 

.00 

.12 

.  18 

.21 

.17 

.28 

.14 

.00 

.02 

.10 

.10 

.15 

.26 

.24 

.10 

.21 

.  25 

.04 

.02 

.38 

.16 

.25 

.24 

.28 

.27 

.22 

4.7 

WIND 

67 

140 

160 

32 

215 

83 

20 

63 

122 

59 

121 

125 

50 

20 

58 

47 

■25 

84 

84 

89 

60 

127 

94 

92 

60 

169 

124 

97 

127 

105 

68 

278 

EVAP 

.  16 

.09 

.02 

.00 

.19 

.  16 

.13 

.16 

.26 

.  10 

.00 

.04 

.01 

.11 

.15 

.22 

.20 

.15 

.13 

« 

.35 

.03 

.04 

.21 

.23 

.18 

.  17 

.26 

.18 

.22 

4.1 

WIND 

26 

80 

40 

90 

80 

36 

14 

35 

56 

32 

25 

36 

19 

18 

79 

63 

37 

44 

51 

40 

32 

26 

38 

29 

35 

93 

49 

81 

61 

45 

50 

144 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 

.12 

.10 

« 

.21 

.13 

.  15 

.12 

.  13 

.24 

.13 

.07 

.04 

.04 

.16 

.15 

.07 

.19 

.15 

.09 

.23 

.22 

.07 

.03 

.03 

.26 

.26 

.19 

.07 

.30 

.  17 

.20 

4.3 

WIND 

10 

18 

* 

48 

49 

13 

10 

8 

31 

23 

8 

3 

4 

9 

14 

8 

13 

10 

27 

22 

9 

11 

IS 

5 

25 

53 

37 

26 

48 

12 

13 

58 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.10 

.06 

.  11 

.14 

.  12 

.14 

.  14 

.20 

.14 

* 

♦ 

.14 

.11 

.25 

.17 

.09 

.15 

.23 

.  14 

.01 

.03 

.06 

.  15 

.19 

.  19 

.13 

.24 

.21 

.  14 

3.9 

WIND 

44 

55 

92 

113 

77 

43 

31 

49 

41 

30 

80 

50 

29 

-17 

57 

87 

43 

23 

49 

54 

26 

59 

67 

24 

55 

96 

80 

49 

84 

56 

22 

168 

TIFTON  2  K 

EVAP 

.09 

.15 

.  13 

.03 

.03 

.24 

.13 

.  15 

.24 

.16 

.05 

.04 

.06 

.18 

.17 

.10 

.18 

.15 

.09 

.22 

.  14 

.00 

.10 

.06 

.24 

.25 

.19 

.08 

.22 

.21 

.17 

4.2 

WIND 

16 

44 

35 

61 

103 

23 

20 

10 

45 

17 

57 

13 

20 

11 

34 

31 

17 

23 

31 

28 

9 

33 

21 

4 

36 

90 

52 

41 

61 

43 

36 

106 

a—  r*f«r«aG«  notsa  follo«ln«  Ststlon  Index. 


STATION  INDEX 


Station 

•3 

3 

•a 

County 

Drainaq^- 

1 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Obeervei 

Refer 

to 
tables 

[Temp.  1 

a 

•rt 

£ 

0010 

WILCOX 

9 

31 

59 

69  19 

2*0 

8A 

Ella  hae  ellerbee 

3 

C 

ADA IR&VI LL  E 

12 

34 

22 

6*  56 

710 

HARVEY  C.  MOTT 

9 

C 

16 

31 

69  25 

2*0 

BA 

BROOKS  ALDERMAN 

MONTGOMERY 

to 

32 

11 

62  3* 

250 

8A 

BA 

JAMES  A.  STACY 

2  9  5  6  7 

ALABAMA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

91 

21 

89  13 

293 

7A 

BOY  E.  HOLLAND 

2  3  5  7 

ALBANf 

01*0 

DOUGHERTY 

6 

31 

34 

8*  09 

200 

6P 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  B05I 

2  3  5  7 

ALBANY  WB  Alff^ORT 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84  11 

190 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

ALLATOONA  DAM  2 

5 

34 

10 

84  4* 

975 

8A 

CORPS  OF  ENOlNECnS 

2  3  5  6  7 

ALMA  CAA  A I RPORT 

13 

91 

32 

82  31 

198 

MID 

MID 

2  3  5  7 

AMERICUS 

025J 

SUMTER 

92 

0* 

84  13 

362 

5P 

PROF.  J.  P.  KINNEY 

2  3  5  7 

AlCR  I CUS  $C  S 

02  58 

SUMTER 

6 

92 

06 

84  16 

450 

HID 

SOIL  CONSEBV.  SVC 

c 

8A 

PROF ,  E .  S .  SELL 

ATHEhS  COLLEGE  Of  AGAl 

10 

93 

56 

63  23 

685 

6P 

6P 

PROF.  H.  0.  COLLINS 

2  3  5  'i 

athcm  w  airport 

10 

93 

57 

B3  19 

809 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

OA  SI 

FULTON 

6 

33 

39 

84  25 

975 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

ATLANTA  HS  CITY 

0*M 

FULTCN 

3 

S3 

45 

84  23 

1054 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

53 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

1* 

33 

28 

81  58 

130 

6P 

6P 

2  3  5  7 

■A 1 N8R I DGE 

30 

55 

84  35 

115 

5P 

JOHN  E .  TOOLE 

2  9  5  7 

c 

•ALL  CROUND 

0tD3 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

9 

iCAVEROALE 

07a6 

WHITF lELD 

12 

34 

57 

84  50 

- 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

9 

185 

HID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

BLACKBCARO  I SLANO 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U.S.FISH  6  WLOF  SVC 

2  9  5  7 

BLAIRSVILLC  EXP  ST A 

34 

51 

63  56 

1938 

aA 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31 

23 

84  96 

300 

8A 

OR,  J.  G.  STANOIFER 

2  3  5  7 

Blue  ridce  resva  dam 

1029 

FANNIN 

7 

3* 

53 

84  17 

1560 

6A 

TVA-110 

3 

14 

34 

12 

89  02 

780 

BA 

MRS .GWENDOLYN  8R0WN 

3 

BttSSTOlM  BALD 

7 

34 

52 

89  49 

4760 

BA 

3 

c 

11 

32 

23 

81  *1 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5  7 

13«0 

GLYNN 

2 

31 

09 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5  7 

BAUNSMICK  CAA  AIRPORT 

2 

91 

09 

61  29 

14 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5  7 

c 

6 

32 

8*  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

c 

BURTCN  DAM 

3* 

47 

83  93 

1770 

GUY  W.  RUCKER 

c 

6 

32 

39 

84  14 

629 

7A 

IHOHAS  F.  MATHEWS 

3 

BirTLER  CREEK 

1*33 

RICHttONO 

1* 

93 

22 

81  51 

118 

6A 

EDWiN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  HNM 

1*63 

GRAOY 

8 

90 

59 

84  13 

265 

5P 

5P 

J>  D.  BELCHER 

2  3  5  7 

1300 

MITCHELL 

5P 

5P 

JANES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

CAMP  STEWART 

15*4 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

138S 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84  29 

694 

7A 

C.  e.  TEASLEY 

c 

CAALTCN  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34 

0* 

82  59 

500 

BA 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3  5  7 

'AlWCSVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

94 

22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

3 

c 

CAMOLlTON 

16*0 

CARROLL 

1115 

5P 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  ( 

0  2  3  5  7 

CARTERS 

165T 

HURRAY 

12 

94 

36 

84  42 

6A 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVILLE 

1663 

BARTOW 

5 

3* 

09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLI 

2  3  5  7 

CARTERSVILLE  3  Sw 

1670|BARTCM 

5 

94 

09 

84  50 

665 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

fAVf  SPRINGS  4  SSW 

1715 

POLR 

4 

34 

03 

85  21 

600 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CEDAR TOMN 

1732 

POLK 

65  15 

797 

6P 

CHARLES  R .  BRUMBY 

2  3  *  7 

CHATSWORTh  1  H 

1056 

MURRAY 

12 

9* 

46 

84  47 

800 

7A 

WILLIAM  L.  ELROO 

3 

c 

CHICKAMAUG*  PARK 

1906 

WALKER 

16 

94 

55 

85  16 

789 

5P 

U.S.  DEFT.  INTERIOR 

3 

CHOESTOC 

192  7 

7 

3* 

4B 

83  5* 

1900 

TVA-570 

3 

CLAYTCN 

1982 

RABUN 

14 

9* 

53 

83  2* 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5  7 

CLERMONT  3  SW 

1998 

MID 

JOHN  E.  3UILLIAN 

c 

CLEVELArC 

2006 

WHITE 

3 

3* 

35 

83  46 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

2161  MUSCOGEE 

32 

64  59 

262 

A.  LESTER  KEARN 

CQLWBUS  HB  AIRPORT 

2166 'MUSCOGEE 

3 

92 

31 

84  56 

394 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

CONCORD 

2196 

PIKE 

6 

93 

05 

84  26 

825 

7A 

C     R  SMITH 

3 

COOL 1 DOC 

2238  ,TH(MA& 

8 

31 

01 

83  52 

250 

C.  W.   ELLINGTON,  JR 

c 

22*6 

LUMPKIN 

12 

3* 

38 

B*  05 

1919 

corocle 

2266 

CRISP 

6 

91 

58 

63  47 

310 

2  3  5  7 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

14 

94 

30 

83  32 

1520 

6P 

MRS. CONNIE  I. LITTLE 

2  3  5  7 

coviMcncN 

2316 

NEWTON 

9 

93 

96 

83  53 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5  7 

2  A  OB 

FORSYTH 

3 

3* 

19 

84  08 

1300 

3 

2429 

GORDON 

12 

9* 

27 

85  06 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2*50 

RANDOLPH 

6 

91 

46 

84  48 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHLOHCiiA 

2*75 

LUMPKIN 

3 

3* 

32 

83  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

DALLAS 

2*85  PAULDIffS 

,? 

93 

11 

8*  50 

1015 

aA 

MISS  EVELYN  J.TIIWE' 

3 

c 

DAlTON 

;<.93 

WHITFIELD 

12 

34 

46 

8*  58 

760 

8A 

JOHN  H.  HC  LELLAN 

2  3  5  7 

OAMSURG  6  UNt 

2  502 

LINCOLN 

39 

82  36 

H.  'RENE  DUBOSE 

DAMSON 

lEBRtLL 

6 

91 

84  27 

335 

DAWSOfVILLE 

DAWSON 

5 

94 

25 

84  06 

1375 

PEARL  pf*CMAMBERS 

3 

DECATUR 

2592  jDEKALB 

9 

33 

46 

84  22 

1025 

4P 

CARL  0.  WEBB 

9 

DIAL  POST  Orr ICE 

267  7 

FANNIN 

34 

46 

84  13 

1900 

9 

DOCTORTOUN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

91 

39 

61  51 

80 

R    C  THOMPSON 

3 

DOLES 

2T28  , WORTH 

6 

31 

42 

63  53 

260 

MID 

JOHN  R .  RUSS 

c 

tCHALSONMLLE  S  W 

2736 

SEMINOLE 

31 

02 

64  55 

199 

CARL  y.  PATTERSON 

DOUCLAS 

2783 

COFFEE 

IS 

91 

90 

82  51 

245 

SA 

OA 

M     FRANK  SItWONS 

2  3  5  7 

MUGLASVILLE 

2791  iDOUGLAS 

9 

93 

45 

84  45 

1219 

LEGNA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2  799  ISCREVEN 

1 1 

92 

35 

81  43 

103 

OUtLIN 

Z839 

LAURENS 

10 

92 

93 

82  55 

234 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

UmLtH  2 

264* 

LAURENS 

10 

92 

32 

82  54 

190 

J.  L.  PRYOR 

c 

CASTWH 

2966 

OOOGE 

9 

32 

12 

83  11 

361 

7P 

MRS,  ALICE  PAUL 

2  3  5  7 

iCDISOl 

3026 

CALHOUN 

6 

91 

84  4* 

295 

DAN  W.  lUUfUCK 

c 

ELBCRTCM 

3060 

ELBERT 

14 

94 

07 

82  52 

690 

7A 

3 

Illijat 

3115 

GIUtER 

12 

94 

42 

84  29 

1300 

BA 

A    D  DOVER 

3 

embrv 

31*7 

PAULDING 

17 

33 

52 

84  59 

6A 

MISS'jANETTE  ALLGOOI 

3 

iU»niMEHT 

3271 

SPALDING 

33 

16 

84  17 

925 

IDA 

lOA 

L    C  OLSON 

2  3  5  6  7 

3295 

GORDON 

>; 

34 

26 

8*  *2 

800 

6A 

DYMPLC  D.  WARMACK 

3 

'aiuview 

3303 

LAMAR 

33 

00 

8*  07 

725 

6P 

6P 

M.  B.  BUSH 

2  3  5  7 

'ARQO 
ItLOS  CROSS  ROADS 

3312 

CLINCH 

16 

90 

41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

3363 

FULTON 

5 

9* 

07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

ITIGCRALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31 

49 

83  19 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3ft  7 

LAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

3* 

51 

B*  30 

eA 

TVA-109 

3 

LEMIMC  EXP  STATItM 

3*09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

61  25 

19 

*P 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5  7 

c 

^.iNTSTOtE 

3*27 

WALKER 

18 

34 

56 

65  21 

710 

W,  R,  REED,  JR. 

9 

OLKSTOt  1  SSw 

3*60 

CHARLTON 

19 

30 

82  02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

9 

c 

XASICM  %  SW 

3*69  ICHARLTON 

15 

30 

*4 

62  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  9  9  7 

CRT  MINES 

3516 

CLAY 

9 

31 

36 

65  03 

245 

8A. 

SA 

MRS.  MAVME  R.  MAYES 

2  9  5  7 

Station 

6 
Z 

y 

County 

*5 
a 

J 

■J 

Longitude 

J 
H 

Obeer- 
vation 
time 

Obaarver 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Pred3 

FORT  VALLEY 

9**4 

PEACH 

89 

59 

536 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  »  ft 

7 

85 

06 

8A 

GA INESVILLC 

83 

50 

6P 

aA 

,l> 

7 

GL  ENNV 1 L  L  E 

3  9  9 

GOAT  ROCK 

9782 

HARRIS 

9 

92  36 

85 

05 

400 

6P 

OA.   POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

83 

11 

5P 

BA 

2  3  5 

7 

8* 

16 

6P 

8A 

2  3  5 

7 

HAMILTON  4  H 

84 

56 

MID 

c 

HARALSON 

64 

34 

HID 

c 

HARTWELL 

4193 

HART 

1* 

34  31 

63 

96 

790 

5P 

TA 

SAMUEL  A.  VERNER 

3  9  5 

7 

HAWKINSVILLE 

4170 

B3 

2a 

6P 

BA 

R .  A .  MC  L  ENDON 

3  3  5 

7 

HAZLEHURST 

82 

35 

MID 

c 

HEMPTOWN  GAP 

84 

06 

BA 

9 

89 

46 

7A 

3 

HOGOARDS  HILL 

4386 

BAKER 

6 

91  12 

64 

27 

133 

MID 

6A 

EMORY  IMI  FLO  STA 

2  3  5  6 

7 

JACKSON  DAM 

69 

51 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

84 

26 

6P 

8A 

HOWARD  L.  DILSECK 

3  3  5 

61 

93 

HID 

A.  C.  KAYEBS 

c 

JOHHTOWN 

8* 

17 

MID 

HISS  H.  L.  FAUSETT 

c 

JONESBORO 

*700 

CLAYTO* 

6 

93  91 

84 

31 

930 

8A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

9 

KENS  I NOT ON 

WALKER 

85 

22 

630 

BA 

TVA-7J2 

1 

84 

56 

7A 

WALTER  N.  COX 

1 

85 

17 

6P 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3ft 

7  C 

LA  GRANGE 

8ft 

02 

6P 

6A 

PAUL  B.  SMITH 

2  9ft 

7  C 

LEXINGTON 

516ft 

OGLETHORPE 

14 

93  53 

720 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS  9 

LIME  BRANCH 

85 

16 

MID 

c 

62 

28 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

9 

LITTLE  HIGHTOWER 

6A 

TVA-159 

9 

82 

2* 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

5366 

TELFAIR 

9 

31  56 

82 

150 

BA 

6A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  9  5 

7 

8* 

48 

MID 

ROY  E  HOUSE 

C 

83 

39 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

6A 

KACCN  TEL.  PUB.  CO. 

3  3  5 

7 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

5856 

BURKE 

11 

32  50 

186 

BA 

MRS.  E.  B.  KING 

3 

83 

13 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

7 

81 

56 

7A 

MARK  G.  MC  COMB 

2  1ft 

7 

a* 

01 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3ft 

7 

89 

41 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

3  3  ft 

7 

MOULTRIE 

6087 

COLOUITT 

16 

31  11 

89 

46 

325 

5P 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

3  3  5 

7 

82 

38 

7A 

L    G  REYNOLDS 

; 

83 

55 

TVA-i3» 

84 

48 

6P 

eA 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

3  3  5 

7 

84 

37 

MID 

EMORY  UNI  FIS>  STA 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6599 

FANNIN 

7 

34  43 

84 

13 

2050 

8A 

TVA-113 

3 

NORCROSS  *  N 

GWINNCT 

84 

13 

6A 

mS.  M.  H.  DEMPSEY 

3 

84 

09 

PEARSON 

63 

51 

MIO 

EDWIN  W.  MORRIS 

c 

ftl 

6P 

6P 

0.  C.  GOODMAN 

2  3  ft 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63 

3* 

173 

6P 

BA 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  9  5 

64 

57 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

9 

B5 

07 

BA 

TVA-721 

9 

65 

32 

7A 

TVA-669 

3 

85 

ID 

6P 

8A 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5 

7 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

4 

34  10 

16 

700 

MID 

J.  M.  MONTGOMERY , JR 

c 

7610 

65 

10 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

7  C 

81 

16 

MID 

BA 

0.  A.  BISSETT 

2  5  5 

12 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

U.S.  COAST  GUARD 

2  9  5 

7 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

99  17 

550 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

c 

64 

16 

2300 

BA 

TVA-111 

3 

C 

64 

01 

BA 

TVA-119 

3 

65 

22 

eA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

82 

20 

5P 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

3  3  5 

7 

SWEET  GUN 

850* 

FANNIN 

7 

34  58 

li 

1600 

BA 

TVA-129 

3 

C 

81 

96 

HID 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

C 

84 

32 

6P 

8A 

L.    B.   MINER,  SR. 

3  3  5 

85 

16 

6P 

8A 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

2  3  5 

7 

59 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

6 

92  58 

8* 

14 

8D0 

MID 

CECIL  HARRIS 

C 

63 

59 

6P 

8A 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  ft 

63 

33 

6P 

8A 

FRED  BELL 

2  1  ft  6 

7 

83 

38 

8A 

TVA-57* 

9 

5P 

MRS.  CSTELLE  DEAL 

2  3  5 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

eao6 

TOWNS 

7 

34  48 

89 

43 

- 

6A 

TVA-15* 

9 

C 

65 

03 

880 

7A 

TVA-S92 

3 

69 

18 

MID 

EUGENE  STROM 

C 

89 

17 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

14  19 

93 

1100 

7A 

MtS.  MARY  P.  CLINE 

1 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

39  24 

82 

40 

500 

5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  15 

1 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

1* 

33  44 

62 

44 

616 

6P 

BA 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  19 

7 

WATKINSVILLE  SCS 

69 

26 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

19 

31  13 

82 

32 

191 

6P 

8A 

F.  W.  HYRICK 

2  11 

7 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

1* 

33  05 

62 

01 

261 

5P 

5P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

2  1  ft 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

579 

6P 

J.  SMITH  LANIER 

2  15 

7 

WINDER 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

83 

1000 

MID 

SAM  G.  DU»«AWAT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

600 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

9 

WOODSTOCK 

1524 

CHEROKEE 

5 

3*  06 

8* 

31 

993 

aA 

W.  0.  BOOTH 

3 

YOUNG  KARRIS 

9805 

TCWNS 

7 

3*  56 

63 

51 

1930 

BA 

TVA-146 

3 

HEW  tTATIOrt 

CALNOUi  IXP  BTATIOM 

147* 

11 

14  2t 

6* 

M 

6» 

Mf  OA.  EXR.  ITATIOH 

2  1  ft 

7 

MOODRUFF  BAM 

9519 

•ICATW 

t 

10  41 

84 

U 

BA 

•A 

CORPl  OP  CMGIItetRI 

2  9ft 

7  C 
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Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 
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CHATTANOOGA:  1953 


WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  substantially  cooler  and 
wetter  than  normal,  with  very  severe  tor- 
nadoes occurring  at  Columbus  and  Warner 
Robbins.     The  cold  weather  of  the  month 
caused  only  light  to  locally  heavy  losses 
to  crops,   and  rainfall  occurred  in  such 
regular  intervals  as  to  maintain  good  soil 
moisture  while  field  work  made  rather  slow 
progress.     Rivers  began  to  rise  rapidly 
from  heavy  rains  at  the  close  of  the  month. 

Goodly  warmth  prevailed  on  the  first  two 
days  with  scattered  brief  showers  during 
the  early  afternoon  of  the  1st.  Colder 
weather  from  the  northwest  lowered  tempera- 
tures moderately  below  normal  on  the  5th 
and  6th,  while  a  rather  active  low  pressure 
system  from  the  southwest  produced  rains 
throughout  the  State  on  the  6th,  which  were 
the  heaviest  of  the  month  in  southern  areas, 
with  measurements  of  2  to  4  inches.  The 
period,  7th  to  12th,  was  moderately  warmer 
than  normal,  with  fairly  large  excesses  on 
the  9th  and  10th;   rain,  accompanied  by 
thunderstorm  conditions,  occurred  on  the 
night  of  the  9th,   ending  about  noon  of  the 
following  day.     In  advance  of  an  approaching 
area  of  high  pressure,  rains  of  moderate  to 
locally  heavy  character  overspread  the  State 
on  the  12th,   after  which  temperatures  dropp- 
ed below  normal  with  unseasonably  cool  wea- 
ther prevailing  throughout  the  10-day  peri- 
od,  13th  to  22nd.     Widely  scattered  after- 
noon and  early  night  showers  occurred  on 
the  15th  in  connection  with  a  frontal  move- 
ment across  the  State.     A  more  energetic 
cold  front  on  the  18th  produced  general 
moderate  to  locally  heavy  rains  with  moder- 
ate to  severe  windstorms  and  tornadoes  oc- 
curring over  a  path  extending  from  Columbus 
to  Montezuma,   involving  property  losses  in 
excess  of  $15,000,000,   2  people  killed  and 
nearly  400  injured,  most  of  which  occurred 
at  Columbus.     Following  the  stormy  weather 
of  the  18th,   the  cool  weather  became  more 
vigorous,  with  deficiencies  of  15-20°  and 
temperatures  of  near  freezing  or  lower, 
accompanied  by  light  to  moderate  frosts, 
during  the  three  days,   20th  to  22nd.  In- 
juries to  crops  were  mostly  light  to  moder- 
ate but  locally  heavy  in  some  areas,  mostly 
to  peaches  or  pecans,  since  crop  plantings 
had  not  made  much  progress  in  northern  and 
central  districts.     At  the  beginning  of 
this  marked  cool  spell,   light  snow  flurries 
fell  on  the  20th  in  far  northern  areas.  A 
reaction  to  warmer  after  the  22nd  led  to 
slightly  above  normal  warmth  on  the  24th, 
but  readings  were  the  highest  of  the  month 
over  most  of  the  State.     Rains  again  fell 
on  the  afternoon  of  the  25th  incident  to 
falling  temperatures,   and  somewhat  cooler 
than  normal  conditions  prevailed  until  the 
29th.     Stormy  conditions  developed  on  the 
30th  as  temperatures  rose  slightly  above 
normal  with  light  rains  in  the  south  and 
heavy  to  excessive  falls  in  northern  and 
central  districts.     A  disastrous  tornado 
struck  Warner  Robbins,   and  several  other 
moderate  to  severe  tornadoes  struck  at 
points  along  a  path  extending  from  near 
Buena  Vista  through  and  a  little  beyond 
Warner  Robbins ;  property  losses  amounted 
to  more  than  $15,000,000,  20  people  were 
killed,  and  more  than  300  were  injured. 

Temperatures  averaged  62.4°,  or  1.6°  below 
normal,   and  station  averages  ranged  from 
52.3°  at  Blairsville  Experiment  Station  to 


67.7°  at  Brunswick.     The  coldest  weather 
occurred  very  generally  on  the  20th  or  21st, 
when  lowest  temperatures  ranged  from  near 
40°   in  the  south  to  as  low  as  25°  in  the 
far  north  -  the  lowest  reading  was  24°  at 
Carlton  Bridge  and  Clayton.     Warmest  weather 
occurred  on  the  9th,   24th,  or  29th,  chiefly 
the  24th,  when  high  readings  were  mostly 
between  85°   and  90° ;   the  highest  temperature 
registered  was  91°  at  Valdosta  WB  Airport  on 
the  9th. 

The  State  average  precipitation  was  5.29 
inches,  or  138%  of  normal,  and  station  totals 
ranged  from  1.60  inches  at  Lincolnton  to 
11.67  inches  at  Columbus  WB  Airport.  Rain 
periods  were  well  interspersed,  occurring 
chiefly  on  the  6-7th,  9-lOth,  12th,  18th, 
25th,  and  30th.     The  maximum  24-hour  rainfalil 
was  5.52  inches  at  Monticello  on  the  30th, 
with  falls  in  excess  of  5  Inches  also  recordiii 
at  Columbus  WB  Airport  and  Fair  View,  but 
falls  in  excess  of  2  inches  were  mostly  limi 
ed  to  west-central  and  south-western  dis-  i 
tricts.     Heaviest  rain  occurrences  were  on  | 
the  6-7th  in  the  south,  on  the  9- 10th  or  12t: 
in  most  eastern  districts,  and  on  the  30th  i  i 
northern  and  west-central  sections.     The  j 
heavy  rains  on  the  30th  started  river  rises 
that  resulted  in  near  or  above  flood  stage  f 
after  the  close  of  April,   affecting  many  lo — 
calities  in  central  and  southern  sections.  I 
Excessive  rains  above  Macon  caused  an  un- 
usually rapid  rise  at  Macon  on  the  30th  fromij 
an  initial  stage  of  5.5  feet  to  a  crest  of  | 
22.0  feet,  or  4.0  feet  above  flood  stage,  buii 
damages  were  reported  as  light  or  nominal.  | 

Crop  plantings  were  mostly  retarded  in  north;| 
ern  and  central  sections  due  to  recurrence  ol 
rains  at  regular  intervals,  but  considerableif 
progress  was  made  in  the  south.     Good  growtbii 
was  stimulated  from  favorable  warmth  during  [ 
the  first  12  days  and  the  last  week.  Un- 
seasonably cool  weather  during  the  prolonged! 
period,   13th  to  22nd,  retarded  crop  growth, 
and  light  to  moderate  injuries  occurred  to 
early  planted  crops  during  the  more  intensi- 
fied cold  weather  of  the  20-22nd,  when  near 
to  below  freezing  conditions  accompanied  by v 
extensive  frosts  were  reported.     No  heavy 
crop  losses  occurred  except  in  a  few  local  [ 
areas,  but  most  of  the  early  planted  cotton, 
corn,  and  vegetables  in  northern  and  centra] 
areas  had  to  be  planted  over.     Crop  prosped  f 
were  generally  favorable  at  the  close  of  th( 
month,  but  soil  condition  was  becoming  a 
little  too  dry  in  the  southeast. 

SEVERE  STORMS 

Disastrous  tornadoes  swept  through  portions 
of  central  counties  on  both  the  18th  and  SQil 
causing  property  losses  of  about  $31,000,00* 
22  people  killed  and  about  600  injured. 

The  path  of  the  storms  on  the  18th  extended  | 
from  near  Auburn,  Alabama,   to  Montezuma,  ! 
Georgia,  moving  east  southeastward  in  Georg  ij 
from  Columbus  to  Montezuma,  a  distance  of 
about  50  miles.     Damage  occurred  all  along 
the  path,   causing  considerable  losses  to 
timber  and  little  or  no  losses  to  agticultu  ' 
since  the  storm  path  was  mostly  through  woo 
ed  country.     Other  than  the  open-country 
damages,   tornadic  storms  struck  in  or  near 
Columbus,  Buena  Vista,   and  Montezuma.  The 
tornado  that  struck  Columbus  crossed  the 
Chattahoochee  River  from  Pheonix  City,  Alab  > 
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moving  through  the  northern  part  of  the 
city  (Bealwood  to  Edgewood  sections)  at 
about  6:15  p.m.,   and  was  over  within  4  to 
6  minutes.     Terrific  winds  of  a  force  es- 
timated at  100  to  150  miles  per  hour 
caused  exceedingly  great  destruction  of 
property  over  a  width  of  about  400  yards 
or  more.     The  storm  demolished  499  homes 
and  100  or  more  other  buildings;  heavy 
damage  was  done  to  1,648  homes  and  362 
other  buildings.     A  large  number  of  trees 
were  blown  down,  contributing  much  to 
damages  done  to  buildings,  automobiles, 
etc.   from  high  winds.     Many  utility  lines 
ji  were  blown  down,  knocking  out  electric  and 
telephone  services  over  a  large  area.  In- 
numerable minor  damages  also  occurred.  More 
;  than  2,800  families  were  affected,  with  2 
i  people  killed  and  about  300  injured,  and 
ij  total  losses  in  the  Columbus  area  were  es- 
timated at  $15,000,000. 

Ill 

I  The  second  tornado  on  the  18th  occurred 
linear  Buena  Vista  at  about  6:45  p.m.     No  one 
was  killed,  but  two  people  were  injured,  and 
iproperty  losses  were  estimated  at  $150,000, 
tjwith  an  additional  loss  of  $10,000  to  stored 
■jcrops  blown  away  by  the  high  winds.  Included 
lin  the  losses  were  10  homes  and  40  other 
I  buildings  demolished,   25  homes  and  20  build- 
ings damaged.     Numerous  other  miscellaneous 
:•  damages  occurred,   including  many  trees  and 
utility  lines  blown  down. 

:i  The  third  tornado  on  the  18th  occurred  at 
ind  around  the  local  airport  at  Montezuma 

K       about  6:30  p.m.     One  person  was  injured, 
with  property  losses  amounting  to  about 
575,000.     High  winds  demolished  3  homes  and 

r';  S  other  buildings,   among  which  was  a  metal 

;(  nirport  hangar;  moderate  to  heavy  damages 

tti  fere  done  to  about  75  homes  and  other  build- 

ic  tngs. 

i[  ! 

i'he  path  of  tornadoes  on  April  30th  extended 
i-j  ('rem  near  Fort  Valley  in  an  east  northeast 
■X  |ipection  through  Warner  Robbins  and  about 
K  [0  miles  beyond,  or  a  distance  of  about  40 
[j;  mes.     The  first  tornadic  occurrence  along 

:hls  path  was  2  miles  south  of  Fort  Valley 
i]  jt  5:10  p.m.,  and  this  storm  traveled  on 
I    he  ground  a  distance  of  only  about  one  mile, 
ji    estroying  3  homes  and  heavily  damaging 
tj  jnother,  with  other  miscellaneous  property 
,„  laaages;  a  group  of  pecan  trees  and  many 
.j^  (ther  trees  were  uprooted.     Two  people  were 
j.  Ujured  in  this  storm,  and  total  losses 
[    Bounted  to  $18,500. 

tornado  of  great  severity  swept  through 
irner  Robbins  at  about  5:15  p.m.   on  April 
Dth,  leaving  a  terrible  scene  of  destruc- 
ion  and  misery.     Property  losses  were  at 


least  $15,000,000;   20  people  were  killed  and 
more  than  300  injured.     The  storm,  observed 
as  a  wide  bottom  funnel  cloud  reaching  the 
ground,  struck  first  at  the  Macon  City  Farm 
on  Pleasant  Hill  Road,  destroying  a  building 
and  stored  equipment ;   the  storm  then  moved 
directly  through  a  housing  area  at  Warner 
Robbins  via  Pagan  Mills  Road  and  Second  and 
Third  Avenues.     Terrific  winds  estimated  at 
a  force  of  greater  than  100  miles  per  hour, 
destroyed  275  apartment  units,  65  homes,  and 
numerous  other  buildings,  with  heavy  damage 
to  84  apartment  units,   135  homes,  and  ex- 
tensive destruction  to  many  other  structures 
and  miscellaneous  property.     Heavy  hail  as 
large  as  golf  balls  accompanied  the  storm, 
but  damages  resulting  were  indistinguishable 
from  those  caused  by  high  winds.     As  the 
storm  continued  on  its  course  beyond  Warner 
Robbins ,   a  church  was  demolished  near  Dry 
Branch,  with  heavy  damage  to  another  build- 
ing and  an  automobile.     The  storm  either 
played  out  or  lifted  from  the  ground  in  the 
wooded  rural  section  in  Wilkinson  County. 

A  second  tornado  developed  near  Warner  Robbins 
(about  6  miles  northwest)   on  April  30th  at 
6:40  p.m.,  and  moved  northeastward  over  a 
length  of  about  5  miles.     A  church  and  a  number 
of  homes  and  other  buildings  were  demolished  or 
heavily  damaged,  with  some  utility  lines  blown 
down.     No  one  was  killed  or  injured,   and  prop- 
erty losses  were  estimated  at  $100,000. 

Stormy  conditions  of  lesser  intensity  also  oc- 
curred on  the  30th.     A  windstorm  struck  the 
Beaver  Ruin  Community  at  about  5:30  a.m., 
moving  over  a  length  of  about  two  miles; 
several  homes  and  other  buildings  were  badly 
damaged,   partly  from  high  winds  and  falling 
trees,  with  one  automobile  smashed;  losses 
were  about  $5,000.     In  relation  to  this  storm, 
lightning  struck  a  rural  home  near  Douglas- 
ville,  demolishing  two  rooms;   the  resultant 
loss  was  about  $2,500.     Lightning  also  struck 
a  business  house  in  the  Atlanta  Area,  and  it 
was  partially  destroyed  from  fire  that  re- 
sulted; the  loss  was  about  $3,000.     A  storm, 
possibly  tornadic  in  character,  struck  in 
Baldwin  County,   near  the  Baldwin-Washington 
County  Line,   in  the  early  afternoon,  causing 
property  damages  estimated  at  $15,000;  heavy 
damage  was  done  to  timber,  with  roofs  ripped 
off  of  several  homes  and  barns.       A  small 
tornado  struck  near  Buena  Vista  at  about  3:00 
p.m.   on  the  30th;   property  losses,  probably 
amounting  to  as  much  as  $10,000,  included 
one  home  destroyed  and  another  heavily  damag- 
ed, with  miscelleneous  damages  to  other  build- 
ings and  utility  lines  torn  down  by  falling 
trees.   -  R.  L.  C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


APRIL  19 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Helati 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  vhth  precipitation 

0 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
iastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

.10-.49 

.50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

1 

(2 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ALBANY  *B  AP 

SE 

14 

5.9 

- 

- 

- 

80 

80 

46 

60 

2 

5 

1 

2 

3 

0 

13 

- 

4.1 

ATHENS  WB  AP 

5 

2 

2 

3 

0 

0 

12 

4.0 

ATLANTA  WB  AP 

NW 

21 

H.9 

40 

NW 

19 

74 

80 

49 

54 

0 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

67 

4.5 

AUGUSTA  WB  AP 

WNW 

16 

8.3 

30* 

W 

16 

79 

80 

47 

59 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

11 

4.4 

COLUMBUS  WB  AP 

85 

52 

62 

3 

1 

2 

1 

4 

1 

12 

3.9 

MACON  WB  AP 

WNH 

18 

H.2 

45 

SE 

6 

74 

79 

42 

50 

1 

3 

3 

1 

3 

0 

11 

73 

4.1 

ROME  WB  AP 

82 

44 

56 

4 

3 

4 

0 

2 

0 

13 

4.7 

SAVANNAH  WB  AP 

SW 

14 

9.5 

31 

S 

6 

81 

81 

45 

64 

7 

1 

2 

2 

1 

0 

13 

68 

4.7 

VALDOSTA  WB  AP 

NW 

15 

9.2 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

13 

4.8 

•This  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment  is  not  available. 
It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

> 
< 

Highest 

Lowest 

Average 

No,  oi  days 
.01  or  more 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

64.5 
67.4 
64.8 
63.0 
67.9 

91 
94 
93 
89 
94 

29 
30 
28 
24 
29 

1.96 
2.67 
2.51 
4.79 
1.67 

3 
4 
6 
8 
4 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

63.1 
59.8 
61.9 
64.8 
57.8 

93 
89 
92 
92 
88 

27 
25 
25 
23 
32 

4.37 
4.37 
2.91 
5.42 
3.  92 

7 
6 
7 
12 
7 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

62.1 
61.2 
60.7 
64.  8 
65.6 

93 
90 
92 
92 
98 

27 
25 
23 
26 
25 

1.82 
2.  99 
1 .57 
3.37 
1 . 10 

7 
9 
5 
9 
3 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

58.9 
68.4 
64.4 
63.1 
64.4 

89 
95 
94 
94 
92 

24 
27 
27 
29 
29 

5.76 
6.84 
3.66 
3.20 
4.22 

9 
9 
8 
6 
9 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

65.7 
62.8 
65.5 
65.4 
62.9 

93 
94 
97 
95 
95 

28 
32 
27 
25 
25 

7.57 
1.48 
2.45 
0.65 
1.83 

11 
4 
6 
3 

5 

Temperature 

Precipitation 

So 

Year 

a 

« 

•o  a 

fl 
o 

« 

0 

fl 
o 

"o  s 

> 
< 

£ 

•  .3 

> 
< 

d 

Zq 

1917 

66.3 

97 

26 

3.08 

7 

1918 

62.2 

93 

28 

5.59 

11 

1919 

64.2 

93 

26 

2.28 

5 

1920 

63.  3 

91 

22 

7.36 

11 

1921 

64.2 

92 

24 

3.  45 

6 

1922 

67. 1 

96 

28 

3.12 

6 

1923 

64.1 

96 

16 

3.57 

9 

1924 

63.7 

90 

23 

5.79 

10 

1925 

67.8 

99 

26 

1.67 

5 

1926 

62. S 

94 

24 

2.33 

7 

1927 

67.8 

98 

26 

1.86 

6 

1928 

61.5 

89 

27 

8.28 

10 

192  9 

67.3 

94 

29 

3.89 

9 

1930 

65.0 

93 

25 

3.38 

5 

1931 

62.  0 

89 

27 

2.93 

8 

1932 

64.7 

94 

28 

1.67 

6 

1933 

62.8 

89 

29 

4.22 

10 

1934 

64  .7 

94 

24 

3.78 

9 

1935 

65.1 

94 

26 

4.20 

10 

1936 

62.  8 

94 

21 

7.26 

9 

1937 

62.6 

93 

24 

6.79 

9 

1938 

64.3 

95 

22 

6.42 

8 

1939 

63  .5 

89 

24 

3.81 

9 

1940 

62.2 

94 

22 

2.98 

7 

1941 

66.0 

97 

33 

1.96 

7 

ata  in  this  table 

lave  been  weighted 

on  an  ar 

eal  lias 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 
1953 

All 
Years 


Temperature 


Precipitatioi 


64 

6 

96 

63 

3 

95 

62 

9 

91 

67 

0 

95 

66 

0 

92 

67 

1 

92 

67 

6 

93 

62 

6 

91 

60 

6 

93 

62 

4 

92 

62 

7 

91 

62 

4 

91 

20 
19 


28 
23 
20 
25 

25 
24 


7.09 
6.73 


5.71 
2.18 
3.67 

2.74 
5.29 


See  reference  notes  folloving  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

a 

SB 

ii 

«  E 

o>  □ 

ii 

• 
> 

< 

DepArtura 
From  Nonnal 

s 

X 

« 
D 

- 

3 

« 

No.  ol  Day. 

3 

0 

If 

>. 
a 
8 

1 

o 

a 

Snow.  Slaal.  Hall 

No.  ol  Days 

>• 

Q 
• 

1 

a 

Mas. 

Mln. 

3 

s. 

i 

1.00 

1    or  Mor.  I 

s  I 

s » 

hi 

Max.  D, 

on  Grou 

• 

& 

1 

°- 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  0AM  7 

71,* 

44.4 

57.9 

88 

12 

29 

21 

0 

0 

3 

0 

4,25 

1.75 

30 

,0 

0 

9 

2 

2 

73.0 

46,9 

60.0 

_ 

1  .4 

85 

9+ 

32 

21 

172 

0 

0 

1 

0 

2,65 

_ 

1,30 

.91 

30 

.0 

0 

8 

2 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

75, 5M 

44,  4M 

60.  OM 

1,8 

87 

9 

33 

14+ 

170 

0 

0 

0 

0 

4,63 

,14 

2.45 

30 

.0 

0 

9 

2 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

71  ,8 

46,  "5 

59,  ? 

_ 

2.5 

85 

?4 

3  I 

21 

183 

0 

0 

1 

0 

2.63 

1,96 

.95 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

70,8 

48,? 

59,5 

- 

2.2 

85 

9 

33 

21 

180 

0 

0 

0 

0 

6.86 

2,44 

3.19 

30 

.0 

0 

8 

2 

2 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

69. <> 

49.0 

59.2 

_ 

2,3 

82 

24 

34 

21 

192 

0 

0 

0 

0 

5.72 

1.47 

2.87 

30 

8 

3 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

67.9 

36.7 

52.3 

_ 

6,1 

85 

1 0 

25 

17+ 

0 

0 

10 

0 

3,71 

,30 

1.52 

30 

,0 

0 

12 

3 

1 

CALHOJN  EXP  STATION 

71,1 

84 

24 

0 

0 

0 

4,19 

1.45 

30 

,0 

0 

10 

3 

1 

CARLTON  BRIDGE 

- 

3,0 

88 

25 

24 

2 1 

0 

0 

6 

0 

1,63 

- 

2,14 

.63 

12 

,0 

0 

7 

1 

0 

CARTERSVILLE 

78,6 

46,3 

62,5 

1  ,  1 

90 

24* 

28 

21 

134 

2 

0 

2 

0 

4.43 

,62 

1.83 

30 

,0 

0 

8 

3 

2 

CEOARTOWN 

73,5 

45.0 

59.3 

1,6 

85 

24 

29 

21 

182 

0 

0 

2 

0 

4.46 

.07 

2.06 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

CLAYTON 

69,8 

42.5 

56.2 

- 

,1 

83 

24 

24 

20 

260 

0 

0 

4 

0 

6.02 

.27 

2.62 

30 

,0 

0 

11 

3 

2 

CORNELIA 

70, 2M 

46,  4M 

58. 3M 

1,0 

81 

9 

31 

21 

220 

0 

0 

I 

0 

3.32 

z 

1.90 

1,32 

30 

T 

0 

7 

2 

1 

OAHLONEGA 

71,2 

45.5 

58,4 

,3 

85 

24 

30 

17 

208 

0 

0 

0 

3.39 

1.62 

1  ,45 

30 

,0 

0 

9 

3 

1 

DAL TON 

75.6 

42.7 

59,2 

_ 

1,3 

84 

25* 

28 

18+ 

0 

0 

3 

0 

4.21 

.53 

2,25 

30 

.0 

0 

9 

1 

GAINESVILLE 

73,9 

45,6 

59.8 

,5 

88 

24 

30 

21 

177 

0 

0 

3 

0 

3.64 

.45 

1,63 

30 

T 

0 

a 

2 

1 

HARTWELL 

76.<> 

48.6 

62.5 

1,6 

88 

24 

31 

20 

124 

0 

0 

3 

0 

2.10 

- 

1.77 

,86 

13 

•  0 

0 

6 

2 

0 

JASPER 

70,3 

45,2 

57.8 

2,3 

84 

24 

28 

21 

229 

0 

0 

3 

0 

4.38 

.06 

1,65 

30 

,0 

0 

8 

2 

2 

LAFAYETTE 

73,4 

42.5 

58.0 

2.3 

85 

9* 

25 

21 

223 

0 

0 

5 

0 

1.85 

30 

,0 

0. 

8 

ROME 

75.0 

47.2 

61.1 

,  I 

88 

24 

31 

21 

147 

0 

0 

1 

0 

4,86 

,45 

1,60 

30 

T 

0 

10 

3 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

72.1 

43.  1 

57,6 

2,9 

86 

24 

27 

21 

228 

0 

0 

4 

0 

4.40 

.22 

1.67 

12 

T 

0 

9 

2 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

72,2 

46,1 

59,2 

- 

.4 

85 

1 

26 

21 

194 

0 

0 

4 

0 

4.36 

- 

.40 

2.20 

30 

,0 

0 

5 

2 

2 

TOCCOA 

72,0 

48.1 

60.  1 

,3 

85 

24 

33 

21 

172 

0 

0 

0 

0 

3.19 

I 

1,43 

1.30 

30 

•  0 

0 

6 

3 

1 

WASHINGTON 

74.1 

47, SM 

60.  8M 

1,8 

85 

9+ 

33 

17 

150 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1  ,49 

.79 

13 

,0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

59.0 

3.97 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  Wn  AIRPORT 

R 

75.7 

46.5 

61.1 

3.8 

89 

24 

30 

21 

144 

0 

0 

1 

0 

3.79 

.31 

1.96 

30 

,0 

0 

9 

2 

1 

AUGUSTA 

78,1 

50.5 

64,3 

.1 

90 

24 

34 

21 

83 

1 

0 

0 

0 

1.71 

_ 

1.43 

.67 

30 

,0 

0 

7 

1 

0 

BROOKLET   1  M 

77,7 

52.3 

65,0 

_ 

1  <0 

90 

29 

37 

21 

73 

1 

0 

0 

0 

3.07 

_ 

,11 

1.29 

10 

,0 

0 

5 

3 

1 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

77. 8M 

49.  1 

63. 5H 

- 

1  ,9 

87 

9* 

35 

21 

91 

0 

0 

0 

0 

10,12 

6,26 

2.66 

30 

T 

0 

11 

6 

5 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

R 

73,7 

46.6 

60.2 

3,2 

87 

29 

32 

21 

162 

0 

0 

1 

0 

11.67 

7,44 

5.04 

30 

T 

0 

9 

6 

5 

COVINGTON 

75.1 

46,7 

60,9 

_ 

,2 

87 

24 

30 

21 

150 

0 

0 

2 

0 

2.99 

_ 

1.23 

1.22 

30 

T 

T 

10 

8 

2 

1 

DUBLIN 

77.6 

50,4 

64,0 

1,3 

89 

29 

35 

21 

86 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.53 

.87 

10 

,0 

0 

8 

4 

0 

EXPERIMENT 

71,8 

47,9 

59.9 

_ 

1,6 

84 

26 

3 1 

21 

0 

0 

1 

0 

6.08 

.88 

2.06 

30 

,0 

0 

10 

5 

1 

FAIR  VIEW 

73,6 

47,2 

60.4 

- 

2,4 

87 

24 

33 

21 

161 

0 

0 

0 

0 

9.54 

5.81 

6.18 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

FOUT  VALLEY 

74.2 

49,0 

61.6 

3.0 

86 

29 

33 

21 

132 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.27 

2.34 

10 

•  0 

0 

11 

2 

GREENSBORO 

76.3 

47,2 

61.8 

- 

.2 

87 

30 

29 

21 

138 

0 

0 

2 

0 

2,60 

- 

1,38 

.80 

11 

,0 

0 

S 

2 

0 

GRIFFIN 

72.2 

48,5 

60.4 

2.7 

85 

24* 

32 

21 

157 

0 

0 

1 

0 

6,40 

2,39 

3.66 

30 

.0 

0 

12 

1 

LA  GRANGE 

74.6 

46,7 

60.8 

: 

1.5 

87 

29 

30 

21 

156 

0 

0 

1 

0 

7.39 

3,24 

2.40 

10 

.0 

0 

9 

4 

4 

LOU I SV I LLE 

77.4 

49,0 

63.2 

.9 

89 

24 

31 

21 

102 

0 

0 

1 

0 

3.04 

,32 

.90 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.2 

49,6 

62.9 

2.8 

90 

29 

34 

21 

114 

1 

0 

0 

° 

5.92 

2,11 

1.89 

10 

.0 

0 

10 

4 

3 

tMACON 

3  .71 

.  56 

.0 

0 

6 

MILLEOOEVILLE 

74.3 

45,2 

59,8 

_ 

3,9 

86 

10 

32 

21  + 

0 

0 

2 

0 

3.33 

_ 

,11 

1.01 

11 

,0 

0 

9 

1 

.  MILLEN 

77.6 

50,9 

64,  3 

,  9 

89 

25 

33 

21 

0 

0 

0 

0 

1.94 

_ 

1.16 

1.10 

13 

,0 

5 

1 

1 

i  MrtHT  I  m  1  rt 

74.1 

46,4 

60,3 

2,8 

86 

24 

29 

21 

163 

0 

0 

2 

6.99 

2.96 

5.52 

30 

0 

8 

1 

1 

NEWNAN 

73.7 

48,5 

61.1 

,6 

34 

2 1 

146 

0 

0 

0 

0 

5.19 

.87 

2,04 

30 

0 

I 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

73.8 

47.4 

60.6 

85 

29 

31 

21 

154 

0 

0 

1 

0 

8.75 

2,86 

30 

.0 

I 

8 

5 

SWAINSBORO 

90 

30 

1 

0 

0 

0 

3,29 

1,50 

10 

.0 

6 

2 

1 
* 

TAL80TT0N 

75.8 

47,5 

61.7 

1,6 

86 

29 

32 

21 

126 

0 

0 

1 

7,32 

3,  14 

2,10 

30 

.0 

0 

7 

S 

4 

WARRENTnN 

74.6 

47,9 

61,3 

1,8 

87 

24 

31 

21 

147 

0 

0 

2 

0 

2,42 

_ 

1 .00 

1,01 

10 

.0 

0 

8 

2 

1 

WAYNESBORO 

76.  7M 

50, 3M 

63, 5M 

.7 

88 

26 

34 

21 

0 

0 

0 

0 

1.92 

,  79 

,65 

11 

.  0 

0 

6 

1 

0 

WEST  POINT 

75.2 

46,9 

61  ,  1 

1,9 

85 

25 

30 

21 

147 

0 

0 

1 

0 

7.46 

2,94 

2.60 

30 

.0 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

61.9 

5.25 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

75.9 

48.8 

62.4 

86 

10+ 

34 

21 

0 

0 

0 

0 

5.10 

2,16 

7 

,0 

0 

6 

3 

2 

ALAPAHA  EXP  STATION 

76.2 

47.  1 

61.7 

_ 

4.3 

86 

10 

34 

21 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1.44 

2.65 

7 

,0 

0 

6 

2 

2 

ALBANY 

77.3 

51.7 

64,5 

2.7 

88 

10+ 

40 

20+ 

0 

0 

0 

0 

5.84 

2.00 

1.67 

7 

.0 

0 

11 

4 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

77.0 

52.7 

64,9 

_ 

2,1 

88 

9+ 

39 

21 

74 

0 

0 

0 

0 

6.21 

2.04 

1.62 

12 

.0 

0 

11 

5 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

77.0 

50.5 

63,8 

- 

1.5 

88 

30 

33 

21 

96 

0 

0 

0 

0 

5,12 

1,31 

1.59 

6 

.0 

0 

11 

3 

2 

•MERICUS 

75.9 

50.7 

63,3 

1.9 

88 

23 

34 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

6,68 

2,87 

2.15 

7 

.0 

0  i 

10 

5 

4 

nAINBR  IDGE 

79.0 

51.6 

65.3 

2.2 

89 

29 

35 

21 

67 

0 

0 

0 

0 

9,83 

6,00 

3.89 

7 

.0 

0 

7 

4 

4 

flLACKBEARO  ISLAND 

75.5 

55.5 

65.6 

85 

1 

38 

21 

59 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.40 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

"LAKFLY 

76.0 

50.9 

63.5 

3,0 

86 

24+ 

37 

20 

95 

0 

0 

0 

0 

5.53 

1.09 

1.73 

12 

.0 

0 

14 

4 

2 

''PUNSWICIt 

77.8 

57.6 

67.7 

,1 

89 

30 

42 

21 

34 

0 

0 

0 

" 

6.09 

3.01 

1.79 

12 

.0 

0 

9 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

74.8 

56.2 

65,5 

84 

30 

40 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

4,71 

i.ee 

6 

,0 

0 

10 

; 

2 

CAIRO  ;  NNW 

77.1 

52,8 

65.0 

1.6 

86 

9 

37 

20+ 

70 

0 

0 

0 

0 

8,66 

4.27 

3.90 

6 

.0 

0 

9 

2 

CAMILLA 

78.8 

52,5 

65,7 

2.0 

90 

9 

36 

21 

61 

1 

0 

0 

0 

9,28 

4,41 

3,80 

7 

.0 

0 

11 

4 

3 

:aMP  STEWART 

77. IM 

51, 7M 

64, 4M 

87 

24 

35 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1,01 

6 

.0 

0 

B 

3 

1 

:oRoeLE 

74.  OM 

49, 4M 

61. 7M 

3.8 

0 

0 

0 

0 

4,79 

.20 

1.66 

7 

.0 

0 

6 

rUTHBERT 

77.3 

51,9 

64.6 

1,3 

87 

9 

38 

20+ 

79 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1,65 

2.47 

10 

T 

0 

14 

> 

1 

X)U6LAS 

U 

TASTMAN 

78.5 

52,2 

65.4 

.8 

89 

29 

37 

21 

65 

0 

0 

0 

0 

5.92 

2.43 

1.58 

10 

.0 

0 

* 

3 

■ITZGCRALO 

78.9 

53,9 

66.4 

,6 

88 

29 

37 

21 

48 

0 

0 

0 

0 

4,25 

•  40 

1.71 

12 

,0 

0 

9 

4 

2 

LEMING  EXP  STATION 

75.8 

50,6 

63.2 

87 

30 

32 

21 

100 

0 

0 

1 

0 

4,65 

1.53 

10 

.0 

0 

10 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Average 
Maxtmum 

Average 
Mlninaun 

Average 

Departure 
From  Normal 

« 
X 

» 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

ft 
Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  t 

Mai. 

Mio. 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

1      .01  or  Morel 

[     .50  or  More  | 

•°s 

=  4 

80  •  IM 

51.8M 

66  .  OM 

90 

9 

34 

21 

62 

1 

0 

0 

0 

8.21 

•  0 

0 

75.7 

'>7.1 

61.4 

_ 

4.4 

85 

1  + 

35 

21 

0 

0 

0 

0 

6.07 

2.05 

1.53 

7 

.0 

0 

I 

4 

76.8 

53.0 

64.9 

- 

1.8 

88 

30 

35 

21 

69 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1.66 

1,57 

10 

,0 

0 

9 

3 

76.4 

48,3 

62,4 

2.8 

86 

29 

33 

21 

115 

0 

0 

0 

0 

6.29 

2.86 

1,66 

7 

T 

0 

7 

5 

77.3 

50.2 

63,8 

- 

2.1 

88 

9 

33 

21 

93 

0 

0 

0 

0 

7,89 

2.83 

4,26 

7 

,0 

0 

9 

3 

77.5 

49,  1 

63.3 

89 

30 

36 

21 

0 

0 

0 

0 

4,99 

1.73 

2,03 

7 

.0 

0 

8 

3 

75.7 

51,5 

63,6 

2.0 

90 

29 

35 

17  + 

93 

1 

0 

0 

0 

5.07 

1,24 

10 

.0 

0 

9 

5 

79.4 

54,2 

66.8 

1.1 

89 

9 

41 

21  + 

48 

0 

0 

0 

0 

6.70 

2.64 

2,12 

12 

.0 

0 

10 

3 

78.0 

54.3 

66.2 

1.4 

88 

9 

39 

21 

52 

0 

0 

0 

0 

7.65 

4.15 

3.21 

7 

•  0 

0 

6 

S 

75,9 

49.2 

62.6 

1.9 

87 

30 

29 

21 

116 

0 

0 

1 

0 

4.08 

1,25 

1,39 

11 

.0 

0 

9 

3 

76.0 

62.4 

64.2 

1.6 

86 

24  + 

36 

2! 

87 

0 

0 

0 

0 

3.71 

1,24 

1  .80 

10 

.0 

0 

6 

3 

72.  9M 

57. 2M 

66. IM 

1.3 

46 

20+ 

56 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.68 

1.91 

10 

.0 

0 

5 

3 

77.5 

52,2 

64.9 

1.8 

88 

9 

36 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

8.42 

5. 08 

4.03 

7 

•  0 

0 

10 

3 

75. B 

52.7 

64.3 

1.8 

86 

10 

39 

20+ 

85 

0 

0 

0 

0 

6.80 

2.61 

2.26 

7 

.0 

0 

9 

3 

78.8 

53.4 

66.  1 

1.2 

91 

9 

38 

21 

59 

1 

0 

0 

0 

6.37 

2.78 

2.64 

6 

,0 

0 

10 

4 

78.7 

63.9 

66.3 

1.0 

89 

30 

36 

21 

61 

0 

0 

0 

0 

5,29 

2.33 

2.02 

7 

,0 

0 

7 

3 

77«*M 

51. 6M 

64,  5M 

38 

21 

° 

0 

0 

0 

9,21 

3.83 

7 

,0 

0 

9 

3 

64,5 

6,02 

T 

62.4 

1.6 

5.29 

1.47 

T 

.1 

Precipitation 


FOLIC STON  9  SW 
FORT  GAINES 
GLENNVILLE 
HAWKINSVILLE 
HOGGARDS  MILL 

LUMBER  CITY 
MONTEZUMA   1  NE 
MOULTRIE 
QUITMAN 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 


N 


SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2 
THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 

WAYCROSS 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION 

STATE 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

Tobl.  3  >«»» 


Station 

Total 

Dar  of  moDlh 

1 

1 

3 

4  5 

1  ^ 

I 

1 

9 

10 

I 

11 

. 

12 

13  I  U  I 

 1  L 

15 

16 

 L 

17  1  18 

1 

18 

1 

SO  21 

 L  

S2    93  24 

1  1 

25 

1 

26 



27 

28 

29  30 

1 

31 

2«04 

1*22 

•  04 

U04 

•OS 

•  >0 

•  10 

•to 

•  10 

•  12 

•  04 

* 

U37  (02 

.04 

•00 

•  49 

1>39 

.OA 

.10 

3  •SI 

•  10 

•  12 

2^03 

•  10 

•  26 

•  39 

4tlO 

?•  16 

•  32 

•  07 

ALt^ANA  EXP  STATION 

.?7 

.04 

2^55 

•  34 

U50 

•to 

alhany 

.02 

.10 

1*67 

«5S 

•  01 

•  30 

1*42 

•08 

•  90 

•M 

•  10 

ALRANY 

6*71 

.02 

1  •  M 

•  03 

•  59 

•  01 

1»  62 

T 

U50 

.02 

•  Of 

•  SO 

ACLATOON*  0«M  ? 

•  31 

•  26 

•  08 

.19 

•  90 

•  17 

l»79 

ALMA  CU  AI»POftT 

><12 

•  0* 

.28 

1 1  59 

*54 

1*  98 

.02 

.16 

.41 

•  10 

T 

T 

AMfiriCVS 

«t60 

.03 

2*15 

•  16 

■  04 

1.01 

•  05 

•  58 

•  20 

•  24 

ATHENS 

7 

•  AO 

•  61 

'  i» 

•  7> 

•  S6 

•  01 

•09 

•01 

ATHENS 

cot  Of  A«l>l 

»2T 

•  09 

*  1 

•  06 

.02 

•  04 

•03 

2^49 

ATHfN^ 

T 

•  04 

•04 

T 

•93 

ATLANTA  116  AI1»«»T 

R 

6.S6 

T 

■  39 

T 

.16 

T 

•03 

T 

3^10 

ATLANTA  mn  CI  TV 

R 

•  32 

•  02 

.60 

1.57 

.13 

.24 

•01 

2^07 

AJGUST*  we  AI»PO»T 

R 

S.M 

•  07 

* 

•  IS 

•** 

.01 

.06 

•  19 

i^to 

AUUnTA 

IiTl 

•  26 

•  12 

•  20 

•  09 

•09 

•  67 

(UlNAItlDGC 

•  39 

1*00' 

•  13 

MIL  GROUND 

.20 

•  40 

•  32 

•  17 

U09 

«f AVfUOALF 

T 

•  06 

•  18 

•  41 

UOO 

•  55 

•05 

•21 

•  19 

•  06 

2^10 

BLACKBEARO  ISLANO 

.  10 

•  90 

*»? 

.23 

•  10 

IM.«I*<;vtLLe  E"P  STA 

•  03 

.13 

•  70 

.16 

•08 

•  19 

la02 

BLAKFLV 

•  ?B 

.06 

.02 

1  •  19 

•  02 

U  73 

.05 

•  03 

.04 

•0> 

•02 

•  20 

ULUC  III06C   RESVR  OAH 

>••<! 

•  30 

''" 

•  05 

'25 

•  10 

.26 

•  U 

•  22 

•07 

M)MH«N 

1>«« 

7 

•  2S 

.17 

U37 

.02 

••9 

T 

•  19 

MASSTOMN  BALD 

>.»T 

•  I? 

•  05 

•  22 

•  12 

*»■ 

1^13 

•  19 

•  IS 

•  01 

■  19 

1^40 

•»00«LFT   1  W 

•  31 

' 

•  06 

•  53 

T 

T 

MUNSH  ICK 

•08 

•  76 

•  17 

RBUNSMICK  CAA  AP 

.01 

.0« 

1.96 

U  12 

•09 

•  72 

•  03 

•  20 

7 

SUTLER 

7 

USA 

3*30 

•  45 

■  80 

•  50 

•  65 

•20 

2*00 

AUTLER 

.04 

•  *1 

.72 

.19 

•  07 

•  29 

CAIRO 

7  MNM 

•  •se 

3.90 

•  ♦7 

• 

2*  20 

•  37 

•06 

•06 

•tz 

•  SI 

CALKHJN  ri»  STATION 

•  01 

•  15 

•  97 

•  02 

•  22 

•  62 

l«4S 

CAM ILL 

.03 

.13 

3*80 

2'  14 

.05 

U  35 

'*9 

07 

•03 

•10  AlS 

CAMP  STEWART 

.10 

T 

1^01 

•  19 

•  86 

•  87 

T 

■  17 

•  02 

•  20 

T 

CANTON 

3t8T 

•  39 

•  08 

•  10 

.69 

•  17 

•22 

•  19 

•62 

1^49 

CARLTON  BRIDCE 

■  30 

•  06 

•  63 

.06 

•01 

•20 

•  30 

CAimeSVILLE 

•  SI 

•  09 

•  04 

•  94 

•  12 

CiRRQlVTON 

RECORC 

MISSING 

CARTERS 

>•» 

•  9T 

•  3S 

•  90 

.31 

•20 

•49 

•  10 

U4S 

CARTCRSVtLLE 

•  30 

•  05 

•  12 

1*20 

•  20 

•  17 

•  90 

1»03 

CARTERSVILLE    J  SW 

**0T 

■  47 

•  07 

•  63 

.38 

•03 

•  12 

•61 

•  It 

l^S] 

C70ART0MN 

•  39 

•  11 

•  33 

.68 

.35 

•  99 

2a09 

CHAT5W0RTH  1  u 

».»» 

•  18 

•  10 

•  12 

.60 

.04 

T 

•  08 

•  29 

•  24 

2»13 

CHICKAMAUCtA  PARK 

3.»« 

•  05 

T 

•  04 

•  16 

•  07 

■  83 

.35 

T 

•06 

•  13 

•  19 

•  03 

1^74 

CHOCSTOE 

(2? 

.44 

•  OA 

•  25 

•  03 

•  07 

.  07 

.79 

•  IS 

•  44 

.02 

•  03 

•06 

1  •46 

\:latton 

«iO; 

1*38 

•  a2 

•  21 

•  07 

.64 

•20 

•  25 

•  04 

•  17 

•02 

2^62 

f  LEVEL  AND 

•  56 

•  04 

.  96 

•  49 

■  04 

•  24 

•00 

1^78 

lOai; 

■  02 

.01 

1  ^67 

1^36 

•  48 

1.36 

.19 

U48 

•  99 

2*69 

pXUHAUS  MB  AIRPORT 

R 

•  M 

1*52 

•  OS 

1.15 

1.10 

T 

.OA 

1^34 

T 

•  40 

T 

9«04 

hoNCORD 

T 

•  65 

•  29 

1«S9 

.  85 

•  02 

.05 

•  21 

4.02 

OROELE 

»«T« 

1^66 

* 

1«50 

UIO 

*»• 

*?i 

lORNCLU 

3«>I 

' 

•  AS 

.  26 

•07 

•  12 

'OV I HQ TON 

2aM 

•  38 

•  17 

*54 

*01 

•06 

122 

^(■•IING  1  N 

llTO 

T 

•  *7 

•  06 

•  73 

•  15 

•  S9 

•  16 

•  09 

U73 

UttWILLF  ?  W 

•  65 

•  21 

•  48 

.  89 

•  37 

.OS 

•  22 

•30 

•  12 

1 .49 

I'JTWERT 

.81 

.03 

.07 

•  56 

•  60 

2^47 

•40 

•  01 

AHLONEGA 

.01 

T 

.58 

•  04 

T 

•  73 

.22 

T 

•  29 

•04 

•  07 

T 

1.49 

ALLAS 

•  AS 

•  44 

.  72 

.29 

•  92 

1^02 

ALTON 

*,t\ 

•  35 

•  A5 

•  79 

•24 

•  IS 

2^29 

ftHSON 

9i08 

7 

.03 

UST 

•  67 

•  04 

•  03 

.95 

•02 

1«49 

•41 

•  13 

••SOHVILLE 

9it9 

7 

T 

T 

•  39 

T 

•  02 

•  20 

.89 

•09 

itO 

T 

•07 

1^20 

!CATUR 

•  ■97 

•  26 

•  06 

•  50 

US2 

1.79 

•01 

•  15 

AOS 

•01 

2^00 

lAL  POST  OFFICE 

.30 

.24 

•  4? 

•  16 

•  10 

•  75 

.35 

•  13 

.89 

•SO 

•  13 

•  01 

1^71 

>CTORTO«N  1  «SW 

4>>0 

.28 

•  30 

1  ^56 

■  IS 

•  15 

1  .42 

•  26 

•  20 

MALSONVtLLE  3  ■ 

9a  19 

.24 

a  03 

«il2 

•  48 

•  M 

•  12 

T 

2^12 

•  OB 

•  02 

■  09 

•  01 

1^10 

•  23 

•  92 

■ 

U€LAS 

RECORD  MISSING 

•OSLA^ILLE 

•  45 

•e» 

•  «S 

•  IS 

•  08 

•  19 

•  12 

•  00 

2^03 

¥E» 

.02 

•  26 

•  06 

1«03 

•  47 

•  26 

•  16 

1 

IBLIN 

)|«0 

T 

.02 

•  87 

•  77 

•  02 

.70 

T 

.10 

.43 

STMM 

itn 

.01 

.20 

•  *2 

1^S8 

1^9S 

i^2e 

•  07 

.56 

•  16 

.03 

•  21 

KtTON 

2«0Z 

t  •SS 

•  28 

.  22 

.59 

•  12 

•  10 

LIJAT 

4lO 

•  10 

•  52 

•  30 

.45 

UIO 

••V 

9il3 

.14 

•  52 

•  05 

•  23 

•  90 

•  19 

.34 

•  12 

.04 

l^OO 

RCRIMENT 

>.oa 

7 

a02 

•  19 

•  52 

•  65 

•  06 

.70  .73 

.02 

.12 

2.05 

IIRMI 

MIT 

- 

T 

• 

1.66 

.24 

•  39 

.16 

U79 

4*  View 

9<M 

•  57 

•  S4 

2*37 

.78 

.02 

•  02 

.05 

.02 

T 

•  17 

•  02 

5.18 

IrzinALO 

4>;> 

7 

.08 

UOO 

•  67 

•  91 

1.  71 

T 

•  03 

•  16 

•  02 

.09 

W 

6«00 

.38 

•  65 

•  19 

•  59 

■  96 

•  50 

•  99 

•  42 

1.67 

Vttm  EIR  STATION 

4t«S 

.01 

.10 

•  48 

•  73 

1«93 

1.26 

.0^ 

•  04 

.08 

•  38 

iirrsTONE 

)t62 

7 

•  19 

•  19 

1.17 

.03 

•  01 

.35 

■  08 

1  .60 

'STOH  »  SSH 

7.9T 

a  10 

3.19 

•  13 

•  80 

• 

2.25 

•  99 

•  09 

•  20 

'<m  «  $• 

till 

.30 

• 

3.16 

• 

• 

2.96 

.90 

■to 

•  SO 

UIHCS 

6*07 

.14 

.13 

1  aSS 

i^es 

•  29 

U29 

•  40 

•  03 

.38 

'ALLEY 

.01 

•  07 

1*48 

2*34 

•  27 

•  69 

•  02 

•  12 

•07 

•  S3 

•  LIN 

>>9I 

•  '5 

•  77 

.24 

U70 

•  44 

2^01 

■•fSVILLe 

}aM 

7 

T 

•  43 

T 

•  02 

•  30 

•  63 

•  37 

•  22 

•  04 

1  •63 

w 

VILLE 

4*49 

7 

.031 

Ul't 

•  S6 

1^97 

1*10 

T 

•  16 

•  01 

•09 

•  04 

'  "OCK 

9.99 

.3? 

1^68 

1^89 

.89 

.15 

•  67 

•  03 

1*40 

•68 

1.62 

ENSMMN} 

2.90 

•  S3 

•  11 

■  00 

•  39 

•  97 

•  05 

•07 

•20 

F»IN 

•  <40 

.01 

•  77 

•  6« 

.20 

.78 

•  01 

•  03 

•  09 

•  19 

S^86 

'■EU 

2<10 

•  25 

.24 

.86 

.50 

•  10 

•  15 

T 

'IHSVILLE 

t.n 

.87 

1*69 

1.30 

•65 

1.15 

T 

1*29 

T 

•  22 

PTom  6A» 

4.9» 

•  14 

•  01 

•  21 

•  07 

•  80 

•  96 

•  69 

•  22 

•  01 

* 

•  33 

UOO 

•ASSEE 

I>1« 

.14 

•  36 

•  17 

.04 

1^99 

•OS  KILL 

7*89 

.03 

.02 

T 

4(25 

•  47 

2.11 

•09 

•  00 

4«S8 

•  38 

•  49 

1.14 

•  17 

•  24 

•  20 

•29 

U99 

»iie 

T 

•  96 

•  00 

•  49 

1.40 

.60 

•  70 

•  30 

•  19 

1.85 

'••m 

>>8« 

•  39 

•  01 

•  OS 

•  22 

•  30 

.74 

.27 

•  17 

•  10 

U65 

>«0J 

•  50 

•  S9 

•43 

•  SO 

1.80 

fTTf 

.35 

•  15 

•  60 

• 

•  90 

•  12 

U85 

"m 

TaM 

.01 

U20 

2^40 

1.05 

.03 

•  04 

•  22 

2.22 

■"•.TON 

•  22 

•  60 

.19 

T 

x«roN 

la90 

•  22 

•  19 

•  69 

•  9« 

•02 

T 

^  *<IQ«TOHE» 

4a92 

.10 

•  10 

.95 

•  39 

•  17 

2.30 

"lUE 

)a04 

.03 

•  AO 

•  20 

•  00 

•  SO 

•  14 

•  19 

•  70 

4*99 

.04 

2^03 

•  45 

•  72 

1.32 

•  02 

•  37 

•  04 

R 

9a9> 

.0? 

•  97 

•  11 

U26 

1^80 

.42 

T 

•  03 

•  19 

■  OS 

1^04 

5.71 

.95 

• 

2.7* 

.02 

2i98 

•  SI 

.7)3 

.14 

1.06 

•M 

•  22 

■  02 

.92 

2alO 

•  60 

•  29 

•  30 

■  40 

•29 

■  10 

"  ED«CVILLE 

.28 

•  72 

•  47 

■  •01 

•  05 

.66 

•01 

•  00 

•  02 

la94 

•  51 

•  12 

T 

UIO 

•  12 

•00 

lllj 

nw  1  HE 

»a07 

.33 

•  73 

U24 

UOO 

■  73 

•  10 

•00 

■  10 

•  18 

ccuo 

«f99 

7 

•  56 

•  10 

•  49 

.42'  .03 

T 

•03 

•08 

S«S2 

•  le 

«a70 

.08 

1*96 

1.27 

•  26 

2. 12 

•  10 

•  06 

•  SO 

■  31 

•  24 

»t4S 

2^25 

•  31 

1<30 

■  90 

•  31 

■  16 

laOl 

•  33 

•  65 

■  03 

•00 

■  12 

U70 

: 

•1 

»al9 

•  76 

•  22 

U91 

•09 

■  21 

2^04 

4a21 

.03 

•  22 

.70 

.35 

•  39 

■  49 

2.05 

S—  R«l«r«ac«  NoIm  FoUowtog  SutloD  liul«x 
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Table  3— Continued  APRIL  i 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1      2  1  3 

4  1  5 

1  ^ 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

M0RCR05S  *>  N 

3 

|22 

•  30 

•  01 

•  OA 

•  40 

•  30 

•  93 

•01 

•  13 

•  •2 

1»0S 

MOTTELV  0AM 

A 

6« 

•  19 

•  09 

•  33 

T 

•  07 

1*56 

• 

•  26 

• 

•  48 

1*70 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

8 

75 

•  33 

•  20 

•  59 

2*86 

QUITMAN 

7 

69 

T 

•  21 

1.40 

T 

•  60 

•  79 

•  95 

•  10 

RESACA 

01 

.02 

»46 

•  1  3 

1.07 

•  18 

iOA 

•  27 

•  26 

U58 

RINGGOLD 

A 

9S 

•  20 

T 

•  03 

•  32 

•  06 

1.16 

•  26 

•  09 

•  20 

•  10 

•  OA 

2.1A 

RISING  FAWN 

4 

AT 

•  37 

•  OA 

•  09 

■  OA 

•  A5 

1.  19 

.09 

•  02 

•  10 

T 

•  lA 

T 

2i02 

ROME 

06 

•  17 

•  2A 

•  3A 

U60 

ROME  Wfl  AIRPORT  R 

A 

AO 

•  24 

*oi 

•  34 

•  08 

•  ?A 

•  38 

T 

UAO 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

A 

08 

T 

•  01 

01 

*06 

T 

1.01 

•  A4 

SAVANNAH  HB  AP  R 

3 

71 

T 

T 

T 

.72 

•  02 

1*80 

.77 

T 

T 

•  22 

•  IB 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

A 

13 

•  50 

•  AO 

U91 

1.27 

•09 

SPARTA  2  NNW 

2 

19 

*  a? 

•  AA 

•  11 

STANLEY  GAP 

3 

95 

•  A5 

• 

4« 

•  0 

•  01 

'47 
• 

•  99 

•09 

'•I 

•  30 

•  10 

1*13 

SUCHES 

A 

41 

•  79 

•  A9 

•  62 

•  22 

•  06 

•  33 

1  •90 

SUMMERVILLE 

A 

40 

•  02 

•  02 

•  15 

•  30 

i.ie 

•  34 

•  OA 

•  lA 

•  03 

•  33 

•  13 

1«72 

SWAINSBORO 

' 

29 

•  28 

•  28 

1^90 

*62 

•  A9 

•  16 

SWEET  GUM 

3 

93 

•  20 

•  09 

1  *^fl 

•  20 

1  •OS 

•02 

■  23 

•etf 

1«60 

TALBOTTON 

32 

* 

- 

* 

1  .00 

•  30 

2(10 

TALLAPOOSA  2  NNW 

A 

36 

• 

•  22 

2.20 

TAYLORSVILLE 

A 

71 

|3A 

•  06 

•  26 

• 

1  .47 

•  68 

•  lA 

U76 

THOMASVILLE 

8 

A2 

•  02 

4 

•  03 

•  06 

.08 

.  39 

2*12 

*Ae 

•  13 

•  97 

•  18 

TIFTON  2  N 

ft 

SO 

•  03 

•  11 

•  07 

1  •dO 

2^06 

57 

•  01 

T 

•  19 

*3n 
• 

*  7n 
* 

•  82 

•  01 

2^39 

TOCCOA 

3 

19 

»50 

•  62 

*in 
•  40 

•  23 

'  ^ 

TRAY  MOUNTAIN 

3 

96 

•  12 

•  OA 

• 

lAA 

•  05 

•  09 

•  89 

•  01 

•  50 

•  12 

1*38 

TUNNEL  HILL 

A 

07 

•  22 

.03 

•  02 

22 

•  10 

1.03 

•  10 

•  05 

•  12 

•  OB 

2^10 

VALOOSTA  WR  AIRPORT 

6 

37 

•  04 

T 

2^6A 

•  03 

•  22 

■  66 

•  92 

WALESK A 

3 

90 

36 

04 

^03 

^*A0 

•  67 

•  12 

*22 

1*64 

WARRENTON 

2 

A2 

•  05 

|38 

1^01 

•  29 

.07 

•  52 

•  10 

•  OA 

WASHINGTON 

2 

29 

T 

2A 

•  03 

•  2A 

•  78 

•  79 

•  09 

•  19 

•  01 

WAYCROSS 

5 

29 

•  02 

2 

»02 

•  27 

•  40 

U89 

•  12 

•  97 

WAYNESflOftO 

1 

92 

•  23 

A5 

•  65 

•  38 

•  11 

•  10 

WEST  POINT 

7 

46 

•  OA 

1 

50 

l^AO 

•  29 

•  75 

•  37 

•  23 

•  32 

2*60 

WOODBURY 

9 

06 

T 

94 

UAl 

•  38 

•  19 

•  44 

T 

•  10 

•  22 

U42 

WOODRUFF  DAM 

9 

21 

T 

3 

S3 

•  13 

•  22 

•  49 

2*35 

•  3A 

•  3A 

1.30 

•  29 

WOODSTOCK 

3 

90 

37 

•  09 

•  04 

•  18 

•  S8 

•  A6 

•  26 

•  10 

U92 

YOUNG  HARRIS 

A 

43 

•  11 

.01 

21 

il3 

•  53 

•  66 

•  30 

•  15 

T 

•  17 

•oe 

2*10 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit    Ideot If Icat ioa  auabers  Id  the  Index  nuaber  colunn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  n 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV ,  indicate  distance  in  alles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

DelBjed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  inrlu 

Unless  otherwise  indicated,  dlneasloDal  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
average  of  65°  F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footn 

Sleet  and  bail  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  .at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  730  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  mea 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  Selected  stations  when  the  depth  of  sn< 

-  No  record  In  Tables  3,6,7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicate* 

+  And  also  on  a  later  dote  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published 

B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  paitly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equl' 

M  One  or  more  days  of  record  mlsslngi     see  Table  S  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu< 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

1 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

«ILEY 

MAI 
MIN 

89 

iS 

81 

60 

T3 

55 

78 
45 

82 

43 

78 
44 

64 

I7 

76 

50 

82 

50 

86 
49 

86 
49 

83 

56 

71 
59 

66 

38 

69 
44 

75 
49 

67 
44 

75 
43 

77 
53 

64 

36 

60 
34 

67 
39 

72 
48 

79 
52 

85 
68 

84 

60 

79 
47 

70 
41 

79 
46 

87 
59 

75.9 
46.8 

«L»P»H«   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

8A 

SO 

81 
58 

79 
54 

77 
44 

82 
45 

79 

54 

76 

56 

77 
48 

83 
48 

86 
44 

81 
46 

83 

53 

78 
69 

67 
40 

71 
41 

72 
48 

67 
37 

73 
39 

77 
54 

64 

36 

61 
34 

66 

36 

75 
40 

81 

45 

83 
67 

01 
59 

78 
46 

71 
42 

78 
44 

86 
65 

76.2 
47.1 

ALBANY 

MAX 

MIN 

BA 

S* 

80 

60 

76 

52 

78 

50 

89 

50 

78 
54 

66 

60 

79 

53 

83 

53 

88 

60 

84 

57 

85 

57 

79 
66 

69 
47 

69 
48 

73 

68 

42 

76 
44 

76 
47 

65 
40 

64 

40 

69 
42 

78 
48 

85 
51 

85 
62 

76 
62 

81 
49 

73 
50 

80 
51 

88 
60 

77.3 
51  .7 

ALBANY  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BI 

59 

74 

57 

77 

53 

82 
48 

7a 

48 

67 

59 

78 

60 

83 
52 

88 

57 

82 
66 

84 

56 

77 
59 

70 
51 

70 
44 

74 
51 

67 
49 

76 
40 

77 
48 

71 
46 

63 
40 

67 

39 

77 
44 

84 

48 

85 
62 

76 
61 

81 
59 

72 
49 

SO 
48 

88 

66 

81 
71 

77.0 
52.7 

ALLATOONA  0AM  ? 

MAX 
MIN 

77 
55 

82 
48 

62 
40 

74 
45 

70 

38 

74 

50 

61 

53 

65 
42 

80 

51 

86 

60 

77 
44 

88 
44 

76 
43 

58 
34 

65 
42 

62 
4? 

60 
32 

75 
35 

67 
36 

56 

32 

54 

29 

64 

36 

79 
46 

80 
51 

87 
60 

66 
57 

67 
40 

65 
40 

82 
49 

82 

59 

71  .4 
44.4 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

53 

77 

52 

79 
52 

83 
45 

78 
49 

65 

53 

77 

56 

85 
48 

86 

55 

80 

65 

85 
64 

73 
63 

67 
46 

71 
41 

73 
48 

68 
44 

75 
40 

79 

50 

74 

49 

61 

39 

66 

33 

75 

39 

83 
46 

84 

60 

S3 
59 

77 
61 

70 
49 

80 
42 

87 

53 

88 
7  1 

77.0 
50.5 

AMCRICUS 

MAX 
MIN 

8« 

57 

68 

58 

76 
46 

81 

49 

79 
45 

70 
56 

76 

56 

81 
48 

86 

54 

82 
64 

82 

52 

79 
58 

70 
63 

68 
40 

72 
47 

66 
63 

73 
37 

73 
47 

70 
44 

61 
38 

67 
34 

75 
40 

88 

51 

84 

58 

79 
58 

78 
60 

72 
46 

79 
45 

86 
57 

81 

70 

76.9 
50.7 

Lthens 

1 

MAX 
MIN 

79 
54 

71 
50 

73 
45 

77 
44 

73 

39 

64 

52 

74 

56 

78 
45 

85 

51 

SO 
60 

80 
41 

73 
66 

65 

67 
38 

65 
46 

62 
48 

72 
33 

70 
46 

65 
40 

55 

35 

64 

32 

75 
36 

83 

50 

89 

53 

76 
61 

76 
58 

66 
42 

78 
40 

84 

50 

76 
61 

73.0 
46.9 

iTNtNS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

81 

52 

75 
49 

74 
40 

77 
40 

79 

35 

79 
46 

76 

56 

80 
43 

87 
47 

SO 

58 

81 
36 

72 
48 

69 
33 

66 
42 

68 
48 

74 
34 

72 
40 

65 
41 

56 
33 

68 

35 

77 
37 

86 
45 

86 
49 

81 

77 
50 

67 
46 

81 
39 

86 
48 

80 
60 

75  .6 
44.4 

TNtNS  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
56 

69 

50 

73 
45 

76 
45 

72 
40 

62 

54 

73 

57 

83 
47 

84 

53 

80 
52 

80 
44 

72 
66 

99 
47 

66 

37 

64 
44 

61 
4? 

72 
33 

65 
48 

58 
39 

54 

33 

64 

31 

75 
40 

84 

49 

86 
62 

72 
59 

75 
51 

65 
42 

78 
41 

84 

50 

71 
59 

71  .8 
46.5 

TLANTA  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
59 

65 

50 

73 
43 

72 
52 

74 
45 

63 

56 

67 

53 

83 
47 

85 

54 

78 
58 

79 
49 

74 

56 

59 
45 

64 

40 

62 
49 

60 
44 

71 
38 

66 
50 

56 

38 

55 
37 

64 

33 

75 
42 

82 

53 

S3 
54 

66 

57 

72 
50 

65 
42 

79 
42 

82 
51 

71 
60 

70.8 
48.2 

TLANTA  NB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
62 

62 
48 

72 

43 

68 

52 

72 
44 

63 

53 

64 

54 

79 
49 

81 

58 

76 

57 

79 
49 

74 
54 

55 
44 

65 

39 

62 
49 

67 
45 

71 
41 

68 
47 

54 

38 

52 
36 

64 

34 

75 
49 

80 
64 

82 

68 

68 

68 

68 

50 

63 
42 

78 
50 

81 
64 

71 
60 

69.4 
49.0 

JeUSTA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

52 

75 
56 

76 
45 

81 

45 

75 
40 

85 

47 

79 

57 

80 
47 

86 

55 

79 
62 

80 
43 

79 

56 

65 

47 

68 
40 

71 
40 

65 
42 

74 

33 

76 
46 

71 
43 

59 
34 

67 
30 

77 
35 

S3 
46 

89 

53 

82 
65 

79 
54 

69 
48 

80 
39 

87 
46 

78 
61 

75.7 
46.5 

IWSTA 

MAX 
MIN 

81 
57 

77 
57 

78 

84 

48 

78 
46 

76 

52 

81 

57 

83 

50 

86 

56 

85 
64 

82 

47 

79 
58 

73 
54 

71 
40 

71 
44 

69 

57 

74 

36 

75 
51 

71 
47 

60 

37 

67 
34 

76 
39 

84 

59 

90 

55 

84 

59 

80 
59 

77 
48 

80 
43 

87 
51 

83 
60 

78.1 
60.5 

ilNBRIOeE 

MAX 
MIN 

81 
61 

79 
59 

78 
54 

82 

43 

87 

51 

78 
58 

78 

52 

85 
50 

87 
53 

82 
67 

80 

51 

86 

68 

79 

55 

70 
41 

73 
50 

70 
58 

71 
38 

74 
48 

75 
48 

65 
36 

69 
35 

78 
41 

85 
44 

85 
62 

SO 
63 

81 
61 

81 
46 

80 
46 

89 
50 

82 
71 

79.0 
51  .6 

ACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

85 
56 

83 
64 

73 

55 

76 

52 

73 
51 

89 

5, 

81 

59 

74 

55 

80 

60 

80 
65 

75 
58 

72 
65 

73 
63 

68 
47 

73 
51 

76 
59 

73 
44 

76 

67 

73 
62 

64 

45 

69 
38 

73 
44 

81 

52 

79 

66 

SO 

65 

77 
64 

75 

53 

75 
41 

83 
66 

80 
70 

75.5 
55.5 

AltS»ILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
♦5 

77 
47 

59 

94 

73 

35 

65 

29 

72 

32 

57 
49 

63 

34 

83 

37 

85 
48 

73 
31 

79 

33 

72 
39 

50 
35 

60 
38 

57 
39 

54 

25 

71 
29 

65 
33 

49 
30 

46 

25 

63 

75 
32 

80 
43 

84 

49 

66 
46 

66 
41 

59 

30 

79 
35 

81 

50 

67.9 
36.7 

AKCLT 

MAX 
MIN 

79 
60 

69 
56 

75 
49 

81 

50 

77 
47 

87 

57 

76 

55 

83 

51 

85 

53 

83 
64 

85 

63 

77 
59 

71 
54 

73 
48 

71 
42 

65 
46 

70 
40 

75 
45 

73 
44 

62 
37 

68 
39 

78 
41 

84 

50 

86 
59 

71 
60 

78 
60 

71 
46 

79 
44 

86 
49 

83 
69 

76.0 
50.9 

WlET  1  N 

MAI 
MIN 

83 
58 

79 
60 

77 
48 

82 

51 

77 
50 

72 
" 

78 

58 

82 

52 

87 

56 

80 

62 

84 

64 

72 
58 

71 
62 

66 

45 

76 
46 

61 

57 

77 
42 

83 

52 

'1 
43 

64 

39 

64 

37 

76 
41 

83 
48 

88 

57 

85 

60 

78 
62 

76 

52 

81 
46 

90 
50 

89 
70 

77.7 
52.3 

JNSItlCX 

MAX 
MIN 

85 

56 

80 

63 

72 

57 

82 

55 

88 

55 

72 
60 

80 

59 

SO 

58 

80 
60 

81 

67 

77 
63 

79 

63 

72 
65 

72 
47 

74 

57 

73 
68 

71 
47 

85 
61 

80 
59 

63 
46 

69 
42 

75 
49 

87 

55 

82 
60 

84 

65 

82 
64 

74 

56 

75 
52 

82 

58 

89 
71 

77.8 
57,6 

mwrot  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 

55 

81 
61 

68 

55 

77 
55 

70 
54 

70 
66 

81 
60 

74 

56 

77 
57 

81 

65 

73 
63 

74 
66 

73 

53 

67 
46 

72 
60 

79 
64 

70 
46 

77 
64 

75 
53 

64 

46 

64 
40 

71 
43 

82 
66 

77 
60 

77 
67 

79 
65 

74 

52 

74 
49 

79 
56 

84 

71 

74.8 
56.2 

2  NNI 

MAX 
MIN 

89 

59 

76 

59 

78 

55 

m 

46 

86 

54 

74 

57 

78 

59 

83 

58 

86 

57 

S3 
66 

83 
59 

77 
58 

72 
56 

66 
45 

74 
49 

68 
56 

74 
41 

77 
48 

72 
49 

63 

37 

69 
37 

76 
41 

83 
44 

82 
62 

78 
58 

81 
60 

72 
47 

78 
46 

84 

55 

77 
69 

77.1 
52.8 

^HaUN  exP  STATION 

MAX 
MIN 

75 

71 

73 

69 

74 

66 

67 

79 

83 

76 

81 

75 

64 

64 

61 
41 

59 
43 

71 
29 

68 

61 

57 
36 

54 

33 

64 

27 

76 

33 

75 
48 

84 
48 

75 
61 

67 

69 

66 
41 

79 
36 

83 
43 

78 
60 

71  .1 

<  ILLA 

MAX 
MIN 

85 
60 

79 
60 

80 
54 

85 
45 

82 

50 

67 

58 

78 
60 

84 

50 

90 

54 

S3 
66 

82 
65 

81 

57 

75 
56 

72 
42 

73 
50 

68 
59 

76 
40 

75 
49 

73 
47 

64 

40 

70 
36 

79 
43 

86 
47 

86 
60 

79 
60 

81 
61 

77 
49 

82 
46 

87 
56 

86 

66 

78.8 
52.5 

STMART 

MAX 
MIN 

89 

57 

80 

61 

79 

53 

84 

52 

78 
49 

69 

52 

80 

58 

81 

52 

8S 

52 

SO 
64 

79 

56 

70 
54 

70 
59 

71 
42 

72 
48 

70 
67 

70 
39 

83 

51 

74 
67 

6? 
40 

69 

35 

77 
40 

84 
49 

87 

63 

85 
60 

78 
60 

73 
53 

78 
46 

85 
50 

77.1 
91.7 

C-TON  BRIDGC 

MAX 
MIN 

79 
*7 

80 
47 

79 

38 

75 

38 

77 
32 

74 

43 

62 

53 

78 

40 

80 

43 

87 

53 

83 

34 

81 

43 

74 
49 

64 

31 

70 
37 

68 
47 

66 
27 

74 

37 

66 
43 

62 

26 

58 
24 

68 

29 

70 
45 

85 
46 

88 

54 

79 

56 

79 
43 

70 
34 

80 

38 

86 

52 

74.5 
41.0 

CmXTON 

MAX 
MIN 

C-fRSVILLE 

MAX 

MIN 

8A 

56 

80 

47 

80 

78 
44 

76 

35 

72 

54 

73 

56 

85 

40 

88 

56 

80 

62 

37 
41 

85 

63 

82 
44 

69 
33 

69 
45 

63 
44 

80 
31 

72 
54 

68 

37 

68 
34 

68 
28 

79 
37 

85 
48 

90 
54 

90 
61 

75 
52 

70 
41 

84 
39 

88 
53 

84 

60 

78.6 
46.3 

CI  ATOWN 

MAX 
MIN 

81 
60 

75 
46 

75 

39 

72 
45 

76 

33 

69 

52 

65 

52 

84 

41 

84 

50 

78 
61 

83 

39 

77 
56 

62 
45 

67 
34 

69 
47 

62 
44 

75 

32 

69 
63 

63 
38 

60 
33 

66 

29 

79 

37 

78 

61 

85 
51 

77 

51 

69 

55 

68 
42 

SO 

39 

83 
48 

78 
47 

73.5 
45.0 

CI  TON 

MAX 
WIN 

79 
51 

79 
47 

71 
37 

70 
41 

70 
41 

64 

45 

70 
49 

76 
42 

82 
43 

76 

57 

76 

48 

74 

69 

43 

36 

55 
41 

58 
43 

70 
28 

60 
45 

60 
37 

59 
24 

64 

27 

73 
35 

82 
44 

83 

50 

75 
54 

69 
44 

59 
41 

75 
32 

72 
42 

71 
56 

69.8 
42.5 

Ct  "BUS 

MAX 
MIN 

81 
51 

78 
53 

78 
44 

61 
46 

76 
43 

74 

58 

77 
54 

85 

48 

87 

52 

84 
64 

83 
48 

78 
65 

68 

50 

71 
41 

70 
42 

66 

50 

77 
37 

82 
47 

43 

63 
39 

68 

35 

78 
41 

84 
48 

86 
66 

83 
63 

76 
57 

72 
45 

82 
45 

87 
45 

82 
63 

77.8 
49.1 

CO<ei»$  18  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
55 

66 

53 

74 
40 

76 
44 

75 
41 

55 

74 

53 

45 

It 

60 

45 

57 

42 

68 
40 

69 
46 

62 
39 

76 

33 

74 
44 

59 
40 

59 
35 

66 

32 

76 

37 

81 
48 

85 

52 

68 
58 

73 
56 

68 
45 

SO 
41 

87 
49 

80 
6? 

73.7 
46.6 

MAX 
MIN 

81 

59 

TO 
51 

77 
46 

81 

45 

76 
58 

83 

98 

79 
50 

87 
53 

99 

61 
41 

72 
60 

66 
38 

74 

50 

65 
45 

63 

37 

70 
35 

75 
40 

75 
50 

S3 
60 

85 

62 

78 
51 

70 
46 

70 
45 

86 

60 

74.0 
49.4 

iOlLIA 

MAX 
MIN 

78 

49 

70 
46 

72 
49 

70 
42 

66 

48 

69 

53 

76 

47 

81 
54 

80 

59 

77 
46 

72 
53 

67 
43 

65 

97 

63 
44 

57 
41 

68 
34 

64 
49 

58 
36 

50 
32 

63 

31 

73 
40 

83 

52 

82 

57 

76 
57 

67 
55 

63 
42 

76 
41 

80 

52 

69 

57 

70.2 
46.4 

MAX 
MIN 

59 

51 

7, 
39 

77 
44 

79 

39 

52 

7g 

55 

44 

52 

59 

45 

76 

57 

47 

35 

46 

49 

75 
33 

68 

47 

66 
41 

58 

32 

68 

30 

78 

36 

86 
49 

87 

52 

80 
68 

78 
56 

69 
42 

82 
39 

86 
50 

78 
62 

75.1 
46.7 

1 

«»T 

MAX 
MIN 

63 

56 

48 

53 

46 

72 

58 

54 

50 

56 

64 

53 

82 
"7 

52 

44 

50 

68 
52 

75 
40 

73 
48 

72 
43 

60 
38 

67 
38 

77 
45 

85 
53 

85 
59 

83 
60 

78 
60 

73 
46 

80 
47 

86 
64 

82 
69 

77.3 
51  .9 

••E8A 

MAX 
MIN 

79 

59 

71 
49 

73 
44 

71 
45 

74 

43 

61 
49 

68 

53 

79 
44 

84 

47 

78 
62 

81 
46 

76 

53 

70 
42 

69 
38 

60 
44 

50 

40 

73 
30 

63 
48 

55 

35 

51 

33 

67 

32 

75 

33 

78 

50 

85 

52 

72 
58 

66 
54 

63 
42 

81 

35 

S3 
46 

75 
58 

71  .2 
46.5 

MAX 
MIN 

78 
46 

79 
49 

70 
41 

77 
43 

76 
44 

75 

45 

78 

46 

70 
47 

81 
48 

84 

50 

76 
41 

80 

43 

76 
40 

75 
34 

67 
38 

72 
34 

70 
32 

78 
28 

77 
35 

56 
34 

55 
28 

73 
34 

76 
48 

76 
49 

84 

60 

84 

50 

82 
50 

S3 
46 

84 

47 

84 

62 

76.6 
42.7 

MUits 

MAX 
MIN 

•••  r«f4ir«ac«  nofm  tollovtiii  Stktloii  Ind«i. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  Sj^ontinuecL 


GEOR 
APRIL  1 


EXPERIMENT 


FAIR  VIEW 


FITZGERALD 


FLEMING   EXP  STATION 


FOLKSTON  9  SW 


FORT  GAINES 


FORT  VALLEY 


GAINESVILLE 


6LENNVILLE 


GREENSBORO 


HAWKINSVILLE 


HOGGAROS  MILL 


LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUM9ER  CITY 
MACON   WB  AIRPORT 
MACON 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA    1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE 
NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 


ROME   WB  AIRPORT 


SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 


SAVANNAH  WB  AP 


SAVANNAH  BEACH   2  N 


SWAINSSORO 


TALBOTTON 


TALLAPOOSA  2  NNW 


1 

Day  Oi  Month 

n 

3 

11 

s 

7 

8 
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10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

63 

71 

78 

83 

78 

66 

7B 

S3 

as 

ai 

SA 

79 

7S 

69 

TA 

67 

75 

77 

73 

«1 

66 

77 

64 

ss 

83 

81 

72 

81 

69 

MIN 

^' 

47 

46 

** 

54 

58 

46 

57 

64 

47 

58 

55 

42 

56 

36 

36 

49 

59 

59 

46 

43 

50 

70 

MAX 

8? 

72 

79 

82 

78. 

73 

78 

84 

88 

S6 

84 

78 

74 

70 

7S 

6S 

76 

75 

70 

65 

69 

77 

85 

68 

S6 

SI 

74 

34 

89 

86 

MIN 

60 

58 

62 

50 

59 

56 

43 

57 

4  \ 

50 

59 

60 

61 

46 

48 

50 

70 

MAX 

eo 

75 

66 

72 

75 

74 

65 

70 

79 

83 

78 

76 

75 

67 

64 

61 

73 

68 

57 

56 

68 

75 

31 

84 

67 

73 

68 

79 

85 

60 

35 

49 

47 

35 

55 

""^ 

44 

52 

61 

MAX 

77 

72 

72 

74 

75 

65 

71 

80 

85 

81 

83 

73 

60 

66 

66 

64 

74 

6ft 

6ft 

57 

66 

77 

83 

67 

75 

71 

65 

80 

86 

85 

38 

45 

35 

S7 

MAX 

83 

80 

77 

82 

80 

74 

79 

82 

88 

84 

84 

81 

74 

69 

75 

67 

80 

30 

72 

62 

59 

77 

84 

87 

87 

81 

79 

82 

38 

85 

MIN 

59 

61 

50 

50 

56 

50 

5  1 

65 

58 

59 

58 

45 

50 

59 

44 

71 

MAX 

83 

80 

75 

80 

80 

70 

77 

77 

80 

78 

73 

71 

66 

67 

71 

69 

67 

80 

76 

68 

66 

81 

65 

82 

77 

76 

77 

82 

87 

MIN 

56 

61 

54 

50 

46 

58 

49 

64 

^' 

6 1 

39 

*' 

53 

37 

59 

36 

41 

41 

71 

MAX 

83 

78 

84 

81 

86 

90 

85 

85 

SO 

74 

72 

75 

74 

75 

ft? 

72 

71 

68 

77 

85 

87 

81 

61 

75 

79 

86 

89 

MIN 

50 

46 

50 

49 

61 

62 

63 

61 

42 

56 

38 

50 

51 

39 

71 

MAX 

85 

80 

69 

77 

84 

79 

65 

77 

84 

85 

83 

83 

78 

68 

72 

70 

66 

75 

73 

53 

64 

69 

77 

85 

77 

68 

78 

72 

79 

85 

50 

39 

39 

51 

37 

42 

57 

MAX 

82 

68 

75 

79 

75 

63 

75 

81 

85 

80 

80 

74 

63 

68 

70 

54 

73 

71 

64 

60 

57 

76 

83 

85 

75 

77 

70 

80 

86 

77 

MIN 

60 

54 

41 

49 

45 

38 

50 

64 

MAX 

82 

7* 

75 

75 

76 

66 

72 

81 

87 

82 

84 

76 

71 

67 

63 

61 

75 

67 

57 

53 

63 

7ft 

3? 

88 

79 

70 

65 

32 

65 

55 

46 

43 

43 

32 

49 

3  7 

32 

30 

37 

58 

MAX 

81 

78 

76 

81 

77 

71 

78 

81 

85 

79 

81 

71 

70 

68 

74 

57 

74 

81 

73 

61 

57 

75 

34 

85 

33 

78 

73 

79 

86 

MIN 

50 

^' 

63 

56 

60 

61 

43 

40 

5 1 

50 

52 

5  1 

47 

49 

71 

MAX 

78 

76 

76 

79 

74 

69 

77 

82 

86 

81 

8? 

79 

31 

68 

69 

59 

74 

69 

71 

51 

56 

76 

32 

86 

79 

78 

57 

80 

86 

MIN 

40 

43 

54 

45 

56 

60 

4  1 

59 

49 

37 

50 

J  1 

41 

34 

29 

^' 

54 

60 

43 

39 

5  2 

61 

MAX 

75 

68 

73 

75 

75 

67 

72 

81 

84 

80 

81 

73 

60 

67 

64 

62 

74 

5B 

58 

58 

65 

75 

80 

85 

67 

75 

67 

80 

85 

70 

60 

47 

37 

51 

MAX 

82 

78 

75 

80 

75 

70 

78 

79 

87 

86 

84 

76 

70 

70 

68 

65 

74 

77 

64 

58 

72 

77 

85 

88 

84 

78 

70 

81 

87 

80 

62 

40 

48 

32 

41 

45 

5fl 

MAX 

SI 

70 

79 

84 

81 

62 

78 

82 

84 

83 

33 

74 

74 

71 

73 

57 

74 

72 

65 

60 

65 

77 

84 

85 

85 

80 

72 

30 

86 

80 

MIN 

58 

46 

40 

40 

^' 

58 

48 

54 

47 

58 

58 

39 

5  1 

35 

40 

38 

46 

59 

45 

42 

52 

59 

MAX 

85 

73 

78 

85 

81 

66 

77 

83 

88 

82 

85 

78 

67 

70 

75 

68 

77 

75 

55 

63 

68 

78 

85 

86 

77 

81 

72 

80 

37 

83 

MIN 

56 

58 

43 

45 

58 

56 

49 

53 

64 

''^ 

60 

47 

39 

54 

36 

50 

60 

45 

^' 

65 

MAX 

80 

77 

72 

65 

74 

68 

72 

80 

82 

78 

80 

72 

68 

64 

59 

58 

71 

68 

52 

51 

62 

75 

72 

84 

65 

55 

62 

78 

37 

73 

MIN 

50 

61 

41 

34 

42 

41 

31 

51 

MAX 

79 

70 

77 

68 

75 

72 

68 

82 

85 

78 

83 

80 

72 

68 

71 

60 

75 

58 

55 

56 

66 

76 

77 

85 

79 

68 

63 

83 

84 

1 

79 

42 

28 

45 

33 

31 

25 

32 

49 

47 

62 

55 

40 

35 

58 

MAX 

79 

77 

76 

76 

76 

68 

73 

83 

84 

79 

82 

77 

71 

68 

66 

65 

75 

59 

67 

58 

56 

77 

80 

85 

80 

74 

58 

80 

37 

79 

58 

40 

36 

44 

45 

34 

61 

MAX 

85 

79 

79 

85 

75 

70 

80 

80 

87 

80 

81 

73 

68 

69 

72 

5ft 

76 

79 

59 

69 

67 

78 

80 

89 

82 

79 

74 

82 

37 

81 

MIN 

58 

45 

46 

40 

48 

56 

61 

45 

59 

38 

'59 

49 

64  j 

MAX 

85 

83 

76 

80 

83 

79 

64 

78 

84 

37 

82 

35 

77 

67 

70 

75 

68 

76 

79 

65 

52 

58 

77 

84 

86 

34 

79 

71 

8? 

39  1 

MIN 

41 

50 

38 

57  I 

MAX 

83 

72 

78 

80 

77 

64 

78 

82 

87 

82 

83 

77 

68 

69 

72 

65 

75 

72 

65 

61 

68 

78 

85 

87 

78 

81 

70 

82 

90 

77  1 

50 

45 

37 

64  I 

MAX 

84 

72 

63 

82 

36 

MAX 

81 

80 

72 

75 

80 

75 

72 

76 

79 

86 

79 

81 

73 

63 

61 

70 

63 

74 

70 

61 

58 

t  5 

75 

82 

85 

78 

7ft 

53 

SO 

85 

MIN 

40 

37 

50 

33 

50 

MAX 

88 

83 

81 

80 

85 

77 

67 

81 

82 

88 

75 

82 

73 

70 

70 

74 

70 

75 

78 

70 

64 

65 

78 

84 

39 

84 

73 

70 

80 

87 

MIN 

49 

48 

38 

70 

MAX 

72 

73 

78 

75 

68 

66 

79 

82 

80 

31 

76 

79 

69 

69 

73 

66 

76 

11 

66 

62 

69 

Is 

65 

68 

79 

76 

73 

S3 

90 

66 

MIN 

50 

61 

59 

49 

56 

55 

56 

59 

42 

54 

35 

50 

56 

MAX 

78 

72 

74 

76 

75 

67 

73 

81 

85 

79 

31 

76 

58 

67 

67 

64 

75 

68 

67 

57 

65 

77 

61 

86 

76 

76 

67 

81 

85 

78 

MIN 

56 

48 

39 

46 

39 

54 

46 

53 

6 1 

42 

56 

47 

34 

41 

29 

39 

50 

53 

56 

39 

41 

46 

61 

MAX 

85 

80 

79 

84 

83 

79 

79 

83 

89 

85 

85 

84 

77 

69 

72 

71 

75 

78 

73 

64 

58 

76 

84 

84 

83 

31 

30 

79 

97 

87 

MIN 

60 

61 

55 

54 

56 

60 

^' 

58 

65 

6  0 

59 

46 

60 

50 

4? 

41 

61 

62 

65 

MAX 

77 

70 

75 

73 

74 

68 

67 

81 

82 

78 

81 

76 

68 

69 

68 

64 

73 

72 

68 

57 

56 

75 

80 

84 

81 

72 

67 

30 

84 

30 

MIN 

59 

41 

42 

46 

51 

48 

45 

39 

50 

60 

MAX 

77 

71 

73 

75 

75 

66 

72 

82 

83 

78 

80 

78 

70 

67 

65 

63 

73 

70 

67 

59 

66 

75 

61 

841 

SO 

72 

67 

78 

85 

81 

MIN 

59 

40 

50 

46 

52 

" 

45 

51 

44 

45 

42 

45 

47 

35 

50 

36 

50 

60 

56 

45 

60 

MAX 

85 

79 

76 

85 

80 

75 

76 

81 

88 

80 

85 

80 

74 

74 

74 

71 

73 

78 

73 

64 

75 

81 

81 

S3 

77 

75 

77 

87 

83 

MIN 

50 

58 

43 

39 

70 

MAX 

78 

75 

75 

72 

78 

72 

67 

85 

87 

80 

85 

79' 

71 

66 

65 

65 

76 

73 

71 

56 

66 

78 

76 

86 

63 

68 

65 

82 

85 

62  ' 

47 

45 

33 

3  1 

3  7 

51 

62 

43 

61 

MAX 

82 

65 

75 

72 

75 

63 

69 

82 

85 

78 

82 

75 

59 

66 

65 

62 

74 

70 

57 

55 

55 

76 

75 

66 

69 

68 

67 

80 

85 

76  ' 

MIN 

45 

44 

3? 

2  7 

33 

46 

49 

47 

43 

38 

45 

61 

MAX 

82 

82 

75 

83 

77 

70 

80 

74 

82 

75 

77 

72 

70 

69 

72 

71 

68 

33 

71 

60 

67 

73 

84 

85 

83 

77 

71 

76 

82 

87 

60 

54 

47 

48 

63 

50 

56 

63 

46 

61 

34 

29 

34 

46 

48 

59 

60 

71 

MAX 

82 

80 

83 

76 

71 

79 

74 

76 

77 

73 

69 

66 

72 

71 

68 

l\ 

72 

61 

66 

73 

84 

66 

S3 

78 

72 

77 

82 

66 

56 

52 

46 

50 

40 

36 

56 

62 

63 

52 

45 

50 

72 

MAX 

31 

75 

71 

69 

78 

73 

75 

72 

72 

74 

69 

70 

72 

77 

68 

75 

73 

65 

60 

70 

77 

75 

78 

75 

72 

73 

78 

79 

MIN 

56 

56 

50 

56 

61 

60 

59 

52 

64 

60 

64 

50 

70  ' 

MAX 

82 

78 

79 

82 

83 

74 

80 

83 

86 

81 

82 

75 

67 

69 

73 

75 

79 

68 

67 

77 

64 

87 

84 

78 

77 

80 

38 

90  ' 

MIN 

59 

59 

49 

48 

47 

51 

58 

59 

6! 

57 

47 

53 

51 

42 

65  * 

MAX 

79 

72 

75 

75 

7  7 

74 

74 

83 

34 

83 

81 

78 

74 

68 

69 

65 

74 

75 

70 

59 

66 

75 

61 

84 

82 

74 

72 

80 

66 

83 

MIN 

51 

53 

42 

42 

43 

55 

46 

46 

50 

52 

45 

57 

49 

39 

45 

50 

35 

52 

41 

36 

32 

41 

49 

54 

56 

58 

44 

42 

61 

,1 

MAX 

85 

71 

72 

70 

74 

67 

65 

72 

81 

75 

80 

75 

70 

65 

65 

65 

73 

67 

66 

57 

65 

77 

77 

84 

76 

68 

67 

77 

64 

75 

MIN 

62 

44 

48 

42 

35 

52 

53 

48 

50 

63 

50 

55 

53 

30 

51 

44 

29 

55 

38 

32 

26 

35 

47 

50 

60 

52 

35 

3« 

47 

61 

See  reference  notea  lollovlng  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TH0M4SVILLE 

MAX 
MIN 

85 
58 

61 

53 

85 
44 

49 

55 

60 

50 

57 

66 

57 

60 

57 

42 

75 
47 

69 

59 

75 
39 

76 
48 

72 
50 

38 

69 

36 

70 
41 

44 

83 

60 

76 

69 

57 

72 
50 

11 

53 

80 

32>2 

TIFTON  ?  N 

MAX 
MIN 

53 

60 

55 

51 

51 

55 

59 

51 

82 

56 

61 

55 

61 

56 

43 

69 
49 

71 
54 

67 
43 

74 
49 

77 
50 

63 
39 

61 
39 

63 
44 

74 

47 

82 

53 

61 

59 

76 

61 

80 
58 

70 
7I 

78 
66 

85 

73.8 
52.7 

TOCCO» 

MAX 
MIN 

59 

51 

45 

44 

43 

50 

53 

40 

84 

50 

63 

47 

55 

48 

39 

62 
46 

60 
45 

71 
36 

66 
49 

50 

39 

34 

65 

33 

79 

42 

83 

51 

57 

■7  J 
56 

71 
56 

67 
45 

40 

59 

75 
60 

72,0 
48.1 

VALOOST*  Hf>  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

58 

55 

49 

55 

56 

60 

52 

56 

66 

62 

62 

52 

48 

77 
49 

68 
49 

78 
43 

79 

50 

73 

60 

62 
40 

69 
38 

79 
42 

83 

47 

65 
60 

85 

60 

61 

72 

52 

8? 
46 

64 

84 

76  .6 
33.4 

plARRENTON 

MAX 
MIN 

80 
58 

72 
52 

*>• 

46 

42 

53 

57 

47 

53 

61 

45 

50 

69 

52 

34 

68 
45 

64 
54 

72 
35 

48 

43 

32 

31 

38 

52 

52 

59 

59 

45 

40 

48 

81 
63 

47.9 

•ASHINGTON 

MAX 
MIN 

81 

57 

57 

5* 

55 

47 

52 

55 

50 

54 

50 

50 

45 

36 

63 

37 

65 

35 

77 
33 

69 
42 

41 

65 
40 

39 

70 

37 

79 
45 

49 

79 

57 

80 
57 

7^ 

53 

41 

54 

71 
56 

fAVCROSS 

MAX 
MIN 

52 

80 

62 

55 

85 
49 

80 
48 

68 

54 

86 
60 

84 

61 

59 

66 

61 

64 

^2 

71 
42 

74 
46 

72 
57 

75 
40 

52 

72 
65 

39 

36 

41 

49 

57 

68 

62 

50 

45 

63 

89 

72 

53.9 

AYHESBORO 

MAX 
MIN 

85 

84 

72 

78 
" 

84 

76 

74 

80 

80 

86 

80 

72 

67 

70 
47 

57 

68 
40 

77 

79 

68 

62 

66 

77 

83 

88 

83 

78 

72 

80 

86 
66 

76.7 

EST  POINT 

MAX 
MIN 

78 

55 

76 
*7 

77 
40 

43 

76 

37 

67 

53 

76 

53 

84 

44 

83 
49 

81 
62 

82 
43 

79 
57 

63 
47 

70 
37 

67 
44 

64 

47 

74 

33 

77 
51 

69 
41 

61 
35 

68 

30 

76 

37 

81 

53 

83 

52 

85 

63 

73 
57 

70 
43 

79 
41 

83 

51 

81 
61 

73.2 
46.9 

OOORUFF  OAM 

MAX 
MIN 

85 

57 

83 

59 

73 

53 

79 

50 

85 

53 

80 

59 

70 
54 

78 

52 

85 

57 

83 

65 

84 

52 

69 
45 

70 
50 

49 

77 
42 

It 

66 
40 

66 
38 

69 
46 

79 
50 

84 

56 

79 
67 

77 
60 

61 
49 

74 
48 

82 
48 

S3 

63 

77.4 
31.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Duaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■g  0  ► 

t-  • 

klLET 

EVAP 

.  17 

.02 

.  13 

.  16 

.19 

.  17 

.31 

.17 

* 

.40 

.36 

.21 

.18 

.18 

.15 

.16 

.08 

.21 

.16 

.  17 

.15 

.18 

.15 

.12 

.13 

.20 

.23 

.20 

B5.29 

WIND 

24 

32 

25 

7 

17 

8 

2 

25 

6 

* 

« 

* 

24 

13 

6 

4 

36 

7 

19 

40 

28 

10 

7 

17 

6 

7 

28 

29 

10 

40 

477 

UJkTOONA  DAU  2 

EVAP 

.10 

.26 

.14 

.17 

.26 

.21 

.01 

.07 

.22 

.18 

.26 

.29 

.24 

.18 

.20 

.10 

.25 

.12 

.  19 

.16 

.17 

.17 

.23 

.19 

.24 

.05 

.24 

.19 

.24 

.45 

5.78 

WIND 

55 

113 

72 

53 

68 

55 

71 

54 

60 

64 

68 

92 

54 

81 

59 

77 

76 

7 

138 

79 

80 

55 

55 

64 

66 

39 

89 

69 

57 

125 

2095 

TBENS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  17 

.07 

.04 

.05 

.  27 

.29 

.05 

.13 

.30 

.24 

.31 

.39 

.27 

.29 

.20 

.20 

.25 

.28 

.12 

.29 

.42 

.31 

.31 

.20 

.12 

.40 

.26 

.25 

.40 

6.88 

WIND 

111 

92 

48 

61 

98 

67 

103 

90 

46 

101 

53 

88 

152 

72 

56 

132 

106 

64 

130 

173 

110 

40 

94 

91 

79 

73 

175 

93 

40 

88 

2728 

XPtKIMENT 

EVAP 

.  16 

.  11 

.  13 

.14 

.13 

.18 

.21 

.23 

.21 

.25 

.28 

.25 

.18 

.17 

.30 

.21 

.29 

.03 

.33 

.25 

i 

WIND 

74 

55 

27 

26 

48 

58 

108 

28 

34 

68 

40 

64 

69 

54 

44 

104 

51 

69 

88 

68 

56 

30 

S3 

46 

44 

93 

80 

47 

S9 

121 

1806 

EVAP 

.22 

.11 

.10 

.22 

.21 

.17 

.58 

.27 

.  17 

.17 

* 

.41 

.  16 

.27 

.19 

.10 

.26 

.19 

.11 

.16 

.22 

.20 

.24 

.20 

.24 

.07 

.14 

.23 

.21 

.23 

6.0s 

ijOGCAllOS  MILL 

WIND 

10 

20 

10 

10 

20 

17 

22 

6 

4 

18 

* 

53 

26 

38 

IS 

25 

35 

26 

39 

15 

37 

15 

15 

16 

tl 

32 

13 

30 

10 

St 

8S2 

OME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

.29 

.  16 

.18 

.24 

* 

* 

.29 

.19 

.20 

.31 

.14 

.28 

.17 

.17 

.11 

.21 

.22 

.07 

.22 

.17 

.15 

.24 

.12 

.24 

.01 

.31 

.19 

.22 

.47 

5. (3 

WIND 

34 

88 

60 

28 

SO 

35 

46 

38 

31 

50 

44 

47 

78 

64 

32 

19 

115 

42 

87 

86 

62 

27 

50 

40 

60 

35 

94 

58 

35 

128 

1663 

jinOR  2  N 

EVAP 

.20 

.10 

.10 

.18 

.23 

.17 

.21 

.13 

.20 

.10 

.23 

.25 

.20 

.13 

.27 

.22 

.20 

.21 

.17 

.31 

.  12 

* 

* 

.48 

.24 

.22 

.55 

36.02 

WIND 

27 

21 

41 

6 

32 

3 

32 

33 

7 

45 

21 

47 

37 

53 

26 

39 

60 

27 

101 

44 

50 

13 

31 

40 

27 

69 

33 

46 

46 

188 

1235 

S*«  r«>«r«BC«  Dot**  foIlovlBC  StktloB  Ind«i. 
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STATION  INDEX 


Station 

d 
2: 

County 

a> 

0 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reiei 

to 
tables 

Index  ] 

1 

Latitud 

-XI 

m 

Temp. 

Precip 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAtIA  EXP  STATION 

0010 
OOAl 
0D53 

0131 

WILCOX 
BARTOW 
COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

9 
12 
16 
10 
16 

31  59 
34  22 
31  08 

31  21 

83  19 
64  56 
83  25 

83  13 

240 
710 
240 
250 
293 

6A 
8A 

eA 

7A 

AMOS    L.  ELLERBEE 
HARVEY  C.  MOTT 
BROOKS  ALDERMAN 
JAMES  A.  STACY 
ROY  E.  HOLLAND 

3  C 
3  C 
3 

2  3  5  6  7 
2  3  5  7 

ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS 

0K.0 
0U5 
0181 

0253 

DOUGHERTY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

SUMTER 

6 
6 
5 
13 
6 

31  34 

31  32 
34  10 

32  04 

B4  09 
84  11 
84  44 

84  13 

200 
190 
975 
198 
362 

6P 
MIO 
8A 

6P 

MID 

BA 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  AOM. 
PROF.   J.   P.  KINNEY 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

AMERICUS  SCS 
ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

0258 
0430 
043  2 

0A51 

SUMTER 
CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
FULTON 

6 
10 
10 
ID 

32  06 

33  58 
33  56 

33  39 

84  16 
63  23 

83  23 

84  2  5 

450 

700 
685 
603 
975 

6P 
MID 

MID 
8A 
6P 

MIC 

SOIL  CONSERV.  SVC 
PROF.  E.  E.  SELL 
PROF.  W.   0.  COLLINS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

C 

2  3  6  7 
2  3  5  7 
2  3  5  6  7 
2  3  5      7  C 

ATLANTA  we  CITY 
AUGUSTA  we  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 

OA  56 
0495 
0500 

0603 

FULTCN 

RICHMOND 

RICHMOND 

DECATUR 

CHEROKEE 

3 
lA 
14 
6 
5 

33  45 
33  22 

33  28 

34  20 

84  23 
81  58 
81  58 

84  23 

1054 
162 
130 
115 

1100 

MID 
MID 
6P 

MID 
MID 
6P 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FRANK  K.  MYERS 
JOHN  E.  TOOLE 
MRS.  ESTELLE  GROGAN 

2  3  5  C 
2  3  5      7  C 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
3 

BEAVERDAUE 
BELLVILLE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAlRSViLLE  EXP  STA 
BLAKELY 

OT'tS 
0787 
0946 

0979 

WHITFIELD 

EVANS 

MC  INTOSH 

UNION 

EARLY 

12 
11 
2 

6 

34  57 
32  09 
31  29 

31  23 

64  50 
81  56 
81  13 

84  56 

185 
10 
1936 
300 

5P 
7P 

8A 
MID 
5P 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 
HENRY  C.  HEARN 
U.S. FISH  6  WLDF  SVC 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 
OR.  J,  G.  STANDIFER 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

SLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRA5ST0WN  BALD 
BROOICLET  1  W 
BRUNSWICK 

1029 
1132 
1170 

13^0 

FANNIN 

ELBERT 

TOWNS 

BULLOCH 

GLYNN 

14 

11 
2 

34  53 
34  12 
34  52 

31  09 

84  17 
83  02 
83  49 

81  29 

1560 
760 

4760 
190 
14 

6P 

6A 
6A 
6P 

TVA-110 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

TVA-147 

W.  C.  CROMLEY 

D.  R.  ROBERTS 

3 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

6UENA  VISTA 

BURTON  DAM 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 

1345 
1372 
1413 

1433 

GLYNN 
MARION 
RABUN 
TAYLOR 
RICHMOND 

2 
6 

14 
6 

14 

31  09 

32  19 
34  47 

33  22 

81  23 
84  31 
83  33 

81  57 

14 
657 
1770 
625 
118 

MID 

MID 
MID 
MID 

8A 

CIVIL  AERO.  ADM. 
COUNTY  AGENTS  OFFICf 
GUY  W.  RUCKJER 
THOMAS  F .  WATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

2  3  5      7  C 

3 
3 

CAIRO  2  um 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

1463 
1500 
1544 

1601 

GRADY 

MITCHELL 

LIBERTY 

CHEROKEE 

ELBERT 

8 
6 

11 
5 

14 

30  53 

31  14 
31  52 

34  04 

84  13 
84  13 
61  37 

82  59 

265 
177 
92 
894 
500 

5P 
5P 
7P 

6A 

5P 
7P 

J.  0.  BELCHER 
JAMES  8.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 
C,  e.  TEASLEY 
J.  D.  MOORE 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

3  C 
2  3  5  7 

CARNESVILLE 
CAHROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

1619 
1640 
1657 

1670 

FRANKLIN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BARTOW 

14 
17 
12 

5 
5 

34  22 

33  35 

34  36 

34  09 

83  14 
85  04 

84  42 

84  50 

700 
1115 

735 
685 

6P 

5P 

6A 

7A 

JOHN  CARROLL 
ROY  RICHARDS  CONST  C 
RALPH  M.  MESSER 
CITY  OF  CARTERSVILLE 
GRANVEL  P.  TATUM 

3  C 
0  2  3  5      7  C 

2  3  5  7 
3 

CAVE  SPRINGS  *  SSW 
CEDaBTOWN 
CHATSWORTH  1  H 
CHICKAMAUGA  PARK 
CMOESTOE 

1715 
1732 
1856 

1927 

POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

UNION 

12 
18 
7 

34  03 
34  01 
34  46 

34  48 

85  21 
65  15 
84  47 

83  54 

797 

789 
1900 

6P 

MID 
7A 
7A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  P.  EPUMBY 
WILLIAM  L.  ELROD 
U.S.  DEPT.  INTERIOR 
TVA-570 

C 

2  3  5  7 
3  C 
3 
3 

CLAYTON 
CLERMONT  3  SW 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

1962 
1998 
2006 

2166 

RABUN 

HALL 

WHITE 

MUSCOGEE 

MUSCOGEE 

3 
3 
3 
3 

34  53 
34  27 
34  35 

32  31 

83  24 
83  48 

83  46 

84  56 

2000 
1100 
1570 
262 
394 

6P 
MID 

6P 
MID 

8A 

HID 

MRS. GRACE  H.  BREWER 
JOHN  E.  CUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
A.  LESTER  HEARN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5       7  C 

CONCORD 
COOL  I DGE 
COOPER  GAP 
CORDELE 
CORNELIA 

219B 
2236 
2246 

2283 

PIKE 

THOMAS 

LUMPKIN 

CRISP 

HABERSHAM 

6 

e 

12 
6 
14 

33  05 
31  01 

34  36 

34  30 

84  26 
63  52 
84  05 

83  32 

625 
250 

1919 
310 

1520 

6P 

7A 
MID 
MID 

C.  R.  SMITH 
C.   W.    ELLINGTON,  JB 
HARRY  M.  BUTLER 
S.  E.  COX 

MRS. CONNIE    I. LITTLE 

3 

C 
C 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

COVINGTCN 
CUMKING  1  N 
CURHYVILLE  2  W 
CUTH8ERT 
DAHLONEGA 

2318 
2406 
2429 

2475 

NEWTON 

FORSYTH 

GORDON 

RANDOLPH 

LUMPKIN 

9 

12 
6 
3 

33  36 

34  13 
34  27 

34  32 

83  52 

84  06 

85  06 

83  59 

750 
1300 

461 
1519 

6P 

6A 
6A 
6A 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  B.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5  7 
3 

2  3  6  7 
2  3  6  7 

DALLAS 

oalton 

danburg  6  nne 

DAWSON 
DAWSONVILLE 

2485 
2A93 
2502 
2570 
2576 

PAULDING 

WHITFIELD 

LINCOLN 

TERRELL 

DAWSON 

5 
12 
14 

6 

5 

33  55 

34  46 

33  56 

34  25 

84  50 
84  58 
62  38 

64  oe 

1015 
760 

355 
1375 

eA 

6A 
8A 
MID 

7A 

MISS  EVELYN  J.TINNEI 
JOHN  M.  MC  LELL6N 
M.    IRENE  DU60SE 
S.  W.  ICENNEY 
PEARL  P.  CHAMBERS 

3  C 
2  3  5  7 

C 

3 

3  C 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOHN  1  MSW 
DOLES 

OONALSONVILLE  3  W 

2592 
2677 
2716 
2728 
2736 

DEKALB 
FANNIN 
WAYNE 
WORTH 
SEMINOLE 

9 
7 
1 

6 

33  46 

34  46 
31  39 

31  02 

84  22 
64  13 
81  51 

84  55 

1025 
1900 
80 
260 
139 

eA 

6P 

CARL  0.  WEBB 
TVA-633 

R.   C.  THOMPSON 
JOHN  P.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 

3 
3 
3 

C 

3 

DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  2 

2783 
2791 
2  799 
2S39 
2S44 

COFFEE 
DOUGLAS 
SCREVEN 
LAURENS 
LAURENS 

13 
3 
11 
10 
10 

31  30 
33  45 

32  35 

32  32 

62  51 
64  45 
61  43 

82  54 

245 
1219 
103 
234 
190 

8A 

8A 
MID 

M.   FRANK  SIMMONS 
LEONA  B.  THOMPSON 
B.   H.  EVANS 
W.  LEO  SCARBOROUGH 
J.  L.  PRYOR 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

C 

EASTMAN 

EDISON 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

2966  IdODGE 
3028  CALHOUN 
3060  lELBERT 
3115  IgILMER 
3147  iPAULDING 

9 
6 
14 
12 
17 

32  12 
34  07 

34  42 

33  52 

83  11 

82  52 

84  29 
84  59 

361 
295 
690 
1300 

7P 

7P 

7A 
8A 

eA 

MRS.  ALICE  PAUL 

DAN  W.  HAMHACK 

JOHN  N.  BAKER 

A.  D.  DOVER 

MISS  JANETTE  ALLGOOC 

2  3  5  7 

3 

3 
3 

EXPERIMENT 
FA I AMOUNT 
FAIRVIEW 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3271 
3295 
3303 
3312 
3363 

SPALDING 

GORDON 

LAPiUR 

CLINCH 

FULTON 

6 
12 

16 
5 

33  16 

34  26 

33  00 
30  41 

34  07 

84  17 
84  42 
64  07 
82  34 
64  19 

925 
800 
725 
115 
1050 

lOA 
6P 

lOA 

6P 
MID 
MID 

L.  C.  OLSON 
DYMPLE  D.  WARMACK 
M.   R.  BUSH 
ST  REGIS  PAPER  CO 
SAMUEL  R.  HARMON 

2  3  5  6  7 
3 

2  3  5  7 

C 
C 

FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 

3386 
3404 
3409 
3427 
3460 

BEN  HILL 

FANNIN 

LIBERTY 

WALKER 

CHARLTON 

16 
7 

11 

31  43 
34  51 
31  53 
34  56 
30  48 

83  15 

84  30 

81  25 
65  21 

82  02 

371 
19 

^^m 

5P 

5P 
8A 
4P 
7A 
lOA 

CITY  FIRE  DEPT 
TVA-109 

SOIL  CONSERV.  SVC 
W.  R.  REED,  JR. 
FRANK  H.  DAVIS 

2  3   5  7 
3 

2  3  5       7  C 
3 

3  C 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 

3465 
3516 

CHARLTON 
CLAY 

15 
3 

30  44 

31  36 

82  07 
85  03 

120 
340 

5P 
6P 

5P 
M 

OKEFENOKEE  WLO  LF  B 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  6  7 
2  3  5  7 

Station 

Index  No. 

County 

i 

a 

s 

'o 

B 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip. 

FORT  VALLEY 

3644 

PEACH 

9 

32  33 

83  S3 

526 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5 

FRANKLIN 

3667 

HEARD 

33  17 

86  06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

3621 

83  60 

1254 

6P 

8A 

2  3  5 

3754 

81  56 

175 

7P 

7P 

3782 

GREENSBORO 

GREENE 

10 

33  34 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFFIN 

SPALDING 

9 

33  15 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  3  5 

4033 

84  56 

765 

MID 

4070 

84  34 

640 

MID 

4133 

82  56 

7  50 

5P 

7A 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

8A 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  52 

82  35 

250 

MID 

WILLIE  J.  ELLIS 

4243 

64  06 

2100 

BA 

4279 

83  46 

1950 

4388 

132 

MID 

6A 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  61 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER 

PICKENS 

5 

34  28 

6P 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5 

4671 

81  63 

\oo 

MID 

JOHNTOWN 

4688 

84  17 

MID 

MISS  M.  L.  FAU5ETT 

JONESBORO 

4700 

84  21 

930 

8A 

E,  J,  SWINT  SR. 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

34  46 

65  22 

820 

8A 

TV A- 722 

KINGSTON 

BARTOW 

5 

34  14 

WALTER  N.  COX 

.1. 

4941 

85  17 

810 

6P 

7A 

4949 

86  02 

740 

6P 

6A 

5166 

LIME  BRANCH 

POLK 

J, 

33  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

14 

33  47 

JAMES  W.  BLACKWELL 

5242 

83  39 

2200 

8A 

5314 

82  24 

337 

6P 

6P 

2  3  6 

LUMPKIN  3  S 

STEWART 

3 

32  01 

ROY  E.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

9 

32  42 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

5447 

83  38 

375 

8A 

8A 

6633 

63  34 

186 

BA 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

10 

33  05 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

MILLEN 

JENKINS 

11 

32  48 

MARK  G.  HC  COMB 

2  3  9 

5979 

84  01 

325 

5P 

7A 

5988 

83  41 

660 

6P 

6P 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

230 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

3300 

8A 

TVA-136 

' 

6335 

84  48 

975 

6P 

8A 

RUSSELL  A,  O'NEAL 

>6360 

84  37 

182 

6399 

84  13 

2090 

6A 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

8A 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

J 

NOT T ELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  58 

84  05 

1740 

BA 

TVA-573 

6879 

62  51 

205 

MID 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

84  51 

614 

6P 

6P 

G .  C .  GOODMAN 

QUITMAN 

7276 

83  34 

173 

8A 

MRS . ROSS  1 E  D.  JONES 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

657 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

RINGGOLD 

74  8  9 

CATOOSA 

18 

34  56 

TVA-721 

RISING  FAWN 

7499 

85  32 

820 

7A 

ROME 

7600 

85  10 

617 

6P 

8A 

MISS  MARY  TOWERS 

ROME  e  SW 

7605 

86  16 

700 

MID 

J.  M.  MONTGOMERY ,JR 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN7B42 

CHATHAM 

32  00 

MID 

D.    A.  BISSETT 

2  3  S 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

61  12 

46 

MID 

MID 

U  S    WE'^THER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

80  62 

10 

6P 

6P 

U.S.  CO/iST  GUARD 

SPARTA  2  NNW 

6223 

550 

WILLIAM  M.  WARREN 

STANLEY  GAP 

6269 

GILMER 

12 

34  47 

TVA-lll 

3 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

TVA-116 

SUMMERVILLE 

8436 

65  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SWAINStORO 

9496 

82  20 

318 

5P 

5P 

SWEET  GUM 

8504 

BA 

SYLVAN I A 

6517 

SCREVEN 

14 

32  45 

210 

MID 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

TALBOTTCN 

6535 

TALBOT 

32  40 

700 

6P 

8A 

L.  ft.  MINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8647 

65  18 

1000 

6P 

8A 

TAYLORSVILLE 

8600 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

64  14 

800 

HID 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

6 

30  61 

83  59 

276 

SA 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

6P 

BA 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

TITUS 

8732 

63  38 

2160 

BA 

TOCCOA 

8740 

83  19 

1015 

5P 

MRS .  ESTELLE  DEAL 

TRAY  MOUNTAIN 

aeo6 

83  42 

" 

SA 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

18 

34  62 

85  02 

680 

TVA-392 

3 

VALDOSTA 

6964 

LOWNDES 

16 

30  60 

83  18 

230 

mc 

EUGENE  STROM 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

83  17 

197 

MID 

MID 

U.S    WEATHER  BUREAU 

WALESKA 

9077 

64  33 

1100 

MRS     MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

9141 

82  40 

500 

5P 

8A 

L .  MONROE  CASON 

2  3  5 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  44 

82  44 

616 

8A 

MRS.  HAZEL  S. TUCKER 

2  3  5 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  62 

SOIL  CONSERV.  SVC 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

131 

6P 

8A 

F.  W.  MVRICK 

2  3  5 

WAYNESBORO 

9194 

82  01 

261 

5P 

5P 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  62 

86  11 

573 

6P 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  5 

WINDER 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

83  43 

1000 

HID 

SAM  G.  OUNNAWAY 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9624 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

SA 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  KARRIS 

9B05 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

BA 

TVA-146 

NEW  STATIONS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

S4  2« 

94. 90 

«so 

•R 

»R 

NH  GA.  EXR.  STATION 

2  19  1 

WOODRUFF  DAM 

951« 

DECATUR 

SO  AS 

S4  92 

230 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  9  9 
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GEORGIA  -  MAY  1953 


J.   C.  Ballard,   Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  during  May  were  quite  warm, 
and  precipitation  averaged  well  above  normal. 
Heavy  rains  early  in  the  month  led  to  rivers 
over  a  large  southern  sector  rising  above  flood 
stage,   causing  moderate  to  substantial  property 
and  crop  losses.     Wind  squalls  between  Columbus 
and  Atlanta  on  the  20th  resulted  in  moderate 
damage  to  property  and  crops  at  several  places. 
Prolonged  dry  weather  after  the  8th  produced 
moderately  severe  drought  in  the  southeast,  but 
crops  over  most  of  the  State  made  mostly  satis- 
factory growth. 

A  cycle  of  daily  rains  continued  from  April  30th 
through  May  8th,  with  heavy  to  excessive  rains 
on  April  30th,  May  1st,  and  May  6th,   that  pro- 
duced river  flooding  over  much  of  the  southern 
half  of  the  State.     father  warm  weather,  with 
maxima  rising  daily  above  85° ,  occurred  during 
the  first  five  days.     This  was  followed  by 
somewhat  cooler  than  normal  weather  covering 
the  four-day  period  through  the  9th;  the  coolest 
weather  of  the  month  occurred  at  the  close  of 
this  period,  with  readings  ranging  from  40°  in 
the  far  north  to  60°  on  the  coast.     Dry  and 
rather  warm  weather  prevailed  continuously  after 
the  9th  except  for  a  brief  cooling  with  thunder- 
shower  conditions  about  the  20th.  Temperature 
excesses  were  mostly  moderate  prior  to  the  20th, 
with  maxima  frequently  exceeding  90° ;  much 
hotter  conditions  developed  after  the  20th,  with 
high  readings  of  95°   to  100°  practically  every 
day  and  greatest  heat  of  the  month  occurring  on 
the  27th  or  31st.     A  brief  freedom  from  dry  and 
excessively  warm  weather  came  about  the  20th 
when  moderate  to  locally  heavy  thunderstorms  and 
cooler  air  overspread  the  State.     In  connection 
with  these  thunderstorms,  high  winds  and  hail 
occurred  along  a  line  from  Columbus  to  near 
Atlanta,   causing  moderate  property  and  crop 
losses  amounting  to  about  $6,500. 

The  monthly  average  temperature  was  75.6°,  or 
3.4°  above  normal,  and  station  averages  ranged 
from  67.3°  at  Blairsville  Experiment  Station  to 
80.3°  at  Brunswick.     The  persistence  of  above 
normal  warmth  throughout  most  of  the  month  made 
it  the  fifth  warmest  May  on  record  and  the  warm- 
est May  since  1933.     Temperature  excesses  pre- 
vailed continuously  except  during  the  period, 
6-9th,   and  on  the  20th.     Days  with  temperatures 
as  high  as  90°  ranged  from  less  than  5  in  the 
far  north  to  almost  25  in  the  far  southern  areas, 
and  temperatures  as  high  as  100°  were  recorded  at 
numerous  southern  and  eastern  stations,  the 
highest  of  which  was  108°  at  Bainbridge  on  the 
27th.     The  coolest  weather  of  the  month  occurred 
on  the  9th  when  lowest  readings  ranged  from  40° 
at  Blairsville  Experiment  Station  to  61°  at 
Brunswick. 

Precipitation  averaged  4.18  inches,  which  is  122% 
of  normal,  and  station  totals  ranged  from  0.40 
inch  at  Savannah  Beach  2  N  to  15.04  inches  at 
Milledgeville.     Lightest  rains,  with  totals  of 
less  than  1.00  inch,  occurred  in  coastal  and  far 
southern  areas,   and  the  wettest  section  extended 
across  the  State  over  a  narrow  belt  from  Lumpkin 
to  Lincolnton,  where  totals  were  7  to  15  inches. 
Rains,   largely  of  the  thundershower  type,  occurr- 
ed extensively  on  each  of  the  first  eight  days; 
the  character  of  these  rains  was  mostly  moderate 
to  locally  heavy,  but  in  the  southern  section, 
particularly  the  southeast,  they  were  very  light 
and  more  scattered.     Prolonged  rainless  weather 
prevailed  from  the  8th  to  the  close  of  the  month 
except  for  general  thundershowery  conditions 
about  the  20th.     Widespread  heavy  rains  occurred 
in  central  areas  on  the  1st,  especially  over  a 
narrow  wedge  from  Lumpkin  to  Lincolnton,  where 


unusually  heavy  falls  of  4  to  7  inches  occurred 
two  stations  recorded  more  than  6  inches  within 
a  24-hour  period,  while  only  eight  stations  re- 
corded falls  as  heavy  as  4  inches.  Substantial 
to  heavy  rains  of  April  30th  and  May  1st,  sup- 
plemented by  continued  rains  through  May  8th, 
caused  considerable  rises  in  rivers,  with  flood 
stages  exceeded  over  a  rather  large  district 
from  Midville  to  Bainbridge  and  northward  be- 
yond Montezuma,  Macon,  and  Milledgeville;  great 
est  rises  occurred  within  and  below  a  section 
from  Butler  to  Washington  where  very  intense 
rains  fell.     The  rise  at  Macon,   from  5.5  feet 
at  8:00  a.m.  on  April  30th  to  23.0  feet  early 
on  May  1st,  was  said  to  be •♦he  most  rapid  rise 
on  record.     Total  losses  from  flooding  waters 
were  about  $100,000,  mostly  from  inundated  farm 
lands  and  pastures,  with  heaviest  local  losses 
of  near  $10,000  in  the  Macon  Area. 

Crops  were  greatly  benefited  from  rainy  condi- 
tions that  persisted  throughout  the  first  eight 
days,  although  the  soil  was  badly  washed  in  som 
areas  from  heavy  rains  on  the  1st.  Prolonged 
dry  weather  after  the  8th  caused  moderate  to 
substantial  deterioration  of  crops  in  the  south 
particularly  in  and  near  the  coastal  section, 
while  the  rains  of  the  first  week  stored  up 
enough  moisture  in  northern  and  central  section 
so  that  no  serious  effect  on  crops  occurred. 
Most  planting  operations  were  brought  practi- 
cally to  completion,   and  fair  to  good  progress 
in  harvesting  of  grain,  tobacco,  truck  crops, 
and  peaches,  was  made. 

In  connection  with  a  general  thunderstorm  con- 
dition on  the  20th,  high  winds  and  heavy  hail 
caused  light  to  moderate  damages  over  an  area 
extending  from  Columbus  to  Atlanta. 

The  first  storm  occurred  in  and  near  Columbus 
shortly  before  noon  on  the  20th,  continuing 
north  northeastward  about  15  miles  through  rura 
wooded  areas.     Winds  reached  a  force  of  about  6 
miles  per  hour,  blowing  down  a  portion  of  a 
baseball  park  fence  and  causing  other  miscellan 
ous  damages;  accompanying  hail,  measuring  up  to 
1  1/2  inches  in  diameter,  broke  out  numerous 
windows  and  damap:ed  greenhouses.     Total  losses 
amounted  to  about  $1,000. 

The  second  storm  on  the  20th  occurred  about  5:0 
p.m. ,  moving  northeastward  through  the  village 
of  Sargent,  about  6  miles  northwest  of  Newnan  i 
Coweta  County.     High  winds  unroofed  several  hon  i 
and  demolished  6  small  garages,  also  blowing  do  j 
a  number  of  trees  and  utility  lines;  accompanyi  ii 
hail,  measuring  one-fourth  to  three-fourths  inc 
in  diameter,  broke  out  a  number  of  windows  and  I 
damaged  some  garden  and  cotton  crops.     Total  ' 
losses  amounted  to  $1,200. 

The  third  storm  on  the  20th  occurred  5  miles 
west  of  Ben  Hill  in  southern  Fulton  County  at 
about  5:30  p.m.     A  number  of  trees  were  blown  j 
down,  one  of  which  smashed  and  heavily  damaged 
an  automobile,  and  roofs  of  several  homes  were 
damaged.     Hail  accompanying  the  storm,  measurin 
about  1/2  inch  in  diameter,  caused  substantial 
losses  to  grain  fields.     Total  losses  amounted 
to  $3,000,  of  which  one-third  involved  crops.  | 

The  last  evidence  of  storm  occurrence  on  the  20  1 
was  in  the  northwestern  part  of  the  city  of  I 
Atlanta.     High  winds  blew  over  several  trees  th  ^ 
fell  on  and  damaged  two  homes,  and  high  winds  o 
falling  trees  downed  utility  lines,  disrupting 
services  temporarily.     Moderate  to  heavy  hall 
accompanied  the  winds  without  causing  damage.  - 
R.L.C. 
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2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

71 

5.1 

TALDOSTA  IB  AP 

15 

7  4 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

3.9 

•  Tills  datUB  is  obtslned 
by  visual  obsoirTstloii 
since  recordiog  equlp- 
seot  Ifl  oot  sTsllable. 
It  is  not  necesaarilj 
the  fastest  silo  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

• 

h 

1 

1 

'5  0 

• 

> 

f 

s 

i 

< 

&o 

1 

1  1892 

72.1 

97 

36 

2.15 

6 

i«93 

70.8 

100 

38 

4.22 

8 

1894 

72  0 

98 

35 

2.51 

7 

189S 

70.4 

99 

:'i 

■1 .01 

11 

IS96 

76.5 

101 

«7 

2.43 

7 

;  1897 

70.3 

98 

34 

1.56 

1898 

74.7 

103 

35 

1.  IS 

1899 

75.7 

101 

41 

1.92 

5 

1900 

71.5 

95 

32 

2.43 

8 

1801 

72.1 

99 

40 

5.61 

11 

1902 

76.0 

102 

41 

2.44 

6 

1903 

70.7 

103 

39 

.  96 

12 

1904 

71.1 

100 

38 

2  .  20 

5 

1905 

75. 1 

101 

46 

5.00 

10 

.1906. 

70.7 

99 

29 

1.90 

8 

1907 

70.9 

95 

38 

4.  15 

10 

1908 

72.7 

101 

34 

2  77 

6 

1M9 

70.1 

98 

31 

4.16 

9 

1910 

70.  S 

100 

33 

3.26 

8 

1911 

73.2 

101 

36 

2.24 

6 

1912 

73.4 

101 

37 

4.06 

9 

1913 

73.4 

102 

40 

2. 16 

6 

1914 

73.2 

103 

36 

0.80 

_a. 

1«1S 

75.2 

102 

40 

6 . 78 

10 

1916 

74.6 

103 

38 

2.S8 

5 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


72.2 
71.8 
70.0 
70.6 

72.5 
69.5 
69.2 
70. S 
71.5 

73.8 
69.4 
72.0 
73.8 
69.7 

71  .0 

71.0 
73.0 
73.7 

72.4 
73.4 
70.9 
69.9 
73.2 


100 
102 
98 


98 
100 
103 

104 
98 
97 
98 


97 
101 


102 
102 
96 
98 
103 


Precipitation 


2.76 
1.83 


7.24 
8.50 
3.61 
1.81 
1.84 

1.55 
3.72 
5.27 
2.  11 
3.44 

3.63 
2.67 
5.63 
2.78 
1.23 


2.  12 
0.91 


■Si 


8 
7 
10 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

4  S 

is 
> 
< 

1 

M 

o> 

2 

LoweM 

? 
8 
> 
< 

No.  of 
.01  or  I 

1942 

71.8 

95 

38 

4.09 

8 

1943 

73.3 

98 

32 

4.41 

8 

1944 

73.2 

99 

30 

2.11 

6 

1945 

69.4 

102 

35 

2.78 

8 

1946 

71.1 

93 

33 

6.47 

13 

1947 

71.3 

99 

28 

4.42 

9 

1948 

72.7 

99 

34 

3.91 

8 

1949 

72.6 

96 

38 

3.50 

9 

1950 

74.3 

99 

41 

8.46 

10 

1951 

69.7 

99 

33 

1.47 

5 

1952 

72.8 

99 

31 

4.79 

9 

1953 

75.6 

108 

40 

4.18 

7 

All 

Tears 

72.  2 

3.44 

8 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  baala. 


I 


See  reference  notes  follovlog  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Sution 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

— 
Q 

Lowait 

Q 

Degree  Daya 

No.  of  Day 

3 
i2 

H 
aC 

• 

O 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Da) 

Max. 

Mio. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More  1 

o 

s 

si 

S  K 

s 

1  1.00 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  0AM  7 

82  a  8 

61.0 

71.9 

93 

25 

48 

7+ 

7 

0 

0 

0 

3.97 

1.71 

5 

•  0 

0 

10 

3 

1 

ATHENS 

83  •  0 

63.4 

73.2 

3.1 

92 

25  + 

5  \ 

9 

6 

0 

0 

0 

4.76 

1.22 

1.25 

1 

ATHENS  COU  OF  AGRI 

85.7 

59,3 

72.5 

2.1 

97 

25 

49 

9 

5 

9 

0 

0 

0 

4.38 

1.20 

1.35 

2 

•  0 

0 

7 

3 

1 

ATHENS  we  AIRPORT 

8*. 7 

62,5 

73.6 

3.2 

96 

31 

50 

9 

6 

8 

0 

0 

0 

2.21 

1 

•  0 

0 

8 

6 

3 

ATLANTA  WR  AIRPORT 

R 

83.0 

63.5 

73.3 

3.3 

95 

31 

51 

7 

7 

6 

" 

0 

0 

3.58 

- 

•  24 

1.07 

5 

T 

0 

10 

3 

1 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

82.5 

64,9 

73.7 

4.2 

92 

31 

50 

7 

8 

5 

0 

0 

4.05 

.37 

UOO 

1  + 

8 

4 

1  2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

80.6 

53.9 

67.3 

-  3,3 

90 

26+ 

40 

9+ 

3 

0 

0 

0 

3.39 

.80 

•  94 

•  0 

Q 

1 0 

Q 

CALHOUN  EXP  STATION 

83.4 

59.4 

71.4 

94 

31 

47 

8+ 

14 

7 

0 

0 

0 

6.03 

1.33 

4 

•  0 

0 

B 

5 

2 

CARLTON  BRIDGE 

85.8 

57,7 

71  .8 

1,9 

97 

25 

44 

9 

8 

0 

0 

5.53 

2.08 

1 

•  0 

0 

9 

2 

1 

CARTERSVILLE 

89.2 

61,4 

75.3 

6,3 

96 

31 

47 

8 

5 

18 

0 

0 

0 

3.08 

.11 

1^73 

6 

•  0 

0 

8 

1 

1 

CEDARTOWN 

84.2 

60.4 

72.3 

2,7 

94 

25 

46 

9 

11 

a 

0 

0 

0 

3.42 

.30 

ItOi 

4 

•  0 

0 

12 

2 

CLAYTON 

80.7 

57,0 

68,9 

4,3 

94 

31 

42 

8 

21 

4 

0 

0 

0 

3.45 

- 

1.30 

•  74 

6 

•  0 

0 

10 

0 

CORNELIA 

80.8 

60,  9M 

70,  9M 

4.3 

92 

31 

47 

7 

20 

6 

° 

0 

0 

6.66 

2.16 

1^61 

1 

•  0 

0 

10 

6 

1  2 

DAHL0NE6A 

83.2 

58.5 

70.9 

4.3 

94 

24 

43 

8 

18 

5 

0 

0 

0 

4.61 

- 

.01 

1  ^49 

4 

•  0 

0 

9 

4 

1 

DAL TON 

83.0 

59.4 

71.2 

2.5 

94 

25 

47 

7 

Q 

0 

0 

0 

6.60 

2.91 

3.01 

19 

•  0 

Q 

9 

4 

2 

GAINESVILLE 

84. 6 

60.0 

72.3 

4.5 

95 

27  + 

47 

9 

12 

9 

0 

0 

0 

5.44 

1.63 

1.09 

6 

•  0 

0 

8 

3 

4 

HARTWELL 

87.7 

62.5 

75.1 

5.5 

100 

31 

60 

7 

2 

12 

0 

0 

0 

6.39 

2.97 

2.30 

1 

•  0 

0 

7 

2 

JASPER 

82.4 

60.2 

71.3 

3.2 

92 

25 

46 

8 

17 

7 

0 

0 

0 

3.66 

- 

.41 

.75 

7 

.0 

7 

I 

0 

LAFAYETTE 

85.4 

57.4 

71.4 

2,1 

95 

31 

44 

7 

15 

0 

0 

3.90 

.50 

1,20 

4 

8 

85.0 

61.4 

73,2 

3,4 

92 

24+ 

47 

7 

g 

8 

0 

0 

0 

5.83 

2.2  3 

1.62 

lo 

I 

* 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

84.7 

59.4 

72,1 

2,9 

95 

24+ 

47 

8 

16 

10 

0 

0 

0 

4.84 

.77 

1  .09 

19 

•  0 

0 

12 

3 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

82.5 

59.1 

70,8 

2,5 

92 

31 

43 

8 

10 

5 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

TOCCOA 

84.2 

62.0 

73,1 

4,4 

95 

31 

50 

7+ 

7 

9 

0 

0 

0 

5.17 

2.21 

1.45 

1 

•  0 

0 

10 

6 

2 

WASHINGTON 

84. 7M 

62, IM 

73. 4M 

1,9 

98 

26+ 

62 

8+ 

6 

9 

0 

0 

0 

8.75 

5.63 

4.21 

1 

•  0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

72.1 

4.94 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

88.5 

53,3 

75.9 

3.0 

99 

31 

51 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

3.80 

.52 

1.10 

6 

•  0 

0 

9 

2 

1 

AUGUSTA 

89.9 

65,1 

77.5 

5.1 

1 00 

31 

53 

9 

Q 

19 

0 

0 

5.58 

2.54 

1.68 

^ 

•  0 

Q 

9 

BROCXLET   1  W 

89.5 

65,7 

77.6 

3.5 

97 

31 

57 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

4.35 

.86 

2.15 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

CARROLL TON 

85.2 

60,0 

72,6 

3.2 

95 

28 

47 

7 

8 

8 

0 

0 

0 

7.30 

4.40 

1 

.0 

0 

8 

5 

4 

COLUMBUS 

88.5 

64.9 

76,  7 

3.3 

100 

31 

54 

7 

0 

12 

0 

0 

6.62 

3.44 

2«5S 

1 

T 

0 

10 

5 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

86.0 

63.1 

74,6 

2.6 

97 

27 

52 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

4.36 

1.28 

1.06 

19 

T 

0 

10 

4 

1 

COVINGTON 

87.2 

62.0 

74,6 

4.1 

97 

27  + 

49 

9 

0 

12 

0 

0 

4.56 

1.25 

1.43 

.  0 

Q 

\ 

DUBLIN 

90.7 

65.4 

78,1 

5.4 

102 

31 

54 

9 

0 

21 

0 

0 

0 

6.55 

3,22 

2.30 

3 

•  0 

0 

11 

4 

i 

EXPERIMENT 

83.5 

63.2 

73.4 

2.8 

97 

26 

61 

9 

6 

0 

0 

0 

6.07 

3.07 

1 .  96 

1 

.0 

0 

10 

5 

2 

FAIR  VIEW 

85.0 

63.7 

74  .4 

3.7 

95 

31 

62 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

6.82 

2.60 

1.53 

4 

.0 

0 

10 

3 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

86.2 

64.6 

75.4 

3.0 

97 

31 

54 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

4.08 

.83 

.0 

0 

8 

GREENSBORO 

86  .  4 

63.0 

74.7 

4.2 

96 

25  + 

49 

9 

Q 

9 

0 

0 

0 

9.02 

5.83 

4.69 

.  0 

Q 

1 0 

J 

GRIFFIN 

85.1 

63,7 

74.4 

3.3 

95 

25+ 

51 

9 

1 

9 

0 

0 

0 

3.68 

.56 

1.12 

20 

.0 

0 

8 

3 

I 

LA  GRANGE 

85.5 

62,5 

74.0 

3.0 

97 

49 

9 

2 

0 

0 

0 

2.73 

1 

T 

0 

10 

3 

1 

LOUISVILLE 

89  .  2 

76.9 

31 

9 

17 

0 

0 

0 

5.25 

1.79 

1.40 

J 

Q 

3 

J 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

88.6 

65,1 

76.9 

3.3 

99 

27  + 

52 

9 

1 

18 

0 

0 

0 

4.40 

1.18 

1.55 

6 

.0 

0 

9 

2 

2 

MACON 

0 

0 

0 

10.28 

7.32 

4.06 

1 

.0 

0 

7 

MILLEDGEVILLE 

85.8 

62.9 

74.4 

2.1 

96 

26+ 

51 

10+ 

g 

Q 

15.04 

1 1.89 

6.76 

1 

.0 

0 

10 

7 

i 

MILLEN 

89.2 

65.4 

77.3 

4.0 

101 

27 

56 

9+ 

17 

0 

0 

0 

5.76 

2.61 

1.61 

.1 

0 

5 

5 

3 

MONTICELLO 

85.9 

62.5 

74.2 

2.6 

96 

27 

49 

9 

2 

9 

0 

0 

0 

3.47 

.20 

.76 

2 

.0 

0 

9 

4 

0 

NEWNAN 

84.3 

62,6 

73.5 

2.9 

94 

25  + 

50 

7 

5 

8 

0 

0 

0 

5.31 

1.79 

1  .97 

4 

.0 

0 

8 

* 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

84.4 

61  ,7 

73.1 

94 

24+ 

48 

9 

4 

9 

0 

0 

3.37 

.0 

0 

5 

SWAINSBORO 

90. 4M 

65.  3M 

77. 9M 

101 

31 

55 

9 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.0 

0 

6 

TALBOTTON 

85.9 

62.9 

74.4 

2.7 

96 

27+ 

50 

10 

2 

0 

0 

0 

4.1  1 

.80 

1.36 

3 

•  0 

5 

2 

WARRENTON 

86.1 

62.9 

74.5 

2.8 

96 

31 

54 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

9.06 

6.03 

4el0 

1 

•  0 

0 

9 

6 

2 

89. OM 

65. 2M 

77. IM 

4.4 

100 

27+ 

55 

9 

0 

0 

0 

6.16 

2.98 

2.80 

7 

•  0 

0 

7 

« 

3 

WEST  POINT 

85.4 

62.3 

73.9 

2.5 

96 

25+ 

45 

9 

3 

9 

0 

0 

0 

5.56 

2,08 

1.60 

1 

•  0 

° 

10 

4 

I 

DIVISION 

75.3 

5.87 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

89. 5M 

64.  8H 

77, 2M 

97 

26+ 

17 

0 

° 

0 

6.15 

2.78 

4 

•  0 

0 

7 

ll 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

88  . 1 

62.3 

75,2 

1.2 

98 

26+ 

5 1 

10 

12 

0 

0 

0 

3.26 

,  09 

1.26 

7 

•  0 

0 

6 

1 

ALBANY 

89.4 

67.4 

78,4 

3.7 

99 

26  + 

58 

8 

16 

0 

0 

0 

5.63 

1.95 

2.00 

21 

T 

0 

7 

3 

3 

ALBANY  WB  AIRPORT 

90.1 

66.9 

78,5 

3.5 

101 

27 

58 

8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

4.49 

.48 

3.03 

6 

'o 

0 

6 

2 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

89.9 

63.4 

76  ,  7 

4.1 

99 

27 

61 

10+ 

0 

21 

0 

0 

0 

1.30 

1.39 

.47 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

AMERICUS   3  ENE 

87.3 

65.1 

76.2 

2.8 

100 

27 

56 

10 

0 

10 

0 

0 

5,63 

2.23 

2.63 

3 

.0 

0 

11 

4 

2 

BAINBRI06E 

91.2 

64.5 

77.9 

3.1 

108 

27 

54 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

.84 

2.44 

•  46 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

89. 6M 

68  (2M 

78. 9M 

101 

26 

66 

8 

0 

12 

0 

0 

0 

1.08 

.83 

20 

T 

0 

2 

1 

0 

BLAKELY 

88.9 

64.6 

76.8 

2.7 

99 

27 

54 

8 

0 

12 

0 

0 

.89 

1  •47 

6 

.0 

0 

7 

5 

0| 

1 

BRUNSWICK 

91.0 

69.6 

80,3 

5.7 

!01 

25 

61 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

.77 

2.51 

.45 

7 

.0 

0 

4 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

88.0 

69.5 

78,8 

100 

26 

55 

10 

0 

10 

0 

0 

I 

.56 

.38 

7 

.0 

0 

S 

0< 

0 

CAIRO  2  NNW 

89.6 

65.0 

77.3 

3,0 

101 

27 

64 

10 

0 

12 

0 

0 

.59 

2.31 

.49 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAMILLA 

92.3 

65.9 

79.1 

3,7 

105 

27 

56 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

1.73 

1.90 

.87 

6 

.0 

0 

4 

2l 

0 

CAMP  STEWART 

91.8 

65.6 

78.7 

103 

25 

63 

10 

0 

22 

0 

0 

.48 

•  35 

20 

.0 

0 

ll 

ol 

9 

CORDELE 

87. 4M 

65. 8M 

75. 6M 

2,8 

98 

28 

56 

10 

11 

0 

0 

0 

6.83 

2.91 

3^05 

7 

.0 

0 

*!< 

CUTH8ERT 

88.1 

65.8 

77.0 

2.8 

97 

25+ 

55 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

10.06 

6.42 

2^98 

3 

.0 

0 

11 

1 

DOUGLAS 

EASTMAN 

90.9 

66.4 

78.7 

4.7 

102 

31 

57 

9+ 

21 

0 

0 

0 

3.84 

.66 

1^35 

6 

.0 

0 

7, 

2i 

FITZGERALD 

90.5 

67.0 

78.8 

4.3 

99 

25 

51 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

2.93 

.25 

1^33 

20 

.0 

0 

6. 

FLEMING  EXP  STATION 

90.9 

62.7 

75.8 

100 

25  + 

50 

8+ 

0 

17 

0 

0 

0 

1.14 

1^04 

.0 

0 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
MAY  19S3 


Temperature 


Si*  Hon 

.  1 

n 

il 

?! 

>  ^ 
<* 

< 

— 

•  1 

Ou. 

« 

01 

s 

5 

• 

% 

_3 

* 

>• 
& 

• 

• 

1 

No.  of  Day, 

3 

0 

•  1 

u 
l§ 

>• 

Q 

J 

 — 

Snow.  Sl*«l,  H,U 

No.  ol  Day, 

Mln. 

Z 

11 

)IU 
•a 

Z  0 

• 

0 

z 

t 

q 

• 

z 

0 

• 

J 

Is 

s  * 

'^i 
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FOCKSTON  9  SW 

92  •  hM 

"7e~5M" 

102 

25 

53 

— - 

23 

0 

0 

0 

1,13 

,81 

,0 

0- 

\ 

0 

FO«T  GAINES 

se.o 

6<>.S 

76,3 

2.7 

100 

27 

54 

8 

2 

11 

0 

0 

0 

4,64 

1.20 

2,77 

6 

.0 

0 

• 

2 

2 

GLENNV I LLE 

00.3 

66. <. 

78. <. 

4.5 

98 

25+ 

55 

8+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1,92 

1.20 

1,00 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

HAWKINSVILLE 

89.2 

63.7 

76.5 

3.1 

99 

31 

54 

9+ 

0 

14 

5,41 

2.40 

1,95 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

HOGCAROS  MILL 

90 16 

6«.3 

77.5 

3.8 

101 

25  + 

55 

10+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2,94 

.63 

1,78 

6 

.0 

0 

8 

1 

LUMBER  CITr 

90*<» 

6<>.4 

77. 

100 

26  + 

54 

10 

23 

0 

0 

0 

2,44 

- 

.69 

1  ,07 

21 

.0 

0 

» 

2 

1 

MONTEZUMA  1  NE 

88.  7 

66.  1 

77.4 

4.1 

99 

27  + 

54 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

3,61 

1,15 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE 

92.0 

67.1 

79,6 

4,4 

101 

25 

58 

10 

0 

54 

Q 

Q 

.92 

1.67 

,40 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

QUITMAN 

90<8 

66.« 

78.6 

3,8 

100 

25+1  55 

10 

0 

21 

P 

0 

0 

,94 

2,56 

,79 

7 

,0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

90. 3M 

62.  4M 

76,<>M 

4,8 

101 

25 

47 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

•  75 

2,41 

,68 

20 

,0 

0 

2 

0 

SAVANNAH  WB  tP 

R 

90.7 

66.2 

78.5 

5,6 

100 

25  + 

55 

8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

,51 

2,40 

,34 

20 

,0 

0 

3 

; 

0 

SAVANNAH  REACH   ?  N 

86.  9M 

67.  7M 

77. 3M 

3,1 

99 

26 

60 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

,40 

1,49 

,40 

20 

Q 

THOMASVILLE 

90.3 

65.  1 

77.7 

3,7 

102 

27 

53 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

,77 

2,86 

,53 

7 

,0 

0 

3 

1 

0 

TIFTON  2  N 

87.6 

65.5 

76.6 

3,1 

98 

28 

55 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

2,52 

,79 

,87 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

VALOOSTA  we  AIRPORT 

91.5 

65.5 

7S,5 

4,} 

100 

25 

55 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

1,28 

2,15 

,53 

7 

,0 

0 

6 

I 

WAYCROSS 

92.6 

«5.0 

78.8 

4,4 

10? 

25+ 

51 

10 

0 

24 

0 

0 

,99 

2,34 

,75 

21 

,0 

0 

3 

1 

0 

MOODRUFF  0AM 

88.5 

66.9 

77.7 

100 

26 

57 

8 

13 

0 

0 

I 

,96 

,56 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

77,8 

2.55 

T 

STATE 

75.6 

3,4 

4,18 

,74 

T 
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 1  1  
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13     14  15 
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18 
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19  1 

net  1 

20 
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21 

22  1  23  1  24 

25      ZD  2/ 

 1  1  1 

no      An  nn 
28      29  30 

 1  1  

3 

2  tit 

•  03 

.54 

•  05  •S^ 

T 

.»• 

•  43 

.05 

1 .00 

•  IS 

1*15 

.27 

.08 

.01  .02 

1^41 

•  15 

■  04 

•  55 

2.78 

•  23 

•  56 

T 

•4« 

3.26 

•  09 

•  52 

U26 

•  20 

•  >3 

5  63 

.14 

T 

•  01 

.07 

1*35 

1^62 

•  44 

2.00 

•  16 

3,97 

•  19 

•  05 

•  07 

.83 

1.71 

•  19 

.07 

•  03 

.56 

1  ,30 

T 

.37 

•  47 

•  01 

.06 

.39 

»*63 

•  13 

.01 

2^63 

.01 

•13  ^76 

U04 

.03 

■  02 

.39 

•  52 

4(76 

1.25 

.67 

•  04 

.46 

•  71 

•  70 

.09 

.88 

4*38 

.«» 

6*04 

1.88 

.00 

•  10 

•  53 

T  UOO 

•  61 

.11 

T 

.81 

3*56 

.35 

.07 

•  60 

•  26 

.04  1*07 

•  19 

T 

T 

T 

T 

•  03 

•  «2 

.03 

R 

*.05 

1.00 

.10 

1.00 

.15 

•  81 

•  15 

•  75 

.09 

R 

3.80 

•  26 

•  29 

•  75 

•  36 

.38  1.10 

•  33 

•  04 

T 

•  37 

•  84 

•  19 

•  46 

•  19 

•  07 

•  18 

.04 

.80 

1.20 

U30 

•  03 

5*S5 

.11 

.26 

.74  U17 

•  28 

•  45 

•  14 

2.27 

.11 

1.08 

•  25 

.63 

3*39 

26 

•  06 

94 

22  •34 

•  28 

04 

•  05 

4*32 

.06 

.59 

•69  1.47 

•  73 

•  10 

.68 

3.73 

.46 

•  13 

.27 

•  42 

T  .36 

•  66 

•  09 

T 

T 

•  9< 

.99 

T 

««50 

2.17 

•  34 

•  04 

1.19 

•  56 

•  54 

.07 

T 

.67 

3«$<> 

•  57 

•  02 

•  02 

.79 

.08  .47 

.87 

.16 

.96 

4*36 

•  77 

III 

•  02 

.10 

,56 

•  09 

.38 

•  01 

•  01 

.07 

B»l*, 

4.00 

T 

1.44 

.06 

T  U74 

.65 

T 

T 

.29 

5.62 

i.ee 

•  23 

•  31 

1.19 

T  .24 

1.41 

.09 

.27 

T 

•  39 

5*03 

•  35 

•  50 

U33 

.66  ^71 

•  34 

•  00 

U73 

T 

T 

.14 

.87 

•  69 

•  03 

T 

»he 

.04 

•  09 

T 

.35 

^•91 

•  66 

•  12 

•  04 

.72 

•  55 

1  •Be 

.14 

.82 

5.53 

IV9.92 

2.49 

•  32 

•  32 

l.OZ 

1  .06 

•  73 

.11 

1  .23 

7*30 

2.30 

•  45 

1.30 

•63  1.00 

•  20 

•  04 

i.3e 

4  •49 

1.65 

U15 

•  36 

•  10 

•  08 

•  10 

•  59 

.44 

3*08 

•  05 

.12 

.27 

.27  1.73 

.08 

•  08 

.48 

3*64 

•  08 

•  10 

3*42 

•  23 

•  09 

l.Of 

•  07  U04 

.07 

•  22 

■  15 

•  02 

•  06 

.18 

.24 

3*55 

T 

.16 

•  46 

•02  .TS 

.46 

•  07 

1.19 

.44 

4.24 

»0Z 

.28 

•  48 

•52  .73 

.34 

•  17 

T  ^53 

•  05 

.99 

.13 

3»5B 

•  34 

•  10 

1.07 

•08  ^57 

.88 

•  06 

•  01 

.05 

.4? 

3*45 

.69 

5.05 

.77 

.27 

.25 

1.22 

T  .61 

1.12 

•  0? 

T 

.05 

.74 

6*52 

2.55 

•  12 

1.37 

•  12 

•18  ^68 

.09 

•  33 

.56 

.50 

R 

4*36 

.15 

*64 

.44 

•  06 

•77  .17 

.10 

•  32 

1.06 

.65 

4.24 

•  10 

.06 

•  48 

1.73 

.03  1.05 

•  19 

T 

.55 

.03 

5*83 

3  06 

6*66 

1.61 

.75 

•  25 

U39 

.22  .61 

.60 

•  14 

T 

.03 

.36 

4«5« 

1.43 

.45 

•  28 

•  52 

•  38 

•  50 

•  26 

.72 

4*61 

.79 

.27 

.20 

.70 

.93 

.73 

•  04 

.95 

5.04 

1.15 

T 

1.50 

.45  •48 

•  28 

•  08 

T 

1.10 

10«05 

•  40 

•  06 

4*61 

.48 

.05 

.45 

1  .49 

T  .57 

.75 

•  01 

.09 

.72 

T 

6*32 

•  38 

1.50 

•  02 

•  62 

2^30 

.24 

•  16 

1.10 

6.60 

.68 

•  56 

1.44  .36 

.25 

.03 

.15 

3.01 

•  10 

5.83 

•  30 

.22 

1.12 

1  .37 

•  10 

•  52 

.03 

2.17 

4.59 

.69 

.27 

.30 

•  99 

•  18 

.71 

_ 

•  15 

•  62 

1.53 

.01  2.32 

.16 

•  12 

•  79 

.04 

3.26 

•  05 

T 

U09 

.01  .70 

.38 

•  12 

•  51 

•  40 

1,23 

.26 

•  04 

.91 

2.77 

T 

T 

T 

T 

.02  1.66 

•  55 

.32 

RECORD  MISSING 

4.15 

.72 

•  29 

.80 

.51 

.40 

•  21 

U20 

.02 

6*46 

.22 

•  44 

•  7? 

•  77 

1.17 

2*86 

.28 

6.35 

.23 

.01 

2.30 

1.13 

•04  .53 

1.97 

•  02 

•  17 

.14 

.  01 

3.84 

.60 

•  49 

.30  1.35 

•  15 

.40 

.35 

5.37 

2*86 

.36 

3.71 

•  40 

.12 

•  68 

.55 

.72 

•  08 

•  24 

!63 

.29 

T 

5.32 

•  10 

•  30 

.50 

•01  2^93 

.12 

•  31 

.22 

•  06 

-76 

.01 

6.07 

1.96 

•  21 

•  67 

•  66 

.30 

•  60 

•  U 

•  02 

1*33 

.01 

2.28 

.39 

.77 

T  .66 

.44 

T 

5.82 

.59 

•  41 

.73 

34 

U0» 

2.93 

•  60 

.59  .22 

•  18 

T 

•  01 

1*33 

7,20 

•  14 

.21 

.59 

•11  2^30 

•  51 

•  IB 

•  11 

2^40 

•  56 

.09 

1.14 

•  07 

•  03 

1.04 

3.87 

•  55 

T 

.39 

.78  .78 

•  09 

•  11 

T  ti2 

T 

•  05 

•  79 

.01 

.84 

04 

1.13 

.32 

•  81 

4.64 

•  10 

1.30 

2^77 

•  12 

T 

.25 

.10 

4.0B 

.42 

1.02 

.97 

•  85 

•  15 

.26 

.41 

5.61 

.40 

•  50 

2.21 

■  97 

•  31 

•  34 

.88 

5.44 

1.08 

•  36 

•  23 

T 

1«92 

T 

.56 

•  36 

1  .00 

5.75 

U56 

•  21 

1^55 

.07 

1.32  .14 

•  34 

•  32 

.07 

.17 

9.02 

4.69 

1.37 

•  30 

•  51 

.21  .33 

•  56 

•  15 

.80 

.10 

3^6B 

.26 

•  64 

•  35 

•01  .96 

•  05 

•  07 

1.12 

6*39 

2^30 

.54 

•  52 

5.41 

•  40 

1.80 

•  25 

•  19 

1.95 

•  10 

T 

.60 

.12 

3.31 

•  02 

.20 

•  50 

•  72 

•  56 

•  09 

•  03 

•  31 

.88 

3.53 

.48 

•  10 

•  65 

•  10 

•  62 

•  64 

•  04 

•  0* 

.86 

2.94 

.03 

T 

.06 

•  12 

1.78 

• 

* 

•  94 

.01 

3*66 

.20 

.69 

•  19 

6.65 

2.30 

•  30 

.60 

1.25 

T  1.30 

•  32 

•  25 

.33 

7 

5.61 

.4? 

U08 

1.21  .52 

.40 

•  05 

•  52 

•  06 

.20 

4.80 

•  20 

1*00 

•40  .30 

1*40 

•  20 

•  40 

•  10 

.80 

3.90 

•  30 

U20 

.20 

•  70 

.35 

* 

* 

1.15 

5.53 

1.41 

.23 

•  99 

•  15 

.20 

V7.27 

2.70 

1.05 

•  16 

.60 

T  .57 

.45 

•  10 

•  67 

8.78 

4^35 

•  96 

•  25 

•  92 

.02  .67 

1.06 

•  09 

.44 

3.6. 

.51 

•  66 

•  64 

.65 

•  25 

•  36 

.55 

5.25 

U40 

•  85 

•  40 

.70  .93 

.65 

•  27 

.05 

2.44 

•  56 

.27 

•  45 

•  07 

* 

R 

4.40 

•  10 

•  45 

•  30 

.35  1*55 

•  08 

•  13 

•  39 

1.05 

10.28 

4.06 

1.69 

1.38 

•  92 

•  56 

• 

1.65 

5.43 

1.72 

•  13 

•  02 

•  86 

T  .61 

•  65 

•  09 

T 

T 

1.15 

7 

6.50 

.30 

1^30 

•  80 

UIO 

1^05 

UBO 

.15 

15(04 

6*76 

1.83 

1.39 

1.31 

.22  .49 

U69 

•  15 

.52 

.68 

5*75 

1.60 

1.61 

.53 

1*15 

•  86 

3.61 

•  14 

.90 

.96 

1.15 

.14 

.32 

3#47 

•  10 

.76 

.29 

•  56 

•18  •eB 

•  06 

•  14 

•  70 

.92 

.05 

T  .32 

•  40 

•  02 

.09 

.08 

4.07 

.09 

.54 

1.50 

.06  .04 

•  54 

•  05 

.35 

3.50 

.21 

.42 

.13 

.81 

•01  •?! 

•  64 

•  01 

•  36 

.20 

5.31 

.88 

1.97 

•03  .81 

•  17 

•  35 

.87 

•  23 

2*96 

.80 

•  83 

•62 

.71 

ABBEVILLE 
ADAIRSVlLLE 
ADEL 
AILEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  H8  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERKUS   3  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVEROALE 

RLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
BOMMAN 

BRAS'^TOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNFSVILLF 
CARROLLTON 
CARTERS 

CAHTERSVILLE 
CARTERSVILL"    3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUG'  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMRUS  we  AIRPORT 

CONCORD 
COROELE 
CORNEL  lA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 

CUSRVVILLE  2  W 

CUTMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DAL  TON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   1  WSM 

OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBL  IN 

EASTMAN 
ELBERTON 
ELL IJAV 
EHBRV 

EXPERIMENT 

FAI RMOUNT 
FAIR  VIEW 
F| TZGERALO 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FL INTSTONE 
EOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY   3  E 

FRANKL IN 
GAINESVILLE 
GLENNVlLLE 
GOAT  ROCK 
GREENSRORO 

GP I FF I N 
MARTWELL 
HAWK INSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HI AWASSEE 

HOOOARDS  MILL 

JASPER 

JQNESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX INGTON 
L INCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 

MICVlLLE 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWMAN 

NOONTCX)TLA  CREEK 
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Table  3— Continued 
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.29 
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•  31 
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* 
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•  09 

•  6T 

•  05 

1  slO 

•  04 

•  61 

1*12 

.08 

.66 

•  03 

*a7 

26 

•  02 

1^87 

•  28 

1|28 

T 

T 

•  05 

•  05 

•  33 

•  93 

•  29 

.03 

.29 

•  20 

•  65 

•  95 

•  64 

•  04 

•02 

•  47 

«lO« 

4.10 

•  52 

•  60 

•  64 

.30 

1.75 

.38 

•  64 

•  05 

».7» 

4.21 

UIO 

•  20 

.87 

T 

•  32 

•  98 

•  24 

•  77 

.«« 

•  20 

•  04 

•  75 

6*16 

1.09 

•  20 

•  50 

•  38 

U05 

2^80 

•  10 

1.60 

•  40 

.90 

.38 

.72 

•  62 

•  13 

•  34 

.40 

•  07 

2.03 

•  07 

2*06 

.15 

•  21 

.49 

•  22 

1.06 

T 

•  04 

•  04 

•  56 

.32 

4i99 

.49 

•  11 

•  92 

2.00 

.35 

.17 

•  91 

3>70 

•  02 

■  02 

•  06 

•a» 

•  20 

•  58 

•  72 

•  18 

•  Oft 

•  25 

•  79 

NMCROSS  4  N 

MOTTELV  (MM 

PlHt  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RE&ACA 

RINGGOLD 
RISING  FAWN 

ROME  00  AI0f»O<tT  R 
SAVANNAH  l/SOA  PL  6AR06N 

SAVANNAH  HB  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA   7  NNW 
STANLEV  GAP 
sue  HE  S 

SUHMERVILLE 
SMAINSBORO 
SHEET  GUM 
7ALB0TT0N 
TALLAPOOSA   ?  NNW 

TArLORSVILLE 
THOMASVILLE 
TIFTOH  2  N 
TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
I  TUNNEL  HILL 

VALDOSTA  HB  AIRPORT 

HALESKA 
<«ARRENTON 

MASHINGTON 
KAYCROSS 
VAVNCSBOttO 
•EST  POINT 

MooeuRY 

«OOORUFF  0AM 
•OOOSTOCK 
'OUNG  HARRIS 


Sm  B*l*r«no«  Not**  FoUowtog  SUttoo  ItuUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI 
MAV  199 


Day  0<  Month 


10     II     12    13     14    IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    28    27    28    29    30  31 


AILEY 

ALAPAM*  EXP  STATIOK 
ALBANY 

ALBANY  WH  AIRPORT 
ALLATOONA  CAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
ANERICUS  3  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  MS  AIRPORT 

ATLANTA  MB  CITY 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRI06E 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVIU.E  EXP  STA 

BLAKELY 

BROOKLET  1  ¥ 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATtOW 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  P-niOCE 

CARROLL TON 

CARTERSVILLE 

CEMRTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  NB  AIRPORT 

COKOELE 

COdNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAMLONEOA 

DALTON 

DOUGLAS 


MAX  BS 
MIN  70 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


B6 

72 


72  S8  S3 
60    67  63 


90  92 
70  6« 


86     81  88 

69    67  63 


8*  83  75 
60     67  66 


MAX  j  89 
MINI  58 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  e« 
MIN  63 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX;  93 
MIN  72 


MAX 
MIN 


MAX  86 


85  78 
67  66 


83  76 
67  62 


82  76 
69  62 


82  76 
70  63 


84  82 
66  64 


87  83 
66  67 


86  89 
73  72 


93  88 
69  66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX  I  85 
MIN I  74 


MAX 
MIN 


89  89 

70  65 


43  90 

70  70 


93  87 
70  70 


88  88 

73  72 


84  72 
68  60 


89  91 
74  70 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

I 

I 

MAX 

MINI 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


70  86  87 
58     68  65 


84  83  80 
61     59  61 


81     81  79 

52    64  56 


90     84  83 

64     7  3  65 


83 
66 


81  73 
66  60 


•«  81 

62  65 


82  89  1  98 

70  64j  6« 

82  77  I  74 

64  58  59 


88  87 
67  66 


91  86 
69  64 


69     69  63 


61     63  61 


•1  80 
70  66 


84  68 

65  63 


72  68 

65  56 


72  67 
65  56 


63     67  65 

89  87  83 
68    66  65 


83  80 

58     52  ! 


82  89 
66  65 


81 
64 

90 


77 
62 


86  88  83 

65  69  66 

85  87  85 

74  72  71 


60     66  58 


88  89 
68  65 


90  85 
67  68 


82  80 
64  64 


62     67  60 


77  67 
67  57 


70  71  68 

59  68  54 

86  78  74 

65  65  64 

83  77  72 

65  63  63 

90  89  86 

67  69  63 


82  70 

67  62 


75 
60 


79  82 

52  53 


80  S3 

58  60 


82  83 

58  63 


74  73 
48  49 


74     74  78 

52     53  49 

72  78 


54  50 
73  77 


72     77  83 


85  89 

53  54 


85  89 

53  52 


86  89 
62  64 


88  90 
60  62 


85  83 
54  55 


90  90 
60  59 


88  89  88 
54     56  59 


90  89  91 
62     64  66 


91  90 

67  69 


91 

65 

89 

64     63  62 


88  83 

66  62 


89  90 
60  61 


87  87 
59  61 


91  89 

67  70 


89  91 
66  69 


65     65  65 


90  90 

54      51  I 


90  I  89 
58  66 


90  91 
66  66 


80  !  86 

51  I  53 


79  S3 

58  53 


68  j  75 
40  '  40 


79     83     82  I  85 


54     60  '  56 


79  79 

59  59 


87  87 

62  65 

87  81 

56  62 

84  83 

56  58  54 

72  76  j  83 

47  47  48 


84  82 
57  60 


87 
53 


79 
51 


76  80  78 
48    47  49 


74  TS 
48  46 


81  82  I 
57  55 


77  80 
56  53 


55  60  1  58 

73  81 

43  47 

65  71 

48  53 


85  85  I 
57  59 


68     88  I 

50     54  I 


86  86 
57  59 


84  85 

59  61 


89  85 
67  60 


84  90 

52  56 


92  92 
55  58 


90  90 
57  58 


89  92 
59  57 


82  84 
44  45 


88  89 
58  59 


89  91 

58  61 


88  93 
64  61 


85  88 
59  61 


88  89 

57  57 


32  85  I 
64     54  I 


91  90 
58  58 


90  93  I 
57  58 


85  88 
48  50 


64  65 
56  56 


90  90  I 
57     56  I 


84  88 

56  57 


80  82  : 
50  51 


89  89 

59  60 


87  87 
55  58 


83  83 

55 

90  90 

55  57 

89  89 

60  63 

86  85 

50  52 

84  84 

49  53  I 


87  88 
58  60 


85  89 
60  62 


66  I  68  86  S7 
62  j   67     64  68 


61  82 
65  67 


83  83 
63  62 


87  83  83 
66     63  66 


77  80 
64  65 


90 

69 

90  85  82 
66  66  59 

91  86  79 
69  70  64 

89  61  93 

59  66  66 

80  77  83  I 


88  84  90 

66  62  62 

84  75  89 

68  65  66 

77  77  82 

65  60  64 

83  60  84 

60  56  62 

77  79  85 

63  69  62 

74 

63 


79  86 

59  64 


83  83 

64  68 

90  90     90  I  91 

68  58     62  66 


62  77  80  74 
66     66     68 1  56 


89  91 
67  66 


89  91 
69  68 


90  91 
63  63 


92  91 
61  61 


87  90  90 

55  57  62 

94  89  89 

64  66  67 

1  : 

84  83  61  I    80     78     eO>    79     79  80; 

48  53  55'    68     61     61!    62     56  681 


85  88 

72  70 


81  66 

60  651 


79  90 
64  52 


88     88      90     88  89 


57     57  61 


91  92 
61  60 


64     64  68 


92     91 1 

65     67 1 


87  63  91 
67     69  67 


86  87 

66  63 


94  93 

65  66 


90  90 
66  66 


92  I  85 
69  69 


57     58  63 


63  84  83 
56     60  62 


66  90 
66  64 


92 
71 


65  67  86 
72     73  73 


84  63  60 
64     63  63 


93  91 
60  60 


93 


64  63 

88  88 

53  55  56 

84  61  79 

57  61  63 

90  92  86 

57  62  64 

85  84  84 
56  61  63 

82  62  61 

65  54  59 


90  92 
65  62 


91  93 
65  66 


87  ;  66  88  85 
56  ;    61     59  60 


85  86 

6«  60 

88  89 

60  60 

01  81 

61  61 

88  sa 

57  60 


86  66 
61  59 


85  81  78 
62     64  62 


75  79 
59  63 


69  67  85 
65     64  69 


88  87  84 
65     63  69 


88     91  86 

70     68  70 


79  77  79 
62     66  65 


89  86 

63  «7 


88  90  88 
60     61  64 

85  83 


89  88 
66  69 


82  83 
69  63 


66 

60  82  79 

61  62  63 

82  78  77 

66  61  62 


86  37 
69  67 


80  93 
67  63 


86  92 
66  60 


66  54  60 

90  85  95 

68  70  66 

90 
68 

87  81  89 

58  65  54 

87  85  67 

62  55  60 

68  86  90 

66  66  66 


78  85  87 
62  56  64 

70  78  82 

62  54  58 

84  79  91 

67  66  65 

79  75  90 
66  66  66 

90  68  77 

70  67  64 


95     94  95 

71     70  70 


93  90  !  96 
67     68  67 


97  92 
66  70 

98  96 

66  68 


77  61  88 
64     56  63 


75  91 
66  66 


84  85 

54  63 


95     94  I 

72     73  i 


94     97  I 

73  72 


91  90  !  93 
67     67  I  62 


93  96  j  98 
70     67  I  69 


91     95  97 

70     71  '  72 


69  90 
69  69 


98     99     96  \  99 


73     74     74  I 


97  101 
74  76 


92  91 
64  72 


94  94 

66  64 


91  93 
69     70  I 


71     73  '  68 


90  91  I 
70  71 


90  [  91 
63  1  63 


93     93  '  85 


89  89 
67  65 

92  90 

61  60 

95  91 

70  66 

92  94 

69  66 

86  90 

69  67 

90  92 

63  62 

91  93 
69  69 

66  90 

65  66 


69  95  94 
62     53  69 


89 1, 
64«, 


89  a.  > 
67.  . 


90t. 
66a  . 


82a  . 
61a  . 


8ga<i 
63a'J 


87 1 

6Sa>, 


SSai. 
61  all 


89  <l 
99  ri 


89     90  1  93 

69     70 1  72 


90  ;  91 
72  76 


94     96  I  97 

73     73  1  71 


70  j  63 
91  '  86 


69  94 
64  64 


70     71     66     66  66 


96  84n 

70  62ill 


99  I  lift 
68  6in 


71  72  I  67 
97     96  I  89 


901  94 

63  :  69 


96     98     99     99  97 

74     73  '    76     76  75 


90  87  95  96 
66     68     62  64 

85     86     87  j 

72     66     66 j 

63 

58 

93 
66 

95 
69 

94 

72 

89 
71 


95  100  102 
62     70  75 


99     98  I  98 

73     701  72 


87  89  I  89 
63     61  67 


102  108 
68  69 


90  91 

66  70 


89  95 
62  66 


90  96 
65  66 


95  93 
68  66 


87  86 

68  71 


99  97 

72  72 


94  99 

72  72 


96  100 

73  75 


97  96 
74  75 


94  98 

66  70 


69     91  92 


90  67 
63  46 


95  99 

73  73 


73 

97  97  97 

73  72  76 

101  99  96 

76  76  76 

96  100  92 

75  77  77 

100  98  101 

71  71  72 


66     64  66 
103 


99  101 

68  71 


98  99 

71  70 


92  93 
66  64 


88     69  90 

63     65     62;    68  66 


91  87 

62  65 


101  10: 

69  72 


103  100  101 

73  73  73 

97  96  93 

63  59  63 

92  91  93 


93  95 

67  66 


91  92 
64  64 


69  90 
64  66 


94  96 

70  70 


91  94 

66  68 


92  92 

70  72 


88     90  90 

69     69  I  68 


93  95  I  96 
69     67 ,  67 


95  99  94 

68  64  69 

94  92  92 

67  64  71 

89  91  90 

64  62  66 

97  96  98 

71  68  75 

99  93  97 

68  69  75 


100 
73 

100 
69 

97 
67 

86  67  90 

51     66  69 

92     94  98 

65     64  68 

90  91  97 

65  65  66 

87  90  98 
70     71  66 

66  85  94 
69     74  69 

92  93  98 
66     65  69 

91  93  9* 

57     65  61 


95  92 
66  63 


88  92 

67  65 


•24 
44M 

2:2 


80| 


86  90 

56  69 


93  94 
60  68 


93  95 
65  65 


91  92 

58  61 


98 

71  I  68 


67  89 
52  58 


99  97 
63  66 


91  93 
66  63 


90  89 

69  66 


89  90 ;  62 

67  72  59 

95  97  !  93  92 

69  71  I  66  6  5 


85  90 
59  66 


93  99 

71     72  I 


89  94  90 
69     66  65 


90     91  92 

66     69  I  63 


95  97 

72  72 


90  94 

66     6  7 


69  90 

57  61 


90  90 
62  66 


97 


91 


19  ! 

57  ' 


99  i 
60  : 


8«  i 
«1  > 


to  'f  , 
97  : 


M  i; 
64  < 


86  9| 

63  1, 


"  'I  >, 

to  iT^' 


87  !, 

t2  i 


-  !i 


72  1  tJ  il 

92  tl  !: 
69    91  * 

93  M 


Ba*  rwfaraaca  not«a  (ollovlDC  Btatton  liidat. 
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DAILY  TEMPERATURES  «o«g.a 


'abl«  S  Continued 


Station, 

Day  Of  Month 

& 
< 

1 

2 

3 

'4  [ 
•  1 

S  1  6  1 

7 

g  1 

1 

1 

1 

12  1 

1 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UBL  IN 

MAX  1 

68 

1 

93 

90 

90 

88 

79 

92 

96 

96 

100 

101 

98 

100 

94 

92 

97 

102 

90  •  7 

HIN  \ 

71 

68 

65 

65 

69 

64 

61 

58 

54 

55 

58 

67 

60 

61 

66 

67 

66 

69 

66 

68 

63 

68 

71 

72 

71 

71 

76 

66 

66 

65 

68 

66  •4 

tSTMAN 

MAX 

90 

85 

91 

88 

68 

71 

80 

81 

83 

66 

93 

92 

93 

92 

92  1 

93 

88 

91 

90 

79 

91 

96 

99 

98 

100 

99 

100 

99 

93 

96 

102 

90  •  9 

M  IN 

71 

69 

66 

65 

69 

64 

61 

59 

57 

57 

59 

64 

61 

62 

65  ' 

69 

67 

70 

69 

67 

62 

71 

72 

72 

- 

73 

74 

74 

67 

68 

66 

67 

66>4 

XPERIMENT 

MAX 

65 

63 

78 

81 

77 

72 

75 

75 

78 

63 

66 

85 

64 

84 

85 

66 

81 

81 

77 

78 

67 

89 

90 

91 

97 

92 

93 

87 

86 

92 

MIN 

61 

69 

65 

61 

66 

63 

53 

55 

51 

63 

56 

60 

61 

63 

63 

68 

63 

66 

65 

60 

65 

68 

69 

69 

69 

68 

73 

64 

64 

64 

64 

63i2 

AIR 

VIEW 

MAX 

86 

85 

75 

81 

61 

70  1 

75 

75 

77 

66 

86 

87 

86 

85 

87 

86 

85 

82 

78 

75 

89 

91 

90 

91 

94 

92 

94 

87 

91 

94 

96 

85  lO 

MIN 

65 

69 

65 

62 

64 

59 

55 

65 

62  1 

64 

58 

68 

60 

61 

61 

67 

68 

67 

64 

63 

63 

68 

69 

69 

72 

71 

73 

64 

65 

66 

66 

63<7 

IT2&ERAL0 

MAX 

89 

90 

93 

90 

69 

76 

78 

83 

81 

86 

90 

91 

91 

91 

92 

91 

92 

94 

89 

86 

92 

96 

94 

97 

99 

97 

98 

96 

90 

92 

94 

90  •  5 

MIN 

74 

73 

69 

67 

69 

65 

62 

57 

61 

61 

59 

62 

62 

64 

6,4 

69 

66 

69 

70 

66 

64 

71 

72 

73 

76 

76 

76 

66 

68 

67 

68 

67>0 

LEMING  EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

93 

68 

87 

84 

80 

64 

83 

87 

88 

92 

92 

92 

92 

89 

89 

93 

91 

68 

69 

95 

96 

97 

100 

100 

96 

93 

87 

92 

100 

90*9 

MIN 

71 

69 

65 

68 

65 

67 

62 

50 

66 

50 

63 

61 

56 

67 

60 

63 

63 

67 

67 

63 

59 

67 

68 

67 

70 

70 

69 

61 

64 

61 

63 

62  •  7 

OLKSTON  9  SW 

86 

91 

95 

90 

87 

82 

67 

66 

87 

89 

91 

91 

91 

93 

93 

94 

92 

91 

90 

94 

98 

97 

100 

102 

100 

99 

96 

69 

93 

96 

92  4  4 

MIN 

73 

69 

65 

70 

65 

65 

54 

69 

57 

67 

53 

68 

60 

61 

63 

67 

66 

65 

62 

64 

69 

66 

71 

76 

71 

66 

62 

62 

66 

64.6 

0«T 

GAINES 

MAX 

86 

79 

88 

86 

81 

70 

60 

62 

82 

65 

86 

87 

86 

88 

66 

87 

87 

86 

66 

80 

90 

92 

96 

97 

98 

96 

100 

96 

92 

95 

99 

88*0 

MIN 

69 

65 

65 

65 

67 

55 

55 

54 

63 

65 

56 

66 

57 

68 

62 

65 

64 

67 

68 

67 

66 

66 

70 

76 

79 

78 

69 

62 

64 

66 

64 

64  •6 

ORT 

VALtEV  3  E 

MAX 

88 

78 

64 

63 

63 

66 

76 

76 

60 

84 

87 

88 

87 

87 

67 

89 

86 

65 

82 

74 

86 

91 

90 

93 

96 

94 

96 

90 

90 

93 

97 

66*2 

MIN 

67 

67 

64 

64 

67 

61 

57 

58 

54 

56 

59 

60 

69 

61 

66 

68 

64 

69 

66 

66 

63 

66 

71 

70 

73 

71 

73 

65 

67 

63 

66 

64  (6 

tINESVILLE 

MAX 

87 

84 

78 

77 

77 

66 

73 

76 

61 

87 

66 

68 

87 

66 

64 

60 

61 

61 

74 

82 

86 

92 

91 

94 

94 

91 

96 

67 

90 

93 

96 

84  .6 

MIN 

58 

68 

62 

59 

64 

54 

48 

48 

47 

53 

53 

56 

56 

69 

61 

63 

63 

64 

63 

56 

63 

64 

61 

67 

66 

64 

69 

61 

69 

64 

69 

60a0 

.ENHVILLE 

MAX 

91 

90 

94 

66 

69 

62 

79 

82 

61 

86 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

92 

91 

69 

84 

89 

96 

94 

96 

98 

97 

98 

91 

90 

92 

96 

90  ■  3 

MIN 

73 

70 

68 

70 

71 

67 

67 

55 

61 

55 

56 

61 

63 

63 

64 

66 

67 

69 

69 

64 

61 

69 

73 

71 

74 

70 

73 

65 

66 

67 

65 

66  •4 

lEENSBORO 

MAX 

86 

89 

79 

84 

84 

70 

75 

75 

60 

66 

69 

69 

87 

67 

67 

88 

85 

87 

81 

78 

86 

92 

92 

94 

96 

94 

93 

66 

90 

93 

96 

MIN 

5? 

62 

66 

62 

68 

60 

55 

66 

49 

52 

56 

57 

56 

59 

63 

67 

66 

66 

66 

60 

61 

66 

70 

70 

69 

70 

79 

66 

66 

65 

66 

63<0 

'IFF  IN 

MAX 

87 

84 

79 

82 

78 

73 

74 

75 

80 

66 

67 

67 

66 

66 

86 

65 

61 

82 

74 

79 

87 

91 

90 

93 

96 

93 

'  96 

69 

90 

92 

99 

65  •  1 

MIN 

5* 

68 

64 

62 

63 

59 

53 

56 

61 

54 

69 

60 

62 

63 

64 

67 

64 

65 

66 

61 

66 

66 

70 

70 

72 

69 

74 

66 

66 

66 

67 

63.7 

eiwf LL 

MAX 

66 

85 

82 

81 

82 

75 

76 

76 

79 

66 

89 

90 

69 

89 

90 

90 

66 

88 

64 

82 

86 

94 

99 

96 

96 

97 

94 

88 

91 

98 

100 

MIN 

58 

63 

65 

61 

68 

60 

50 

53 

51 

54 

57 

59 

62 

64 

65 

65 

64 

66 

62 

59 

62 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

61 

61 

66 

68 

62.5 

N'VILLE 

MAX 

89 

89 

89 

87 

89 

72 

79 

60 

62 

84 

90 

89 

89 

90 

90 

92 

88 

90 

68 

89 

69 

93 

91 

96 

96 

97 

99 

92 

82 

93 

99 

69  .2 

MIN 

71 

65 

65 

65 

68 

61 

60 

57 

64 

64 

66 

57 

68 

59 

64 

68 

66 

69 

64 

63 

63 

66 

68 

69 

69 

66 

67 

66 

69 

61 

64 

63.7 

i  MILL 

87 

87 

91 

90 

86 

70 

79 

86 

62 

66 

90 

90 

90 

90 

89 

91 

89 

91 

89 

83 

96 

96 

96 

100 

101 

98 

101 

98 

96 

97 

99 

90.6 

MIN 

76 

74 

69 

68 

66 

65 

60 

57 

59 

56 

68 

67 

65 

56 

62 

68 

63 

64 

66 

66 

61 

63 

66 

70 

69 

70 

72 

66 

66 

63 

63 

44.3 

MAX 

84 

81 

72 

77 

72 

66 

70 

71  ' 

79 

84 

62 

84 

6S 

83 

83 

80 

79 

79 

76 

83 

86 

89 

90 

91 

92 

90 

69 

87 

90 

91 

91 

82  .4 

MIN 

59 

59 

59 

60 

62 

54 

47 

46 

55 

56 

55 

56 

69 

61 

63 

63 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

67 

67 

68 

63 

67 

67 

62 

66 

63 

60.2 

Tt 

67 

86 

66 

77 

79 

70 

74 

75 

78 

85 

88 

88 

87 

83 

83 

84 

63 

80 

62 

86 

89 

67 

93 

94 

94 

91 

68 

89 

93 

93 

99 

65  .4 

MIN 

5* 

68 

56 

60 

64 

55 

44 

46 

45 

47 

51 

53 

64 

56 

62 

64 

61 

62 

59 

63 

60 

62 

69 

63 

60 

61 

63 

59 

63 

54 

60 

57.4 

I;  GRANGE 

MAX 

87 

86 

79 

83 

75 

71 

75 

77 

79 

86 

66 

87 

64 

85 

66 

67 

62 

83 

"'B 

62 

88 

90 

69 

93 

95 

93 

94 

90 

92 

94 

97 

85  •  5 

MIN 

63 

71 

64 

61 

65 

65 

52 

55 

49 

51 

56 

57 

56 

62 

63 

64 

64 

66 

67 

69 

63 

66 

66 

69 

69 

67 

70 

61 

64 

66 

66 

62.6 

lilSVILLE 

MAX 

89 

65 

82 

85 

83 

72 

79 

80 

82 

86 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

89 

61 

89 

96 

96 

96 

97 

96 

99 

89 

90 

94 

100 

69  .2 

MIN 

63 

64 

66 

64 

69 

66 

59 

56 

64 

55 

57 

60 

60 

61 

63 

65 

67 

67 

68 

67 

62 

66 

70 

72 

70 

68 

71 

66 

66 

66 

67 

64.6 

I  BER 

CITY 

86 

91 

91 

93 

90 

90 

78 

79 

81 

62 

87 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

91 

91 

88 

63 

90 

95 

94 

97 

100 

98 

100 

92 

90 

94 

90  .4 

MIN 

72 

71 

66 

65 

66 

67 

63 

56 

57 

54 

66 

55 

60 

61 

61 

65 

66 

68 

69 

68 

62 

60 

70 

69 

69 

70 

69 

65 

66 

66 

64 

64.4 

"IN  W8  AIRPORT 

MAX 

91 

83 

88 

88 

83 

68 

79 

80 

82 

87 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

89 

86 

86 

76 

90 

95 

92 

96 

97 

97 

99 

91 

91 

94 

99 

86  .4 

MIN 

69 

68 

66 

64 

66 

60 

56 

57 

52 

55 

59 

60 

60 

61 

68 

68 

67 

70 

67 

67 

63 

69 

71 

71 

71 

71 

74 

65 

67 

66 

68 

49.1 

X  0 

N 

91 

85 

67 

87 

89 

90 

91 

90 

87 

99 

96 

96 

MIN 

54 

61 

64 

64 

54 

62 

61 

62 

69 

64 

73 

67 

E06EV1LLE 

MAX 

73 

88 

85 

79 

65 

84 

66 

76 

76 

60 

86 

86 

90 

69 

88 

66 

89 

66 

85 

66 

76 

66 

92 

92 

93 

96 

95 

96 

66 

90 

92 

69  .6 

MIN 

67 

67 

66 

63 

63 

65 

58 

53 

52 

51 

51 

56 

59 

58 

61 

64 

66 

66 

66 

67 

64 

64 

69 

70 

68 

67 

67 

67 

68 

64 

64 

62.9 

MAX 

86 

91 

87 

89 

85 

86 

76 

77 

60 

81 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

65 

64 

66 

96 

96 

98 

100 

101 

99 

90 

90 

93 

MIN 

64 

66 

65 

64 

71 

66 

61 

59 

66 

56 

57 

58 

61 

61 

64 

66 

66 

69 

71 

67 

62 

69 

70 

74 

72 

70 

71 

67 

66 

67 

47 

49.4 

M( 

EZUMA   1  NE 

MAX 

83 

85 

87 

86 

84 

69 

76 

81 

63 

85 

90 

91 

8« 

90 

91 

91 

89 

86 

66 

78 

91 

92 

93 

94 

97 

97 

99 

96 

92 

96 

99 

88.7 

MIN 

62 

63 

64 

65 

70 

62 

60 

56 

54 

67 

60 

61 

59 

62 

69 

69 

68 

67 

66 

67 

66 

68 

72 

71 

72 

71 

76 

73 

68 

73 

74 

64.1 

•K 

ICELLO 

87 

85 

60 

64 

84 

70 

76 

76 

79 

65 

88 

66 

87 

86 

66 

66 

83 

86 

61 

78 

86 

92 

91 

91 

96 

92 

96 

86 

91 

93 

94 

MIN 

64 

68 

65 

61 

66 

60 

52 

55 

49 

63 

54 

57 

59 

61 

63 

66 

63 

66 

66 

60 

61 

66 

68 

69 

67 

66 

72 

66 

65 

65 

65 

62.6 

MOtrie 

87 

90 

91 

91 

90 

85 

80 

86 

86 

87 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

91 

92 

90 

66 

96 

96 

96 

100 

101 

99 

100 

100 

94 

94 

99 

92.0 

MIN 

73 

72 

72 

70 

66 

65 

65 

59 

62 

58 

61 

64 

61 

63 

66 

66 

67 

66 

68 

71 

64 

69 

70 

73 

71 

76 

75 

70 

67 

65 

64 

67.1 

VN 

MAX 

85 

83 

65 

60 

76 

67 

75 

77 

79 

86 

86 

66 

63 

82 

84 

84 

80 

79 

76 

61 

86 

69 

91 

93 

94 

92 

92 

86 

90 

91 

94 

64.3 

MIN 

63 

73 

62 

59 

65 

56 

50 

54 

51 

63 

66 

69 

69 

62 

63 

64 

64 

63 

65 

66 

64 

67 

69 

66 

72 

69 

72 

65 

64 

66 

44 

62.6 

"V3UNTAIN  VALLEY 

MAX 

85 

84 

79 

80 

74 

71 

75 

76 

77 

63 

86 

65 

84 

64 

65 

86 

83 

60 

78 

76 

66 

89 

91 

94 

93 

91 

94 

90 

90 

93 

94 

84.4 

MIN 

65 

69 

64 

61 

65 

00 

50 

55 

48 

52 

54 

56 

6« 

66 

60 

63 

64 

66 

65 

60 

64 

64 

66 

67 

66 

67 

70 

64 

65 

64 

49 

41  .7 

MAX 

65 

88 

92 

90 

88 

80 

76 

66 

83 

86 

91 

90 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

86 

83 

96 

96 

95 

99 

100 

99 

100 

96 

93 

93 

96 

90  .6 

MIN 

74 

74 

72 

68 

68 

67 

66 

56 

61 

65 

58 

59 

61 

61 

66 

67 

66 

66 

68 

68 

62 

66 

71 

72 

71 

73 

74 

69 

65 

66 

69 

66.4 

89  88 

80 

81 

77 

69 

74 

74 

76 

86 

61 

88 

68 

87 

83 

87 

86 

81 

76 

66 

67 

69 

91 

92 

92 

90 

90 

88 

92 

92 

92 

85 .0 

MIN 

57 

70 

62 

60 

66 

56 

47 

49 

49 

50 

56 

66 

67 

61 

62 

65 

65 

64 

66 

58 

65 

67 

69 

67 

66 

67 

70 

62 

60 

66 

69 

41  .4 

■^KB  AIRPORT 

MAX 

87 

85 

74 

79 

77 

65 

73 

76 

79 

85 

83 

86 

86 

86 

63 

85 

64 

81 

77 

86 

68 

90 

92 

95 

94 

93 

90 

90 

92 

93 

99 

84.7 

1  MIN 

55 

61 

60 

60 

64 

51 

49 

47 

48 

46 

54 

66 

66 

61 

63 

64 

62 

63 

62 

56 

62 

64 

67 

65 

66 

64 

68 

68 

59 

66 

62 

99.4 

AH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

92 

91 

9i 

84 

86 

82 

61 

84 

84 

86 

88 

91 

92 

91 

92 

66 

88 

92 

69 

86 

94 

96 

96 

101 

99 

98 

86 

86 

90 

99 

90  •  3 

MIN 

71 

66 

65 

68 

69 

66 

62 

49 

53 

47 

49 

60 

60 

58 

64 

64 

63 

66 

62 

58 

67 

69 

68 

73 

71 

67 

60 

62 

69 

64 

42.4 

AH  W6  AP 

MAX 

93 

93 

93 

84 

66 

63 

60 

64 

63 

86 

90 

92 

93 

92 

92 

88 

69 

93 

69 

88 

90 

95 

97 

96 

100 

100 

97 

87 

66 

91 

100 

90.7 

MIN 

73 

71 

69 

66 

70 

67 

61 

65 

57 

55 

57 

69 

62 

63 

66 

67 

68 

70 

70 

65 

61 

70 

73 

72 

76 

74 

74 

66 

67 

66 

66 

44.2 

AM  REACH   2  N 

87 

64 

78 

83 

60 

60 

65 

83 

85 

85 

69 

91 

89 

87 

63 

85 

84 

85 

83 

67 

94 

96 

97 

99 

93 

85 

63 

86 

99 

66.9 

MIN 

71 

69 

69 

72 

69 

60 

63 

62 

64 

61 

64 

69 

69 

72 

73 

75 

70 

67 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

72 

68 

47  .  7 

BORO 

MAX 

92     90  88 

86 

76 

78 

82 

84 

86 

90 

92 

91 

90 

90 

90 

87 

91 

96 

llOO 

99 

99 

93 

90 

94 

101 

90.4 

65     66  68 

70 

66 

61 

56 

55 

60 

66 

56 

62 

64 

66 

67 

67 

61 

70 

71 

75 

72 

7J 

66 

67 

67 

61 

TOK 

,  MAX 

68     8  3  81 

63 

79 

73 

76 

76 

76 

64 

86 

86 

07 

84 

66 

87 

85 

82 

84 

78 

89 

90 

90 

94 

99 

94 

96 

94 

69 

92 

9« 

66.9 

HIN 

67     64  64 

62 

64 

63 

54 

63 

52 

60 

51 

60 

60 

63 

62 

66 

66 

64 

65 

65 

62 

1  69 

69 

69 

'  69 

68 

73 

61 

62 

66 

47 

42.9 

TAU 

MSA   ;  NNM 

1 

MAX 

84     83  76 

80 

72 

67 

72 

75 

62 

63 

83 

84 

82 

61 

82 

83 

78 

78 

75 

78 

67 

68 

88 

90 

'  91 

88 

87 

68 

91 

91 

92 

82.9 

MIN 

65     70  64 

62 

67 

60 

57 

43 

44 

44 

52 

52 

62 

58 

60 

63 

64 

62 

65 

53 

62 

61 

66 

61 

63 

69 

71 

66 

68 

62 

58 

99.1 

-  £9  - 


DAILY  TEMPERATURES  «<»o. 


Tabto  S-ConHmwd 


Slotlan 

Day  Oi  Month 

1 

I 

1  1 

2 

3 

4 

5 

S 

1 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

THOMASVILLE 

MAX 

U 

89 

91 

89 

87 

77 

78 

86 

83 

89 

90 

91 

91 

90 

91 

90 

87 

91 

8« 

82 

93 

99 

94 

99 

100 

97 

102 

95 

91 

99 

99 

90* 

MIN 

7J 

73 

73 

66 

67 

65 

64 

55 

57 

53 

56 

58 

97 

58 

63 

67 

64 

66 

66 

65 

67 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

66 

64 

67 

69  • 

TIFTON  J  H 

MAX 

78 

85 

88 

89 

89 

77 

75 

78 

82 

80 

86 

88 

88 

88 

86 

89 

90 

88 

89 

86 

80 

90 

92 

92 

96 

97 

95 

98 

93 

90 

91 

MtN 

69 

73 

67 

69 

69 

64 

62 

56 

.  58 

55 

57 

60 

59 

62 

64 

67 

67 

65 

68 

69 

63 

68 

70 

70 

70 

73 

72 

68 

66 

65 

66 

65  • 

TOCCOA 

MAX 

83 

84 

75 

75 

78 

71 

71 

73 

77 

82 

85 

86 

83 

85 

85 

84 

84 

83 

76 

80 

84 

91 

»4 

91 

95 

94 

91 

91 

88 

94 

96 

Mth 

58 

68 

62 

61 

68 

58 

SO 

50 

55 

56 

57 

60 

60 

60 

65 

62 

63 

65 

65 

56 

63 

64 

64 

70 

70 

69 

70 

57 

57 

67 

72 

62< 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

90 

94 

93 

90 

81 

79 

89 

82 

89 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

93 

90 

87 

97 

96 

94 

98 

100 

97 

99 

92 

90 

93 

98 

91  • 

MIN 

73 

70 

69 

69 

67 

60 

57 

58 

55 

57 

56 

50 

61 

63 

67 

67 

68 

68 

66 

62 

66 

70 

72 

73 

72 

74 

69 

64 

62 

64 

65  • 

HARRENTOM 

MAX 

82 

85 

78 

80 

86 

72 

76 

74 

79 

84 

88 

89 

89 

85 

89 

88 

83 

88 

86 

77 

89 

90 

92 

94 

95 

93 

92 

86 

95 

92 

96 

06* 

MIN 

62 

66 

65 

63 

60 

60 

58 

56 

54 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

66 

63 

65 

65 

65 

62 

66 

69 

69 

66 

69 

70 

64 

65 

63 

65 

62  > 

MASHINSTON 

MAX 

SS 

86 

77 

82 

81 

69 

7» 

79 

74 

75 

79 

89 

87 

86 

87 

82 

80 

87 

83 

77 

87 

91 

94 

96 

98 

96 

93 

88 

98 

84i 

MIN 

65 

66 

61 

63 

63 

56 

55 

52 

52 

54 

55 

55 

60 

66 

64 

65 

67 

60 

63 

63 

62 

68 

69 

70 

70 

70 

62 

62 1 

HATCROSS 

MAX 

89 

92 

95 

91 

90 

84 

84 

89 

86 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

91 

93 

93 

92 

85 

93 

98 

97 

99 

102 

101 

102 

92 

92 

93 

100 

92  a 

MIN 

75 

70 

70 

67 

71 

68 

65 

53 

61 

51 

56 

52 

60 

60 

62 

65 

67 

67 

69 

68 

62 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

68 

64 

63 

61 

69  • 

NAYNESBOAO 

MAX 

85 

90 

82 

83 

84 

87 

75 

79 

80 

83 

90 

90 

92 

90 

90 

91 

88 

90 

95 

97 

100 

.7 

97 

90 

100 

89  < 

MIN 

62 

65 

66 

63 

65 

65 

60 

58 

55 

57 

58 

64 

68 

68 

69 

71 

67 

64 

71 

73 

73 

68 

64 

67 

69 

69  • 

WEST  POINT 

MAX 

87 

86 

78 

83 

72 

71 

77 

79 

81 

85 

86 

86 

82 

83 

84 

86 

84 

80 

78 

8? 

89 

90 

92 

94 

96 

94 

94 

90 

89 

93 

96 

89 1 

MIN 

65 

71 

61 

63 

66 

62 

51 

56 

45 

50 

55 

57 

58 

61 

63 

63 

64 

66 

67 

59 

66 

66 

69 

68 

68 

65 

70 

61 

65 

65 

64 

62  • 

MOODRUKF  DAM 

MAX 

80 

85 

85 

89 

88 

85 

72 

81 

86 

85 

81 

90 

89 

86 

86 

88 

90 

88 

90 

86 

82 

93 

93 

95 

98 

100 

99 

98 

90 

92 

94 

88  • 

MIN 

74 

73 

70 

68 

65 

62 

57 

62 

60 

62 

61 

61 

60 

61 

68 

67 

67 

68 

72 

67 

67 

70 

72 

72 

73 

74 

71 

70 

69 

68 

86i 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  moDth 


sxanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1st 

H  • 

AILST 

EVAP 

.03 

.22 

.20 

.07 

.18 

« 

* 

.71 

.23 

.24 

.24 

.24 

.22 

.22 

.18 

.23 

.00 

.32 

.07 

.00 

.26 

.24 

.26 

.32 

.31 

.32 

.12 

.24 

B6.3 

WIHD 

28 

25 

28 

15 

29 

13 

9 

13 

37 

3 

8 

6 

7 

5 

17 

13 

13 

14 

7 

9 

15 

19 

13 

19 

13 

10 

5 

5 

7 

40 

ALLATOONA  DAK  2 

BVAP 

.07 

.24 

.24 

.09 

.08 

.10 

.01 

.16 

.06 

.31 

.23 

.20 

.21 

.22 

.18 

• 

.42 

.15 

.11 

.23 

.17 

.28 

.24 

.25 

.29 

.30 

.39 

.23 

.24 

.32 

e.c 

WIND 

65 

58 

54 

48 

58 

26 

18 

43 

35 

49 

34 

41 

38 

30 

30 

30 

39 

32 

30 

34 

38 

26 

83 

1 

28 

46 

61 

67 

54 

30 

55 

13{ 

ATHENS  IB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.21 

.62 

.13 

.17 

.00 

.02 

.20 

.21 

.23 

.26 

.28 

.30 

.29 

.34 

.26 

.17 

.25 

.23 

.00 

.19 

.17 

.32 

.32 

.39 

.40 

.37 

.53 

.40 

.22 

B7.( 

WIND 

130 

88 

106 

77 

103 

62 

65 

65 

61 

19 

15 

21 

36 

46 

40 

50 

53 

49 

68 

31 

49 

21 

71 

96 

16 

85 

100 

50 

55 

64 

B189 

EXPERIKEirr 

EVAP 

.23 

.02 

.29 

.26 

.27 

.32 

.27 

.29 

.28 

.30 

.34 

.20 

.18 

.15 

.30 

.35 

.18 

.20 

.19 

.38 

.36 

.27 

.32 

.28 

WIND 

40 

93 

59 

28 

67 

29 

32 

46 

31 

21 

15 

26 

13 

26 

28 

44 

34 

43 

50 

i6 

43 

22 

52 

28 

17 

37 

60 

32 

36 

42 

30 

Hi 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.05 

.15 

.08 

.24 

.23 

.19 

.58 

.27 

.20 

.24 

.28 

.24 

.25 

.21 

.24 

.18 

.24 

.18 

.10 

.26 

.31 

.25 

.29 

.31 

.39 

.36 

.33 

.34 

.28 

T.J 

WIND 

33 

28 

18 

18 

16 

16 

* 

32 

15 

3 

3 

11 

8 

12 

12 

13 

13 

21 

21 

8 

11 

17 

17 

9 

13 

32 

18 

17 

21 

6 

41 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.11 

.24 

.29 

.14 

.09 

.08 

.05 

.14 

.15 

.24 

.20 

.16 

.15 

.18 

.16 

.15 

.13 

.16 

.20 

.09 

.22 

.21 

.30 

.25 

.26 

.33 

.30 

.41 

.29 

.25 

.31 

(.3 

WIND 

44 

42 

44 

17 

38 

22 

12 

23 

19 

24 

12 

13 

7 

15 

11 

38 

63 

34 

45 

25 

28 

58 

42 

23 

41 

58 

62 

33 

23 

46 

K 

TIFTON  2  !« 

EVAP 

.16 

.12 

.06 

.20 

.22 

.20 

.02 

.27 

.11 

.26 

.15 

.25 

.24 

.32 

.14 

.21 

.25 

.18 

.23 

.41 

.24 

.20 

.33 

.19 

.25 

.44 

.28 

.26 

.25 

1.4 

WIND 

38 

99 

61 

29 

34 

38 

34 

15 

24 

IS 

15 

5 

8 

4 

16 

8 

22 

18 

14 

20 

13 

S 

3 

22 

18 

10 

33 

20 

15 

9 

14 

V) 
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*0*r*SVlLLC 

AOEL 

ALAPAHA  E^P  STATim 
ALBAH^r 

ALBANY  HS  AlRPOftI 
AILATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPOAT 
AMCRICUS  3  0*t 
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ATHtM 

JtTHCNS  COLLECC  AORI 
ATHENS  we  AlftPOitI 
ATLAMT*  KB  A1»P0«I 


0010 
00*1 
00»3 
0090 
0131 
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AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AlfGUSTA 
BAINBAIOOf 
BALL  GROJNO 

BCAVEnOALC 
BfLLVULE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVlLLC  EXP  STA 
BLAAELV 

BLUE  NIOGE  RESVR  DAM 

BKASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  H 
BKUNSHiCK 

BHUNSWICK  CAA  AIRPORT 
•UCNA  VISTA 

Bijnat  DAM 

BUTLER 

•UTLER  CREEK 

CAIRO  2  MM 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIOCE 

CAIMESVlLLE 
CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVtLLE 
CARTERSVUUe  3  Sw 


ssv 


CAVE  SniMGS 
CEOARTOm 

cmatskortm  i  « 
Chickamauga  park 
CHOCSTOC 

CL»»TOK 
CiERMOWT  )  SK 
CLEVEUrC 
COLIMBUS 

COLtMuS  MB  AIRPORT 

COHCORO 
COOllOGf 
COOPER  CAP 
COROCLE 
CORNELIA 

:0V1NCTCN 

C;M*IH&  1  N 
'.CURRVVILLE  2  M 
JClAHeCRT 
J,OAHL0HCGt 

DALLAS 
OALTOt 

DANBURG  t  NNE 

OAMSCN 

t*MS<WVlLv£ 

pECATUfl 

PIAL  POST  err  ICC 
CMXTORTOHN  1  WSW 

<>OLes 

TONALSONVIllC  3  w 

tOUGLAS 
»OUGLASVILLE 
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MlIN  2 

,:astmm 

jOISON 
.LBIRTON 
UIJAT 


iAPCRIMENT 
AIRHOUNT 

^:Rvin< 

ARGO 

;JEL0S  CROSS  ROADS 
"^TUCIUlD 
OltHC  tU>  STATIOt 

i.iinstaiE 

XJCITON  3  SSM 

VUTOH  «  S« 
*T  GAINES 


0181 

orii 

02  SS 

0298 
0*30 
DAS2 
0*3  S 
0*»1 

0*» 
0495 

0»00 

osei 

0603 
07*6 

o;bt 

09*6 
0969 
0979 


13*3 
1372 
1*13 
1*25 
1*33 

1*63 
ISOO 
15** 

ises 

1601 


NILCOX 
BARTOH 

COOK 

MONTOOHERV 
BERRIEN 

DOOCHEBTY 
DOUGMCRTV 
BARTOW 
BACON 
sum  EH 

SUMTER 
CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
FULTCH 

FULTON 
RICHMOND 
RlCtWOND 
DECATUR 
CHEROKEE 

WHITFIELD 
EVANS 
MC  INTOSH 
UNION 
EARLY 

)  FANNIN 
ELBERT 
I  TOWNS 

>  BULLOCH 

>  OLTNH 

GLVNN 
MARION 
RABUN 
TAYLOR 
RICHMOND 

GRADV 
MITCHELL 
LIBERTY 
CHEROKEE 
ELBERT 


1619  FRAMKLIN 
16*0  CARROLL 

r I MURRAY 
1663  BARTCM 
1670  BARTCM 


POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

UNICN 

RABUN 


1715 
1732 
1B56 
1906 
1927 

'1982 
il99e 
{2006 
!2161 
2166 


219BIPIKE 
223B  jTHOMAS 
22*6  IlIWPKIN 
2266  .CRISP 
2283  IhABERSHAM 

I231b!nEWTCN 
'2*0e  , FORSYTH 
'2*29  GORDON 
2450  RANDOLPH 
2*75  LUMPKIN 

2*85  PAULDING 
2*93  WHITFIELD 

,2502  ,LIKCOLN 
2570  TERRELL 
.2  579  DAMSON 

^2592  joEKALB 
2677  IfaNNIN 

|2716  WAYNE 
2T2B  I  WORTH 

.2736  !  SEMI HOLE 

2783  IcOFFEE 
2791  'DOUGLAS 
I2T99  SCREVEN 
12639  LAURENS 
;26**  'LAURENS 

,2966  .DODGE 
i302e  CALHOUN 
13060  lELBERT 
3113  GILMER 
'91*7  PAULDING 

3271  SPALDING 
3295  GORDON 
3)03  LAMAR 
3312  CLINCH 
3363  FULTON 

13386  BEN  HILL 
13*0*  iFANNIN 
'S*09  LIBERTY 
3*27- WALKER 
|3«60  CHARLTON 


•3 

1 

Longituda 

g 

s 

J 
Q 

ObMT- 

vatioD 
time 

Observer 

Raiei 

to 
tablM 

|Tflmp.  I 

Q 

£ 

9 

31  39 

69 

19 

2*0 

8A 

AMOS  L.  ELLERSEE 

9 

C 

12 

3*  22 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

16 

31  08 

B9 

25 

2*0 

BROOKS  ALDERMAN 

9 

10 

32  11 

82 

9* 

250 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  9  5  6 

7 

16 

31  21 

63 

13 

293 

7A 

ROY  C  .  h-OLLAND 

2  3  9 

31  34 

B4 

09 

200 

6P 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOSI 

2  3  5 

7 

31  32 

190 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5 

3*  10 

64 

975 

6A 

8A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  9  6 

7  C 

13 

31  32 

82 

31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

7 

6 

32  06 

64 

10 

*T6 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  9 

7 

6 

32  06 

64 

16 

450 

MID 

SOIL  CCNSEBV.  SVC 

C 

10 

33  36 

700 

6P 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  9 

10 

39  56 

63 

23 

665 

6P 

6P 

PROF.  W.  0.  COLLINS 

2  3  9 

7 

10 

S3  37 

83 

19 

803 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  6 

7 

6 

33  39 

84 

25 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

3 

33  45 

29 

105* 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

C 

I* 

93  22 

61 

182 

1ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1* 

33  26 

SI 

SB 

190 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  9  5 

7 

6 

30  55 

S* 

95 

115 

5P 

JOHN  E.  TOOLE 

2  9  5 

7  C 

5 

3*  20 

29 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

9 

12 

34  S? 

B4 

50 

- 

9A 

HENRY  E .  WARMACK 

3 

11 

32  09 

185 

MID 

HENRY  C,  HEARN 

2 

31  29 

SI 

19 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  (,  WLDF  SVC 

2  3  5 

7 

7 

34  51 

83 

56 

1998 

8A 

8A 

GEORGIA  MIN  EXP  STA 

2  5  5 

7 

6 

31  23 

64 

56 

300 

7P 

6A 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

7 

)4  55 

84 

17 

1560 

BA 

TVA-110 

9 

1* 

34  12 

760 

6A 

MRS. GWENDOLYN  8R0WN 

3 

7 

3*  52 

63 

49 

eA 

TVA-147 

3 

C 

11 

32  23 

61 

41 

190 

6P 

6P 

W,  C.  CROMLEY 

2  3  5 

7 

2 

31  09 

61 

29 

1* 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

7 

2 

31  09 

SI 

23 

1* 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5 

7  C 

6 

32  19 

657 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFF ICI 

1* 

34  47 

69 

33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

6 

32  93 

64 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

9 

1* 

33  22 

61 

57 

lie 

BA 

EDWIN  S.EPSTEIN.  JR 

3 

8 

90  59 

6* 

19 

265 

5P 

5P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  3 

7 

6 

31  1* 

177 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  9 

11 

31  52 

61 

97 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  9 

7 

5 

3*  1* 

8* 

29 

69* 

7A 

C.  E.  TEASLEY 

3 

C 

I* 

9*  0* 

62 

59 

500 

eA 

BA 

J.  D.  MOORE 

2  9  9 

7 

I* 

9*  22 

69 

1* 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

9 

C 

1' 

93  95 

1115 

5P 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  CO  2  3  5 

12 

9*  36 

6* 

42 

BA 

RALPH  M.  MESSER         |  3 

5 

94  09 

8* 

48 

795 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTEHSVILLf 

2  9  9 

5 

9*  09 

6* 

50 

665 

GRANVEL  P.  TATUH 

3 

94  09 

65 

21 

800 

MID 

CORPS  Of  ENGINEERS 

c 

34  01 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  9  5 

12 

34  46 

64 

47 

600 

TA 

WILLIAM  L.  CLROO 

3 

c 

18 

94  55 

85 

16 

769 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

3*  46 

69 

54 

1900 

BA 

TVA-570 

3 

1* 

9*  59 

63 

24 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  9  5 

7 

3 

9*  27 

1100 

MID 

JOHN  E.  GUILLUN 

3 

3*  35 

63 

46 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

9 

32  28 

84 

59 

262 

5P 

A.  LESTER  HEARN 

2  3  5 

3 

32  31 

64 

56 

99* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

6 

99  05 

6* 

26 

625 

7A 

C.  R.  SMITH 

3 

8 

31  01 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

|12 

34  96 

8* 

05 

1919 

MIO 

HARRY  M.  BUTLER 

C 

6 

91  56 

89 

910 

BA 

SA 

S.  E.  COX 

2  3  9 

7 

I" 

94  90 

69 

92 

1520 

6P 

7A 

MRS. CONNIE  1. LITTLE 

2  3  9 

7 

9 

99  96 

69 

52 

750 

6P 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  9  5 

7 

I  3 

9*  19 

1900 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

94  27 

85 

0« 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

9 

6 

91  46 

64 

46 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

i  ' 

94  92 

69 

59 

1519 

8A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

,  5 

33  55 

SO 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TINNE> 

3 

C 

12 

3*  46 

760 

BA 

8A 

JCMN  M.  MC  LELLAN 

2  3  5 

33  56 

« 

98 

MIO 

M.    IRENE  DU60SE 

c 

'  6 

91  47 

27 

955 

7A 

5.  W.  KENNEY 

9 

5 

3*  25 

08 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

9 

39  *6 

8* 

22 

1025 

4P 

CARL  0.  WEBB 

9 

9*  *6 

1900 

BA 

TVA-633 

9 

1 

91  99 

81 

51 

80 

BA 

R,  C.  THOMPSON 

9 

6 

91  *2 

83 

59 

260 

MID 

JOHN  R.  HUS5 

c 

6 

91  02 

8* 

55 

199 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

9 

13 

91  30 

62 

51 

245 

OA 

8A 

M.    FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

7 

3 

33  45 

1219 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

H 

32  95 

61 

*9 

109 

BA 

B.  H.  EVANS 

3 

1  9 

92  99 

62 

5* 

29* 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  9  9 

7 

1  ' 

92  92 

82 

5* 

190 

MID 

J.  L.  PRYOft 

C 

1  9 

92  12 

69 

11 

361 

7P 

7P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  9  5 

7 

91  9* 

64 

4* 

295 

MID 

DAN  W.  HAWACK 

C 

14 

94  07 

82 

52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

9 

12 

34  42 

B4 

29 

1900 

BA 

A.  D.  DOVER 

9 

Il7 

93  52 

8* 

54 

- 

HISS  JANETTE  ALLGOOl 

9 

6 

33  16 

8* 

17 

925 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  9  5  6 

12 

3*  26 

8* 

42 

800 

DYMPLE  D.  WARMACK 

9 

33  00 

8* 

07 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5 

82 

94 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

5 

34  07 

6* 

19 

1050 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

u 

31  49 

63 

15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  9 

i; 

34  51 

8* 

30 

6A 

TVA-109 

3 

c 

91  39 

81 

25 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

IB 

94  56 

65 

21 

710 

7A 

W.  R.  REED.  JR. 

9 

13 

30  *e 

82 

02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

9 

c 

15 

90  *4 

82 

07 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  9  5 

3 

91  96 

65 

09 

340 

6P 

7A 

HNS.  MAYME  R.  HAYES 

2  9  5 
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FORT  VALLEY  9  I 

95*4 

PEACH 

9 

92  9* 

69  51 

500 

HID 

9A 



OLIVER  1.  SNAPP 

T 

FRANKLIN 

HEARD 

9 

39  17 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

GAINESVILLE 

9621 

HALL 

3 

9*  18 

89  30 

1254 

6P 

BA 

1AM  5.  HARBEN 

2  15 

7 

GLErMVILLE 

9754 

TATTNALL 

91  56 

81  96 

175 

W.  C.  BARNARD 

2  19 

GOAT  ROCK 

9782 

HARRIS 

9 

32  9B 

89  09 

400 

6P 

GA.  POWER  CONPAMV 

1 

GREENSBORO 

9899 

GREENE 

10 

99  94 

89  11 

620 

9P 

8A 

MRS.LlLLIE  CHRISTIE 

2  15 

7 

GRIFFIN 

SPALDIHG 

9 

»  15 

960 

6P 

8A 

HORACE  D.WESTBROOKS 

HAMILTW  4  W 

4033 

HARRIS 

9 

32  45 

B*  »B 

765 

MIO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

99  14 

84  14 

640 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTHELL 

4199 

HART 

14 

9*  21 

82  56 

750 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  19 

7 

HAWK INSV ILL E 

4170 

PULASK 1 

9 

92  17 

63  28 

299 

6P 

BA 

R.  A.  MC  LENOQN 

2  15 

7 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

1* 

91  52 

250 

MIO 

WILLIE  J.  ELLIS 

HEMPTOWN  GAP 

4249 

UNION 

7 

9*  92 

64  06 

2100 

6A 

TVA-lll 

1 

HIAWAS5EE 

4279 

TOWNS 

7 

94  97 

89  46 

1950 

7A 

TV A- 151 

1 

HOGGARDS  MILL 

496B 

BAKER 

6 

91  12 

64  27 

192 

MID 

BA 

EMORY  UNI  fLD  STA 

2  9  5  B 

7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

39  19 

81  51 

420 

HID 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

JASPER 

PICKENS 

5 

94  28 

1480 

6P 

8A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

91  97 

81  99 

100 

HID 

A.  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOWN 

4668 

DAWSON 

94  91 

84  17 

HID 

MISS  M.  L.  FAUSETT 

c 

J0NES6ORO 

4700 

CLAYTON 

6 

99  31 

64  21 

990 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

9 

KENS INCTCN 

4602 

WALKER 

18 

94  46 

69  22 

620 

6A 

TVA-7t2 

9 

KINGSTON 

BARTOW 

5 

9*  14 

719 

7A 

WALTER  N.  COX 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

94  42 

89  IT 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  9  5 

7  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

93  02 

89  02 

740 

6P 

8A 

RAUL  B.  SMITH 

2  9  9 

7  C 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

14 

93  52 

89  07 

720 

BA 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

4 

39  56 

85  16 

650 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

93  47 

500 

6A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HICHTOWER 

52*2 

TOWNS 

3*  56 

89  99 

2200 

BA 

TVA-159 

1 

LOUISVILLE 

5914 

JEFFERSON 

11 

99  00 

62  24 

997 

BP 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

5966 

TELFAIR 

9 

91  56 

82  41 

190 

6A 

BA 

«.  ALEX  JERNIGAN 

2  15 

7 

LUMPKIN  9  S 

999* 

STEWART 

3 

32  01 

64  48 

575 

MIO 

ROY  E.  HOUSE 

C 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

9 

32  42 

962 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MACON 

9447 

BIBB 

9 

32  90 

69  98 

975 

8A 

BA 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  9  5 

7 

MAYSVILLE 

5699 

JACKSm 

10 

34  15 

69  9* 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

9 

MIDVILLE 

9898 

BURKE 

11 

32  50 

82  1* 

166 

BA 

MRS.  E.  B.  KING 

9 

MILLEDGEVILLE 

9974 

BALDWIN 

10 

39  05 

89  19 

920 

7A 

7A 

M.  LOUIS  HORNE 

2  9  5 

MILLEN 

JENKINS 

11 

32  48 

180 

7A 

7A 

HARK  G.  MC  COMB 

M0NTE2UMA  1  NE 

9979 

MACON 

6 

32  19 

8*  01 

925 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  9  9 

7 

MONTICELLO 

99B8 

JASPER 

9 

33  IB 

89  41 

660 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  9  9 

7 

MOULTRIE 

6087 

COLOUITT 

16 

31  11 

89  *S 

925 

5P 

9P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  9  9 

7 

MOUNT  VERNON  9  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  96 

390 

7A 

t.  G.  REYNOLDS 

1 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

3*  *4 

9900 

8A 

TVA-199 

c 

NEWNAN 

6939 

COWETA 

6 

33  29 

84  48 

979 

6P 

8A 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  9  9 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  P 

6360 

BAKER 

6 

91  17 

6*  97 

182 

MID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

c 

NOONTOOTLA  CREEK 

6999 

FANNIN 

7 

34  42 

64  19 

2050 

BA 

TVA-112 

9 

NORCROSS  *  N 

6407 

GWINNET 

3 

94  00 

84  12 

1025 

BA 

MS.  M.  H.  DEMPSEY 

9 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  98 

17*0 

BA 

TVA-979 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  91 

205 

MID 

EDWIN  W.  MORRIS 

c 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32  47 

84  51 

81* 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

19  5 

7 

OUITHAN 

7276 

BROOKS 

16 

90  47 

89  94 

179 

6P 

BA 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  9  5 

7 

RESACA 

7490 

CORDON 

12 

34  39 

84  57 

657 

7A 

JOHN  6.  DAVIS 

9 

RINGGOLD 

74  69 

CATOOSA 

16 

94  95 

820 

eA 

TVA-721 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

18 

34  49 

89  92 

820 

IVA-669 

9 

ROME 

7600 

FLOYD 

3*  15 

89  10 

617 

6P 

8A 

HISS  MARY  TCWERS 

2  9  3 

7 

ROME  6  SW 

7609 

FLOYD 

* 

9*  10 

89  16 

700 

HID 

J.  M.  HONTGOMERy.JR 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

94  21 

85  10 

649 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5  6 

7  C 

SAVANNAH  USOA  PL  0ARDEN7642 

CHATHAM 

2 

92  00 

22 

MIO 

BA 

D.  A.  BISSETT 

SAVANNAH  WB  AP 

76*7 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

48 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  92 

10 

6P 

6P 

U.S.  COAST  GUARD 

2  9  9 

7 

SPARTA  2  NNW 

6229 

HANCOCK 

11 

33  17 

62  59 

550 

MIO 

WILLIAM  H.  WARREN 

1 

C 

STANLEY  GAP 

6269 

GILMER 

12 

34  47 

84  16 

2900 

BA 

TVA-lll 

1 

C 

SUCHES 

841* 

UNION 

7 

3*  41 

BA 

TVA-119 

SUWCRVILLE 

6*96 

CHATTOOGA 

34  29 

65  22 

760 

BA 

JAICS  R.  BURGESS 

1 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

11 

92  36 

B2  20 

91B 

9P 

9P 

C.   H.  MC  HILLAN 

2  9  5 

7 

SWEET  GUM 

650* 

FANNIN 

7 

94  98 

8*  19 

1800 

BA 

TVA-129 

1 

C 

SYLVAN I A 

6517 

SCREVEN 

14 

92  49 

81  96 

210 

HID 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

c 

TALBOT TON 

6595 

TALBOT 

6 

92  40 

700 

6P 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  9  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

65*7 

HARALSON 

17 

99  *6 

85  16 

1000 

6P 

MS.  MAUD  M.  HA  COCO 

2  9  5 

7 

TAYLORSVILLE 

6600 

BARTOW 

5 

9*  05 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

1 

THE  RKK 

6657 

UPSCN 

6 

92  56 

84  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

THOHASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  51 

69  59 

6P 

6A 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  5 

7 

TIFTOK  2  N 

6709 

Tin 

16 

31  26 

69  32 

370 

6P 

6A 

FRED  BELL 

2  9  5  6 

7 

TITUS 

6792 

TOWNS 

7 

3*  57 

2180 

BA 

TVA-574 

TOCCOA 

8  7*0 

STEPHENS 

14 

34  95 

89  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  15 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

94  48 

89  42 

- 

6A 

TVA-15* 

1 

C 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

16 

9*  52 

89  02 

660 

7A 

TVA-992 

1 

VALDOSTA 

6964 

LOWNDES 

16 

90  50 

89  18 

230 

MID 

EUGENE  STROM 

C 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

90  *7 

69  17 

197 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

9*  19 

64  99 

1100 

7A 

MRS.  MART  P.  CLINE 

1 

WARRENTCM 

9141 

WARREN 

99  24 

82  40 

2  15 

7 

WASHINGTCM 

9157 

62  44 

6P 

WIL  CONSERV SVC* 

2  19 

7 

WATKINSVILLE  SCS 

OCONEE 

10 

99  92 

83  26 

750 

MID 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  19 

62  22 

131 

6P 

8A 

F.  W.  HYRICK 

2  15 

7 

WAYNESBORO 

919* 

BURKE 

14 

99  05 

62  01 

261 

5P 

9P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

2  15 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

92  52 

65  11 

579 

6P 

8A 

j.  SMITH  LANIER 

2  15 

WINDER  9  WSW 

BARROW 

10 

94  00 

69  49 

1039 

..0 

W.  LESTER  HALL 

C 

WOODBURY 

950« 

MERIWETHER 

6 

92  59 

64  95 

BOO 

6A 

ALVIH  A.  SIMS 

9 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

3 

3*  0« 

64  91 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

9 

YOUNG  HARRIS 

9805 

61  91 

1 

HEW  STATIONS 

CALNOUM  (XP  STATION 
MOMMPF  BAM 

1474 

12 

94  29 

B4  M 

BSO 

•P 

BP 

m  «A.  tXP.  ITATIOM 

2  19 

7 

ttlt 

MCATW 

4 

90  41 

BA  »X 

290 

BA 

BA 

CCWPI  or  EMGIHEERS 

2  9  1 

7  C 

e-OaitlLGO;     lO-OCOmi;     ll-OOSCBB;     la-OOSTAMADLA;     IS-MTILU;  14-UTinUt 


RSFUENCB  HOTBS 

The  four  digit  Idvat If tot loa  nuabcra  In  tbe  lad«z  nuaber  coluu  of  the  Station  Index  ar«  aasigned  on  ■  atate  bialB.     There  will  be  do  duplication  of  ouabera  eltblo  a  state. 
Plfurea  and  letters  follovl&g  the  atatlOD  naae,  auch  a*  12  SS* .  ladlcate  dlataoce  Id  allea  and  direction  froB  tbe  poat  office. 
Obaervatlon  tlaea  glvea  la  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Oelared  data  and  correctlone  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  December  laauea  of  thla  bulletin. 

HoDthl)'  and  aeaeonal  soovfall  and  heating  de^ee  daya  for  the  preceding  12  aontha  elll  be  carried  In  the  June  laaue  of  thla  bulletin. 

Statlona  appearing  la  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tablea,  are  either  alaalng  or  received  too  late  to  be  Included  In  thla  laeua. 

Degree  daye  are  baeed  on  a  dally 

looi  eiaaeter  unieaa  otnerwiae  snown  oy  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  aversgea  In  Table  1,  beginning  with  July  194S. 
Aaounta  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tablea  3.  5  and  S  ana  enoefall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houra  ending  Mt  tlae  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tlae. 

I  ground  values  are  at  7:30  AM.  E.9.T.     VTB  IQDIV  In  Table  7  aeana  the  watt 
incbee  or  aore. 

No  record  la  Tablea  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ro  record  In  Tables  2  and  3  la  Indicated  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  datea. 

Aaount  Included  In  following  aeaaureaent,  tlae  dlatrlbutloo  unknown. 
Gage  la  equipped  wltb  a  elodsbleld. 
Adjuated  to  a  full  aontb. 

Data  for  recorder  atatloaa  denoted  by  "C  are  proceaaed  for  apeclal  purpoaes  and  publlahed  In  "Bourly  Precipitation  Data", 
tater  eiiulvalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatlaated,  ualng  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

Oee  or  aore  days  of  record  slaelng:     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If  carried  for  tbla  station,  have  been  adjusted  to  repreaeot  the  value  for  a  full  nonth. 
Dally  valuea  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 
Trace,  an  aaount  too  sKall  to  aeaaure. 
Includee  total  for  previous  aontb. 

hly  and  annual;  (1.30  per  year.  (Tearly  aubacrlptlon  Includea  tbe  Annual  Suaaary.) 
ce  regarding  aubscrlptlooa  should  be  aent  to  tbe  Suporlntendent  of  Docuaenta,  Govei 

t.R.P.C,  Chattanooga,  Tenn.   7/8/53  875 
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WEATHER  SUMMART 


The  Bonth  averaged  aoderately  above  normal  In  both  ten- 
perature  and  precipitation,  with  damaging  local  storms 
on  six  well  interspersed  dates  between  the  6th  and  25th. 
Weather  conditions  were  favorable  for  agricultural  in- 
terests, although  benefits  developed  slowly  on  a  cumula- 
tive basis.     Rivers  remained  at  about  normal  stages  with- 
out important  changes  throughout  the  month. 

Generally  fair  weather  prevailed  during  the  first  four 
days.     The  first  day  was  quite  warm,  the  warmest  of  the 
month  in  central  and  southern  districts,  with  high  read- 
ings of  100°  to  105°.     A  sharp  drop  in  temperature  oc- 
curred Immediately  after  the  1st  as  a  well-defined  cold 
air  mass  pressed  southward  from  Canada,  producing  sub- 
normal temperatures  from  the  2nd  to  5th,  and  the  coolest 
weather  of  the  month  occurred  on  the  3rd  with  low  readings 
ranging  from  40°  in  the  mountain  area  to  about  65°  in  the 
far  south.     Under  the  influence  of  a  subtropical  storm, 
moving  northward  In  the  eastern  Gulf  area,  light  to  lo- 
cally heavy  showers  occurred  extensively  from  the  5th 
through  8th,  accompanied  by  a  local  windstorm  on  the 
6th  at  Douglas,  causing  moderate  damages.     The  Gulf  storm, 
although  very  moderate  in  character,  persisted  In  the 
middle  Gulf  Coast  area  for  several  days  and  led  to  further 
widespread  showers  on  the  10th  and  13-14th,  with  widely 
scattered  showers  on  the  intervening  days.     Local  wind- 
storms occurred  in  several  northern  and  north-central 
areas  on  both  the  10th  and  13th,  also  near  Savannah  on 
the  13th,  causing  mostly  moderate  damages.  Temperatures 
rose  above  normal  on  the  6th,  with  moderate  excesses 
continuing  through  the  13th;  the  peak  of  this  warm 
period  was  on  the  10th  when  temperatures  rose  to  near  100° 
or  higher,  and  this  was  the  warmest  day  of  the  month  in 
the  northern  third  of  the  State.     A  change  to  cooler  oc- 
curred after  the  13th,  and  moderately  cool  weather  con- 
tinued through  the  16th,  followed  by  about  a  week  of 
rather  warm  weather.     Showery  weather  occurred  practically 
every  day  of  the  period,  13th  through  17th,  with  more 
general  occurrences  on  the  13th,  14th,  and  16th.  Gener- 
ally fair  weather  without  rain  occurred  on  the  18th  and 
19th,  and  a  severe  wind  and  hail  storm  occurred  in  north- 
ern Rabun  County  on  the  19th.     Showery  weather  occurred 
practically  every  day  from  the  20th  to  the  close  of  the 
month,  with  more  general  occurrences  on  the  20-21st , 
2S-28th,  and  30th.     In  connection  with  severe  thunderstorms 
in  the  Atlanta  area,  moderate  to  heavy  damages  from  high 
winds  occurred  on  the  21st,  and  rather  heavy  losses  from 
flash  flooding  due  to  Intense  rainfall  occurred  on  the 
25th.     Seasonably  moderate  temperatures  prevailed  during 
the  period,  24-29th,  followed  by  much  warmer  at  the  close 
of  the  month. 

The  monthly  average  temperature  was  79.5°,  or  0.8°  above 
norpial,  and  station  averages  ranged  from  73.0°  at  Blalrs- 
ville  Experiment  Station  to  82.3°  at  Albany.     The  warmest 
weather  of  the  month  occurred  on  the  1st  In  central  and 
southern  districts  and  on  the  10th  in  the  northern  divi- 
sion; the  highest  reading  recorded  was  105°  at  Camilla  on 
the  1st,  with  most  of  the  reporting  stations  recording 
readings  as  high  as  100° .     Moderately  cool  weather  oc- 
curred during  the  two  periods,  2-5th  and  14-16th,  with 
lowest  temperatures  of  the  month  occurring  very  generally 
on  the  morning  of  the  3rd,  ranging  from  40°  at  Blairsvllle 
Experiment  Station  to  about  65°  in  the  far  south  and  on 
the  coast. 

Precipitation  averaged  4.76  Inches,  which  Is  107%  of  nor- 
mal, and  station  totals  ranged  from  1.42  Inches  at  Resaca 
to  8.74  inches  at  Thomasvllle.     Showers  occurred  quite 
frequently  in  mostly  light  to  very  moderate  falls,  with 
occasional  heavy  falls  over  small  areas.     Distribution  of 
rainfall  extended  over  larger  areas  of  the  State  on  the 
5-8th,  10-llth,  13-14th,  16-17th,  20-21st  ,  and  23-28th. 
The  greatest  rainfall  in  24  hours  was  4.15  inches  at  La- 
Fayette  on  the  21-22nd;  heavy  falls  exceeding  3.00  inches 
also  occurred  at  Camp  Stewart,  Quitman,  and  Savannah  USDA 
Plant  Garden,  and  no  more  than  20  out  of  a  total  of  88 
stations  reported  greater  falls  than  2.00  Inches. 

The  prospects  for  crops  at  the  beginning  of  the  month 
were  not  at  all  favorable  due  to  a  period  of  prolonged 
dry  weather  beginning  on  Hay  9th.     Moderate  to  substan- 
tial deterioration  was  already  occurring  In  the  southern 
part  of  the  State,  especially  the  southeast,  and  crops  in 
other  sections  were  rapidly  approaching  a  status  of  in- 
capacity for  recovery.     The  rains  came  in  time  to  effect 
practically  full  recovery  over  most  of  the  State,  and  re- 
covery of  crops  in  the  south  was  effected  in  a  marked  de- 
gree.    The  rains  were  in  the  form  of  light  to  very  moder- 
ate showers  that  occurred  very  frequently  from  the  5th 
almost  to  the  close  of  the  month.     Owing  to  the  light 
character  of  the  rains,  improvement  to  crops  was  effected 
slowly  and  gradually,  but  by  the  close  of  the  month,  all 
crops  were  in  good  condition  with  favorable  yield  pros- 


pects. Harvesting  of  tobacco,  truck  crops,  and  peaches, 
made  good  progress,  with  grain  harvesting  completed  late 
In  the  month. 

numerous  damaging  storms  occurred  during  the  month ,  involv- 
ing six  separate  days;  the  aggregate  of  all  losses  amountec 
to  $317,600,  more  than  $100,000  of  which  related  to  crops, 
and  six  people  were  injured. 

A  windstorm  struck  the  central  part  of  Douglas  at  about 
3:00  p.m.  on  the  6th,  causing  injuries  to  one  person  and 
property  losses  of  about  $10,000.     Moderate  to  heavy  dam- 
ages were  done  to  21  homes  and  15  other  buildings,  plate 
glass  windows  were  broken  out,  a  few  utility  lines  were 
torn  down,  and  several  automobiles  and  other  property 
were  damaged  from  falling  trees. 

Windstorms  occurred  in  three  areas  on  the  10th  at  about 
7:00  p.m.     The  most  violent  of  these  storms  affected  an 
area  of  about  75  square  miles  from  cartersville  eastward 
across  Allatoona  Lake;  damages  were  done  principally  at 
three  boat  landings,  where  docks,  piers,  and  several  nearb; 
buildings  were  destroyed  with  moderate  to  heavy  losses  to 
more  than  100  boats  and  yachts  and  boathouses.     In  Carters- 
ville, moderate  to  heavy  damages  occurred  to  house  roofs 
and  smaller  buildings,  with  other  miscellaneous  damages. 
Total  losses  from  the  Allatoona  Lake  storm  amounted  to 
$55,000.     The  second  storm,  occurring  in  Atlanta,  involved 
five  residential  areas,  where  numerous  trees  and  utility 
lines  were  blown  down,  with  automobiles  and  other  property 
damaged  from  falling  trees,  and  a  portion  of  the  grandstant 
roof  at  Lakewood  Park  was  wrecked;  property  losses  were 
probably  as  great  as  $5,000,  with  three  people  injured. 
The  last  of  the  three  windstorms  on  the  10th  occurred  in 
and  near  Madison,  where  a  large  number  of  homes  and  other 
buildings  suffered  light  to  moderate  damages,  mostly  to 
roofs  or  outside  walls.     Losses  from  this  storm  were  about 
$2,500. 

Three  windstorms  and  a  hailstorm  occurred  on  the  13th.  Th< 
first  windstorm  struck  Little  River  Landing,  eastern  end  o 
the  Allatoona -Dam  Reservoir  Area,  at  about  7:00  p.m.,  caus 
Ing  moderate  to  substantial  damages  to  floating  boat  housei  , 
boats,  and  fixed  docks;  looses  were  estimated  at  $3,000. 
The  second  windstorm  occurred  at  about  8:00  p.m.  in  Atlanti  , 
where  extensive  scattered  damages  amounted  to  an  estimated 
loss  of  $13,000,  with  two  people  injured;  high  winds  up  to 
60  m.p.h.  were  sustained  for  a  short  time  with  gusts  as 
great  as  90  m.p.h. ,  causing  scattered  damages  to  homes  and 
other  buildings,  automobiles,  and  other  property,  and  nume: - 
ous  trees  and  utility  lines  were  felled  with  disruption  to 
electric  and  telephone  services.    Concurrent  with  the  Atla:  i 
storm,  high  winds  struck  In  and  around  Gainesville,  blowlni 
down  or  damaging  numerous  trees  and  utility  lines  and  cauS'  : 
ing  considerable  miscellaneous  damages,  mostly  to  house  | 
roofs  and  small  buildings;  accompanying  hall,  measuring  up 
to  one-halt  Inch  in  diameter,  caused  little  or  no  damages. 
Losses  from  the  Gainesville  storm  were  estimated  at  $10,00i  . 
Also  on  the  13th,  hall  and  lightning  struck  a  farm  section  j 
about  12  miles  southwest  of  Savannah,  affecting  an  area  of 'f 
40  to  SO  square  miles;  the  storm  continued  from  about  6:00 
to  9:00  p.m.    Heavy  hall,  measuring  up  to  three-fourths 
inch  in  diameter,  badly  battered  corn,  peas,  and  other  croi  : 
with  total  destruction  In  some  areas;  crop  losses  amounted 
to  $2,600.     Lightning  struck  and  knocked  out  a  local  power 
line,  disrupting  services  about  nine  hours,  with  damages 
amounting  to  about  $1,000. 

A  severe  hall  storm  occurred  In  extreme  northern  Rabun 
County  on  the  19th  at  about  7:00  p.m.,  moving  southwestwtr  j 
from  the  North  Carolina  line  through  the  Germany  Community  i 
and  near  Dillard  a  distance  of  about  15  miles;  the  hall,  I 
measuring  up  to  two  inches  or  more  in  diameter,  caused  hei' I 
losses  to  corn  and  vegetables  and  considerable  damage  to 
property,  involving  21  homes  and  48  other  buildings;  total  I 
losses  were  estimated  at  $200,000.  { 

In  connection  with  a  severe  thunderstorm  on  the  outskirts 
of  Atlanta  In  the  East  Point -College  Park  Area  at  about 
3:00  p.m.  on  the  21st,  high  winds  blew  down  or  delimbed 
niuerous  trees,  damaging  many  telephone  and  power  short 
lines,  and  one  automobile  was  heavily  damaged  by  a  falling 
tree.    Lightning  struck  and  fired  an  East  Point  home,  de- 
stroying it.    Total  losses  from  the  storm  were  about  $8,00i  • 

Intense  rainfall  early  on  the  morning  of  the  25th  in  soirtli  , 
west  Atlanta  flooded  a  number  of  low-lying  streets;  a  nuabi  ' 
of  automobiles  were  partially  or  wholly  submerged,  with  hll  ' 
water  entering  a  number  of  stores  and  residences,  damagio? 
goods  and  furnishings.     Water  damage  to  telephone  and  fOfi 
cables  and  transformers  disrupted  electric  services  grettl 
and  knocked  out  more  than  3,000  telephones.     Total  damages 
from  this  storm  were  broadly  estimated  at  $7,500.  -  B.I<.C, 
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68.5 

79,3 

1.4 

98 

1 

69 

4  ■ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.03 

.16 

1 ,62 

11 

.0 

0 

13 

2 

1 

GRIFFIN 

89.1 

68.9 

79,0 

1.1 

97 

1 

58 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

4.98 

.90 

1  .42 

20 

T 

0 

11 

3 

2 

LA  tjPANGE 

90.2 

67.3 

78,8 

.6 

98 

1 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

4.13 

.27 

1,41 

11 

.0 

0 

11 

3 

2 

Ll  '  VILLE 

92.5 

69.  1 

80,8 

1  •  5 

102 

] 

66 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

2.52 

1.56 

.60 

23 

.0 

0 

12 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

91.4 

69.8 

80,6 

-  .3 

100 

1 

67 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

4.18 

.43 

1  .62 

20 

.0 

0 

16 

1 

MACON 

101 

1 

61 

3 

0 

0 

0 

3.47 

- 

,57 

.  0 

0 

1  4 

MILLEDGEVILLE 

89.  5M 

68,2M 

78  .  9M 

-  ,2 

99 

2 

55 

3 

17 

0 

0 

0 

3.  54 

.35 

.76 

26 

.0 

0 

15 

2 

0 

MILLEN 

89.  7 

69.9 

79.8 

-  .2 

102 

2 

56 

3 

17 

0 

0 

0 

4.96 

- 

.05 

.88 

8 

0 

13 

5 

0 

MONT  I CELLO 

0 

0 

0 

4.07. 

- 

.33 

1.80 

20 

:l 

'NEWNAN 

89. 4M 

66. 9M 

78. 2M 

.4 

97 

10 

55 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

4.55 

.17 

1.19 

25 

.  0 

Q 

10 

4 

2 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

89.5 

66.3 

77.9 

97 

1 

54 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.36 

2.12 

16 

.0 

0 

9 

7 

2 

SWA  I NSBORO 

92  .  6M 

20 

0 

0 

0 

.  0 

0 

I  5 

3 

I 

TALBOTTON 

89.5 

67.9 

78.7 

.2 

98 

1 

54 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

8.71 

4.61 

2.51 

28 

.0 

0 

7 

7 

4 

WARRENTON 

89.  1 

68.  1 

78,6 

.1 

97 

1 

',4 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.35 

- 

.70 

.62 

22 

.0 

^ 

12 

3 

0 

WAYNESBORO 

68. 9M 

0 

6.26 

1.57 

.0 

0 

14 

WEST  POINT 

89.7 

68.0 

78,9 

,2 

98 

1 

54 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

4.25 

- 

.11 

1.42 

11 

.0 

0 

11 

4 

1 

DIVISION 

79,6 

4.77 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

91.2 

68.0 

79,6 

101 

2 

55 

3 

21 

0 

0 

0 

3.64 

1  .00 

7 

.0 

0 

10 

3 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

90.7 

66.4 

78,6 

—   ^  ,  3 

99 

2 

5  5 

3 

19 

0 

0 

0 

.21 

1.17 

27 

.  0 

0 

1  3 

3 

2 

ALBANY 

93.0 

71.6 

82,3 

1.4 

100 

2 

64 

3 

25 

0 

0 

0 

4.19 

- 

.33 

1.45 

25 

.0 

0 

15 

3 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

92.4 

71.9 

82,2 

.9 

100 

1 

64 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

2.47 

- 

2.41 

.65 

22 

.0 

0 

14 

2 

) 

ALMA  CAA  AIRPORT 

90.  1 

68.4 

79,  3 

,1 

98 

1 

57 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

5.56 

.83 

2.83 

8 

.0 

0 

11 

3 

1 

AMERICUS  3  ENE 

91.6 

69.9 

80,8 

.8 

101 

J 

62 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

6.73 

2,42 

2.03 

22 

.0 

0 

14 

S 

! 

BAINBRID6E 

91.6 

70.6 

81.2 

.  6 

101 

65 

3 

24 

0 

0 

0 

5.51 

,55 

1.02 

0 

5 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

89. 5M 

72. 4M 

81, OM 

102 

68 

3+ 

0 

12 

0 

0 

0 

6.44 

2.06 

14 

.0 

0 

11 

BLAKELY 

91.6 

70.1 

80.9 

1.0 

99 

61 

3 

0 

21 

0 

s> 

0 

3.61 

.93 

.73 

26 

.0 

0 

13 

4 

? 

BRUNSWICK 

88.6 

7.1 

80.4 

-  ,6 

102 

64 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

3.  68 

1.86 

1.72 

14 

.0 

0 

12 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

87.6 

73.4 

80.5 

101 

69 

13  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3.22 

1.82 

13 

.0 

0 

1« 

1 

1 

CAIRO  2  NNW 

90.5 

70.2 

80.4 

.6 

100 

62 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

6.18 

.58 

1.45 

30 

0 

; 

I 

CAMILLA 

93.7 

71.3 

82.5 

■  .7 

105 

66 

3t 

0 

28 

0 

0 

0 

5.60 

.86 

1.36 

16 

.0 

0 

10 

4 

CAMP  STEWART 

89.8 

67.5 

78.7 

103 

58 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.17 

3.06 

14 

T 

0 

12 

» 

! 

CORDELE 

90.7 

70.2 

80.6 

.3 

98 

60 

15 

20 

0 

° 

0 

3.22 

1,12 

.98 

27 

.0 

0 

9 

3 

) 

CUTHBERT 

92.3 

70.7 

81.6 

1.3 

98 

63 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

5.82 

2,22 

1.51 

20 

.0 

0 

14 

S 

DOUGLAS 

90.8 

70.0 

80.4 

.  1 

100 

1  + 

60 

3 

19 

0 

0 

4.07 

1,1b 

1.65 

7 

.0 

0 

9 

3 

EASTMAN 

93.4 

70.8 

82.1 

1,6 

103 

60 

3 

0 

24 

0 

I 

0 

3.73 

.35 

1.17 

11 

.0 

0 

12 

2  ' 

FITZGERALD 

92.1 

70.7 

81.4 

1.2 

99 

61 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

2.81 

1.22 

.70 

27 

.0 

0 

10  j 

%  c 

FLEMING  EXP  STATION 

88.0 

67.2 

77.6 

102 

1  + 

55 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

6.12 

1.10 

14 

.0 

0  i 

15! 

5 

I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
JUNE  1953 


Temperature 


Sutton 

8.i 
sl 
*  s 
<s 

Averag* 
Minimum 

• 

• 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

X 

• 

a 

« 

2 

Dale 

Degree  Day* 

No.  of  Day 

n 

o 

Departure 
From  Normal 

Grealeal  Day 

e 

1 

Snow.  SUel.  Hall 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

a  a 

1 

X 

•i 

si 

0  a 
't;i 

o  » 

'"i 

on  Grou 

a 

s 

o 

1 

3 

1.00 
1    or  More 

mi  ircTmu    o  cu 
pOLI*  j  I  UN   y  aw 

Ql  2M 

67. 8M 

79 

.  5M 

102 

^ 

61 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

*».  0 1 

1  .89 

24 

.0 

0 

9 

1 

1 

FORT  GAINES 

91  .4 

71.1 

81 

.3 

1 

100 

1 

61 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

6.81 

2.34 

2.38 

24 

.0 

0 

10 

» 

2 

GLENNV ILLE 

88.9 

69.2 

79 

.  1 

-  1.0 

100 

1 

58 

3 

0 

1* 

0 

0 

0 

7.05 

2.02 

1.60 

14 

.0 

0 

16 

6 

3 

HAWK  I NSVILLE 

91  •  ^ 

69.1 

80 

.3 

.s 

101 

1 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

2.62 

- 

1.38 

1.06 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

HOGGAROS  MILL 

92«9 

70.7 

81 

.8 

1.3 

1 00 

1 

61 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

4.26 

.66 

1.28 

27 

.0 

0 

15 

2 

1 

LUMBER  CITY 

91  U 

68.7 

80 

.  1 

10? 

56 

3 

20 

0 

0 

0 

2.90 

- 

2.18 

.51 

24 

•  0 

0 

12 

1 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

92,2 

71. '» 

81 

.  8 

1.5 

100 

1 

61 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

<>i24 

1  .44 

22 

•  0 

0 

10 

4 

MOULTRIE 

92. i 

70.1 

81 

.3 

.6 

101 

1 

61 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.91 

3.27 

1.62 

5 

.0 

0 

17 

QUITMAN 

91*0 

70.8 

80 

.9 

.5 

102 

1 

63 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

8.33 

2.49 

3.28 

8 

.0 

0 

11 

4 

3 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

88.2 

66.2 

77 

.2 

-  1.3 

102 

1 

50 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.07 

1.45 

3.10 

14 

T 

0 

12 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

88.3 

69.0 

78 

.  7 

-  1.0 

103 

1 

57 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.38 

.21 

2.60 

13 

T 

0 

16 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

86.  IM 

7*.<.M 

80 

,  3M 

-  i3 

95 

1 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

5.04 

.17 

1.84 

15 

.  0 

0 

2 

THOMASVILLE 

89.8 

69.5 

79 

,  7 

.2 

102 

1 

61 

0 

18 

0 

0 

0 

8.74 

3.29 

1.70 

24 

.0 

0 

18 

6 

2 

TIFTON  2  N 

90.6 

69.8 

80 

.2 

.8 

98 

2 

60 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

4.43 

.29 

1.27 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

91.6 

70.3 

81 

.0 

1.0 

100 

22 

63 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

8.57 

3.10 

2.56 

23 

.0 

0 

16 

4 

3 

WAYCROSS 

92.1 

68.0 

SO 

.1 

-     .  1 

103 

1 

59 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

5.58 

.29 

1.82 

9 

.0 

0 

12 

2 

WOODRUFF  DAM 

91  .6M 

70. 7M 

81 

.2M 

100 

2 

65 

3  + 

25 

0 

0 

0 

7.44 

1.81 

20 

.0 

0 

14 

DIVISION 

80 

.<> 

5.21 

T 

STATE 

79 

.5 

.8 

4.76 

.32 

T 

Precipitation 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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X 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGI 
JUNE  19! 


Day  of  month 


btation 

1      2  1  3 

4  5 

6 

7   1   8   1  9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

1 

18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

I 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

2tB6 

1.15 

•  13 

•  20 

.05 

.17 

.16 

.38 

.11 

.05 

.42 

•  04 

2.70 

.45 

.62 

.02 

.02 

1.32 

.07 

3*10 

.35 

.74 

•  02 

•  12 

.62 

•  15 

.10 

•  09 

A I  LEY 

3*64 

.15 

1 .00 

.45 

•  41 

•  04 

.60 

.02 

.59 

•  03 

ALAPAHA  EXr>  STATION 

•  40 

•  08 

•  21 

.52 

.06 

1.06 

•  10 

.22 

•  30 

•  29 

1.17 

.07 

•  H 

*i"o*Iuv     a   A  tDDncT 

'•.19 

.04 

.07 

.02 

.23 

•  10 

•  05 

•  02 

.05 

•  65 

1.46 

•  01 

.68 

•  34 

2«A7 

.30 

•  02 

* 

* 

.24 

.02 

.06 

.03 

.01 

.20 

2*83 

•  05 

.16 

•  50 

1.21 

.31 

.10 

.27 

•  22 

5*55 

T 

.20 

•  62 

*  18 

•  01 

.20 

.26 

.80 

.30 

.13 

AMERICUS   3  ENE 

6.73 

.24 

.13 

•  16 

•  15 

.62 

.05 

.03 

.92 

2.03 

.16 

.60 

1.03 

.18 

•  43 

ATHENS 

4«52 

.20 

.54 

■  46 

.13 

.03 

1.14 

.44 

•  54 

.86 

.10 

•  08 

^rti  At: 

2*49 

•  13 

.  24 

.22 

.35 

.  14 

.11 

.  12 

ATHENS  WB  AIRPORT 

4i6S 

T 

.46 

1.11 

.52 

.04 

•  74 

.40 

T 

.45 

.33 

.20 

ATLANTA  HS  AIRPORT 

2*09 

.08 

.05 

*02 

*03 

.47 

.02 

•  02 

T 

.33 

T 

.19 

.16 

T 

T 

,12 

•  34 

.24 

T 

T 

ATLANTA  W8  CITY 

R 

7.21 

.04 

.04 

.08 

.03 

.70 

.05 

•  02 

•  20 

.14 

.49 

1*08 

.15 

2.81 

•  09- 

1.26 

.03 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

Si06 

.25 

T 

.41 

* 

.32 

T 

.52 

.80 

T 

.73 

T 

.02 

T 

T 

.22 

.50 

.6S 

•  05 

• 

*  87 

•  29 

.03 

•  52 

.10 

1.0! 

BA 1 NBR lOGE 

5.51 

.16 

.22 

*  50 
* 

.  15 

I02 

.40 

.40 

1.02 

■  65 

.32 

•  52 

.50 

•  45 

BALL  GROUND 

2.35 

.72 

.83 

28 

•  11 

.13 

•  26 

BEAVEROALE 

2.73 

1.36 

.15 

.58 

•  36 

.07 

.17 

6LACKBEAR0  ISLAND 

6.44 

•  26 

•  30 

•  07 

1.10 

2.06 

.20 

* 

1.50 

.05 

,41 

.47 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

*20 

21 

.13 

.30 

* 

\\i 

3.61 

.17 

.04 

* 

.22 

.52 

.57 

•  05 

.26 

.07 

•  73 

•  21 

lo3 

BLUE  R lOGE  RESVR  DAM 

3.21 

T 

.05 

•  89 

T 

■  30 

•  70 

•  11 

.25 

.9 

BOWMAN 

2.96 

.22 

T 

•  51 

.77 

.12 

•  10 

.76 

T 

•  36 

.06 

.  04 

T 

T 

BRASSTOWN  BALD 

5.59 

•  09 

50 

.81 

.08 

•  31 

■  24 

•  02 

•  02 

•  44 

•  19 

.16 

,04 

.14 

,03 

2.50 

BROOKLET   I  W 

•  35 

,09 

•  56 

.07 

.79 

BRUNSW  ICK 

3.68 

*3B 

.15 

•  18 

.35 

.20 

•  07 

•  06 

1.72 

•  32 

.02 

T 

.21 

.02 

T 

BRUNSWICK  CAA  AP 

3.22 

.04  T 

•  30 

•  24 

•  02 

.01 

1.B2 

•  17 

•  03 

.03 

T 

•  02 

•  05 

•  01 

.46 

BUTLER 

4.98 

•  40 

.30 

.30 

.05 

.51 

1.20 

.05 

,43 

1.01 

.43 

.30 

4.30 

.05 

•  04 

10 

98 

* 

•  41 

.55 

.43 

.59 

.16 

T 

.33 

,21 

CM  R0^2^NNw'^ 

.50 

•  04 

.90 

• 

•  20 

.21 

.44 

.10 

U4! 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.32 

•  35 

.95 

1  ^37 

•  05 

.18 

.11 

•  10 

,21 

5.60 

T 

1.29 

40 

42 

T 

.41 

1^35 

.15 

.50 

T 

.09 

.58 

.41 

CAMP  STEWART 

7.17 

•  66 

1.02 

.35 

.14 

•  07 

.10 

3.06 

.25 

T 

T 

•  15 

.08 

■  58 

,51 

T 

CANTON 

1.51 

T 

■  15 

.79 

.14 

T 

.43 

CARLTON  BRIDGE 

.01 

•  0 

.10 

.08 

.37 

.03 

CARNESV I LLE 

2.56 

* 

.12 

•  09 

■  47 

.12 

•  21 

.31 

.40 

I3I 

!l3 

CAHROLLTON 

5.18 

1.55 

1.08 

.  66 

•  47 

.77 

.45 

CARTERS 

1.50 

.27 

.61 

.11 

.24 

.07 

CARTERSV I LLE 

1.54 

.30 

.07 

.57 

•  35 

•  20 

.05 

CARTERSVILLE  3  SW 

2.65 

07 

.14 

1.03 

•  10 

•  28 

.18 

CEDARTOWN 

5.28 

.65 

■  08 

1.20 

.74 

•  17 

1.35 

•  72 

•  37 

CHATSWORTH  1  W 

2.93 

•  55 

.10 

■  25 

.03 

.67 

.22 

.87 

.09 

.15 

CHICKAMAUGA  PARK 

2.46 

.08 

.13 

.06 

.84 

•  67 

.02 

.65 

,03 

CHOESTOE 

3.57 

.06 

18 

.26 

•  05 

•  51 

.48 

•  18 

.57 

.18 

.20 

.90 

5  .53 

.62 

'48 

1^13 

.08 

.02 

.10 

.13 

•  29 

3.20 

•  08 

*  ?ft 

05 

*Qfl 

.06 

•  36 

.15 

•  20 

.01 

.21 

.45 

.01 

.42 

.20 

.72 

T 

T 

4.83 

•  12 

.56 

.01 

•  54 

•  14 

.10 

•  10 

.34 

.90 

1.96 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

R 

4.90 

.20 

.02 

T 

T 

•  55 

•  05 

.02 

.30 

.25 

•  10 

.05 

•  46 

•  46 

2.15 

•  27 

CONCORD 

4.49 

T 

•  38 

10 

•  07 

.33 

.75 

1.25 

.33 

•  66 

•  06 

.56 

T 

COftDELE 

•  26 

•  07 

T 

.61 

CORNELIA 

8.72 

.05 

.07 

.36 

.78 

.39 

.12 

■  12 

2.13 

.60 

•  41 

•  26 

U96 

.65 

.69 

.11 

COV 1 NGTON 

.07 

.20 

.69 

•  15 

•  03 

•  91 

•  08 

•  26 

.05 

.18 

1.6<. 

CUMHING  1  N 

'"tl 

.  12 

T 

^.44 

CURRYVILLE  2  W 

2.51 

.14 

•  11 

.96 

.11 

.41 

.55 

.21 

naHroNFra 

1.30 

* 

1.51 

1.64 

.04 

.13 

.04 

.39 

.01 

•  45 

T 

•  23 

.08 

.01 

T 

.02 

.15 

.01 

2.82 

.02 

.04 

•  25 

.77 

•  47 

.81 

.46 

DAL TON 

2.16 

.03 

1.23 

•  52 

.08 

.30 

DAWSON 

6.19 

1.47 

.02 

.05 

.28 

.04 

1.36 

.01 

.84 

.29 

.27 

1.10 

.09 

DAWSONV I LLE 

I  .97 

T 

.02 

•  01 

T 

.76 

.38 

•  64 

•  01 

.16 

DIAL  POST  Office 

3.51 

1.12 

.62 

.56 

•  36 

.56 

.25 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2.57 

.55 

.40 

.22 

.05 

*41 

T 

.42 

T 

.19 

•  30 

.03 

4.16 

•  22 

.24 

48 

* 

.37 

.08 

2.00 

.34 

•  12 

.14 

•  06 

.01 

.03 

.05 

•  03 

4.07 

.3*. 

•  54 

.05 

.55 

.17 

DOUGL ASV I LLE 

3.54 

1.10 

.07 

.30 

.29 

.27 

.77 

.15 

.29 

.15 

5.61 

.09 

*  38 

*  24 

•  14 

.48 

2.08 

.04 

•  26 

T 

•  01 

■  02 

.52 

•  65 

.16 

.52 

DUBLIN 

3.42 

.11 

.52 

.02 

.11 

•  85 

.14 

.06 

.02 

.C« 

.23 

.01 

.42 

.34 

.51 

EASTMAN 

3.73 

•  03 

•  04 

.06 

.11 

•  07 

U17 

.05 

.04 

1*04 

.25 

•  03 

•  35 

.49 

ELBERTON 

4.67 

.04 

1  ^98 

.58 

.03 

.26 

U3a 

2.48 

' 

.10 

.40 

1.67 

.17 

.14 

embry*'' 

4.04 

1  .00 

.17 

.02 

.50 

.23 

.05 

.10 

.37 

•  56 

1.02 

EXPERIMENT 

5.64 

•  06 

.55 

.02 

1.95 

.21 

.01 

.15 

1.57 

.01 

.01 

.02 

.38 

.66 

.01 

•  01 

FAI RMOUNT 

2.32 

.51 

•  84 

•  45 

.40 

.12 

FAIR  VIEW 

RECORD  HISSING 

.14 

F I TZGERALO 

2.81 

T 

.39 

•  51 

•  02 

.60 

.09 

.01 

T 

•  32 

•  70 

.03 

1  .81 

02 

•  06 

.  1 1 

.19 

•  71 

.15 

,05 

.31 

.11 

■  10 

FLEMING  EXP  STATION 

6.12 

•  66 

•  34 

.75 

•  19 

.01 

1.10 

.23 

•  02 

•  96 

•  35 

.25 

.20 

•  65 

.40 

.01 

FL I NTSTONE 

4i47 

.42 

.12 

.15 

1.47 

T 

1.73 

.01 

•  04 

.25 

.27 

.01 

FOLttSTON  3  SSW 

3.67 

.20 

.17 

UOO 

.25 

.45 

FOLKSTON  9  SW 

4.01 

.18 

.29 

.20 

•  34 

.23 

•  20 

1,89 

.43 

FORT  GAINES 

6.81 

'72 

70 

.21 

U05 

.29 

.30 

2.36 

•  12 

.76 

,26 

FORT  VALLEY  3  E 

4.88 

» 

•  44 

•  04 

T 

.11 

.17 

.56 

.06 

1.12 

.39 

.70 

•  40 

.36 

•  53 

FRANKL I N 

5.27 

1.43 

• 

• 

* 

1.68 

•  52 

.76 

• 

•  86 

GA [NESV I LLE 

•  25 

1.41 

T 

1.17 

.01 

T 

•  75 

.53 

•  27 

.38 

GLENNV I LLE 

7.05 

.94 

uoo 

82 

10 

•  03 

1.00 

•  05 

1.60 

•  30  1 

T 

.28 

•  03 

.13 

■  23 

•  50 

•  03 

■  01 

GOAT  ROCK 

3.39 

•  26 

.51 

.03 

1.47 

.03 

•  35 

•  67 

GREENSBORO 

4.03 

•  09 

.16 

.18 

1.62 

.84 

•  09 

•  05 

•  17 

.02 

.12 

•  36 

•  25 

•  06 

QRIFF  1 ISI 

4.96 

.07 

23 

40 

* 

1.30 

.22 

.17 

1.42 

•  01 

•  14 

.»« 

.46 

HARTHELL 

* 

.18 

.12 

•  96 

.16 

•  24 

2.02 

.05 

T 

.75 

T 

.05 

1.06 

•  21 

1.69 

.32 

■  15 

.25 

.46 

.03 

•  12 

.01 

•  07 

.28 

HIAWAS5EE 

6.17 

.25 

.53 

•  16 

.06 

1.90 

.68 

.04 

.56 

.22 

.03 

•  11 

1.61 

HOGGARDS  MILL 

4.26 

•  20 

.10 

.15 

•  05 

.43 ; 

.52 

.01 

.20 

.03 

.15 

T 

.31 

.39 

1.28 

•  22 

T 

JASPER 

2.89 

.  22 

•  28 

.  10 

.60 

1.22 

.20 

•  10 

.17 

JONESBORO 

4.30 

.08 

.20 

.21 

.40 

•  37 

.53 

.06 

•  77 

.77 

•  29 

.52 

.08 

K  ENS I NGTON 

2.36 

•  1  2 

la90 

.20 

•  08 

.06 

K I NGSTON 

1.75 

T 

T 

•  55 

•  05 

•  55 

.45 

.05 

.10 

LAFAYETTE 

4.50 

.05 

•  15 

4,15 

•  15 

LA  GRANGE 

4.13 

T 

•  21 

1.41 

.03 

.01 

•  30 

T 

•  01 

•  18 

.32 

1.25 

■  08 

.13 

LEX IMGTON 

3.37 

.55 

.30 

,55 

.  18 

.49 

.90 

L I NCOLNTON 

1.43 

.06 

.02 

.68 

.10 

•  02 

•  05 

•  10 

.08 

•  01 

.09 

.22 

LITTLE  MIGHTOWER 

5.55 

■  16 

•  91 

.60 

.65 

.56 

2.00 

.67 

LOU I SV ILLE 

2.52 

•  18 

.12 

.16 

.08 

.13 

T 

.46 

.14 

•  50 

.07 

.07 

,16 

•  41 

LUMBER  CITY 

2.90 

•  08 

.31 

•  39 

.23 

.35 

.04 

.25 

.51 

.02 

.  18 

•  28 

.26 

MACON  *I'*PORT 

'* 

4.18 

•  01 

•  07 

.29 

.05 

.02 

16 

* 

.05 

•  01 

.0? 

.  16 

1.62 

.16 

.35 

•  45 

.51 

•  25 

T 

3.47 

.02 

•  32 

.04 

.04 

1.10 

.03 

* 

• 

.39 

MAVSVILLE 

4.19 

•  10 

•  06 

.75 

•  77 

.03 

.06 

1.69 

T 

•  24 

•  27 

•  20 

T 

MIOVILLE 

1.95 

•  15 

.55 

.20 

•  15 

.10 

•  70 

•  10 

MILLEOGEVILLE 

3.54 

.01 

.02 

.15 

•  08 

.09 

.63 

•  38 

•  20 

.07 

•  02 

.46 

.01 

.76 

•  44 

•  22 

MILLEN 

4.96 

T 

.65 

•  68 

.52 

•  10 

.55 

.05 

•  15 

•  56 

.40 

.22 

•  37 

•  02 

•  27 

MONTEZUMA  I  NE 

4.24 

•  55 

.21 

.72 

.31 

.12 

.09 

1.44 

.12 

.52 

•  16 

HONTICELLO 

4.07 

.77 

.03 

1.60 

.33 

•  01 

•  02 

•  61 

•  50 

7 

MOULTRIE 

7.91 

1.62 

.20 

•  42 

.33 

•  11 

•  05 

1.00 

•  56 

.33 

•  11 

.05 

1.20 

.62 

.15 

•  24 

,92 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3.73 

1.41 

.26 

.45 

.48 

.63 

.30 

■  20 

NEEL  GAP 

2.81 

•  18 

.39 

.05 

.16 

.02 

.41 

.03 

1.56 

.01 

NEWNAN 

4.55 

.70 

.06 

1.12 

.03 

.07 

.27 

.11 

1.19 

,70 

.28 

NOONTOOTLA  CREEK 

2.51 

.56 

.37 

•  93 

.32 

.02 

.31 

S©e  Reler«Dce  Nolos  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

CEODGIA 

Table  3— Continuad  June  199> 


Stahon 

Total 

Day  of  month 

I  1  2  1  3 

4  1  5  1 

7 

'  1 

g  1 

10  1 

"  1 

12 

13  1 

'* T 

15 

16 

lb  1 

17 

18 

19  1  20  j 

21 

22  1 

23  [ 

24 

25 

26  1 

27 

28  J 

29  T 

30 

.01 

•  04 

.25 

.04 

.37 

•  03 

•  42 

.03 

•  35 

•  20 

.01 

.27 

T 

•  03 

HOTTELV  DAM 

3 

25 

•  61 

•  04 

.15 

.30 

.97 

•  70 

•  92 

T 

.3« 

T 

PINE  MOUNTAIN  VALLEV 

7 

36 

.76 

2.12 

.94 

.36 

•  52 

•  46 

.73 

.71 

1(10 

OUITMAN 

? 

U20 

•  90 

3^26 

U15 

.  10 

•  40 

T 

.45 

.19 

T 

.19 

.49 

•  10 

RE SAC A 

^1 

•  04 

.12 

.90 

•  06 

.20 

.08 

RINGGOLD 

08 

•  95 

T 

.09 

.06 

1.60 

1.99 

T 

•  17 

T 

RISING  FAWN 

2 

•  39 

•  05 

.06 

7 

1«T2 

.19 

•  10 

.13 

.14 

T 

ROME 

k 

77 

T 

•  60 

.03 

T 

1^00 

.11 

•10  2^49 

.28 

HOME  MB  AIRPORT  R 

T 

•  03 

T 

.42 

.04 

.05 

.SS 

•  06 

T 

•  39 

.09 

T 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

07 

•  41 

•  14 

.04 

3.10 

.04 

•  94 

.03 

.  16 

SAVANNAH  WRAP  R 

38 

T 

•  0) 

•  03 

•  03 

•  02 

.17 

T 

2.60 

.43 

.07 

•  86 

•  04 

.06 

•  16 

.32 

.27 

.01 

•  22 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

0<. 

■  12 

•  07 

•  70 

1.26 

.64 

•  72 

•  06 

.06 

.19 

T 

SPART*  7  NNK 

3 

oe 

•  96 

•  47 

.33 

•  99 

.92 

.49 

STANie*  GAP 

' 

•  10 

•  05 

•  25 

.59 

•  37 

•  16 

SUCHES 

A« 

•  25 

•  20 

•  05 

.91 

•  23 

.23 

•  66 

•  10 

•  89 

.03 

1.12 

SUW4f  RV  I  LLE 

y 

16 

•  92 

.10 

•  67 

.09 

.14 

SUAINSPORO 

4 

98 

•  60 

•  05 

•  07 

•  40 

.26 

.30 

•  15 

•  06 

T 

1^01 

•  13 

.34 

.04 

.35 

■  10 

.70 

SWECT  GUM 

2 

00 

•  01 

•  20 

•  11 

.30 

•  49 

•  47 

.01 

.19 

.08 

•  14 

TALBOT TON 

l^OO 

•  60 

ll09 

1.39 

.69 

.99 

2.91 

TALLAPOOSA    ?  HHH 

03 

•  08 

1.12 

•  30 

.30 

.70 

.36 

•  15 

TAVLORSVILLE 

13 

.56 

•  96 

U42 

.12 

.16 

.29 

T 

THOMASVILLE 

8 

74 

■  ai 

•  46 

•  63 

•  66 

.40 

.62 

.20 

•  03 

•  42 

•  01 

.02 

•  02 

1.70 

.10 

.63 

.45 

•  03 

.15 

TIFTOM  2  N 

4 

43 

•  73 

•  08 

•  12 

.  le 

.27 

T 

•  02 

•  90 

.94 

.19 

T 

flTUS 

9 

41 

•  19 

•  76 

•  03 

.12 

•  80 

.88 

•  27 

•  27 

•  39 

.70 

.03 

.01 

.92 

•  01 

■  01 

TOCCOA 

32 

'' 

1  ^20 

T 

•  42 

.27 

.10 

•  01 

•  20 

1.19 

•  16 

T 

.27 

7 

•  06 

.16 

.18 

.02 

T 

•  12 

TRAV  MOUNTAIN 

T 

22 

•  91 

i^ie 

•  03 

.30 

•  89 

.51 

.08 

•  32 

•  07 

•  90 

.22 

.99 

•  14 

1.49 

•  03 

TUNNEL  HILL 

•  30 

.12 

.16 

.97 

.87 

.08 

.28 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

8 

57 

•01  1>1S 

•  07 

•  26 

2^30 

.07 

.41 

•  13 

.11 

.05 

T 

.03 

2.96 

•  24 

.12 

.94 

.09 

T 

VALE SKA 

2 

03 

■marrenton 

3 

35 

•  42 

.47 

•  22 

.55 

.05 

.03 

.62 

•  12 

.03 

.04 

.95 

.29 

■ASHINGTON 

3 

33 

T 

•  12 

.09 

.02 

•  25 

.35 

T 

T 

.07 

•  64 

T 

.10 

.11 

.18 

•  40 

4AVCR0SS 

5 

58 

•  31 

.02 

.30 

1.82 

•  32 

.  16 

•  06 

.09 

T 

.42 

.46 

.06 

•AYNESeORO 

6 

26 

,ii 

•  10 

•  70 

.75 

.75 

•  09 

•  26 

•  25 

.10 

.20 

•  65 

f«EST  POINT 

25 

T 

•  10 

•  42 

.07 

•  04 

.60 

•  25 

•  06 

.02 

.23 

.60 

•  66 

<OO0BURY 

5 

56 

T 

•  27 

.06 

.06 

•  03 

T 

•  59 

1.41 

1^51 

T 

.07 

.96 

lOOOttUFF  DAM 

7 

44 

.55 

•  25 

.62 

•  73 

.37 

.25 

•  16 

•  08 

T 

1.81 

.03 

1*36 

•  03 

lOODSTOCK 

2 

22 

•  06 

.05 

•  19 

.12 

•  67 

•  24 

•  20 

.14 

.07 

.46 

OUNG  HARRIS 

4 

08 

T 

•  03 

.09 

.17 

•  27 

.48 

•  43 

.79 

•  30 

•  02 

.07 

.48 

.62 

.37 

REFERENCE  NOTES 

1^  tour  dlflt  IdoDt If Icat lOD  auMbera  In  tb«  Index  niuiber  coluu  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  s  state  basis.     There  vtll  be  do  duplication  of  nuabers  within  a  state. 
jlfnrM  and  letters  folloving  the  station  saae,  sucb  as  12  S3i,   indicate  distance  Id  siles  and  direction  froa  th«  post  office. 
I^rrsttoo  tlaes  given  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlae, 

iflay«d  data  nod  corrections  sill  be  carried  only  in  the  June  aod  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

^atblj  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aoatbs  elll  be  carried  in  the  June   Issue  of  this  balletln. 

iatloos  appearing  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
ISM  othervlse  indicated,  dlaeaslonal  units  used  lo  this  bulletin  are:     teapernture  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  vied  aoreaent  In  alien.     Decree  dayii  arc  based  on  a  dally 
l|art(«  of  65*    P.     Evaporation  Is  aeasured  lo  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  uoless  ottaervise  shovB  by  footnote  folloslng  Table  6. 

||»«t  SBd  ball  vere  included  in  snovfall  averages  Id  Table  1.  beginning  eitb  July  1948. 
jpoatB  in  Table  3  are  froa  noa-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

.ta  la  Tables  3,  5  and  6  aad  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

•  OB  ground  in  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CKA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.I.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  aeans  the  water 
silent  of  snow  on  the  ground.     It  Is  aeasured  at  selected    stations  wheo  the  depth  of  saow  on  the  ground  Is  two  laches  or  aore. 

No  record  ia  Tables  3.  6,  7  oad  the  Station  Index.     No  record  la  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  ao  entry. 
>    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*    Aaouat  included  in  following  aearureaent ,   tlae  dlatrlbutioa  uokaowa. 
^/    Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  ladex  the  letter  "C"  Indicates  recorder  statloas.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  aad  are  publlabsd  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlvaleat  to  every  10  laches  of  aew  snowfall. 

■    One  or  aore  days  of  record  alsslng;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  valae  for  a  full  aonth. 
I    Daily  values  and  aoathly  total  froa  recording  gage.  . 
T    Trace,  aa  aaouat  too  saall  to  aeasur*. 
V     Includes  total    for  previous  sODtb. 

•crlptloa  Price:  IS  ceats  per  copy,  aonthly  and  aaanal ;  $1.50  per  year.  (Tearly  subscription  lacludos  the  Annual  SuBary.)  Checks  and  aoaey  orders  should  be  aade  payable  to  the  Treasurer  of  the 
i*d  States,     teaittaaces  and  corresposdence  regarding  subscript loaa  should  be  sent  to  the  Sapsrlateadeat  of  Docussnta,  Covemaent  Printing  Office,  Washington  23,  D.  C. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi   1952  -  1953 


July 


August 


September 


Decembei 


1 

January 

"ebruary 

March 

April 

May 

June 

Total 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

- 

T 

0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

la3 

T 
- 

- 

- 

T 
- 

- 

1.3 

- 

T 

T 

T 

T 

0 

T 

- 

T 

- 

T 

T 

T 

_ 

- 

T 
- 

_ 

T 

_ 

T 

_, 

_ 

- 

- 

0 

T 

0 

0 

T 
- 

_ 

_ 

T 

T 

T 

T 

T 

0 

0 

0 

T 

T 

0 

0 

T 

3.0 

3.0 

- 

1.2 

- 

- 

- 

1.2 

" 

_ 
1.0 

2.5 

_ 

- 

- 

- 
3.9 

T 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1«0 

1.0 

T 

T 

•  S 

2.0 

T 

2.9 

T 

T 

T 

0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

5.5 

9.9 

T 

1,5 

_ 

T 

T 

T 

- 

0 

_ 

_ 

- 

- 

- 

0 

T 

.4 

0 

0 

T 

0 

T 

T 

.2 

T 

T 

.2 

3.0 

3.0 

0 

T 

T 

- 

T 
- 

_ 

0 

- 

- 

- 
0 

0 

0 

1.9 

1.9 

0 

1»0 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

0 

<s 

T 

.9 

T 

T 

T 

ABHEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALRANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA   DAM  7 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS   3  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS   WR  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA   HR  CITY 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

REAVEROALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDSE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  7  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARN  SVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


SW 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 


CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  7  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DECATUR 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 


3  W 


OONALSONVILLE 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN 

EASTMAN 
ELBERTON 
ELLI JAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON   9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
6LENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 

GRIFFIN 
HARTWFLL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  70  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of   1952  -  19S3  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

Nov6iiiber 

January 

February 

arc 

A 

May 

June 
une 

Total 

tlOGGAROS  MILL 

0 

j»<;PE» 

T 

T 

- 

- 

2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

KINGSTON 

1.0 

I  AFAVFTTE 

T 

T 

LA  GRANGE 

T 

T 

T 

LEX INGTON 

D 

LtNCOlNTON 

0 

LITTLE  HISMTOWER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOUISVILLE 

T 

T 

LUMBER   CI  TV 

T 

T 

MACON  WR  AIRPORT 

MACON 

0 

MAYSVILLE 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MIOVILLE 

0 

MILLEDGEVILLE 

T 

T 

MILLEN 

MONTEZUMA    1  NE 

MONTICELLO 

T 

T 

MOULTRIE 

T 

T 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

T 

T 

HEEL  GAP 

i«JEWNAN 

T 

T 

j>*OONTOOTLA  CREEK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORCROSS   4  N 

T 

T 

T 

T 

MOTTELV  0AM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[►INE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

buITMAN 

T 

T 

•ESACA 

[ 

•  1 

.1 

tINGGOLO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[iSING  FAUN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(OME 

lOME  KB  AIRPORT 

T 

T 

T 

2.5 

T 

T 

T 

i.e 

AVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

1 

T 

T 

T 

[aVANNAM  W8  AP 

T 

T 

T 

jAVANNAM  BEACH   ?  N 

0 

PARTA    ?  N 

2 

(TANLEV  GAP 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

UCHES 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UMMERVILLE 

T 

T 

T 

2.3 

VAINSBORO 

0 

|<EET  GUM 

^LROTTON 

0 

^LLAPOOSA    ?  NNN 

0 

tTLORSVILLE 

- 

- 

{OMASVILLE 

T 

T 

iFTON   ?  N 

I 

1 

|TUS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CCOA 

j 

T 

3.0 

3.0 

'av  MOUNTAIN 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NNEL  MILL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-OOSTA  WH  AIRPORT 

.ESKA 

0 

»RENTON 

0 

'.HtNGTON 

- 

- 

'CROSS 

T 

T 

I'NESSORO 

0 

l.T  POINT 

T 

T 

iioeuRv 

T 

T 

•  ORUFF  0AM 

0 

»  OSTOCK 

T 

T 

^H6  HARRIS 

I 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AILEY 

98 

101 

86 

90 

90 

85 

85 

86 

84 

90 

95 

92 

96 

96 

88 

86 

88 

94 

93 

92 

92 

95 

97 

93 

93 

90 

88 

90 

91 

94 

MIN 

65 

65 

62 

61 

69 

72 

71 

67 

66 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

58 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

70 

70 

ALAPAHA    EXP   STATI ON 

97 

99 

86 

90 

89 

88 

85 

81 

87 

88 

92 

91 

92 

93 

88 

87 

88 

9; 

94 

91 

91 

92 

94 

98 

92 

92 

88 

90 

92 

93 

MIN 

64 

70 

56 

58 

70 

70 

71 

70 

64 

66 

67 

69 

70 

64 

ALBANY 

99 

100 

88 

89 

92 

92 

88 

85 

92 

90 

95 

95 

96 

99 

98 

91 

85 

9'; 

98 

94 

92 

93 

96 

95 

93 

91 

90 

91 

92 

94 

MIN 

72 

74 

64 

65 

68 

73 

74 

75 

72 

73 

7  1 

72 

72 

75 

70 

ALBANV   WB   AI RPORT 

100 

88 

89 

91 

91 

87 

84 

92 

90 

94 

96 

95 

98 

88 

91 

87 

97 

9! 

95 

92 

94 

96 

95 

93 

92 

91 

92 

93 

94 

94 

MIN 

70 

69 

74 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

93 

93 

80 

84 

86 

79 

87 

89 

90 

94 

98 

94 

94 

97 

85 

75 

77 

93 

90 

92 

96 

88 

90 

91 

90 

83 

86 

80 

88 

93 

MIN 

61 

59 

59 

69 

^' 

66 

71 

68 

67 

64 

57 

70 

66 

70 

63 

68 

66 

70 

7  1 

ALMA   CAA   AI RPORT 

98 

86 

88 

86 

84 

85 

84 

79 

89 

94 

92 

93 

94 

87 

87 

89 

93 

94 

92 

90 

93 

95 

93 

93 

91 

90 

87 

91 

92 

95 

MIN 

57 

7 1 

7 1 

70 

68 

59 

72 

66 

68 

66 

72 

AMERICUS  3  ENE 

101 

96 

87 

90 

91 

88 

88 

90 

89 

96 

92 

96 

95 

82 

89 

84 

95 

91 

96 

89 

95 

93 

94 

92 

90 

89 

89 

89 

92 

94 

MIN 

70 

68 

71 

58 

70 

9* 

83 

83 

88 

94 

85 

86 

93 

83 

76 

76 

90 

88 

89 

89 

90 

88 

90 

87 

83 

81 

80 

85 

88 

91 

MIN 

66 

67 

70 

67 

7 1 

6  7 

7 1 

70 

7  1 

7  1 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

99 

86 

88 

89 

89 

92 

85 

89 

93 

96 

90 

92 

99 

90 

78 

SO 

94 

9< 

95 

94 

96 

97 

94 

90 

88 

87 

85 

89 

94 

95 

MIN 

64 

55 

56 

56 

70 

64 

65 

70 

70 

65 

67 

70 

59 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

99 

81 

85 

87 

83 

89 

84 

87 

89 

99 

88 

90 

100 

83 

73 

78 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

95 

90 

82 

84 

83 

88 

91 

95 

MIN 

69 

6  3 

55 

59 

60 

69 

70 

72 

72 

67 

66 

70 

67 

56 

65 

67 

69 

66 

67 

67 

70 

65 

68 

66 

70 

70 

" 

7  1 

74 

ATLANTA   WB  AI RPORT 

MAX 

95 

82 

85 

86 

80 

85 

81 

88 

90 

99 

90 

90 

96 

86 

74 

77 

93 

92 

93 

91 

92 

90 

92 

90 

86 

85 

79 

86 

90 

93 

MIN 

64 

61 

62 

69 

69 

71 

73 

69 

67 

70 

68 

67 

6  7 

69 

70 

74 

ATLANTA   WB  C I TY 

MAX 

93 

80 

84 

85 

79 

85 

81 

86 

88 

97 

89 

89 

94 

83 

73 

76 

91 

89 

92 

92 

89 

90 

91 

89 

85 

84 

78 

86 

91 

93 

MIN 

72 

65 

61 

64 

64 

69 

68 

72 

72 

67 

66 

70 

68 

66 

67 

67 

68 

68 

70 

67 

66 

68 

65 

70 

66 

70 

72 

71 

74 

AUGUSTA  WB  A  I RPORT 

MAX 

99 

84 

87 

89 

90 

91 

89 

89 

91 

97 

92 

91 

97 

88 

79 

85 

94 

92 

90 

91 

94 

91 

90 

90 

87 

89 

84 

90 

93 

94 

MIN 

60 

69 

66 

58 

58 

69 

67 

AUGUSTA 

101 

89 

89 

89 

90 

91 

90 

87 

93 

99 

92 

92 

99 

93 

81 

86 

95 

93 

94 

94 

95 

92 

94 

93 

90 

91 

88 

92 

'95 

97 

MIN 

65 

73 

66 

69 

69 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

BA I NBR I DGE 

101 

100 

92 

92 

90 

81 

84 

95 

95 

93 

92 

96 

90 

94 

86 

88 

94 

95 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

90 

85 

88 

92 

91 

93 

MIN 

70 

71 

BLACKBEARD  ISLAND 

102 

84 

87 

87 

82 

86 

87 

84 

89 

91 

88 

90 

98 

87 

86 

87 

93 

89 

89 

91 

92 

92 

89 

92 

89 

92 

92 

92 

MIN 

59 

89 

89 

81 

84 

82 

84 

85 

86 

89 

93 

94 

89 

89 

89 

82 

76 

77 

86 

87 

91 

92 

88 

89 

87 

90 

82 

83 

82 

85 

91 

MIN 

40 

45 

62 

67 

65 

61 

61 

60 

63 

60 

62 

60 

60 

60 

52 

99 

91 

89 

92 

92 

85 

87 

87 

93 

96 

93 

95 

96 

89 

86 

86 

94 

93 

96 

93 

94 

96 

94 

91 

92 

87 

86 

92 

92 

94 

MIN 

70 

BROOKLET   1  W 

100 

86 

88 

90 

86 

86 

89 

87 

89 

93 

88 

90 

94 

90 

80 

87 

90 

87 

87 

89 

92 

92 

91 

89 

85 

84 

85 

88 

90 

92 

MIN 

65 

58 

61 

65 

70 

73 

69 

68 

68 

70 

67 

68 

69 

68 

70 

70 

^' 

70 

BRUNSWICK 

102 

81 

85 

85 

83 

87 

83 

85 

87 

92 

90 

87 

96 

92 

85 

82 

92 

88 

87 

89 

90 

90 

92 

89 

88 

87 

88 

91 

90 

95 

MIN 

74 

74 

77 

71 

72 

71 

72 

72 

7 1 

7S 

7 1 

74 

77 

76 

74 

BRUNSWICK  CAA  AP 

101 

78 

85 

85 

83 

85 

85 

84 

86 

90 

87 

87 

96 

91 

84 

85 

92 

86 

86 

86 

88 

88 

89 

89 

87 

90 

88 

89 

89 

90 

MIN 

70 

70 

59 

75 

75 

75 

72 

71 

CAIRO  2  NNW 

100 

93 

90 

91 

87 

82 

83 

94 

89 

93 

90 

93 

93 

84 

88 

89 

93 

93 

92 

87 

91 

94 

93 

91 

91 

88 

88 

91 

91 

92 

MIN 

71 

69 

76 

7 1 

68 

69 

69 

70 

66 

7  1 

7 1 

7  3 

CALHOUN   EXP  STAT  1  ON 

MAX 

9<> 

85 

87 

88 

83 

80 

94 

94 

97 

100 

91 

94 

97 

86 

91 

86 

93 

91 

94 

94 

96 

90 

97 

92 

86 

90 

85 

90 

95 

97 

MIN 

6". 

49 

53 

58 

56 

70 

72 

69 

66 

66 

57 

55 

68 

62 

59 

CAMi LL A 

MAX 

106 

92 

93 

94 

90 

90 

82 

98 

91 

97 

96 

98 

97 

96 

96 

88 

95 

96 

95 

90 

94 

95 

-•6 

93 

94 

91 

91 

92 

94 

96 

MIN 

69 

73 

65 

65 

73 

73 

73 

76 

75 

71 

70 

73 

70 

71 

70 

69 

69 

73 

69 

70 

72 

71 

69 

73 

74 

73 

CAMP  STEWART 

MAX 

103 

95 

87 

85 

80 

85 

90 

84 

90 

96 

92 

92 

97 

86 

80 

85 

93 

91 

69 

88 

91 

93 

94 

92 

87 

87 

87 

90 

91 

94 

MIN 

6* 

67 

58 

62 

66 

69 

66 

66 

66 

66 

63 

57 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

69 

70 

68 

70 

70 

69 

v-AKU  1  UN     dK  1  LfUC 

98 

98 

85 

88 

89 

88 

93 

98 

90 

93 

99 

91 

90 

93 

88 

76 

83 

93 

93 

95 

94 

96 

92 

94 

91 

87 

89 

86 

90 

93 

MIN 

63 

56 

48 

50 

63 

69 

70 

67 

63 

67 

65 

65 

54 

68 

63 

67 

66 

67 

64 

66 

64 

66 

68 

66 

66 

CA  RROLLTON 

96 

88 

90 

88 

91 

92 

80 

90 

91 

92 

89 

90 

92 

91 

94 

96 

97 

95 

94 

96 

95 

97 

95 

98 

97 

MIN 

CARTER SV I LLE 

MAX 

96 

95 

90 

90 

90 

89 

93 

95 

98 

100 

100 

97 

104 

98 

88 

82 

97 

93 

98 

98 

98 

95 

98 

93 

93 

88 

88 

90 

97 

98 

MIN 

70 

70 

CEDARTO WN 

97 

90 

88 

89 

84 

89 

93 

95 

95 

100 

94 

95 

95 

89 

85 

80 

93 

93 

94 

94 

92 

92 

95 

91 

88 

86 

81 

88 

94 

95 

MIN 

67 

64 

CLAYTON 

MAX 

91 

78 

82 

82 

83 

83 

83 

85 

86 

90 

83 

87 

88 

80 

74 

73 

88 

89 

87 

90 

88 

88 

85 

85 

82 

82 

83 

88 

69 

MIN 

46 

48 

50 

67 

68 

68 

64 

67 

62 

64 

64 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

65 

61 

63 

59 

62 

58 

66 

COLUMBUS 

100 

92 

88 

89 

89 

92 

97 

97 

94 

97 

96 

96 

96 

87 

91 

88 

94 

95 

96 

97 

96 

94 

97 

94 

94 

88 

85 

91 

93 

95 

MIN 

67 

70 

62 

64 

^* 

68 

71 

69 

70 

59 

70 

69 

68 

70 

68 

70 

^' 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

98 

86 

87 

90 

89 

87 

88 

94 

92 

98 

93 

94 

96 

84 

89 

79 

93 

94 

96 

90 

96 

92 

95 

92 

89 

87 

86 

90 

93 

96 

MIN 

67 

69 

60 

61 

70 

67 

73 

69 

67 

70 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

67 

72 

COROELE 

97 

98 

86 

86 

90 

90 

87 

83 

88 

88 

94 

93 

92 

96 

84 

87 

85 

94 

95 

93 

90 

93 

96 

94 

92 

91 

90 

88 

90 

93 

MIN 

62 

52 

^* 

67 

68 

° 

70 

69 

70 

73 

72 

70 

70 

73 

CORNEL  I A 

MAX 

89 

81 

85 

86 

84 

87 

89 

90 

91 

96 

87 

88 

89 

82 

73 

73 

88 

92 

90 

89 

89 

88 

88 

90 

80 

84 

82 

87 

89 

91 

MIN 

68 

58 

69 

69 

70 

69 

65 

64 

67 

68 

64 

62 

63 

67 

65 

69 

65 

66 

63 

68 

65 

65 

67 

66 

COV I NGTON 

MAX 

98 

90 

88 

90 

85 

94 

84 

91 

91 

100 

96 

91 

98 

88 

81 

77 

95 

96 

95 

94 

94 

93 

94 

93 

87 

87 

84 

91 

93 

97 

MIN 

68 

65 

61 

62 

70 

70 

73 

69 

66 

69 

57 

57 

58 

58 

69 

66 

68 

66 

70 

67 

69 

65 

72 

^' 

^' 

CUTMBERT 

MAX 

98 

96 

89 

90 

92 

84 

83 

94 

93 

95 

96 

96 

96 

94 

90 

36 

94 

95 

97 

94 

94 

93 

96 

93 

90 

87 

86 

90 

93 

95 

73 

70 

63 

70 

7 1 

72 

75 

72 

73 

70 

69 

72 

73 

56 

70 

71 

69 

70 

72 

72 

72 

DAHLONEGA 

MAX 

90 

83 

89 

88 

83 

91 

91 

93 

96 

96 

92 

93 

92 

85 

77 

75 

89 

9J 

94 

94 

89 

86 

92 

91 

86 

87 

85 

89 

92 

97 

MIN 

68 

57 

49 

54 

58 

69 

70 

71 

68 

68 

63 

68 

56 

63 

64 

63 

67 

64 

67 

67 

65 

63 

54 

52 

56 

69 

70! 

70 

67 

66 

DALTON 

MAX 

9« 

93 

83 

87 

83 

90 

94 

93 

91 

93 

96 

88 

88 

87 

83 

85 

83 

86 

87 

91 

92 

93 

90 

91 

90 

90 

87 

87 

87 

90 

MIN 

68 

56 

62 

63 

62 

66 

70 

70 

71 

72 

66 

66 

67 

66 

66 

56 

70 

70 

72 

64 

70 

69 

63 

53 

54 

67 

70! 

58 

71 

73 

DOUGLAS 

MAX 

100 

100 

87 

90 

90 

87 

84 

83 

86 

89 

93 

93 

93 

95 

88 

98 

88 

93 

92 

91 

90 

93 

94 

94: 

91 

91 

bb\ 

88 

92 

94 

MIN 

61 

61 

60 

61 

72 

73 

71 

70 

72 

68 

71 

71 

71 

74 

70 

69 

71 

72 

74 

71 

73 

72 

72 

69 

73 

72 

74 

71 

71 

71 

70. 
I  91. 


66. 

64.< 
»2> 

93. 
70  • 

91  i 
«9<l 

90.' 


ee.i 
65.: 


91 
«6>( 


S9>; 

6«>< 


89.1 
67.1 


S««  reference  notea  folloelng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


GEORGIA 
JUNE  1953 


Day  Of  Month 


DUBL I N 
EASTMAN 
eXPEBTMENT 
FAIR  VIEW 
SfTZGERALO 
'LEMING   EXP  STATION 
OLKSTON   9  SW 
tORT  GAINES 
ORT  VALLEV  3  E 
AINESVILLE 
LENNVILLE 
f  lEENSBORO 
IIFFIN 
IRTWELL 

iNSVILLE 


ON   WB  AIRPORT 

I-LEC6EVILLE 
>  LEN 

'  "  1  NE 

' ■ :CELLO 
"LTRIE 

wIan 

"  ;  mountain  vallev 

0  'MAN 

«B  AIRPORT 

1  NNAH  USOA  PL  GARDEN 
^'  -INAH  on  AP 

"tun  BEACH  2  N 

.BORO 
■TON 

''OOSA   2  NNW 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

1S| 

17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

MAX 
MIN 

103 
69 

96 

67 

91 

56 

94 

60 

89 
69 

88 

72 

85 
70 

85 
72 

93 

73 

97 

70 

99 
67 

95 
71 

100 
71 

88 
69 

86 
71 

87 
68 

100 

72 

95 
72 

95 
70 

97 
70 

100 
70 

96 

70 

98 
68 

96 

68 

95 
72 

89 

73 

90 

73 

93 
71 

97 
71 

100 
74 

93<9 
69.6 

MAX 
MIN 

103 
73 

100 

70 

92 
60 

93 
62 

90 
70 

90 

72 

81 

72 

86 
74 

91 
73 

98 
69 

93 
67 

95 
70 

99 

92 
70 

88 
71 

88 
69 

97 

72 

97 
72 

95 

72 

97 
71 

98 

72 

100 
71 

101 
70 

95 

70 

94 

73 

92 
74 

84 
75 

62 

73 

95 
71 

96 
»  73 

93.4 
70  •  8 

MAX 
MIN 

MAX 

94 

66 

96 

64 

84 

58 

86 

60 

87 

63 

85 

70 

88 

70 

SO 
75 

88 

73 

88 

69 

96 

65 

89 
66 

89 
70 

96 
66 

85 
68 

78 
68 

75 
68 

92 
67 

91 

70 

92 
64 

91 
69 

91 
66 

89 
69 

92 
67 

89 
72 

87 
70 

87 

70 

62 
71 

87 
71 

90 

72 

88  •! 
68  aO 

MIN 

MAX 
MIN 

99 

72 

96 

7 1 

87 
61 

90 

63 

89 
72 

87 

88 

84 

70 

88 

73 

94 

70 

92 

92 
70 

97 

93 
72 

87 
7 1 

89 
69 

96 

70 

94 

73 

91 

72 

92 
71 

94 

70 

97 

72 

97 

73 

94 
69 

94 

73 

90 
73 

91 
72 

93 
72 

94 
72 

95 
72 

92  •! 
70  .7 

MAX 
MIN 

102 
69 

102 
68 

85 

55 

86 

58 

82 
63 

82 
72 

86 
70 

83 
74 

87 
69 

93 

65 

92 
67 

90 
67 

95 
68 

91 
66 

80 
69 

82 
65 

89 
68 

90 
69 

87 
65 

86 
66 

88 

63 

89 
67 

91 

67 

86 
67 

85 
69 

86 
71 

84 

73 

89 

70 

87 
69 

91 
67 

88.0 
67.2 

MAX 

10| 

90 

90 

88 

88 

82 

89 

83 

89 

93 

93 

92 

93 

93 
68 

90 

88 

92 

94 

90 

92 

94 

96 
65 

97 
67 

93 
66 

89 
7 1 

86 

70 

92 
68 

93 
68 

95 
66 

91.2 
67  .8 

MAX 

100 

71 

89 

90 

90 
70 

92 

85 

82 

96 

92 

95 

94 

97 

97 

90 
75 

88 
68 

83 

94 

95 

94 

87 
70 

95 

92 
70 

95 

90 

90 
69 

88 

70 

88 

72 

90 
72 

90 
73 

94 

80 

91.4 
71.1 

MAX 

99 

85 

86 

90 

87 

84 

80 

85 

88 

94 

91 

92 

97 

86 
69 

85 
7 1 

83 

93 

93 

93 

92 

93 

90 

93 

89 

89 

87 

82 

90 
73 

91 
74 

92 

73 

89.3 
70.4 

MAX 

95 

85 
60 

88 

90 

84 

94 

91 
70 

93 
70 

97 
71 

102 
70 

93 
64 

94 
69 

95 

70 

87 
63 

79 
65 

75 

93 

93 

94 

94 

92 

92 

89 
68 

93 
65 

86 

86 
69 

83 
69 

89 
70 

94 
69 

93 
68 

90.4 
65.8 

MAX 
MIN 

100 
69 

93 
67 

88 
58 

87 

63 

78 
67 

81 
71 

85 
70 

82 
73 

89 

70 

94 

69 

90 
68 

91 
71 

69 

86 
67 

83 
69 

86 

92 

90 
73 

89 

89 
69 

92 
67 

93 
70 

93 
71 

91 
69 

86 

71 

84 

72 

87 
73 

89 

72 

92 
71 

92 
71 

88.9 
69.2 

MAX 
MIN 

98 
68 

92 
64 

86 
66 

90 
59 

86 
62 

92 
70 

82 
70 

89 
74 

90 
73 

95 
70 

93 
65 

90 
69 

96 
72 

87 
66 

81 
68 

82 

96 

94 

93 

92 

95 

92 

92 

90 

86 
71 

80 
7 1 

64 

73 

89 
72 

92 

71 

96 

72 

90.0 
66.5 

MAX 
MIN 

97 
69 

85 
65 

88 

58 

89 
63 

84 

65 

88 
71 

78 
71 

90 
72 

89 
73 

94 

71 

91 
65 

90 
69 

95 

86 
67 

78 
69 

74 

93 

92 

95 
7 1 

90 

92 

70 

90 
67 

94 

70 

90 
68 

90 

73 

89 
71 

67 
71 

89 
72 

93 
7  1 

92 
73 

89.1 
68.9 

MAX 
MIN 

99 
71 

90 
61 

90 

52 

92 
58 

90 
59 

98 
70 

91 

70 

92 
71 

94 

71 

101 
75 

89 
65 

91 
68 

98 
73 

87 
65 

83 
65 

79 

97 

95 

97 

70 

94 

64 

97 
69 

94 

66 

95 

69 

95 
66 

90 
68 

87 
69 

90 
70 

94 
71 

96 
70 

98 
71 

92.8 
67.3 

MAX 
MIN 

101 
66 

86 

70 

88 

52 

91 
60 

89 
6l 

87 

72 

82 

71 

85 

73 

88 

73 

95 
69 

92 
67 

91 
67 

97 
70 

91 
69 

86 
69 

85 

96 

96 

70 

93 
71 

94 

71 

95 

94 

7 1 

99 
66 

95 

69 

94 

87 

85 

92 
73 

95 
70 

96 

72 

91.5 
69.  1 

MAX 
MIN 

100 
66 

91 
71 

92 
61 

93 
62 

91 
74 

85 
74 

85 

75 

93 
75 

92 

73 

96 

69 

95 

7  1 

97 
73 

72 

90 

72 

89 

69 

89 

96 

95 
71 

97 

71 

90 

96 

69 

94 

7 1 

97 
70 

94 

69 

94 

71 

90 

72 

91 
75 

92 
72 

93 
72 

95 
71 

92.9 
70  .  7 

MAX 

92 

83 

83 

87 
56 

84 

60 

90 

90 
70 

93 

70 

94 
73 

97 
70 

92 
63 

93 
70 

94 
66 

83 
62 

78 
66 

78 

90 

89 

93 

93 

87 

91 

92 

92 
63 

84 

67 

86 

69 

85 
7  1 

89 

70 

93 
68 

95 
68 

89.0 
66.2 

MAX 
MIN 

9A 
64 

85 
66 

87 
47 

89 
49 

82 

55 

90 
62 

84 
71 

96 

67 

98 
71 

98 
68 

93 
65 

95 
62 

100 
69 

88 
62 

87 
63 

85 
67 

93 
69 

92 
61 

96 

60 

86 
66 

97 
68 

90 
6  1 

95 

59 

93 
60 

90 
68 

90 
68 

86 
68 

92 
72 

96 
66 

94 
68 

91.3 
64.0 

MAX 
MIN 

98 
67 

86 
61 

86 

54 

88 
61 

86 

68 

88 

70 

87 
70 

91 
71 

91 
72 

97 
69 

92 
66 

92 
68 

96 
69 

89 
66 

84 

66 

81 

92 

65 

95 

93 

95 

92 

94 

90 

90 
69 

88 

70 

81 

70 

89 

70 

90 
69 

93 
71 

90.2 
67.3 

MAX 
MIN 

102 
70 

93 
65 

88 
56 

91 
60 

92 
64 

91 
72 

88 

70 

88 

73 

89 

71 

100 
70 

93 
66 

94 
70 

100 
71 

90 
67 

85 
68 

87 

95 
70 

95 
70 

93 
70 

96 
70 

100 
70 

91 
69 

94 

70 

92 
68 

90 
72 

91 
73 

88 
73 

90 

72 

93 
71 

97 
74 

92.5 
69.1 

MAX 
MIN 

99 
66 

102 
69 

86 
56 

90 
60 

91 

66 

86 

72 

87 
70 

84 

72 

83 

72 

90 
67 

95 
68 

92 
69 

93 
69 

97 
69 

89 
71 

86 

89 

95 

93 

93 

92 

94 

97 

96 

93 
68 

90 
73 

88 
73 

88 
72 

92 
69 

93 
69 

91.4 
68.7 

MAX 
MIN 

100 
70 

86 

67 

88 

57 

92 
62 

88 
67 

92 
72 

81 

85 

73 

90 
73 

96 
69 

92 
67 

92 
71 

98 
70 

87 
69 

84 

72 

84 

97 

97 

95 

93 

96 

92 

96 

93 

93 

90 

85 

91 

93 
73 

97 

73 

91.4 
69.8 

MAX 
MIN 

101 
67 

100 
69 

86 
61 

88 
65 

91 
68 

71 

87 
74 

99 
67 

92 
73 

70 

84 
71 

85 
7 1 

98 

71 

95 
74 

96 

68 

70 

70 

94 

75 

MAX 
MIN 

97 
66 

99 
.  68 

84 

" 

86 
56 

90 

62 

85 
67 

92 
70 

82 
72 

85 
74 

90 

72 

95 
66 

90 
68 

90 
71 

96 
67 

83 
67 

80 

82 

94 

94 

70 

92 

92 
70 

It 

88 
68 

94 

92 
69 

90 

84 

85 
73 

89.5 
68  .2 

MAX 
MIN 

99 
70 

102 
65 

84 

56 

88 
60 

90 
65 

89 
72 

89 
72 

86 

73 

85 
72 

90 
70 

95 
67 

91 
71 

92 
72 

95 
66 

83 
70 

82 

86 

90 

91 

90 

90 

90 

90 
71 

94 

91 

88 

86 

66 

86 
71 

92 
73 

89.7 
69  .9 

MAX 
MIN 

100 
70 

97 

72 

90 
65 

93 
68 

91 

71 

92 

73 

82 
72 

86 

73 

90 
74 

91 
68 

91 
61 

93 
72 

91 
71 

88 
71 

85 
73 

85 

89 

97 

96 

95 

96 

96 

97 

93 
70 

94 

92 

93 

94 

93 

97 

92.2 
71.4 

MAX 

MIN 

96 
67 

95 

94 

96 

92 

94 

89 

94 

90 

89 

86 

" 

91 

92 
70 

MAX 
HIN 

101 
72 

100 
70 

90 
61 

92 
61 

91 
69 

83 
68 

82 
70 

93 
73 

87 

93 
71 

93 
67 

93 
72 

96 
71 

94 

67 

89 
70 

89 

95 

95 

95 
71 

92 
71 

95 

70 

96 

72 

96 
71 

95 

70 

93 
7 1 

90 

73 

91 

73 

92 
71 

92 
71 

93 
71 

92.6 
70.1 

MAX 
MIN 

S6 

65 

90 
63 

87 
55 

87 
61 

84 
65 

87 
70 

90 
72 

90 
72 

97 
69 

90 
66 

91 
68 

95 
73 

89 
67 

81 
66 

80 
67 

93 
67 

86 
59 

93 
66 

91 
66 

93 
68 

91 
66 

90 
66 

90 
65 

81 

70 

83 
69 

93 
68 

92 
70 

93 
73 

89.4 
66 . 9 

MAX 
MIN 

97 
64 

89 
65 

90 

89 
60 

87 
65 

86 

69 

86 

70 

91 
71 

90 
70 

94 

65 

91 
63 

92 

72 

96 

68 

85 
65 

86 
65 

80 

93 

90 

93 

90 

93 

90 

94 

69 

86 

85 

69 

88 

90 

92 

89.6 

MAX 

102 

95 

90 
63 

92 
63 

90 

72 

?2 
72 

81 

73 

85 
73 

87 
73 

90 
70 

89 
69 

90 
73 

93 
72 

89 
70 

87 
70 

88 
70 

93 
7 1 

95 
75 

93 
71 

92 

93 

95 

96 
72 

92 

93 
71 

89 

90 

92 

92 

95 

91.0 

MAX 

MIN 

94 

70 

88 
60 

88 

52 

90 
56 

85 
62 

89 

72 

91 

72 

93 
72 

96 
76 

99 
74 

91 

68 

92 
69 

95 
72 

90 
66 

84 
69 

80 
67 

92 
68 

92 
66 

96 
64 

94 

71 

96 
71 

91 
65 

95 
66 

95 
65 

90 

72 

90 
72 

84 

90 
72 

97 

70 

97 
73 

91  .5 
68.1 

MAX 
MIN 

96 
66 

86 
59 

88 

50 

90 
54 

82 
59 

90 

73 

94 

72 

95 
73 

97 
" 

102 
70 

94 

67 

94 
68 

97 
67 

87 
65 

84 

68 

81 

94 

93 

97 

95 
70 

98 

93 

97 

96 
64 

89 

90 

86 

90 
73 

97 
68 

97 

73 

92.3 
67  .0 

MAX 
MIN 

102 
67 

82 
65 

85 

50 

85 
54 

83 

60 

83 

73 

86 

69 

84 
74 

88 
67 

96 
62 

90 
65 

90 
67 

97 
69 

82 
66 

81 
67 

87 
64 

91 
70 

89 

87 
63 

88 
66 

90 
61 

91 

66 

92 

65 

88 
67 

86 

69 

87 

7 1 

87 
74 

86 
69 

90 
68 

91 
67 

88.2 
66.2 

MAX 
MIN 

103 
71 

80 
61 

83 

57 

83 
64 

85 
66 

85 
74 

89 
73 

85 
75 

88 
69 

95 
67 

90 
67 

91 
71 

97 
67 

82 
67 

82 
68 

84 

67 

92 
72 

88 

87 
68 

88 

69 

90 
66 

92 
69 

91 
71 

89 
69 

86 

72 

88 
72 

88 

" 

88 

73 

90 
71 

91 
71 

88.3 
69.0 

MAX 
MIN 

95 
72 

85 
68 

81 
70 

82 
74 

83 
75 

85 

75 

85 
74 

86 

77 

85 
76 

90 

72 

85 

70 

86 

76 

92 
74 

84 

72 

83 
75 

89 
77 

83 
73 

84 
76 

84 

75 

86 

73 

86 

75 

87 
73 

87 
76 

86 
78 

86 
76 

87 

76 

87 

79 

88 
78 

91 
75 

86.1 
74.4 

MAX 
HIN 

103 
72 

96 
65 

90 

58 

88 

92 
71 

97 
67 

92 
67 

93 
68 

99 
69 

94 
69 

87 
69 

87 
67 

96 
69 

92 
68 

92 
66 

92 
64 

94 
64 

95 
63 

95 
63 

93 

62 

90 

72 

88 
71 

86 
69 

89 
68 

94 
58 

94 

74 

92.6 
66.9 

MAX 
MIN 

98 
69 

87 

65 

86 

54 

88 

59 

88 
68 

86 

71 

83 
71 

90 
73 

90 
71 

95 
69 

92 
65 

93 
69 

94 
71 

91 
68 

86 
67 

78 
70 

92 
68 

92 
67 

93 
67 

90 
66 

91 
68 

90 
68 

92 
68 

90 
67 

90 
69 

88 
71 

82 
71 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

89.6 
67.9 

MAX 
MIN 

93 
60 

91 

59 

92 
61 

88 
60 

86 

58 

88 
60 

91 

62 

92 
68 

93 
63 

99 
63 

88 
65 

90 
67 

88 
65 

87 
65 

82 
63 

78 
65 

92 
65 

89 
62 

91 

65 

92 
65 

91 
62 

90 
62 

92 
63 

89 
61 

89 

62 

89 

70 

81 

70 

89 
70 

88 
65 

88 
65 

1 

88.9 
63.7 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


OEORGI 
JUNE  193 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

— 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

102 

92 

90 

92 

85 

60 

80 

69 

87 

90 

90 

92 

93 

6S 

87 

87 

92 

93 

91 

69 

92 

94 

96 

90 

69 

68 

87 

90 

90 

92 

89> 

MIN 

67 

7* 

62 

61 

70 

70 

72 

74 

73 

70 

67 

72 

70 

70 

67 

69 

66 

70 

70 

69 

66 

69 

68 

66 

70 

72 

72 

71 

71 

70 

69  • 

TIFTON  2  N 

MAX 

96 

96 

87 

88 

91 

90 

84 

61 

85 

88 

93 

91 

91 

94 

65 

90 

68 

94 

94 

91 

92 

93 

95 

93 

93 

91 

89 

88 

92 

92 

90<< 

MIN 

69 

71 

60 

62 

67 

70 

71 

73 

72 

69 

67 

70 

70 

76 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

69< 

TOCCOA 

MAX 

94 

83 

88 

86 

87 

68 

88 

89 

94 

97 

86 

88 

90 

82 

74 

76 

91 

92 

92 

90 

91 

91 

90 

90 

85 

65 

65 

86 

91 

93 

88. 

MIN 

71 

57 

51 

53 

53 

69 

70 

72 

70 

69 

64 

66 

69 

64 

64 

59 

69 

65 

66 

66 

68 

66 

65 

67 

66 

65 

71 

70 

68 

70 

65.1 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

98 

83 

90 

89 

90 

82 

81 

85 

69 

92 

91 

94 

93 

65 

69 

91 

94 

94 

93 

94 

96 

100 

97 

95 

94 

87 

93 

96 

95 

■97 

91. < 

MIN 

72 

68 

63 

63 

70 

72 

71 

72 

73 

69 

68 

73 

70 

73 

70 

70 

71 

76 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

71 

73 

73 

71 

71 

70 

70.: 

WARRENTON 

MAX 

97 

89 

86 

88 

86 

90 

85 

87 

90 

93 

89 

90 

95 

66 

76 

84 

93 

90 

90 

95 

95 

90 

90 

89 

86 

85 

82 

88 

91 

95 

69.: 

MIN 

69 

64 

54 

54 

62 

70 

71 

73 

72 

71 

65 

69 

70 

66 

66 

68 

70 

69 

70 

66 

70 

67 

69 

66 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

68.: 

WASHINGTON 

MAX 

99 

96 

94 

90 

91 

92 

85 

89 

90 

96 

89 

90 

95 

96 

93 

81 

85 

93 

95 

94 

93 

93 

91 

91 

87 

67 

85 

92 

92 

96 

91.: 

MIN 

74 

71 

63 

55 

63 

67 

70 

71 

71 

63 

60 

65 

70 

66 

69 

65 

65 

61 

70 

70 

70 

68 

65 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

67,. 

WAYCftOSS 

MAX 

103 

83 

91 

89 

90 

86 

86 

S3 

90 

96 

96 

94 

95 

93 

89 

91 

94 

95 

91 

92 

95 

95 

96 

95 

91 

69 

89 

93 

95 

96 

92.: 

MIN 

66 

69 

59 

63 

64 

64 

70 

72 

71 

67 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

73 

68 

67 

64 

66 

67 

67 

66 

71 

73 

72 

70 

67 

66.1 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

72 

64 

58 

58 

68 

71 

66 

71 

65 

68 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

68.' 

WEST  POINT 

MAX 

98 

84 

86 

88 

86 

87 

89 

93 

90 

97 

94 

93 

97 

83 

85 

76 

95 

92 

93 

92 

93 

91 

93 

89 

66 

67 

85 

89 

89 

92 

89. 

MIN 

66 

64 

54 

59 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

67 

68 

70 

68 

66 

68 

69 

65 

65 

70 

71 

68 

70 

65 

69 

71 

70 

70 

69 

70 

66. ( 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

98 

100 

88 

90 

90 

87 

69 

84 

92 

94 

93 

92 

93 

93 

90 

66 

90 

93 

94 

93 

93 

95 

92 

92 

90 

91 

91. ( 

MIN 

72 

68 

65 

65 

73 

72 

74 

76 

75 

70 

67 

70 

72 

74 

69 

69 

69 

74 

73 

67 

69 

71 

68 

71 

71 

73 

70.' 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

•21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILET 

EVAP 

.27 

.20 

.28 

.33 

.09 

.13 

.12 

.90 

.17 

.27 

.24 

.25 

.29 

.16 

.17 

.16 

.21 

.26 

.21 

.27 

.23 

.01 

.19 

.25 

.18 

.13 

.15 

.22 

.24 

86.81 

WIND 

13 

24 

22 

18 

36 

12 

30 

15 

22 

11 

20 

10 

12 

22 

16 

24 

12 

25 

14 

11 

6 

2 

3 

4 

4 

5 

4 

6 

2 

1 

406 

AULATOOlU  DAH  2 

EVAP 

.29 

.37 

.30 

.27 

.28 

.10 

.06 

.22 

.24 

.27 

.29 

.26 

.27 

.09 

.18 

.17 

.06 

.31 

.33 

.29 

.23 

.29 

.25 

.23 

.28 

.24 

.17 

.09 

.20 

.25 

6.88 

WIND 

49 

70 

63 

44 

48 

66 

41 

34 

35 

27 

51 

48 

38 

32 

69 

82 

22 

60 

48 

46 

38 

44 

33 

42 

56 

74 

54 

66 

37 

28 

1445 

ATHEHS  COL.  OF  AGRI. 

EVAP 

* 

« 

.95 

.18 

.20 

.12 

.09 

.21 

.17 

.26 

.21 

.25 

.14 

.35 

.27 

.38 

.18 

.14 

.17 

.20 

.16 

.22 

.12 

.33 

.19 

.24 

.32 

86.26 

WIND 

57 

15 

13 

13 

12 

6 

10 

4 

7 

37 

19 

13 

12 

43 

12 

18 

11 

23 

9 

11 

12 

9 

38 

47 

30 

46 

32 

5 

14 

B  598 

EZPESIMEKT 

EVAP 

.42 

.29 

.35 

.  14 

.23 

.10 

.18 

.26 

.19 

.29 

.22 

.08 

.02 

.24 

.29 

.43 

.24 

.21 

.24 

.25 

.31 

.14 

.11 

.04 

.27 

.25 

B6.68 

WIND 

37 

48 

28 

44 

SO 

43 

67 

30 

20 

47 

11 

20 

39 

27 

34 

23 

52 

27 

33 

15 

25 

10 

20 

33 

37 

21 

38 

31 

14 

924 

BOGGABDS  HILL 

EVAP 

.29 

.40 

.33 

.31 

.47 

.07 

.09 

.24 

.18 

.28 

.28 

.26 

.31 

* 

.18 

.21 

.14 

.27 

.31 

.30 

.20 

.22 

.18 

.24 

.23 

.24 

.31 

.16 

.20 

.26 

7.16 

WIND 

13 

25 

29 

21 

44 

51 

4 

20 

12 

12 

2 

20 

30 

15 

6 

7 

24 

17 

12 

7 

6 

10 

8 

12 

12 

7 

9 

13 

12 

460 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.36 

.41 

.30 

.30 

.34 

.16 

.17 

.26 

.26 

.14 

.43 

.31 

.28 

.29 

.  17 

.27 

.14 

.35 

.32 

.29 

.29 

.27 

.28 

.32 

.32 

.18 

.17 

.10 

.27 

.29 

8.04 

WIND 

40 

62 

39 

28 

46 

52 

34 

19 

24 

20 

37 

36 

23 

53 

37 

65 

31 

54 

37 

27 

31 

48 

26 

34 

53 

42 

46 

49 

41 

23 

1157 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.26 

.38 

.34 

.34 

.29 

.06 

.19 

.06 

.11 

.11 

.15 

.22 

.26 

.13 

.24 

.18 

.13 

.25 

.25 

.24 

.24 

.27 

.24 

.22 

.24 

.22 

86. 4S 

WIND 

2 

40 

37 

31 

33 

30 

61 

35 

13 

4 

26 

17 

8 

22 

23 

10 

4 

34 

4 

19 

11 

10 

3 

15 

15 

15 

14 

7 

2 

2 

547 

Sea  retarecce  notes  follovlog  St&tlOD  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol   19»2  -  1«53 


GEORGIA 


Stataon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Juno 

Total 

Nonul 
July- June 

ALBANY 

0 

352 

ALBANY  WB  A I RPORT 

104 

253 

481 

304 

100 

1668 

17o» 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

125 

255 

517 

378 

325 

129 

96 

0 

0 

1625 

AMERICUS  3  ENE 

0 

0 

0 

110 

26  3 

526 

381 

340 

173 

105 

0 

0 

1698 

ATHENS 

356 

620 

515 

469 

306 

172 

ATHENS   COL  OF   AGR I 

0 

0 

0 

231 

377 

629 

532 

46 1 

267 

170 

- 

ATHENS  MB   A  I RPORT 

0  ' 

0 

0 

219 

366 

695 

557 

497 

344 

163 

^ 

2847 

2826 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

0 

0 

0 

202 

359 

695 

548 

486 

319 

180 

7 

0 

2756 

2B93 

ATLANTA  WB  CITY 

0 

0 

2 

207 

359 

667 

523 

465 

317 

192 

6 

0 

2740 

2838 

AUGUSTA   HB  AIRPORT 

0 

^ 

^ 

199 

331 

593 

457 

407 

254 

144 

0 

0 

2385 

21 94 

AUGUSTA 

0 

0 

0 

134 

242 

506 

391 

341 

1900 

■A  1  MOD  I 

0 

0 

Q 

79 

204 

370 

267 

91 

67 

^ 

0 

1390 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

65 

141 

440 

329 

266 

99 

59 

0 

0 

1397 

BLAKELY 

0 

0 

0 

39 

246 

463 

354 

307 

113 

95 

0 

0 

1667 

BROOKLET   1  W 

95 

188 

484 

337 

307 

143 

73 

0 

0 

1627 

BRUNSW I CK 

0 

0 

46 

119 

398 

?0H 

~ 

1090 

75 

181 

420 

328 

237 

92 

60 

^ 

1393 

CAIRO   2  N«W 

0 

0 

0 

76 

204 

404 

300 

260 

86 

70 

0 

0 

1400 

CALHOUN   EXP  STATION 

14 

0 

CAMILLA 

0 

0 

0 

66 

194 

412 

278 

260 

61 

1337 

CAMP  STEWART 

0 

0 

0 

89 

187 

442 

332 

271 

121 

72 

CARROLL TON 

192 

311 

579 

CARTERSVILLE 

308 

243 

134 

5 

0 

CEDARTOWN 

0 

0 

5 

2  72 

415 

675 

519 

479 

315 

182 

11 

0 

2873 

CLAYTON 

0 

0 

25 

260 

464 

722 

663 

562 

416 

260 

2  1 

3394 

COLUMBUS 

0 

- 

1 19 

251 

506 

366 

335 

146 

Ql 

COLUMBUS   HB  AIRPORT 

593 

470 

423 

162 

2362 

2424 

CORNELIA 

0 

0 

2 

215 

364 

678 

565 

533 

381 

220 

20 

0 

2978 

COVINGTON 

0 

0 

1 

211 

364 

649 

508 

445 

286 

150 

0 

0 

2614 

C^HBERT 

Q 

0 

86 

231 

471 

342 

319 

114 

79 

^ 

1642 

- 

259 

441 

709 

632 

531 

368 

^ 

130 

260 

543 

360 

163 

66 

0 

0 

1908 

EASTMAN 

0 

0 

0 

94 

216 

497 

364 

328 

139 

65 

0 

0 

1703 

FAIR  VIEM 

0 

0 

0 

198 

332 

620 

503 

442 

270 

161 

0 

0 

2526 

FI TZ6ERALD 

0 

** 

114 

219 

463 

3  34 

289 

92 

48 

0 

0 

1559 

FLEMING  EXP  STATION 

. 

86 

219 

__ 

1  no 

^ 

1639 

52 

169 

396 

310 

239 

62 

^ 

0 

1305 

FORT  GAINES 

2 

0 

FORT  VALLEY 

0 

0 

0 

150 

308 

565 

461 

406 

210 

132 

0 

0 

2252 

GAlNESV I LLE 

Q 

3 

232 

414 

698 

573 

510 

347 

177 

1  2 

0 

2966 

GLENNV I LLE 

0 

0 

93 

204 

472 

340 

1575 

GREENSBORO 

0 

179 

302 

587 

441 

410 

274 

136 

^ 

^ 

23  31 

^RIFFIN 

0 

0 

0 

163 

308 

615 

462 

437 

257 

157 

1 

0 

2400 

HARTWELL 

0 

0 

0 

176 

346 

635 

521 

4«0 

287 

124 

2 

0 

2551 

rMWKINSV  I  LLE 

° 

^ 

1  38 

267 

541 

404 

379 

162 

115 

0 

0 

2006 

M04MAR0S  HILL 

0 

0 

0 

115 

266 

460 

355 

. 

1729 

'jasper 

Q 

0 

2 

248 

430 

720 

527 

370 

229 

^ 

3132 

Lafayette 

0 

0 

14 

290 

470 

696 

590 

519 

373 

223 

15 

0 

3190 

U  SRANGE 

0 

0 

0 

218 

347 

617 

44  3 

424 

238 

156 

2 

0 

2445 

.OU ISV I  LLE 

0 

^ 

137 

263 

545 

397 

345 

205 

102 

0 

1994 

■JMBER  CITY 

0 

0 

Q 

160 

2B4 

543 

407 

lACON  HB  AIRPORT 

0 

0 

Q 

150 

288 

564 

435 

386 

201 

1 14 

21  39 

2077 

iILLEN 

0 

0 

0 

131 

231 

627 

360 

306 

175 

ONTE2UMA   1  NE 

0 

0 

0 

122 

250 

514 

373 

359 

169 

93 

0 

0 

1680 

ONTICELLO 

179 

319 

625 

446 

273 

163 

2 

0 

JouLTR  I E 

0 

81 

213 

427 

326 

^ 

434 

263 

146 

^ 

0 

2418 

JINE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

0 

0 

172 

306 

592 

456 

425 

226 

154 

4 

0 

2339 

blTMAN 

0 

0 

0 

62 

166 

375 

286 

225 

61 

52 

0 

0 

1229 

bME 

^ 

241 

395 

696 

507 

452 

294 

147 

2701 

XE  WB  AIRPORT 

0 

_ 

306 

471 

726 

5'94 

522 

360 

228 

1 6 

_ 

32  24 

3161 

^VANNAH   USDA   PL  GARDEN 

Q 

147 

394 

301 

155 

116 

WANNAH  WB  AP 

0 

0 

0 

115 

230 

500 

355 

300 

135 

87 

0 

0 

1722 

1709 

WANNAH  BEACH   2  N 

0 

0 

34 

384 

56 

0 

0 

jfAINSBOftO 

114 

336 

73 

'*LB0TT0N 

-J 

141 

9Q7 

. 

433 

411 

194 

126 

zieo 

ly^^j^pQQg^   2  NNW 

^ 

272 

432 

694 

533 

481 

10 

2934 

lOMASVlLLE 

0 

0 

0 

92 

228 

434 

316 

271 

93 

72 

0 

0 

1906 

FTOW  2  N 

0 

0 

0 

108 

242 

503 

KCOA 

0 

0 

0 

140 

325 

596 

528 

456 

302 

172 

7 

0 

2526 

koOSTA  HB  AIRPORT 

0 

0 

0 

82 

204 

421 

301 

258 

76 

59 

0 

0 

1401 

1932 

|rrenton 

0 

0 

0 

172 

302 

578 

464 

401 

254 

147 

0 

0 

2318 

ijSHINGTON 

2 

204 

324 

570 

511 

423 

150 

6 

0 

Iycross 

0 

0 

0 

70 

166 

415 

305 

256 

86 

61 

0 

0 

1399 

ST  point 

0 

c 

0 

205 

349 

599 

453 

411 

224 

147 

3 

0 

2391 

iSREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FRCM  THE  PERIOD  1921-19S0 
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CLIMAtOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Tomperahire 

Precipitation 

No.  of  Day 

Snow,  Slaal.  Hall 

No.  ol  Days 

Sutton 

•  i 

• 

Deportur* 
FromNonuI 

5. 

m 

Q 

Max. 

Mio. 

.1 

o 

1 

S  o 

JJ\  or  Mora 

• 

o 
S 

1 

ll 

ot  1 
*  a 

> 
< 

1 

• 

5 

u 

S 

» 
3 

9 
* 

•I  I 

o  * 

"1 

o  » 

«  J 

J 

3 

o 
1- 

S 
1 
o 

5 

£l 

1 

• 

a 

-  is 

DBCEMBBR  19S2 

CUTHBEBT 

59.5 

39.8 

49.7 

-  1.0 

79 

9 

23 

15 

471 

0 

0 

4 

0 

4.18 

-  1.15 

.99 

25 

.0 

0 

10 

4 

0 

JAMDABr  1953 

WOOOHUFr  DAM 

67. 2H 

43. 9H 

55. 6H 

78 

9+ 

29 

4 

0 

0 

2 

0 

3.45 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

FEBRUABY  1933 

FAIRVIKW 

59.0 

39.1 

49.1 

0.2 

68 

10 

25 

18 

442 

^ 

0 

5.84 

1.18 

1.43 

IS 

.0 

0 

12 

4 

1 

lOODRlIFF  DAH 

64.8 

43.9 

54.4 

79 

26 

30 

18 

0 

0 

3 

0 

6.77 

2.13 

15 

.  0 

0 

11 

4 

2 

MARCH  1953 

WOODRUFF  DAK 

77.0 

50.9 

64.0 

85 

14 

39 

5+ 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.61 

11 

.0 

0 

8 

2 

2 

APRIL  1953 

DOUGLAS 

78.7 

52.7 

65.7 

-  0.5 

89 

2 

37 

21 

0 

0 

0 

0 

6.84 

3.28 

2.68 

7 

.0 

0 

5 

4 

3  ) 

DAILY  PRECIPITATION 

Day  of  Month 

1      2     3     4     S      6     7     B     9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  IS  I  16  I  17  I  18  I  19    20    21    22    23  1  24    25    28    27    28    29    30  31 


OCTOBD  1992 
lASaiRCTOII 

KOVXMBn  199: 

niKiioinrr 

nCSHBn  19S2 
CinSBEXT 

JAUSAKY  19S3 

loownrr  di» 

raBXDABT  1953 

loomurr  daii 

Macs  1993 

tOODBUIT  BAM 

tniL  19S3 
DOOOLAS 


.40 
1.S4 


1.43 
2.13 


Sm  Reiaranca  Notw  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELATED  DATA 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

OCTOBER  1952 



lASRINGTON 

■ux 

MIN 

89 
59 

88 
46 

87 
SS 

83 
54 

84 
56 

86 
57 

82 
59 

70 
48 

55 
48 

56 
47 

69 
51 

70 
52 

77 
55 

81 

79 
60 

80 
58 

82 

74 
54 

72 
53 

65 
45 

55 
31 

SO 
26 

75 
44 

■78 
46 

77 
40 

74 
39 

74 
41 

67 
49 

68 
29 

65 
26 

67 
36 

73 
47 

2 
0 

DECEHBER  1952 

COTHBERT 

MAX 
MIM 

"59 
36 

56 
45 

46 
40 

52 
41 

59 
49 

68 
35 

70 
36 

72 
45 

79 
56 

74 
57 

60 
35 

62 
39 

58 
33 

48 

33 

44 

23 

55 
26 

57 
30 

65 
36 

68 
36 

63 
43 

59 
43 

60 
35 

56 
42 

56 
50 

SO 
51 

54 
41 

52 
40 

55 
38 

58 

31 

54 
42 

64 
46 

59 
39 

5 
6 

JAmjART  1953 

lOODRDTF  DAV 

HAZ 
MIN 

67 
37 

65 
39 

52 
29 

56 
38 

65 
42 

73 
48 

74 
53 

78 
55 

68 
39 

43 
36 

58 

32 

58 
33 

66 
38 

71 
47 

76 
SO 

78 
56 

75 
56 

74 
54 

71 
54 

75 
50 

70 
41 

73 
S3 

65 
46 

64 

36 

59 

37 

73 
43 

75 
52 

74 

-  36 

62 
38 

68 
SO 

67 
43 

2 
9 

FEBRDART  1953 

FAIRVIEW 

MAX 
MIN 

65 
SO 

55 
45 

61 
39 

59 
34 

62 
30 

60 
42 

66 
48 

56 
38 

61 
31 

68 

36 

67 
46 

64 
48 

53 
35 

50 
30 

50 
36 

60 
29 

54 
40 

53 
25 

56 
36 

67 
50 

67 
44 

48 

36 

52 
35 

SO 
40 

SS 
41 

60 
49 

67 
41 

65 
42 

59 
39 

0 
1 

tOODRUTF  DAV 

MAX 
MIN 

69 
55 

55 
53 

67 
48 

63 
48 

70 
44 

69 
46 

70 

52 

71 
41 

63 
41 

62 
45 

74 
43 

72 
52 

70 
32 

58 

34 

57 
37 

56 
38 

65 
40 

62 
30 

59 
32 

71 
45 

71 
49 

53 
40 

46 
41 

58 
43 

68 
46 

79 
58 

64 
44 

72 
46 

64 
43 

8 
9 

HARCn  1953 

tOODRUFF  OAH 

MAX 
MIN 

77 
52 

79 
61 

83 
62 

83 
62 

79 
39 

66 
39 

75 
49 

80 
52 

78 
42 

70 
45 

76 
50 

71 
50 

78 
58 

85 
56 

84 

58 

69 
56 

77 
49 

80 
50 

82 
59 

83 
46 

78 
S3 

70 
58 

83 
57 

73 
55 

82 
49 

79 
39 

68 
43 

74 
48 

72 
44 

71 
48 

83 
80 

77 
50 

0 
9 

APRIL  1953 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

86 

57 

89 
60 

77 
55 

78 

52 

83 
51 

78 
55 

65 
60 

78 

52 

82 
58 

87 
62 

81 
56 

85 
60 

84 

39 

67 
45 

78 

SO 

73 
55 

70 
43 

80 
50 

72 
55 

75 
41 

65 
37 

68 
42 

75 
49 

85 

55 

88 
60 

84 

60 

82 
55 

 1 

72 
48 

87 
54 

88 
65 

78 
52 

7 
7 

CORRECT IONS 
MONTH:     DECEHBER  1952 


Monthly  precipitation  total  should  be 
S.05;  departure  fros  norul,  +.19;  days 
with  .50  or  Bore ,  4;   1.00  or  BOre ,  2. 


Savannah  Beach  2  N 


Teaperatu 

be  +0.3. 


departure  froa  norul  should 


Dally  amount  on  Slst  should  be  1.50; 
■onthly  total  should  be  5.05. 
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STATION  INDEX 


Station 

d 
2 

County 

« 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index] 

J 
(5 

1 

Longih 

Elevati 

Temp. 

PrecipJ 

0010 

83  19 

240 

SA 

AMOS  L .  E  L  L  E  HB  E  E 

3 

C 

ADAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

6A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

AOEL 

COOK 

16 

31  08 

BROOKS  ALDERMAN 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

8A 

6A 

JAMES  A,  STACY 

2  3  5  6 

7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

7 

0140 

84  09 

200 

7A 

2  3  5 

7 

ALBANY  WB  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ALLATOONA  DAM  2 

BARTOW 

5 

34  10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

AMER1CU5  3  ENE 

0253 

SUMTER 

32  06 

84  10 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  6 

7 

02  5S 

64  16 

450 

MID 

C 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  56 

63  23 

700 

6P 

eA 

PROF,  E.  S.  SELL 

2  3  5 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  22 

EDDIE  L.  REESE 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

803 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6 

33  39 

84  25 

975 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

0456 

84  23 

1054 

HID 

MID 

2  3  5 

C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

182 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

33  28 

81  58 

130 

"Ip 

FRANK  K.  MYERS 

BAINBRIDGF 

0581 

DECATUR 

6 

30  55 

84  35 

115 

5P 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  5 

7  C 

BALL  GROUND 

0&03 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

0746 

84  50 

8A 

3 

BELLVILLE^ 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

MIO 

HENRY  C.  HEARN 

C 

BLACKBEARO  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

61  13 

5P 

U.S. FISH  0  WLDF  SVC 

2  3  5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

8A 

BA 

GEORGIA  MTN  ExP  STA 

2  3  5 

7 

6LAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

8A 

DR.  J.  G,  STANDIFER 

2  3  5 

1029 

84  17 

1560 

6A 

3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

8A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOWN  BALD 

TOWNS 

7 

34  52 

TVA-147 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

7 

1345 

81  23 

14 

MID 

MID 

2  3  5 

7  C 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

BURTON  DAM 

RABUN 

14 

34  47 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6 

32  33 

64  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

118 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

1463 

64  13 

265 

5P 

5P 

J.  0,  BELCHER 

2  3  6 

7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11 

31  52 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

894 

7A 

C.  E.  TEASLEY 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

500 

8A 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3 

1619 

83  14 

7A 

3 

C 

CARROLUTON 

1640 

Carroll" 

17 

33  35 

85  04 

1115 

5P 

5P 

ROY  RICHARDS  CONST  C 

7  C 

CARTERS 

MURRAY 

12 

34  36 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

736 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2  3  5 

7 

CARTERSVILLE  3  5W 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

685 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

85  21 

MID 

C 

CEDAR TOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

7 

CHATSWORTN  1  V 

MURRAY 

12 

34  46 

WILLIAM  L.  ELROO 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

16 

34  55 

65  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

34  48 

63  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

1982 

RABUN 

14 

83  24 

2000 

6P 

2  3  6 

7 

CLERMONT  3  SW 

1998 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  CUILLIAN 

C 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

34  35 

MARY  L.  SUTTON 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

250 

5P 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  56 

394 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

2196 

825 

7A 

COOUDGE 

2238 

THOMAS 

e 

31  01 

63  52 

250 

MID 

c!  W.  ELLINGTON,  JR 

C 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

34  38 

HARRY  M.  BUTLER 

CORDELE 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

83  47 

310 

8A 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5 

7 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  3D 

83  32 

1520 

MRS. CONNIE  I. LITTLE 

2  3  5 

7 

2318 

83  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CUHRYVILLE  2  W 

GORDON 

12 

34  27 

JOSEPH  6.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

6 

31  46 

84  48 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

8A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

2485 

84  50 

1015 

eA 

"^ISS  EVELYN  J.TINNE' 

3 

C 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  58 

760 

8A 

8A 

JOHN  M.  MC  LELLAN 

2  3  5 

OANBURG  6  NNE 

LINCOLN 

14 

33  56 

M.    IRENE  DUBOSE 

DAWSON 

2  570 

TERRELL 

31  47 

84  27 

355 

7A 

S.   W.  KENNEY 

3 

OAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

34  25 

84  08 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

2592 

84  22 

1025 

4P 

CLOSED  6 

/53 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

8A 

TVA-633 

3 

OOCTORTOWN  1  WSW 

WAYNE 

1 

31  39 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

31  42 

83  53 

260 

MIO 

JOHN  R.  RUSS 

C 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2783 

82  51 

245 

BA 

BA 

2  3  5 

7 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32  35 

B.  H.  EVANS 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

32  33 

82  54 

234 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

7 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

9 

32  32 

82  54 

190 

MID 

J.  L.  PRYOR 

C 

EASTMAN 

Z966 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

2*1 

MID 

DAN  W.  KAHMACK 

C 

EL6ERT0N 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

8A 

A,  D.  DOVER 

3 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOI 

3 

3271 

SPALDING 

84  17 

925 

lOA 

IDA 

2  3  6  6 

7 

FAIHMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

800 

8A 

5YMPLE  0.  WARMACK 

3 

FAlflVlEW 

3303 

LAMAR 

33  00 

84  07 

725 

6P 

6P 

M.   R.  BUSH 

2  3  5 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

MIO 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

3363 

84  19 

1050 

MID 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19. 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

IB 

34  56 

85  21 

710 

W.  R.  REEO,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  S5W 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

9 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

1. 

30  44 

62  07 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

6  5  03 

340 

6P 

7A 

u 

MRS,  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

7 

Station 

'  Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

1 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

n 

H 

Precdp. 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I .  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

700 

0.  W.  BURNS 

3 

GAINESVILLE 

HALL 

6P 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  6  7 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  56 

176 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

400 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

6P 

6A  IMfiS.LlLLlE  CHRISTIE 

2  3  5  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

8*  16 

960 

6P 

8A 

HORACE  O.WESTBROOKS 

2  3  5  7 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

MtO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

840 

HID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

750 

5P 

7A 

SAMUEL  A,  VERNER 

2  3  5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

R .  A .  MC  LENDON 

2  3  5  7 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

13 

31  52 

82  35 

250 

MID 

WILLIE  J,  ELLIS 

NEMPTOWN  GAP 

UNION 

SA 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

TVA-151 

3 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6  7 

JACKSON  DAM 

4623 

9 

33  19 

83  51 

420 

GA ,   POWER  COMPANY 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  28 

84  26 

1480 

6P 

8A 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  9  6  7 

JESUP 

WAYNE 

HID 

A,   C.  MAYERS 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

34  31 

84  17 

- 

HID 

MISS  M.  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

b 

33  31 

84  21 

930 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENS INGTON 

4802 

18 

34  46 

86  22 

820 

KINGSTON 

4B54 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

715 

7A 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5  7 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

8A 

PAUL  6.  SMITH 

2  3  5  7 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  62 

83  07 

720 

8A 

MRS. SIDNEY  E, STEVEN* 

3 

LIME  BRANCH 

5192 

33  56 

85  16 

SSO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

33  47 

82  28 

600 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  MIGHTOWER 

TOWNS 

'7 

8A 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5  7 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  56 

82  41 

150 

8A 

W.   ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

LUMPKIN  3  S 

5394 

STEWART 

3 

32  01 

84  48 

575 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

362 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

MACON 

BIBB 

8A 

8A 

HACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  3  5  7 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  IS 

83  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

8A 

HRS.  E.  B.  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

6874 

BA  LOW I N 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

H .  LOUI 5  MORNE 

2  3  5  7 

MILLEN 

6882 

JENKINS 

11 

32  48 

ei  56 

160 

7A 

MARK  G,   MC  COMB 

2  3  5  T 

MONTEZUMA  1  NE 

5* 

H.   W.  COLLINS 

2  3  5  7 

MONT  I CELLO 

6968 

JASPER 

9 

33  18 

63  41 

660 

6P 

M.   C.  BENTON 

2  3  5  7 

MOULTRI E 

COLOUITT 

16 

31  11 

83  48 

326 

5P 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  5  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

230 

L  .  G .  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

83  55 

3300 

BA 

TVA-135 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

6P 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  3  5  7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  P 

:>6360 

BAKER 

6 

31  17 

84  37 

182 

MID 

EHORY  UNI  FLD  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

34  42 

84  13 

2050 

8A 

TVA-112 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

gwinnet 

3 

34  00 

84  12 

1025 

HRS.  M.  H,  DEMP5EY 

NOT T ELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  58 

84  05 

1740 

8A 

TVA-573 

3 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

HID 

COUNTY  AGEWT 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

^3 

32  47 

84  51 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5  7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

173 

6P 

8A 

MRS.ROSSIE  0.  JONES 

2  3  5  7 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

657 

JOHN  B.  DAVIS 

RINGGOLD 

74  89 

CATOOSA 

18 

85  07 

820 

BA 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

It  45 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

*4 

34  15 

85  10 

617 

6P 

eA 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  5  : 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

MID 

J.  M.  MONTGOMERY, JR 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

235'" 

SAVANNAH  U5DA  PL  GARDEN7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

6A 

D.  A.  BI5SETT 

SAVANNAH  WB  AP 

7B47 

CHATHAM 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  ■ 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  52 

10 

6P 

6P 

U.S.  COAST  GUARD 

2  3  5  ■ 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  17 

82  59 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  IS 

2300 

5UCHE5 

8414 

UNION 

7 

34  41 

84  01 

8A 

TVA-115 

3 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

780 

OA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

5WAINSB0R0 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

5P 

5P 

C.  H,  MC  MILLAN 

2  3  5  • 

SWEET  GUM 

6504 

FANN I N 

34  58 

84  15 

1800 

TVA-129 

3 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

MID 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSCN 

6P 

8A 

MRS.  MAUD  M,  HAGOOD 

2  3  5 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

710 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  61 

83  59 

276 

6P 

8A 

MRS.  SARAH  P. PORTER 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

8A 

8A 

FRED  BELL 

2  3  5  6  1 

TITUS 

8732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  36 

2180 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

6P 

7A 

RADIO  STATION  NLET 

2  3  5.. 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

- 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITE  1  ELD 

18 

34  52 

85  02 

880 

TVA-392 

VALDOSTA 

8964 

LOWNDES 

16 

30  50 

83  16 

230 

MIO 

EUGENE  STROM 

^  v| 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

197 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3  1 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

5P 

8A 

L.   MONROE  CASON 

2  3  5  1 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

6P 

8A 

MRS.   HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5  1 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

WAYCROSS 

9186 

13 

31  13 

82  22 

131 

6P 

8A 

2  3  5     .  1 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

82  01 

261 

5P 

6P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

2  3  5     '  1 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

573 

6P 

8A 

J,    SMITH  LANIER 

2  3  5  1 

WINDER  5  WSW 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

S3  49 

1039 

MID 

W.  'LESTER  HALL 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

3       -  1 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

6 

34  06 

84  31 

992 

W.  G,  BOOTH 

3  1 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

83  51 

1920 

8A 

TVA-146 

3  I 

NEW  STATIONS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GOffCON 

12 

»4  ?« 

84  59 

»0 

»P 

tP 

NH  GA,  EXP.  STATION 

2  3  S     1  1 

HCCDRUFF  BAM 

«51t 

DECATUR 

• 

30  43 

84  92 

230 

eA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEEMS 

2  3  9     «  I 

I.P.C,  ChattaDOosa,  Teai 
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GEORGIA  -  JULY  1953 


J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  characterized  by  seasonably 
moderate  temperatures  and  predominantly 
showery  weather.     Agricultural  interests 
were  benefited  through  maintenance  from 
frequent  showers  of  good  soil  moisture  and 
resultant  stimulation  of  favorable  crop 
growth.     Rivers  remained  near  or  above 
normal  stages  with  no  important  rises. 

Generally  fair  and  hot  weather  prevailed 
during  the  first  three  days,  when  high  tem- 
peratures were  mostly  within  the  range  of 
95°  to  100°.     Widely  scattered  showers  on 
the  2nd  increased  in  extent  on  the  3rd  and 
became  general  on  the  4th  and  5th.  These 
showers  contributed  to  some  moderation 
from  the  high  temperatures,  but  a  return 
of  generally  fair  weather  on  the  6th  and 
7th  again  intensified  the  heat  with  a  re- 
sumption of  temperatures  in  excess  of 
95°.     A  change  to  slightly  cooler  resulted 
after  the  7th  due  to  cloudy  and  showery 
conditions  that  overspread  the  State  from 
the  8th  through  the  10th.     Incident  to  the 
beginning  of  these  rains,  a  windstorm  oc- 
curred on  the  7th  near  Ringgold  in  a  rural 
section,  causing  losses  estimated  at  about 
$6,500.     Fair  and  much  cooler  weather  pre- 
vailed from  the  11th  through  the  14th, 
producing  the  coolest  weather  of  the 
month,  with  low  temperatures  falling  to 
60°  or  lower  in  the  northern  half  of  the 
State  and  mostly  60°  to  65°  in  the  south- 
ern half.     Extensive  showers  began  to  fall 
on  the  15th  and  continued  every  day  through 
the  23rd;  numerous  occurrences  of  heavy 
rains  of  2  to  3  inches  or  more  were  re- 
corded during  this  period.     Showery  con- 
ditions continued  in  southern  counties  on 
the  24th,  25th,  and  26th,  extending  through- 
out the  State  on  the  27th  and  28th.  Heavy 
rains  of  2  to  4  inches  overspread  most  of 
the  northern  third  of  the  State  on  the 
22-23rd,  with  heavy  falls  of  2  to  5  inches 
in  the  coastal  area  on  the  26th,  Widely 
scattered  showers  on  the  closing  days  of 
the  month  were  accompanied  by  a  return 
to  abnormal  warmth  with  high  temperatures 
up  to  95°  or  higher  throughout  most  of 
the  State. 

The  monthly  average  temperature  for  the 
State  was  80.0°,  or  0.3°  below  normal, 
with  station  averages  ranging  from  73.3° 
at  Blairsville  Experiment  Station  to  83.0° 
at  Augusta.     Daily  temperatures  were  above 
normal  warmth  during  the  first  nine  days 
and  on  the  last  two  days ,  with  persis- 
tently cooler  than  normal  throughout  the 
period,   10th  through  28th.     Highest  tem- 


peratures, ranging  mostly  from  95°  to 
100°,  occurred  chiefly  on  the  2nd  or  6th; 
the  highest  reading  was  102° ,  recorded  at 
Dublin,  Louisville,  Hartwell,  and  LaFay- 
ette.     Coolest  weather  of  the  month  oc- 
curred on  the  12th,  with  lowest  tempera- 
tures ranging  from  46°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  to  70°  at  three  coastal 
stations. 

Precipitation  averaged  6.98  inches,  or 
119%  of  normal,  and  station  totals  ranged 
from  1.46  inches  at  Augusta  WB  Airport  to 
16.39  inches  at  Butler.     Rains,  mostly  as 
daytime  or  late  evening  thundershowers,  oc 
curred  practically  every  day  during  the 
periods,  2-lOth  and  16th  to  31st.  Heavy 
rains  exceeding  2.00  inches  occurred  at 
numerous  stations  in  different  parts  of 
the  State,  but  such  occurrences,  which  we: 
on  12  or  more  days,  were  not  of  wide  ex- 
tent on  any  specific  day.     The  most  im- 
portant heavy  rains  measuring  as  much  as 
2.00  inches  in  24  hours  were  on  the  22- 
23rd,  embracing  most  of  the  northern  thiri 
of  the  State,  and  on  the  26th  in  and  neari 
the  coastal  area;  the  maximum  24-hour  rail 
fall  of  the  month  was  5.36  inches  at  Sa- 
vannah USDA  Plant  Garden  on  the  27th. 


The  frequent  and  occasionally  generous 
showers  of  the  month  kept  soil  moisture  1 
good  to  excellent  condition,  but  some  of 
the  heavier  rains  soaked  crops  too  much, 
especially  in  the  coastal  area  on  the  26tH 
The  combination  of  frequent  showers  and 
seasonably  moderate  temperatures  assured 
good  growth  and  improvement  in  condition 
of  most  crops,  but  control  of  pests  or  did 
ease,  especially  in  cotton  and  pecans, 
could  not  be  carried  on  effectively.  Har* 
vesting  of  tobacco,  summer  truck  crops, 
and  peaches  were  almost  completed,  and  a  I 
good  start  in  the  harvesting  of  pears  wasi 
made . 

A  windstorm  of  moderate  severity  struck  a| 
rural  area  about  3  miles  south  southwest 
Ringgold,  first  striking  in  the  Pleasant  t 
Grove  Community  and  moving  eastward  over 
one-mile  course  and  dissipating  over  Tayl) 
Ridge.  Numerous  trees  were  blown  down  on* 
of  which  fell  across  and  damaged  a  TVA 
power  line,  and  several  homes  and  small 
buildings  were  damaged.  Extensive  small  i 
damages  were  done  to  crops,  with  heavy 
damage  to  corn  in  a  small  area.  Total 
losses  were  estimated  at  $6,500  of  which 
$1,500  related  to  crops.     -  R.L.C. 
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Wind  direction 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

s 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

• 

« 
> 
< 

£  i 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 
« 

01-09 

.10-.49 

.50-.99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

-  •  s 

S  s  s 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  Si 

ALBANY  WB  AP 

SSI 

9 

3.7 

- 

87 

86 

59 

74 

5 

9 

2 

5 

2 

0 

23 

- 

6.7 

ITHMS  IB  AP 

- 

- 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

11 

- 

5.5 

ITUUCTA  IB  AP 

HE 

10 

8.8 

38 

SI 

20 

86 

85 

61 

71 

8 

2 

5 

1 

2 

0 

18 

58 

6.3 

ADCOSTA  IB  AP 

81 

13 

6.2 

32  • 

HH1 

5 

89 

84 

52 

67 

6 

4 

3 

1 

0 

0 

14 

- 

6.0 

COLnHBUS  IB  AP 

- 

- 

87 

60 

73 

4 

4 

7 

2 

2 

0 

19 

- 

6.0 

lACOn  IB  AP 

HUE 

11 

8.3 

50 

SE 

15 

87 

86 

54 

72 

1 

7 

2 

3 

3 

1 

17 

66 

6.4 

ion  IB  AP 

89 

58 

73 

6 

2 

4 

4 

2 

1 

19 

6.6 

SATANXAB  IB  AP 

8W 

15 

8.5 

30 

SW 

19 

89 

86 

60 

78 

8 

1 

6 

0 

4 

0 

19 

57 

6.2 

TALDOSTA  IB  AP 

HI 

12 

6.6 

6 

6 

7 

2 

2 

0 

23 

6.7 

•This  dfttuB  Is  obtained 
bf  visual  observation 
since  recording  equip- 
■ent  is  not  available. 
It  Is  not  necessarily 
the  fastest  aile  occurr- 
ing during  the  period. 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

*  s 

•  2 

Ten 

e 

o 

■8  S 

• 

« 

Aver 

High. 

o 
} 

.3 

Aver 

■o  0 

i3 

1892 

79.0 

102 

57 

6.49 

13 

1893 

81.6 

103 

60 

4.19 

8 

1894 

78.5 

98 

50 

8.28 

12 

1895 

79.6 

"iW 

51 

S  28 

11 

1896 

80.9 

105 

49 

7.90 

12 

;  1897 

81.0 

106 

51 

5.60 

10 

,  1898 

80.  3 

104 

54 

8. 52 

14 

I  1899 

80.7 

104 

SO 

4.65 

10 

'  1900 

80.6 

103 

53 

5.  18 

11 

1901 

81.8 

106 

53 

4  14 

10 

1902 

82.3 

108 

54 

4.88 

10 

1*03 

80.4 

103 

52 

4.  10 

9 

1904 

79.5 

104 

49 

3.94 

10 

1905 

80.7 

102 

54 

4  .82 

11 

1906 

78.8 

100 

56 

8.20 

15 

1  1907 

81.5 

106 

53 

5.38 

11 

\  1908 

80.2 

102 

59 

5.56 

12 

t  1809 

79.8 

103 

54 

5.43 

10 

mo 

79.2 

100 

57 

5.82 

14 

^  mi 

78.9 

101 

46 

5.  35 

13 

1912 

79.9 

100 

55 

5.71 

12 

1913 

81.6 

110 

50 

5.83 

11 

.  1914 

81.0 

104 

55 

4.75 

10 

1915 

81.3 

106 

52 

4.27 

9 

1916 

78.6 

98 

14.17 

_22- 
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Temperature 

Precipitation 

Year 

Q 

a  0 

•0  a 

Averac 

Highei 

« 
J 

.3 

Avera( 

No.  of 
.01  or 

1917 

80.2 

102 

53 

5.38 

13 

1918 

78.4 

103 

48 

4.78 

11 

1919 

79.6 

103 

52 

8.96 

15 

1920 

79.6 

101 

55 

5.78 

12 

1921 

80. 1 

103 

58 

7.38 

15 

1922 

80.6 

101 

57 

4.90 

12 

1923 

78.9 

105 

48 

4.68 

10 

1924 

80.0 

104 

49 

5.80 

11 

1925 

82.4 

108 

46 

3.62 

9 

1926 

79.3 

110 

46 

6.87 

13 

1927 

80.0 

106 

52 

6.48 

13 

1928 

80.4 

101 

52 

6.85 

13 

1929 

79.3 

103 

46 

4.75 

11 

1930 

82.4 

109 

51 

5.84 

10 

1931 

83.0 

108 

58 

4.85 

11 

1932 

82.8 

108 

45 

5.  18 

10 

1933 

79.4 

105 

45 

6.07 

13 

1934 

82.3 

105 

5S 

4.75 

12 

1935 

80.1 

100 

51 

7.77 

15 

1936 

82.2 

106 

55 

5.02 

9 

1937 

80.1 

101 

5.39 

11 

1938 

79.1 

102 

47 

7.30 

13 

1939 

80.8 

105 

50 

4  .91 

11 

1940 

79.0 

106 

52 

6.86 

14 

1941 

80.7 

102 

57 

6.95 

15 

-rages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  a 


Temperatiire 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

81.6 
80.9 
79.0 
79.8 
79.4 

106 
106 
103 
103 
99 

58 
57 
49 
53 
51 

4.85 
5.31 
5.29 
7.41 
5.38 

12 
13 
12 
15 
11 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

77.6 
80.4 
80.7 
78.4 
80.6 

100 
103 
103 
101 
105 

45 
53 
59 
48 
49 

3.20 
7.89 
5.66 
6.95 
5.19 

8 
12 
14 
17 
12 

1952 
1953 

82.4 
80.0 

112 
102 

45 
46 

2.87 
6.98 

7 
13 

All 
Years 

80.3 

5.85 

12 

rea . 


See  reference  notes  follovlo^  Station  Index. 
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TABLE  2 


Temperature 


Precipitation 


station 

Average 
Maxim  uzn 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

_ 
J 
£ 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  oi  DaySf* 

Max. 

MIn. 

■S-0 
0.  q 

Date 

.01  or  More  1 

.50  or  More  1 

.  J 


.°l 

Tolal 

Max.  De 
on  Grou 

1.00 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

88.5 

68,6 

78,6 

99 

2 

60 

14 

12 

0 

0 

0 

6.28 

1.23 

21 

.0 

0 

11 

' 

2 

M 

0 

0 

0 

1 1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

91,2 

68,0 

79,6 

- 

,2 

98 

2  + 

58 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

3.26 

- 

.99 

■  86 

29 

.0 

0 

11 

3 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

89.  3 

69,5 

79,4 

- 

1.4 

98 

1  + 

60 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

5,08 

.27 

2.02 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

87.5 

69.9 

78.  7 

- 

,8 

96 

7 

63 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

4,38 

- 

.03 

1,28 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

86,3 

69.8 

78.  1 

- 

,6 

95 

6+ 

63 

1  1  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.53 

.10 

1,42 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

85,2 

73.3 

3,9 

94 

5 

0 

0 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

89,1 

67.2 

78,2 

100 

1 

55 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

9.88 

2.00 

4  + 

.0 

0 

11 

6 

I 

CARLTON  BRIDGE 

91.8 

67.7 

79.8 

.6 

8 

56 

14 

24 

0 

0 

0 

1.93 

- 

2.73 

.40 

8 

.0 

0 

10 

0 

0 

CARTERSVILLE 

92.9 

68.9 

80,9 

3.3 

100 

1 

58 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

7.31 

2.53 

2.50 

22 

.0 

0 

10 

4 

3 

CEDARTOWN 

67,7 

78,5 

96 

14 

0 

0 

0 

CLAYTON 

84.7 

63,6 

74,2 

- 

.1 

91 

1  + 

53 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

6.21 

- 

.75 

2,82 

22 

,0 

0 

15 

3 

2  . 

94 

9 

0 

0 

0 

DAHLONEGA 

88,  1 

65,7 

76,9 

.9 

1 

56 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

8.34 

2.29 

3.64 

23 

.0 

0 

11 

6 

2  1 

DALTON 

96 

1 1 

0 

0 

0 

1.92 

22 

Q 

GAINESVILLE 

88,  1 

67.1 

77,6 

.0 

96 

7  + 

58 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

4,35 

- 

1.06 

1.2) 

23 

,0 

0 

13 

4 

I  1 

HARTWELL 

93,* 

68.9 

81,2 

1.8 

102 

2  + 

60 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.14 

- 

1.74 

1.33 

8 

.0 

0 

9 

2 

1  1 

JASPER 

88.3 

67,6 

78,0 

1.0 

98 

1 

60 

14 

0 

1 4 

0 

0 

5,40 

.  14 

1.63 

23 

.0 

0 

11 

4 

2  1 

LAFAYETTE 

90,6 

65,6 

78,  1 

,  7 

102 

1 

54 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

3.86 

1.25 

1.85 

a 

.0 

0 

9 

2 

I  : 

92,8 

67,8 

80,3 

,  7 

101 

1 

56 

1  4 

0 

25 

0 

0 

0 

9.08 

4.69 

3.39 

1  8 

,  Q 

0 

1  3 

it 

2  ; 

ROME   WB  AIRPORT 

R 

89,8 

68.  1 

79.0 

- 

1,0 

1 

55 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

11.15 

6.44 

3.90 

17 

,0 

0 

13 

7 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

87.2 

63,4 

75.3 

- 

2,6 

95 

1 

53 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

3.69 

- 

1.56 

.93 

19 

,0 

0 

8 

5 

0 

TOCCOA 

88,6 

67,9 

78.3 

,0 

97 

1  + 

60 

1  1  + 

0 

15 

0 

Q 

Q 

7.47 

1.76 

3.10 

20 

.0 

0 

10 

2 

2 

WASHINGTON 

90. 5M 

67, 8M 

79. 2M 

1,3 

97 

1  + 

60 

1  3 

0 

0 

0 

0 

6.77 

1  .44 

2.00 

16 

.0 

0 

10 

5 

4 

D I V  I S I  ON 

78,2 

5.99 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

92.5 

70,4 

81,5 

,0 

100 

7  + 

60 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .46 

3.75 

.55 

18 

,0 

0 

9 

1 

0  ij 

A  1  tfll  IC  T  A 

94.0 

7 1 ,  9M 

S3  ,  OM 

1,7 

101 

3 

J  2 

24 

0 

0 

0 

1.84 

3.55 

.61 

,  0 

Q 

9 

1 

BROOKLET   1  W 

89. 6 

70,5 

80.  1 

- 

1,8 

97 

6+ 

62 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

5.31 

- 

,57 

1.38 

19 

.0 

0 

11 

3 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

91,5 

70,6 

81.1 

- 

,  7 

98 

6  + 

63 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

8.00 

2,08 

1  .94 

17 

.0 

0 

15 

S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

89.5 

70,6 

80.1 

,8 

Q7 

7 

64 

12  + 

0 

18 

0 

0 

0 

6.09 

,17 

1.12 

15 

.0 

0 

15 

4 

^1 

COV I NGTON 

91.0 

68,9 

80.0 

•  0 

100 

7 

59 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

2,66 

2,27 

.  96 

18 

.  0 

0 

1 1 

1 

DUBL  IN 

9'..6 

70.2 

82.4 

1.2 

102 

6 

58 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

4,04 

- 

1,78 

,62 

6 

,0 

0 

15 

5 

EXPERIMENT 

87.7 

68,8 

78.3 

- 

.8 

96 

8 

59 

12 

12 

0 

0 

0 

8.93 

4,13 

2,65 

8 

,0 

0 

16 

6 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY  3  E 

88, 

70,4 

79.4 

1.3 

96 

7 

60 

12 

0 

12 

0 

0 

10.53 

5,11 

,0 

0 

18 

GREENSBORO 

8  9,9 

69,8 

79.9 

,  I 

98 

2  + 

6 1 

1  2 

0 

17 

0 

0 

0 

4.35 

1,01 

1.24 

Q 

,  0 

0 

14 

2 

I 

GRIFFIN 

88.2 

69,6 

78.9 

- 

.9 

96 

1  + 

61 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

9.67 

4.  19 

1.81 

8 

,0 

0 

12 

8 

4  i 

LA  GRANGE 

88.6 

68,0 

78.3 

.8 

96 

6  + 

57 

12  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.00 

1.89 

1.20 

21 

,0 

0 

17 

6 

2 

1  m  1 1  Q\y  1 1  1  P 

93.4 

70.5 

82,0 

1.1 

102 

7 

62 

1 2 

0 

24 

0 

0 

0 

2.62 

2.73 

,91 

,  0 

0 

10 

3 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

91.2 

70,1 

80,7 

1.7 

98 

2  + 

6  1 

1 2 

0 

18 

0 

0 

0 

9.04 

3.70 

2  ,46 

16 

,  0 

0 

16 

7' 

k 

MACON 

M 

100 

6+ 

0 

0 

0 

9.34 

4.60 

2,79 

17 

,0 

0 

12 

7 

9 

Mil  1  pni^Puii  1  r 

fn  I  l_  l_C  \J\3C  V  1  UL  c 

69 ,  5M 

69 ,  6M 

79, 6M 

1,6 

6 1 

1 2 

0 

0 

0 

5.41 

.45 

2.25 

19 

.  0 

0 

1 5 

3 

1 ) 

MILLEN 

91,4 

71,5 

81.5 

- 

.2 

99 

8 

65 

13 

21 

0 

0 

0 

2.40 

- 

3.64 

.57 

20 

.0 

0 

8 

2 

0« 

MONTICELLO 

88, 9M 

69, OM 

79, OM 

- 

1.3 

96 

7 

0 

6.24 

1.01 

2.86 

16 

.0 

0 

13 

4 

1  < 

NEWNAN 

87. 4M 

67.  BM 

77. 6M 

- 

2.1 

95 

1  + 

59 

14 

0 

g 

0 

Q 

Q 

8.39 

3.18 

1.58 

19 

.0 

0 

14 

5 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

87,8 

66,8 

77,3 

95 

6+ 

59 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

12.31 

2.90 

3 

.0 

0 

13 

11 

99 

0 

0 

0 

1  8 

.  0 

1 1 

2 

ll 

TALBOTTON 

88,4 

68,6 

78,6 

- 

1.6 

96 

6+ 

57 

12+ 

0 

16 

0 

0 

0 

13,69 

8.22 

2.05 

28 

.0 

0 

13 

9 

WARRENTON 

90,3 

69.8 

80,  1 

- 

.4 

97 

2  + 

C3 

13 

0 

19 

0 

0 

5,97 

.70 

2.82 

15 

.0 

0 

12 

3 

21 

WAYNESBORO 

92, SM 

70,  4M 

81, 6M 

.5 

0 

0 

0 

3,43 

- 

2,27 

1.75 

20 

.0 

0 

8 

2 

1  ' 

WEST  POINT 

88,9 

69.1 

79,0 

1.5 

96 

1  + 

59 

12  + 

0 

16 

° 

0 

0 

7,31 

2.07 

1.16 

10 

.0 

0 

18 

5 

2  1 

D I  V  I  S I  ON 

80,2 

6,35 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

91,8 

69,8 

80,8 

97 

7 

61 

12 

24 

0 

0 

0 

8,64 

2.65 

20 

19 

ALAPAHA  EXP  STATION 

97 

20 

0 

0 

7,92 

2.05 

1.65 

24 

.  0 

0 

14 

6 

ALBANY 

91.3 

72.2 

81  .8 

- 

.4 

99 

7 

66 

12 

21 

0 

0 

0 

6.75 

,85 

1.62 

10 

.0 

0 

IB 

i 

2) 

ALBANY  WR  AIRPORT 

91.2 

71,9 

81.6 

- 

.9 

6 

65 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7,38 

1,94 

1.36 

9 

T 

0 

18 

I 

2  1 

ALMA   CAA  AIRPORT 

90.4 

70.4 

80.4 

.0 

97 

6 

62 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

6,58 

1,05 

2.29 

6 

.0 

0 

12 

3 

2  t 

AMERICUS   3  ENE 

89.5 

70.4 

80.0 

1.3 

97 

31 

60 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

9.06 

3.53 

2.81 

4 

.0 

0 

17 

i 

3  ' 

6A I NBR IDGE 

91,2 

70.4 

80.8 

1,1 

100 

7 

63 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

5.98 

,52 

1  .33 

24 

.0 

0 

10 

3 

2  i 

BLACKBEARD  ISLAND 

90.  8M 

72. 8M 

81  .8M 

0 

0 

0 

0 

9,87 

3.28 

27 

.0 

0 

9 

7 

2  j 

BLAICELY 

90.0 

70.8 

80.4 

,9 

98 

6 

63 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

7,47 

,77 

1,71 

10 

,0 

0 

15 

7 

u 

BRUNSWICK 

90.4 

73.4 

81.9 

,1 

99 

3 

70 

12+ 

0 

19 

0 

0 

0 

11,75 

4,31 

4.16 

27 

,0 

0 

14 

» 

BRUNSWICK  CAA  AP 

68.5 

74.0 

81.3 

95 

5 

70 

18 

0 

11 

0 

° 

12.38 

4.21 

25 

.0 

0 

13 

i 

;i 

CAIRO  2  NNW 

89.7 

70,9 

80.3 

,5 

95 

2 

65 

12 

0 

18 

: 

0 

° 

6,14 

,12 

1.43 

20 

,0 

0 

13 

i 

1 1 

CAMILLA 

91,6 

71,9 

81.8 

.6 

98 

31 

65 

12 

0 

21 

0 

7,21 

1.54 

1.14 

7 

,0 

0 

1* 

7 

CAMP  STEWART 

91.1 

70,1 

80.6 

98 

3 

63 

12 

0 

22 

0 

0 

I 

8,97 

1.92 

27 

,0 

0 

15 

7 

4  ' 

COROELE 

90. 4M 

71, 3M 

80. 9M 

,  3 

98 

7 

61 

12 

18 

0 

0 

0 

6,66 

1.17 

2.05 

10 

.0 

0 

13 

i 

2  > 

CUTHBERT 

90.5 

71,2 

80,9 

.0 

98 

6 

63 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

6,87 

.73 

2.75 

18 

.0 

0 

16 

i 

1 

DOUGLAS 

90.0 

70,8 

80.4 

1.1 

95 

2  + 

61 

10 

19 

0 

0 

0 

6,80 

.36 

1.62 

20 

.0 

0 

15 

S 

2 

EASTMAN 

92.0 

71,4 

81,7 

.2 

100 

1  + 

60 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

5,16 

.87 

1.48 

8 

.0 

0 

17 

3 

1 

FITZGERALD 

92.2 

71,5 

81,9 

.  1 

98 

1  + 

63 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

5,07 

.83 

1  .88 

20 

.0 

0 

16 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

89,9 

69,9 

79,9 

97 

3+ 

61 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

8,87 

2.96 

27 

.0 

° 

15 

6 

J 

See  Reietence  Notes 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
JULY  1953 


Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

|| 
qC: 

e 

M 

X 

£ 
Q 

Lowest 

• 
o 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

3 

t- 

o  i 
ll 

o 

1 

« 

o 

£ 
a 

Snow.  Sleel.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

1- 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
a 

1      .01  or  More  1 

1     .50  or  More 

1.00 

1    or  Mor.  1 



S  k 

hi 

•oj 

FOLKSTON  9  SW 

91  aZM 

69. ^M 

80.  3M 

96 

1  + 

65 

2  + 

0 

23 

0 

0 

0 

8.29 

2.10 

19 

.0 

0 

13 

7 

1 

FORT  GAINES 

90.0 

71.2 

60.6 

-  .6 

100 

6 

62 

1  1 

0 

18 

0 

0 

0 

9.24 

2.99 

1.87 

18 

.0 

0 

11 

6 

4 

GLENNVILLE 

90.0 

71.2 

80.6 

-  .9 

96 

6  + 

64 

12 

0 

18 

0 

° 

0 

9.74 

3.43 

2.40 

19 

.0 

0 

15 

7 

4 

HAWK INSV  iLLE 

91. 8M 

70. 5M 

81. 2M 

-  .3 

0 

0 

0 

0 

7.31 

1.46 

1  .40 

9 

.0 

0 

12 

7 

3 

H066ARDS  MILL 

91.7 

71.2 

81  .3 

98 

1  ♦ 

6  1 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

6.28 

.31 

1.41 

10 

.0 

0 

IS 

5 

2 

LUMBER  CITY 

91.liM 

70. 2M 

80.  8M 

60 

12 

21 

0 

0 

0 

5.42 

-  .84 

1,22 

20 

.0 

0 

15 

4 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

90.7 

71.2 

81.0 

.3 

98 

2+ 

63 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

7.38 

1  .92 

9 

.0 

0 

12 

5 

2 

MOULTRIE 

92.0 

71,3 

81.7 

.A 

97 

2 

66 

12 

0 

25 

0 

° 

10.47 

4.03 

2.23 

23 

.0 

0 

20 

8 

3 

QUITMAN 

91. 8M 

71. 6M 

81  ,7M 

•  1 

97 

1 

65 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

6.90 

-  .70 

1.55 

17 

,0 

0 

12 

8 

1 

SAVANNAH  u<;DA  PL  GARDEN 

89.5 

69.5 

79.5 

-  1.1 

96 

7 

61 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

13.39 

5.92 

5,36 

27 

T 

0 

17 

6 

4 

SAVANNAH  WR  AP 

R 

90.6 

71.1 

BO. 9 

—  .5 

98 

64 

0 

19 

0 

0 

0 

7.56 

1,84 

26 

.0 

0 

11 

4 

4 

SAVANNAH   REACH   2  N 

87. 7M 

7'..7M 

81  .2M 

.7 

95 

« 

70 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

5.91 

.54 

2,60 

26 

.0 

0 

9 

2 

2 

THOMASVILLE 

90.  1 

69.8 

80.0 

-  1.8 

96 

31 

63 

0 

18 

0 

0 

0 

5.74 

-  ,96 

1,74 

2 

•  0 

n 

16 

5 

1 

TIFTON  2  N 

89.9 

70.6 

80.  3 

-  .5 

96 

2  + 

63 

12 

19 

0 

0 

0 

7.72 

1.70 

2,10 

20 

.0 

0 

19 

6 

1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

91.7 

71.9 

81.8 

.5 

98 

31 

67 

12+ 

0 

22 

0 

0 

0 

5.81 

-  2,22 

1,30 

19 

.0 

0 

17 

* 

2 

KAYCROSS 

91.1 

71.3 

81.2 

-     .  7 

100 

1 

65 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

10.99 

4,22 

2,37 

27 

.0 

0 

17 

7 

4 

KOODRUFF  DAM 

90.  7M 

70.  7M 

80.  7M 

100 

64 

12 

17 

0 

0 

0 

11.07 

1  ,82 

7 

.0 

0 

15 

6 

6 

DIVISION 

80.9 

7.97 

T 

STATE 

80.0 

-     .  3 

6.98 

1.13 

T 

tCATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


Sm  Relerenc*  Note*  Following  Station  Index 
-  83  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22    23  24 


25     26  27 


ASBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
AtLEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBAMY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  3  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAtNSRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CAHTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTH8ERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W  _ 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBL IN 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKIHSVILLE 
HEHPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
H0G6ARDS  MILL 

JASPER 
JONESBORO 
KENSINGTON 
K I NGSTON 
LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLN TON 
LITTLE  HIGMTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLE 

MILLEOGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONT I CELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 


3*03 
5i25 
7.*7 


6.26 
9*06 


11.75 
12.38 
16*39 


9.86 
7.21 
e.97 


1.02 

i.ie 

?.00 


2.00 
1.05 


.50     .13  .02 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.55      .35  1.06 


6«'>2 
7.57 


5.B4 
8«93 
6.87 


RECORD  MISSING 


7.82 

8.93 
8.29 
9*24 
10.53 
5*86 

4.36 


1.31 
.19 
1.63 


7.00 
3.08 
5.09 


1.01 
l.K 


1.79  1.03 


1.90     .04  .12 


1.70 
.17 

1.16 


1*42  1.85 


.54  ,43 
•99  •03 
•34  1,17 


•  48 
.85 

1.40 


1.88  1.30 


.22  U34 

2.20  4.16 

4.21  T 


•03    1.42  1.92 


1.49  2.95 


1.56  1.23 

•  42 
1.01 


S—  R9f«r«iic«  NotM  Following  Station  Indox 
-  84  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOTTELY  0AM 

PtNE  MOUNTAIN  VALLEY 

OUtTMAN 

RESACA 

fflNGTiOLD 

RISING  FAWN 
ROM6 

ROME  MB  AIRPORT  R 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  Wfi  AP  R 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTt  7  NNM 
STANLEY  GAP 
SUCHES 
SUWFRVILLE 

SWAtNSBORO 
SKECT  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA   ?  NNM 
\  TAYLORSVILLE 


THOMASVILLe 

IFTIN  ?  N 
TITUS 
TOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 

TUNNEL  HILL 

VALDOSTA  wn  AIRPORT 

VALESKA 

«URCNTON 

fASHlNGTON 

riAVCROSS 
l^AYHESRORO 

lEST  POINT 

rfVloni'RY 

lOOORUFF  0AM 


T.ia 

1?.31 
6.90 


9.73 
9.06 

13.39 
7.« 


4.77 
6.69 
13.69 
3.69 
5.87 

5.74 
7.7? 
6.20 
7.<.7 
12.30 


6.41 
5.97 
6,77 


RECORD  MISSING 


1,72     .12  1.40 


Doy  oi  month 
13  I  14  I  15 


1,11 

1.  16 

T 

1,30 


•  22 


19     20  21 


•02     .36  ,95 

T  2.93  ,03 
•  42     T  T 


22    23  24 


2.26 

•50  .02 

•72  .06 
1.59  1*64  2,04 


.11 


•02  .21 
,36  •56 
1.27  .02 

•36  ,20 
1,70  .36 


•98  .03 

•20  ^22 

2^62 

2*00  •Ol 


•25     ^47  T 
1,74     •SO  ^52 
1*61   U17  •TS 


•  53 


1*90 
1,75 
U64 


.76  1.50 
1.37  2^09 
U34  .36 


1^83  1.99 


.20  .77 

,17  1,70 

•38  1*71 

U63  3<30 


1,17  1.25 


•  07 


•06     .25  .41 

1.79 
•02  ^60 
•21     ^90  1^02 
.27     .11  .14 


•  34 


•  01 


25    26  27 


2B  29 


T         T  .05 


•01     T  2.37 


t»  four  dlfflt  identlf 
Ifuna  and  Isttera  to 
jtMrratloD  tlaea  clvei 
ltay«d  data  and  corre< 
l^attlj  and  aaaaoai 
llatloaa  appearlnc 


catloa  nuabera  In  the  tadez  auMber  coluaa  of  the  Statlo 
lAvlDg  tbe  atatloB  oase,  aucb  aa  12  SSV,  iadlcate  dlsta 
Id  tba  Station  lodez  ars  la  local  ataodard  tlae. 


REFEREHCB  KOTBS 
e  asalgBed  on  a  sta' 


Tbere  will  be  i 


toaa  alll  be  carried  oal;  In  tbe  June  and  December  laauas  of  tbla  bulletin 
«fall  and  heating  degree  dara  for  tbe  preceding  12  aontba  vlll  be  carried 
e  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alasl 


the  June  laaue  of  thla  bullet 
or  received  too  late  to  be  In 


Degree  days  i 


jaat  and  hall  vera  Included 
ooata  in  Table  3  are  froa  a 
jftm  la  Tables  3,  5  and  6  and 


anoafall  averages  In  Table  I,  beginning  vltb  July  1948. 

recording  gagea,  unleaa  otherwise  Indicated. 

loafall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  houra  ending  at  tl 


StatlOB  lodez.  No  record  In  Tables  2  and  5 
aent ,  tlae  dlatrtbntloB  unknovn. 


For  thes 
the  grou 

cated  tj 


See  the  Sta 
statloBB  sn 


ladez  for  obaerTatlon  tlaa. 

il  values  are  at  7:30  A.B.    E.S.T.     WTR  EQDIT 


I  Table  7  aoaaa  thi 


Mo  record  la  Tables  3,  6,  7  aj 
And  alao  oa  a  later  date  or  dj 
Aaouat   Included   to  folloslng  i 
Gage  la  equipped  vltb  a  vlndsbleld. 
Adjusted  to  a  full  aontb. 

In  the  "Rnfer  to  Tables"  coIubd  la  tbe  Statli 
Hourly  Precipitation  Data. 

later  equivalent  of  anovfall  vholly  or  partly  eatlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  vater  equivalent  to  every  10  locbei 
One  or  sore  days  of  record  alsslag:     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  tbls  s 
Dally  values  and  aonthly  total  fros  recording  gage. 
Trace,  an  aaoant  too  aaall  to  aeasure. 
Includea  total   for  prevlooa  aontb. 


Index  the  lett 


C  Indlcatea  recorder  statlona.     Tbeae  atatlona  ar 


proceaaed  for  apeclal  purpoaea  and  ara  publlabed  later  la 
of  nev  anovfall. 

atloB,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aontb. 


urar  of  tbe 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI/i 
JULY  195! 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23 

24 

1 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

95 

96 

96 

96 

94 

95 

97 

96 

90 

91 

90 

87 

86 

86 

88 

92 

95 

90 

90 

94 

94 

88 

88 

90 

93 

91 

90 

88 

91 

94 

94 

MIN 

72 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

66 

61 

64 

63 

69 

73 

72 

73 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

67 

68 

71 

72 

70 

70 

72 

ALAPAHA   exP  STATION 

MAX 

93 

96 

94 

97 

95 

96 

96 

95 

91 

92 

91 

87 

86 

87 

86 

68 

90 

91 

94 

66 

88 

67 

84 

94 

93 

83 

66 

92 

92 

94 

MIN 

70 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

60 

62 

67 

68 

72 

66 

67 

68 

66 

69 

69 

69 

67 

69 

69 

71 

67 

68 

66 

ALBANY 

MAX 

93 

96 

97 

96 

95 

98 

99 

97 

90 

91 

91 

67 

84 

64 

85 

88 

94 

93 

93 

94 

90 

86 

85 

86 

94 

92 

66 

62 

91 

95 

95 

MIN 

76 

72 

74 

75 

75 

7  5 

74 

74 

74 

70 

7  1 

66 

68 

70 

70 

72 

73 

7 1 

72 

7 1 

69 

70 

7  3 

74 

75 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

95 

94 

96 

98 

96 

90 

93 

92 

88 

B6 

85 

85 

69 

93 

92 

93 

93 

89 

66 

85 

85 

93 

93 

67 

62 

92 

95 

95 

95 

MIN 

66 

71 

75 

75 

75 

72 

75 

74 

70 

70 

72 

65 

69 

69 

73 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

72 

'69 

71 

73 

74 

75 

ALLATOONA   DAM  2 

95 

99 

94 

94 

89 

93 

95 

96 

85 

90 

85 

83 

83 

63 

65 

87 

65 

86 

81 

87 

69 

62 

79 

88 

90 

89 

90 

84 

89 

92 

95 

MIN 

70 

7 1 

68 

70 

69 

7  1 

73 

70 

69 

62 

67 

65 

66 

60 

67 

^' 

^' 

7  1 

66 

68 

69 

71 

69 

64 

66 

66 

67 

71 

7  1 

73 

72 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

96 

94 

94 

97 

95 

91 

90 

67 

86 

86 

85 

65 

69 

91 

90 

93 

90 

90 

89 

86 

86 

94 

90 

79 

86 

89 

92 

95 

96 

MIN 

69 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

62 

67 

67 

70 

72 

70 

70 

72 

71 

73 

69 

66 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

AMERICUS    3  ENE 

96 

94 

93 

90 

94 

96 

94 

88 

93 

86 

83 

81 

85 

80 

84 

89 

89 

88 

91 

90 

67 

87 

86 

91 

91 

88 

65 

91 

92 

93 

97 

MIN 

73 

72 

73 

73 

72 

69 

60 

65 

61 

7  0 

70 

70 

72 

72 

72 

66 

69 

69 

ATHENS 

MAX 

92 

93 

93 

87 

90 

93 

94 

87 

90 

64 

82 

82 

81 

84 

84 

64 

85 

80 

86 

66 

83 

MIN 

72 

74 

72 

71 

7 1 

74 

72 

73 

68 

64 

60 

61 

62 

66 

68 

72 

71 

70 

71 

70 

ATHENS   COL  OF  AGRI 

97 

98 

98 

89 

96 

97 

98 

90 

95 

91 

87 

85 

86 

87 

68 

66 

92 

68 

89 

92 

93 

66 

69 

90 

90 

69 

67 

91 

92 

91 

97 

MIN 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

64 

60 

61 

58 

68 

68 

7  1 

70 

69 

68 

68 

69 

71 

67 

65 

67 

7 1 

69 

69 

70 

70 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

98 

96 

98 

69 

97 

95 

97 

90 

96 

86 

63 

83 

83 

65 

66 

66 

86 

80 

68 

91 

86 

76 

93 

90 

90 

66 

83 

68 

91 

94 

98 

MIN 

70 

73 

74 

71 

72 

69 

64 

60 

62 

64 

70 

66 

7  1 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

68 

68 

67 

70 

70 

7  2 

72 

73 

ATLANTA    WB  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

95 

87 

93 

95 

96 

87 

91 

85 

83 

81 

83 

82 

60 

84 

82 

88 

86 

86 

61 

79 

90 

88 

69 

86 

83 

85 

91 

93 

95 

MIN 

73 

72 

7 1 

72 

70 

76 

72 

71 

72 

66 

6  7 

63 

65 

64 

66 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

68 

70 

68 

69 

70 

72 

74 

75 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

93 

92 

92 

86 

92 

95 

95 

65 

66 

84 

63 

81 

80 

81 

80 

81 

84 

82 

67 

87 

78 

78 

86 

67 

68 

66 

82 

66 

91 

92 

94 

MIN 

74 

73 

70 

71 

65 

53 

63 

65 

64 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

95 

97 

96 

92 

95 

97 

100 

92 

92 

87 

67 

86 

67 

89 

93 

94 

93 

90 

92 

95 

91 

86 

92 

94 

94 

90 

90 

91 

93 

96 

100 

MIN 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

76 

74 

73 

71 

63 

60 

61 

64 

69 

72 

69 

72 

72 

71 

70 

70 

75 

7  1 

65 

69 

73 

73 

7  1 

70 

74 

AUGUSTA 

MAX 

99 

98 

101 

96 

100 

99 

100 

97 

94 

88 

87 

65 

87 

90 

99 

99 

94 

91 

92 

94 

92 

85 

96 

94 

94 

89 

69 

94 

95 

96 

99 

MIN 

70 

74 

76 

75 

75 

72 

67 

64 

65 

65 

70 

7  1 

74 

7  2 

72 

70 

73 

74 

74 

69 

69 

73 

74 

74 

75 

BAINBRIDGE 

MAX 

95 

95 

96 

98 

97 

96 

100 

95 

93 

90 

90 

67 

64 

85 

67 

89 

90 

90 

92 

86 

87 

87 

83 

92 

93 

91 

65 

92 

93 

93 

95 

MIN 

74 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

73 

71 

70 

7  1 

63 

64 

66 

72 

71 

7  1 

73 

7  1 

72 

7 1 

71 

75 

71 

72 

71 

69 

7 1 

7  1 

7  1 

71 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

93 

91 

94 

96 

96 

93 

97 

97 

92 

84 

65 

88 

90 

91 

93 

89 

89 

92 

67 

91 

66 

83 

67 

69 

91 

92 

MIN 

72 

71 

76 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

^' 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

92 

94 

91 

89 

64 

86 

92 

86 

63 

65 

83 

60 

80 

80 

84 

83 

61 

84 

81 

84 

67 

75 

85 

66 

85 

79 

86 

88 

90 

89 

MIN 

63 

63 

63 

64 

66 

66 

66 

63 

55 

52 

46 

59 

46 

56 

65 

67 

67 

64 

65 

65 

68 

67 

56 

62 

61 

65 

65 

BLAKELY 

MAX 

96 

94 

96 

95 

96 

98 

94 

87 

91 

90 

86 

84 

84 

84 

85 

89 

91 

91 

86 

87 

86 

85 

86 

93 

91 

67 

61 

91 

92 

94 

95 

MIN 

76 

76 

74 

73 

67 

71 

69 

70 

63 

66 

67 

70 

7C 

70 

70 

72 

72 

72 

74 

7  1 

72 

70 

67 

69 

70 

7 1 

73 

BROOKLET   1  H 

MAX 

95 

96 

94 

93 

93 

97 

97 

90 

90 

85 

63 

82 

85 

85 

90 

86 

90 

94 

90 

91 

86 

85 

88 

89 

89 

81 

86 

88 

91 

93 

94 

MIN 

72 

73 

72 

73 

73 

7 1 

69 

62 

66 

67 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

75 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

BRUNSWICK 

MAX 

95 

95 

99 

92 

95 

95 

98 

92 

94 

86 

65 

84 

86 

86 

86 

89 

88 

91 

88 

91 

90 

90 

89 

92 

90 

62 

85 

90 

91 

90 

94 

MIN 

75 

74 

76 

73 

73 

73 

74 

76 

72 

72 

71 

70 

71 

73 

75 

78 

76 

75 

71 

72 

72 

72 

75 

73 

74 

70 

72 

" 

73 

75 

75 

BRUNSWICK    CAA  AP 

MAX 

92 

90 

94 

92 

95 

90 

94 

90 

93 

66 

63 

83 

84 

85 

87 

89 

86 

88 

88 

66 

69 

89 

89 

90 

66 

81 

65 

89 

89 

69 

90 

MIN 

74 

74 

74 

76 

74 

72 

73 

74 

78 

79 

78 

70 

72 

74 

75 

74 

76 

72 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

?: 

95 

94 

93 

95 

94 

93 

91 

94 

88 

85 

64 

83 

84 

88 

89 

90 

91 

93 

81 

84 

87 

69 

93 

91 

85 

81 

92 

92 

93 

95 

MIN 

69 

^' 

" 

73 

73 

75 

69 

70 

65 

66 

67 

70 

7  1 

7  1 

72 

70 

71 

72 

72 

74 

71 

73 

72 

69 

70 

70 

72 

7 1 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

100 

98 

96 

88 

95 

95 

90 

89 

89 

65 

65 

85 

84 

88 

84 

85 

67 

68 

66 

69 

82 

80 

86 

90 

90 

68 

68 

90 

93 

95 

95 

MIN 

67 

72 

69 

6^ 

69 

72 

72 

69 

66 

63 

61 

59 

61 

55 

62 

70 

70 

70 

67 

67 

69 

70 

69 

63 

65 

64 

66 

69 

69 

7 1 

74 

CAMILLA 

MAX 

96 

96 

95 

95 

96 

91 

90 

91 

94 

93 

92 

69 

86 

85 

89 

91 

91 

92 

94 

67 

68 

86 

-9 

94 

94 

68 

85 

9*» 

95 

95 

98 

MIN 

75 

70 

69 

70 

72 

76 

76 

78 

76 

75 

69 

65 

74 

67 

7 1 

73 

72 

70 

71 

73 

72 

70 

74 

70 

72 

70 

69 

70 

7  2 

7  3 

"■ 

CAMP  STEWART 

MAX 

96 

95 

96 

94 

95 

98 

97 

94 

91 

66 

85 

85 

86 

85 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

90 

89 

89 

94 

90 

79 

87 

90 

92 

93 

96 

MIN 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

70 

69 

63 

67 

69 

69 

72 

72 

70 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

7 1 

6S 

69 

70 

69 

70 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

96 

98 

96 

98 

93 

95 

98 

99 

90 

95 

85 

85 

68 

86 

90 

90 

90 

79 

79 

91 

95 

91 

91 

93 

93 

94 

92 

89 

93 

94 

98 

MIN 

68 

72 

71 

70 

75 

73 

70 

71 

75 

70 

69 

65 

56 

56 

58 

67 

70 

68 

69 

69 

68 

70 

70 

65 

63 

63 

66 

66 

66 

6  7 

70 

CARROLLTON 

MAX 

MIN 

CARTERSVILLE 

MAX 

100 

99 

97 

93 

97 

98 

98 

66 

93 

89 

90 

84 

86 

99 

90 

89 

68 

69 

89 

92 

93 

83 

99 

93 

93 

93 

90 

93 

97 

98 

98 

MIN 

69 

71 

70 

70 

70 

7  1 

75 

71 

69 

63 

69 

65 

67 

58 

62 

72 

7  1 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

64 

65 

68 

69 

72 

72 

73 

'* 

CEDARTOWN 

MAX 

94 

96 

92 

68 

94 

95 

96 

89 

88 

66 

93 

86 

85 

86 

85 

87 

67 

85 

86 

88 

85 

81 

87 

91 

91 

90 

86 

90 

92 

96 

92 

MIN 

71 

72 

70 

70 

71 

7  1 

7  3 

71 

72 

62 

62 

56 

60 

55 

6  1 

7  I 

70 

69 

66 

68 

71 

70 

70 

64 

64 

66 

68 

71 

69 

70 

CLAYTON 

MAX 

91 

90 

90 

66 

68 

90 

90 

85 

86 

82 

78 

80 

79 

62 

78 

62 

82 

60 

85 

86 

64 

73 

86 

87 

63 

82 

85 

86 

88 

90 

91 

MIN 

66 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

64 

67 

54 

54 

53 

63 

66 

67 

66 

64 

65 

65 

66 

65 

6 1 

59 

6 1 

60 

65 

65 

6, 

COLUMBUS 

MAX 

95 

94 

98 

94 

96 

98 

98 

88 

95 

90 

90 

86 

86 

86 

85 

90 

91 

92 

69 

69 

65 

84 

96 

93 

94 

92 

69 

92 

93 

95 

95 

MIN 

72 

72 

7C 

72 

70 

^' 

71 

72 

68 

70 

70 

7  J 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

92 

93 

94 

96 

97 

87 

92 

69 

86 

82 

84 

85 

62 

87 

90 

91 

90 

90 

84 

83 

89 

91 

93 

87 

79 

90 

92 

94 

95 

MIN 

72 

70 

70 

71 

73 

7  5 

72 

74 

71 

70 

70 

64 

66 

64 

69 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

68 

71 

70 

72 

72 

7? 

70 

CORDELE 

MAX 

95 

96 

95 

95 

93 

95 

96 

97 

90 

88 

87 

85 

87 

84 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

67 

64 

87 

91 

91 

67 

85 

90 

93 

94 

MIN 

74 

71 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

61 

65 

70 

72 

7  1 

74 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

66 

7 1 

70 

73 

CORNEL  I  A 

MAX 

94 

92 

93 

86 

91 

92 

93 

85 

88 

64 

61 

83 

61 

66 

81 

64 

87 

80 

86 

90 

61 

74 

69 

87 

87 

65 

87 

88 

69 

92 

92 

69 

72 

66 

68 

70 

71 

72 

68 

63 

61 

59 

60 

60 

66 

67 

68 

66 

65 

66 

67 

69 

69 

64 

66 

66 

65 

67 

69 

70 

71 

COVINGTON 

MAX 

98 

97 

97 

94 

97 

99 

100 

91 

94 

87 

86 

84 

86 

87 

83 

88 

88 

86 

91 

92 

65 

60 

93 

91 

92 

69 

85 

91 

94 

96 

99 

MIN 

71 

7  1 

7  1 

71 

71 

7  1 

73 

72 

71 

67 

65 

6  1 

63 

59 

65 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

67 

66 

6  7 

69 

70 

72 

CUTHBERT 

MAX 

96 

95 

95 

94 

95 

98 

94 

90 

92 

91 

86 

84 

85 

84 

85 

90 

88 

69 

89 

90 

85 

85 

85 

94 

97 

89 

85 

92 

93 

96 

97 

MIN 

72 

72 

73 

73 

75 

76 

74 

73 

72 

70 

69 

63 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

69 

72 

72 

73 

71 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

DAHLONEGA 

MAX 

98 

93 

92 

87 

91 

94 

93 

86 

69 

66 

63 

84 

64 

89 

80 

82 

85 

83 

88 

91 

85 

76 

67 

90 

88 

87 

88 

90 

92 

93 

99 

MIN 

68 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

68 

66 

63 

60 

59 

60 

56 

65 

67 

68 

69 

67 

66 

67 

68 

67 

64 

61 

66 

65 

67 

66 

70 

69 

DALTON 

MAX 

93 

95 

96 

93 

93 

94 

93 

96 

65 

83 

82 

83 

65 

84 

85 

84 

82 

66 

83 

80 

95 

75 

76 

79 

83 

68 

86 

68 

88 

92 

92 

MIN 

69 

69 

74 

76 

75 

76 

75 

76 

73 

69 

68 

65 

60 

56 

55 

65 

66 

66 

72 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

71 

71 

71 

DOUGLAS 

MAX 

94 

95 

95 

95 

94 

95 

94 

95 

90 

88 

88 

76 

60 

84 

66 

91 

92 

93 

92 

91 

68 

88 

86 

85 

93 

91 

85 

86 

90 

94 

94 

MIN 

75 

70 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

76 

61 

70 

64 

64 

64 

70 

73 

71 

73 

72 

69 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

73 

71 

72 

72 

87.11 
69i<l 


69>l> 


92i»i 
70«'« 


94>M 
71  • 


89 1 

67 


91il 
87i' 


92 
68<l 


S9i: 
67 


90>t 
71.3 


M>7 


91  •!> 


71.2 


M>1 


87.1 


9O.0 
70. « 


See  reference  notes  folXoeing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^«o«ou 

Table  S  -  Continued  .   


Station 

Day  Oi  Month 

ATerage 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  j 

23  j 

24 

2S  1 
25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

WiBL  IN 

101 

101 

98 

99 

100 

102 

99 

90 

94 

90 

88 

88 

90 

85 

95 

99 

96 

90 

94 

95 

93 

86 

92 

95 

95 

90 

91 

96 

99 

99 

102 

MIN 

f  4 

70 

70 

70 

7 1 

71 

72 

72 

67 

67 

73 

7  1 

72 

71 

70.2 

EASTMAN 

ISO 

100 

100 

93 

100 

99 

87 

88 

88 

86 

85 

86 

84 

93 

65 

94 

91 

92 

92 

90 

67 

90 

94 

94 

87 

85 

94 

95 

97 

100 

92  #0 

MIN 

73 

74 

74 

70 

" 

69 

70 

73 

71.4 

EXPER I MENT 

92 

95 

94 

95 

92 

92 

95 

96 

86 

90 

88 

83 

82 

83 

82 

62 

86 

64 

82 

68 

88 

80 

79 

68 

88 

90 

87 

82 

87 

91 

92 

HIN 

70 

69 

70 

70 

69 

67 

65 

69 

68 

" 

73 

66.8 

r  W I "  VIC" 

MAX 

MIN 

r  1  1  toe  K**uu 

MAX 

98 

96 

97 

96 

95 

98 

96 

92 

93 

89 

86 

85 

85 

83 

90 

92 

92 

93 

95 

91 

92 

91 

89 

94 

92 

89 

89 

93 

94 

96 

97 

92.2 

MIN 

75 

7  1 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

70 

69 

63 

66 

70 

71 

72 

7  1 

70 

71.5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

9* 

93 

97 

95 

94 

95 

96 

97 

92 

83 

82 

83 

86 

86 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

88 

88 

88 

92 

88 

84 

84 

69 

69 

89 

94 

89  .9 

MIN 

70 

70 

73 

71 

71 

72 

74 

74 

70 

71 

69 

61 

67 

67 

66 

70 

7  1 

66 

69 

69 

71 

7 1 

74 

73 

69 

70 

70 

70 

69 

69.9 

FOLttSTON  ?  SW 

MAX 

9« 

95 

93 

95 

95 

96 

95 

91 

92 

85 

84 

86 

87 

91 

91 

90 

94 

91 

91 

91 

92 

90 

94 

90 

86 

85 

69 

93 

93 

95 

MIN 

70 

65 

71 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

70 

65 

66 

67 

70 

70 

69.4 

FORT  GAINES 

MAX 

9S 

95 

94 

95 

96 

100 

95 

93 

93 

91 

86 

85 

B3 

83 

63 

88 

90 

90 

87 

87 

85 

82 

87 

96 

86 

65 

91 

90 

90 

95 

MIN 

72 

72 

60 

81 

75 

73 

73 

72 

70 

62 

63 

70 

67 

70 

n 

71.2 

"ORT  VA LL  E V  3  E 

MAX 

9i> 

95 

93 

92 

93 

95 

96 

87 

91 

86 

84 

82 

62 

64 

64 

88 

88 

86 

85 

85 

84 

64 

68 

90 

69 

86 

83 

88 

91 

93 

95 

MIN 

73 

7  3 

72 

7 1 

6  7 

72 

72 

70 

70 

66 

68 

70 

70.4 

iAINESV I LLE 

MAX 

9S 

95 

94 

88 

91 

95 

96 

86 

91 

86 

82 

82 

83 

88 

60 

85 

88 

82 

88 

90 

86 

76 

80 

89 

87 

84 

89 

96 

96 

88  . 1 

MIN 

71 

70 

68 

68 

68 

7  1 

71 

69 

67 

64 

60 

58 

61 

60 

67 

70 

65 

67.1 

iLENNV  I  L LE 

95 

94 

96 

93 

92 

96 

96 

93 

88 

86 

85 

84 

85 

85 

89 

90 

92 

92 

91 

90 

88 

87 

69 

93 

89 

77 

86 

90 

91 

92 

96 

MIN 

72 

7 1 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

71 

70 

64 

67 

70 

74 

70 

73 

71I2 

REENSBOffO 

MAX 

97 

98 

97 

90 

95 

96 

97 

90 

92 

84 

83 

82 

84 

84 

65 

87 

88 

83 

94 

93 

88 

82 

92 

89 

90 

87 

84 

90 

92 

95 

96 

69  .  9 

MIN 

71 

73 

71 

72 

7  1 

72 

74 

72 

73 

69 

64 

61 

63 

63 

66 

72 

72 

68 

69 

70 

69.6 

RIFFIN 

MAX 

96 

93 

93 

90 

94 

95 

96 

88 

91 

86 

84 

80 

63 

85 

81 

88 

87 

85 

84 

88 

79 

77 

69 

90 

92 

87 

83 

89 

93 

94 

95 

MIN 

73 

72 

7 1 

71 

72 

74 

75 

71 

72 

66 

6  5 

6 1 

63 

63 

66 

69 

67 

69.6 

ARTWELL 

101 

102 

102 

95 

96 

101 

102 

93 

93 

88 

85 

86 

86 

89 

85 

90 

92 

90 

94 

98 

92 

84 

92 

92 

92 

90 

90 

99 

100 

103 

MIN 

70 

72 

72 

68 

70 

74 

75 

70 

70 

69 

62 

61 

68 

72 

67 

68 

68.9 

(WK 1 NSV I LLE 

MAX 

97 

96 

96 

96 

96 

99 

84 

91 

91 

90 

69 

87 

90 

68 

85 

91 

92 

92 

89 

68 

94 

94 

97 

91.8 

MIN 

71 

72 

70.5 

)6GARDS  MILL 

98 

95 

95 

95 

97 

98 

94 

91 

92 

92 

87 

85 

67 

85 

87 

91 

92 

92 

91 

90 

88 

93 

89 

93 

93 

68 

62 

94 

95 

96 

98 

MIN 

70 

61 

70 

71 .2 

iSPER 

MAX 

98 

95 

95 

88 

90 

93 

94 

83 

90 

85 

82 

83 

83 

66 

64 

85 

87 

83 

87 

90 

85 

78 

67 

90 

90 

89 

69 

90 

92 

90 

94 

MIN 

70 

7 1 

69 

68 

70 

70 

67 

64 

67 

65 

68 

70 

70 

67 

72 

67.6 

102 

98 

96 

95 

96 

96 

97 

90 

89 

83 

86 

86 

87 

89 

88 

63 

86 

89 

85 

92 

86 

78 

89 

83 

93 

93 

93 

93 

95 

98 

95 

MIN 

65.6 

GRANGE 

MAX 

95 

93 

94 

92 

94 

96 

96 

87 

92 

87 

83 

82 

84 

65 

80 

84 

85 

90 

91 

90 

80 

76 

89 

89 

91 

88 

82 

89 

93 

94 

94 

66.6 

MIN 

72 

72 

66.0 

J I SV  t  L  L  E 

MAX 

96 

98 

100 

97 

97 

101 

102 

95 

92 

87 

87 

86 

67 

89 

94 

93 

96 

94 

92 

95 

90 

86 

92 

93 

93 

90 

87 

90 

97 

97 

101 

93  4 

MIN 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

79 

73 

71 

70 

67 

62 

64 

66 

67 

70 

70 

70 

70 

7 1 

74 

72 

72 

71 

7  1 

72 

72 

70.5 

95 

98 

99 

97 

94 

96 

96 

98 

90 

89 

86 

65 

86 

65 

91 

90 

91 

92 

94 

90 

86 

88 

69 

93 

92 

79 

88 

93 

94 

95 

91 

MIN 

72 

72 

74 

72 

7  1 

73 

70 

69 

71 

70.2 

'ON  WB   A  1 ftPORT 

MAX 

97 

98 

94 

94 

95 

98 

98 

90 

95 

88 

86 

84 

86 

84 

67 

94 

91 

66 

88 

68 

68 

65 

92 

92 

93 

89 

88 

90 

94 

95 

98 

MIN 

7 1 

'"■ 

70 

68 

70 

69 

66 

70.1 

98 

100 

100 

96 

89 

89 

68 

93 

91 

89 

90 

69 

62 

92 

94 

89 

91 

95 

98 

MIN 

69 

72 

70 

76 

^  DGE V I LLE 

MAX 

94 

94 

97 

98 

90 

94 

87 

86 

64 

85 

65 

87 

90 

86 

86 

67 

90 

69 

62 

90 

91 

91 

66 

65 

90 

93 

95 

69  5 

MIN 

7  1 

70 

67 

7  1 

72 

73 

69.6 

■  len 

MAX 

93 

95 

95 

97 

95 

94 

96 

99 

92 

95 

86 

88 

66 

87 

69 

94 

91 

93 

94 

91 

93 

66 

64 

90 

92 

91 

63 

87 

89 

92 

95 

91  .4 

MIN 

72 

73 

74 

72 

73 

76 

^3 

77 

72 

7  1 

74 

73 

71 

71 

71 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

70 

75 

71.5 

»■                 1  NE 

MAX 

97 

98 

95 

92 

93 

92 

93 

93 

94 

92 

91 

90 

91 

89 

88 

84 

85 

83 

65 

86 

84 

66 

83 

90 

94 

95 

92 

91 

93 

96 

98 

90  .  7 

MIN 

73 

75 

73 

71 

73 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

63 

66 

69 

75 

76 

74 

73 

68 

69 

67 

67 

66 

70 

66 

69 

70 

73 

75 

74 

76 

71  .2 

'  ICELLO 

MAX 

94 

93 

89 

93 

95 

96 

88 

91 

87 

85 

85 

81 

89 

89 

81 

84 

91 

85 

79 

89 

90 

91 

87 

85 

90 

93 

94 

95 

MIN 

70 

70 

70 

62 

69.0 

"  .TR  IE 

MAX 

96 

97 

95 

95 

95 

96 

93 

92 

93 

92 

92 

86 

65 

84 

90 

93 

92 

93 

94 

92 

90 

89 

86 

?1 

94 

91 

83 

93 

94 

95 

96 

92  .0 

MIN 

72 

70 

70 

66 

66 

68 

70 

72 

69 

71.3 

nLan 

95 

93 

91 

91 

90 

87 

87 

86 

83 

82 

83 

85 

81 

86 

87 

87 

86 

86 

79 

76 

88 

92 

88 

88 

68 

92 

94 

95 

MIN 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

63 

65 

63 

62 

60 

59 

64 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

67 

68 

70 

72 

67!8 

'FOUNTAIN  VALLEV 

93 

93 

92 

92 

93 

95 

96 

89 

88 

85 

82 

80 

83 

84 

82 

65 

86 

90 

66 

89 

82 

80 

88 

88 

89 

85 

80 

88 

90 

94 

95 

87.8 

MIN 

69 

67 

67 

68 

69 

70 

68 

69 

65 

64 

59 

62 

63 

60 

67 

66.8 

MAX 

97 

93 

95 

V 

96 

91 

95 

90 

86 

90 

87 

86 

66 

65 

93 

93 

69 

93 

95 

94 

88 

92 

94 

93 

96 

MIN 

69 

73 

65 

67 

73 

71.6 

»( 

101 

98 

95 

88 

97 

97 

98 

87 

93 

88 

90 

92 

90 

95 

69 

92 

92 

90 

93 

94 

85 

86 

93 

94 

96 

94 

93 

94 

91 

96 

92.6 

MIN 

70 

59 

63 

65 

70 

67.8 

MB  A I RPORT 

100 

98 

96 

89 

95 

96 

98 

85 

91 

85 

87 

84 

65 

87 

86 

86 

85 

87 

89 

8} 

82 

90 

92 

91 

90 

88 

91 

93 

96 

1 
i 

MIN 

72 

69 

" 

73 

70 

65 

65 

58 

61 

62 

Vi 

70 

64 

66 

n 

68.1 

^A.NNAH  USDA   PI.  GARDEN 

95 

93 

96 

95 

95 

96 

?t 

93 

92 

84 

83 

84 

86 

86 

87 

88 

88 

90 

92 

90 

90 

87 

88 

93 

74 

86 

89 

88 

90 

94 

MIN 

70 

69 

70 

" 

67 

61 

66 

67 

66 

69 

68 

70 

70 

" 

69 

68 

69 

69.6 

*  "^NAH  WR  AP 

96 

93 

97 

94 

95 

96 

98 

94 

92 

85 

86 

85 

87 

88 

88 

87 

89 

92 

92 

90 

89 

91 

94 

90 

79 

87 

89 

90 

90 

94 

90.6 

1 

MIN 

73 

72 

71 

72 

74 

71 

70 

69 

64 

67 

68 

70 

" 

72 

n 

70 

" 

69 

" 

70 

69 

70 

71  .1 

MhNAM  BEACH  2  N 

MAX 

92 

89 

92 

95 

92 

90 

94 

94 

89 

81 

83 

83 

85 

85 

86 

85 

66 

88 

89 

88 

88 

89 

90 

82 

81 

85 

86 

87 

88 

90 

87.7 

MIN 

76 

76 

77 

74 

73 

76 

77 

77 

73 

73 

72 

70 

72 

74 

74 

79 

79 

74 

73 

74 

74 

76 

76 

78 

73 

72 

73 

76 

75 

76 

74.7 

SO  iseoRo 

MAX- 

97 

98 

98 

93 

98 

99 

94 

95 

87 

87 

87 

90 

92 

94 

93 

93 

92 

88 

86 

90 

92 

92 

69 

92 

97 

92.6 

MIN 

70 

69 

74 

72 

74 

73 

71 

68 

58 

65 

65 

79 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

68 

72 

70 

72 

70.3 

t1  TTOH 

MAX 

9* 

93 

93 

92 

91 

96 

85 

90 

89 

87 

83 

87 

83 

80 

85 

86 

84 

86 

90 

80 

80 

90 

90 

,1 

90 

85 

88 

91 

92 

94 

88.4 

MIN 

73 

70 

69 

69 

72 

73 

?? 

72 

72 

69 

65 

57 

57 

61 

66 

69 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

67 

66 

66 

69 

71 

70 

70 

71 

68.6 

T«l  POOSA  2  NNX 

MAX 

95 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

88 

88 

82 

80 

88 

82 

85 

79 

84 

85 

84 

87 

85 

82 

83 

86 

86 

90 

86 

86 

86 

91 

92 

94 

87.2 

i 

MIN 

65 

65 

65 

66 

67 

63 

67 

67 

69 

65 

58 

53 

66 

68 

58 

68 

68 

66 

63 

65 

65 

67 

67 

69 

60 

58 

62 

65 

62 

62 

69 

63.4 

i 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-ConHnued 


GEORG 
JULY  19: 


THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAYCROSS 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

WOODRUFF  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


100 
71 


96  93 

69  72 


94  97 
70  72 


97  96 
69  7* 


97  97 
71  71 


96  96 

70  71 


96  97 
67  73 


71     71  71 


9't  93 
71  70 


95  95 
72  72 


100 
72 


92  94 

73  73 


93  96 
70  73 


9*  87 

74  73 


94  96 

71  70 


97  99 
72  72 


94  97 

73  71 


94  95 

72  72 


95  96 
70  72 


92  B9 
73  74 


89  91 
70  70 


90  88 
73  74 


90  93 

72  73 


94  92 

70  71 


92  91 
74  72 


11     12    13     14    IS    16    17    18    19  20 


90  90 
70  69 


84  82 
66  60 


91  87 
71  71 


96     93  93 

73     72  71 


97  92  88 
71     71  74 


83  84  91 
63  67  69 

84  85  86 

57  67  68 

83  85  83 

62  61  66 


85  I   85     86  95 
57     72  71 


86     85  85 


90  91 
61  52 


87  87 
72  69 


99  88  92 
70     67  51 


56     63  59 


94  91 

69  70 


83     86  90 

53     65  59 

89     89  90 

60     51  53 

86     87  91 

58     70  71 

89  89 

64  69 

82     82  82 

63     59  67 


90  89  93 

70  70  71 

89  90  90 

72  70  72 

85  87  87 

69  70  70 

95  93  95 

71  71  73 

89  91  87 

71  59  70 

89  88  89 

68  65  67 

91  91  94 

73  73  72 

94  94  95 

71  70  73 

82  89  91 

70  71  71 


22     23     24     25     26    27     28     29     30  31 


85  86 

70  70 


92  87 1 
69  71 


91  89 
72  72 


91  89 

71  70 


92  82 

68  70 


92  94 

70  70 


88  82 
72  71 


90     90  85 


89  90 

72  73 


82  90 
71  72 


81  83 

70  70 


90  85 
70  72 


81  91 

72  72 


91  82 
70  70 


84  90 
72  71 


90  88  86 
69     66  71 


90  87 
70  65 


78  87 
73  71 


87  81 
57  68 


92  87 
70  58 


72      71      72  73 


59     71     74  73 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tolsl 

AILET 

EVAP 

.36 

.26 

.36 

.20 

.27 

.26 

.24 

.14 

.15 

.19 

.30 

.26 

.23 

.07 

.20 

.25 

.12 

.16 

.14 

.09 

.03 

.14 

.25 

.29 

.21 

.03 

.20 

.25 

.25 

B  8.! 

WIND 

1 

1 

2 

5 

8 

8 

1 

3 

6 

3 

3 

13 

13 

3 

3 

8 

7 

1 

3 

5 

3 

5 

11 

12 

4 

16 

23 

10 

4 

2 

1 

M 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.28 

.32 

.31 

.18 

.24 

.27 

.21 

.11 

.27 

.39 

.29 

.21 

.30 

.28 

.11 

.18 

.13 

.11 

.17 

.21 

.10 

.11 

.25 

.25 

.28 

.20 

.16 

.24 

.24 

.29 

B  7.1 

WIND 

30 

23 

34 

36 

32 

25 

35 

30 

23 

51 

75 

77 

44 

46 

54 

69 

61 

46 

23 

13 

22 

20 

58 

45 

27 

68 

30 

55 

34 

29 

28 

124 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.31 

.27 

.35 

.  16 

.18 

.21 

.26 

.20 

.30 

.37 

.32 

.34 

.26 

.21 

.  11 

.20 

.20 

.12 

.18 

.14 

.14 

.09 

.15 

.26 

.29 

.35 

.09 

.  18 

.27 

.13 

.18 

e.t 

WIND 

9 

10 

19 

9 

10 

12 

11 

16 

22 

41 

65 

49 

37 

26 

15 

44 

20 

5 

6 

5 

13 

11 

22 

23 

30 

47 

24 

20 

6 

9 

7 

u 

EXPERIMENT 

EVAP 

.20 

.27 

.32 

.  15 

.  18 

.19 

.31 

.33 

.24 

.22 

.27 

.19 

.22 

.12 

.06 

.22 

.16 

.10 

.07 

.21 

.20 

.30 

.  12 

.21 

.11 

.22 

.31 

B  8.; 

WIND 

25 

21 

37 

29 

43 

18 

27 

31 

20 

30 

23 

15 

16 

15 

16 

20 

33 

23 

37 

7 

29 

46 

63 

18 

20 

18 

20 

19 

8 

21 

20 

7e 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.23 

.27 

.25 

.26 

.35 

.22 

.23 

.  16 

.13 

.28 

.42 

.24 

.27 

.18 

.10 

.09 

.15 

.  19 

.14 

.14 

.  10 

.19 

.08 

.  13 

.22 

.29 

.18 

.03 

.23 

.25 

.27 

6.: 

WIND 

5 

13 

11 

20 

27 

6 

16 

9 

10 

21 

14 

19 

17 

9 

4 

4 

8 

1 

9 

10 

8 

6 

8 

12 

8 

22 

24 

2 

7 

7 

7 

Si 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.35 

.28 

.30 

.33 

.23 

.28 

.28 

.30 

.10 

.25 

.32 

.27 

.23 

.26 

.23 

.16 

.13 

.17 

.14 

.22 

.14 

.04 

.24 

.23 

.27 

.24 

.  18 

.19 

.19 

.27 

B  7.0 

WIND 

39 

20 

4S 

39 

44 

33 

32 

38 

15 

40 

63 

34 

25 

25 

27 

35 

40 

34 

23 

11 

23 

45 

16 

31 

15 

18 

20 

18 

10 

8 

15 

8t 
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STATION  INDEX 


GEMOIA 
JULY  19M 


Q 

OtduOD 

■  No 

County 

§■1  s 

1  1 
s  ^ 
5  J 

Longitude 

g 

g 
O 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Stah 

i  Index  No. 

LfOunty 

a 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

j 

Refer 

to 
tables 

[Temp.  I 

a 
0 
S 
£ 

Temp.  1 

d. 

J 

Observer 

0010 

WUCOX 

83  19 

84 

AMOS  L.  ELLEH8EE 

9 

C 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

61  56 

175 

'  7P 

W.  C.  BARNARD 

2  19 

7 

AMIISVILLe 

0041 

60RT0W 

84  5( 

HARVEY  C.  HOTT 

3 

C 

8762 

32  36 

89  05 

'  *00 

6P 

GA.   POWER  COMPANY 

3 

0053 

COOK  I 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

1  5P 

BA 

MR5.LILLIE  CHRISTIE 

MONTGOMERY  j 

JAMES  A,  STACY 

2  3  9  6 

SA 

HORACE  D.WEST6R0OKS 

AUCAHA  exP  STATION 

0131 

BERRIEN  1 

i6  31  21 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  9 

HAMILTON  4  W 

HARR 1 S 

3 

MID 

jBLUE  SPRINGS  FARM 

0140|  DOUGHERTY 

64  09 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOSE  2  3  9 

7 

4070 

33  14 

;   84  34 

840 

MIO 

;HRS.  RUTH  T.  CABLE 

C 

01*5'  DOUGHERTY 

84  11 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

4199 

34  21 

<  82  96 

750 

9P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  9 

7  ' 

0191|  SARTOW 

6*  44 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

HAWK I NSV ILLE 

&A ,R.  A.  MC  LENDON 

2  5  9 

I  '  *  ' 

7 

0211 

BACON 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

HAZLEHURST 

JErF  DAVIS 

HID  MILLIE  J.  ELLIS 

AMftlCUS  3  CNt 

0293 

SUMTER 

6  32  0( 

476 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

^ 

8A 

'TVA-131 

AMCfllCUS  SC$ 

0258 

SUMTER 

94  16 

450 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

HIAWASSEE 

4279 

34  57 

83  46 

1150 

rvA-151 

0430 

CLARKE 

89  23 

6P 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  9 

T 

HOGCARDS  MILL 

4388 

31  12 

84  27 

132 

MID 

8A 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  9  5  6 

7 

AihCNS  COLLEvE  0*  *G*« I 

0492 

CLARKE 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6 

JACKSON  DAM 

MID 

GA,  POWER  COMPANY 

0*35 

CLARKE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER 

8A 

HOWARD  L.  DIL6ECK 

ATUUTTA  H8  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6  93  39 

975 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

JESUP 

WAYNE 

1 

MIO 

A.  C.  MAYERS 

0456 

FULTON 

84  23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 

JOHNTOWN 

4686 

34  31 

64  17 

_ 

HID 

MISS  M.  L.  FAUSETT 

C 

0500 

RICHMOND 

81  5e 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

JONESBORO 

4700 

33  31 

84  21 

930 

SA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

9 

RICHMOND 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  9 

KENSINGTON 

8A 

TVA-722 

BAlNBNlCKiE 

0581 

DECATUR 

JOHN  E.  TOOLE 

2  3  5 

KINGSTON 

7* 

WALTER  N,  COX 

ftALL  CAlXNO 

Ob  03 

CHEROKEE 

51  34  20 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

I 

JOHN  R.  BEAVERS 

BCAVCit  ALE 

0746 

WHITFIELD 

[ 

84  50 

BA 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

LA  GRANGE 

4949 

33  02 

85  02 

740 

6P 

6A 

PAUL  B.  SMITH 

2  9  9 

7  C 

0787 

EVANS 

61  58 

HENRY  C.  HEARN 

C 

LEXINGTON 

516! 

OGLETHORPE 

33  92 

83  07 

720 

6A 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

S  3 

BLACKBEAHy  INLAND 

0946 

MC  INTOSH 

U.S. FISH  6  WLDF  SVC 

2  9  9 

LIME  BRANCH 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

tLAIRSVlLLE  E*P  SIA 

0969'  UNION 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  9 

LINCOLNTON 

aA 

JAMES  W.  8LACKWELL 

6CARELT 

0979'  EARLY 

6  31  21 

300 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

LITTLE  HIOHTOWER 

TOWNS 

7 

TVA-153 

flLUE  RIDCC  HESVfl  0AM 

102» 

FAWIN  1 

84  17 

6A 

TVA-llO 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  9  9 

7  C 

1132 

ELBEHT  1 

83  02 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

LUMBER  CITY 

9366 

31  56 

82  41 

150 

8A 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5 

7 

U70 

TOWNS  1 

TVA-147 

3 

LUMPKIN 

STEWART 

MID 

CHARLES  C.  LYNCH 

1266 

BULLOCH 

W,  C.  CROMLEY 

2  3  5 

MACON  WB  AIRPORT 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

•JtuNiMlCK 

1340  OLVNN 

2  31  « 

14 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

MACON 

BIBB 

6A 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

1345 

GLYNN 

81  23 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

34  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

1372 

MARION 

84  31 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

MIDVILLE 

5656 

32  50 

62  14 

186 

OA 

MRS.  E.  B.  KING 

3 

1413 

RABUN 

GUY  W.  RUCKER 

1 MILLEDGEVILLE 

BA  LOW I N 

H.  LOUIS  HORNE 

1425 

TAYLOR 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

MILLEN 

JENK INS 

7* 

MARK  C.  MC  COMB 

BUtLCR  CREEK 

1433 

RICNHONO 

4  33  22 

118 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

1  MONTEZUMA  I  NE 

MACON 

6 

H.  W.  COLLINS 

1463 

GRADY 

84  13 

3P 

5P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

7 

MONT ICELLO 

5988 

33  18 

69  41 

660 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  9 

7 

1*74 

GORDON 

84  58 

5P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

7 

MOULTRIE 

6087 

COLOU ITT 

31  11 

03  46 

325 

5P 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

2  3  9 

7 

1500 

MITCHELL 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

7A 

L.  0.  REYNOLDS 

1544. 

LIBERTY 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

NEEL  GAP 

OA 

TVA-135 

^ANTCN 

1 

1565 

CHEROKEE 

5  34  14 

e*  29 

894 

■ 

C.  B.  TEASLEY 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

6 

33  23 

84  48 

975 

6P 

OA 

RUSSELL  A.  O'NEAL 

2  3  5 

1601 

ELBERT 

62  59 

eA 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

31  17 

8*  37 

182 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

C 

1619 

FRANKLIN 

JOHN  CARROLL 

3 

NOONTOOTLA  CHEEK 

6399 

34  42 

B4  13 

2050 

6A[ TVA-112 

3 

1640  CARROLL 

04 

ROY  RICHARDS  CONSTCO  2  3  5 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

MRS.  M.  H.  DEHPSEY 

1657 

HURRAY 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

NOT T ELY  DAM 

6A 

TVA-573 

:«incRSvii.LE 

1665 

BARTOW 

5  34  09 

735 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE  2  3  5 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

MID 

COUNTY  AGENT 

167(^  SARTOW 

84  50 

7A 

GHANVEL  P.  TATUM 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

32  47 

64  51 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

7 

1715 

POLK 

85  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

Quitman 

7276 

BROOKS 

30  47 

63  34 

173 

6P 

8A 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  3  5 

7 

EDARTOI*> 

1732 

POLK 

4  34  01 

797 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

RESACA 

GORDON 

12 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

1056 

HURRAY 

WILLIAM  L.  ELROD 

3 

RINGGOLD 

CATOOSA 

8A 

TVA-721 

MlCUMAIXwt  DARK 

1906, 

WALKER 

8  3*  55 

789 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

TVA-669 

192  7 

UNION 

83  5* 

8A 

TVA-5T0 

3 

ROME 

760< 

34  15 

85  10 

617 

6P 

8A 

MISS  MARY  TOWERS 

2  3  9 

7 

1902 

RABUN 

83  24 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

HOME  8  SW 

7605 

34  10 

65  16 

700 

HID 

J.  M.   MONTGOMERY, JR 

C 

1496 

MID 

JOHN  E.  QuILLIAN 

ROME  MB  AIRPORT 

12 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  * 

2006. 

WHITE 

3  34  35 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

D.  A.  BISSETT 

2161 

MUSCOGEE  1 

3  32  28 

250 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

2 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2166 

MUSCOGEE  1 

84  56 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

786£ 

Chat HAM 

32  OC 

00  52 

10 

6P 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  9  5 

7 

219S 

PIKE  ' 

84  26 

C.  ft.  SMITH 

3 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

33  17 

82  59 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

9 

C 

2238 

THOMAS  1 

HID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

STANLEY  GAP 

84 

TVA-111 

22*6 

LUMPK IN  1 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

SUCHES 

8A 

TVA-115 

WILE 

i 

2266 

CRISP 

6  31  58 

310 

OA 

S.  E.  COX 

2  3  5 

SUMMEftVILLE 

CHATTOOGA 

JAMES  R.  BURGESS 

2283 

HABERSHAM  1 

83  32 

6P 

MRS. CONNIE  I. LITTLE 

2  3  5 

7 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

32  36 

02  20 

318 

5P 

5P 

C.   M.   MC  MILLAN 

2  3  9 

7 

2318 

NEWTON 

83  52 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

SWEET  GUM 

8504 

34  58 

64  15 

1800 

8A 

TVA-129 

3 

C 

2408 

FORSYTH  j 

SA 

MILES  M.  WOLFE 

SYLVAN  I A 

MID 

CITY  POWER  t  WTR  CO 

2429 

GORDON  I 

SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

TALBOTTON 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

jTMtfRT 

2450, RANDOLPH  i 

6  31  46 

461 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

17 

eA 

MRS.  MAUD  H.  HAGOOD 

2475 

LUMPKIN  ' 

89  59 

7P 

SA.MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

TAYLORSVILLE 

8600 

34  05 

64  59 

710 

mi 

OR.  W.  K.  COUSINS 

3 

24B5 

PAULDING 

84  50 

MISS  EVELYN  J.TINNEY  3 
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GEORGIA  -  AUGUST  1953 
J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Abnormally  dry  weather  prevailed  over  most 
of  the  State  with  temperatures  averaging 
near  normal  during  the  month.  Agricultural 
interests  were  unfavorably  affected,  though 
not  seriously,  by  dryness  over  most  of  the 
State  and  by  excessive  moisture  in  the 
southeast.     No  damaging  storms  occurred, 
and  rivers  remained  near  or  below  normal 
stages . 

Excessively  hot  and  humid  weather  prevailed 
during  the  first  eight  days;  maxima  of  95° 
or  higher  and  minima  well  above  70°  occurr- 
ed extensively  through  the  State  on  each 
day  of  this  period.     Generally  fair  weather 
predominated  during  the  first  five  days, 
except  for  very  light  showers  in  northeast- 
ern and  far  northern  areas  on  the  1st  and 
widespread  moderate  to  heavy  rains  on  the 
4th.     Moderate  to  locally  heavy  showers  oc- 
curred in  eastern  and  southern  districts  on 
the  6th  and  7th  and  became  more  general  on 
the  8th,   continuing  in  coastal  and  far 
southern  areas  from  the  9th  through  11th. 
A  period  of  cooler  than  normal  weather  pre- 
vailed from  the  9th  through  12th  during 
which  maxima  were  generally  below  90°  and 
minima  mostly  55°  to  65° ,   lowest  tempera- 
tures of  this  period  occurring  on  the  10th. 
Generally  fair,  hot,  and  humid  weather  pre- 
vailed from  the  12th  through  16th,  largely 
due  to  the  northward  movement  of  a  hurri- 
cane in  the  Atlantic  Ocean  not  far  offshore. 
An  extensive  area  of  high  pressure  moved 
into  the  eastern  half  of  the  country  on  the 
17th  where  it  remained  more  or  less  station- 
ary until  the  close  of  the  month.  This 
arrangement  of  pressure  distribution,  with 
center  of  high  pressure  in  the  Lake  Region 
and  southern  periphery  extending  to  the 
Gulf  of  Mexico,   established  and  maintained 
a  trend  of  below  normal  temperatures  in 
Georgia  from  the  17th  to  the  close  of  the 
month;   coolest  weather  of  this  lengthy 
period  occurred  on  the  24th  and  25th  when 
lowest  temperatures  ranged  from  about  50° 
in  the  far  north  to  the  lower  60s  on  the 
coast  and  in  the  far  south.  Throughout 
the  lengthy  cool  spell,  easterly  winds 
predominated  with  little  or  no  rainfall  in 
the  north,  .while  mostly  cloudy  and  rainy 
weather  occurred  practically  every  day  in 
coastal  and  far  southern  areas  with  locally 
heavy  falls  on  several  days;  the  rains  ex- 
tended into  central  areas  from  the  16th 
through  20th  and  28th.     Daytime  warmth  in- 
creased after  the  24th  with  temperatures 
up  to  95°  or  higher  daily  to  the  end  of 
the  month  and  near  100°  on  the  last  day 
when  some  stations  reported  near  or  above 
record  warmth  for  so  late  in  the  season. 

The  State,   as  a  whole,  averaged  79.6°  in 
temperature,   or  0.2°  below  normal,  with 
variations  from  an  excess  of  0.5°   in  the 
north  to  a  deficiency  0.7°   in  the  south. 
Station  averages  ranged  from  71.6°  at 


Blairsville  Experiment  Station  to  82,5° 
at  Eastman.     The  greatest  heat  occurred 
during  the  first  week,  with  highest  tem- 
peratures near  to  slightly  above  100°  on 
the  3rd  or  4th;  the  highest  recorded  tem- 
perature was  104°  at  Louisville,  Abnormal 
ly  warm  weather  with  maxima  rising  to  95° 
or  higher  also  occurred  during  the  period; 
12-16th  and  25-31st.     Cooler  than  normal 
weather  occurred  from  the  9th  to  12th  and 
from  the  17th  to  the  close  of  the  month, 
but  day  temperatures  were  rather  high  dur- 
ing the  closing  week.     Lowest  temperature; 
occurred  chiefly  about  the  24th  with  read- 
ings ranging  from  47°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  to  70°  at  Savannah  Beach 
2  N. 

The  State  average  precipitation  was  3.84 
inches,  or  73%  of  normal;  the  average  in 
the  northern  division  was  only  1,50 
inches,  or  30%  of  normal,  the  lowest  av- 
erage for  this  division  since  1930,  while 
the  southern  division  average  was  5,86 
inches,  or  exactly  normal.  Precipitation 
totals  increased  from  very  little  in  the 
north  to  unusually  large  amounts  in  the 
far  southeast,  with  extremes  ranging  from 
only  a  trace  at  Fairmount  to  17,25  inches 
at  Brunswick  CAA  Airport.     Rainfall  was 
very  light  in  the  north  with  occurrences 
chiefly  limited  to  the  8th  and  17th,  Rains 
occurred  in  almost  daily  frequency,  with 
numerous  heavy  to  excessive  falls,  in 
coastal  and  far  southern  areas  during  the 
periods,  4-llth  and  16-31st,  extending 
into  central  sections  on  the  4th,  8th, 
16-20th,  and  28th,     Very  few  heavy  rains 
in  excess  of  2,00  inches  occurred  north 
of  a  line  from  Augusta  to  Fort  Gaines,  but 
below  this  line,  especially  in  the  far 
southeast,  falls  of  2  to   5  inches  were 
rather  numerous.     The  heaviest  daily  fall 
of  the  month  was  5.10  inches  on  the  8th  at 
Brunswick,  and  a  fall  of  5.02  inches  oc- 
curred at  West  Point  on  the  16-17th. 

The  condition  of  soil  moisture  was  very 
good  as  the  month  opened  due  to  generous 
rains  late  in  July,     Although  weather  con- 
ditions were  very  dry  during  most  of  Augus 
in  northern  and  western  sections,   crops  di  I 
not  suffer  serious  deterioration,  but  the 
need  for  rain,  especially  in  the  northern 
half  of  the  State,  became  urgent  by  the 
close  of  the  month.     By  contrast,  rains 
were  frequent  and  often  quite  substantial 
in  the  southeast,  maintaining  excessive 
soil  moisture  that  proved  unfavorable, es- 
pecially in  level  coastal  sections  where 
drainage  is  slow.     Harvesting  of  cotton 
and  vegetables  made  good  progress,  and 
tobacco  harvesting  was  completed  early  in 
the  month;  other  crops  developed  to  near 
maturity  with  fair  to  good  indications  for 
quality  and  yield,   -  R,L,C, 
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48 

58 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 

74 

4.7 

AUGUSTA  WB  AP 

HE 

11 

S.6 

45* 

S 

6 

89 

88 

47 

69 

2 

4 

2 

2 

1 

0 

11 

5.3 

COLUllBUS  WB  AP 

87 

50 

66 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

4.9 

BACON  WB  AP 

ENE 

14 

7.8 

34 

SE 

164' 

84 

86 

46 

61 

4 

4 

1 

1 

1 

0 

11 

79 

S.2 

RONI  IB  AP 

- 

89 

46 

64 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

4.3 

SATANMAR  WB  AP 

NE 

IS 

8.2 

31 

SW 

6 

89 

89 

61 

77 

6 

5 

4 

2 

3 

0 

20 

42 

7.5 

VALOOSTA  WB  AP 

NE 

20 

7.4 

3 

7 

6 

2 

3 

1 

22 

7.5 

•This  datuB  Is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
aeot  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily 
the  fastest  Bile  occurr- 
Inc  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Ten 

a 

a 

day 
moi 

« 

1 

s 

0 

■q  5 

a 

> 
< 

2 

> 
< 

i3 

1892 

79.4 

100 

58 

6 

.77 

13 

1893 

79.0 

98 

54 

6 

44 

11 

1894 

79.0 

104 

56 

7 

.15 

14 

1895 

79.8 

100 

47 

7 

35 

13 

1896 

81 .6 

104 

51 

3 

.24 

7 

1897 

79.0 

102 

50 

5 

.27 

9 

11898 

79. 1 

99 

59 

10 

.80 

16 

1899 

81.3 

102 

58 

4 

.86 

10 

h900 

82.2 

106 

_6(L 

2 

.66 

6 

1901 

78.6 

98 

55 

9 

.37 

18 

1902 

80.5 

104 

55 

3 

.88 

9 

1903 

81 .0 

104 

56 

6 

.07 

11 

11904 

78.3 

101 

54 

7 

.47 

13 

'190S 

79.  1 

102 

52 

4 

.69 

10 

|190« 

80.5 

102 

59 

5 

.85 

13 

|!l907 

80.  1 

103 

52 

4 

.40 

9 

£1908 

79.6 

104 

54 

5 

.64 

9 

4909 

80. 1 

104 

SO 

4 

55 

9 

1910 

79,4 

102 

55 

3 

.90 

8 

1911 

79.7 

100 

51 

6 

58 

12 

^912 

79.5 

101 

52 

5 

13 

10 

pis 

79.7 

100 

53 

4 

29 

9 

kn* 

79.4 

99 

55 

6 

.13 

13 

1915 

80.2 

105 

53 

5 

.14 

12 

1916 

80.4 

103 

53 

3 

14 

8 

Temperature 

Precipitation 

£■§ 

Year 

0 

o 

O" 

■3  a 

O 

M 

s 

■0 

e 

o  S 

> 
< 

2 

a 

> 
< 

6  ^ 
Zp 

1917 

78.9 

100 

46 

5.83 

11 

1918 

80.4 

106 

50 

4.61 

8 

1919 

79.3 

103 

52 

6.20 

12 

1920 

78.4 

101 

54 

7.75 

IS 

1921 

79.6 

103 

54 

4  .50 

11 

1922 

78.2 

103 

45 

3.67 

10 

1923 

80. 1 

101 

50 

5.70 

11 

1924 

82.0 

107 

53 

2.45 

7 

1925 

80.8 

110 

45 

2.09 

_5- 

1926 

81.2 

102 

50 

4.98 

12 

1927 

78.5 

103 

46 

4.06 

9 

1928 

80.0 

100 

56 

10.06 

14 

1929 

79.7 

102 

48 

3.47 

8 

1930 

78.6 

105 

<I4 

1.91 

5 

1931 

79.0 

104 

46 

5.22 

10 

1932 

79.8 

103 

4± 

6.39 

13 

1933 

80. 1 

103 

52 

4  .26 

10 

1934 

80.8 

102 

55 

5.21 

12 

1935 

80.5 

105 

46 

5.77 

12 

1936 

80.6 

103 

46 

6.54 

10 

1937 

79.  9 

100 

57 

6.34 

14 

1938 

81.7 

105 

53 

3.14 

8 

1939 

78.6 

104 

48 

7.21 

15 

1940 

80.0 

101 

51 

6.79 

10 

1941 

81.5 

101 

53 

4.39 

11 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

79.0 
81.3 
78.8 
79.1 
78.8 

104 
105 
99 
99 
101 

45 

50 
54 
50 
46 

5.61 
4.12 
5.30 
4.86 
3.94 

12 
9 
13 
10 
9 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

79.7 
78.5 
79.  1 
78.2 
81.8 

105 
105 
99 
100 
103 

55 
48 
51 
48 
51 

5.17 
4  .30 
6.81 
4.01 
3.01 

12 
9 

15 
9 
8 

19S2 
1953 

79.8 
79.6 

104 
104 

45 
47 

6.39 
3.84 

12 
8 

All 
Years 

79.8 

5.27 

11 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following'  Stat  Ion  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  AUGUST  19! 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

GreatesfDay 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Day 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Groimd 

Date 

o 
% 

O 

.SO  or  More 

s 

.  • 
m  < 

0  * 

r>  m 

o  * 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA   DAM  2 

16 

10 

17 

0 

0 

0 

ATHENS 

88. IM 

66.  IM 

77. IM 

-  1.4 

59 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

lIo5 

- 

3.57 

.46 

8 

.0 

0 

4 

C 

0 

ATHENS  COL  OF  A6R I 

92.2 

64.6 

78.4 

.4 

99 

4  + 

57 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

2.02 

- 

2.14 

1.07 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

91.2 

67.  1 

79.2 

-  .5 

101 

3 

60 

10+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1.40 

- 

2.58 

•  59 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

89.  3 

68.4 

78.9 

.3 

96 

8+ 

61 

1  0 

0 

\  5 

0 

0 

0 

1.67 

- 

2.14 

.72 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

88.  2 

69.4 

78.8 

,  7 

94 

1  + 

62 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

3.08 

.75 

1.16 

16 

5 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

86.5 

56.7 

71.6 

-  5.3 

93 

1 

47 

28 

5 

0 

0 

0 

1.74 

- 

2.77 

.60 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

92.4 

61.9 

77.2 

98 

15 

53 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.10 

.10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARLTON  BRIDGE 

93. b 

62.8 

78.2 

-     .  1 

100 

1  + 

54 

24  + 

27 

0 

0 

0 

3.50 

.83 

2.36 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

CARTERSVILLE 

93.5 

66.3 

79.9 

1.6 

99 

16+ 

57 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

1.00 

3.47 

1  .00 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

86  •  1 

61.1 

73.6 

,  2 

93 

3  1 

55 

10  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.93 

5.55 

.60 

1  7 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CORNELIA 

89.  3M 

65.  IM 

77. 2M 

1.3 

95 

31 

58 

1  0+ 

0 

0 

0 

0 

1.82 

- 

3.57 

.60 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

DAHLONEGA 

24  + 

18 

0 

0 

3.69 

1 7 

5 

0 

DALTON 

90.9 

64.8 

77.9 

.5 

96 

31 

56 

30 

21 

0 

0 

° 

.74 

- 

4.24 

.62 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

GAINESVILLE 

91.2 

65.2 

78.2 

1.8 

99 

15  + 

57 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

.62 

- 

4.64 

.21 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

HARTWELL 

95.0 

66.5 

80.8 

2.4 

102 

3  + 

60 

10+ 

0 

27 

.97 

- 

3.85 

.64 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

JASPER 

90.9 

64.8 

77.9 

1.1 

98 

31 

56 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

.15 

4.34 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

LAFAYETTE 

92.3 

60.8 

76.6 

-  1.9 

102 

4 

53 

24  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.05 

3.45 

1 . 05 

18 

.  0 

0 

1 

\ 

1 

ROME 

64.0 

79.4 

.  7 

100 

31 

54 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

1.05 

- 

3.03 

.56 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

92.1 

64.2 

78.2 

-  .6 

97 

15  + 

56 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.52 

- 

3.37 

.52 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

88.  1 

58.7 

73.4 

-  3.0 

94 

5  + 

50 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

1.71 

- 

2.87 

1.71 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

TOCCOA 

90.1 

65.0 

77.6 

.5 

99 

3 

59 

10+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.68 

3.43 

2.20 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

WASH  I NGTON 

11  + 

24 

0 

0 

0 

5 

1 

D I V I S I ON 

77.6 

1.50 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

24 

23 

0 

0 

0 

AUGUSTA 

9'..  8 

69.3 

82.1 

1.7 

103 

2  + 

59 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

2.00 

_ 

3.03 

1.31 

4 

.0 

0 

4 

1 

i 

BROOKLET   1  W 

89.5 

69.8 

79.7 

-  1.6 

99 

15 

61 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

2.45 

- 

4.01 

.71 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

92.6 

69.  1 

80.9 

-  .5 

98 

8  + 

60 

25 

0 

1.35 

- 

3.51 

.55 

9 

.0 

0 

5 

I 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

24 

18 

0 

0 

0 

Q 

COVINGTON 

93.* 

66.6 

80.0 

1.0 

100 

15 

57 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

.70 

- 

3.90 

.42 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUBLIN 

95.* 

68.7 

82.1 

1.5 

103 

6 

59 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

4.60 

- 

.67 

2.24 

5 

.0 

0 

7 

2 

2 

EXPERIMENT 

90.0 

66.9 

78.5 

-  .2 

96 

4 

59 

10  + 

16 

° 

° 

0 

1.39 

- 

3.08 

.40 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY  3  E 

92.1 

67.7 

79.9 

6  + 

57 

24 

18 

0 

0 

0 

2.01 

1.32 

Q 

3 

2 

2 

GREENSBORO 

91.6 

67.4 

79.5 

.5 

100 

15 

58 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

4.79 

- 

.09 

2.35 

19 

.0 

0 

8 

2 

2 

GRIFFIN 

90.6 

68.  1 

79.4 

96 

14  + 

60 

24 

0 

19 

0 

° 

0 

1.13 

3.77 

.39 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

LA  GRANGE 

89.  7 

65.9 

77.8 

-  1.2 

97 

56 

10 

16 

0 

0 

0 

4.10 

.85 

2.59 

1 7 

.  0 

Q 

7 

2 

1 

LOU  I SV I LLE 

95.7 

68.5 

82.1 

1  .9 

104 

6  + 

58 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.88 

- 

4.13 

.45 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

92.8 

68.7 

80.8 

-  .9 

101 

6 

59 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

2.43 

- 

2.21 

1  .54 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

MACON 

M 

1  02 

7 

59 

25 

0 

0 

0 

3.34 

1 . 00 

.  0 

0 

4 

MILLEDGEVILLE 

92.1 

67.4 

79.8 

.6 

98 

2  + 

56 

24 

23 

0 

0 

2.73 

- 

2.02 

.83 

9 

.0 

0 

7 

4 

0 

MILLEN 

91.7 

70.5 

81.  1 

•  0 

102 

4 

59 

24 

17 

0 

0 

0 

4.30 

- 

.70 

1.56 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

MONT ICELLO 

90. 8M 

66. 3M 

78. 6M 

-1.1 

57 

24 

0 

0 

0 

0 

1.61 

- 

3.31 

.91 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEWNAN 

90.2 

66.0 

78.1 

-  .8 

96 

15 

59 

10+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.05 

- 

3.93 

.51 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

89.5 

64  .  3 

76.9 

10 

15 

0 

0 

0 

4 

2 

1 

SWAINSBORO 

92. IM 

69. 3M 

80. 7M 

102 

6 

63 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

5.62 

2.70 

20 

.0 

0 

3 

3 

TALBOTTON 

90.0 

67.4 

78.7 

-  .8 

96 

6+ 

58 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

2.53 

- 

2.00 

1.78 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARRENTON 

90.8 

67.4 

79.1 

-  .5 

99 

1  + 

58 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

3.13 

- 

1.44 

1.03 

19 

.0 

0 

6 

4 

I 

WAYNESBORO 

93. 2M 

68. 9M 

81. IM 

.8 

102 

4 

59 

25 

26 

0 

0 

0 

1.73 

- 

4.08 

1.10 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEST  POINT 

67.2 

1.3 

98 

59 

10  + 

° 

15 

0 

0 

0 

6.29 

1.14 

6.02 

1  7 

.  0 

° 

I 

D I  V I S I  ON 

79.9 

2.79 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

91.9 

67.8 

79,9 

1 02 

7 

56 

24  + 

22 

0 

0 

0 

3 . 54 

1  69 

20 

.  0 

Q 

9 

2 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

90.5 

67,1 

78.8 

-  2.2 

98 

5 

59 

24 

20 

0 

0 

0 

7.05 

1.37 

2.06 

28 

.0 

0 

11 

6 

2 

ALBANY 

92.3 

71.1 

81.7 

•  0 

101 

7 

55 

25 

20 

0 

0 

0 

3.55 

- 

2.08 

1.70 

22 

.0 

0 

12 

2 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

91  ,4 

71.3 

81  .4 

-  .5 

99 

6+ 

65 

25 

0 

20 

0 

0 

3.13 

- 

2.00 

.63 

9 

.0 

0 

11 

3 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

89.6 

69.4 

79.5 

-  .8 

98 

3+ 

63 

24 

0 

16 

I 

0 

Q 

5.83 

- 

.03 

1.14 

6 

T 

0 

12 

4 

2 

AMERICUS  4  ENE 

92.1 

68.5 

80.3 

.6 

99 

6  + 

61 

23  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.53 

3.70 

.  70 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

BAIN8R1DGE 

91.0 

69.7 

80.4 

-  1.1 

101 

5  + 

63 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

4.16 

1.74 

1  .65 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLACK.BEARD  ISLAND 

M 

69 

24 

0 

0 

0 

9.44 

.0 

0 

18 

BLAKELY 

90.5 

69.4 

80.0 

-  1.0 

97 

5  + 

63 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

5.05 

1.85 

2.22 

6 

.0 

0 

9 

3 

2 

BRUNSWICK 

89.8 

73.0 

81.4 

-  .5 

100 

3 

68 

23  + 

0 

16 

0 

0 

0 

16.37 

9.90 

5.10 

8 

.0 

0 

20 

8 

BRUNSWICK  CAA  AP 

87.7 

73.8 

80.8 

98 

3  + 

68 

24 

0 

0 

0 

0 

17.25 

3.68 

20 

.0 

0 

18 

10 

CAIRO  2  NNW 

89.0 

69.9 

79.5 

-  1.1 

97 

4+ 

53 

23 

0 

\l 

0 

0 

0 

7.08 

.10 

2.16 

27 

.0 

0 

15 

9 

2 

CAMILLA 

92.6 

70.3 

81.5 

-  .7 

101 

6 

52 

23 

0 

0 

0 

0 

3.89 

1.22 

1.27 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

CAMP  STEWART 

89.7 

70.0 

79.9 

99 

3 

62 

24 

0 

w 

0 

0 

0 

4.34 

.90 

19 

.0 

0 

'I 

4 

D 

CORDELE 

91. DM 

70. 4M 

80. 7M 

-  .5 

99 

7 

64 

0 

0 

0 

3.36 

1.95 

1.10 

19 

.0 

0 

3 

CUTHBERT 

92.3 

70.  1 

81.2 

.3 

101 

6 

6i. 

23  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.67 

4.08 

.23 

28 

.0 

0 

9 

0 

) 

DOUGLAS 

90.9 

71.0 

81.0 

-  .3 

99 

5 

62 

24 

21 

0 

0 

0 

8.79 

3.60 

3.35 

11 

.0 

0 

9 

6 

! 

EASTMAN 

94.2M 

70. 8M 

82.  5M 

1.3 

103 

3  + 

61 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

4.16 

.91 

1.69 

6 

.0 

0 

7 

2 

) 

FITZGERALD 

91.6 

70.8 

81.2 

.0 

100 

1  + 

62 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

2.94 

2.  54 

1.40 

18 

.0 

0 

8| 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

88.5 

70.3 

79.4 

99 

3 

62 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

3.35 

1  .00 

8 

.0 

0 

12| 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


GEORGIA 
AUGUST  1953 


SUtion 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

^ 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

Max.  Depth 
on  Ground 

m 

a 

! 

1 

0 

■ 

§ 

s 
s 

1.00 
1    or  More 

•°l 

°s 

=  j 

■"i 

Total 

FOLKSTON  9  SW 

89*  3 

69.7 

79.5 

99 

65 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

5.66 

1  .95 

28 

.0 

0 

10 

4 

2 

FORT  GAINES 

92.2 

68.7 

80.5 

-  .1 

100 

6 

58 

25 

0 

72 

0 

0 

0 

1.86 

- 

3.83 

1.10 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

GLENNVILLE 

88.7 

70.9 

79.8 

-  1.2 

97 

3 

62 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

5.90 

.29 

2.82 

20 

.0 

0 

14 

4 

1 

HAWK  I NSV 1 LLE 

91.6 

68.8 

80.2 

-  .9 

100 

59 

24+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3.49 

_ 

1.37 

1.15 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

HO&OAROS  MILL 

92.4 

69.5 

81.0 

.0 

100 

5  + 

63 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

4.32 

.67 

1.65 

20 

.0 

0 

11 

2 

1 

LUMBER  CITY 

92. S 

68.6 

80.6 

102 

5* 

59 

25 

21 

0 

0 

0 

5.49 

.41 

1.54 

19 

.0 

0 

12 

4 

3 

MONTEZUMA   1  NE 

93.0 

70.  1 

81.6 

.7 

99 

1* 

62 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

1.91 

.71 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOULTRIE 

91.3 

70.7 

81  .0 

-  .7 

100 

4  + 

61 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

5.58 

.86 

1.89 

23 

.0 

0 

11 

2 

2 

QU I TMAN 

90.2 

71.'. 

80.8 

.<> 

99 

65 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

11.69 

5.11 

2.42 

9 

.0 

0 

12 

S 

5 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

88.6 

by.<. 

7^.0 

-  1.1 

98 

3 

61 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

7.31 

.66 

1.90 

28 

.0 

0 

15 

5 

3 

SAVANNAH  W8  AP 

89.0 

70.0 

79.5 

-  l.fc 

99 

3 

62 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

6.87 

.62 

1.65 

27 

T 

0 

14 

5 

3 

SAVANNAH  BEACH   2  N 

86. 3M 

7<..9M 

80. 6M 

-  1.3 

97 

3 

70 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

5.36 

1.35 

1.56 

19 

.0 

11 

5 

1 

THOMASV I LLE 

89.7 

68.8 

79.3 

-  1.7 

101 

6 

61 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

9.23 

3.48 

2.30 

29 

.0 

15 

5 

4 

TIFTON  2  N 

90. 

69.5 

80.0 

-  .5 

97 

5 

63 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

7.37 

1.70 

1.46 

5 

.0 

0 

13 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

90.2 

71.7 

81.0 

.0 

100 

6 

66 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

10.18 

3.92 

2.73 

20 

.0 

0 

19 

4 

WAYCROSS 

89. S 

71.1 

80.3 

-  1.2 

98 

3  + 

64 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

7.40 

1.37 

1.56 

21 

.0 

0 

21 

5 

2 

HOOORUFF  0AM 

90. 3M 

69.  3M 

79.  8M 

98 

6* 

64 

24* 

20 

0 

0 

0 

1.88 

.71 

5 

.0 

0 

10 

1 

0 

DIVISION 

80. <. 

5.86 

T 

STATE 

79.6 

-  .2 

3.84 

1.43 

T 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Helerence  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AILEV 

ALAPAHA  exP  STATION 
ALBANV 

ALBANY  we  AIRPORT 

allatoona  dam  2 
alma  caa  airport 
americus  *  ene 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA  W8  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WS  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVEROALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  HI06E  RESVR  0AM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
COflOELE 
CORNEL lA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DAL TON 

DAWSON 
OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN   1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELL  IJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FA IRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGAROS  MILL 

JASPER 
JONESBORO 
KENSINGTON 
K ING5T0N 
LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOwER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLE 


HILLEOGEVILLE 
MILLEN 
MONTEZUMA  : 
MONTI  CELLO 
MOULTRIE 


NE 


MOUNT  VERNON  3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWMAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 


3.55 
3.13 
l.<t7 
3.83 
1.5? 

l.OS 
2.02 
1.40 
1.67 
3.08 


3.52 

2.7B 

16.37 
17.25 
3.37 

5.09 


1.30  T 
1  .03 


1,30 
1.00 


.90 
3.36 
1.82 


,76 
.67 
1.69 


t.29 
1,15 
1.05 


3,29 
1,63 
1.05 


8  9 


2*36  .01 
RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1.00  .85 
.73  1,15 


RECORD  MISSING 


.32 
1.0'* 

,t,2  1*30  1.68 
.08  .19 


.*.7  .07 
2.24 
1  ,69 


.07  T 

3.35 


.10  .05 

.87  .4? 


13     14  15 


.03  .02 
,30 
1.25 


19     20     21    22    23  24 


.56     .20  ,78 

•28  1.69  T 
.02  1.20 

.01      .22  ,01 


•  S*.  ,38 
,12  T 
■18  1.36 


.28  T 
•35  ,23 


•13  2.82 
.34 

2.35  ,47 


.31      .05  .06 


1.65  .25 


1.54 
1.57 


1.05  T 
.13 
.91 


25    26  27 


.27      ,27  .37 


2.15 
1.27 


.04  ,03 
1,7H 


28    29  30 


1.03  T 

.24  .42 
2.05 


,52      ,55  ,15 


,71      .21  .01 


1.25 
1.95 
1.10 


1.05 
.01      .40  ,30 


1.27     .38  ,0J 


5«e  Belsranc* 


Note*  FoUowing  SlaUoD  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TCibl*  3— Continued 


Station 

Day  of  roonlh 

To 

'  1 

^  1 

3 

'  \ 

5  1 

6 

'  \ 

10  1 

"1 

12 

13  {  14  1  15 

16 

17 

18 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

NOTTELr  DAM 

PIHE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RE&ACA 

RINOCOLD 

•  00 
2.»7 
It. 60 

.4>5 

1.32 

.16 

T 

.2« 

.24 

1 .42 

T 

•  45 

•  45 

1.50 
2.42 
.40 

•  55 

1.50 

1.7  J 

■  60 

•  10 

.>2 

1.3a 

.05 
•  26 

•  10 

•  20 

•  00 

•  35 

•  11 

.50 

T 

.40 

T 

•  29 

•  92 

fflSING  FAWN 
SOME 

ROHC  MB  AIRPORT  R 
SAVANNAH  J«>OA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  «B  AP  R 

1  .31 
1.05 
.S2 
7.31 
6. 87 

.27 

T 

.06 

.68 

T 

1  .01 

1.70 

.46 

1.20 

.52 
.07 

.98 
■  40 

.23 
.30 

1^36 
•  01 

•  02 
.09 

T 

•  64 

•  44 

•  S6 

T 

•  02 
.06 

•  51 

•  36 

•  53 

T 

.16 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.65 

1.90 
•  16 

•  31 

•  01  • 

•  01  • 

SAVANNAH  BEACH  ?  N 
SPARTA  2  NNM 
STAMLET  WP 
SUCHCS 
SUNMERVILL^ 

9.36 
3.07 
1.06 
2.36 
.72 

1*51 

.1* 

•  66 
2.45 

.26 

T 

.05 

.84 
.13 
.73 
.43 
.44 

.32 

•  SO 

•  04 

•  25 

1^56 
•  IS 

.24 

.70 
•  34 

.16 

•  05 

•  26 

•  30 

T 

SMAINSBORO 
SHEET  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TATLORSVlLLt 

5.62 
2.38 
?.i3 
1.71 
.64 

.60 
.1» 

.02 

.39 

.07 

.58 
1.7B 
1  .71 

.64 

1.70 

•  60 

•  11 
■  41 

T 

1^04 

2.70 

•  36 

THOMASVILLE 
T If TON  2  N 
TITUS 
TOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 

0.23 
7.37 
1  .53 
2.68 
1.80 

.27 
.01 

.22 

.71 

.28 

T 

1  .46 
T 

•  71 

.21 
•  43 

•  69 
.13 
.06 

.48 

.28 

.11 

•  «0 

1.20 
I.IB 

.01 

•  05 
2^20 

•  50 

•  02 

•  06 

•  25 

•  41 

.20 

.10 
.05 
.60 

U69 
.84 

•  04 

•  47 

.06 
•  OS 

.11 

.02 
1.33 

1.53 
.80 

2.30 
.04 

.03 

TUNNEL  HILL 
I^ALOOSTA  we  AIRPORT 

WALESKA 

aARRENTON 
{WASHINGTON 

2.24. 
10.18 
1.08 
3.13 
3.49 

1.60 

1.17 
.88 

.06 
.63 

.15 

.30 

.75 
.97 

.22 

•  16 

•  01 

•  70 

.05 

.18 
.02 
.08 
.52 
.10 

•  01 

•  30 
1.03 
1.51 

2.73 
.03 

T 

.54 

•  11 

•  13 

U57 

•  02 

T 
T 

T 

T  • 

^waycross 
'haynesboro 

jwEST  POINT 

twoooeuRY 

WOOORUFF  0AM 

7,*0 
1.73 
6.20 
2.07 
1.88 

.06 

.Oit 

.  14 

.  17 
.71 

.07 

.66 
.01 

.26 
.40 
.03 
.16 
.  12 

1.52 
1.10 
.29 
.96 
T 

.48 

.12 

.16 

.0<. 

•  03 

•  ei 

^•02 

•  44 

.01 
.19 

.04 

.03 

T 

.30 
.23 
•  79 

1.56 
.05 

•  02 

.12 

.07 

T 

.49 

•  96 

•  01 

T 

.02 
•  16 

.08 
•  10 

T 

.31 
.02 

.02 

WOODSTOCK 
n'OUNG  HARRIS 

.52 
.74 

.21 

.02 

.31 

.19 
.01 

.31 

•  02 

•  16 

.03 

T 

fo«r  dl(lt  Identlflcatl 


RSFERENCB  NOTES 

I  DUBberB  is  the  tadci  number  cotuan  of  the  Station  Index  are  nsstgned  on  a  state  basis.    There  «111  be  bo  du] 
jCurM  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  88*,  Indicate  distance  In  slles  snd  direction  froa  the  post  office, 
^•nation  tlaes  flven  In  the  Station  ladex  are  In  local  standard  tine. 

data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 
I'Dlbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  «onths  vlll  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bulletin, 
iatloaa  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Blsslng  or  received  too  late  to  be  Included 
its  used 


I  atlea.     Degree  days  are  based  on  a  dally 


set  and  ball  were  included  la  snowfall  averages  In  Table  1,  beglnotng  with  July  1946. 

3unts  la  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

t*  la  Table*  3,  5  snd  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


'  on  ground  In  Table  7  Is  at  observatloi 
valent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  ■< 
aueceaalve  observations;  consequently  • 


twe  for  all  except  Weather 
lured  at  selected  stations  < 
astonal  drifting  and  other 


and  CAA  s 
depth  of 
of  local 


one.     For  these 
ability  In  the  snowpack 


See  the  Stati< 
inches 


Index  for  obae 
n  ground  valuos 


7:30  A.M.  g.S.T.  VTR  SQUIV  In  Table  7  aeaus  the  water 
ent  saaplee  are  necessarily  taken  froa  different  points 

ncles  in  the  record. 


Tables  3.6,7  «nd  the  Sta 
later  date  or  dates. 

fol lowing  aeasureaen 


-  Ko  rec 

*  And  al 

*  Aaount  included  lo 
//  Cage  Is  equipped  « 

8  Adjusted  to  a   full  sonth. 

C  la  tbe  "gefer  to  Tables"  coluso  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

1  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

■  One  or  wore  daya  of  record  slsBlng; 

■  Dally  values  and  aonthly  total  froa 
T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeaau 
f  Includes  total   for  previous  wonth. 


on  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indic 
tlac  distribution  uoknown. 

Station  Index  the-  letter  "C"  Indicates  recorder  • 

partly  estlnated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  ei 
ev  Table  S  for  detailed  dally  record.  Degree  day  i 
cording  gage. 


ed  for  special  purpoaes  and  are  publlwbsd  later  la 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^^^^^org 


Day  Oi  Month 

a 

6 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

g 

10 

\\ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

AILEY 

MAX 

97 

98 

97 

99 

99 

97 

102 

98 

98 

97 

93 

81 

MIN 

70 

69 

74 

75 

72 

71 

71 

68 

68 

64 

65 

69 

67 

68 

70 

66 

70 

68 

69 

70 

66 

57 

68 

58 

58 

51 

69 

70 

70 

68 

54 

67.  , 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

96 

96 

95 

97 

98 

96 

96 

96 

96 

94 

91 

92 

92 

96 

94 

93 

90 1 

MIN 

70 

70 

70 

72 

70 

73 

69 

70 

68 

67 

66 

55 

64 

56 

56 

66 

66 

65 

59 

69 

69 

67 

64 

59 

50 

64 

69 

69 

58 

67 

64 

57.  , 

ALBANY 

100 

98 

98 

91 

91 

89 

86 

81 

84 

81 

88 

86 

82 

84 

85 

90 

89 

92  >  1 

MIN 

75 

75 

75 

77 

76 

75 

76 

74 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

67 

66 

67 

66 

56 

70 

72 

71 

69 

67 

71> 

ALBANY   WB  AIRPORT 

97 

93 

91 

92 

90 

86 

82 

84 

80 

87 

88 

87 

85 

MIN 

7'. 

74 

74 

77 

76 

77 

76 

76 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

68 

71 

67 

66 

65 

71 

72 

72 

72 

70 

66 

71,  , 

ALLATOONA  DAM  2 

87 

95 

97 

94 

90  < 

MIN 

69 

70 

72 

73 

71 

70 

69 

70 

63 

68 

63 

68 

67 

65 

65 

65 

55 

56 

57 

68 

65 

54 

55 

59 

53 

63 

54 

63 

67 

55 

64 

66, 

ALMA   CAA  AIRPORT 

90 

91 

92 

95 

90 

89 

90 

89 . 

MIN 

72 

74 

73 

75 

72 

69 

70 

71 

69 

69 

67 

69 

67 

58 

71 

67 

70 

69 

73 

70 

70 

67 

66 

53 

64 

69 

72 

70 

69 

69 

68 

59. 

AMERICUS  *f  ENE 

97 

98 

99 

98 

97 

89 

40 
11 

93 

92 

96 

99 

98 

95 

93 

93 

86 

MIN 

73 

72 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

67 

66 

66 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

66 

66 

67 

61 

61 

55 

70 

71 

70 

61 

54 

62 

6B< 

ATHENS 

MAX 

94 

95 

88 

91 

64 

84 

68 

89 

92 

94 

94 

93 

66 

MIN 

74 

73 

72 

70 

67 

60 

63 

67 

67 

58 

70 

71 

72 

67 

66 

56 

61 

63 

63 

69 

62 

62 

63 

61 

69 

64 

64 

56  1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

97 

96 

98 

99 

97 

98 

95 

95 

86 

88 

93 

94 

97 

98 

99 

97 

95 

92  < 

MIN 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

65 

68 

59 

66 

65 

66 

67 

69 

69 

66 

67 

65 

51 

60 

61 

57 

66 

56 

60 

58 

66 

60 

62 

64i 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

99 

94 

101 

97 

99 

98 

88 

95 

67 

86 

90 

92 

95 

97 

98 

94 

90 

87 

83 

90 

91 

MIN 

72 

70 

74 

74 

73 

74 

72 

67 

66 

60 

64 

67 

70 

69 

68 

70 

70 

67 

67 

66 

62 

62 

53 

60 

53 

64 

64 

64 

68 

65 

55 

67. 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

93 

96 

94 

93 

96 

84 

86 

96 

91 

88 

88 

86 

i 

MIN 

73 

73 

75 

77 

75 

73 

71 

68 

67 

61 

66 

68 

59 

72 

73 

69 

59 

68 

66 

66 

64 

64 

55 

63 

64 

66 

67 

64 

70 

66 

57 

1  68< 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

94 

94 

94 

91 

94 

92 

93 

81 

86 

89 

90 

89 

94 

91 

67 

67 

84 

75 

83 

76 

81 

87 

87 

87 

67 

86 

87 

69 

93 

88. 

MIN 

71 

71 

73 

76 

75 

73 

71 

69 

67 

62 

69 

70 

74 

71 

73 

^' 

69 

58 

59 

66 

65 

65 

65 

66 

59 

66 

56 

66 

69 

70 

71 

69. 

AUGUSTA   W8  AIRPORT 

99 

94 

90 

89 

90 

85 

86 

64 

83 

89 

91 

92 

92 

93 

97 

92 

MIN 

^7* 

^72 

^75 

74 

73 

75 

73 

70 

69 

52 

67 

69 

68 

56 

68 

70 

70 

69 

71 

67 

63 

54 

51 

55 

59 

61 

54 

67 

67 

51 

62 

67. 

AUGUSTA 

MAX 

100 

103 

103 

100 

101 

102 

96 

98 

99 

95 

92 

96 

93 

88 

88 

85 

86 

91 

91 

92 

96 

93 

94 

94 

97 

94. 

MIN 

75 

74 

78 

74 

73 

77 

75 

69 

61 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

75 

69 

72 

71 

67 

57 

56 

59 

53 

65 

67 

69 

59 

65 

55 

69. 

BA I NBR I 06E 

95 

91 

94 

90 

85 
05 

MIN 

71 

71 

70 

74 

75 

80 

70 

71 

72 

70 

70 

67 

69 

56 

67 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

65 

65 

54 

70 

71 

70 

70 

70 

63 

69. 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

89 

85 

MIN 

74 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

59 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

88 

92 

91 

83 

66 

63 

1 
j 

MIN 

64 

63 

66 

67 

64 

62 

60 

61 

59 

60 

50 

54 

54 

56 

56 

59 

60 

53 

52 

64 

55 

55 

55 

49 

51 

50 

51 

47 

51 

50 

50 

56. 

BL  AK  E  L  Y 

92 

96 

91 

90 

90* 

MIN 

72 

73 

74 

74 

74 

76 

72 

72 

71 

66 

67 

67 

70 

71 

57 

66 

68 

58 

71 

71 

70 

57 

65 

63 

64 

68 

71 

71 

69 

68 

64 

69. 

BROOKLET   1  W 

MAX 

99 

95 

93 

86 

69 

MIN 

73 

75 

75 

76 

72 

75 

72 

71 

69 

69 

70 

66 

70 

69 

71 

68 

7  1 

71 

72 

68 

68 

69 

64 

51 

63 

67 

70 

72 

70 

66 

68 

69. 

BRUNSWICK 

95 

93 

90 

67 

MIN 

76 

77 

77 

73 

73 

75 

75 

72 

71 

75 

71 

73 

73 

74 

74 

76 

74 

73 

74 

74 

72 

70 

66 

66 

71 

72 

73 

71 

73 

74 

72 

73. 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

96 

94 

98 

98 

91 

92 

93 

92 

91 

89 

87 

89 

87 

80 

81 

77 

61 

82 

85 

61 

87 . 

MIN 

76 

76 

78 

71 

74 

77 

72 

74 

73 

73 

71 

74 

72 

75 

76 

78 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

59 

66 

73 

73 

73 

73 

77 

77 

75 

73. 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

96 

96 

97 

95 

94 

90 

92 

93 

90 

88 

MIN 

71 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

71 

69 

69 

56 

70 

59 

67 

68 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

63 

64 

67 

71 

71 

70 

69 

69 

67 

69. 

CALHOUN    EXP  STATION 

MAX 

96 

98 

93 

90 

97 

92 . 

MIN 

68 

68 

71 

72 

71 

67 

66 

66 

60 

55 

68 

62 

62 

62 

62 

64 

66 

67 

66 

64 

68 

60 

68 

55 

57 

56 

57 

63 

64 

57 

56 

61. 

CAMILLA 

97 

93 

69 

94 

95 

87 

V9 

88 

87 

64 

86 

85 

91 

92 

90 

92. 

MIN 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

69 

70 

68 

71 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

62 

63 

65 

70 

72 

70 

70 

71 

64 

70. 

CAMP  STEWART 

MAX 

96 

89 

66 

90 

88 

62 

79 

83 

75 

85 

87 

90 

68 

89. 

MIN 

73 

75 

75 

72 

72 

73 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

70 

67 

70 

65 

62 

64 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

70.' 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

97 

96 

98 

100 

96 

93 

90 

79 

84 

86 

92 

92 

93 

93 

94 

96 

93.' 

MIN 

67 

68 

70 

73 

69 

69 

69 

67 

64 

56 

57 

62 

63 

63 

63 

65 

66 

68 

65 

57 

57 

54 

60 

54 

55 

56 

56 

64 

62 

58 

68 

62.> 

CARROLLTON 

MIN 

CARTERSV I LLE 

MAX 

95 

97 

97 

98 

98 

96 

95 

97 

90 

99 

99 

94 

88 

69 

90 

86 

86 

88 

69 

93 

94 

93 

95 

94 

94 

98 

93.! 

MIN 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

67 

72 

66 

66 

60 

66 

66 

55 

66 

69 

68 

70 

58 

69 

66 

65 

67 

57 

50 

51 

64 

62 

69 

54 

62 

661: 

CEDAR  TO WN 

MIN 

♦ 

CLAYTON 

MAX 

91 

92 

78 

82 

79 

78 

76 

85 

86 

85 

87 

68 

88 

90 

93 

66*1 

MIN 

69 

65 

68 

67 

68 

64 

66 

64 

61 

55 

56 

59 

59 

52 

61 

62 

63 

62 

64 

63 

60 

61 

59 

56 

57 

56 

57 

55 

59 

57 

68 

61.1 

COLUMBUS 

98 

89 

89 

9 1 

94 

98 

98 

97 

89 

90 

92 

96 

92  tt 

MIN 

74 

73 

74 

78 

73 

73 

73 

73 

68 

66 

70 

65 

70 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

67 

65 

53 

69 

60 

64 

70 

70 

58 

70 

54 

69.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

96 

94 

90 

81 

93 

90.6 

MIN 

74 

71 

74 

74 

76 

74 

71 

70 

69 

62 

66 

69 

69 

68 

59 

72 

68 

70 

69 

70 

58 

66 

65 

58 

59 

57 

70 

70 

70 

67 

54 

68.6  j 

CORDELE 

92 

98 

93 

87 

01.0  1 

MIN 

74 

74 

76 

76 

75 

76 

74 

73 

66 

65 

69 

69 

68 

71 

70 

72 

71 

71 

69 

68 

67 

64 

67 

71 

72 

70 

65 

70  •»  ' 

CORNEL  I  A 

MAX 

93 

91 

63 

94 

90 

85 

65 

92 

95 

69.3 

MIN 

70 

68 

72 

70 

71 

69 

71 

65 

63 

56 

61 

64 

64 

65 

67 

69 

56 

65 

64 

60 

58 

51 

50 

52 

67 

65 

63 

64 

65.1  ; 

COV I NGTON 

99 

98 

99 

99 

99 

99 

96 

99 

90 

91 

96 

95 

97 

99 

100 

96 

91 

81 

93 

97 

93.4 

MIN 

71 

72 

74 

75 

74 

71 

69 

69 

66 

57 

61 

66 

69 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

65 

55 

62 

64 

66 

59 

62 

52 

61 

69 

68 

61 

6«.« 

CUTHBERT 

MAX 

100 

95 

92 

83 

86 

91 

92.3 

MIN 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

74 

73 

71 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

69 

59 

70 

69 

70 

58 

68 

64 

65 

54 

68 

71 

70 

70 

69 

66 

70.1  i 

OAHLONEGA 

MAX 

96 

91 

86 

88 

89 

92 

93 

94 

95 

89.2 

MIN 

69 

67 

70 

71 

68 

67 

66 

65 

62 

67 

58 

62 

61 

66 

64 

67 

65 

57 

64 

64 

60 

62 

59 

56 

56 

59 

60 

56 

64 

60 

60 

t).0 

DALTON 

MAX 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

87 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

91 

88 

87 

87 

86 

93 

88 

86 

87 

86 

89 

94 

92 

92 

96 

90. « 

MIN 

72 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

70 

71 

72 

70 

62 

61 

62 

63 

52 

61 

58 

65 

64 

63 

63 

63 

60 

62 

60 

68 

67 

57 

56 

61 

04.6 

DOUGLAS 

MAX 

96 

97 

97 

95 

99 

96 

98 

93 

93 

91 

90 

93 

93 

92 

95 

95 

93 

90 

90 

93 

86 

79 

84 

66 

86 

66 

65 

88 

88 

84 

91  1 

90.9 

MIN 

74 

75 

74 

77 

73 

75 

74 

75 

72 

72 

70 

74 

71 

73 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

72 

66 

62 

64 

59 

70 

70 

70 

59 

69 

71.0 

3ee  reTer«nce  notes  follfi*lnE  Stfttlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


GEORGIA 
AUGUST  1993 


Station 

Day  Oi  Month 

26 

27 

28 

29 

30 

1  ^' 

Avoiof* 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

1  13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

3UBLIN 

MAX 

102 

99 

100 

102 

100 

103 

100 

100 

90 

93 

97 

97 

95 

101 

102 

98 

93 

94 

92 

85 

66 

86 

87 

91 

1 

93 

93 

96 

96 

93 

96 

96 

95  #4 

MIN 

74 

74 

76 

73 

73 

75 

70 

72 

67 

63 

68 

68 

68 

71 

69 

70 

69 

63 

64 

66 

67 

1 

63 

68 

72 

70 

66 

63 

68<7 

:ASTMAN 

MAX 

102 

101 

103 

103 

100 

100 

1  99 

99 

91 

95 

96 

94 

1  95 

100 

100 

97 

93 

92 

1 

87 

65 

86 

84 

90 

90 

89 

88 

91 

92 

93 

94 

MIN 

75 

76 

76 

77 

75 

76 

75 

74 

67 

67 

70 

70 

1  71 

73 

70 

!  72 

69 

69 

68 

67 

61 

62 

68 

72 

72 

71 

66 

70ae 

■XPERIMENT 

MAX 

95 

95 

94 

96 

93 

95 

95 

95 

95 

j  84 

86 

91 

92 

92 

95 

95 

90 

88 

88 

67 

80 

85 

81 

81 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

90 

MIN 

70 

70 

73 

74 

73 

71 

70 

71 

66 

[  59 

65 

67 

67 

67 

7 1 

71 

66 

68 

66 

65 

62 

63 

64 

59 

63 

62 

64 

64 

09 

66 

64 

66a9 

FAIR  VIEW 

MAX 

1 

1 

MIN 

'ITZGERALO 

MAX 

100 

97 

100 

100 

99 

100 

98 

97 

95 

93 

92 

92 

93 

98 

100 

94 

96 

68 

88 

85 

82 

83 

82 

64 

87 

67 

82 

66 

68 

68 

86 

;  91  •6 

MIN 

75 

75 

75 

77 

73 

77 

75 

73 

71 

69 

7  1 

68 

70 

73 

71 

70 

72 

70 

73 

71 

69 

69 

67 

63 

1  ^2 

68 

72 

70 

70 

69 

66 

70.8 

'LEMING  tXP  STATION 

MAX 

96 

96 

99 

98 

95 

95 

I  »* 

92 

87 

91 

85 

90 

90 

95 

95 

91 

85 

88 

66 

80 

78 

61 

79 

84 

83 

65 

83 

85 

85 

87 

65 

88a6 

MIN 

73 

75 

76 

76 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

69 

70 

69 

67 

71 

69 

72 

70 

69 

65 

63 

62 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

70.3 

XKSTON  9  SW 

MAX 

96 

96 

98 

99 

97 

96 

94 

91 

91 

90 

89 

90 

93 

96 

95 

90 

89 

84 

85 

64 

65 

78 

76 

64 

84 

84 

66 

66 

89 

88 

86 

1  69.3 

MIN 

7 1 

7  1 

7 1 

72 

72 

71 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

68 

70 

70 

66 

55 

69 

70 

70 

69 

66 

66 

56 

69.7 

OUT  GAINES 

MAX 

94 

95 

96 

95 

97 

100 

98 

99 

93 

94 

95 

94 

98 

99 

96 

94 

90 

92 

95 

64 

64 

84 

87 

89 

89 

86 

85 

86 

90 

90 

91 

92.2 

MIN 

76 

80 

80 

73 

73 

80 

76 

62 

61 

69 

66 

69 

66 

70 

66 

70 

68 

64 

66 

61 

58 

67 

69 

68 

67 

57 

62 

66.7 

ORT  VALUE  V  3  E 

MAX 

98 

98 

97 

97 

95 

99 

98 

97 

86 

SB 

94 

92 

94 

98 

99 

96 

93 

93 

88 

63 

67 

86 

63 

88 

91 

89 

89 

89 

88 

89 

93 

92.1 

MIN 

72 

71 

74 

75 

74 

73 

71 

68 

66 

63 

65 

68 

66 

72 

67 

71 

68 

69 

69 

64 

63 

57 

68 

62 

68 

70 

7  1 

65 

64 

67.7 

kINESVILLE 

MAX 

97 

97 

93 

93 

94 

95 

93 

97 

82 

86 

90 

91 

94 

95 

99 

96 

90 

68 

11 

78 

86 

62° 

86 

90 

90 

90 

91 

94 

95 

96 

99 

91  .2 

MIN 

71 

70 

72 

70 

68 

70 

67 

65 

64 

57 

61 

60 

67 

66 

70 

59 

61 

62 

62 

58 

62 

63 

53 

61 

65 

64 

55 

66.2 

.ENNVILLE 

MAX 

96 

95 

97 

96 

95 

95 

93 

90 

88 

89 

90 

88 

90 

93 

94 

91 

69 

66 

66 

81 

80 

83 

76 

86 

66 

87 

60 

86 

88 

89 

66 

88.7 

MIN 

'* 

76 

76 

75 

73 

73 

72 

70 

71 

69 

71 

7  1 

72 

73 

69 

71 

70 

70 

69 

67 

62 

64 

59 

7 1 

7 1 

71 

70 

68 

70.9 

lEENSBORO 

MAX 

97 

97 

97 

98 

98 

98 

94 

97 

93 

90 

92 

92 

96 

98 

100 

94 

91 

88 

89 

60 

64 

61 

60 

89 

86 

86 

90 

87 

89 

90 

94 

91  .6 

MIN 

72 

7  1 

74 

75 

74 

7  3 

72 

71 

67 

59 

63 

67 

68 

67 

69 

70 

71 

69 

68 

67 

65 

65 

65 

58 

61 

53 

64 

64 

69 

55 

53 

67.4 

IFF  IN 

MAX 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

95 

85 

88 

92 

92 

92 

96 

96 

92 

69 

90 

68 

79 

86 

80 

81 

88 

90 

68 

90 

89 

89 

94 

96 

90.6 

MIN 

76 

72 

62 

61 

65 

66 

69 

70 

72 

73 

70 

70 

59 

66 

63 

64 

65 

60 

62 

63 

55 

65 

71 

66 

66 

66.1 

RTVELL 

MAX 

100 

100 

102 

99 

99 

99 

95 

98 

87 

90 

94 

94 

95 

99 

102 

99 

90 

92 

95 

62 

91 

84 

88 

96 

94 

94 

95 

96 

98 

99 

101 

95  .0 

MIN 

70 

70 

74 

72 

73 

7  2 

75 

68 

65 

60 

62 

64 

66 

68 

70 

70 

66 

56 

65 

62 

63 

60 

61 

6 1 

62 

61 

67 

■  63 

64 

65.6 

KKINSVILLE 

MAX 

98 

97 

98 

100 

97 

98 

97 

96 

88 

91 

93 

90 

95 

97 

97 

94 

91 

69 

90 

80 

66 

84 

84 

88 

89 

87 

88 

88 

89 

89 

92 

91  .6 

MIN 

74 

73 

75 

72 

74 

73 

72 

67 

64 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

71 

69 

66 

67 

66 

59 

59 

69 

68 

70 

69 

67 

64 

66.6 

iGAROS  HILL 

MAX 

97 

97 

98 

98 

100 

100 

97 

98 

95 

96 

95 

95 

97 

100 

98 

96 

90 

92 

91 

83 

62 

B4 

77 

69 

67 

83 

65 

86 

90 

96 

90 

92  .4 

MIN 

74 

74 

72 

75 

75 

75 

74 

72 

70 

67 

69 

66 

67 

66 

68 

70 

^' 

70 

70 

68 

65 

63 

54 

70 

70 

69 

66 

64 

69.5 

iPER 

MAX 

95 

93 

95 

93 

95 

92 

92 

95 

82 

88 

91 

92 

92 

93 

97 

92 

90 

90 

85 

80 

65 

78 

86 

91 

91 

92 

90 

93 

95 

95 

96 

90*9 

MIN 

70 

69 

72 

71 

70 

68 

66 

66 

62 

56 

64 

66 

64 

65 

74 

66 

55 

65 

65 

64 

63 

62 

58 

60 

63 

65 

60 

62 

58 

65 

64.6 

'AYETTE 

MAX 

97 

95 

95 

102 

97 

94 

94 

95 

85 

86 

90 

94 

94 

96 

96 

91 

65 

90 

85 

87 

88 

85 

88 

90 

93 

95 

92 

95 

95 

95 

96 

92*3 

MIN 

65 

67 

70 

69 

77 

65 

64 

65 

56 

55 

56 

60 

63 

61 

62 

64 

65 

58 

58 

56 

65 

53 

67 

5  5 

53 

53 

60 

58 

60.8 

1  GRANGE 

MAX 

95 

94 

96 

95 

97 

96 

96 

95 

85 

86 

91 

90 

92 

95 

95 

93 

67 

89 

85 

76 

66 

81 

61 

66 

87 

86 

86 

87 

65 

91 

93 

89.7 

MIN 

70 

69 

73 

73 

72 

7  1 

68 

70 

66 

58 

62 

66 

67 

67 

70 

66 

66 

67 

68 

62 

63 

62 

59 

59 

60 

63 

62 

69 

64 

51 

65.9 

lllSVILLE 

MAX 

102 

102 

103 

100 

102 

104 

102 

100 

92 

94 

95 

93 

97 

104 

102 

100 

93 

92 

94 

86 

90 

68 

85 

92 

91 

93 

94 

92 

93 

95 

98 

95  .7 

] 

MIN 

73 

74 

75 

75 

73 

75 

74 

72 

68 

62 

70 

68 

68 

68 

70 

69 

72 

69 

70 

66 

64 

67 

65 

58 

60 

61 

55 

71 

70 

66 

65 

66.5 

liBER  CITY 

MAX 

97 

100 

98 

100 

102 

100 

102 

99 

95 

92 

95 

96 

93 

97 

99 

98 

94 

94 

90 

90 

82 

80 

63 

61 

86 

87 

89 

82 

88 

89 

90 

92  .  5 

MIN 

72 

74 

74 

75 

73 

74 

72 

70 

69 

67 

66 

68 

66 

67 

70 

66 

70 

70 

69 

66 

64 

62 

59 

60 

66 

71 

70 

67 

53 

68.6 

'OH  KB  AIRPORT 

MAX 

99 

98 

97 

99 

99 

101 

98 

99 

89 

89 

93 

92 

96 

98 

98 

95 

89 

92 

86 

84 

88 

64 

64 

69 

91 

90 

92 

90 

91 

92 

95 

92.8 

MIN 

73 

75 

76 

75 

75 

75 

66 

67 

62 

66 

66 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

69 

70 

65 

66 

66 

59 

60 

54 

67 

70 

69 

68 

63 

68.7 

'M 

MAX 

98 

101 

98 

100 

102 

99 

92 

69 

90 

92 

93 

92 

MIN 

76 

" 

80 

78 

76 

66 

70 

5 1 

59 

66 

71 

67 

" .EOGEVILLE 

MAX 

97 

98 

97 

98 

97 

96 

98 

96 

97 

96 

90 

92 

92 

94 

96 

96 

92 

86 

91 

87 

81 

86 

63 

82 

88 

91 

90 

91 

89 

90 

91 

92.1 

MIN 

72 

74 

73 

76 

74 

73 

76 

73 

66 

60 

62 

67 

68 

69 

67 

69 

72 

70 

70 

68 

63 

65 

^5 

56 

58 

60 

63 

66 

69 

65 

62 

67.4 

"  -EN 

MAX 

98 

LOO  100 

102 

99 

97 

96 

95 

93 

98 

91 

91 

89 

93 

96 

97 

95 

92 

87 

87 

82 

84 

82 

80 

87 

88 

88 

89 

69 

69 

89 

91.7 

MIN 

75 

74 

75 

77 

73 

77 

74 

73 

68 

64 

72 

68 

70 

69 

71 

71 

74 

73 

69 

56 

68 

67 

59 

64 

69 

71 

73 

73 

69 

67 

70.5 

EZUMA   1  NE 

MAX 

99 

98 

97 

96 

98 

99 

97 

98 

90 

88 

91 

93 

92 

96 

96 

97 

94 

91 

89 

85 

89 

64 

85 

66 

92 

94 

93 

91 

92 

93 

95 

93  .0 

MIN 

74 

76 

75 

74 

74 

68 

69 

69 

69 

67 

70 

73 

72 

74 

70 

70.1 

MAX 

96 

96 

95 

95 

96 

86 

88 

91 

93 

93 

98 

98 

95 

87 

90 

79 

86 

80 

81 

89 

90 

92 

95 

90  .8 

■XjlCELLO 

MIN 

71 

70 

72 

74 

70 

66 

59 

62 

67 

66 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

63 

66 

57 

61 

62 

63 

66.3 

■•lJ[TRIE 

MAX 

96 

97 

98 

100 

98  100 

99 

95 

93 

93 

93 

92 

95 

98 

97 

96 

91 

93 

93 

65 

61 

61 

76 

85 

85 

63 

86 

84 

89 

88 

88 

91.3 

MIN 

74 

75 

75 

76 

74 

77 

72 

72 

70 

71 

70 

68 

67 

72 

70 

71 

73 

72 

'1 

70 

61 

64 

66 

70 

71 

70 

71 

68 

67 

70.7 

MAX 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

94 

93 

94 

86 

90 

90 

92 

95 

96 

94 

88 

91 

84 

79 

84 

81 

82 

87 

89 

88 

88 

92 

86 

90 

94 

90.  2 

MIN  I 

71 

74 

72 

74 

74 

71 

88 

62 

66 

59 

62 

62 

65 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

64 

64 

63 

59  1 

61 

64 

65 

64 

64 

67 

61 

66.0 

MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

86 

87 

90 

90 

90 

94 

96 

93 

67 

88 

67 

76 

63 

80 

80 

1 

87 

67 

86  1 

87 

87 

89 

93 

MIN 

68 

68 

71 

70 

73 

70 

69 

67 

64 

55 

60 

65 

64 

66 

67 

65 

65 

65 

65 

62 

60 

60 

56 

56 

60 

63 

64 

66 

63 

60 

64.3 

•  '*N 

MAX 

97 

97 

97 

99 

96 

97 

94 

92 

92 

93 

90 

90 

94 

96 

94 

92 

90 

90 

90 

86 

60 

79 

76 

85 

65 

86 

87 

66 

90 

90 

86 

90  2 

MIN 

72 

73 

75 

75 

73 

76 

78 

74 

73 

71 

69 

69 

73 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

73 

72 

70 

67 

65 

59 

69 

73 

72 

72 

70 

68  1 

71.4 

<(0i 

MAX  j 

97 

98 

98  { 

97 

97 

95 

96 

97 

85 

90 

95 

96 

96 

97 

99 

97 

92 

94 

91 

92 

90 

85 

91 

95 

96 

97 

95 

98 

96 

97 

LOO 

94  .8 

MIN  1 

65 

70 

73 

73 

75 

70 

68 

68 

64 

57 

60 

63 

65 

64 

63 

67 

65 

66 

68 

62 

65 

61 

62 

58 

59 

60 

54 

64 

60 

56 

64.0 

»«  "B  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

95 

96 

96 

94 

95 

95 

84 

87 

90 

99 

95 

96 

97 

91 

90 

91 

89 

83 

66 

80 

88 

94 

94 

92 

94 

93 

95, 

1 

97  '. 

92  . 1 

MIN 

1 

68 

69 

72 

73 

73 

71 

68 

66 

62 

56 

60 

63 

65 

64 

65 

66 

67 

69 

66 

64 

61 

61 

61 

57  1 

59 

59 

69 

56 

65 

61 

59  1 

64.2 

MtiNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

97 

97 

98 

97 

96 

94 

94 

95 

88 

90 

86 

90 

91 

96 

95 

88 

67 

69 

86 

61 

78 

62 

76 

a'* 

84 

63 

80 

86 

87 

87 

86  1 

88. 6 

MIN  1 

1 

73 

75 

76  1 

75 

72 

74 

72 

69 

71 

71 

63 

69 

69 

66 

70 

67 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

63 

61 

62 

66 

69 

70 

68 

68 

66  ! 

69.4 

tAtlNAM  MB  AP 

MAX 

98 

98 

99 

97 

98 

95 

94 

93 

68 

90 

87 

90 

92 

95 

95 

88 

86 

86 

65 

82 

81 

81 

76 

86  ' 

86 

85 

76  ' 

84 

89 

88 

89  1 

89.0 

( 

MIN 

74 

77 

77 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

73 

70 

71 

69 

69 

66 

63 

62 

64 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

70.0 

BEACH  2  N 

MAX 

92 

95 

97 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

84 

83 

88 

90 

69 

92  1 

89 

85 

83 

81 

80 

80 

76 

81 

81 

80 

84 

85 

85 

84 

86.3 

MIN 

79 

77 

79 

76 

75 

78 

77 

74 

72 

73 

72 

78  1 

75 

74 

78 

73 

"1 

73 

74 

74  [ 

73 

72 

70  1 

73 

73 

74 

77 

76 

74.9 

tut  ieow 

MAX 

98 

99  100 

99 

99  102 

101 

96 

93 

89 

97 

97  1 

94 

94 

90  I 

90 

87 

83! 

81 

S2 

66  1 

88 

88 

68 

89 

90 

91 

86 

92.1 

MIN 

75 

75 

76 

72 

73 

73 

71 

66 

71 

66  j 

69 

71  i 

70 

69 

71 

71 

65 

64 

66 

64 

64  1 

63 

67 

72 

71 

70 

69 

66 

69.3 

f*.  TON 

MAX 

94 

94 

95 

95 

94 

96 

96 

96 

86 

87 

90 

90  1 

92 

95 

94  ! 

90 

89 

69 

86 

63 

85  1 

S3 

79 

87! 

67 

66 

89 

67 

90 

90 

94 

90.0 

MIN 

73 

72 

74 

75 

76 

73 

71 

70 

65 

61 

63 

67  1 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

64 

60 

60 

58 

59 

62 

65 

66 

69 

68 

62 

67.4 

'OOSA  2  NNH 

MAX 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

91 

92 

86 

86 

86 

86 

89 

92 

93 

91 

88 

86 

84 

77 

78 

76 

83 

86  ' 

86 

86 

88 

88 

88 

91 

94 

66.1 

MIN 

62 

66 

63 

68 

67 

62 

61 

62 

60 

1 

51 

52 

59 

60 

59 

61 

64 

56 

68 

64 

57 

58 

1 
1 

58 

60 

»»; 

1 

51 

54 

54 

1 
1 

51 

61 

64 

1 

58.7 

S»m  r«f«r«M:«  notmm  folloalBg  Station  I»d«s. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

IS 

16 

17 

18 

J  

19 

20 

21 

-I  

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 



30 

■J  

31 

THOMASVILLE 

MAX 

95 

97 

97 

98 

98 

101 

97 

96 

92 

93 

86 

90 

93 

97 

93 

89 

88 

89 

90 

84 

79 

80 

79 

85 

83 

SO 

85 

86 

88 

88 

36 

8  it  i 

MIN 

70 

72 

72 

73 

72 

74 

72 

71 

67 

68 

67 

65 

68 

67 

66 

66 

68 

70 

71 

68 

70 

68 

63 

61 

66 

69 

68 

69 

66 

70 

73 

TtFTON  2  N 

MAX 

95 

95 

95 

96 

97 

93 

96 

92 

93 

91 

92 

92 

92 

94 

96 

94 

91 

90 

90 

88 

85 

81 

82 

88 

85 

86 

87 

85 

35 

88 

88 

MIN 

73 

73 

73 

75 

70 

75 

71 

73 

71 

68 

69 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

72 

71 

67 

56 

64 

63 

64 

57 

71 

70 

71 

70 

66 

TOCCOA 

97 

97 

99 

93 

96 

95 

92 

93 

84 

86 

88 

89 

93 

95 

97 

94 

85 

85 

85 

79 

84 

80 

84 

88 

88 

89 

89 

91 

91 

93 

95 

MIN 

71 

68 

73 

71 

70 

69 

72 

67 

65 

59 

63 

64 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

64 

62 

63 

60 

60 

59 

51 

53 

'  50 

53 

52 

62 

•'in 

VALDOSTA   W8  AIRPORT 

MAX 

9e 

97 

97 

97 

93 

100 

98 

93 

90 

90 

95 

90 

93 

98 

97 

94 

92 

91 

87 

83 

81 

79 

73 

84 

84 

84 

88 
71 

88 
71 

89 

39 

83 

9l  ■ 

MIN 

73 

7<> 

75 

73 

73 

76 

75 

75 

73 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

66 

57 

70 

72 

71 

71 

70 

ii 

WARRENTON 

MAX 

99 

97 

99 

95 

95 

95 

92 

95 

86 

88 

89 

90 

93 

96 

99 

94 

86 

89 

87 

81 

85 

81 

86 

88 

89 

90 

90 

88 

89 

90 

95 

91  ill  1 

MIN 

72 

71 

73 

75 

72 

73 

72 

70 

67 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

72 

69 

68 

t 

57 

64 

66 

65 

68 

61 

63 

64 

67 

69 

54 

64 

WASHINGTON 

MAX 

9S 

97 

98 

97 

96 

95 

95 

93 

91 

89 

92 

95 

98 

95 

93 

90 

1  88 

89 

88 

89 

88 

89 

90 

91 

90 

:  90 

95 

P 

91  i 

MIN 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

60 

69 

65 

59 

70 

68 

69 

67 

70 

69 

67 

56 

67 

63 

65 

53 

62 

50 

70 

V  1 

WAYCROSS 

97 

96 

98 

98 

97 

97 

92 

92 

90 

89 

91 

90 

92 

95 

96 

92 

91 

90 

90 

80 

80 

81 

75 

84 

84 

85 

86 

87 

36 

90 

82 

81* 

MIN 

7* 

74 

75 

76 

73 

74 

71 

72 

70 

71 

69 

71 

69 

71 

72 

69 

72 

71 

73 

73 

71 

70 

65 

64 

57 

71 

73 

72 

71 

70 

70 

711 

WAYNESBORO 

98 

100 

100 

102 

96 

101 

101 

94 

94 

90 

92 

92 

91 

94 

97 

94 

93 

90 

90 

85 

87 

85 

83 

89 

90 

90 

91 

97 

MIN 

74 

73 

74 

75 

73 

76 

73 

71 

68 

63 

70 

68 

69 

70 

71 

71 

73 

69 

70 

67 

63 

65 

65 

60 

69 

66 

68 

70 

70 

65 

»(' 

WEST  POINT 

MAX 

93 

94 

95 

97 

97 

98 

95 

97 

87 

86 

89 

92 

93 

95 

93 

91 

89 

91 

88 

80 

84 

76 

80 

86 

87 

87 

86 

86 

87 

39  91 

ai  > 

MIN 

72 

71 

73 

74 

74 

72 

70 

72 

67 

59 

63 

67 

67 

67 

69 

70 

67 

71 

59 

69 

66 

63 

64 

61 

59 

61 

66 

55 

69 

55 

62 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

95 

95 

95 

93 

98 

96 

98 

92 

93 

93 

93 

91 

92 

94 

97 

94 

91 

90 

91 

88 

85 

84 

73 

85 

84 

eo 

36  85 

69 

39 

«et 

MIN 

70 

72 

73 

76 

70 

74 

74 

72 

71 

69 

67 

66 

70 

70 

67 

68 

68 

70 

69 

70 

68 

65 

64 

i  67 

1 

69 

70 

69  69 

63 

54 

1 

Table  6 

EVAPORATION  AND  WIND 

^ : 
1^ 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.26 

.27 

.25 

.27 

.23 

.22 

.28 

.23 

.15 

.19 

.21 

.23 

.20 

.25 

.22 

.16 

.15 

.18 

.19 

.35 

.11 

.10 

.20 

.16 

.24 

.  17 

.  14 

.05 

.  12 

.20 

.25 

6  SI 

WIND 

1 

0 

0 

1 

15 

7 

14 

13 

6 

10 

2 

7 

7 

10 

9 

4 

7 

8 

1 

19 

18 

42 

20 

16 

26 

6 

18 

6 

10 

18 

32 

St 

EVAP 

.31 

.23 

.25 

.25 

.30 

.26 

.22 

.35 

.26 

.23 

.24 

.25 

.24 

.25 

.27 

.15 

.17 

.16 

.20 

.23 

.24 

.07 

.23 

.23 

.27 

.27 

.  19 

.29 

.24 

.27 

37  1 

WIND 

44 

33 

34 

28 

38 

44 

38 

40 

47 

41 

31 

40 

40 

32 

29 

32 

23 

33 

45 

62 

83 

58 

57 

42 

43 

52 

52 

49 

54 

53 

38 

13> 

.25 

.28 

.16 

.24 

.25 

.24 

.  18 

.22 

.28 

.25 

.20 

.20 

.24 

.21 

.26 

.12 

.30 

.29 

.11 

.16 

.18 

.15 

.14 

.21 

.26 

.24 

.24 

.24 

.22 

.28 

.05 

8.<l 

WIND 

17 

10 

17 

13 

16 

6 

14 

17 

22 

20 

16 

16 

10 

17 

17 

8 

6 

7 

17 

44 

30 

23 

13 

6 

33 

25 

25 

31 

30 

14 

28 

Ml 

EX PER I ME NT 

EVAP 

.40 

.31 

.27 

.30 

.24 

.35 

.25 

.29 

.31 

.26 

.26 

* 

.47 

.28 

.29 

.18 

.35 

.17 

.16 

.15 

.13 

.26 

.13 

.18 

.20 

.24 

.20 

.27 

.18 

.15 

.31 

7  si 

WIND 

19 

21 

4 

16 

12 

20 

17 

22 

41 

26 

9 

27 

25 

14 

13 

24 

13 

13 

11 

20 

5 

16 

11 

15 

17 

14 

14 

22 

17 

12 

SI 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 

.  24 

.  19 

.07 

.  26 

.27 

.  27 

.31 

.21 

.28 

.18 

.25 

.16 

.25 

.28 

.28 

.23 

.24 

.13 

.  16 

.  19 

.  15 

.  16 

.  12 

.  11 

.  19 

.  IS 

.  05 

.08 

.52 

.43 

.19 

6.61 

WIND 

9 

7 

10 

11 

14 

14 

12 

11 

17 

4 

10 

6 

11 

15 

10 

11 

12 

5 

7 

6 

10 

20 

17 

10 

9 

13 

6 

3 

9 

9 

12 

33 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.23 

.22 

.24 

.25 

.24 

.25 

.20 

.27 

.26 

.23 

.21 

.23 

.30 

.16 

.25 

.10 

.22 

.20 

.22 

.16 

.20 

.08 

.20 

.20 

.21 

.22 

.19 

.27 

.22 

.19 

86. «l 

WIND 

17 

13 

13 

14 

20 

19 

14 

11 

21 

28 

20 

9 

11 

11 

12 

10 

7 

16 

16 

24 

19 

18 

10 

10 

10 

11 

16 

12 

19 

12 

8 

48i 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.19 

.14 

.19 

.16 

.22 

WIND 

4 

5 

1 

1 

12 

19 

2 

1 

11 

19 

5 
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4 

10 

4 

6 

9 

13 

10 

3 

4 

23 

8 

6 

11 

7 

13 

8 

5 

9 

10 
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£ 

'a 
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Longitude 

1 

g 
1 

lObaei 
vabon 
time 

Heier 

1  *° 
Ublas 

0. 

a 

d. 
B 

,8 

H 

J 

-j  Observer 

0010 

CO 

31  59 

83  19 

240 

BA 

AMOS  L.  CLLERBEE 

9  C 

3794 

1  81  55 

7P 

TP 

OCAl 

34  22 

B4  56 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3  C 

3782 

1   89  09 

6P 

0053 

31  08 

83  25 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

83  11 

5P 

0040 

MONTGOMERV 

32  11 

82  34 

25( 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6  7 

|33  I" 

84  16 

8A 

ALAPAH*  tUP  STATION 

0131 

BERRIEN 

n 

31  21 

83  13 

7A 

HOY  £.   HOI  LAND 

2  3  5  7 

[HAMILTON  4  W 

HARRIS 

3 

32  4! 

84  56 

660 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

c 

ALRANt 

OUO 

DOUGHERTY 

31  34 

84  09 

200 

7A 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOSE  2  3  5  7 

i HARALSON 

4070 

33  14 

84  34 

MIO 

ALftANT  m6  a  I RPQftT 

OlAS 

DOUGHERTY 

31  32 

64  11 

19( 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

1 HARTWELL 

4131 

34  21 

82  56 

5P 

allaiooha  dam  3 

OlSl 

BARTOW 

34  10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

1 HAWKINSVILLE 

32  17 

B3  28 

6P 

BA 

ALH>  CAA  A  I RPQAT 

0211 

BACON 

31  32 

82  31 

19E 

CIVIL  AERO.  A0«. 

2  3  9  7 

HAZLEKURST 

31  92 

82  39 

MID 

AMERICUS  «  tNt 

02  M 

SUMTER 

32  04 

84  10 

6P 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5  7 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

7 

34  92 

84  06 

21 OC 

BA 

TVA-151 

3 

AMfRlCUS  SCS 

025a 

SUMTER 

32  06 

84  16 

450 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

1  HI AWASSEE 

4279 

34  97 

83  46 

7A 

0430 

CLARKE 

33  56 

83  23 

700 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

' hoggards  mill 

4388 

31  12 

I   84  27 

MIO 

BA 

EMORY  UNI  FLO  STA 

AtMEhS  COllEC-E  O'  AGRI 

0432 

CLARKE 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  9  6  T 

93  19 

1  B3  51 

MID 
BA 

OA.  POWER  COMPANY 

AlHChS  N6  AIRPORT 

043  S 

CLARKE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

34  2B 

j   B4  26 

6P 

HOWARD  L.  OILBECK 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

1 JESUP 

WAYNE 

1 

31  37 

1   81  53 

IOC 

MIO 

A.  C.  MAYERS 

i  C 

1-  »fnA  we  ciTv 

04561  FULTON 

33  45 

84  23 

1094 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9          C  ■ 

j 

4688 

34  31     84  17 

HID 

MISS  M.  L.  FAUSETT 

i  c 

^  X  M6  A  t  RPOAT 

0495 

RICHMOND 

33  22 

81  58 

182 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

4700 

33  31     84  21 

E .  J .  SWIHT ,  SR. 

0500 

RICHMOND 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5  7 

BA 

0581 

DECATUR 

JOHN  E,  TOOLE 

2  3  9      7  C 

WALTER  N.  COX 

06031  CHEROKEE 

5 

MRS.  ESTELLE  GHOGAN 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

I 

34  A3 

89  17 

SIC 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5      7  C 

5{AVEfiDALf 

0746 

WMITFICLO 

34  55 

84  51 

724 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

4949 

33  02 

02 

6P 

SA 

PAUL  B.  SMITH 

1 SELLVILlE 

078  T 

EVANS 

32  09 

81  58 

185 

MID 

HENBY  C.  HEARN 

C 

516! 

OGLETHORPE 

BA 

MRS. SIDNEY  E . STEVEN 

'sl^ckscard  island 

094  & 

MC  INTOSH 

5P 

U.S. FISH  (,  WLDF  SVC 

2  3  9  7 

33  « 

85  16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0969 

UNION 

7 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

1  L I NC  OLNT  on 

L iNCOLN 

SA 

JAMES  W.  SLACKWELL 

0979 

EARLY 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  9  7 

1  LITTLE  HIGHTOWER 

! 

TOWNS 

7 

34  96 

83  39 

220C 

8A 

TVA-153 

3 

-'IDGE  RESVR  0AM 

1029 

FANNIN 

34  53 

84  17 

156C 

6A 

TVA-llO 

3 

LOUI SVI LLE 

5314 

JEFFERSON 

6P 

BP 

NESBIT  BAKER 

1132 

ELBERT 

34  12 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

LUMBER  CITY 

BA 

W.  ALEX  JEANIGAN 

1170 

TOWNS 

TVA-I47 

3 

STEWART 

MID 

CHARLES  C.  LYNCH 

1266 

BULLOCH 

W.  C.  CROWLEY 

2  3  5  7 

32  43 

83  39 

HID 

MIO 

»1CK 

1340 

GLYNN 

2 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  9  7 

MACON 

bIbb 

S 

32  50 

83  38 

375 

8A 

BA 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  3  5  7 

■ICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

31  09 

81  23 

14 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5      7  C 

5633 

JACKSON 

1371 

MARION 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE  C 

5858 

BA 

141} 

RABUN 

GUY  W.  RUCKER 

C 

Ml LL EDGE VI LLE 

1425 

TAYLOR 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

32  hi 

81  56 

7A 

7A 

.C<i  CRCEK 

1433 

RICHMOND 

14 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

6 

329 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  9  7 

1463'  OAADV 

6P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5  7 

5988 

6P 

6P 

1474. 

GORDON 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  6A.  EXP.  STATION 

2  3  5  7 

6087 

COLQUITT 

5P 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

1500 

MITCHELL 

Bl  \l 

5P 

JAMES  8.  SPENCE 

2  3  5  7 

6126 

1544 

LIBERTY 

31  52 

POST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

NEEL  GAP 

34  4< 

83  59 

8A 

•  -  :^ 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

894 

C.  B.  TEASLEY 

3             C  , 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

64  49 

990 

6P 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  5  7 

1601 

ELBERT 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  9  7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PC 

6360 

MID 

1619 

FRANKLIN 

34  22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

3  C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

8A 

16*0  CARROLL 

5P 

ROY  RICHARDS  CONSTCO  2  3  5      7  C 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

SA 

16S7 

MURRAY 

RALPH  M.  MESSER 

3 

NOTTELY  DAM 

34  5« 

84  09 

8A 

^asviLLE 

166  5> 

BARTOW 

5 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILL 

£  2  3  9  7 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

31  18 

62  51 

205 

MID 

COUNTY  AGENT 

C 

i  ;aivlLLE  3  Sw 

16T0 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5  7 

1T15, 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

7276 

6P 

BA 

HRS.ROSSIE  0.  JONES 

1  L&ARTOMK 

1732 

POLK 

* 

6P 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  9  7 

RESACA 

GORDON 

12 

697 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

■  MISHCAT'*  1  M 

1056 

MURRAY 

WILLIAM  L.  ELROD 

3  C 

RINGGOLD 

34  5! 

85  07 

8A 

ImCIUUWl.'GA  f^ARt 

19061 

WALKER 

18 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

34  45 

85  32 

820 

7A 

TVA-669 

3 

192  7 

34  48 

83  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

7600 

6P 

8A 

1982;  RASUK 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5  7 

MID 

2  3  5      7  ^ 

199» 
20061 

HALL 

JOHN  E.  QUILLIAN 

C 

;  ROME  W6  AIRPORT 

fib  10 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WHITE 

MARY  L.  SUTTCN 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GAHDE^ 

CHATHAM 

32  0( 

Bl  16 

MIO 

8A 

0.  A.  BISSETT 

■■•eus 

2161 

MUSCOGEE 

3 

5P 

THOMAS  M.  JUSTICE 

2  3  9  7 

!  SAVANNAH  W6  AP 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

48 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

394 

MID 

MID 
7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

1 

786C 

6P 

6P 

219S 

PIKE 

33  05 

84  26 

829 

C.  R.  SMITH 

3 

SPARTA  2  NNW 

8221 

MID 

2238 

THOMAS 

C.  W,  ELLINGTON,  JR 

C  ■ 

8A 

2246 

LUMPKIN 

HARRY  M.  BUTLER 

c 

34  41 

84  01 

SA 

2266 

CRISP 

6 

eA 

S.  E.  COX 

2  3  9  7 

1  SUtWERVILLE 

CHATTOOGA 

4 

34  29 

85  22 

780 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

2283 

HABERSHAM 

34  30 

83  32 

1920 

6P 

7A 

MRS. CONNIE  I. LITTLE 

2  3  9  7 

SWA INSBORO 

8496 

EMANUEL 

5P 

5P 

2318 

NEWTON 

33  36 

83  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  9  7 

SWEET  GUM 

6904 

8A 

2406 

FORSYTH 

34  13 

MILES  M.  WOLFE 

3 

SYLVAN lA 

MID 

2429 

&0«OCf* 

34  27 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

TALBOT TON 

32  40 

84  32 

6P 

SA 

L.  R.  MINER,  SR. 

j^TKBERT 

2450 

RANDOLPH 

31  46 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  9  T 

1  TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

17 

33  46 

85  18 

1000 

6P 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

2  3  5  7 

- 

2475 

LUMPKIN 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

aA 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  9  7 

TAYLORSVILLE 

8600 

34  05 

84  99 

DR.  W.  K.  COUSINS 

248S, PAULDING 

33  55 

64  50 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TINNEV      3  C 

THE  ROCK 

8657 

32  58 

84  14 

MIO 

CECIL  HARRIS 

2493 

WHITFIELD 

34  46 

8A 

JOHN  e.  MC  LELLAN 

2  3  9  7 

THOHASVILLE 

30  51 

83  59 

8A 

MRS.  SARAH  P. PORTER 

25021  LINCOLN 

14 

33  56 

M.    IRENE  DUBOSE 

C 

31  28 

83  32 

8A 

BA 

FREO  BELL 

2570 

TERRELL 

6 

31  47 

S.  W.  KENNEY 

3 

TITUS 

TOWNS 

7 

34  57 

83  38 

2180 

8A 

TVA-574 

3 

2578 

DawSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  C 

8740 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

6P 

8A 

RADIO  STATION  WLET 

2677 

FANMN 

34  46 

84  13 

1900 

8. 

TVA-633 

3 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

34  48 

83  42 

TVA-154 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

3 

TUNNEL  HILL 

34  52 

89  02 

TVA-392 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

JOHN  R.  HUSS 

C 

1  VALOOSTA 

LOWNDES 

30  50 

83  18 

MIDI  EUGENE  STROM 

.-CHVIllE  3  W 

2  736 

SEMINOLE 

31  02 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

1  VALOOSTA  WB  AIRPORT 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

197 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  7 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

8A 

8A 

M.  FRANK  S1^«0NS 

2  3  5  7 

1  WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

34  19 

84  33 

7A,  MRS.   MARY  P,  CLINE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  43 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

' WARRENTON 

9141 

WARREN 

33  24 

82  40 

5P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

2799 

SCRCVEN 

11 

32  39 

B.  H.  EVANS 

3 

1  WASHINGTON 

33  44 

82  44 

6P 

8A 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

■' 

2839  LAURENS 

9132  33 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

watkinsville  scs 

33  52 

83  26 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2B44  LAURENS 

9 

32  32 

J.  L.  PRYOH 

C 

[  WAYCROSS 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

8A 

JOHN  J,  TOBOLA 

2  3  9  7 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

362 

5P 

9P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5  7 

WAYNESBORO 

9194 

33  05 

82  01 

5P 

9P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

C 

WEST  POINT 

9291 

32  52 

89  11 

6P 

BA 

J.  SMITH  LANIER 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

j  WINDER  5  WSW 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

83  49 

HID 

W.  LESTER  HALL 

3115  GtLHCR 

121 34  42 

84  29 

1300 

8A 

A.  D.  DOVER 

3 

WOODBURY 

9506 

MER IWETHER 

32  59 

84  31 

ALVIN  A.  SIMS 

3147 

PAULO  INC 

17 

33  52 

84  59 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  92 

230 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5      7  C 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

L.  C.  OLSCM 

2  3  5  6  7 

1 

j  WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

34  06 

84  31 

8A 

H.  0.  BOOTH 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

SA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

YOUNG  HARRIS 

98  OS 

34  5« 

83  91 

BA 

TVA-14B 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84  07 

725 

6P 

6P 

2  3  5  7 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

119 

HID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

.OS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARIitON 

C 

■IRALO 

3386 

BEN  MILL 

16 

31  43 

B3  15 

371 

9P 

5P 

CITY  F IRE  DEPT 

2  3  9  7 

'00 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

B4  30 

BA 

TVA-109 

3  C 

'  SC  E«P  STAI ICN 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

Bl  25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  9      7  C 

■•^TOhE 

342? 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

ijh  )  ssw 

3460 

CHidLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  M.  DAVIS 

3  C 

1 

TON  «  Sw 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  9  7 

>AINCS 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.  MAYME  H.  HAYES 

2  3  9  7 

•»».tl»  )  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

500 

HID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  3  9  7 

-  IN 

3567 

HEARO 

3  133  17 

85  06 

TOO 

aA 

0.  W.  BURNS 

3 

^vILI  t 

3621 

HALL 

3 

34  18 

83  50 

1294 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1953 


J.   C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  of  the  month  were  partially  in- 
fluenced by  five  hurricanes  or  storms  of  tropical 
nature;  three  of  these  storms  moved  offshore  from 
the  Georgia  coast,   and  two  passed  directly  through 
the  State,  making  the  month  of  September,  1953, 
one  of  the  wettest  on  record  and  moderately  cooler 
than  normal.     Very  heavy  rains  late  in  the  month 
in  the  south  caused  widespread  washing  of  the  soil 
and  light  to  moderate  damages  to  crops  and  property 
in  the  coastal  area;  these  rains  also  promoted 
considerable  rises  in  rivers,  but  flood  stages  were 
not  exceeded.     Weather  conditions  were  not  particu- 
larly unfavorable  for  crops,  but  a  condition  of  more 
or  less  accentuated  dryness  prevailed  in  the  north 
until  late  in  the  month,  and  persistently  heavy  and 
frequent  rains  in  the  coastal  area  after  the  18th 
kept  the  soil  in  an  oversoaked  condition  until  the 
close  of  the  month. 

Rather  hot  weather  prevailed  during  the  first  four 
days,  the  warmest  period  of  the  month,  with  maxima 
near  or  above  95°   and  minima  above  70° .     A  moderate 
storm  of  tropical  nature  moved  inland  on  the  lower 
Georgia  coast  on  the  1st  and  continued  westward 
across  the  State,  causing  light  rains  in  most  dis- 
tricts on  the  first  two  days  and  in  eastern  areas 
on  the  3rd.     A  hurricane  of  considerable  intensity 
moved  northward  well  offshore  in  the  Atlantic  Ocean 
between  the  4th  and  7th  as  an  active  cold  front 
moved  eastward  across  the  State,  causing  moderate 
to  heavy  general  rains  on  the  4th  and  oth  and  in 
eastern  districts  on  the  6th.     Following  these  rains, 
an  area  of  high  barometer  moved  into  the  State,  es- 
tablishing fair  and  cooler  weather  that  continued 
about  two  weeks.     Subnormal  temperatures  continued 
through  the  15th,  although  day-time  temperatures 
rose  above  90°  in  northern  and  central  areas  on  the 
i2th,  accompanied  by  widely  scattered  light  showers 
from  Atlanta  northward.     Rather  cool  weather  oc- 
curred on  the  night  of  13- 14th,  when  minimum  tempera- 
tures, the  lowest  of  the  month,  ranged  from  about  40° 
in  the  far  north  to  60°  in  the  far  south  and  on  the 
coast;  a  low  of  32°  was  recorded  at  Blairsville 
Experiment  Station.     Much  warmer  conditions  de- 
veloped immediately  after  the  14th,  with  day-time 
temperatures  in  northern  and  central  districts 
rising  well  above  90°  each  day  through  the  18th, 
but  temperatures  remained  below  90°  in  the  south. 
The  combined  action  of  an  eastward  moving  Gulf  low 
pressure  center  of  tropical  nature  and  a  cold  front 
from  the  northwest  passing  across  the  State  caused 
generally  heavy  rains,  beginning  on  the  19th  and 
ending  in  the  coastal  area  on  the  21st;  maximum  24- 
hour  falls  of  2  to  5  inches  were  recorded  in  the 
coastal  area.     An  invasion  of  cold  air  from  the 
northwest  lowered  temperatures  substantially  below 
normal  during  the  period,  22-26th,     when  maximum 
readings  were  mostly  near  or  below  75° ,  but  night 
temperatures  did  not  change  much.     A.  hurricane  of 
considerable  energy  moved  into  the  Gulf  of  Mexico 
on  the  24th,  continuing  north  and  recurving  to  move 
east-northeastward  across  the  southern  portion  of 
Georgia  on  the  26-27th.     This  storm  evidently  lost 
much  of  its  energy  prior  to  its  reaching  the  Georgia 
border,  and  no  wind  damages  resulted,  but  very  heavy 
rains  occurred,  especially  in  the  coastal  area,  where 
crops  were  damaged  from  washing  effects  and  oversoak- 
ing  of  the  soil,  and  moderate  losses,  partly  from 
heavy  rains  but  mostly  from  heavy  seas,  occurred  to 
property  in  the  Brunswick  area.     The  rains  began  late 
on  the  23rd  and  continued  through  the  27th,  ceasing 
in  northern  areas  on  the  26th.     Rain  intensities  were 
heavy  on  each  of  the  three  days,  24-26th,  over  a 
large  part  of  the  State,  chiefly  in  the  coastal  area, 
where  24-hour  falls  ranged  from  3  to  7  inches,  the 
greatest  of  which  was  7.07  inches  at  Camp  Stewart  on 
the  25-26th.     Generally  fair  weather  and  increasing 
warmth  occurred  on  the  28th  and  29th,   and  diminishing 
pressure  in  the  Gulf  led  to  additional  light  to 
moderate  rains,  beginning  in  far  southern  and  coastal 
areas  on  the  29th  and  spreading  northward  over  most 
of  the  State  on  the  30th. 


The  month  averaged  73.9°  in  temperature,  or  1.8° 
below  normal,  with  station  averages  ranging  from 
65.0°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  77.8° 
at  Brunswick.     Subnormal  temperatures  prevailed 
during  all  periods  of  the  month  except  l-4th,  16- 
17th,  and  28-30th.     Lowest  temperatures  occurred 
chiefly  on  the  14th  when  minimum  readings  were 
mostly  40°  in  the  far  north  to  50°  on  the  coast 
and  far  south.     The  warmest  weather  occurred  at 
the  beginning  of  the  month,  with  highest  readings 
of  95°   to  100° ,  while  about  the  same  warmth  oc- 
curred in  central  districts  on  the  17th.     The  lowest 
temperature  of  the  month  was  32°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  on  the  14th,  and  the  highes;t  was 
100°  at  Carlton  Bridge  on  the  1st  and  at  Rome  on  the 
2nd. 

This  was  the  wettest  September  since  1929  and  the 
fourth  wettest  September  on  record:  the  State  av- 
erage precipitation  was  8.27  inches,  or  212%  of 
normal,  and  the  extreme  range  in  the  State  was  2.04  J 
inches  at  Tallapoosa  2  NNW  to  22.86  inches  at  Bruns- ' 
wick.     Totals  in  excess  of  10  inches  occurred  over  a 
large  southeastern  area  from  the  coast  westward  to 
Midville,  Mount  Vernon,  and  Alapaha  Experiment  cJ 
Station,  also  over  a  slender  area  from  Albany  north-^ 
ward  to  Monticello.     These  large  totals  were  due 
chiefly  to  the  movement  of  a  hurricane  through  the 
southern  part  of  the  State  on  the  26-27th;  this 
storm  accounted  for  50%  to  75%  of  the  month's  totals!.« 
Maximum  24-hour  rainfalls,  occurring  at  the  time  of 
the  storm,  ranged  from  3  to  7  inches  in  the  coastal 
area  and  mostly  3  to  4  inches  over  the  remainder  of 
the  southern  division,  while  24-hour  falls  over  mos 
of  the  northern  and  central  divisions  were  near  or 
less  than  2  inches.     Other  rains  of  the  month  oc- 
curred more  or  less  scatteringly  during  the  first 
three  days,   followed  by  moderate  to  locally  heavy 
general  falls  on  the  4th  and  5th  and  heavy  rains  on 
the  19th  and  20th.     Very  little  rainfall  occurred 
during  the  lengthy  period,  6th  to  18th. 

The  rains  during  the  first  week  were  beneficial  for 
crops,  but  the  need  was  not  nearly  so  well  met  in 
the  northern  as  in  other  sections,  and  the  prolonged 
dry  weather  from  the  6th  through  18th  depleted  soil  ; 
moisture  considerably,  especially  in  northern  and  J 
central  districts;  the  gen'-rous  rains  of  the  19-20th  | 
and  24-27th  restored  good  to  excellent  soil  moisture  \ 
over  most  of  the  State,  but  unfavorably  wet  soil  con- 
dition was  created  in  the  southeast,  particularly 
near  the  coast,  where  some  crops  were  damaged.  Most 
crops  were  in  good  to  very  good  condition  at  the 
close  of  the  month,  with  good  progress  having  been 
made  in  harvesting  cotton,  peanuts,  and  vegetables. 


A  Gulf  hurricane,  originating  to  the  east  of  the 
West  Indies,  moved  into  the  Gulf  Coast  near  Mobile 
on  the  26th  and  passed  through  the  southern  portion 
of  Georgia  on  the  27th.     Very  heavy  rains  were  pro- 
duced in  its  path  across  Georgia,  especially  in  the 
coastal  area,  but  the  storm's  intensity  was  reduced 
enough  so  that  no  damages  from  high  winds  occurred. 
Damages  from  other  causes  were  limited  to  the  Bruns- 
wick area,  total  losses  amounting  to  approximately 
$16,000.     In  the  city  of  Brunswick,  strong  northeast 
winds  and  heavy  rains  intensified  rising  tides  dur- 
ing the  four  days,  23-26th,  and  caused  flooding  of 
many  city  blocks,  mostly  at  times  of  high  tides. 
Losses  were  about  $1,000,  occurring  mainly  to  yards 
and  business  house  fronts;  transportation  and  out- 
side work  were  suspended.     The  lower  coast  of  St. 
Simons  Island  was  subjected  to  the  battering  effect 
of  heavy  seas  and  unusually  high  tides  during  the 
four  days,   23-26th.     Causeways  were  inundated  and 
broken  in  numerous  places,  and  a  number  of  beach 
homes  were  undermined  to  settle  dangerously  from 
previously  weakened  foundations,  with  heavy  damages 
sustained  by  an  expensive  home.     Several  people 
were  injured  in  efforts  to  hold  bulkheads  against 
the  rising  sea.     Total  losses  along  the  coast 
amounted  to  about  $15,000.  -  R.L.C. 
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26 
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1 

1 
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3.8 

SAVANNAH  WB  AP 

m 

18 
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89 
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HE 
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8.8 

1 

2 

3 

2 

2 

1 
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*Thl5  datum  Is  obtained 
by  visual  observation 
Blnce  recording  equip- 
■ent  is  not  avalalable. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  Bile  occur- 
ring during  the  period. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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6 
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78.0 

99 

54 

4.72 

11 

1907 

76.2 

102 

46 

6.35 

11 

1908 

73.7 
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1932 
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Temperature 


73.1 
71.5 
75.4 
77.0 
81.6 

76.6 
76.8 
72.2 
83.8 
79.0 

77.3 
73.7 
74.4 
77.8 
78.6 

75.0 
78.7 
76.3 
74.6 
77.8 

73.6 
75.2 
77.4 

73.3 
77.6 


102 
97 
99 
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100 
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97 
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99 
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44 

36 
43 
39 


42 

32 
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Precipitation 


5.42 
3.27 
4.92 
3.63 
2.04 

1.65 
2.01 
11.23 


1.67 
4.01 

1.36 
7.52 
9.51 
6.10 
1.34 

4.22 
4.34 

2.54 
4.55 
4.26 
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2.97 
2.98 
1-06 
2.14 


a  e 
S  o 
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12 
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Temperattire 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

74.9 

73.2 
76.4 
77.8 
73.5 

101 
99 
103 
101 
96 

32 
33 
44 
43 
47 

4.62 

3.12 
4.56 
5.51 
3.  75 

9 

6 
10 
11 
10 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

76.2 
73.6 
73.6 
73.3 
76.4 

101 
100 
100 
97 
105 

31 
45 

39 
41 

3.86 
4.12 
3.26 
4.98 
5.68 

7 
8 
9 
8 
11 

1952 
1953 

73.5 
73.9 

98 
100 

40 

32 

3.43 
8.27 

7 
9 

All 
Tears 

75.7 

3.90 

7 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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59.  1 

72.2 

1  . 
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e 
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56 

3 
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20 

.0 

0 
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_ 
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0 
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17 

47 

14 
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4 
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0 

0 

6, 

50 

3 
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.0 

0 

8 
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I 

93 
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52 

22 
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6 

0 

0 

0 
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32 

4 
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2.00 
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0 
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i 
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- 

1, 

7 

91 

17 

52 

22 

1  1 

3 

0 

0 

0 

5, 

07 

2 

,15 
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19 

8 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

80.5 

49,4 

65.0 

6, 

2 

93 

1  + 

32 

14 

2 

0 

1 

0 

6. 

97 

3 

.87 

2.09 

20 

,0 

0 

7 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

8<1.'> 

54,6 

69.5 

97 

1 

38 

14 

23 

10 

0 

0 

0 

6. 

66 

2.57 

5 

,0 

0 

8 

3 

CARLTON  BRIDGE 

85.9 

56,2 

71.1 

_ 

2, 

5 

100 

1 

40 

14 

8 

0 

0 

0 

4. 

74 

1 

,36 

1.53 

26 

,0 

0 

10 

3 

CARTERSVILLE 

88.  1 

59,7 

73.9 

1  , 

1 

98 

1 

43 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

7. 

23 

4 

,00 

1  .74 

25 

,0 

0 

8 

5 

CEDARTOWN 

87.1 

57,4 

72.3 

8 

98 

17 

43 

14 

9 

13 

0 

0 

0 

5, 

29 

2 

,  14 

1.93 

20 

•  0 

0 

6 

3 

CLAYTON 

80.3 

54,7 

67.5 

- 

1, 

1 

91 

I 

41 

14 

36 

2 

0 

0 

0 

5. 

49 

,  54 

1.52 

25 

.0 

0 

9 

5 

CORNELIA 

81.2 

69,0 

70.1 

1  , 

9 

92 

17 

47 

14 

18 

3 

0 

0 

0 

6. 

78 

2 

,88 

1.96 

20 

.0 

0 

10 

5 

DAHLONEGA 

81.7 

57.5 

69.6 

- 

1, 

0 

91 

17  + 

43 

14 

22 

2 

0 

0 

0 

7, 

83 

3 

,81 

2.53 

20 

,0 

0 

9 

( 

DALTON 

85.7 

57.6 

71.7 

• 

2 

97 

1  + 

43 

15 

12 

0 

0 

0 

3. 

68 

.  14 

1.21 

5 

,0 

0 

5 

4 

GAINESVILLE 

83.3 

59.3 

71.3 

2 

95 

12  + 

45 

14 

16 

8 

0 

0 

0 

6. 

93 

2 

.20 

1.58 

26 

T 

0 

10 

4 

HARTWELL 

85,8 

60.9 

73.4 

6 

96 

16  + 

49 

14  + 

10 

10 

0 

0 

0 

5, 

34 

2 

,03 

1.65 

27 

,0 

0 

6 

4 

JASPER 

84.1 

58.9 

71  .5 

_ 

3 

95 

3  + 

46 

14 

5 

8 

0 

0 

6, 

85 

3 

,41 

1.83 

26 

•  0 

0 

6 

5 

LAFAYETTE 

86.  1 

54.1 

70.1 

- 

2. 

2 

97 

17 

37 

14 

21 

12 

0 

0 

°o 

5. 

25 

1 

.80 

2.50 

26 

,0 

0 

4 

4 

ROME 

89.2 

56.3 

72.8 

1 . 

0 

100 

2 

42 

14 

5 

18 

0 

0 

0 

5, 

68 

3 

.01 

1.77 

20 

.0 

0 

6 

3 

ROME  WB  AIRPORT  R 

85.  7 

56.9 

71.3 

- 

2. 

9 

97 

3  + 

40 

14 

8 

9 

0 

0 

0 

7, 

27 

4 

.29 

3.16 

26 

.0 

0 

9 

4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

BA.O 

51.6 

67,8 

_ 

5. 

0 

96 

3  + 

36 

14 

44 

9 

0 

0 

0 

2. 

04 

-  1 

.37 

.0 

0 

4 

TOCCOA 

83. <. 

59.7 

71,6 

_ 

6 

93 

16  + 

47 

14 

20 

5 

0 

0 

0 

6. 

61 

2 

,31 

3.19 

27 

.0 

0 

8 

3 

WASHINGTON 

85.9 

59.2 

72,6 

- 

2. 

5 

94 

12  + 

44 

14 

3 

8 

0 

0 

0 

5. 

18 

1 

,49 

1.75 

27 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

71.0 

6. 

98 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

85.0 

62.6 

73.8 

- 

3. 

2 

94 

16  + 

47 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

5. 

28 

2 

,07 

2.66 

26 

.0 

0 

10 

3 

AUGUSTA 

86  .7 

65.3 

76.0 

7 

98 

17 

53 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

6. 

07 

2 

•  71 

2.04 

1 

.0 

0 

10 

4 

BROOKLET   1  W 

86.  1 

66,  1 

76  .1 

1  . 

2 

96 

16 

57 

1  4  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1  2 « 

65 

8 

,02 

4.23 

26 

.  0 

0 

9 

4 

CARROLLTON 

81 .  9M 

55, 5M 

68. 7M 

_ 

4  . 

2 

93 

1  7 

44 

14 

25 

0 

0 

0 

7, 

53 

4 

,38 

3.71 

27 

.  0 

0 

4 

COLUMBUS 

88.0 

63,9 

76.0 

_ 

1  , 

5 

98 

17 

55 

14  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6« 

78 

4 

,01 

2.34 

20 

.  0 

0 

6 

4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

85.3 

62,6 

74.0 

- 

2, 

2 

97 

4 

51 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

6. 

98 

3.62 

2.00 

19 

,0 

0 

8 

4 

COV I NGTON 

B't.l 

59,8 

72.3 

2, 

1 

96 

16 

44 

14 

6 

8 

0 

0 

0 

7. 

58 

4 

,69 

2.80 

20 

,0 

0 

9 

4 

DUBLIN 

87.2 

63.  1 

75.2 

1  , 

5 

97 

17 

49 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

8 « 

30 

4 

,70 

3.04 

27 

,  0 

0 

9 

4 

EXPERIMENT 

83.3 

61.5 

72.4 

1  , 

7 

94 

1  + 

49 

23 

8 

0 

0 

0 

9, 

48 

6 

,47 

3.20 

20 

,0 

0 

12 

9 

FAIR  VIEW 

FORT  VALLEY  3  E 

84.7 

62.1 

73.4 

- 

3. 

3 

95 

17 

53 

14 

2 

7 

0 

0 

0 

9, 

74 

6 

,53 

2.48 

27 

,0 

0 

8 

6 

GREENSBORO 

85.3 

61.5 

73.4 

1  . 

2 

95 

17 

49 

14 

2 

6 

0 

0 

0 

6< 

80 

2 

,41 

2.18 

26 

,0 

0 

7 

3 

GRIFFIN 

83.3 

62.9 

73.1 

1  . 

9 

95 

17 

52 

23 

7 

6 

0 

0 

0 

8i 

82 

6 

,73 

3.14 

20 

,  0 

0 

11 

i 

LA  GRANGE 

84.9 

60.  1 

72.5 

- 

2. 

0 

96 

17 

50 

14  + 

2 

8 

0 

0 

0 

7, 

00 

4 

,03 

2.69 

27 

,0 

0 

7 

4 

LOUISVILLE 

86.3 

64.7 

75.5 

4 

96 

17 

51 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

7. 

97 

4 

.73 

2.45 

26 

,0 

0 

10 

4 

MACON  WB  AIRPORT  R 

85.2 

63.5 

74,4 

3  • 

1 

96 

17 

52 

1  4 

0 

8 

0 

0 

0 

8, 

82 

5 

,90 

2.43 

26 

,  0 

0 

1  0 

6 

MACON 

M 

96 

1 

55 

14 

0 

0 

0 

6, 

37 

3 

,18 

,0 

0 

9 

MILLEDGEVILLE 

84.2 

60.9 

72,6 

3, 

3 

95 

1  + 

49 

14  + 

6 

0 

0 

0 

6, 

59 

3 

,11 

1,98 

27 

,0 

0 

9 

4 

MILLEN 

85.2 

65.5 

75  ,4 

1  , 

4 

94 

18 

53 

1  4 

7 

0 

0 

0 

9« 

02 

6 

,18 

2 , 50 

27 

,0 

0 

10 

6 

MONT ICELLO 

82  .  7M 

60. 6M 

71 ,  7M 

_ 

3, 

7 

93 

17+ 

48 

14 

3 

4 

0 

0 

° 

11, 

31 

7 

,9^ 

3.30 

5 

,0 

0 

11 

6 

NEWNAN 

85.0 

61.0 

73,0 

_ 

1  . 

6 

94 

16  + 

49 

14  + 

5 

10 

0 

0 

5, 

87 

2 

,82 

2.05 

27 

,0 

0 

6 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

84.9 

58.8 

71,9 

96 

4 

48 

14 

7 

B 

0 

0 

0 

7, 

65 

2.00 

27 

,0 

0 

7 

6 

SWA  I NSBORO 

M 

96 

1  7 

54 

14 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

TALBOTTON 

84.9 

61.9 

73,4 

2, 

0 

95 

17 

52 

23 

0 

8 

0 

0 

0 

1 1  ■ 

33 

8 

.33 

3.75 

20 

.  0 

0 

8 

6 

WARRENTON 

83.  1 

63.2 

73.2 

_ 

1 . 

9 

94 

16 

52 

1  5+ 

1 

6 

0 

0 

0 

6< 

00 

2 

.11 

2.25 

27 

.0 

0 

8 

5 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

84.4 

60.5 

72.5 

- 

2, 

7 

95 

4  + 

50 

14 

4 

7 

0 

0 

0 

5 

79 

2 

.79 

3.40 

27 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

73.5 

7 

82 

,0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

85. OM 

61. 7M 

73. 4M 

51 

15 

0 

0 

0 

10 

95 

4.09 

27 

,0 

0 

7 

3 

ALAPAHA  EXP  STATION 

85.3 

62.1 

73.7 

3. 

8 

93 

4 

56 

8  + 

9 

0 

0 

0 

10 

21 

6 

.26 

3.63 

27 

,0 

0 

9 

i 

ALBANY 

86.5 

65.9 

76  .  2 

2 , 

0 

95 

4 

61 

22  + 

9 

0 

0 

0 

10, 

09 

6 

.75 

2.66 

6 

,0 

0 

9 

i 

ALBANY  WB  AIRPORT 

86.1 

66.6 

76,4 

2 , 

3 

94 

3  + 

6  1 

14  + 

0 

8 

0 

0 

0 

1 1 « 

25 

7 

.89 

3.01 

5 

,0 

0 

9 

i 

ALMA  CAA  AIRPORT 

85.1 

65.4 

75,3 

6 

94 

2 

56 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

10. 

87 

6 

.38 

6.13 

26 

,0 

0 

13 

4 

AMERICUS  ENE 

85.7 

63.7 

74.7 

- 

2. 

3 

95 

4  + 

54 

14 

3 

9 

0 

0 

0 

11. 

54 

8 

.31 

2.75 

20 

,0 

0 

6 

9 

BA I NBR I DGE 

89.2 

64.9 

77.1 

1  . 

1 

96 

3  + 

56 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

6. 

45 

2 

.17 

,0 

0 

7 

BLACKBEARD  ISLAND 

84, 3M 

68, OM 

76.  2M 

90 

5 

67 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

8, 

49 

,0 

0 

10 

BLAKELY 

86.8 

64.8 

75.8 

2. 

0 

96 

4 

58 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

5. 

85 

2 

.06 

2.88 

26 

,0 

0 

10 

3 

BRUNS W I CK 

85.4 

70.2 

77. S 

8 

93 

2 

64 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

22 

86 

15 

.76 

6.30 

26 

,0 

0 

14 

8 

BRUNSWICK  CAA  AP 

83.7 

70,  3 

77.0 

88 

1  + 

62 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

96 

5.22 

20 

,0 

0 

15 

6 

CAIRO  2  NNW 

85.3 

66.2 

75.8 

1. 

8 

92 

2  + 

60 

8+ 

0 

6 

0 

0 

0 

6. 

04 

1 

.42 

3.63 

26 

T 

0 

9 

2 

CAMILLA 

87,9 

64.7 

76.3 

2. 

0 

95 

2  + 

59 

8+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4. 

86 

.53 

1.98 

26 

.0 

0 

7 

4 

CAMP  STEWART 

84.8 

65.8 

75.3 

94 

2 

57 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

13, 

77 

7.07 

26 

.0 

0 

11 

i 

CORDELE 

84,  9M 

64.  2M 

74,  6M 

1 . 

5 

93 

4+ 

55 

14 

7 

0 

0 

0 

9. 

44 

6 

.73 

3.46 

20 

.0 

0 

10 

i 

CUTHBERT 

87,9 

65.3 

76.6 

9 

96 

3+ 

67 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

8. 

66 

6 

.04 

3.24 

26 

.0 

0 

9 

i 

DOUGLAS 

85.4 

66.7 

75,6 

9 

93 

2 

60 

14 

7 

0 

0 

0 

3.26 

27 

.0 

0 

8 

u 

EASTMAN 

86.2 

64.9 

75.6 

1  . 

8 

95 

2  + 

56 

14  + 

0 

12 

0 

01  0 

9. 

91 

6 

.93 

4.43 

26 

.0 

0 

» 

FITZGERALD 

85.4 

65.9 

75.7 

1< 

5 

95 

3 

58 

23 

0 

6 

0 

0.  0 

8. 

42 

4 

.65 

3.80 

26 

0 

10 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

85.0 

66.6 

75.8 

92 

2  + 

57 

14 

0 

5 

0 

0 

0 

13. 

46 

5.70 

26 

0 

12 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 


SUUon 

•1 

<s 

Average 
Minim  un] 

Si 
2 
> 
< 

Deparltire 
From  Norma] 

_ 
• 

Date  1 

s 

* 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

o 

Snow.  Sleel.  Hall 

No.  of  Day* 

Ma«. 

Min. 

o 
t- 

Max.  Deplh 
on  Ground 

s 

s 

o 

°- 

1 
S 
o 

s 

1.00 

orMon 

5  • 

sJ 

* 

FOLKSTON  9  SW 

85. AM 

65. 3M 

75. 4M 

58 

12 

0 

I 

0 

9.53 

3.00 

24 

.  0 

0 

9 

FORT  GAtNES 

89.1 

61.3 

75.2 

-  1.8 

98 

4 

50 

22 

0 

n 

° 

7.25 

3.94 

3.10 

26 

.  0 

0 

3 

4 

3 

GLENNVILLE 

83.9 

66.6 

75.3 

-  2.2 

91 

3* 

5  7 

1  4 

0 

4 

0 

0 

0 

11.24 

6.00 

.  0 

0 

1 3 

2 

HANKINSVILLE 

85.9 

62.7 

74  .  3 

-  3.1 

96 

17 

50 

1 4 

0 

8 

0 

I 

0 

7.30 

3.95 

2*70 

27 

.  0 

0 

8 

4 

3 

HOCCAROS  MILL 

87.  5 

64.9 

76.2 

.8 

96 

4 

57 

?  3 

0 

1 3 

0 

0 

0 

5.44 

.97 

1.82 

20 

.0 

0 

9 

3 

LUMBER  C 1  TV 

85.3 

62.7 

74.0 

94 

4 

54 

14 

8 

0 

0 

0 

9.90 

5.95 

4.11 

26 

.  0 

0 

11 

4 

2 

MONTEZUMA   1  NE 

86.3 

64.6 

75.5 

.6 

96 

17 

53 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

10.22 

2.10 

27 

.0 

0 

8 

6 

5 

MOULTRIE 

66.4 

-  1.5 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

7.25 

2.80 

3.05 

26 

.0 

0 

8 

4 

2 

QUITMAN 

85.9 

68.4 

77,2 

-  1.0 

92 

2  + 

60 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

5.75 

.88 

2.00 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

8'..  3 

65.1 

74.7 

-  1.8 

92 

2 

53 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

13.82 

6.72 

3.48 

27 

.0 

0 

13 

7 

5 

SAVANNAH   we  AP 

R 

S4.2 

66.  1 

75.2 

-  2.1 

92 

2 

57 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

13.47 

6.97 

2.92 

26 

.0 

0 

12 

9 

6 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

82.  7M 

71. 3M 

7  7.0M 

-  1.0 

90 

13 

64 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

8.35 

3.75 

4.15 

26 

.0 

0 

11 

4 

2 

THOMASVILLE 

85.7 

63.3 

74.5 

-  2.3 

93 

2-t 

56 

8+ 

0 

7 

0 

0 

6.99 

2.11 

2.50 

27 

.0 

0 

11 

4 

3 

TIFTON  2  N 

85.0 

65.0 

75.0 

-  2.6 

9? 

4-t 

60 

8« 

6 

I 

0 

0 

9.42 

5.79 

3.33 

6 

.0 

0 

8 

4 

3 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

85. <. 

67.9 

76.7 

-  1.2 

94 

3 

62 

8* 

0 

6 

0 

0 

0 

8.56 

3.57 

4.24 

26 

.0 

0 

10 

5 

3 

XAYCROSS 

85.2 

67.  1 

76.2 

-1.8 

93 

3 

60 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

9.94 

5.46 

2.73 

27 

.0 

0 

11 

6 

3 

WOODRUFF  0AM 

87. 9M 

66.  OH 

77. OM 

96 

5 

8 

12 

0 

0 

0 

5.81 

4.50 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

OIVISION 

76.7 

9.81 

T 

STATE 

73.9 

-  1.8 

8.27 

4.37 

T 

Precipilation 


Sm  Reiarence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL 
AILEV 

ALAPAHA  EKP  STAT  ION 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  ? 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  *  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

AUGUSTA 

PAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIO^E  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSW ICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVtLLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CMATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

0AHL0NE6A 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRV 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 

FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLlNTSTONE 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HI AWASSEE 
HQGGARDS  HILL 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISV ILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  HB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLE 

MILLEDGEVILLE 
Ml LLEN 

MONTEZUMA   I  NE 
MONT  I CELLO 
MOULTRIE 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  <•  N 


g>76 
7.6B 
8*89 
10*95 
10.21 

10,09 
11.25 
7.06 
10.87 
11.54 

6.22 


6.45 
6.20 
4.79 

8.49 
6*97 
5.85 
3.95 
5.47 


12.65 
22.86 
19.95 
12.01 

5.41 
6*04 
6.66 
4.86 
13.77 

7.88 
4.74 
5.12 


.06     .05  1.22 
2.30 
2.90  1 

3.25 

1.19  1*21 

1.40  2>65 
2.99  3.01 
.12  2.09 


.03 
.35 


,03  2.57 

.65  • 
1.15  T 

.24  .90  1. 
.05  .25  . 
.10 

1.95  . 
.05  1.15 


1.60 
1.17  ,03 


7.00 
6.47 
10.23 


RECORD  MISSING 


6.85 
6.81 
3.22 
7.18 
5.25 

7.00 
6.70 
6*07 
9«B« 
7,97 

9.90 
8.82 
6.37 
6.07 


.25 

12.21 
8.41 
5«e7 
7.64 
7.69 


13  14 


15 


1.49     .01  ,12 


16     17  18 


19     20  21 


.80  1.61 
3.45 
1.96 
2*80 


22    23    24    25    -26    27  28 


1.27   2.52  3.01 


.36  2.17  3,63 


.05 
.12  .81 


.22  2.40  1.63 


.48   1.26  1.30 
1.81  6.13 
1,75    1.56  2.50 


.18  1.40  1.98 

•88  2.00 

1.00  1.55 

•37  2.66 

•30  1^46  1,35 

•  3.60 

•97  1^51  1.47 


.43  1.23  1.32 

1.21  2.8S 

.30  .75 

.31  1.59  1.38 

•49   1.40  1.45 
\  4.23  2 
2.10  6.30 
2.75  4.40 
1.20    1.86  3.40 

.22      •48  2.86 

.39  3.63 
1.40  .36 

.26  1.98 
2.05  7.07 


.26  1.04  2.00 
*  1.62  3.71 
.26   1.24  1.05 


•48  1.43  1.38 

1.52  1.05  .77 

.78  2.00  1.20 

1,46  ,80  2.15 


•27  1,55 


.82 

,92 


.95  1.95 

1.05  1.79 

.48  1.56  1.09 

,43  1.24  1.46 

•35  1.65 


•  60 


•  60 


•  80 


.20  1.10 
1*33  .03 


•92  3.24 
.53    1.46  1,07 
.40     .30  1.27 


.23    1.92  2.22 

,47    1,28  1,09 

.65    1.60  1.10 

.69  3.70  3.76 
.84  2.99 

.37   3.05  3.25 

.90     .50  2.52 

.33    1.65  2.26 

.61  1.72  3.04 
.80  4.43 

•25    1.98  1 

.54    1.50  U14 

•93     .37  1.73 

•48   1.32  2 

T        1.23  1.35 


UOO  3.80 

1  .50  .79 
2.95   5.70  2.28 


•  85 


.12 


,01 


1.50 
1  .94 
1.48 
1.82 


1.00    1.65  1 

>  •  2.66 
1.45  3.10  1*36 
1.45  1*51  2 
1.43      .45  2,00 

•67  1.58  1.17 
2,77  6.41 

1,19     .56  2 

i  2.18  1.77 

>  .94  2 


.58   1.10  1*09 


•  32 


•  5d 


•20  1.83  1.29 
•62    1.18  1. 
1.07     .26  ■ 

9     •  1.50 
2.50 


2.17 
1.76 
1.80 
1.94 


1.47  2.10 


.44  2.25  3.00 
.78  1.62  1.79 
•49  .35  2.05 
.55  2.15  1.12 
•47    1.65  2.19 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  S-Continued  SEPTEMBER  l»5S 


Station 

■3 

Day  of  month 

I 

1  1  2  I  3 

6 

« 

7  I  8  I  9 

10  I  11  1  12 

13  I  U  1  15 

1 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

 rr  

22  23 

 ' 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

31 

MOTTEL*  0*»* 

PINE  «40UNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESAC* 

RINGGOLD 

7.65 
i.75 
4.17 
2>71 

■  03 

.54 
1.80 
.60 

1.26 

.95 
.25 

T 

.20 

1.90 

1.61 
.55 
.20 
1.40 
1.20 

.10 

•  66 

.63 
.59 

T 

.48 

.52 

1.63 
2.00 
.59 
.27 

2.00 
2.00 
1.95 
.65 
.12 

T 

ROME 

ROMt  <*B  AIRPORT  ft 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  MB  AP  R 

5.60 
7.27 
13.S2 
U.»7 

T 

.79 
1.60 

.29 

.01 

.21 

T 
T 

.45 
.28 
.91 

.92 

.38 

1.38 
.51 

1.18 

T 

T 

T  T 

1.75 
•  08 

1.20 
1.77 
.01 
2.26 
1.29 

•  01 
1.35 

•  38 

T 

T 

•  01 

•  01 

•  10 

.50 
.42 

3.16 
.67 

2.56 

.02 
1.65 

.92 
3.22 
2.92 

.12 
1.18 

.01 
3.48 
1.03 

.14 

T 

•  07 

•  29 

•  84 

SAVANNAH  BEACH  ?  N 
SPARTA  7  NNM 
STANLEY  GAP 
SUCHCS 
SUMMERVILLE 

6.35 
5.60 
6.Q6 
a.54 
3.66 

.45 

1.32 

.32 

.95 
2.04 
.57 

.37 
.38 

.02 

T 

.84 

1.15 
1.40 
2.30 
1.18 

•  06 

•  19 

1.28 
.35 
.34 
.97 
.71 

4.15 
.96 
1.51 
1.53 
.56 

.72 
2.22 
1.06 
1.70 

.82 

■  08 

.09 

•  22 

•  08 

Sua INSBORO 
SKEET  GUM 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  7  NNt» 
TATLORSVILLE 

«.02 
11.33 

•j.o* 

6.46 

1.00 

.09 

1.10 
.35 

1.06 

.20 

T 

.01 

.03 

1.10 
1.10 
3.75 
.20 
1.56 

T 

.36 
1.40 
.54 
.92 

.51 
1.33 

.96 

6.80 
.62 
2.45 
1.30 
1.92 

.60 

•  20 

•  45 

THOHASVILLE 
TIFTON  ?  N 
TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 

6.99 
9.42 
10. 5S 
6.51 

a.«o 

1 

.01 

.40  T 

i.'te 

•  17 

•  03 

.20 

4.47 
.14 
.64 

.57 
3.33 
■  20 
.08 
.19 

.31 

.02 

.12 

1.53 
.83 
1.24 

1.29 
2.33 

•  03 
.07 

.01 

.20 
.13 
.68 

.57 

1.80 
2.24 
1.20 
.22 
2.38 

2.50 
2.60 
1.00 
3.19 
2.07 

.02 
.10 

T 
T 

TUNNEL  HiLL 

jvaloosta  nb  airport 
[maleska 
marrenton 
Lashington 

3.66 

a. 56 

6.25 
6t00 
5.16 

1 

•  23 

.41  T 

U09 
U03 

1.67 
1.02 
1.81 
.53 
.10 

.05 

T 

.65 
.07 

T 

.19 

.87 
.61 

1.24 
1.54 
.93 

.04 

.07 
.14 
.15 
.29 
.27 

.98 
4.24 
1.80 
.92 
.69 

.29 
•  19 
2.10 
2.25 
1.75 

•  10 

T 

•  09 

•  69 

Laycross 

UAVKESeORO 
[«eST  POINT 
jfOOOBURY 
jiodbRUFF  0AM 

9.94 

5.79 
e.92 
5.61 

.03 

RECORD 

MISSING 
T  T 
.85 

T 

.09 

.51 
.71 

.88 
.08 

2.09 

.05 

.22 

.20 
2.21 
.56 

•  05 

•  01 

.35 

T 

.81 

1.64 
.74 
.50 

2.03 

.95 
.68 
4.90 

2.73 

3.40 
3.48 
.07 

•  03 

•  11 

.26 
.04 

LxtOSTOCK 
rOUNG  HARRIS 

5.66 
4.98 

.04 

T 

•  25 

l.OB 
1.14 

.04 

■  .09 

.02 

.05 

1.57 
1.09 

T 

.58 
.44 

.67 
.94 

1.68 
.96 

T 

T 

T 

I  RBFSRENCE  NOTBS 

M  foor  dlflt  IdoDtltlcmtlon  ouMbvrs  Id  the  ladex  auBber  column  of  tbe  StntlOB  Indez  Are  muX^mA  ob  •  state  baals.     Tber«  «111  be  no  du] 
igUTM  ADd  l9tt«rs  follovlDS  tb«  atstloo  oAM ,  sucb  as  12  88>,   Indicate  distance  In  allea  and  dlreetioa  froa  tbe  post  office. 
;^mtloa  tiaea  flvaD  In  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tla«. 

^>lar*d  data  and  corrections  vlll  be  carried  odIjt  In  tbe  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

^Mhlj  and  aeasonal  saoefall  and  beating  degree  days  ./or  the  preceding  12  aonttaa  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  buIlstlD. 

ratlou  appearing  in  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  : 

llssa  othervlse  Indicated,  dlaenslonal  units  used 
*erage  of  65*  P.     Evaporation  la  aeasured  in  the  a 

|fsst  asd  hall  eere  included  la  anovfall  averages  in  Table  1.  beginning  elth  Juljr  1948. 

Pa  la  Table  3  are  froa  ooD-reeordlng  gages,  unless  otherwise  indicated, 
a  Tables  3,  S  and  6  and  snovfall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tiae  of  obaervatlon.     See  the  Stutloa  Index  for  obaervat Ion 

|p*  M  ground  Id  Table  7  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  sno*  on  ground  valuea  are  at 

¥ivalent  of  snov  on  tbe  ground.     It   is  aeaaured  at  eelected  stations  *hca  the  depth  of  sno*  on  the  ground  la  t«o  Inches  or  aore.     Water  equlval 
■acceaslve  obaervat lone ;  conaeQueotlr  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snoepack  result  In  apparent   Inconsistencies  In  the  record. 

-  Ro  record  In  Tablea  3.  6.  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  Id  Tablea  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

♦  Aad  alao  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount   Included  In  follovlng  aeasureaeat ,  tiae  distribution  unknown. 
//  Cage  la  equipped  vltb  a  elndahleld. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tablea"  coluaa  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proceaaed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

t  Water  equivalent  of  anowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■  One  or  aore  days  of  record  aisalng;     sec  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full 

■  Daily  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 
T  Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeasure. 

T  Includes  total  for  previous  aonth. 

■criptlM  ^ics:     15  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  SI. SO  par  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  8ui 
States.     Bsaittsaces  and  correspondence  regarding  aubacrlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORG. 
SEPTEMBER  19! 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

AIUEV 

MAX 

91 

87 

94 

85 

85 

83 

92 

87 

87 

89 

66 

92 

92 

88 

90 

30 

74 

73 

74 

73 

74 

88 

86 

MIN 

66 

73 

57 

60 

58 

60 

65 

53 

61 

60 

62 

62 

63 

67 

63 

67 

57 

62 

68 

67 

60 

50 

62 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

83 

87 

91 

93 

92 

90 

83 

87 

87 

87 

86 

87 

90 

39 

85 

92 

66 

90 

90 

82 

86 

90 

83 

75 

72 

73 

76 

74 

88 

65 

MIN 

67 

69 

71 

67 

67 

67 

66 

56 

57 

58 

59 

57 

59 

66 

56 

66 

69 

62 

68 

65 

69 

60 

59 

60 

61 

66 

64 

59 

59 

53 

ALBANY 

MAX 

86 

90 

94 

95 

94 

92 

88 

86 

38 

86 

86 

87 

93 

89 

83 

67 

91 

93 

91 

36 

86 

89 

82 

75 

70 

73 

76 

78 

89 

67 

MIN 

75 

72 

74 

74 

71 

63 

66 

54 

63 

63 

63 

63 

65 

62 

66 

66 

66 

67 

69 

67 

70 

61 

61 

61 

64 

55 

66 

63 

64 

64 

ALBANY   Wa  AIRPORT 

MAX 

88 

93 

94 

94 

89 

86 

87 

88 

86 

86 

87 

91 

88 

67 

87 

91 

92 

91 

86 

85 

90 

62 

76 

70 

73 

77 

76 

89 

87 

87 

MIN 

72 

74 

75 

73 

71 

65 

67 

54 

63 

63 

63 

62 

64 

61 

65 

66 

65 

66 

68 

68 

72 

52 

61 

65 

58 

66 

66 

62 

63 

73 

ALLATOONA   DAM  ? 

MAX 

95 

91 

87 

88 

92 

74 

71 

84 

84 

81 

81 

37 

93 

79 

81 

90 

91 

92 

91 

79 

79 

65 

76 

72 

70 

65 

73 

82 

88 

85 

MIN 

68 

73 

70 

71 

65 

59 

53 

53 

59 

61 

59 

52 

61 

46 

62 

62 

55 

51 

59 

64 

60 

50 

52 

59 

59 

69 

69 

59 

58 

62 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

94 

90 

90 

90 

86 

86 

87 

85 

86 

85 

90 

89 

36 

85 

85 

89 

90 

87 

87 

89 

80 

71 

75 

74 

77 

74 

89 

84 

85 

MIN 

73 

72 

72 

70 

71 

71 

62 

58 

61 

60 

62 

59 

63 

56 

62 

64 

52 

54 

68 

66 

70 

64 

52 

53 

69 

69 

67 

54 

64 

72 

AMERICUS   *  ENE 

MAX 

91 

94 

94 

95 

89 

87 

86 

89 

85 

84 

37 

94 

87 

87 

87 

93 

95 

91 

84 

84 

91 

79 

76 

65 

71 

57 

78 

88 

67 

65 

MIN 

72 

70 

73 

70 

70 

59 

64 

60 

59 

60 

60 

63 

63 

54 

61 

63 

63 

66 

69 

65 

69 

57 

56 

59 

64 

66 

65 

50 

51 

72 

ATHENS 

MAX 

68 

80 

85 

85 

87 

75 

79 

83 

80 

80 

34 

90 

84 

80 

36 

91 

92 

MIN 

68 

73 

73 

72 

54 

56 

60 

61 

60 

56 

57 

65 

62 

47 

62 

54 

58 

ATHENS   COL  OF   AGR I 

MAX 

95 

87 

89 

89 

88 

78 

83 

85 

83 

83 

90 

92 

87 

87 

90 

93 

94 

92 

94 

61 

87 

85 

76 

72 

66 

76 

60 

87 

86 

32 

MIN 

67 

73 

72 

72 

69 

59 

52 

50 

57 

57 

55 

63 

51 

44 

46 

69 

56 

57 

65 

64 

62 

49 

51 

55 

59 

60 

60 

57 

54 

56 

ATHENS   we  AIRPORT 

MAX 

88 

85 

88 

89 

81 

75 

37 

86 

81 

81 

87 

92 

86 

83 

89 

93 

94 

91 

65 

80 

88 

75 

74 

69 

65 

66 

79 

87 

86 

62 

MIN 

70 

73 

73 

71 

67 

65 

60 

58 

60 

57 

58 

53 

66 

47 

54 

54 

60 

61 

54 

64 

63 

56 

50 

55 

59 

62 

63 

60 

61 

65 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

90 

91 

77 

79 

85 

83 

81 

82 

85 

93 

SO 

82 

87 

91 

91 

91 

79 

78 

85 

75 

74 

57 

64 

65 

61 

87 

86 

83 

MIN 

72 

73 

72 

69 

62 

62 

60 

59 

63 

60 

50 

54 

60 

54 

59 

65 

64 

64 

53 

63 

61 

52 

54 

67 

58 

63 

64 

63 

61 

67 

ATLANTA   WR  CITY 

MAX 

87 

87 

90 

88 

86 

77 

82 

83 

79 

79 

85 

90 

75 

31 

87 

69 

91 

86 

79 

77 

82 

74 

71 

58 

64 

56 

80 

85 

85 

62 

MIN 

72 

73 

71 

69 

62 

61 

59 

50 

63 

60 

52 

68 

61 

55 

52 

67 

69 

71 

63 

63 

62 

62 

53 

57 

59 

62 

62 

64 

65 

67 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

92 

93 

89 

89 

75 

85 

86 

33 

82 

35 

93 

37 

84 

90 

94 

94 

92 

91 

35 

90 

79 

78 

77 

72 

70 

76 

87 

66 

83 

MIN 

7<. 

75 

75 

73 

71 

66 

61 

57 

60 

58 

55 

59 

59 

47 

48 

61 

62 

52 

66 

70 

58 

56 

61 

61 

65 

67 

64 

56 

60 

71 

AUGUSTA 

MAX 

91 

93 

96 

90 

88 

76 

87 

90 

84 

83 

83 

92 

87 

86 

91 

95 

98 

94 

91 

86 

92 

85 

78 

76 

74 

70 

75 

90 

88 

85 

MIN 

73 

75 

75 

73 

70 

69 

62 

60 

63 

62 

59 

62 

70 

55 

53 

66 

57 

58 

69 

75 

66 

65 

54 

60 

63 

65 

65 

61 

62 

71 

BAINBRIOGE 

MAX 

93 

92 

96 

96 

90 

90 

88 

90 

89 

88 

90 

91 

96 

94 

86 

92 

93 

92 

89 

90 

92 

92 

64 

76 

75 

60 

82 

92 

91 

67 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

63 

63 

55 

59 

53 

61 

53 

65 

60 

65 

55 

52 

65 

70 

68 

70 

61 

60 

65 

69 

67 

65 

69 

50 

71 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 

88 

89 

89 

88 

90 

84 

85 

82 

80 

85 

88 

36 

67 

32 

85 

89 

85 

89 

78 

76 

77 

79 

86 

63 

80 

MIN 

75 

75 

73 

72 

71 

69 

63 

60 

66 

51 

67 

67 

66 

63 

65 

71 

59 

71 

65 

69 

70 

70 

62 

72 

73 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

93 

93 

88 

88 

85 

72 

77 

78 

78 

79 

80 

37 

86 

74 

77 

36 

67 

69 

86 

73 

78 

80 

73 

70 

71 

63 

64 

80 

85 

85 

M I N 

55 

59 

64 

61 

63 

55 

49 

43 

48 

48 

47 

49 

49 

32 

36 

45 

42 

45 

51 

60 

57 

38 

35 

39 

54 

68 

57 

50 

45 

46 

BLAKELY 

MAX 

91 

93 

91 

96 

89 

86 

87 

90 

86 

85 

88 

93 

90 

88 

67 

92 

94 

91 

87 

82 

90 

82 

60 

71 

72 

75 

82 

90 

87 

90 

MIN 

68 

72 

74 

71 

69 

61 

62 

62 

60 

62 

60 

61 

69 

59 

52 

63 

64 

55 

69 

68 

69 

68 

69 

64 

66 

67 

65 

62 

62 

71 

BROOKLET    1  W 

MAX 

87 

94 

95 

94 

92 

88 

85 

88 

84 

82 

35 

95 

90 

67 

93 

95 

96 

94 

93 

87 

86 

80 

72 

72 

73 

71 

79 

85 

32 

80 

MIN 

75 

73 

73 

72 

70 

72 

66 

60 

64 

62 

52 

61 

68 

57 

57 

54 

53 

56 

58 

71 

71 

66 

57 

62 

66 

68 

69 

54 

65 

72 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

93 

91 

90 

91 

88 

84 

86 

84 

82 

86 

90 

88 

85 

85 

32 

85 

87 

90 

83 

68 

31 

76 

76 

60 

77 

81 

87 

65 

83 

MIN 

74 

74 

73 

74 

73 

71 

70 

56 

57 

69 

57 

64 

70 

55 

70 

71 

69 

72 

77 

71 

73 

69 

66 

59 

70 

70 

72 

65 

70 

74 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

as 

87 

87 

88 

88 

86 

82 

83 

83 

80 

32 

87 

87 

84 

85 

62 

84 

67 

88 

85 

85 

76 

78 

77 

60 

79 

81 

85 

84 

82 

MIN 

75 

75 

74 

74 

73 

72 

69 

56 

71 

71 

65 

62 

69 

54 

68 

68 

67 

72 

76 

72 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

65 

71 

75 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

89 

92 

92 

92 

91 

87 

85 

87 

86 

85 

36 

90 

83 

33 

85 

86 

89 

90 

86 

86 

68 

61 

77 

73 

75 

30 

75 

87 

65 

85 

MIN 

71 

71 

72 

72 

59 

66 

66 

60 

62 

66 

54 

60 

68 

63 

54 

56 

61 

67 

71 

70 

70 

61 

52 

65 

69 

68 

66 

60 

65 

72 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

97 

95 

96 

95 

80 

81 

85 

85 

85 

84 

81 

93 

90 

84 

90 

90 

90 

91 

89 

60 

64 

75 

73 

71 

56 

67 

34 

81 

85 

83 

MIN 

61 

60 

67 

67 

60 

57 

40 

48 

52 

52 

53 

59 

63 

33 

48 

58 

49 

53 

53 

53 

55 

49 

42 

61 

66 

60 

61 

53 

50 

56 

CAMILLA 

MAX 

90 

95 

95 

95 

94 

90 

88 

90 

37 

88 

89 

39 

88 

88 

89 

89 

88 

91 

86 

89 

92 

94 

c:i 

74 

76 

74 

79 

89 

90 

92 

MIN 

71 

72 

73 

73 

65 

61 

66 

59 

59 

63 

50 

61 

60 

59 

60 

59 

59 

66 

69 

59 

71 

61 

61 

65 

63 

68 

67 

68 

69 

60 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

94 

92 

90 

90 

88 

87 

87 

85 

82 

84 

90 

90 

87 

67 

84 

68 

68 

87 

67 

86 

78 

72 

74 

74 

77 

79 

81 

84 

82 

MIN 

73 

73 

72 

70 

69 

70 

66 

59 

62 

52 

61 

60 

68 

57 

62 

65 

62 

66 

66 

71 

71 

65 

61 

62 

64 

66 

69 

63 

66 

71 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

100 

85 

92 

89 

90 

84 

75 

88 

89 

85 

85 

89 

94 

85 

85 

93 

95 

98 

95 

88 

83 

39 

79 

77 

74 

64 

67 

81 

89 

69 

MIN 

52 

73 

72 

72 

69 

65 

56 

51 

51 

51 

50 

54 

63 

40 

44 

57 

50 

55 

59 

63 

59 

48 

43 

47 

57 

51 

63 

63 

50 

59 

CARROLLTON 

MAX 

82 

87 

92 

33 

34 

87 

92 

93 

90 

83 

77 

86 

73 

73 

66 

64 

53 

32 

86 

85 

85 

MIN 

54 

51 

51 

60 

61 

44 

47 

59 

63 

63 

63 

63 

63 

49 

45 

56 

69 

60 

62 

55 

53 

59 

CARTERSV ILLE 

MAX 

98 

90 

88 

88 

84 

84 

85 

88 

87 

38 

91 

97 

87 

88 

93 

95 

95 

97 

91 

88 

86 

88 

60 

80 

78 

74 

87 

89 

89 

69 

MIN 

65 

74 

69 

71 

64 

60 

52 

52 

59 

61 

57 

61 

55 

43 

58 

53 

53 

53 

56 

58 

60 

49 

64 

61 

69 

62 

62 

57 

55 

57 

CEDARTOWN 

MAX 

95 

94 

95 

96 

88 

84 

90 

90 

89 

87 

92 

95 

86 

66 

91 

95 

98 

94 

36 

79 

87 

79 

77 

72 

68 

66 

86 

90 

89 

66 

MIN 

6'i 

73 

70 

68 

55 

50 

50 

52 

53 

53 

62 

53 

43 

51 

63 

51 

66 

68 

64 

58 

49 

45 

66 

57 

52 

52 

55 

53 

59 

CLAYTON 

MAX 

91 

86 

85 

83 

75 

78 

82 

81 

77 

79 

82 

88 

78 

77 

86 

86 

90 

87 

77 

73 

86 

76 

69 

59 

62 

63 

35 

87 

85 

61 

MIN 

62 

67 

67 

65 

65 

56 

48 

50 

66 

60 

52 

52 

60 

41 

43 

56 

51 

55 

54 

64 

59 

50 

43 

45 

66 

59 

69 

54 

49 

55 

COLUMBUS 

MAX 

93 

93 

95 

97 

96 

83 

90 

91 

89 

37 

91 

95 

93 

89 

88 

94 

96 

95 

78 

83 

89 

38 

79 

75 

71 

70 

SO 

92 

89 

67 

MIN 

70 

71 

74 

71 

74 

60 

50 

61 

62 

62 

60 

61 

67 

55 

50 

64 

66 

66 

64 

55 

58 

55 

57 

52 

63 

64 

64 

50 

60 

72 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

93 

97 

82 

80 

88 

89 

85 

85 

88 

93 

85 

68 

86 

92 

96 

92 

80 

81 

37 

79 

77 

69 

70 

59 

63 

89 

87 

84 

MIN 

70 

72 

74 

69 

65 

57 

59 

60 

64 

62 

68 

53 

68 

61 

5? 

61 

64 

62 

66 

66 

68 

56 

69 

62 

56 

63 

64 

59 

58 

72 

CORDELE 

MAX 

89 

88 

91 

93 

93 

87 

86 

85 

87 

34 

84 

35 

90 

36 

87 

90 

92 

90 

81 

63 

33 

75 

59 

74 

72 

74 

87 

86 

MIN 

70 

71 

73 

73 

70 

55 

64 

60 

60 

51 

51 

51 

65 

61 

63 

64 

67 

70 

65 

70 

69 

68 

60 

50 

67 

65 

59 

50 

70 

CORNELIA 

MAX 

89 

84 

88 

84 

79 

77 

82 

83 

79 

80 

83 

89 

80 

81 

36 

90 

92 

90 

82 

79 

63 

75 

71 

68 

53 

68 

83 

82 

85 

80 

MIN 

67 

71 

69 

67 

67 

63 

54 

54 

68 

66 

66 

52 

56 

47 

53 

63 

59 

63 

65 

61 

61 

50 

60 

53 

66 

56 

58 

68 

56 

61 

COVINGTON 

MAX 

90 

82 

92 

93 

85 

77 

87 

87 

83 

33 

33 

94 

86 

34 

91 

96 

95 

93 

84 

82 

88 

31 

76 

72 

65 

66 

32 

89 

65 

84 

MIN 

69 

73 

70 

69 

69 

60 

60 

56 

59 

56 

54 

59 

59 

44 

50 

60 

57 

58 

59 

62 

63 

60 

61 

57 

59 

62 

53 

57 

57 

62 

CUTHBERT 

MAX 

93 

95 

96 

96 

93 

89 

90 

91 

86 

37 

90 

96 

91 

89 

33 

93 

96 

92 

87 

85 

90 

36 

78 

73 

71 

71 

82 

90 

88 

87 

MIN 

78 

73 

74 

73 

71 

60 

62 

63 

62 

62 

62 

66 

68 

59 

63 

66 

66 

66 

69 

66 

70 

57 

66 

62 

63 

61 

55 

61 

63 

72 

OAHLONEGA 

MAX 

89 

87 

89 

87 

78 

82 

82 

84 

81 

32 

86 

89 

75 

81 

67 

86 

91 

91 

79 

83 

60 

77 

72 

69 

63 

53 

82 

37 

66 

83 

MIN 

64 

71 

67 

66 

66 

62 

53 

52 

55 

66 

53 

67 

59 

43 

48 

59 

52 

57 

63 

62 

60 

43 

50 

62 

57 

59 

61 

57 

55 

62 

DAL TON 

MAX 

97 

95 

95 

90 

97 

78 

80 

81 

88 

86 

85 

89 

95 

80 

61 

91 

93 

96 

94 

91 

63 

83 

77 

72 

70 

67 

70 

90 

89 

89 

MIN 

61 

73 

75 

75 

69 

58 

56 

55 

65 

63 

66 

53 

60 

48 

43 

50 

53 

64 

51 

63 

50 

50 

47 

50 

55 

53 

53 

60 

63 

66 

DOUGLAS 

MAX 

85 

93 

92 

90 

89 

85 

85 

88 

88 

36 

35 

86 

90 

89 

90 

64 

85 

91 

90 

83 

83 

89 

81 

75 

72 

74 

75 

82 

83 

84 

MIN 

71 

73 

73 

72 

70 

65 

61 

61 

62 

63 

62 

61 

68 

50 

62 

67 

64 

69 

59 

67 

72 

53 

62 

63 

67 

68 

67 

63 

64 

63 

See  refereocs  notes  follovtog  StatloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TobU  S  -ConHnuwl 


GEORGIA 
SEPTEMBER  19»3 


OUBL I N 
EASTMAN 
EXPERIMENT 
FAIR  VIEW 
FITZGERALD 
FLEMING   EXP  STATION 
OLXSTON  9  SW 
ORT  GAINES 
ORT  VALLEV  3  E 
lAINESVILLE 
LENNVILLE 
lEENSBORO 
ilFFIN 
IRTWELL 
MKINSVILLE 
GGAROS  MILL 
SPER 
AYETTE 

I GRANGE 
ISVILLE 

rjBER  CITY 

I 

hlON  KB  AIRPORT 

l^j-EDGEVILLE 
M^.EN 

.'UMA    I  NE 
■".ICELLO 

!, 

XCTRIE 

"1    MOUNTAIN  VALLEY 
l»0» 

»0»  dB  AIRPORT 
SAV^AH  USOA   PL  GARDEN 
MV|(AH  MB  AP 
5AvUm  BEACM  2  N 


"CflTON 

TALIOOSA  2  NNa 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

I 

*] 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

MAX 
MIN 

86 
71 

93 
72 

91 
73 

93 
72 

91 
70 

86 
66 

86 
62 

92 
56 

67 
57 

87 
" 

eg 

57 

94 

68 

89 
67 

90 
49 

69 
54 

95 
62 

97 
63 

96 
64 

90 
57 

87 
65 

90 
68 

64 

59 

78 
63 

71 
62 

76 

66 

70 
66 

74 
65 

90 
59 

86 
59 

86 
71 

87.2 
63  (1 

MIN 

75 

75 

74 

73 

90 
70 

66 
66 

85 
64 

66 
61 

65 
60 

65 
60 

88 
60 

93 
63 

90 
69 

90 
56 

90 
51 

93 
55 

95 
66 

94 

66 

66 

66 

66 
65 

90 

70 

64 

60 

77 
56 

70 
59 

73 
66 

70 
65 

72 
67 

62 
63 

87 
62 

65 
73 

86  •  2 
64.9 

MIN 

71 

90 
72 

88 

70 

91 

70 

90 
71 

80 
59 

78 
58 

84 
56 

65 
60 

83 
55 

82 
56 

85 
64 

90 
60 

81 
50 

62 
62 

65 
64 

91 
63 

94 

53 

91 
65 

80 
61 

62 
64 

85 
54 

76 
49 

76 
60 

66 
60 

67 
62 

65 
62 

57 

59 

66 

83  .3 
61.5 

MIN 
MIN 

86 
72 

94 
74 

95 
73 

92 
73 

69 
70 

65 
67 

64 
65 

87 
60 

85 
62 

64 
62 

65 
61 

92 
63 

88 
69 

87 
59 

68 
63 

68 
65 

90 
64 

90 
59 

65 
58 

84 

66 

88 

72 

86 
62 

77 
58 

71 
51 

73 
67 

72 
66 

75 
67 

68 
62 

85 
62 

86 
73 

65  .4 
65.9 

MIN 

89 

92 
72 

92 

72 

90 
71 

86 

70 

87 
71 

66 
69 

86 

59 

85 
51 

84 
64 

85 
59 

69 

58 

90 
58 

89 
67 

68 
62 

82 
65 

89 
64 

90 
63 

86 
65 

87 
74 

66 
73 

80 
66 

77 
61 

75 
66 

75 
69 

74 
69 

76 
72 

85 
65 

83 
68 

83 
72 

65.0 
66.6 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
71 

92 
71 

90 
56 

85 
67 

86 
68 

85 

59 

84 

66 

66 
63 

90 
58 

87 
66 

86 
64 

65 
63 

61 
56 

69 
60 

90 
67 

67 
62 

64 

67 

92 

68 

83 
66 

73 
63 

74 
64 

80 
68 

76 
67 

87 
53 

86 
55 

85.4 
65.3 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
76 

97 
76 

98 
79 

91 
66 

68 

55 

92 
56 

94 

55 

90 
56 

90 
54 

90 
55 

96 
56 

90 
63 

90 
52 

90 
56 

96 

50 

97 
59 

95 
62 

86 
66 

84 

57 

90 
66 

90 
50 

79 
55 

72 
60 

72 
52 

74 
63 

82 
58 

92 
56 

90 
68 

88 
70 

89.1 
61.3 

MAX 
MIN 

87 
69 

90 
71 

93 
72 

94 

70 

84 
66 

64 
60 

66 
63 

68 

66 

84 

59 

64 

57 

87 
66 

91 
50 

83 

69 

87 
53 

87 
55 

93 
62 

95 
63 

93 
53 

79 
64 

86 
64 

69 
56 

60 
56 

76 
64 

66 
60 

70 
64 

66 

63 

78 
62 

89 
50 

87 
51 

64 
70 

64.7 
62.1 

MAX 
MIN 

90 
68 

65 
73 

90 

70 

88 
68 

80 
68 

78 
54 

84 
54 

64 

65 

82 
50 

62 
56 

68 
66 

95 
50 

85 
64 

85 
45 

92 
51 

93 
62 

95 
55 

93 
63 

61 
66 

77 
62 

65 
61 

77 
50 

72 
49 

68 
54 

54 

57 

64 

59 

64 
52 

90 
59 

86 
67 

61 
62 

83.3 
59.3 

MAX 
MIN 

87 
75 

90 
73 

91 
74 

86 

71 

80 

70 

85 
71 

85 

67 

87 

58 

63 
64 

82 
64 

85 
61 

69 
61 

88 
69 

87 
57 

67 
62 

84 
65 

90 
67 

91 
65 

68 
68 

67 
71 

85 
73 

79 
65 

71 
60 

74 
63 

73 
68 

76 
57 

76 
59 

85 
63 

63 
65 

82 
73 

83.9 
66.6 

MAX 
MIN 

89 

70 

87 
74 

91 

72 

90 
69 

86 

70 

82 

56 

87 

50 

67 

67 

86 
61 

83 
67 

88 
56 

92 
60 

68 
52 

85 
49 

66 
52 

93 
60 

95 
60 

92 
63 

86 
58 

81 

66 

89 
65 

84 

66 

76 

51 

71 
57 

70 
61 

75 
54 

78 
64 

87 
57 

86 
60 

86 
57 

85.3 
61  .5 

MAX 
MIN 

89 
72 

87 
73 

92 
71 

92 
70 

69 
70 

76 
60 

85 
50 

86 
50 

83 
61 

82 
57 

65 
57 

91 
67 

82 
65 

65 
53 

86 
62 

92 
56 

95 
55 

92 
64 

81 

66 

60 

62 

66 

66 

77 

53 

75 
52 

64 
60 

65 
60 

64 

63 

79 
63 

86 
50 

87 
60 

82 
67 

63.3 
62.9 

MAX 
MIN 

95 
68 

89 
74 

90 
71 

69 

72 

65 

70 

60 
64 

88 
59 

69 
58 

66 
59 

84 
57 

90 
67 

96 
64 

90 
69 

65 
49 

92 
54 

96 
55 

96 

50 

94 
61 

88 
67 

83 
64 

90 
61 

83 
54 

75 
49 

72 
51 

67 

58 

66 
50 

61 
62 

68 
60 

87 
57 

82 
62 

85  .6 
60.9 

MAX 

MIN 

82 
69 

93 
71 

94 
74 

94 

72 

89 
71 

67 

63 

67 
51 

69 

58 

66 
54 

85- 
68 

88 
57 

93 
68 

89 
66 

69 
50 

89 
56 

94 
61 

96 

62 

93 
63 

60 
58 

86 

66 

91 

68 

60 
67 

77 

55 

72 
59 

72 
65 

69 
65 

73 
54 

69 
60 

86 
69 

66 
72 

85*9 
62.7 

MAX 
MIN 

92 

70 

93 
72 

95 

73 

96 

72 

91 
70 

86 
62 

86 

65 

69 

59 

87 

59 

87 
51 

88 

60 

93 
59 

90 
64 

88 
62 

87 
66 

92 
63 

93 
53 

93 
63 

88 

70 

85 

69 

90 
70 

63 
60 

79 

57 

74 

67 

74 

70 

79 
69 

79 
66 

90 
59 

86 
60 

90 
66 

87  .5 
64.9 

MIN 

92 
68 

90 

73 

95 
68 

93 
68 

78 
52 

8  1 

59 

85 

53 

65 
53 

63 
50 

84 

60 

86 
56 

91 
56 

85 
53 

63 
45 

68 
54 

90 
61 

95 
56 

92 
50 

79 
61 

84 

59 

83 
59 

76 
49 

71 
56 

76 
69 

69 
61 

65 
61 

82 
60 

88 
56 

66 
59 

66 
50 

84  •  1 
58.9 

MIN 

96 
60 

95 
69 

67 

65 

76 
53 

55 

68 
47 

45 

66 
49 

60 

51 

95 
56 

65 
48 

87 
37 

48 

95 
68 

97 
47 

95 

51 

78 
65 

79 
54 

65 

56 

76 
44 

76 
40 

72 

60 

57 

59 

59 
63 

86 
63 

90 
50 

92 
49 

86 
54 

86  a  1 
54.1 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
72 

93 

70 

95 
66 

86 
69 

76 
55 

86 

65 

87 

65 

64 
56 

63 
64 

66 
64 

60 

65 
50 

87 
60 

90 
55 

93 
52 

96 
63 

93 
59 

8^ 
65 

79 
62 

65 
63 

79 
50 

75 

50 

71 
59 

69 
61 

66 
64 

62 
53 

88 
58 

87 
58 

85 
64 

84.9 
60.1 

MAX 
MIN 

66 
73 

92 
74 

94 

73 

90 
73 

89 

71 

60 
69 

85 
62 

89 
50 

64 

63 

64 

60 

67 
69 

94 
62 

89 
57 

67 
51 

91 
53 

94 
64 

96 

65 

94 

64 

90 
69 

88 
69 

92 
69 

82 
51 

79 
55 

74 
61 

73 
64 

71 
68 

72 
55 

88 
61 

87 
62 

85 
73 

86.3 
64.7 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 
73 

93 
72 

94 

71 

90 
59 

90 
70 

85 
66 

86 

57 

85 
56 

64 
56 

84 

66 

87 
59 

91 
60 

90 
64 

87 
55 

88 
61 

88 
61 

90 
62 

90 
66 

67 

52 

69 

69 

89 
51 

81 
55 

72 
69 

72 
51 

73 
67 

75 
67 

74 
60 

87 
61 

84 
62 

65.3 
62.7 

MAX 
MIN 

85 
72 

90 
72 

95 
73 

92 

71 

67 
68 

83 
60 

86 
61 

68 
69 

64 

52 

84 

59 

67 
59 

93 
63 

66 

60 

87 
62 

67 
55 

93 
61 

96 
65 

94 
66 

64 
65 

87 

56 

90 
69 

80 
55 

77 

57 

67 
62 

71 
66 

66 
65 

76 
66 

69 
60 

66 
61 

61 
72 

65.2 
63.5 

MAX 
MIN 

96 
74 

84 

73 

90 
74 

95 
73 

62 

89 
61 

90 
62 

86 
60 

69 
50 

93 
56 

67 
59 

92 
57 

65 

90 
56 

81 
58 

70 
63 

78 
59 

69 
62 

89 
73 

MAX 
MIN 

95 
63 

80 
73 

90 
72 

69 
72 

86 
71 

85 
66 

78 
53 

85 
58 

87 
68 

64 

68 

82 
58 

66 
57 

92 
59 

66 
49 

65 
49 

86 

63 

92 
6U 

95 
53 

91 
63 

86 

55 

83 
65 

89 
59 

79 
54 

76 

55 

66 

63 

70 
54 

68 
66 

74 

57 

88 
58 

87 
58 

84.2 
60.9 

MAX 
MIN 

92 
67 

87 
74 

91 
73 

92 
74 

91 
70 

89 
74 

84 
54 

69 
69 

86 
64 

88 
52 

61 
62 

65 
73 

91 
67 

85 
63 

88 
54 

82 
54 

89 
57 

94 
68 

91 
74 

87 
60 

86 

86 
64 

79 
56 

73 
62 

73 
66 

74 
67 

74 
62 

86 
63 

64 
63 

76 
69 

85.2 
65.5 

MAX 
MIN 

95 
64 

92 
63 

95 
73 

90 
72 

86 
71 

87 
64 

86 
62 

69 
50 

85 
53 

64 
60 

66 
60 

93 
53 

94 

69 

87 
63 

87 
57 

94 
52 

96 
56 

93 
67 

85 
68 

69 

90 
70 

57 

76 
60 

66 
63 

72 
67 

70 
67 

78 
67 

85 
65 

69 
62 

82 
73 

86.3 
64.6 

MAX 
MIN 

87 
68 

83 

73 

82 

70 

72 
60 

84 

52 

85 
69 

83 

69 

83 
65 

85 
56 

91 
63 

83 
60 

63 
48 

87 
55 

91 
62 

93 
63 

93 
60 

85 
66 

62 
63 

86 
65 

79 

53 

78 

50 

69 

57 

69 
60 

67 
64 

78 
64 

87 
58 

87 
68 

83 
65 

82.7 
60.6 

MAX 
MIN 

69 
72 

94 
71 

95 

94 

73 

92 
69 

92 
68 

86 

66 

87 
62 

81 
64 

85 
62 

87 
53 

92 
53 

92 
69 

89 
64 

67 
55 

87 
67 

91 
64 

90 
58 

90 
70 

90 
70 

84 

69 

69 
62 

89 
63 

61 

61 

73 
61 

74 
57 

78 
68 

89 
63 

66 
64 

90 
73 

87.6 
66.4 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
72 

93 
69 

93 
69 

89 
68 

79 

59 

65 
56 

65 
59 

82 
61 

60 
58 

88 

55 

92 
59 

69 
57 

88 
49 

91 
57 

94 
52 

94 
62 

91 
53 

90 
67 

80 
62 

86 
63 

63 
50 

74 
49 

71 
60 

65 
59 

66 
63 

82 
63 

88 
60 

86 
62 

84 
66 

85  .0 
61.0 

MIN 

6<> 

69 

68 

64 

66 

55 

56 

55 

57 

55 

55 

59 

62 

46 

62 

95 
59 

95 
60 

95 
58 

76 
62 

80 
61 

85 
62 

80 

50 

76 

52 

70 
51 

68 
60 

68 
69 

81 
60 

87 
60 

85 
57 

81 
68 

64.9 
58.6 

MAX 
MIN 

88 

72 

92 
72 

90 
73 

92 
72 

89 
70 

88 
75 

87 
71 

60 

61 

69 
69 

90 
68 

92 
67 

90 
70 

86 
63 

84 
66 

63 
68 

89 
68 

91 
68 

85 
70 

83 
71 

90 
72 

65 

65 

76 
67 

74 

65 

76 
71 

60 
70 

77 
67 

88 
63 

84 
66 

84 
72 

65.9 
68.4 

MIN 

96 
61 

70 

65 

65 

65 

52 

48 

50 

54 

54 

64 

59 

55 

42 

50 

96 
63 

99 

51 

99 
51 

66 
66 

90 

50 

84 

60 

79 

50 

79 
46 

76 

56 

69 

55 

67 
63 

88 
62 

91 
54 

92 
52 

90 
58 

89.2 
56.3 

MAX 
MIN 

96 
63 

95 
72 

97 

70 

97 
68 

78 
62 

63 
60 

87 
51 

85 
52 

66 

55 

65 
53 

88 
54 

95 
59 

49 

87 
40 

92 
50 

94 
66 

95 
52 

94 
55 

80 
65 

80 
61 

87 

67 

76 

50 

76 
46 

71 
58 

65 
60 

67 
63 

85 
51 

89 
64 

69 
54 

87 
58 

85.7 
56.9 

MIN 

88 
7* 

92 
71 

73 

71 

70 

70 

61 

57 

63 

63 

50 

57 

68 

53 

65 
58 

83 
62 

66 
62 

86 
63 

86 
64 

66 
70 

65 
70 

76 
62 

72 
60 

76 
65 

74 
68 

77 
69 

60 

72 

87 
63 

63 
63 

60 
72 

84.3 
65.1 

MAX 
MIN 

87 
7<> 

92 
73 

90 

73 

89 
74 

71 

87 
69 

65 

66 

59 

64 
64 

63 
63 

6  5 
51 

60 

54 

57 

86 
61 

63 
65 

89 
63 

67 
65 

66 
69 

63 
70 

65 
69 

76 
64 

73 
60 

76 
64 

74 
67 

76 
69 

80 
69 

67 
63 

65 
67 

79 
71 

84.2 
66 1 1 

MAX 
MtN 

86 
76 

87 
76 

86 
74 

87 
76 

67 
74 

86 
73 

84 

70 

84 

72 

81 

73 

62 
70 

83 
70 

86 
65 

90 
72 

85 
54 

83 
67 

80 
72 

63 
67 

67 
76 

82 
74 

85 
76 

79 
66 

77 
67 

75 
69 

76 
71 

76 
70 

62 
74 

83 
67 

81 
73 

76 
74 

62.7 
71.3 

MAX 
MIN 

67 
61 

64 
60 

82 
59 

88 
59 

93 
54 

91 
55 

92 
63 

95 
66 

92 
67 

69 

68 

66 
67 

90 
71 

67 
64 

76 
59 

74 
64 

73 
63 

72 
66 

ST 
62 

87 
59 

85 
72 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
72 

91 
73 

93 
72 

84 
66 

78 
58 

85 

58 

67 

57 

65 

57 

84 
54 

87 
57 

92 
60 

66 
62 

66 
53 

84 
57 

92 
53 

95 
65 

91 
62 

85 

65 

83 

65 

8S 

66 

65 

55 

78 

52 

72 
59 

70 
62 

68 
63 

80 
64 

80 
64 

87 
58 

86 
69 

64.9 
61.9 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
70 

96 
64 

96 
61 

66 
64 

61 
53 

81 
42 

65 
42 

60 
44 

82 
46 

86 
46 

93 
63 

63 
47 

85 
36 

91 
43 

94 
58 

95 
46 

94 

59 

81 
61 

77 
61 

85 

48 

76 
43 

73 
41 

76 
41 

67 

47 

65 
60 

75 
51 

85 
48 

85 
48 

85 
54 

84.0 
51.6 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


6E0I 
SEPTEMBER 


Doy  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

93 

93 

92 

90 

87 

86 

87 

86 

85 

67 

92 

87 

85 

83 

65 

90 

69 

86 

86 

89 

84 

77 

73 

76 

60 

74 

89 

66 

65 

1 

MIN 

59 

59 

69 

69 

68 

67 

53 

56 

57 

58 

59 

58 

66 

56 

53 

65 

60 

60 

59 

59 

66 

59 

60 

62 

67 

67 

64 

58 

58 

TIFTON  2  N 

MAX 

85 

85 

90 

92 

92 

69 

86 

64 

66 

85 

65 

86 

90 

87 

84 

86 

67 

90 

91 

83 

85 

69 

81 

74 

72 

73 

75 

84 

66 

85 

69 

70 

72 

72 

69 

67 

66 

60 

62 

61 

52 

51 

55 

50 

52 

55 

53 

57 

70 

66 

66 

62 

60 

50 

63 

68 

66 

63 

63 

TOCCOA 

MAX 

88 

85 

88 

87 

eu 

86 

86 

84 

80 

60 

87 

92 

83 

81 

90 

93 

93 

89 

84 

80 

67 

76 

72 

70 

66 

64 

64 

90 

66 

83 

1 

72 

72 

69 

70 

69 

63 

56 

53 

50 

55 

55 

63 

56 

47 

52 

66 

55 

67 

67 

62 

61 

49 

48 

62 

52 

59 

61 

61 

66 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

9'- 

93 

92 

88 

86 

85 

85 

84 

65 

90 

88 

89 

86 

83 

89 

69 

82 

65 

69 

62 

76 

73 

77 

60 

75 

87 

83 

66 

1 

72 

73 

72 

70 

69 

72 

69 

62 

64 

67 

55 

62 

57 

55 

66 

67 

65 

69 

71 

70 

72 

55 

55 

66 

72 

72 

67 

66 

65 

' 

WARR6NT0N 

MAX 

e<t 

92 

90 

87 

85 

75 

83 

86 

82 

82 

84 

90 

80 

84 

89 

94 

91 

86 

82 

64 

90 

76 

75 

71 

71 

68 

73 

68 

88 

83 

MIN 

70 

73 

79 

71 

72 

66 

60 

59 

61 

68 

57 

59 

53 

53 

52 

62 

62 

69 

65 

69 

68 

69 

52 

58 

62 

65 

64 

59 

59 

59 

' 

WASHINGTON 

MAX 

85 

87 

90 

88 

88 

87 

86 

87 

85 

84 

83 

94 

86 

89 

89 

90 

92 

94 

93 

92 

90 

85 

78 

76 

70 

72 

75 

69 

88 

86 

60 

53 

70 

70 

65 

60 

59 

58 

55 

55 

54 

55 

56 

44 

56 

57 

57 

58 

70 

65 

50 

55 

54 

49 

60 

50 

51 

60 

61 

HAYCROSS 

MAX 

88 

92 

93 

89 

91 

87 

85 

85 

84 

86 

85 

90 

89 

86 

86 

83 

89 

90 

86 

87 

91 

80 

71 

76 

75 

78 

75 

87 

64 

65 

MIN 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

59 

60 

63 

65 

63 

61 

69 

52 

64 

66 

52 

58 

71 

70 

70 

55 

54 

64 

65 

69 

70 

53 

64 

71 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

88 

90 

93 

95 

91 

80 

83 

86 

83 

82 

86 

93 

86 

65 

87 

91 

95 

89 

75 

80 

87 

77 

75 

65 

70 

57 

66 

89 

86 

84 

MIN 

59 

72 

72 

69 

71 

56 

55 

54 

56 

54 

55 

60 

62 

50 

55 

50 

53 

50 

64 

65 

65 

52 

52 

59 

61 

63 

53 

57 

56 

64 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

89 

96 

92 

95 

96 

93 

89 

88 

89 

88 

90 

93 

91 

85 

90 

93 

90 

69 

87 

90 

84 

78 

75 

76 

81 

80 

89 

88 

MIN 

68 

72 

72 

72 

69 

64 

64 

59 

62 

62 

62 

69 

65 

56 

65 

67 

70 

70 

69 

52 

50 

63 

56 

68 

65 

63 

65 

66 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

AILEY 

EVAP 

.21 

.08 

* 

* 

1.32 

.28 

.24 

.22 

.23 

.23 

.16 

.12 

.15 

.17 

.24 

* 

.22 

.16 

.28 

.13 

.03 

.02 

.02 

.16 

.15 

B 

WIND 

30 

23 

* 

137 

40 

35 

29 

15 

21 

9 

11 

10 

16 

32 

* 

62 

18 

42 

61 

47 

62 

46 

5 

15 

44 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.26 

.15 

.14 

.21 

.41 

.17 

.14 

.23 

.23 

.26 

.19 

.22 

.34 

.18 

.22 

.20 

.26 

.22 

.21 

.12 

.07 

.30 

.20 

.30 

* 

.09 

.15 

.20 

WIND 

41 

60 

38 

52 

46 

76 

39 

42 

41 

77 

55 

30 

67 

40 

57 

40 

43 

46 

50 

66 

16 

68 

58 

122 

129 

119 

128 

43 

38 

S4 

ATHENS  COL.   OF  AORI . 

EVAP 

.23 

.08 

.11 

.12 

.12 

.12 

.17 

.21 

.29 

.24 

.25 

.20 

.30 

.21 

.15 

.16 

.25 

.23 

.22 

.19 

.14 

.17 

.24 

.24 

.04 

.08 

.  12 

.14 

.17 

.21 

WIND 

43 

28 

24 

10 

12 

26 

28 

24 

43 

44 

18 

26 

29 

21 

15 

14 

18 

19 

45 

32 

43 

16 

61 

51 

52 

103 

78 

9 

15 

43 

EXPERIHENT 

EVAP 

.24 

.13 

* 

.68 

.12 

.07 

.23 

.23 

.23 

.24 

.23 

.41 

.20 

.19 

.04 

.19 

.22 

.28 

.49 

.26 

.28 

.25 

.35 

.17 

.21 

B 

WIND 

16 

27 

25 

12 

25 

25 

9 

19 

15 

26 

4 

17 

77 

19 

12 

27 

7 

23 

43 

39 

10 

19 

32 

38 

13 

21 

78 

24 

6 

19 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.  17 

.14 

.19 

.21 

.26 

.24 

.22 

.24 

.22 

.21 

.23 

.19 

.21 

.22 

.13 

.11 

.16 

.21 

.20 

.17 

.  10 

.18 

.23 

.15 

.03 

.46 

.08 

.  17 

.14 

WIND 

11 

5 

15 

9 

8 

10 

8 

19 

10 

20 

19 

10 

10 

6 

3 

2 

6 

8 

23 

13 

8 

16 

20 

36 

18 

* 

80 

18 

6 

8 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.27 

.  16 

.19 

.21 

.37 

.07 

.27 

.22 

.22 

.20 

.19 

.19 

.34 

.26 

.23 

.20 

.28 

.24 

.24 

.17 

.10 

.30 

.21 

.26 

.07 

.00 

.20 

.18 

.  16 

B 

WIND 

17 

11 

11 

10 

23 

59 

43 

21 

11 

15 

11 

8 

44 

27 

27 

23 

23 

17 

31 

38 

17 

61 

33 

65 

40 

18 

29 

34 

15 

13 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.09 

.08 

.18 

.18 

.  17 

.16 

.23 

.21 

.24 

.21 

.18 

.20 

.21 

.12 

.11 

.13 

.17 

.20 

.03 

.10 

.21 

.22 

.13 

.00 

.04 

.27 

.01 

B 

WIND 

4 

4 

IS 

5 

12 

6 

7 

18 

24 

31 

43 

15 

16 

13 

3 

14 

10 

6 

20 

30 

29 

38 

35 

53 

44 

55 

53 

27 

4 

37 
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STATION  INDEX 


Observer 


ObMirer 


6*  AMOS  L.  EUER6EE 
eA  IWRVEY  C.  MOTT 
fl*  BROOKS  ALDERMAN 
«»  JAMES  A.  STACY 
ROY  6.  HCLLAf.O 

MISS  FREDDIE  DU  60SI 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
filANCME  S.  RHYSE 

SOIL  CONSERV.  SVC 
RROF.  E.  S.  SELL 
EODIE  L.  REESE 

WEATHER  8UBEAU 
WEATHER  BUREAU 

--  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
6P  FRANK  K.  MYERS 
TA  JOHN  E.  TOOLE 
7A  MRS.  ESTELLE  GROGAN 

HENRY  E.  WARMACK 
MENfiY  C.  HFARN 

 ISN  t  MLOf  SVC 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 
I.  G.  STANOIFER 
TVA-UO 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 
TVA-U7 

C.  CROMLEV 
R.  ROBERTS 

UImIdImIO  civil  aero.  ADM. 

iuTr^  COUNTY  AGENTS  OFFICE 
&UY  W.  RUCKEH 
THCWAS  P.  MATHEWS 
EOWIN  S.EPSTEIN.  jR 

-  -  BELCHER 
NW  GA.  EXP.  STATION 
JAMES  8.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 
'     'i.  TEASuEV 

^.  J.  MOORE 
JOHN  CARROLL 
CITY  OF  CiRROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 

OF  CARTEflSVILLE 
,    7A  GRANVEL  P.  TATUM 
70-.    ^=  ri?r^°""  ENGINEERS 
797    6P     7A|CHARLES  R.  SHUMSY 
■  1AM  U.  ELROO 
DEPT.  INTERiOH 

TVA-570 

MRS. GRACE  M.  BREWER 
JOHN  E.  OUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
THOMAS  M.  JUSTICE 

S.  WEATHER  BUREAU 
R.  SMITH 
W.  ELLINGTON,  JR 
iRRY  M.  SUTLER 
S.  e.  COX 

MRS. CONNIE  I. LITTLE 
8A  JACK  L.  CMAPMAK 
9A  MILES  M.  WOLFE 
BA  JOSEPH  6.  DAVIS 
SPjFIRE  DEPARTMENT 

fSS  EMILY  GAILLARO      2  3  5 
,   ISS  EVELYN  J.TINNEY  | 
I  JOHN  E.  MC  LELLAN  2  3  5 

M.   IRENE  OueOSE 
Is,  W,  KENNEY 

PEARL  P.  CHAMBERS 
TVA-633 

R.  C.  THOMPSON 
JOHN  R.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 

-  FRAN<  SIMMONS 
LEONA  8.  THOMPSON 
"    H,  EVANS 

LEO  SCARBOROUGH 
L.  PRyOR 

5P  MRS,  ALICE  PAUL 
MIO  DAN  W.  MAMKACpC 
7A  JOHN  H.  BAKER 

D.  DOVER  , 
lISS  JANETTE  ALLGOOO 

-.  C.  OLSON 
DYMPLE  D.  WARMACK 
M.  R.  euSH 
ST  REGIS  PAPER  CO 
SAMUEL  R.  HARMON 


..  8ARMAR0 
69  GA.  ooKpft  CCWPAMV 

MHS.LILLir  CHRISTIE 
SAjMOOACC  D.WCSTBKOOltS 
HO  IbLUE  SPRINGS  FARM 

MIO  Imps.  RUTH  I.  GABLE 
5Pj  TAlSAMuEL  A.  VFRNER 
9*  'R.  A.  MC  LtMOON 
-  WILLIE  J.  LLDS 
TVA-J31 

TVA-151 

EMORY  UNI  FLD  STA 
GA.  POWER  COMPAMY 
HOWARD  L.  DILBFCK  i 
.  MAYERS  I 

MISS  M.  L.  FAUSETT  1 
E.  J.  5WINT,  SR. 
TVA-722 

WALTER  N.  COX  I 
JOHN  R.  BEAVERS  ' 


W  PAUL  B.  SMITH  ' 
,  *a|MRS. SIDNEY  E. STEVENS 
MIO 'CORPS  or  ENGINEERS  1 
«A  JAMES  W.  BLACKWELL 

6P[N£SflIT  BAKER 
«*  W.  ALEX  JERNIGAN 
MIO  CHARLES  C.  LYNCH  , 
MIO  i».S.  WEATHER  BUREAU 
8A  |MACOtJ  TEL.  PUD.  CO.  ' 


SAILERS 


taJearl  L. 

BA  [MRS,  E.  _  ^ 

,    -  LOUIS  HORNe' 
7AjM*R<  G.  MC  CCHB 
W.  COLLINS 

-    ,-  -  C.  BENTON 
5P,CITV  OF  MOULTRIE 
7A  L.  G.  REYNOLDS 
fiA|TVA-J35 

l£S  0.  HARDIN,  JR 

KID IemORy  UNI  FLO  STA 
BA  TVA-112 

BA  MRS.  M.  H.  DEMPSET 
I  flA  TVA-573 
MIO  COUNTY  AGENT 


CITY  FIRE  DEPT 


CONSERV.  SVC 
-     -  REED,  JR. 
|FRAN(C  H.  DAVIS 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 
MRS.  MAYME  R.  MAYES 
OLIVER  I.  SNAPP 
0.  N.  BURNS 
SAM  S.  HARBEN 


Refer 

to 
tablM 


ft^'G.  C.  GOOONAN 
BAjMBS.ROSSlE  0.  JONES 
7*  JOHN  e.  DAVIS 
BA  TVA-7JJ 
7A  ItvA-CM 

.liss  MAny  Twefts  J 

J.  M.  MONTGC«E»r,J» 
U.S.  weATMEH  BUREAU  ! 
t>.  A.  SISSETI  I 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

brIu.  s.  coast  Gmso 

MIO|>(ICLlA/<  K.  UARREN 


C'Tr  ROKER  i  ms  CO 
(..  fl.  MIWER,  sr.  1^35 

»RS.  KAUO  M.  HAOOOO  !  3  J 

-     .  K.  cousins  3 
ItO  CCCa  HARRIS 

e«  ;>«S.  SARAH  P.RORTER  J  S  s 

•A  TREO  BEU  ill 

BA  TVA-57A                     I  I 

W.5    6r|  7A  radio  STATION  ULEI    ^  J  I  S 

I  BA  TVA-IW                           I  s 

7A  TV«-3«                           I  ; 
|MIO .EUGENE  STROM 

""" FATHER  BUREAU  2  3  5 

.-i«RS.  MARr  P.  CU.1E   '  3 

BAII..  MONROE  CA50N  Z  3  i 

»A  WIS.  MA2EL  S.TUCKER  !  3  J 
liD  SOIL  CONSERV.  SVC 

"*  JOHN  J.  TOBOLA  2  3  5 

Xi                       OAUONAy  2  3  5 

BR     BA  J.  SMITH  LANIER  2  3  * 

"10  W.  LESTER  HALL          !  '  ' 

«A  ALVIN  A.   SIHl              I  3 

BA    BA  CORRS  or  ENGINEERS  2  3  5 


BI»A5ra;     8-0aiL0aC0«ni     .-OCmLG.I:     10-OCOKK:  n-OCMCH.,; 


II-GOSTARAnU:  13-<ATII.LA: 


Sr.  p.co  100  tor  r.f, 
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statute:  miles 


\>       L.  Fayette     |    I    y>  C.rtors  |    EUljay  ""o"""^'; 

1  , — '       -^T""^  Coopi 

\         O  /  falhoun  Exp  Stn    |  Johotowi 

^  Dawsonvixie  ^       "  >  ' 

~l  K       ^  \ 

Ball  Ground— J  ■. 

Cuimning  IN  1  ✓ 


.  -  Johntown  Dahlonega  

.'   O                         Of  Dawsonville  /    •         \  ^ 

Curryvllle  2  »  1       FalrnountL_  Jasper      |        <B  "V 

,  ^  NX/       Adalrsville      j  O 

\         """'^  V"^tpile   

Cave  Sprine*?  4SSW  xayiorsville            '  |  Fields  Cross  Rds          I  V.. 

\                                    Dallas  /    Norcross  ■>  N  \  ^.      ^^"v^i/  J" 

■  \        •          .    n           a      ;  1    X                         Athens  _Col^  of  Agri  .-A-  V 

Watkinsvllle  S<^  3  # 


J-f   ,  ""^■"j''              /  /    V     „  ,           'c     f           CK-msoii  College,  S.  C. 

IP-*          Cleveland  /      N^akway.  S.  C. 

Gap           ■'      O       V  /  O                 O  I 

1^      ^             J>  I  Toccoa                  Anderson  CAA  AP,  S.  C. 

Cornelia   ^  ^  j 

C.rn=svllle        |  ^        AntroviU.,  S.  C. 

\  \  I  X  Callioui,  Falls.  S. 


Nor'cSss  J  N  ,  ^  _J,^  "'<>-@  Athens  »B  AP      ^.nbi^r^  "l™^ 

•       I  /■ 

•  --,  ,  Lexington 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1953 
J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  very  dry  and  moderately 
warmer  than  normal,  with  no  severe  storms 
or  other  extreme  conditions.  Weather 
conditions  were  mostly  favorable  for  agri- 
culture and  other  important  interests. 
Winds  were  light  to  moderate,  with  north- 
east and  northwest  directions  prevailing. 

An  area  of  high  barometer  moved  into  the 
State  at  the  beginning  of  the  month, 
bringing  generally  fair  and  pleasantly 
warm  weather  through  the  5th ;  the  pre- 
ceding rain  front  caused  moderate  rains 
extending  from  September  29th  through 
October  1st,  and  rains  continued  on  the 
2nd  and  3rd  in  far  southeastern  areas 
from  effects  of  relatively  low  pressure 
in  the  Gulf  and  Florida  Straits.  The 
low  pressure  center  moved  across  the 
southern  tip  of  Florida  on  the  4th  and 
5th,  then  northeastward  up  the  Atlantic 
Coast;  this  movement  caused  little  or  no 
rain  in  Georgia  but  contributed  toward  a 
drop  in  temperature  on  the  6th,  After 
passage  of  the  low  pressure  area,  polar 
air  moved  in  from  the  north,  reducing  tem- 
peratures well  below  normal  throughout 
the  5-day  period,  7th  through  11th,  when 
maxima  were  mostly  near  75°  and  minima 
within  the  range  40°  to  50°.     During  this 
cool  spell,  a  storm  of  tropical  character 
moved  from  the  lower  Gulf  of  Mexico,  cross- 
ing southern  Florida  on  the  9th,  thence 
northeastward  up  the  coast,  causing  light 
to  moderate  rains  in  coastal  areas  of 
Georgia  on  the  8th  and  9th.     The  eastern 
part  of  the  country  was  under  the  control 
of  extensive  high  pressure  from  the  12th 
through  24th;  temperatures  remained  above 
normal  in  Georgia  throughout  this  period 
due  to  the  inflow  of  warm  air  from  the 
Gulf,  with  maxima  rising  daily  to  80°  or 
higher  and  exceeding  85°  on  the  12th  and 
21st.     Generally  fair  weather  prevailed 
throughout  this  prolonged  warm  period, 
although  very  light  rains  occurred  over 
most  of  the  State  on  the  14th  or  15th. 
The  fair  weather  continued  on  the  25th 
and  26th,  but  an  area  of  high  barometers 
moving  in  from  the  northwest  reduced  tem- 
peratures below  normal.     An  energetic  low 
pressure  system  from  the  southwest  brought 
about  a  reaction  to  warmer  on  the  27th  and 
caused  general  moderate  rains  on  the  27th 
and  28th.     This  storm  was  replaced  by 
another  area  of  polar  air  from  the  west 
and  northwest  that  produced  fair  and  much 
cooler  weather  on  the  closing  four  days  of 
the  month,  with  coldest  weather  on  the 


30th  or  31st,  when  temperatures  were 
generally  below  40°  and  as  low  as  freezini 
in  some  northern  areas. 

The  monthly  average  temperature  was  66.1°  j 
or  0.7°  above  normal,  with  extreme  average  | 
ranging  from  56.0°  at  Blairsville  Expert-  ! 
ment  Station  to  70.2°  at  Brunswick.  The 
warmest  day  was  the  12th,  when  a  number  o:  | 
stations  recorded  temperatures  as  high  as  ' 
90° ,  and  nearly  the  same  warmth  occurred 
on  the  1st  and  21st;  the  highest  tempera- 
ture recorded  was  95°  at  LaFayette  on  the 
1st.     Coldest  weather  occurred  very  gener- 
ally on  the  last  two  days;  lowest  reading! 
were  slightly  above  40°  on  the  coast  and 
far  southern  districts  and  below  freezing 
in  northern  areas  above  Tallapoosa  and  ea;  - 
ward  to  Blairsville  Experiment  Station,  t! 
latter  of  which  registered  a  reading  of  2(  , 
the  lowest  in  the  State.  j 

Precipitation  averaged  0,79  inch,  which  ij 
only  30%  of  normal,  and  station  totals  va: 
led  from  zero  at  Dallas  and  only  a  trace  i| 
Augusta  WB  Airport  and  Butler  Creek  to  4.:. 
inches  at  Folkston  3  SSW,     Less  than  l.OOO 
inch  was  accumulated  over  about  90%  of  th<h 
State,  with  totals  exceeding  2.00  inches 
only  in  the  far  northeast,  far  southeast, 
and  a  small  area  between  Dublin  and  Dover r 
Very  few  stations  had  daily  rainfalls  as 
great  as  1.00  inch,  and  of  the  12  stationiul 
recording  falls  in  excess  of  1.00  inch,  oial 
3  stations  had  measurements  in  excess  of 
2.00  inches;  the  greatest  24-hour  fall  of' 
the  month  was  2.91  inches  at  Dublin  on  thiD 
1st,     Comparison  of  the  month  with  preced:il 
years  makes  it  the  driest  October  since  ll'l 
and  the  eighth  driest  October  on  record,  i| 
percentile  of  10.5%.     Although  many  statiii 
had  very  small  monthly  totals,  records  we:t| 
not  broken  except  at  Augusta  and  Butler 
Creek,  where  no  more  than  a  trace  occurrei(| 

Weather  conditions  of  the  month  were  mosti*; 
favorable  for  agriculture,  chiefly  with  ri'' 
spect  to  harvesting  operations,  most  of 
which  were  completed  by  the  close  of  the 
month.     Owing  to  abundant  rains  that  occuja 
ed  during  September,  good  moisture  was  detn 
enough  in  the  soil  to  provide  sufficient 
assimilation  for  crop  growth  during  the  dr] 
weather  of  October;  such  crops  as  cotton, 
peanuts,  and  pecans,  profited  more  from  tH 
dry  weather  than  would  have  been  the  case 
of  wetter  conditions,  while  sweet  potatoes, 
pastures,  and  meadows  indicated  the  need  cf 
more  rain  late  in  the  month.  -  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1933 


Wind  direction 


III 


Wind  spMd 

m.  p.  h. 


51 


a  J 


Relativ*   humidity  average*  - 
percent 


Numbei  ol  dayi  vhth  precipitation 


111  Hi 


ALUKT  IB  AP 
ATHIXS  *B  AP 
ATUKTA  »B  AP 
AUGUSTA  »B  AP 
COLUIIBUS  ITB  AP 
lUCQN  WB  AP 
ROa  «B  AP 
SATAKNAB  WB  AP 
TALOOSTA  HB  AP 


14 

15 


17 
24 


8.1 
S.3 


8.9 
8.0 


36 

22 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


Precipitation 


63.8 

66.7 
63.2 
65. 8 
69.2 
63. S 

64.8 


65.  1 
62.2 

63.4 

62.2 
63.8 
67.8 
69.8 

66.8 
62.7 
65.2 
68. 1 
65.8 


24 
20 
30 

33 
26 
23 


5.  33 
2. 14 


1 . 18 
1.60 


4.01 
2. 10 


2.70 
3. SI 


1.38 
3.51 
4.83 

2.68 
2.35 
4.28 
6.56 
2.23 


1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


60.6 
69.8 

75.1 
65.0 
64.0 

63.6 
64.7 
63.5 


68.0 
68.3 
63.9 
62.3 
67.6 

64.8 
67.0 
66.9 
67.0 
68.0 

63.2 
64.9 
67.4 
65.6 
72.0 


92 
97 
99 


91 
95 


98 
93 


95 
94 
99 


Precipitation 


2.50 
0.99 
2.04 

3.85 
0.87 
1.40 
4.43 

1 .51 

1.67 
2.  11 
5.08 


.05 
.81 


0.84 
2.53 


Temperature 


Precipitation 


1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 


All 
Years 


65.7 
62.9 
64.5 
64.0 
64.9 

68.8 
61.6 
69.9 
67.8 
67.9 

61.7 
66.1 


95 
91 


87 
92 
91 


96 
95 


29 
29 


22 
32 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

?S 
<£ 

g,i 

*  a 

>  a 

<x 

Average 

Departure 
From  Normal 

HlghMl 

S 

a 

Lowest 

e 

Q 

• 

& 

a 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

EN 

? 
3 
S 
0 

• 

a 

Snow.  SleeL  Hall 

No.  oil 

Ma<. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

s 

1 

0 

o 

• 

s 

o 

.  1 

Si 

°i 

xs 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

75.5 

50.5 

63.0 

85 

6+ 

35 

31 

0 

0 

0 

0 

.67 

.52 

27 

.0 

0 

2 

1 

ATHENS 

75. '.M 

50. 2M 

12 

30 

100 

0 

0 

.18 

2.73 

.12 

27 

.  0 

0 

2 

0 

ATHENS  COl_  OF  AGR I 

79.6 

49.2 

64.4 

.6 

90 

12 

36 

26 

86 

1 

0 

0 

0 

.32 

2.44 

.12 

27 

.0 

0 

3 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

76.2 

51.7 

64.0 

.1 

87 

1 2 

38 

30 

83 

0 

0 

0 

0 

.20 

- 

2.74 

.07 

27 

.0 

0 

4 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

74.6 

53.3 

64.0 

.6 

85 

12 

39 

30 

89 

0 

0 

0 

0 

.09 

- 

2.61 

.05 

27 

.0 

0 

2 

0 

ATLANTA  WB  CITY  R 

73.7 

54.7 

64.2 

.7 

84 

12 

39 

30 

87 

0 

0 

0 

0 

.09 

- 

2.41 

.05 

27 

2 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

73.8 

38.2 

—  5.1 

85 

2 

26 

31 

0 

0 

9 

0 

.90 

2.29 

.40 

27 

.0 

0 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

77.2 

46.8 

61.5 

87 

1 

32 

31 

130 

0 

0 

1 

0 

.23 

.20 

27 

.0 

0 

2 

I 

CARLTON  BRIDGE 

78.5 

45.3 

61.9 

-  .5 

88 

30 

30+ 

0 

0 

2 

0 

- 

1.26 

.0 

0 

7 

1 

CARTERSVILLE 

82.6 

50.7 

66.7 

4.5 

89 

2 

32 

31 

47 

0 

0 

1 

0 

.56 

- 

1.82 

.46 

27 

.0 

0 

2 

0 

CEDARTOWN 

78.2 

47.8 

1 

31 

102 

0 

0 

1.03 

.58 

15 

.  0 

0 

3 

1 

CLAYTON 

73. 6M 

46. 8M 

59. 7M 

1.4 

38 

8+ 

166 

0 

0 

0 

0 

3.51 

- 

.63 

1  .86 

15 

.0 

0 

4 

3 

CORNELIA 

74.7 

50.4 

20 

30+ 

116 

0 

0 

.58 

.20 

15 

6 

0 

OAHLuNEGA 

74.5 

49.0 

61.8 

1.9 

85 

37 

31 

132 

0 

0 

0 

0 

- 

3.04 

.0 

0 

4 

0 

DALTON 

79.9 

49.9 

64  .  9 

2.7 

1 

30 

Q 

.50 

2.37 

.37 

27 

3 

0 

GAINESVILLE 

74.2 

50.3 

62.3 

1.5 

84 

1  + 

36 

30 

114 

Q 

0 

0 

.74 

- 

2.25 

.18 

15+ 

.0 

0 

7 

0 

HARTWELL 

78.2 

51.0 

64.6 

1.8 

89 

12 

38 

30 

77 

0 

0 

0 

0 

.24 

- 

2.64 

.24 

15 

.0 

0 

1 

0 

JASPER 

75. 7M 

51. 2M 

63. 5M 

.8 

33 

31 

115 

0 

0 

•  96 

- 

1.52 

.65 

27 

.0 

0 

2 

1 

LAFAYETTE 

78.9 

44.4 

61.7 

-  .7 

95 

1 

28 

30 

136 

1 

0 

2 

0 

1.45 

- 

1.22 

.85 

15 

.0 

0 

2!  2 

1 

0 

^ 

4 

0 

ROME  WB  AIRPORT  R 

77.5 

47.0 

62.3 

.1 

87 

29 

3  1 

117 

0 

0 

1 

0 

2.50 

.0 

0 

4 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

75.5 

43.6 

59.5 

-  1.8 

83 

12  + 

29 

26 

183 

0 

0 

4 

0 

.32 

- 

2.42 

.32 

27 

.0 

0 

1 

0 

TOCCOA 

75.8 

51.1 

63.5 

2.3 

86 

12 

40 

25+ 

100 

0 

Q 

0 

0 

.76 

- 

2.80 

.26 

27 

.0 

0 

3 

0 

WASHINGTON 

80.1 

55.0 

67.6 

3.6 

90 

12 

44 

30 

31 

1 

0 

0 

0 

.50 

2.25 

.39 

1 

.0 

0 

3 

0 

D I V I S I  ON 

63.0 

.70 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

78.8 

49.9 

64  .4 

-  2.3 

88 

12 

34 

31 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

2.53 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

AUGUSTA 

80.5 

54.3 

67.4 

2.1 

90 

12 

41 

31 

34 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 

.  0 

0 

1 

0 

BROOKLET   1  W 

79.4 

56.5 

68.0 

.6 

87 

21 

42 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

.18 

- 

1.85 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

CARROLLTON 

77.7 

48.1 

62.9 

.1 

86 

1^2 

30 

31 

99 

0 

0 

1 

0 

.16 

- 

2.58 

.18 

.0 

0 

1 

0 

COLUMBUS 

81.6 

64.4 

68.0 

1.1 

90 

13 

38 

31 

44 

1 

0 

0 

0 

.45 

- 

2.07 

.31 

27 

.0 

0 

4 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

78.9 

53.3 

66.1 

.3 

87 

13 

35 

31 

63 

0 

0 

0 

0 

.30 

- 

1.74 

.30 

27 

.0 

0 

1 

0 

COVINGTON 

77.8 

50.5 

64  .  2 

1.4 

90 

12 

34 

31 

84 

1 

0 

0 

0 

1.23 

1.68 

.53 

1 

T 

0 

5 

1 

DUBLIN 

79.7 

53.8 

66.8 

.4 

87 

12 

38 

30+ 

48 

0 

0 

0 

0 

4.17 

1.77 

2.91 

1 

.0 

0 

4 

2 

EXPERIMENT 

76.9 

52.7 

64.8 

1.0 

86 

1 3 

37 

31 

0 

0 

0 

0 

.72 

- 

1.42 

.33 

1 

.0 

0 

6 

0 

FAIRVIEW 

FORT  VALLEY  3  E 

79.4 

63.6 

66.5 

.7 

88 

12 

38 

30 

53 

0 

0 

0 

.65 

- 

1.96 

.53 

1 

.0 

0 

i 

1 

GREENSBORO 

78.2 

51.9 

66.1 

1.5 

88 

12 

33 

30 

68 

0 

0 

0 

I 

u 

.92 

1.79 

.48 

1 

3 

0 

GRIFFIN 

78.3 

54.4 

66.4 

1.8 

88 

12 

38 

30 

60 

0 

0 

0 

0 

.71 

1.63 

.44 

2 

.0 

0 

5 

0 

LA  GRANGE 

78.1 

61.7 

64.9 

1.1 

85 

12  + 

34 

31 

75 

0 

0 

0 

0 

.27 

- 

2.14 

.11 

2  + 

T 

0 

3 

0 

LOUISVILLE 

79.3 

64.5 

66  .  9 

1.5 

87 

6+ 

37 

30 

48 

0 

0 

0 

0 

.29 

2.31 

.29 

1 

.0 

0 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

79.1 

54.0 

66  .  6 

.  0 

90 

12 

37 

31 

59 

1 

0 

0 

0 

.42 

1.65 

.26 

16 

.  0 

4 

0 

MACON 

80.  2M 

66. 4M 

68.  3M 

3.8 

89 

13 

0 

0 

0 

0 

1.10 

- 

2.34 

.57 

1 

.0 

0 

5 

1 

MILLED6EVILLE 

78.2 

60.8 

64  . 6 

•  2 

86 

13 

37 

30  + 

0 

0 

0 

0 

.63 

1.85 

.21 

2 

.  0 

0 

5 

0 

MILLEN 

80.  IM 

63. 4M 

66.  8M 

.6 

88 

1 1 

37 

30+ 

0 

0 

0 

0 

.05 

_ 

2.29 

.05 

2 

.0 

0 

0 

MONT  I  CELLO 

77.8 

62.2 

65.0 

.7 

87 

12 

36 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

.40 

- 

2.3t, 

.21 

16 

.0 

0 

3 

0 

NEWNAN 

78.1 

52.8 

65.5 

1.8 

85 

34 

31 

74 

0 

0 

- 

2.44 

.0 

0 

4 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

77.8 

49.6 

63.7 

87 

12 

35 

31 

86 

0 

0 

0 

0 

.30 

.30 

27 

.0 

0 

1 

0 

bWA 1 NbbUKU 

M 

0 

0 

0 

0 

2.^7 

.  0 

2 

2 

TALBOTTON 

79.9 

53.2 

66.6 

1.5 

86 

12  + 

38 

31 

52 

0 

0 

0 

0 

.65 

- 

2.10 

.65 

27 

.0 

0 

1 

1 

warrenton 

64.9 

.8 

87 

12 

35 

0 

0 

0 

0 

.  82 

- 

1.66 

.42 

1 

.0 

0 

4 

0 

WEST  POINT 

79.3 

50.7 

66.0 

.8 

88 

12 

32 

31 

73 

0 

0 

1 

0 

.33 

2.23 

.13 

1  + 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

65.8 

.71 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

80.  1 

52.2 

66.2 

87 

13  + 

36 

30 

0 

0 

0 

0 

•  76 

.60 

1 

.0 

0 

4 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

80.5 

61.6 

66.1 

-  1.7 

86 

1  + 

36 

30+ 

0 

0 

0 

0 

.67 

1.51 

.28 

9 

•  0 

0 

4 

0 

ALBANY 

80.9 

56.6 

68.8 

.6 

89 

1  + 

40 

30+ 

0 

0 

0 

0 

.25 

- 

2.02 

.21 

2 

.0 

0 

2 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

80.4 

56.3 

68.4 

-  .2 

88 

1 3 

38 

31 

40 

0 

0 

0 

0 

.22 

- 

1.67 

.12 

16 

.0 

0 

3 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

79.7 

63.9 

66.8 

.0 

88 

13 

38 

30 

46 

0 

0 

0 

0 

.71 

- 

2.25 

.32 

3 

.0 

0 

6 

0  ' 

AMERICUS  4  ENE 

80.4 

66.1 

67.8 

.8 

88 

12+ 

36 

30 

53 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

2.23 

.08 

16 

.0 

0 

1 

0  I 

BAINBRIDGE 

83.9 

63.8 

68.9 

.  7 

92 

26 

34 

30 

40 

3 

0 

0 

0 

.36 

1.85 

.36 

27 

1 

0  1 

8LACKBEARD  ISLAND 

79. 7M 

59. 4M 

69. 6M 

10 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.75 

1 

.0 

0 

3 

2  1 

BLAKELY 

80.7 

56.3 

68.0 

.0 

88 

1  + 

38 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

•  31 

2.34 

.21 

27 

.0 

0 

4 

0  1 

BRUNSWICK 

79.2 

61.2 

70.2 

-  .3 

88 

13 

45 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

1.61 

2.12 

.80 

9 

.0 

0 

6 

1  1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

77.3 

60.  1 

68.  7 

87 

6 

43 

30 

29 

0 

0 

0 

0 

1^88 

.46 

8 

.0 

0 

8 

0  1 

CAIRO   2  NNW 

79.9 

65.1 

67.5 

-  1.7 

86 

6 

38 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

.58 

1.24 

.34 

27 

.0 

0 

6 

0  I 

CAMILLA 

82.2 

55.5 

68.9 

-  .6 

89 

13+ 

39 

31 

34 

0 

0 

0 

0 

.70 

1.23 

.70 

2 

.0 

0 

1 

1  1 

CAMP  STEWART 

78.7 

56.7 

67.7 

87 

13 

40 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

.  62 

•  0 

0 

2 

1  1 

COROELE 

79.  IM 

54. 4M 

66. 8M 

1.3 

87 

13 

37 

30+ 

0 

0 

0 

0 

.72 

1.19 

.60 

1 

.0 

2 

1  c 

CUTHBERT 

80.4 

56.5 

68.5 

1.2 

89 

13 

40 

30 

41 

0 

0 

0 

0 

.66 

1.62 

.34 

18 

.0 

0 

5 

0  ( 

DOUGLAS 

80.4 

56.0 

68.2 

.1 

90 

21 

40 

30 

1 

0 

0 

1.30 

.86 

1.25 

3 

.0 

0 

2 

1  1 

EASTMAN 

79.9 

66.3 

68.1 

1.0 

87 

12  + 

39 

30 

37 

0 

0 

I 

0 

1.05 

1.61 

.65 

1 

.0 

0 

2 

1  t 

FITZGERALD 

79.5 

56.3 

67.9 

.6 

87 

13 

41 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

.24 

1.87 

.23 

2 

.0 

0 

2 

0  c 

FLEMING  EXP  STATION 

78.8 

55.6 

67.2 

85 

5+ 

3i6 

30 

43 

0 

0 

0 

0 

.44 

.30 

1 

.0 

0 

4 

0  c 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
OCTOBER  1953 


Temperature 


St«(ion 

0 

"f 
2  5 

il 

1° 
>  3 
"* 

« 

■3 
.i 

II 

• 

s 

• 

s 
2 

5 

• 

No.  of  Days 

1^ 
II 

a 
8 

1 

• 

Q 

Snow.  SImI.  HtU 

No.  ol  Days 

Mu. 

MIn. 

•3  u 
Ip 

u  g 

Is 

1 

• 

s 

o 

• 

s 

1 

£ 

!s 

-  . 

■A 

e  * 

,  .a 

i  * 
.  S 

Xi 
■■ 

=  4 

o 

FOLKSTON  9  SW 

79.  9M 

56.  IM 

68. OM 

86 

6* 

39 

30+ 

33 

0 

0 

0 

0 

2.17 

1.35 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORT  OAINES 

GLENNVILLE 

77,9 

56.8 

67.4 

-  ,8 

86 

13 

40 

30 

38 

0 

0 

0 

0 

.84 

1.33 

.40 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAMKINSVILLE 

80.2 

52.7 

66.5 

-  ,3 

89 

12 

35 

30 

52 

0 

0 

0 

0 

1.06 

_ 

1.43 

.70 

2 

.  0 

0 

3 

1 

HOOGARDS  MILL 

82.3 

53.2 

67.8 

,2 

90 

1  3 

34 

30+ 

50 

I 

0 

0 

0 

.47 

- 

1.27 

.26 

.0 

^ 

* 

^ 

LUMBER  CITY 

60.2 

53.0 

66  .  6 

87 

T 

30+ 

0 

0 

0 

0 

1  14 

.94 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

79.3 

56.  1 

67.7 

•  5 

85 

1 1  ■♦■ 

40 

0 

0 

0 

0 

.81 

*42 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOULTR 1 E 

81.8 

58. 

70.  IM 

.3 

90 

13 

?6 

1 

0 

0 

0 

.33 

1.56 

.23 

1 

QUITMAN 

81.7 

57.4 

69.6 

.7 

88 

13* 

40 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

1.00 

1.12 

.40 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78.6 

53.9 

66.3 

.2 

86 

" 

36 

30+ 

0 

0 

0 

0 

.88 

1.61 

,0 

0 

7 

1 

0 

SAVANNAH  MB  AP 

R 

78.6 

55.6 

67.1 

-  .6 

87 

13 

39 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

.27 

2.18 

.26 

X 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

76.  9M 

61. IM 

69. OM 

-  1,3 

87 

13 

48 

29+ 

24 

0 

0 

I 

0 

1.09 

1.98 

.45 

1 

.0 

I 

4 

°o 

0 

TMOMASVILLE 

80.8 

52.4 

66.6 

-  1,6 

88 

!  3 

35 

30+ 

56 

0 

0 

.79 

2,17 

.47 

28 

.0 

4 

0 

TIFTON  2  N 

79.7 

55.5 

67,6 

88 

14 

38 

30 

45 

0 

0 

0 

1.40 

.39 

,84 

2 

,0 

0 

3 

1 

0 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

79.7 

57.3 

68.5 

.4 

89 

13 

41 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

,93 

1  .54 

.56 

9 

.0 

0 

5 

1 

" 

KArCROSS 

79.8 

56.6 

68,2 

-  .8 

87 

13 

39 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

1,71 

,70 

.80 

1 

,0 

0 

6 

1 

0 

HOOORUFF  0AM 

81.<.M 

57. 9M 

69. 7M 

88 

1 

42 

30 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.75 

28 

,0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

68.0 

.89 

.0 

STATE 

66,  1 

,7 

.79 

1.88 

T 

Precipilallon 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORI 

Table  3  ociosER  I' 


Station 

-a 

Day  of  month 

Tol 

'  1 

2  1 

3 

4   I   5  I  6 

7 

9 

10  1  11 

12 

13  I  14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

25  I  26  1  27 

28 

29  1  30 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

1.31 
.94 
.52 
.76 
.67 

.11  1 

.10 
.31 
.60 

.14 

.01 

•  04 

.07 

.07 
•  05 
128 

T 

T 

.■iS 

.12 

.16 

.23 

•  i« 

.12 
.02 
.07 

ALBANY 

ALBANY  MB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALHA  CAA  airport 
AMERICUS  <.  ENE 

.25 
.22 
.67 
.71 
.08 

.09 

.15 
T 

.21 

T 

.05 

T 

.32 

T 

.01 

.15 

T 

T 

.12 
.08 

T 
T 

.01 
.52 
•  03 

.04 

T 

T 

•  15 

T 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT  R 
ATLANTA  WB  CITY  R 

.18 
.32 
.20 
.09 
4  09 

.10 
•  03 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

.12 
.12 
.07 
.05 
•  05 

.10 
.04 
.04 
.04 

•  06 

•  06 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAvERDALE 

T 

.02 
.36 
.88 
l.W 

.02 

•  04 

T 

,\i 
.21 

T 
T 

.06 
.72 

•  36 

•  55 
.36 

T 

•  10 

•  09 

BLACKBEARU  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAH 
BOWMAN 

1.71 
.90 
.31 
.98 
.82 

.75 
.07 
T 

.26 

.01 

.70 

.32 

T 

.05 

.02 

.02 
•  62 

.02 
.06 

.40 
•  21 

.56 

T 

•  02 

•  12 

•  09 

.14 

.26 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

1.01 
.18 
1.61 
1  .86 
.38 

.18 
.37 
.40 

.10 

.fo 

.32 
.26 

.06 
.16 
•  10 

.03 

T 

.60 
.44 

.16 

.16 
•  16 

.01 

•  31 

T 

T 

•  02 

•  01 

•  01 

.34 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

T 

.56 
.23 
.70 
.62 

I 

.19 
.72 

.01 

•  70 
.10 

T 

.01 

T 

T 

.03 

T 

•  34 

•  20 

T 

•  03 

T 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

.77 
1.57 
1.02 
•  18 
.89 

•  02 

.03 

.  14 

.02 

.17 

T 

1.25 
.50 

.03 
.11 

T 

•  53 

•  02 

•  29 
.18 
.50 

•  05 

•  13 

.16 
.02 
.03 

.25 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAU6A  PARK 

«56 
.35 
1.03 
.95 
.57 

•  06 

.10 
.56 
.01 

.46 
.30 
.35 
.76 
.46 

.05 
.10 

•  17 

•  02 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  K 

.86 
3.51 
.97 
.<>5 
.30 

•  07 

T 

.06 

T 

•  01 

.07 

•  50 

•  23 

1.86 
.11 

•  45 

•  76 

•  45 

•  31 

•  30 

•  14 

•  39 

•  06 

7 

•  20 
.12 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

.43 
-72 
.56 
1.23 
.52 

T 

.50 
•  01 
.53 
.06 

.22 

•  09 

T 

•  11 
.12 

.10 

.20 
.25 
.10 

•  06 
.24 

•  25 

•  10 

•  12 
.14 

•  13 
.02 

.03 
.08 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONE6A 

DALLAS 

OALTON 

.39 
.66 
.52 
.  00 
.50 

.11 
.08 

.01 

T 

.03 

•  02 

•  34 

.21 
.18 
.41 

.37 

.01 

.16 
.07 
.05 

DAWSON 
OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
DONALSONV 1 LLE  3  W 

.24 
.59 
.78 
.94 
.40 

•  11 
.01 

.10 
T 

.50 
.01 

•  24 

•  02 

•  01 

.OS 

.01 

.05 
.36 

T 

•  05 

•  02 

•  OS 

T 

.06 
.33 
.40 

•  30 

.03 
.02 
.02 

.17 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

1.30 
•  24 
2*06 
4*17 
1.05 

1.55 
2.91 
•  65 

.48 
•  22 
.40 

1.25 

•  01 
.01 

T 

T 

T 

1.03 

•  21 

T 

•  05 

•  02 

T' 

•  03 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FA  I RMOUNT 

•  71 
1.69 
.41 
.72 
.79 

•  33 

.03 
•  U 

•  02 

T 

.31 
.20 

.17 
.04 

.23 

•  44 

•  32 

•  20 
.42 

•  11 

•  09 

T 

•  17 

•  31 

•  02 

FAtRVIEW 

F 1 TZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

•  24 
1.33 
.44 
.45 

oecoRO 

.01 
.30 

MISSING 
.23  T 
.11 
•  09 

.02 

T 

•  02 

T 

•  79 

•  36 

.05 
.03 

•  38 

•  09 

FOLKSTON  3  SSW 
F0LK5T0N  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 

4.20 
2.17 

.65 
.18 

2.10 

RECOItO 
.53 

.75 
.70 
MISSING 

.05  T 

.10 

1.15 
1.39 

.OS 

.02 

.03 

•  12 

•  02 

•  18 

.09 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GR  IFFIN 

.74 
.84 

•  52 
.92 

•  71 

.10 
.40 

.46 

.36 

•  42 

•  44 

.02 
.02 

.01 

.15 

.16 

T 

•  02 

.02 
.02 

•  16 

•  09 

•  52 

•  21 

.02 

•  09 

T 

•  02 

MARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HI  AWASSEE 
H0G6ARDS  MILL 

•  24 
1.06 

.71 
1.37 

•  47 

T 

•  21 

•  26 

•  70 

•  01 

•  03 

•  15 
T 

T 

.26 

.24 

.05 
.54 

•  36 

•  40 

•  19 

.06 
.05 
■  03 

•  21 

•  10 

JASPER 

J0NES90R0 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

•  96 
.14 

1.08 
.67 

1.45 

•  06 

•  08 

T 

.72 

•  26 

•  65 

•  69 

.33 
.31 
.60 

T 

•  31 

.03 

•  10 

T 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L INCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 

.27 
.35 
•  10 
1  .80 
.29 

•  02 
.29 

•  U 

T 

.  15 

.05 
.34 

•  96 

.05 
.06 

.11 

•  50 

.19 

LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT  R 

MACON 

MAYSVILLE 

MIDVILLE 

1.14 
.42 

I. 10 
•  79 
.91 

.20 
.07 
.57 

•  06 

•  61 

.45 

.07 
.10 

.46 

.02 

•  16 

.07 
.10 
.27 

.26 

.25 

.02 

•  02 

•  03 

.03 
.19 

.06 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONT  I  CELLO 
MOULTRIE 

•  63 
.05 

•  81 

.40 
.33 

.07 

•  10 
.23 

.21 
.05 
.10 

.42 
.01 

.14 

.04 

.21 
•  05 

.16 

.05 

T 

•  09 

•  04 

T 

T 

MOUNT  VERNON  3  MNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  *  N 

.56 
.85 
.2« 
•  65 
1.25 

.44 
.07 
.46 

•  09 

•  06 

.05 

•  16 
.55 

•  06 

•  64 

•  05 

•  36 
.08 

.04 

.17 

.11 
.14 

8m  BvteraDC*  Nota*  FoUowtng  Sutton  Indax 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobl«  :^-Conlinued 


Station 


MOTTELY  0«M 

PINE  HOUNTAIN  VALLEY 

OUITMAN 

RESAC* 

RINOGOLO 

RISING  FAWN 
ROMC 

ROME  KB  AIRPORT  ft 
SAVAMNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  MS  AP  R 

SAVANNAH  BEACH  2  H 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
sue HE S 
SUNMfRVILLE 

SHAINSeORO 
SHEET  GUM 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  2  NH» 
TAYLORSVILLt 

THOMASVILLE 
T  If ION  ?  N 
TITUS 
TO<COA 

TRAT  MOUNTAIN 

TU*MEL  HILL 
{VALDOSTA  MB  AIRPORT 
■ALESKA 
VARRENTON 
mASHINGTON 

■ATCROSS 
•ATWESBOSO 
•EST  POINT 
tOOOBURY 
•OOORUFF  DAM 


.50 
1.00 
.33 


1.09 

1.06 
1.0«> 


Day  oi  month 


12  3 


•7»     .05  .02 


*39 

.80     .06  *}9 
RECORD  MISSING 
.13  .07 
.1^  .11 
.01      .69  T 


4      5  6 


13  I  U  I  is" 


.28  1.29 
•60  .04 


16     17  18 


22    33    24    25    26  27 


RinmcE  Nona 

Ito  tomr  dLflt  IdcDtlflcKtlOD  Duab«r*  la  tb«  Index  number  coluati  of  the  Stntioo  lades  ire  kBslcned  oa  ■  state  buta.    There  vlll  be  no  dopllcitlOD  of  nuBbera  vltbln  •  etate. 
Tlguea  aod  letteri  follovlag  th«  atatlon  oaae.  aucb        12  BSV ,   lodlcate  dlataace  Id  allea  and  direction  froa  the  poat  office. 
Tbeervatlon  tlaen  ■Iveo  la  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

lelared  data  aad  corrections  vlll  be  carried  onlr  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletia. 

laatblj  aid  seaeenal  snoefsll  and  beating  defree  days  for  tbe  precedlnf  12  BODths  vlll  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  tbls  bulletin. 

fttattOM  sppearlac  In  the  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  Blmslac  or  received  too  late  to  t*  Included  In  this  issue. 

i^leaa  othervlse  indicated,  dlsensloaal  units  used  la  tbls  bulletin  are:     temperature  In  'P.,  preclpltatloa  and  evaporstloa  la  inches,  sad  vlad  Bovement  In  allea.     Decree  dsfa  are  baaed  oa  a  dallj 
versfe  of  65*  P,     evaporation  Is  aeaaured  la  tbe  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  othervlse  shovn  by  footnote  follovlac  Table  6. 

leel  aad  hall  vere  included  In  aooefall  averases  In  Table  1,  t>eglnninB  elth  July  1948. 

MMiats  la  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  othervlse  Indicated. 

(ta  Is  Tables  3,  S  aad  6  and  snovfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  obaervatloa.     Bee  the  Station  lades  for  obaervat loa  time. 

loe  oa  grouad  la  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  atstlona  snov  on  ground  values  are  at  7:30  A.B.  I.8.T.  flTt  BQUIT  la  Table  7  meaas  the  vater 
luivaleat  of  naov  on  tbe  grouad.  It  is  measured  at  selected  stations  vheo  tbe  depth  of  snov  on  the  ground  Is  tvo  laches  or  more.  Vater  equivalent  aaaplea  are  aeceaaarlly  taken  from  different  points 
>>'  OTCcesslve  observations;  eoasequeatlj  occasional  drifting  aad  other  causes  of  local  variability  In  tbe  saovpack  result  io  apparent  incoaslatencles  la  tbe  record. 

-    Re  record  la  Tablee  3,  6.  7  aad  tbe  station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  &  is  indicated  bj  ao  entry. 
*     And  also  OB  a  later  date  or  dates. 

■  Amooat  Included  la  follovlag  measuremeat .  time  distrlbutloa  unknovn. 
//    Cage  Is  equipped  vith  a  ■Indshield. 

■  Adjusted  to  a  full  M>nth. 

C    la  tbe  "gefer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purpoaea  aad  ara  publlahed  later  in 
iourly  Preclpltatloa  Data. 

I    Vater  equivalent  of  saovfall  vholly  or  partly  estimated,  using  s  ratio  of  1  incb  vater  equivalent  to  every  10  inches  of  aev  snovfall. 

■  tee  or  more  days  of  record  ■lealng;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  statloa,  have  bees  adjusted  to  repreaeat  the  vsliis  for  a  full  month. 
I    Dally  value*  aad  moatbly  total  from  recordlag  gage. 

T    Trace,  as  amouat  too  small  to  aeasure. 
T    Includes  total  for  previous  mootb. 

Mcrlptiea  Price:  IS  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  tl.50  per  year.  (Tearly  aubacriptlon  includes  the  Annual  Biiamary . >  Checks  aad  moaey  order*  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  tk* 
ted  States.     Kamlttaaces  and  correspoadeace  regarding  aubscrlptlott*  should  be  seat  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printlag  Office,  Vashlagton  29,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
OCTOBER  11 


Day  Oi  Month 


btonon 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

1   7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

A I  LEY 

MAX 

85 

80 

82 

83 

74 

76 

77 

83 

87 

87 

81 

78 

82 

84 

82 

83 

84 

87 

80 

80 

85 

75 

80 

76 

67 

65 

69 

6( 

MIN 

7 1 

65 

65 

64 

55 

53 

52 

57 

56 

55 

56 

55 

52 

53 

49 

49 

45 

42 

42 

42 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

86 

84 

81 

85 

84 

66 

86 

78 

75 

79 

77 

83 

86 

86 

83 

82 

83 

83 

82 

82 

86 

83 

84 

82 

86 

78 

78 

72 

66 

64 

69 

80 

MIN 

68 

65 

65 

63 

64 

56 

53 

53 

55 

49 

45 

47 

47 

53 

53 

54 

52 

52 

52 

54 

49 

52 

50 

48 

42 

44 

66 

40 

36 

36 

51 

ALBANY 

MAX 

89 

82 

83 

85 

64 

81 

64 

77 

71 

78 

79 

85 

69 

69 

81 

82 

82 

85 

83 

8? 

S3 

86 

83 

85 

87 

75 

80 

76 

68 

66 

69 

80 

MIN 

71 

68 

68 

65 

64 

61 

54 

55 

57 

54 

52 

54 

54 

60 

60 

62 

58 

56 

59 

59 

57 

57 

66 

56 

51 

50 

6  L 

51 

42 

40 

40 

66 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 

83 

83 

65 

85 

66 

62 

76 

74 

78 

76 

83 

87 

68 

85 

82 

83 

83 

62 

82 

83 

85 

Bt* 

86 

85 

75 

80 

76 

66 

66 

67 

75 

80 

MIN 

77 

69 

69 

66 

65 

60 

55 

56 

60 

53 

49 

6  1 

57 

69 

63 

60 

57 

61 

58 

59 

55 

bo 

54 

54 

50 

48 

59 

48 

42 

40 

38 

56 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

83 

84 

61 

79 

80 

85 

73 

72 

67 

72 

76 

80 

85 

76 

67 

6 1 

62 

7  7 

SO 

64 

84 

79 

81 

72 

71 

72 

73 

53 

56 

67 

75 

MIN 

67 

65 

66 

57 

53 

57 

43 

45 

50 

43 

45 

50 

64 

69 

59 

55 

52 

52 

52 

52 

50 

&0 

50 

51 

40 

40 

48 

46 

41 

39 

36 

5C 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

85 

85 

85 

86 

76 

72 

76 

76 

62 

86 

88 

83 

80 

82 

82 

S3 

83 

84 

66 

80 

80 

84 

75 

78 

74 

66 

63 

68 

76 

79 

MIN 

68 

67 

69 

67 

63 

55 

56 

55 

60 

51 

47 

49 

52 

56 

59 

55 

55 

58 

65 

56 

51 

61 

50 

49 

48 

43 

56 

50 

44 

38 

39 

53 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

85 

82 

82 

63 

85 

84 

75 

73 

77 

79 

64 

88 

88 

63 

83 

83 

84 

83 

83 

84 

67 

84 

86 

85 

77 

74 

78 

65 

63 

69 

76 

80 

MIN 

69 

66 

66 

67 

66 

59 

51 

51 

56 

51 

50 

56 

55 

57 

60 

60 

66 

60 

56 

56 

53 

56 

61 

56 

48 

49 

68 

47 

39 

36 

38 

55 

ATHENS 

MAX 

60 

60 

61 

80 

70 

68 

71 

74 

60 

86 

74 

69 

72 

79 

82 

63 

72 

80 

81 

70 

73 

72 

69 

60 

69 

74 

75 

MIN 

63 

55 

55 

60 

44 

43 

53 

45 

46 

51 

53 

55 

68 

55 

52 

53 

62 

51 

52 

54 

46 

56 

39 

41 

56 

49 

36 

38 

50 

ATHENS  COL  OF   AGR I 

MAX 

St. 

87 

80 

80 

83 

65 

72 

73 

77 

87 

90 

75 

86 

78 

63 

S3 

80 

61 

89 

86 

85 

82 

81 

72 

73 

79 

70 

63 

70 

74 

79 

MIN 

66 

62 

63 

58 

52 

56 

40 

42 

43 

42 

41 

49 

50 

56 

58 

54 

49 

60 

58 

48 

49 

51 

46 

46 

38 

36 

52 

43 

46 

38 

4  I 

49 

ATHENS  W6  AIRPORT 

MAX 

84 

82 

80 

80 

82 

81 

70 

68 

70 

78 

82 

87 

74 

68 

72 

62 

62 

78 

60 

82 

63 

72 

63 

81 

71 

73 

73 

63 

60 

70 

72 

76 

MIN 

68 

65 

63 

57 

57 

52 

47 

45 

53 

46 

46 

52 

58 

53 

54 

56 

54 

52 

52 

56 

46 

51 

41 

44 

56 

46 

44 

38 

39 

51 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

83 

82 

79 

79 

71 

74 

80 

85 

76 

75 

67 

79 

80 

78 

79 

81 

82 

75 

80 

75 

70 

70 

73 

57 

56 

65 

70 

74 

MIN 

68 

66 

65 

59 

69 

55 

45 

48 

53 

49 

50 

58 

57 

66 

67 

54 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

52 

54 

45 

46 

56 

45 

43 

39 

4 1 

53 

ATLANTA  WB  CI TY 

MAX 

82 

80 

79 

79 

79 

71 

70 

67 

71 

74 

78 

84 

76 

72 

67 

79 

81 

76 

77 

81 

81 

75 

79 

71 

70 

70 

72 

56 

54 

63 

71 

73 

MIN 

67 

66 

65 

61 

59 

54 

47 

46 

53 

51 

53 

60 

58 

57 

59 

64 

60 

60 

58 

58 

68 

58 

62 

54 

49 

63 

56 

44 

42 

39 

43 

54 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

84 

84 

84 

84 

65 

73 

73 

73 

76 

82 

68 

74 

76 

77 

83 

83 

62 

82 

83 

86 

75 

79 

85 

73 

75 

79 

69 

66 

70 

77 

78 

MIN 

67 

65 

64 

61 

57 

54 

45 

44 

53 

46 

42 

47 

51 

59 

66 

54 

47 

49 

53 

51 

47 

52 

46 

45 

43 

38 

52 

49 

43 

36 

34 

49 

AUGUSTA 

MAX 

86 

84 

84 

84 

67 

87 

77 

74 

72 

77 

64 

90 

63 

77 

77 

64 

86 

84 

62 

84 

67 

78 

80 

86 

77 

77 

79 

73 

67 

71 

78 

80 

MIN 

71 

66 

65 

63 

63 

58 

57 

49 

56 

46 

48 

47 

56 

60 

57 

67 

62 

54 

57 

56 

55 

51 

50 

50 

48 

44 

58 

69 

^7 

43 

4  1 

54 

BAINBR lOGE 

MAX 

87 

86 

85 

85 

88 

86 

85 

80 

81 

81 

86 

90 

90 

87 

86 

87 

87 

65 

84 

85 

87 

87 

87 

86 

88 

92 

81 

72 

68 

69 

74 

83 

MIN 

67 

68 

67 

67 

64 

59 

54 

58 

63 

49 

45 

48 

56 

56 

60 

55 

55 

57 

55 

55 

51 

50 

51 

61 

47 

47 

60 

48 

37 

34 

35 

53 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

77 

78 

61 

80 

83 

87 

76 

78 

82 

84 

65 

77 

SO 

82 

83 

61 

66 

80 

78 

85 

79 

79 

74 

72 

66 

79 

MIN 

71 

71 

70 

70 

70 

62 

60 

59 

48 

49 

50 

62 

60 

57 

58 

60 

59 

61 

54 

53 

57 

54 

61 

63 

47 

59 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

85 

61 

80 

80 

80 

67 

70 

66 

70 

72 

77 

79 

76 

65 

75 

78 

79 

78 

80 

80 

81 

77 

79 

78 

69 

70 

68 

53 

50 

66 

73 

MIN 

56 

54 

54 

4S 

41 

43 

31 

31 

34 

34 

31 

34 

37 

41 

63 

44 

40 

39 

36 

38 

37 

39 

32 

34 

32 

29 

30 

42 

39 

28 

26 

36 

BLAKELY 

MAX 

88 

85 

83 

84 

87 

61 

79 

74 

79 

76 

82 

68 

66 

85 

84 

84 

84 

84 

62 

83 

86 

86 

84 

84 

76 

79 

75 

68 

62 

67 

73 

eb 

MIN 

68 

66 

67 

65 

61 

60 

51 

57 

59 

53 

52 

54 

54 

58 

69 

56 

66 

59 

68 

57 

65 

66 

53 

58 

49 

47 

59 

47 

40 

38 

41 

55 

BROOKLET   1  W 

MAX 

75 

83 

83 

84 

63 

85 

78 

75 

72 

74 

83 

66 

65 

76 

78 

82 

66 

86 

62 

86 

87 

76 

77 

86 

79 

80 

76 

73 

64 

68 

75 

79 

MIN 

70 

68 

66 

65 

66 

60 

57 

53 

59 

55 

49 

54 

57 

61 

60 

56 

56 

59 

59 

69 

66 

57 

51 

53 

61 

45 

56 

68 

47 

42 

44 

56 

BRUNSWICK 

MAX 

SO 

85 

81 

62 

86 

67 

75 

75 

72 

76 

81 

86 

88 

82 

80 

63 

80 

81 

62 

82 

67 

78 

77 

80 

75 

78 

75 

73 

65 

68 

72 

79 

MIN 

70 

71 

66 

70 

70 

64 

64 

67 

63 

58 

54 

56 

60 

65 

66 

62 

64 

67 

63 

62 

61 

61 

65 

56 

58 

55 

63 

62 

47 

45 

49 

61 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

79 

81 

62 

80 

83 

87 

74 

72 

76 

76 

83 

60 

79 

78 

81 

80 

76 

79 

80 

83 

74 

77 

84 

70 

77 

74 

70 

65 

68 

71 

77 

MIN 

71 

71 

70 

73 

70 

64 

66 

68 

62 

56 

5  1 

56 

60 

62 

61 

61 

63 

64 

63 

61 

69 

59 

54 

66 

56 

54 

61 

54 

47 

43 

46 

60 

84 

83 

82 

83 

77 

76 

82 

65 

86 

63 

84 

84 

82 

62 

62 

82 

84 

84 

84 

86 

76 

79 

70 

69 

65 

66 

73 

79 

MIN 

69 

67 

67 

67 

64 

60 

55 

59 

62 

53 

48 

51 

57 

56 

62 

55 

55 

56 

55 

57 

52 

52 

61 

56 

60 

49 

57 

49 

40 

38 

39 

55 

CALHOUN  EXP  STATION 

87 

83 

81 

82 

74 

78 

60 

85 

76 

73 

75 

83 

84 

60 

81 

64 

86 

82 

84 

73 

70 

73 

72 

66 

58 

66 

71 

77. 

MIN 

64 

59 

59 

47 

55 

44 

38 

42 

36 

52 

46 

55 

46 

45 

42 

41 

50 

35 

33 

32 

45  < 

CAMILLA 

MAX 

85 

85 

85 

86 

87 

65 

70 

80 

79 

84 

88 

89 

85 

84 

86 

89 

85 

86 

86 

88 

87 

86 

88 

86 

88 

73 

74 

64 

65 

74 

62. 

MIN 

70 

68 

68 

66 

63 

55 

56 

59 

63 

50 

48 

52 

60 

60 

63 

57 

68 

60 

55 

59 

62 

50 

48 

50 

48 

47 

59 

49 

43 

42 

39 

55' 

CAMP  STEWART 

MAX 

75 

82 

83 

64 

72 

75 

62 

85 

67 

78 

79 

81 

82 

81 

82 

83 

65 

76 

78 

85 

77 

76 

75 

70 

65 

68 

74 

78. 

MIN 

66 

68 

67 

66 

66 

58 

60 

55 

59 

56 

46 

55 

56 

60 

60 

57 

56 

61 

59 

59 

63 

56 

50 

52 

6 1 

46 

58 

59 

47 

40 

41 

56. 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

85 

67 

63 

83 

83 

84 

83 

71 

73 

77 

82 

88 

87 

72 

73 

81 

84 

81 

81 

85 

85 

73 

82 

81 

72 

74 

76 

63 

62 

70 

76. 

MIN 

65 

59 

63 

53 

50 

53 

36 

35 

40 

37 

37 

41 

46 

50 

57 

53 

66 

47 

48 

45 

44 

46 

45 

47 

33 

34 

37 

43 

44 

30 

30 

45. 

CARROLL  TON 

83 

81 

60 

80 

73 

72 

74 

76 

81 

86 

66 

80 

80 

63 

83 

60 

82 

81 

85 

85 

82 

76 

74 

73 

72 

66 

63 

67 

73 

77. 

MIN 

67 

63 

61 

52 

50 

57 

52 

42 

46 

40 

40 

49 

48 

56 

61 

53 

46 

46 

46 

44 

45 

45 

43 

61 

35 

36 

67 

49 

40 

36 

30 

46  • 

CARTERSV I LLE 

MAX 

87 

89 

64 

66 

86 

84 

79 

79 

77 

80 

82 

87 

84 

82 

84 

85 

67 

86 

65 

87 

87 

88 

82 

87 

80 

79 

78 

68 

78 

74 

77 

82  < 

MIN 

67 

66 

67 

53 

51 

58 

43 

57 

53 

43 

43 

42 

62 

60 

60 

53 

48 

54 

57 

50 

47 

47 

49 

51 

38 

44 

57 

54 

42 

35 

32 

50  • 

CEDARTOWN 

MAX 

87 

85 

82 

63 

84 

76 

74 

71 

74 

77 

81 

87 

82 

80 

77 

81 

85 

81 

61 

84 

84 

80 

84 

76 

77 

75 

72 

64 

59 

68 

74 

76  ■ 

MIN 

65 

63 

6  1 

51 

50 

60 

42 

41 

46 

4 1 

40 

46 

46 

50 

60 

64 

48 

50 

50 

48 

46 

45 

46 

46 

38 

40 

57 

47 

40 

34 

30 

47  • 

CLAYTON 

MAX 

81 

79 

83 

77 

70 

65 

71 

76 

76 

82 

74 

62 

75 

79 

80 

77 

78 

82 

83 

72 

81 

76 

72 

67 

60 

61 

65 

70 

71 

73* 

MIN 

62 

47 

47 

54 

41 

36 

4  1 

40 

4  1 

46 

46 

49 

65 

49 

48 

48 

46 

48 

48 

46 

42 

51 

38 

36 

46 

41 

43 

41 

48 

45> 

COLUMBUS 

MAX 

87 

85 

85 

84 

65 

82 

77 

76 

76 

77 

84 

89 

90 

87 

64 

86 

85 

83 

84 

85 

87 

86 

86 

83 

79 

79 

78 

74 

63 

70 

75 

61> 

MIN 

70 

62 

66 

64 

60 

62 

49 

53 

56 

56 

46 

51 

56 

56 

61 

57 

5S 

55 

56 

66 

66 

55 

53 

55 

45 

42 

61 

48 

41 

40 

38 

54* 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

83 

83 

83 

82 

83 

80 

74 

76 

77 

82 

66 

87 

81 

81 

82 

84 

82 

61 

83 

85 

83 

84 

81 

74 

76 

77 

61 

60 

68 

72 

78  • 

MIN 

7 1 

67 

62 

59 

50 

54 

52 

56 

52 

57 

56 

64 

51 

52 

60 

5  3 

41 

45 

61 

48 

4  1 

38 

35 

53t 

CORDELE 

MAX 

84 

82 

61 

84 

64 

6 1 

75 

72 

76 

77 

62 

87 

86 

61 

77 

81 

83 

82 

82 

83 

85 

81 

82 

83 

74 

78 

78 

63 

63 

67 

79* 

MIN 

71 

67 

66 

63 

59 

52 

53 

59 

50 

47 

52 

55 

59 

61 

60 

66 

59 

56 

56 

53 

53 

52 

53 

46 

45 

60 

60 

44 

37 

37 

5*» 

CORNEL  I  A 

84 

79 

79 

79 

72 

75 

79 

63 

74 

57 

74 

81 

80 

81 

62 

85 

84 

72 

81 

77 

69 

70 

64 

55 

54 

68 

72 

74  • 

MIN 

62 

53 

51 

60 

42 

43 

51 

64 

53 

52 

52 

53 

5  5 

4  7 

65 

42 

38 

64 

46 

4  3 

33 

33 

50* 

COV I NGTON 

MAX 

84 

82 

81 

81 

84 

81 

70 

73 

78 

83 

90 

77 

76 

66 

63 

84 

SO 

81 

86 

84 

73 

84 

80 

73 

75 

73 

68 

61 

69 

75 

77  » 

MIN 

67 

64 

63 

66 

57 

58 

42 

45 

5 1 

47 

52 

55 

59 

52 

50 

64 

53 

49 

49 

52 

45 

53 

38 

40 

67 

48 

43 

35 

34 

50. 

CUTHBERT 

MAX 

85 

64 

83 

85 

86 

82 

76 

73 

79 

76 

83 

87 

89 

65 

83 

83 

83 

81 

81 

84 

86 

85 

84 

83 

77 

78 

75 

72 

61 

67 

75 

10  •■ 

MIN 

61 

63 

52 

54 

55 

59 

59 

68 

56 

60 

59 

69 

67 

59 

56 

60 

49 

51 

61 

46 

41 

40 

43 

DAHLONEGA 

MAX 

85 

82 

80 

82 

83 

70 

71 

68 

64 

75 

76 

62 

76 

68 

74 

80 

83 

81 

82 

64 

66 

74 

79 

71 

70 

72 

60 

60 

64 

67 

73 

MIN 

49 

60 

41 

44 

37 

b9(i 

OALTON 

MAX 

93 

89 

86 

65 

82 

84 

77 

72 

72 

61 

85 

84 

86 

86 

75 

82 

64 

64 

83 

83 

63 

83 

82 

83 

70 

70 

73 

72 

71 

64 

72 

m' 

MIN 

66 

63 

61 

53 

52 

53 

46 

41 

46 

41 

49 

54 

56 

66 

59 

64 

55 

64 

54 

49 

49 

47 

47 

50 

46 

42 

48 

41 

43 

37 

34 

9«' 

DOUGLAS 

MAX 

88 

84 

64 

82 

65 

84 

86 

76 

76 

76 

76 

60 

86 

86 

85 

78 

66 

62 

82 

S3 

90 

83 

80 

80 

85 

76 

78 

73 

65 

65 

70  t 

0.' 

MIN 

64 

63 

68 

67 

65 

61 

56 

57 

60 

55 

49 

52 

64 

69 

68 

56 

57 

56 

56 

59 

55 

56 

53 

56 

56 

46 

58 

58 

44 

40 

41  ' 

6t( 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S-ConHntwd 


GEORGIA 

ocToeen  19»3 


Stotloti 

Day  Ol  Monlh 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

•< 

DUBLIN 

MIN 

77 
69 

83 
64 

85 
65 

S4 

62 

S3 
62 

84 

56 

76 

50 

75 
47 

76 
69 

77 
49 

83 
46 

87 

51 

84 
54 

81 
56 

77 
59 

81 
56 

84 

66 

84 

62 

83 
56 

84 

56 

85 
54 

76 
54 

60 

50 

85 

53 

75 
44 

77 
43 

80 
58 

71 
54 

65 
46 

70 
38 

76 
36 

53. B 

EASTMAN 

MIN 

SO 
71 

81 
66 

S3 
67 

85 
64 

84 
64 

85 

59 

78 
52 

72 
52 

76 
60 

76 

51 

83 

63 

67 

87 
56 

79 
57 

77 
61 

63 

58 

85 

57 

83 
61 

83 
58 

85 
58 

87 
58 

79 

56 

65 

63 

86 
57 

76 
46 

77 
45 

76 
56 

71 
55 

64 
45 

69 
39 

72 
51 

79.9 
56.3 

EXPERIMENT 

MIN 

82 
68 

83 
66 

S3 
63 

82 
56 

81 

57 

81 

59 

78 
46 

73 
45 

71 

62 

73 
47 

76 
50 

80 
55 

65 
66 

79 
55 

78 
60 

73 
53 

80 
55 

82 
69 

80 
66 

79 
52 

84 

64 

83 
64 

76 
47 

81 

57 

76 
40 

72 
49 

74 
60 

74 
48 

57 
42 

57 
38 

66 

37 

76.9 
52.7 

FAIRVIEM 

MIN 

FITZGERALD 

MIN 

82 
71 

81 
66 

83 
67 

83 
64 

84 
64 

85 
61 

80 
54 

72 
66 

77 
60 

75 
52 

82 
50 

86 
54 

87 
59 

82 
59 

77 
60 

83 
59 

84 
57 

61 
60 

80 
58 

82 
56 

66 

55 

81 
64 

80 
63 

84 

57 

80 
50 

76 
47 

74 
60 

72 
54 

64 
43 

67 
41 

74 
42 

79  .5 
56.) 

FLEMING  EXP   STAT  ION 

MIN 

75 
70 

82 

67 

82 
69 

84 

68 

85 
69 

84 

59 

83 
57 

72 
54 

71 
60 

73 
59 

81 
47 

84 
53 

85 
54 

SO 
59 

79 
59 

82 

65 

81 

57 

81 

59 

62 

59 

82 
56 

65 

52 

62 
52 

75 
46 

83 
49 

62 
47 

77 
46 

74 

54 

73 
63 

64 
46 

66 

36 

74 

39 

76  .6 
55.5 

OIKSTON  9  SM 

MAX 
MIN 

83 
67 

83 
67 

81 
65 

82 
67 

82 
67 

86 
68 

84 
60 

74 
60 

71 
61 

77 
56 

81 
48 

64 

52 

86 
64 

83 
56 

61 
62 

81 
65 

81 
56 

77 
62 

82 
55 

82 
59 

65 

53 

82 

53 

79 
52 

85 
51 

76 
50 

81 
48 

80 
59 

65 
44 

66 
39 

73 
39 

S6!l 

ORT  GAINES 

MIN 

OUT  VALLET  3  E 

MIN 

80 
67 

82 
65 

83 
64 

83 
60 

85 
59 

82 
58 

75 
49 

74 
49 

76 
55 

78 
50 

83 
47 

68 

52 

65 
63 

82 
56 

75 
69 

82 
68 

85 

62 

62 
58 

S3 

65 

64 

55 

66 

55 

60 

55 

S3 
51 

82 
59 

74 

46 

79 
44 

77 
58 

64 
49 

62 
42 

69 

38 

77 
40 

53.9 

AINESVILLE 

MIN 

84 
67 

79 
64 

79 
63 

79 
54 

82 
54 

74 

58 

71 
41 

67 
43 

73 
48 

77 
44 

79 
43 

84 
49 

73 
53 

65 
66 

72 
57 

80 
60 

78 
51 

75 
53 

78 
61 

81 

61 

82 
54 

73 
64 

80 
44 

74 

66 

71 
40 

71 
43 

62 
54 

62 
45 

56 
43 

68 
35 

71 
42 

50.3 

.ENNVILLE 

MAX 
MIN 

77 
69 

80 
67 

83 
68 

84 
67 

83 
67 

84 

59 

75 
59 

72 

55 

72 
60 

74 

57 

SI 
49 

83 
56 

66 
55 

80 
60 

79 
62 

80 
59 

81 
68 

81 
51 

81 
59 

82 
69 

65 
55 

76 
55 

77 
52 

84 

53 

73 
51 

77 
46 

73 
68 

66 
55 

63 
45 

67 
40 

75 
43 

55.8 

lEENSBORO 

MIN 

82 
69 

82 
65 

82 
64 

81 
57 

86 

58 

83 

58 

72 
49 

71 
45 

72 
51 

76 
43 

83 
43 

88 
51 

76 
54 

75 
57 

74 
60 

S3 
64 

64 

53 

SO 
59 

81 
54 

82 
51 

84 

52 

73 

53 

62 
45 

81 

53 

72 
48 

75 
43 

77 
57 

77 
49 

64 
44 

71 
33 

75 
36 

51.9 

IFFIN 

MAX 
MIN 

83 
68 

82 
66 

81 
64 

81 

63 

83 
59 

76 
61 

73 
47 

72 
47 

73 
53 

77 
49 

81 
52 

88 
59 

80 
57 

81 
55 

73 
61 

82 
55 

65 
57 

82 
61 

60 
57 

65 

55 

65 

57 

77 

67 

82 

52 

79 
58 

74 
43 

75 
43 

74 
59 

68 
48 

60 
42 

79 
38 

75 
41 

78.3 
54.4 

RTHELL 

MAX 
MIN 

Bi 
68 

SO 
64 

80 
62 

81 
54 

82 

53 

83 
51 

72 
46 

66 
42 

73 
48 

78 
45 

83 
49 

89 
56 

79 

57 

66 

55 

78 
58 

84 
54 

65 

53 

85 

53 

80 
51 

85 
54 

65 

55 

78 
54 

84 
48 

83 
44 

73 
42 

74 
42 

71 
53 

68 
49 

65 
44 

71 

3e 

75 
40 

51.0 

KKINSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
69 

62 
64 

82 
64 

83 
63 

85 
60 

85 
56 

75 
66 

72 
49 

76 

59 

79 
47 

84 
46 

89 
48 

88 
47 

80 
56 

76 
58 

82 

58 

65 

53 

83 

56 

87 

55 

85 

59 

67 
62 

80 

52 

S3 
50 

85 

60 

75 
43 

77 
42 

78 

55 

70 
51 

66 
43 

71 

36 

76 
36 

52.7 

iGAROS  MILL 

MIN 

85 
69 

85 
69 

86 
66 

86 

65 

87 
64 

84 

58 

80 
63 

76 
56 

81 
59 

80 
50 

85 
45 

89 
49 

90 
58 

87 
54 

85 
59 

87 
55 

86 

55 

85 
67 

84 

55 

65 

55 

66 
50 

67 
50 

87 

51 

85 
60 

76 
46 

82 
44 

71 
58 

57 
42 

64 

39 

69 
34 

77 
34 

53.2 

iPER 

MIN 

86 
67 

SI 
64 

83 
65 

83 
62 

83 
55 

80 
52 

70 
42 

68 
46 

73 
51 

72 
44 

7S 
49 

82 
52 

76 

53 

66 
56 

72 
67 

83 
51 

84 

50 

60 
62 

86 
62 

85 

52 

52 
44 

53 
40 

57 
38 

73 
33 

5l!2 

•AYETTE 

MIN 

95 
60 

86 

59 

85 
59 

84 
47 

86 
47 

76 
58 

73 
37 

73 
36 

75 
38 

80 
36 

65 
38 

89 
43 

83 
43 

78 
60 

79 
54 

65 
45 

86 
46 

65 
45 

85 
47 

85 
46 

87 
43 

84 
44 

72 
41 

73 

60 

72 

36 

76 

34 

72 
63 

62 
40 

68 
35 

67 
28 

73 
30 

44.4 

<  GRANGE 

MIN 

81 
70 

82 
65 

82 
61 

82 
58 

82 
54 

77 
60 

74 
44 

72 
46 

75 

62 

76 
46 

82 
46 

85 
51 

85 
55 

81 
57 

80 
60 

81 
65 

S3 
52 

81 
53 

8: 

53 

82 
52 

84 
51 

80 
51 

82 
49 

79 
58 

73 
42 

76 
41 

75 
60 

68 
48 

69 
41 

59 
38 

71 
34 

76  .1 
51.7 

UlSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
69 

84 
66 

84 
64 

84 
67 

85 
63 

67 
58 

75 
52 

74 
50 

75 
57 

75 
47 

83 
47 

S7 
52 

80 
56 

76 
58 

78 
56 

62 
59 

82 
54 

82 
55 

60 
57 

84 

55 

87 
64 

75 
56 

80 
49 

85 

51 

74 
45 

75 
43 

81 
58 

71 
57 

64 
45 

70 
37 

75 
39 

54.5 

■EB  CITV 

MIN 

85 
71 

85 
65 

80 
66 

84 

65 

84 

65 

85 

56 

85 

53 

75 

63 

72 
55 

77 
52 

7S 
48 

84 
49 

67 
51 

87 
55 

81 
58 

79 
57 

63 
55 

82 

55 

61 
55 

83 

56 

84 
51 

87 

61 

79 

50 

81 
50 

85 
45 

76 
41 

80 
43 

74 
52 

65 
46 

65 
37 

70 
37 

sslo 

•a  AIRPORT 

MIN 

81 
68 

85 
66 

84 

65 

84 

52 

84 
62 

84 
59 

74 
60 

74 

50 

75 
56 

77 
49 

84 
48 

90 
52 

84 
54 

80 
56 

74 

62 

61 

60 

63 
64 

81 

52 

62 

55 

84 

55 

65 
53 

77 
55 

62 
50 

83 
55 

73 
46 

77 
43 

78 
60 

65 
49 

52 
44 

59 
38 

75 
37 

54)0 

MIN 

83 
71 

82 
67 

85 
61 

64 
61 

85 

50 

76 

52 

76 
56 

76 
56 

85 

50 

85 
50 

89 
57 

84 
59 

79 
62 

75 
51 

64 

55 

82 
67 

84 

57 

65 
58 

77 
51 

83 
46 

77 
61 

79 
54 

54 
46 

65 
42 

56.4 

"EOGEVILLe 

MIN 

8k 

68 

83 
66 

83 
64 

82 
59 

82 
60 

83 
57 

83 
48 

74 
47 

74 
48 

74 
46 

76 
44 

82 
44 

88 
48 

80 
52 

77 
60 

75 
57 

61 
51 

83 
52 

80 
55 

79 

63 

82 
51 

64 

52 

73 
50 

79 
50 

82 
40 

73 
40 

76 
40 

SO 
54 

50 
46 

63 
37 

69 
37 

50.6 

MAX 
MIN 

77 
67 

82 
65 

83 
64 

83 
65 

84 

58 

85 
59 

74 

50 

73 

53 

73 
50 

76 
48 

88 
63 

87 
52 

81 

65 

79 
58 

79 
57 

82 
53 

85 
54 

82 
57 

81 

54 

S3 
64 

65 
64 

85 
48 

60 
49 

81 
44 

75 
41 

78 
56 

77 
63 

77 
46 

71 
37 

77 
37 

80  . 1 
53.4 

■OEZUHA  1  NE 

j 

MIN 

82 
72 

83 
71 

86 
66 

84 
64 

84 

54 

81 

57 

75 
51 

75 
52 

76 

58 

60 
56 

85 
50 

83 

56 

84 
56 

81 
57 

75 
62 

82 
65 

60 
63 

61 

60 

83 
57 

85 
66 

85 
54 

84 

53 

63 

62 

84 

56 

81 

55 

75 
62 

69 
49 

57 
48 

64 
46 

70 
40 

71 
42 

56.1 

••ilCELLO 

MIN 

84 

67 

83 
66 

84 

63 

83 

56 

81 

58 

79 
60 

73 
47 

73 
44 

76 
52 

77 
46 

81 
46 

87 
53 

80 
64 

80 
55 

73 
50 

82 
55 

84 

54 

60 
50 

81 
54 

S3 

53 

84 

57 

72 
54 

80 
48 

79 

56 

72 
41 

76 
41 

76 
54 

69 
47 

69 
44 

58 
36 

75 
38 

52.2 

TPiE 

MIN 

81 
70 

83 
67 

S3 
67 

84 
67 

85 
66 

88 
67 

84 
55 

77 
56 

78 
62 

76 
54 

85 
51 

67 
56 

90 
62 

88 
59 

66 

58 

82 
59 

83 
67 

83 
61 

62 
56 

S3 
60 

85 
57 

84 
56 

85 

55 

87 
59 

85 

63 

60 
55 

79 
59 

68 

50 

57 
43 

70 
41 

76 

58*4 

MIN 

84 
68 

81 

65 

83 
67 

81 

58 

82 
55 

80 
60 

72 
44 

70 
47 

75 
49 

78 
49 

61 
53 

SS 
52 

84 
55 

79 
55 

76 
61 

81 
59 

82 
55 

81 
55 

79 
54 

62 

52 

83 
55 

80 

55 

62 
54 

81 

57 

71 
44 

78 
41 

78 
59 

69 
47 

58 
40 

67 
37 

75 
34 

52.8 

^UNTAIN  VALLEY 

MIN 

80 
66 

81 
62 

82 
61 

82 
55 

61 
55 

76 
55 

73 
45 

72 
46 

74 
47 

77 
48 

81 
48 

87 
50 

85 
50 

81 
54 

S2 
55 

61 
50 

82 
46 

SO 

53 

60 

50 

82 
50 

83 
49 

81 

50 

62 
46 

78 
48 

70 
42 

75 
43 

78 
55 

67 
43 

59 
38 

67 
36 

72 
35 

49.5 

MAX 
MIN 

66 

84 
68 

S3 
68 

85 
68 

66 
65 

87 
61 

81 
57 

86 

60 

77 
62 

78 
52 

83 
50 

86 
54 

86 
58 

85 

57 

63 
65 

66 

57 

65 
57 

84 

52 

63 
66 

85 
55 

65 

56 

S3 
54 

62 
54 

86 

55 

77 
54 

81 
47 

78 
55 

68 
55 

66 
54 

68 
41 

76 
40 

61.7 
57.4 

MIN 

90 
67 

88 
66 

66 
63 

88 
65 

85 
48 

77 
60 

SO 
43 

75 
40 

75 
46 

80 
40 

S3 
51 

89 
50 

62 
48 

77 
57 

80 
58 

65 
66 

86 

61 

85 

62 

85 
49 

89 
49 

69 
45 

87 
46 

86 
46 

76 

52 

72 
50 

78 
38 

78 
45 

73 
49 

61 
42 

69 
35 

74 
31 

81  .0 
49.6 

R(M 

IB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

85 
65 

83 
60 

li 

84 
48 

75 
56 

73 
44 

71 
40 

7^ 
44 

78 
39 

81 
40 

87 
44 

79 
49 

73 
55 

76 
55 

03 
53 

85 
46 

82 
47 

82 

46 

84 

46 

85 
46 

81 
45 

65 
44 

75 
52 

72 
38 

75 
36 

71 

53 

55 
45 

60 
38 

58 
35 

70 
29 

77  .5 
47.0 

S'MNAH  USOA   PL  (VAROEN 
1 

MAX 
HIN 

80 
70 

82 
67 

83 
68 

84 

66 

84 

66 

85 
57 

73 
66 

73 
63 

70 
58 

74 

57 

82 
44 

64 

53 

66 
54 

76 
57 

81 

57 

83 
54 

S3 
54 

82 
58 

82 
56 

63 

55 

85 
52 

76 

62 

77 
46 

65 
47 

74 
44 

77 
41 

75 
52 

71 
62 

65 
44 

68 
36 

75 
36 

53^9 

'  *v 

■<AH  KB  AP 

MAX 

MIN 

80 
69 

83 
68 

83 
67 

84 

66 

65 
66 

86 
61 

73 
58 

7^ 

55 

71 
59 

74 
53 

82 
48 

84 

57 

87 
58 

76 
61 

7% 
59 

82 

57 

S3 
57 

60 
59 

62 
57 

83 
57 

66 
55 

75 
55 

77 
49 

85 

50 

73 
48 

76 
44 

75 
57 

71 
49 

65 
45 

68 
39 

74 
42 

55.6 

■»H  BEACM  2  N 

HIN 

80 
72 

81 
73 

80 
71 

SI 

82 
71 

85 
64 

75 

7* 

63 

74 

61 

71 
60 

81 

55 

87 
51 

75 
59 

76 
66- 

79 
63 

79 

67 

77 
65 

79 
54 

80 

56 

79 

54 

74 

65 

75 
50 

82 
58 

72 
59 

75 
52 

75 

67 

74 
64 

69 
46 

66 
46 

71 
49 

76  .9 
61.1 

BORO 

HAX 

HIN 

79 

69 

S3 
66 

82 
66 

83 
63 

50 

76 
51 

87 
52 

81 
57 

82 
58 

S3 
66 

85 
57 

64 

57 

85 

55 

84 

54 

SO 
51 

45 

76 
59 

77 
51 

69 
44 

76 
43 

TON 

HAX 
HIN 

83 
70 

83 
66 

83 
64 

84 

58 

S4 

58 

80 
62 

75 
46 

74 
46 

76 
54 

78 
48 

82 
50 

66 
55 

86 
56 

81 
58 

84 

56 

82 
56 

84 

54 

62 
54 

62 

56 

84 

55 

85 

53 

ai 

53 

83 

50 

63 

51 

76 

45 

62 
43 

77 
60 

73 
49 

51 
42 

56 
42 

74 
38 

79.9 
53.2 

'^SA  2  NNx 

HAX 
HIN 

81 
64 

SI 
49 

81 
60 

SO 
50 

SO 
43 

73 
43 

" 

68 
45 

73 
43 

73 
44 

81 

35 

63 
34 

61 
44 

77 
44 

81 
47 

79 
51 

81 
47 

77 
44 

60 
43 

81 
41 

81 

79 
38 

83 
59 

80 
39 

71 
29 

74 

30 

71 
54 

61 
44 

61 
32 

56 
30 

61 
44 

75.5 
43.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  S- Continued 


GEORGI 
OCTOBER  19S 


Dof  Ot  Month 


SlOliOB 

2 

3 

4 

5 

7  a 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

— H 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

85 

84 

84 

84 

87 

87 

81 

76 

80 

79 

85 

87 

88 

85 

83 

82 

MIN 

67 

ti 

66 

66 

61 

56 

50 

57 

60 

51 

45 

49 

55 

52 

59 

53 

53 

56 

51 

52 

49 

51 

48 

49 

47 

44 

54 

49 

40 

35 

35 

52! 

T I FTON   2  N 

MAX 

86 

83 

82 

84 

83 

84 

85 

76 

73 

77 

76 

82 

86 

88 

83 

81 

82 

MIN 

70 

67 

67 

66 

65 

59 

55 

57 

58 

52 

49 

52 

55 

59 

61 

58 

56 

59 

57 

59 

54 

55 

52 

55 

51 

50 

53 

50 

42 

38 

40 

65! 

TOCCOA 

MAX 

6S 

80 

80 

78 

84 

78 

71 

66 

73 

77 

81 

86 

74 

67 

83 

82 

80 

8 1 

85 

83 

73 

78 

72 

63 

63 

6 1 

72 

73 

75  • 

MIN 

66 

63 

63 

61 

54 

.60 

46 

42 

47 

44 

48 

48 

55 

55 

54 

54 

52 

53 

50 

54 

54 

48 

56 

51 

40 

41 

52 

44 

44 

40 

42 

51< 

V4LD0STA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

74 

85 

83 

82 

80 

84 

82 

81 

85 

75 

81 

73 

67 

63 

66 

74 

79 

MIN 

70 

68 

69 

70 

66 

62 

58 

60 

62 

54 

52 

54 

59 

58 

63 

57 

59 

51 

58 

59 

56 

56 

54 

57 

62 

49 

59 

51 

42 

41 

42 

57. 

WARRENTON 

MAX 

71 

71 

81 

83 

81 

79 

80 

84 

71 

79 

81 

70 

72 

80 

71 

63 

69 

73 

76  • 

MIN 

69 

63 

62 

38 

60 

57 

49 

45 

52 

53 

54 

49 

54 

57 

59 

54 

30 

35 

54 

56 

55 

66 

49 

52 

43 

44 

55 

53 

44 

35 

40 

52. 

WASHINGTON 

MAX 

77 

76 

80 

90 

78 

84 

85 

84 

81 

82 

87 

78 

80 

79 

78 

76 

75 

74 

68 

72 

73 

60. 

MIN 

71 

67 

63 

63 

62 

59 

57 

56 

54 

53 

33 

48 

55 

60 

58 

59 

58 

65 

56 

57 

56 

52 

51 

50 

49 

45 

48 

60 

48 

44 

45 

55.< 

WAVCROSS 

MAX 

83 

84 

85 

86 

77 

70 

83 

81 

83 

83 

83 

83 

84 

85 

81 

80 

86 

76 

79 

74 

67 

65 

66 

76 

79. 

MIN 

72 

68 

68 

70 

67 

59 

58 

58 

61 

36 

49 

52 

55 

57 

52 

57 

58 

62 

55 

58 

55 

53 

52 

53 

51 

45 

58 

62 

44 

39 

40 

56.( 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

80 

81 

81 

81 

83 

78 

73 

72 

74 

79 

84 

88 

87 

82 

81 

83 

84 

SO 

81 

83 

86 

82 

86 

82 

75 

75 

77 

71 

63 

70 

73 

79.3 

MIN 

68 

65 

63 

39 

56 

60 

45 

44 

53 

47 

44 

48 

52 

56 

58 

52 

50 

52 

53 

51 

49 

50 

48 

52 

40 

40 

60 

48 

41 

35 

32 

S0,1 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

88 

83 

84 

84 

84 

86 

84 

79 

77 

79 

79 

84 

87 

87 

84 

83 

84 

84 

83 

82 

83 

84 

85 

85 

85 

78 

80 

67 

64 

67 

81. « 

MIN 

70 

68 

68 

67 

54 

63 

55 

57 

61 

55 

54 

60 

63 

59 

62 

61 

60 

61 

58 

59 

57 

56 

54 

57 

55 

56 

49 

43 

42 

43 

57  .< 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOn 

1 

2 

3 

4 

S 

,6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

EVAP 

.13 

.06 

.08 

.17 

.  18 

.18 

.15 

.20 

.11 

.16 

.  15 

.14 

.14 

.14 

.06 

.09 

.12 

.09 

.08 

.13 

.  10 

.  12 

.25 

.03 

.09 

.10 

.07 

.14 

.07 

»IND 

25 

35 

33 

51 

47 

11 

26 

36 

56 

23 

28 

6 

17 

16 

18 

13 

11 

9 

10 

13 

12 

11 

15 

12 

26 

14 

21 

13 

74 

43 

14 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.16 

.17 

.11 

.16 

.33 

.14 

.07 

.23 

.19 

.12 

.  12 

.  12 

.15 

.  17 

.06 

.02 

.13 

.11 

.09 

.12 

.11 

.10 

.10 

.17 

.08 

.18 

.14 

.06 

.04 

.08 

.10 

WIND 

55 

45 

104 

104 

54 

17 

58 

38 

98 

43 

37 

36 

46 

111 

94 

25 

41 

46 

39 

36 

29 

32 

42 

40 

57 

45 

70 

44 

85 

65 

44 

ATHENS  COL.  OP  AGRl. 

EVAP 

.11 

.16 

.  19 

.21 

.04 

.28 

.18 

.14 

.04 

.26 

.15 

.11 

.05 

.04 

.07 

.14 

.18 

.14 

.03 

.11 

.08 

.05 

.  14 

.  17 

.12 

.09 

.04 

.09 

.16 

.05 

.06 

WIND 

33 

38 

12 

66 

31 

51 

12 

40 

18 

12 

11 

14 

29 

16 

51 

14 

4 

3 

8 

16 

5 

22 

8 

11 

21 

17 

30 

37 

11 

47 

5 

EXPERIMENT 

EVAP 

.08 

.13 

.22 

.22 

.  14 

.15 

.15 

.19 

.16 

.12 

.17 

.18 

.20 

.14 

.15 

.06 

.14 

.15 

.12 

.11 

.13 

.13 

.11 

.16 

.22 

.08 

.16 

.07 

.12 

.15 

.07 

WIND 

11 

20 

23 

25 

11 

13 

34 

10 

17 

10 

21 

14 

22 

16 

14 

5 

5 

19 

10 

3 

8 

7 

10 

23 

27 

12 

61 

40 

89 

54 

11 

HOGGARDS  HILL 

EVAP 

.15 

.12 

.18 

.  15 

.16 

.18 

.19 

.18 

.09 

.14 

.15 

.15 

.13 

.16 

.14 

.13 

.14 

.11 

.13 

.14 

.12 

.13 

.12 

.15 

.13 

.13 

.11 

.06 

.13 

.12 

.09 

WIND 

18 

10 

23 

27 

22 

14 

18 

18 

19 

19 

11 

13 

4 

1 

6 

5 

5 

3 

7 

8 

7 

5 

4 

10 

10 

9 

7 

14 

33 

28 

10 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.15 

.20 

.22 

.16 

.12 

.21 

.14 

.14 

.11 

.14 

.13 

.15 

.14 

.07 

.04 

.10 

.11 

.12 

.11 

.13 

.10 

.10 

.13 

.20 

.10 

.13 

.07 

.05 

.10 

.11 

WIND 

27 

19 

41 

45 

18 

7 

51 

17 

32 

8 

10 

14 

15 

28 

31 

S 

5 

3 

11 

4 

6 

3 

5 

17 

40 

7 

38 

30 

79 

54 

25 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.14 

.11 

.16 

.20 

.15 

.17 

.18 

.09 

.14 

.15 

.14 

.13 

.13 

.12 

.11 

.10 

.08 

.09 

.11 

.14 

.16 

.10 

.13 

.18 

.12 

.10 

.04 

.15 

.13 

.01 

WIND 

24 

15 

30 

46 

39 

26 

24 

31 

41 

34 

27 

10 

2 

7 

9 

4 

8 

6 

11 

11 

7 

17 

3 

7 

26 

10 

29 

20 

68 

35 

17 

005 


.01]  B3.m 
71 


3.931 
16801 


3.68 
6*3 


4.38 
643 


4.31< 
388 


3.94 
699 


83.89 
644 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

County 

— . 

n 
Q 

Latitude 

s 

5 

o 

Obeer- 
vatioD 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

O. 

"2 

£ 

A8ACVILL£ 

0010 

31  59 

83  19 

84 

3 

C 

0041 

34  22 

04  56 

3 

c 

ADCL 

•  ILEY 

MONTGOMERY 

ALACAHA   EkP  station 

OlSl 

BERRIEN 

16 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

OlAO 

DOUGHERTY 

31  3* 

8*  09 

7A 

7A 

2  3  9 

7 

AL8ANV  MB  A|i>E>ORT 

OlAS 

DOUGHERTY 

31  32 

8*  11 

MID 

2  3  5 

7 

ALLATDONA  0AM  ? 

oiei 

ALMA  CA*  AlflPC^T 

o:u 

AMeOICUS  A  CNE 

02S3 

SUMTER 

6 

476 

BLANCHE  S.  RHVNE 

AMERICUS  SCS 

0239 

32  06 

9*  16 

450 

MID 

C 

0A30 

33  58 

83  23 

6P 

2  3  9 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGHl 

(M3Z 

CLARKE 

ATHENS  N6  AIPPOfiT 

0*3  5 

CLAfiHE 

2  3  9 

ATLANTA  WB  AlflPOflT 

0«M 

FULTON 

977 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

ATLANTA  Hd  CITY 

0*)6 

FULTON 

33  45 

94  23 

MIO 

HID 

2  9  9 

C 

kUGUST'  <*8  AIRPOflT 

0*95 

RICHMOND 

33  22 

91  59 

MID 

2  3  5 

7  C 

0300 

R1C»««CND 

2  3  5 

tAINBB 1 DCE 

osai 

DECATUR 

2  3  5 

iALL  &BOUND 

Ot>03 

CHEROKEE 

5 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROOAN 

3 

07*b 

WMITFIELO 

3*  55 

84  51 

BA 

HENRY  E  WARMACK 

3 

0767 

EVANS 

32  09 

81  58 

HENRY  C.  MEARN 

C 

ilackseabq  island 

0')*6lMC  INTOSH 

U.S. FISH  t  WLDF  SVC 

2  3  5 

ILAIRSviLLE  E*P  STA 

0964 

UNION 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

MJtKELV 

097') 

EARLY 

6 

300 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

iLUE  CID<iE  RESvR  DAM 

1029 

FANNIN 

34  53 

a*  17 

6A 

TVA-UO 

3 

1132 

ELBERT 

3*  12 

83  02 

MRS.OWCNDOLYN  BROWN 

AASSTOVN  6AL0 

1170 

TOWNS 

TVA-147 

3 

1266 

BULLOCH 

W.  C.  CTOHLEY 

2  3  5 

RUNSM 1 C  f. 

13*0 

GLYNN 

2 

14 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

ftO*«SHIC>l  CAA  AIRPOflT 

13*5 

GLYNN 

31  09 

81  23 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

UEftA  ViSTA 

13T2 

MARION 

32  19 

8*  31 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

jRTCt  DAM 

U13 

RA6UN 

GUY  W.  RUCKER 

jTLEfi 

1*25 

TAYLOR 

THOMAS  F.  hWTHEWS 

3 

jT.fs  CREEK 

RICHMOND 

14 

118 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

1*63 

GRADY 

30  5* 

8*  13 

6P 

6P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5 

7 

t[.HOJN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

34  29 

8*  58 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

1500 

MITCHELL 

JAHES  8.  SPENCE 

2  3  5 

15** 

LIBERTY 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

NTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

894 

C.  B.  TEASLEY 

3 

Alton  bridge 

1*01 

ELBERT 

3*  04 

82  59 

SA 

3A 

J.  D.  HOORE 

2  3  5 

7 

1619 

FRANKLIN 

34  22 

83  14 

JOHN  CARROLL 

3 

C 

rrollton 

16*0 

CARROLL 

85  05 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

1657 

MURRAY 

RALPH  H.  MESSER 

3 

RTEftSVlLLE 

1665 

BARTOW 

5 

739 

CITY  OF  CARTERSVILL 

2  3  5 

RTCKVIlLE  3  Sw 

1670 

BARTOW 

34  09 

84  90 

7A 

granvel  p.  TATUM 

3 

1715 

POLK 

34  03 

65  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1732 

POLK 

Charles  r,  brumsy 

2  3  5 

1056 

HUftfUY 

WILLIAM  L.  ELROO 

3 

rCRJUHUCA  i>AR>; 

1906 

WALKER 

18 

789 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

192  7 

UNION 

34  48 

83  54 

dA 

TVA-570 

3 

1982 

RABUN 

34  53 

83  2* 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

iWIT  3  SW 

1998 

HALL 

JOHN  E.  QuiLLIAN 

2006 

WHITE 

34  36 

83  46 

MARY  L.  SUTTON 

3 

'WBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

250 

THOMAS  M,  JUSTICE 

2  3  5 

.UMBuS  X6  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

8*  56 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

2196 

PIKE 

33  05 

84  27 

C.  R.  SMITH 

3 

2239 

THOMAS 

Mm 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

22*6 

LUMPKIN 

HARRY  M,  BUTLER 

JOCLE 

2266 

CRISP 

6 

310 

s.  e.  cox 

2  3  5 

2283 

HABERSHAM 

3*  31 

83  32 

^7^0 

6P 

7A 

HOYT  S.  DILLARO 

2  3  5 

7 

231S 

NEWTON 

33  36 

83  52 

6P 

JACK  L.  HAPMAN 

2  3  5 

2*08 

fORSYTH 

MILES  M.  WOLFE 

3 

.L  .  M 

2*29!GO«»DON 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

2*50 

RANDOLPH 

12 

461 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

2<.75 

LUMPKIN 

3*  32 

83  59 

7P 

6A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

2*e5lPAULt>lNG 

33  55 

8*  50 

MISS  EVELYN  J.T INNEY  3 

C 

2*93 

WHITFIELD 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

2502 

LINCOLN 

M.    IRENE  DueOSE 

2570 

TERRELL 

6 

355 

S.  W.  KENN6Y 

3 

2576 

DAWSON 

34  25 

84  07 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

C 

2677 

FANNIN 

3*  46 

8*  13 

TVA-633 

3 

2716 

WAYNE 

H.  C.  THOMPSON 

3 

2729 

WORTH 

JOHN  R.  RUSS 

^.wlLLE  J  w 

2736 

SEMINOLE 

139 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2783 

COFFEE 

31  30 

82  51 

8A 

8A 

M,    FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

7 

2791 

DOUGLAS 

33  44 

8*  45 

LEONA  6.  THOMPSON 

3 

2799 

SCREVEN 

B.  H.  EVANS 

3 

2839 

LAURENS 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

26** 

LAURENS 

9 

190 

MID 

J.  L.  PRYOR 

2966  OOOGE 

32  12 

63  11 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

7 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

DAN  W.  HAWACK 

C 

3MC 

ELBERT 

34  07 

82  52 

JOHN  M.  BAKER 

3 

3115 

GILMEB 

12 

34  42 

84  29 

A.  0.  DOVER 

3 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

MISS  JANETTE  ALLGOW 

3 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

7 

3295 

GOOOON 

3*  26 

84  42 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

3303 

LAMAR 

33  00 

84  06 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5 

7 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

CROSS  ROAOS 

3363 1  FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

3,96 

IBEN  HILL 

16 

M  43 

83  15 

371 

9P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

340* 

FANNIN 

7 

3*  51 

84  30 

TVA-109 

3 

C 

■     EAP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  33 

81  25 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONSERV.  SvC 

2  3  9 

7  C 

■  Oil 

3*2  7 

1  WALKER 

IB 

3*  56 

as  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

J  SSW 

3*60 

iCHARlTCM 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  OAVIS 

3 

C 

M  9  iM 

3*65 

1 

1  CHARLTON 

15 

30  4* 

92  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  ft 

2  3  5 

7 

i!N[S 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

3*0 

MRS.  HAVME  R.  HAYES 

2  3  5 

7 

-  LtY  3  E 

354* 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

900 

MID 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5 

7 

3567 

1  HEARD 

3 

33  17 

85  06 

700 

6A 

0.  W.  BURNS 

3 

.  lUt 

3621 

|HALL 

3 

3*  19 

63  50 

1254 

SAM  S.  HAR8EN 

2  3  9 

7 

Station 

Index  No. 

County 

Utitude 

Elevation 

Obm- 
vatitm 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tablee 

Temp.  1 

Precip 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  96 

81 

55 

175 

7P 

7P 

2  9  9 

7 

3792 

3 

32  36 

85 

09 

400 

6P 

GA .  POWER  COMPANY 

1 

GREENSBORO 

MRS . L ILL  If  CKR 1  ST  I C 

SPALDING 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  9  9 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

6 

33  14 

84 

34 

840 

MIO 

MRS.  RUTH  T,  GABLE 

C 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

82 

56 

785 

5P 

SAMUEL  A.  VERNCR 

2  3  9 

HAWKINSVILLE 

9A 

R ,  A ,  HC  L  E  NOON 

2  3  9 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

MID 

WILLIE  J.  ELLIS 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

BA 

TVA-131 

3 

H 1 AWASSEE 

4279 

7 

94  57 

83 

46 

1950 

EMORy"nI  FLO  STA 

3 

4368 

6 

31  13 

84 

27 

132 

MIO 

BA 

2  3  9  6 

MID 

GA.  POWER  COHPAKT 

HOWARD  L.  DIL8ECK 

2  3  9 

JE5UP 

WAYNE 

MID 

A.  C.  MAYERS 

4668 

5 

34  31 

94 

17 

- 

MID 

HISS  H.  L.  FAUSETT 

c 

4700 

6 

33  31 

64 

21 

930 

8A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

BA 

TVA-722 

3 

WALTER  N.  COX 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  9 

4949 

3 

33  02 

85 

02 

740 

6P 

8A 

PAUL  B.  SHITH 

2  3  9 

7  C 

5165 

OGLETHORPE 

14 

39  52 

93 

07 

720 

8A 

MRS. SIDNEY  E. STEVENS  9 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L INCOLNTON 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

BA 

TVA-153 

3 

LOU ISVILLE 

931* 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82 

24 

337 

6P 

6P  (NESeiT  BAKER 

7  C 

LUH6ER  CITY 

5386 

9 

31  55 

82 

41 

150 

8A 

7 

STEWART 

2  3  5 

MACON 

BIBB 

BA 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

2  3  5 

MAYSVI LLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

93 

34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

5858 

11 

32  90 

82 

14 

186 

MRS,  E.  B.  KING 

HILLEDGEVILCE 

JENK 1 NS 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  5 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

HONT I CELLO 

5966 

9 

33  18 

83 

41 

680 

6P 

H.  Ci  BENTON 

7 

HOULTRI E 

6087 

COLQUITT 

16 

31  U 

83 

47 

333 

5P 

CITY  OF  MOULTRIE 

7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

L.  G,  REYNOLDS 

3 

NEWHAN 

COWETA 

7A 

JAMEs'o.  HARDIN,  JR 

2  3  5 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

6360 

6 

31  17 

84 

37 

162 

MID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

C 

6399 

34  42 

84 

13 

2030 

SA 

TVA-112 

GWINNET 

8A 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

8A 

TVA-573 

3 

PEARSON 

ATKINSON 

HID 

COUNTY  AGENT 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

70*6 

3 

32  47 

84 

51 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

7 

7276 

16 

30  *7 

83 

33 

180 

6P 

8A 

HRS.ROSSIE  0.  JONES 

2  3  5 

7 

GORDON 

7A 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

R I NGGOL  D 

8A 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

DADE 

TVA-669 

3 

7600 

* 

34  15 

85 

10 

610 

eA 

BA 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  5 

7 

7605 

34  10 

85 

16 

700 

MIO 

J.  M.  MONTGOMERY, jR 

C 

1? 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

CHATHAM 

SA 

0.  A.  BISSETT 

2  3  9 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7960 

CHATHAH 

2 

32  01 

80 

51 

10 

6P 

6P 

U.  5.  COAST  GUARD 

2  3  9 

7 

9223 

HANCOCK 

11 

33  18 

62 

59 

550 

HID 

WILLIAM  H,  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

TVA-111 

3 

8A 

TVA-115 

3 

SUMMERVILLE 

CHATTOOGA 

JAKS  R.  BURGESS 

3 

SMA 1N560RO 

6496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82 

20 

318 

5P 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2  3  5 

7 

SW  E  E  T  GUM 

850* 

7 

3*  56 

94 

15 

1600 

BA 

TVA-129 

3 

C 

SYLVAN I A 

SCREVEN 

MID 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

TALBOTTON 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

TALLAPOOSA  2  mw 

HARALSOtI 

BA 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

2  9  9 

TAYLOfiSVlLLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84 

99 

710 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

8657 

6 

32  98 

84 

14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

C 

THOMASVILLE 

6P 

8* 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  3  9 

8703 

16 

31  29 

83 

32 

370 

8A 

BA 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83 

39 

2190 

8A 

TVA-574 

3 

87*0 

STEPHENS 

1* 

3*  35 

83 

19 

1045 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  9 

7 

8806 

3*  48 

83 

42 

BA 

TVA-1 54 

3 

C 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITF I  ELD 

le 

3*  52 

85 

02 

980 

7A 

7VA-392 

3 

VALDOSTA 

8964 

LOWNDES 

16 

30  50 

93 

230 

MID 

EUGENE  STROM 

C 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83 

17 

200 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7 

907  7 

CHEROKEE 

5 

3*  19 

84 

33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

33  24 

82 

40 

500 

9P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

2  3  9 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82 

616 

6P 

6A 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  9 

7 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82 

22 

140 

6P 

8A 

JOHN  J.  TOBOLA 

2  3  9 

7 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  09 

82 

01 

261 

5P 

5P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

2  3  5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

89 

11 

579 

6P 

8A 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  9 

7 

WINDER  9  WSW 

9*66 

BARROW 

10 

34  00 

63 

49 

1039 

HID 

W.  LESTER  HALL 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

900 

BA 

ALVIN  A.  SIHI 

3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84 

52 

290 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

9 

34  06 

84 

91 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  KARRIS 

9809 

TOWNS 

7 

34  56 

83 

91 

1920 

8A 

TVA-1 46 

3 

B**  pai*  121  for  r*r«r«BCc  aot««. 
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GEORGIA  -  NOVEMBER  1953 
J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  rather  dry  and  mostly  moder- 
ate in  temperature.     Rains  were  mostly 
light  with  no  particularly  heavy  falls, 
and  although  temperatures  averaged  appreci- 
ably below  normal,  freezing  conditions  oc- 
curred on  only  3  to  4  days.     No  severe 
storms  occurred. 

An  area  of  moderately  high  pressure  per 
sisted  over  the  State  during  the  first 
four  days,  producing  fair  and  sunny  wea- 
ther with  temperatures  slightly  above  nor- 
mal.    In  connection  with  the  eastward  move- 
ment of  a  low  pressure  center  along  the 
Gulf  coast,  moderate  rains  overspread  the 
State  on  the  5th,  ending  in  coastal  areas 
on  the  6th.     Extensive  high  pressure  moved 
into  the  central  part  of  the  country  on 
the  5th,  slowly  extending  into  southern 
and  eastern  States  where  it  persisted  and 
became  the  chief  weather  control  during 
the  next  two  weeks.     Colder  air  from  the 
high  pressure  area  reduced  temperatures 
below  normal  on  the  5th,  and  this  subnormal 
trend  continued  through  the  14th,  with  de- 
ficiencies of  10°  or  more  during  the  period, 
6th  through  11th;  freezing  or  lower  occurred 
in  northern  and  some  east-central  areas  on 
the  7th,  10th  and  11th.     Generally  fair 
weather  prevailed  from  the  6th  through  19th, 
but  very  light  and  scattered  rains  fell  in 
southern  and  eastern  areas  on  the  8th  and 
9th  due  to  a  low  pressure  movement  eastward 
through  the  Gulf.     Weakening  of  the  high 
pressure  area  in  the  eastern  part  of  the 
country  and  inflow  of  warm  air  from  the 
Gulf  raised  temperatures  in  Georgia  a  few 
degrees  above  normal  on  the  16th,  with  a 
gradual  increase  in  warmth  during  the  days 
that  followed.     Unseasonably  warm  weather 
prevailed  during  the  four  days,  19th  through 
22nd,  when  temperatures  ranged  mostly  from 
60°  to  80° ;  this  warmth  was  caused  by  an 
energetic  low  pressure  system  that  moved 
southeastward  to  Texas,  thence  northeastward 
to  the  Great  Lakes.     Frontal  movements 
caused  light  to  moderate  rains  on  the  20th, 
22nd,  and  24th,  with  some  scattered  rains 
though  mostly  tendencies  for  clearing  on 
the  intervening  dates;  this  period  of  rains 
ended  on  the  25th  in  coastal  and  far  north- 
western districts,  and  sleet  or  snow  flur- 
ries occurred  at  a  few  isolated  points  in 
the  far  north  on  the  26th.     After  passage 
of  the  last  rain  front  on  the  24th,  a  re- 
action to  colder  took  place,  with  tempera- 
tures dropping  to  freezing  or  lower  over 
most  of  the  State  on  each  day  of  the  period, 
26th  through  29th.     Relatively  low  pressure 
in  the  Gulf  produced  very  light  rains  ac- 
companied by  rising  temperatures  on  the  last 
day. 

The  monthly  average  temperature  was  54.1°, 
or  1,1°  below  normal,  and  station  averages 


ranged  from  44.5°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  60.5°  at  Brunswick.  Greatest 
warmth  occurred  very  generally  on  or  about 
the  3rd,  when  highest  readings  ranged  from 
76°  at  Cornelia  to  87°  at  Swainsboro. 
Coldest  weather  occurred  chiefly  on  the 
27th  or  28th,  when  lowest  temperatures  fell 
to  20°  or  lower  in  the  far  north  and  not 
quite  as  low  as  freezing  on  the  coast  and 
far  southern  districts;  the  lowest  tempera- 
ture recorded  was  14°  at  Blairsville  Ex- 
periment Station  on  the  10th.     The  number 
of  days  with  temperatures  as  low  as  freez- 
ing increased  from  none  In  the  far  south  to 
more  than  20  in  northernmost  areas. 

Precipitation  averaged  1.58  inches,  which 
is  60%  of  normal,  and  station  totals  ranged 
from  0.29  inch  at  Lexington  to  5.20  inches 
at  Tray  Mountain.     Rainfall  was  mostly 
light,  occurring  chiefly  on  the  five  days, 
5th,  20th,   22nd,   24th,  and  30th.  Snow 
flurries  or  sleet  were  recorded  only  on  the 
26th  at  three  isolated  points  in  the  far 
north.     The  maximum  24-hour  rainfall  of  the 
month  was  3.10  inches  on  the  20-21st  at  Tray 
Mountain;  only  two  other  stations,  Cornelia 
and  Suches,  had  falls  heavier  than  2.00 
Inches . 

The  autumn  season,   including  the  months, 
September  through  November,  averaged  64.7° 
in  temperature,  which  is  0.7°  below  normal, 
and  precipitation  averaged  10.64  inches,  or 
114%  of  normal.     The  two-month  average  pre- 
cipitation for  October  and  November  was  only 
2.37  inches,  which  is  43%  of  the  two-month 
normal,  making  1953  the  driest  year  since 
1939  for  these  two  months. 

Abnormally  dry  weather  during  November, 
following  an  even  drier  October,  greatly 
depleted  soil  moisture  and  lowered  quality 
and  yield  of  some  crops.     Most  crops  had 
matured  and  were  largely  harvested  prior  to 
November,  thus  ruling  out  dire  effects  from 
drought  that  might  otherwise  have  resulted. 
Excessive  moisture  stored  deeply  in  the 
soil  from  several  days  of  heavy  rains  in  the 
latter  part  of  September  was  an  important 
factor  in  preserving  crops  from  substantial 
depreciation.     Soil  moisture  at  and  near  the 
siirface  became  quite  dry  by  the  middle  of 
November,  so  much  so  that  forest  fires  broke 
out  in  some  northern  areas,  and  the  condition 
and  growth  of  pastures,  grain,  and  winter 
vegetables  fell  off  sharply.     The  drought  was 
largely  relieved  by  several  days  of  moderate 
rains  in  the  latter  part  of  the  month,  with 
full  restoration  of  good  soil  moisture  by  the 
close  of  the  first  week  of  December.  Weather 
conditions  were  very  favorable  for  harvesting 
operations,  which  were  practically  completed 
for  all  crops  except  pecans  by  the  close  of 
the  month.  -  R.L.C. 
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Dale  ol 
laatest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

i 

1.00-1.99 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 

2  8  1 

>  >-  ° 
<■!  S 

LBAHY  WB  AP 

N 

9 

3.3 

84 

85 

44 

66 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 
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' 
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0 

0 
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SB 

4.3 
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N« 
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4,5 
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90 

91 

41 

72 
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3 

0 

0 
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3.8 

OLUUBUS  WB  AP 

90 
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77 

1 

1 

3 

2 

0 

0 
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4.2 
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7,6 

25 

N 
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41 

60 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

7X 

4.1 
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81 

39 

67 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

4.3 
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7.4 

29 

NE 

5 
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76 

* 

6 

1 

0 

1 

0 

12 

77 

4.8 
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26 

7.7 

_ 

3 

5 

3 

0 

1 

0 
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- 

5.3 

This  datum  is  obtained  by 
isual  observation  since  re- 
>rding  equipment  is  not  avail- 
)Ie.     It   Is  not  necessarily 
le  fastest  mile  occurring 
iring  the  period. 
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16 
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Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Aveiage 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Aveiage 

No.  of  days 
.01  or  more 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

52.4 
54.5 
59.2 
53.5 
59.1 

85 
86 
91 
86 
87 

17 
25 
20 
18 
20 

1.07 
4.83 
1.90 
3.76 
3.  54 

3 
8 
5 
6 
8 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

57.6 
53.2 
54.2 
57.0 
61.4 

88 
90 
82 
87 
88 

15 
21 
19 
14 

26 

1.61 
2.11 
2.37 
2. 19 
2.  16 

4 

3 
8 
6 
8 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

57.8 
52.  1 
56.2 
52.9 
52.3 

87 
83 
87 
84 
87 

15 
17 
14 
10 
15 

0.88 
2.78 
0.69 
4  .33 
3.67 

4 

6 
2 
8 
8 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

53. 1 
59.0 
53.1 
51.1 
51.7 

82 
90 
84 
94 

17 
24 
15 
0 

8.01 
9.57 
1.08 
1.00 
4.10 

13 
13 
4 
5 
8 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

59.8 
54.3 
56.9 
53.5 
60.8 

88 
87 
91 
86 
90 

19 
11 
8 
10 
21 

1.52 
0.92 
4.50 
5.65 
0.57 

5 
4 
11 
10 
3 

1952 
1953 

55. 2 
54.1 

87 
87 

15 
14 

2.01 
1 .58 

6 

5 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

52.1 
54.2 
57.6 
57.9 
54.2 

83 
85 
89 
92 
89 

12 
9 
19 
10 

9 

4.60 
0.92 
1.76 
2.94 
1.25 

9 
4 
6 
7 
4 

All 
Years 

55.2 

2.65 

6 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

51.9 
57.9 
53.3 
55.4 
55.8 

86 
88 
86 
86 
89 

3 
7 
18 
10 
14 

2. 18 
2.36 
0.86 
3.67 
1.57 

7 
7 
4 
9 

5 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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0 

0 

13 

0 

4.72 
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22 
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!  3 

CORNELIA 

63.0 
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49.5 

-  .8 

76 

16 

25 
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0 
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0 
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63.6 

37.7 

50.  7 

.9 

16 

24 

27 
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0 

0 

7 

0 

2.15 

- 

1.52 

1.10 

23 

.0 

4 

2 
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35.2 

49.9 

77 

29 

1.80 

2.26 

1.21 

23 

T 

0 

5 

1 
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GAINESVILLE 

63.7 

38.0 

50.9 

.8 

79 

3 

24 

28 

416 

0 

0 

9 

0 

2.22 

- 

1.01 

1.07 

21 

.0 

0 

4 

2 
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HARTWELL 

66.8 

38.9 

52,9 

1.0 

82 

3 

26 

29 

359 

0 

0 

7 

0 

.73 

- 

1.85 

.36 

21 

,0 

0 

4 

0 

0,, 

JASPER  1  NNW 

63.6 

37.3 

50.5 

-  .1 

78 

2 

23 

28 

427 

0 

Q 

g 

Q 

1.82 

- 

1  .94 

1  .00 

23 

,0 

0 

3 

1 

I 

LAFAYETTE 

66.7 

33.5 

49.7 

-  .8 

80 

2  + 

20 

10  + 

463 

0 

0 

14 

0 

1.25 

2.41 

.90 

23 

,0 

0 

3 

1 

0 

ROME 

57.3 

34.4 

50.9 

.  0 

81 

3 

24 

9+ 

417 

0 

0 

15 

0 

1.69 

1.02 

2 

1 

1 
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R 

64  .  9 

32.6 

48.8 

-  1,7 

79 

3 

20 

29 
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0 

0 

17 

0 

1.27 

2.49 

.74 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.8 

29.9 

46.9 

-  3,7 

78 

1  + 

17 

11  + 

541 

0 

0 

19 

0 

1  .09 

- 

1.87 

.52 

21 

.0 

0 

3 

1 

TOCCOA 

65.6 

40.  1 

52.9 

1.7 

82 

3 

26 

27 

358 

0 

g 

Q 

2.80 

- 

.62 

1  .99 

21 

.0 

0 

6 

2 

WASHINGTON 

66.9 

42.5 

54.7 

-  .1 

83 

3 

30 

7 

305 

0 

0 

2 

0 

.92 

- 

1.64 

.36 

21 

.0 

0 

6 

0 

IH 

DIVISION 

50.7 

1.69 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

67.9 

35.8 

51.9 

-  4,0 

83 

3 

24 

29 

392 

0 

0 

12 

0 

.92 

1.52 

.49 

5 

.0 

0 

8 

0 

0 

AUGUSTA 

69.5 

41.5 

55.6 

1,1 

83 

3 

3 1 

27 

286 

0 

0 

3 

0 

7 

0 

0 

BROOKLET   1  W 

59.7 

44.0 

56.9 

-  .5 

84 

3 

29 

27 

250 

0 

0 

2 

0 

.49 

- 

1.55 

.25 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARROLLTON 

55.  1 

33.8 

50.0 

-  1.9 

?* 

20 

29 

443 

0 

0 

18 

0 

1.62 

- 

1.25 

.76 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

COLUMBUS 

59.8 

42.3 

56.  1 

.0 

82 

3 

32 

29 

257 

0 

0 

1 

0 

2.06 

- 

.53 

.69 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

55.6 

39.4 

53.0 

-  1.3 

80 

3 

28 

27 

354 

0 

0 

8 

0 

2.11 

- 

.75 

.98 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

COVINGTON 

57.0 

37.2 

52.  1 

-  .5 

81 

2  + 

29 

0 

0 

12 

0 

2 1 

.  0 

0 

4 

1 

0 

DUBLIN 

68.8 

41.0 

54.9 

.7 

82 

3 

28 

27+ 

300 

0 

0 

4 

0 

.86 

- 

1.62 

.37 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

EXPERIMENT 

65.  1 

40.6 

53.4 

.5 

80 

4  + 

27 

28 

0 

0 

6 

0 

1.32 

- 

.84 

.39 

21 

.0 

0 

7 

0 

0 

FAIRVIEW 

FORT  VALLEY  3  E 

67.7 

39.3 

53.5 

-  1.6 

82 

3 

28 

27 

343 

0 

0 

7 

1.36 

1.18 

.0 

0 

7 

0 

GREENSBORO 

67.8 

38.5 

53.2 

.  3 

81 

3 

27 

10 

357 

0 

0 

9 

0 

.66 

1.82 

.27 

2 1 

Q 

Q 

GRIFFIN 

66.7 

42.7 

54.7 

.4 

81 

3 

28 

28 

304 

0 

0 

3 

0 

1.38 

- 

1.14 

.48 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

LA  GRANGE 

67.  1 

38.5 

52.8 

-  .3 

3 

26 

29 

358 

0 

0 

11 

0 

I.OO 

.87 

.76 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

LOUISVILLE 

68.4 

40.3 

54.4 

.7 

82 

3 

28 

27+ 

321 

0 

0 

3 

° 

1.32 

0 

Q 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

68.0 

40.0 

54.0 

-  2.0 

83 

3 

28 

29 

329 

0 

0 

0 

1 .  00 

1.73 

.48 

5 

.  0 

Q 

2 

0 

0 

MACON 

M 

81 

4 

0 

0 

0 

.97 

- 

1.55 

.52 

23 

.0 

0 

0 

MILLEDGEVILLE 

67.3 

36.4 

51.9 

-  2.2 

80 

26 

29+ 

0 

0 

12 

0 

0 

MILLEN 

69. 9M 

40.  IM 

55. OM 

-  1.0 

81 

2 

28 

27  + 

0 

0 

5 

0 

.72 

- 

1.30 

.42 

25 

.0 

0 

3 

0 

MONT ICELLO 

56.  2M 

36. 9M 

51  .6M 

-  2.1 

25 

29 

405 

0 

0 

8 

0 

.76 

- 

1.82 

.30 

6 

.0 

0 

5 

I 

0 

NEWNAN 

65.5 

39.7 

53.1 

-     .  1 

79 

2* 

23 

28 

349 

0 

0 

5 

0 

1.02 

- 

1.62 

.60 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

65  •9M 

38.7 

52. 3M 

80 

2  + 

27 

27 

350 

0 

0 

0 

1.79 

.80 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

SWAINSBORO 

71  .OM 

43.  IM 

57.1M 

87 

7+ 

0 

0 

3 

0 

.66 

6 

.  0 

0 

4 

2 

0 

TALBOTTON 

68.3 

39.2 

53.8 

-  .9 

81 

3 

28 

29 

333 

0 

0 

^ 

0 

1.77 

- 

1.07 

.77 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

WARRENTON 

66.0 

38.9 

52.5 

-  1.5 

81 

3 

28 

27+ 

370 

0 

0 

8 

0 

.95 

- 

1.59 

.36 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

67.5 

37.7 

52.  7 

-  .8 

81 

3 

27 

10  + 

365 

0 

0 

11 

0 

1.18 

- 

1  .66 

.67 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

53.6 

1.23 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

68.9 

39.2 

54.1 

82 

4 

28 

28+ 

0 

0 

0 

1.02 

.46 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

59.3 

40.5 

55.0 

-    3  ,  Q 

81 

28 

27 

0 

0 

6 

0 

.41 

0 

0 

ALBANY 

66.9 

44.0 

55.5 

-1.5 

82 

4 

35 

27+ 

0 

0 

0 

0 

1.59 

- 

.60 

.76 

23 

.0 

0 

6 

1  0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

68.2 

43.7 

56.0 

-  1.4 

82 

3 

33 

27  + 

273 

0 

0 

0 

0 

1.57 

- 

.80 

.75 

22 

.0 

0 

6 

ilo 

ALMA  CAA  AIRPORT 

59.0 

40.7 

54  .9 

-  1.6 

81 

3 

25 

27 

308 

0 

0 

4 

0 

1.01 

- 

1.33 

.42 

6 

.0 

0 

7 

"1 

0 

AMERICUS  1,  ENE 

69. 3M 

41.4 

55. 4M 

.9 

84 

2 

31 

29 

287 

0 

0 

6 

0 

.98 

1.64 

,75 

22 

.0 

0 

1 

0 

BAINRRIDGE 

69.0 

42.3 

55.7 

-  2.7 

80 

3 

3  0 

11  + 

0 

0 

6 

0 

23 

.  0 

0 

I 

2 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

68.  IM 

47. 3M 

5  7.7M 

30 

27 

237 

0 

0 

1 

0 

1.90 

1.27 

5 

.0 

0 

2 

1 

BLAKELY 

68.4 

43.7 

56.1 

-  1.8 

19 

31 

27 

253 

0 

0 

1 

0 

2.68 

.28 

.83 

5 

.0 

0 

3 

0 

BRUNSWICK 

70.0 

50.9 

60.5 

-  .5 

82 

4 

37 

7 

168 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.17 

.66 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.5 

49.1 

58.3 

79 

4 

33 

27 

217 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.92 

5 

.0 

0 

7| 

1 

i 

CAIRO  2  NNW 

69.4 

45.4 

67.4 

-  1.3 

80 

3 

32 

27 

231 

0 

0 

1 

0 

2.95 

.96 

1.31 

5 

0 

6 

2 

I 

CAMILLA 

71.8 

41.5 

56.7 

-  2.5 

86 

3 

33 

26 

257 

0 

0 

0 

0 

2.86 

.08 

1.20 

23 

:°o 

0 

7 

1 

1 

CAMP  STEWART 

68.6 

44.9 

56.8 

80 

3 

31 

27 

262 

0 

0 

2 

0 

1.60 

.70 

5 

.0 

0 

2 

0 

CORDELE 

sj 

CUTHBERT 

68.8 

45.  1 

57.0 

.2 

82 

3 

36 

7  + 

240 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.90 

.76 

22 

0 

9I 

2 

3 

DOUGLAS 

70. IM 

42. 8M 

56.  5M 

-  1.3 

80 

5+ 

31 

27 

0 

0 

.63 

1.18 

.33 

25 

:l 

4; 

0  0 

EASTMAN 

58. 7M 

43. 2M 

56.  OM 

-  1.1 

82 

3 

32 

27+ 

270 

0 

0 

2 

0 

1.01 

1.34 

.33 

5 

.0 

6,' 

0  0 

FITZGERALD 

M 

31 

29 

0 

0 

1 

0 

.67 

1.16 

.29 

5+ 

.0 

0 

6 

olo 

FLEMING  EXP  STATION 

59.6 

43.9 

56.8 

80 

3  + 

30 

27 

260 

0 

0 

2 

0 

1.61 

.79 

5 

.0 

0 

B; 

110 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
NOVEMBER  19S3 


Temperature 


2  S 

t  i 
<s 

Average 
MinirouDt 

e 

o» 

c 
< 

Departure 

From  Nomul 

Highest 

e 

a 

e 

i 

S 

1 
a 

>• 
a 

e 

1 

No.  of  Dayt 

1 

■3 
.1 

II 

>• 

a 
1 

e 

O 

e 

Snow.  Steel.  Hall 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mia. 

_ 
S 
1- 

ll 

Z  o 

S 

3 
X 

o 


S 

0 

£ 

•sl 

Si 

=  t 

e 

Q 

s 

■ 

e 

8 

—  o 

71  .<}M 

47. 8M 

59. 9M 

85 

22 

32 

27 

181 



0 

0 

,! 

0 

1.70 

1.12 

25 

.  0 

0 

2 

2 

1 

61.0 

53.9 

-  3.1 

81 

3 

27 

29 

325 

0 

0 

0 

2.78 

.06 

.0 

0 

6 

68. <• 

4<..7 

56.6 

-   1  .8 

79 

3  + 

30 

27 

26  I 

0 

0 

'1 

0 

1 .  52 

.43 

.71 

20 

.  0 

0 

7 

1 

0 

68.9 

39.1 

54.0 

-  2.4 

84 

3 

27 

27+ 

329 

0 

0 

0 

1.19 

-  1.05 

.52 

6 

69.  <r 

40.8 

65,1 

-    1  .4 

82 

29 

27 

298 

0 

0 

6 

0 

2.30 

-  1.03 

.81 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

69.  OM 

38. 2M 

53. 6M 

82 

4 

26 

29+ 

0 

0 

11 

0 

.58 

-  1.50 

.36 

6 

.0 

I 

5 

0 

0 

68.6 

41.3 

55.0 

-  3.5 

81 

3 

30 

29 

298 

0 

0 

4 

0 

1.32 

.42 

6 

71.7 

45.9 

58.8 

-  .6 

82 

3  + 

32 

27+ 

200 

0 

0 

2 

0 

3.33 

1.20 

1  .90 

6 

.0 

0 

5 

I 

1 

69.1 

41  .6 

55.4 

-  1.2 

81 

3 

26 

27  + 

298 

0 

0 

5 

0 

1.84 

.08 

.98 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

68.5 

42.5 

55.5 

-  2.6 

81 

3 

30 

7  + 

791 

0 

0 

3 

0 

1.57 

.06 

1.01 

21 

.0 

0 

8 

1 

1 

66.  8M 

48. 3M 

57. 6M 

-  1.8 

79 

17  + 

34 

27 

232 

0 

0 

0 

0 

1.35 

-  .61 

.48 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

69.7 

40.8 

55.3 

-  3.2 

81 

3 

28 

27+ 

290 

0 

0 

6 

.  0 

2.32 

-  .36 

1.0? 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

68.8 

43.8 

56.3 

-  1.5 

81 

4 

33 

27+ 

265 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  .16 

.72 

6 

.0 

0 

6 

1 

68.7 

46.? 

57.5 

-  1.5 

81 

3 

33 

27 

237 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.26 

1.56 

5 

.0 

0 

9 

1 

1 

69.7 

44.9 

57.3 

-  1.9 

81 

3* 

30 

29 

246 

0 

0 

2 

0 

1.54 

-  .40 

.59 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

56.3 

1.77 

.0 

54.1 

-  1.1 

1.58 

-  1.07 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


13     14  15 


19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


26    29  30 


AeeEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEl 
AILEY 

ALAPAHA  6XP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  HR  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WS  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

PALL  GROUND 

BEAVERDALE 

RLACKREARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGF  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BPASSTOWN  BALD 
BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE    3  SW 
CEDARTOWN 
CMATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARtt 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  H 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBL I N 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELLIJAY 
EHBRV 

EXPERIMENT 
FA I RMOUNT 

FAIRVIEW 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GLENNV ILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HI AWASSEE 
HOGGARDS  MILL 

JASPER    1  NNW 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LlNCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  HB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIDVILLE 

MILLEOGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 
MONT I CELLO 
MOULTRIF 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  t.  N 


1*02 
•  40 


1.31 
*22  .40 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


2.95 
1*61 
1*42 


•29  .29 
•T9  .04 


RECORD  MISSING 


uoe 

3.07 
1.02 
1.91 
1.74 


1.16 

T 

.02  .03 


1.17 
1.01  1.39 
1.83 


1.20 
.42 
1.01 


1.10 
1.21 


1.00 
.44 
.81 

1.60 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

<     1     c  1 

4  1  5  1 

6 

• 

7  S 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  j  20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  j 

26  1  27 

40     4Q  *in 

iO        iiV  OU 

31 

lOTTELY  D*M 
INt  MOUNTAIN  VALLEY 
OITMAN 
ESAC» 
IN&GOLO 

1*66 
1.79 
3.33 

.a« 

.33 

.90 

.29 

.^6 

.10 
.02 

.80 

1.26 

•  48 
1.00 
.39 

.39 

.29 
.34 
.33 

.05 

•  04 

•  19 

T 

ISING  F*WN 
OME 

tO**f   MR  AIRPORT  R 
AVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
AVANNAH  HB  AP  R 

I  •'ti 

l.St 
l.S' 

T 
T 

T 

«  39 

.38 
.02 

7 

7 

.0* 

.09  T 
.02 

.01 

7 
7 

.12 

7  7 
7 

.03 
.29 

.98 

1.01 

•  02 

7 

•  74 

•  02 

.79 
1.02 

.07 
.02 

T 

•  40 

7 
7 

•  41 

•  32 

•  01 

•  09 

•  09 

.23  .01 

7 
7 

•  02 

AVANNAH  BEACH    ?  N 
PABTA   2  NNM 
TANLEV  GAP 

UCME5. 

UWERVILLE 

•  it 

1.73 

.09 
.29 

.21 

.10 

7 

•  «0 

.10 
.95 
2.37 

•  12 

•  19 

1.97 
1.29 
1.10 

•  42 

•  30 

•  46 

.02 

7 

•  03 

•  07 

wainsroro 

MEET  GUM 
ALBOTTON 
ALLAPOO^A   2  NNM 
AVLORSvrLLE 

l.«< 

1.77 
1.09 
1.99 

.63 

.60 

T 

7 

7 

•  20 

•  62 

.37 

•  23 

•  20 

•  *2 

•  64 

1^01 

•  77 

1^11 

•  25 
.40 

•  20 

•  09 

•  08 

•  41 

T 

10HASVILLE 
IPTON  3  H 
ITUS 
ICCOA 

lAV  MOUNTAIN 

3.;e 

2.ao 

5.20 

1.02 

T 

.21 
.72 

.07 

.03 

•  02 

•  06 

7 

.20 
.03 
1.98 
1.99 
3.10 

•  05 

•  02 
.03 

•  71 

•  29 

•  99 

•  96 
1^90 

•  10 

.13 
•  34 
.29 
.06 
.17 

•  01 

nMEL  HILL 

ILDOSTA  WB  AIRPORT 

ILESKA 

MEN  TON 

,SH|N6T0N 

2,1.0 
1.6« 
.96 
.92 

.03  1.36 

.13 
.22 

.0? 

.33 
.23 

.19 

.02 

7 

•  01 

.02 

T 

•  29 

•  39 

.29 

1.33 

•  01 

•  90 
.16 

•  08 

•  08 

.39 

•  18 

•  09 

•  03 

•  12 

T 

VCIK>S5 
VM-SBORO 
ST  POINT 

ooeuRv 

OORUFF  DAM 

l.i* 

i.ie 

1.3> 

RECORO  HISSING 
RECORD  MISSING 

.U2 

.08 
.09 

.39 

.13 
.22 

.02 

.2«  .d 

7 

•  06 

•  67 

•  27 

•  24 

•  34 

•  33 

•  30 

•  22 

1 .38 

l.OII 

T 

.10 

T 

•  38 

•  61 

7 

.62 
.13 

7 

.28 
.31 

.01 

unxnci  Kons 

four  dtflt  IdsntlflcatlOD  ouBb«ra  lo  tb«  lad«i  Bumb«r  eoluan  of  tbe  StatioD  Index  »re  ■■•l^ned  on  k  atAte  buls.     Tbere  vlll  b«  o< 
[r«a  ud  Icttsrs  follovtng  tb«  atitlOB  du«  ,  sucb  >■  12  9SW,  lodlcate  dlatance  lo  atlea  and  dlrectloo  froa  tba  poat  office. 
Vwrratioa  tlaea  (iveo  !»  tbe  Statloo  ladex  are  In  local  atandard  tlae. 
Ipfed  data  and  correctlona  alll  be  carried  odIj  la  tbe  Juoe  aod  Deceaber  laauea  of  tbla  bulletin. 

ijtblr  and  aeaaonal  aaovfall  aad  beatlsg  degree  daya  for  tbe  preceding  12  Bootba  vlll  be  carried  la  the  June  laaue  of  tbla  bulletin 


of  Dumbera  vltbln  i 


I&dea,  but  for  vblcb  data  are  not  Hated  In  tbe  tablea,  are  either  alaala 


be  Included 


V't  aad  ball  vera  Included  la  aoovfall  averagea  lo  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
A  ata  la  Table  3  are  fna  non-recordlag  gagea ,  unleaa  otbervlae  Indicated. 

D    la  Tablea  3,  S  and  6  and  anowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  houra  ending  at  tlae  of  obaervat 1 


index  for  obaer 


B  on  ground  In  Table  7  la  at  obaervatloo  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  ati 
•■valent  of  aoov  on  the  ground.  It  la  Maaured  at  aelected  atatlona  vben  the  depth  of  i 
f-'aucceaalve  obaervatlona ;  cooaequeatlr  occaalonal  drifting  and  other  cauaea  of  local  i\ 


one.  For  tbeae  atatlona  anoe  on  ground  raluea  are  at  7:30  A.M.  I.8.T.  VTI  IQUIT  In  Table  7  Mass  the  water 
v  on  tbe  ground  la  two  lochea  or  sore.  Water  equivalent  aaaplea  are  neceaaarllr  taken  froa  different  points 
abllltf  In  the  anovpacfc  reault  lo  apparent  Inconalatenclea  In  the  record. 

a  Indicated  by  no  eatrr. 


-  No  record  In  Tablea  3.  6.  7  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tablea  2  and  5  la 

*  Aad  alao  on  a  later  date  or  datea. 

*  ABount   Included  In  following  •easureaent .  tlse  dlstrlbutios  unkoovn. 
//  Cage  la  equipped  with  a  slndableld. 

B  Adjuated  to  a  full  aonth. 

C  In  tbe  "Vefer  to  Tablea"  eoluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indlcatea  reco 
Bourly  Precipitation  Data. 

B  Water  equivalent  of  anowfall  wbollj'  or  partly  eatlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Incbea  of  new  anowfall. 

■  One  or  sore  days  of  record  alBslDg;     aee  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  atatlon,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  fo) 

B  Dally  valuea  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 

T  Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 

T  Includes  total  for  prevloua  aootb. 


atlona.     Tbeae  Stations  are  processed  for  special  purposes  and  i 


published  later  In 

full 


■  the  Superintendent 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^^^^o-o. 


Day  0<  Month 


Slotion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

A I  LEY 

MAX 
MIN 

76 
1>3 

72 
41 

79 
42 

82 
42 

78 

51 

63 
41 

54 

31 

58 
31 

60 

40 

57 
40 

65 
31 

64 

31 

70 
35 

69 
32 

71 
33 

75 
40 

77 

39 

78 

38 

75 

45 

79 

52 

75 

51 

75 
61 

73 
61 

72 

35 

68 

36 

58 

35 

64 

29 

65 
28 

66 

28 

56 
35 

68i  . 
39i  . 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
39 

75 
47 

75 
45 

81 
45 

78 
51 

61 
43 

50 
31 

60 
32 

64 
42 

58 
42 

66 
33 

66 

32 

71 
35 

72 
34 

74 
37 

75 
41 

75 
40 

78 
40 

76 
46 

78 
51 

71 
59 

81 
60 

73 
65 

72 
33 

69 
36 

60 
33 

56 
28 

67 
32 

61 
29 

59 
38 

1 

69. 
40  • 

ALBANY 

MAX 
MIN 

76 
*3 

74 

51 

77 
49 

82 
49 

78 
54 

62 
44 

54 

37 

59 

37 

55 
47 

58 
38 

66 

37 

67 

37 

73 
40 

70 
39 

71 
40 

75 
43 

77 
43 

78 
43 

77 
64 

60 
54 

69 

62 

79 
62 

69 

55 

69 
40 

69 
40 

60 

39 

57 

35 

68 

37 

58 
35 

59 
37 

68. 

44  i 

ALBANY  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
54 

78 
50 

82 
46 

78 

50 

63 
49 

55 
40 

60 
35 

55 
40 

57 
43 

65 
36 

67 
34 

72 
35 

70 
38 

70 
37 

72 
39 

76 
40 

77 
39 

77 
54 

79 

66 

69 
63 

76 
61 

69 
61 

68 

47 

69 

38 

59 
42 

56 
36 

68 
33 

59 
37 

59 
33 

66 
46 

68.  . 
43. 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

72 
45 

75 
38 

77 
41 

76 
45 

74 
49 

53 
36 

50 
29 

52 
29 

58 

29 

62 
32 

63 
26 

61 

27 

70 
33 

64 
34 

70 
33 

72 
34 

76 

33 

76 

35 

70 
42 

72 
47 

62 
51 

73 

59 

68 
42 

58 

36 

58 
33 

61 
32 

44 

29 

58 
27 

49 
27 

55 
37 

64>  1 
36.  . 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

48 

79 
46 

81 
45 

78 
52 

65 
47 

52 
37 

59 

33 

63 

33 

55 
45 

65 
38 

64 

34 

70 
34 

70 
38 

74 

41 

74 

39 

76 
47 

76 
40 

75 
42 

79 
48 

73 
53 

79 

59 

76 

65 

76 

39 

68 

33 

56 

33 

56 

30 

66 

26 

60 
30 

59 
28 

69 

37 

69iii 
40.  1 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

74 
52 

84 

54 

82 
46 

83 
46 

57 

52 

57 
41 

60 

32 

57 
41 

59 
42 

67 
33 

66 

32 

73 
34 

68 
38 

69 
35 

76 
36 

78 

43 

78 
40 

77 
40 

77 
42 

73 
49 

78 

58 

71 
62 

66 
51 

68 
36 

61 

38 

56 

32 

70 
32 

32 

55 
31 

62 
41 

69.:m 
41.<  . 

ATHENS 

MAX 
MIN 

76 
49 

80 
40 

82 
41 

78 
46 

65 
45 

53 
39 

54 

29 

57 
39 

61 

36 

63 
28 

68 
36 

79 
33 

82 
35 

76 
34 

74 
38 

76 
42 

64 

55 

75 
61 

67 
61 

67 
49 

61 

37 

57 
37 

47 

33 

62 
31 

55 
27 

54 

27 

62 
32 

66  >' 
39. 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

74 
40 

80 
36 

82 

32 

79 
41 

69 
41 

52 
40 

56 

28 

55 
36 

62 

37 

65 
29 

67 

29 

70 
32 

73 
29 

69 
28 

75 
36 

80 
40 

84 

30 

74 

36 

79 

38 

76 
61 

79 
61 

75 

60 

60 
48 

66 

34 

59 
36 

50 
28 

66 

33 

54 

27 

52 
26 

64 

29 

68. 
36.1 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
49 

79 
43 

80 
43 

76 
46 

59 
40 

53 
35 

55 
28 

55 
40 

61 

37 

61 
30 

69 

30 

68 

35 

63 

38 

69 
34 

77 
36 

80 
40 

74 
40 

72 
45 

73 
45 

62 

63 

74 

60 

67 

62 

65 
44 

61 

37 

50 
33 

46 

32 

62 

28 

55 
27 

63 
28 

62 
34 

65., 
39.1 

ATLANTA  VB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

52 

76 
46 

77 
47 

74 
51 

59 
43 

53 
37 

53 
34 

54 
40 

60 
34 

60 
36 

66 

35 

70 
41 

65 
39 

68 
40 

71 
40 

76 
45 

73 
43 

70 
44 

71 
49 

62 

68 

69 
60 

68 
58 

62 
43 

62 
36 

52 
37 

45 

31 

61 
30 

50 
27 

64 
30 

57 
39 

63.. 
41. ( 

ATLANTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
54 

76 
51 

75 

53 

74 

56 

58 
42 

49 

38 

51 
34 

53 
39 

59 

35 

60 
36 

64 

36 

69 
41 

64 
47 

68 
45 

70 
44 

78 
48 

73 
45 

70 
54 

70 
53 

62 

67 

69 

59 

67 
60 

64 

45 

62 
40 

49 

36 

43 

33 

59 
33 

48 
28 

65 
30 

56 
42 

62  •( 

43ig 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
40 

31 

35 

83 
36 

78 
42 

61 
41 

55 
33 

57 
27 

58 
37 

56 
45 

62 
34 

64 

28 

70 
30 

67 
31 

71 
26 

75 
30 

79 

36 

78 

31 

77 
37 

78 
41 

79 
46 

78 
59 

72 
60 

71 
41 

66 

38 

66 

35 

53 
30 

65 
27 

55 
26 

56 
24 

66 
27 

67  .t 
39<8 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

73 
50 

81 
47 

83 
43 

77 
47 

77 
47 

55 
40 

59 

32 

57 
32 

57 
41 

63 
38 

66 
34 

71 
36 

66 

39 

72 
36 

76 
35 

79 
43 

78 
38 

80 
44 

79 
48 

78 
56 

78 

63 

75 
63 

72 
44 

67 

38 

63 
46 

53 
36 

66 
31 

62 
35 

59 
34 

67 
34 

M>ev 
41ifri 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

73 
51 

74 

46 

SO 
45 

77 
50 

73 
59 

60 
46 

60 

33 

60 

37 

55 
46 

64 

33 

66 

30 

70 
34 

71 
31 

71 
31 

73 
35 

75 

39 

78 
39 

70 

50 

78 
51 

73 
62 

79 

68 

70 
60 

70 
56 

70 
35 

64 

42 

65 
36 

68 
30 

64 

31 

67 

31 

63 
41 

69i0>v 
42.}' 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

76 
43 

76 
43 

79 

55 

60 
43 

57 
40 

63 
40 

58 
50 

55 
47 

60 
42 

65 
43 

67 
47 

69 
48 

72 
53 

77 
61 

72 
48 

71 
48 

77 
59 

76 
69 

76 
64 

74 

63 

78 
66 

66 
41 

64 

49 

59 
37 

65 
30 

68 
33 

60 
37 

67 
44 

68.1 
47.3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 

33 

72 
27 

77 
29 

75 

31 

70 
35 

55 
36 

50 
18 

51 
20 

56 
16 

60 
14 

69 
16 

65 
16 

68 
20 

65 
20 

69 
21 

72 
19 

76 
20 

75 
23 

71 
27 

70 
32 

63 
53 

72 
51 

66 
44 

58 
30 

58 
31 

42 

24 

47 
21 

52 
20 

47 
16 

52 
20 

62. S 
26.2  ' 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

73 
53 

74 
50 

79 
48 

74 

50 

65 

50 

59 
44 

60 

34 

56 
40 

61 
45 

66 

36 

67 

35 

73 

38 

71 
38 

70 
38 

71 
40 

77 
48 

76 
41 

79 

60 

80 

62 

70 
61 

76 
54 

71 

59 

69 
52 

69 

36 

60 
42 

56 
36 

69 

31 

59 
35 

56 
34 

65 
42 

68 .4  ■ 
43.7  1 

BROOKLET   1  W 

MAX 
MIN 

74 
49 

78 
47 

84 
46 

81 
53 

73 
50 

62 
41 

56 
33 

61 
36 

56 
47 

61 
45 

62 
38 

66 
36 

66 
42 

71 
42 

74 
44 

78 
45 

79 
43 

77 
45 

82 
51 

32 
55 

79 
64 

76 
61 

78 
63 

68 
37 

60 
46 

54 
33 

66 
29 

68 
35 

60 
32 

66 
34 

69.7 
44.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

74 

56 

78 
56 

60 
54 

82 

57 

71 
62 

63 
43 

57 
37 

62 
47 

62 
51 

59 
46 

61 

40 

66 

43 

69 
51 

71 
50 

73 
53 

77 
63 

77 
51 

75 

63 

77 
60 

78 
62 

79 
64 

80 
63 

77 
66 

69 
47 

64 
49 

60 
43 

66 

39 

64 
46 

61 
42 

68 
45 

70.0 
50.9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
55 

76 

55 

77 
55 

79 

55 

73 
49 

51 
43 

56 

38 

61 
47 

60 
49 

54 

47 

59 
41 

63 
44 

67 
60 

66 
47 

70 
54 

75 
52 

74 
49 

73 

50 

75 
60 

75 
64 

78 
64 

73 

65 

78 

67 

65 
42 

64 

47 

58 

37 

66 

33 

62 
41 

59 
39 

63 
45 

67.5 
49.1 

CAIRO   2  NNW 

MAX 
MIN 

72 
52 

72 
50 

80 
47 

75 
51 

70 

58 

60 
44 

59 
36 

62 
39 

55 
46 

66 
39 

66 
34 

71 
37 

72 
46 

72 
42 

72 
46 

75 
43 

79 
42 

73 
52 

79 

65 

72 
61 

79 
60 

70 
61 

70 
69 

71 
36 

63 
41 

57 
35 

69 
32 

62 
42 

63 
36 

70 
41 

69.i 
49. « 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
32 

77 
31 

79 
33 

73 
46 

64 

46 

51 
33 

55 
28 

56 
34 

61 
26 

61 
26 

69 
19 

71 
24 

67 
25 

71 
24 

72 
24 

76 

23 

76 

22 

71 
26 

75 
32 

64 

63 

72 
54 

68 
48 

68 
38 

69 

33 

52 
29 

46 

30 

69 
26 

62 
23 

53 
18 

57 
31 

65.1 
31.2 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

73 
40 

74 

41 

86 
42 

78 
45 

70 
52 

65 
39 

61 
36 

61 
38 

62 

39 

67 
35 

68 
36 

69 
36 

68 
36 

68 
35 

72 
38 

73 
38 

81 
42 

82 
42 

30 
67 

80 
56 

82 

56 

72 
61 

*,  ■» 
39 

71 

36 

69 

35 

68 

33 

70 
36 

70 
39 

70 
38 

71 
42 

71  .S 
41.5 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

71 
49 

78 
48 

80 
48 

79 
54 

71 
51 

56 
41 

58 
33 

63 
36 

60 
48 

57 
44 

61 
39 

61 
37 

66 
40 

73 
44 

75 
45 

76 
46 

78 
45 

75 
45 

77 
48 

76 
56 

78 
66 

79 
61 

77 
67 

68 

39 

61 

42 

56 

37 

64 

31 

59 
38 

66 
32 

67 
37 

68.6 
44.9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

76 
35 

77 
34 

78 

32 

82 
36 

79 
42 

53 
39 

59 
23 

59 
29 

56 

34 

62 

21 

64 

21 

69 

22 

70 
24 

68 
25 

69 

25 

79 
26 

80 
26 

76 
26 

77 
34 

77 
36 

67 
57 

70 
60 

67 
43 

65 
30 

63 
31 

54 

26 

50 
21 

63 

21 

57 
17 

65 
22 

67.1 
30.7 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
35 

78 

37 

75 

42 

63 
46 

53 

37 

55 
28 

55 
36 

61 

29 

62 
26 

67 
24 

71 
25 

68 
27 

70 
27 

73 
26 

77 

31 

76 
28 

75 
30 

73 
37 

65 
56 

66 

58 

70 
52 

67 
41 

62 
31 

59 
30 

57 
28 

60 

26 

65 
27 

56 
20 

68 
31 

tt.l 
33.S 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

7B 
43 

80 
36 

79 
39 

78 
42 

72 
46 

61 

38 

51 
29 

67 
35 

69 
27 

72 
29 

72 
24 

76 
26 

68 
31 

75 
29 

78 
29 

77 
31 

76 
27 

79 

36 

77 
49 

68 

59 

77 
54 

70 
60 

66 
43 

68 
36 

57 
34 

54 
32 

66 

32 

58 
23 

60 
22 

77 
33 

70.0 
35.0 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

77 
34 

77 

37 

78 

39 

75 
38 

68 
48 

55 
39 

55 
26 

58 
38 

62 
24 

64 
24 

68 
24 

72 
26 

69 
27 

71 

29 

72 
28 

76 
29 

75 
26 

73 

30 

76 
38 

66 

58 

71 

66 

69 

53 

66 
41 

61 

41 

52 
32 

47 
30 

62 
31 

51 
23 

59 
22 

67 
34 

46.1 
9».J 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 

36 

78 
39 

74 
42 

58 
43 

49 

36 

57 
25 

60 

32 

64 

28 

62 
28 

70 

28 

66 

31 

64 

29 

70 
30 

76 
36 

78 
34 

74 
34 

69 

35 

69 
40 

61 

52 

70 

66 

62 

62 

64 

39 

65 

35 

47 

33 

39 
25 

53 
22 

51 
21 

49 
17 

58 
28 

63.3 
34.3 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

75 
53 

78 
44 

82 

45 

78 
47 

72 
50 

60 
43 

56 
34 

56 

45 

67 
43 

67 
36 

69 

35 

76 
35 

70 
37 

72 
36 

74 
37 

77 
40 

76 
38 

72 
46 

79 
49 

71 
64 

75 
67 

79 
60 

72 
47 

70 
37 

65 
41 

55 
35 

66 
34 

64 

33 

61 
32 

60 
46 

69.9 
42.) 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
48 

76 
40 

80 
41 

73 
44 

60 
47 

57 
40 

56 
31 

55 
42 

64 

39 

64 
32 

68 
30 

73 
30 

68 
33 

70 
33 

72 
33 

75 
36 

76 
34 

72 
43 

77 
53 

68 

61 

75 
68 

73 
61 

65 
43 

67 
34 

54 

34 

51 
31 

64 

28 

55 
32 

59 
29 

68 
43 

66.6 
)<.4 

CORDELE 

MAX 
MIN 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

74 
33 

73 
34 

75 
39 

74 

43 

65 
49 

65 
39 

63 

25 

56 
34 

60 
26 

67 
34 

66 
27 

67 
34 

61 
33 

67 
30 

70 
33 

76 

33 

72 
35 

70 
36 

69 
44 

59 

53 

69 

67 

68 

63 

59 
48 

52 
34 

46 

35 

39 
26 

49 
26 

48 

25 

48 

25 

63 
36 

63.0 
3«.0 

COVIN.J  TON 

MAX 
MIN 

76 
47 

81 
37 

81 

39 

78 
43 

63 
44 

53 
40 

56 

29 

54 

38 

63 
37 

63 
27 

70 
27 

70 
29 

66 
32 

70 
30 

75 
30 

80 
37 

75 
31 

74 

38 

74 
43 

66 
56 

78 
60 

69 
51 

65 

60 

66 
36 

66 
37 

50 
32 

64 

29 

56 

27 

56 
25 

62 
34 

67.0 
37.2 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

72 
54 

77 
52 

82 
50 

77 

53 

72 
54 

64 
43 

59 
36 

56 
43 

61 
45 

65 
37 

66 

37 

73 
39 

70 
42 

70 
41 

72 
44 

75 
45 

77 
45 

77 
51 

78 
54 

73 
60 

75 
55 

71 
61 

70 
47 

70 
36 

63 
40 

53 
36 

67 
36 

65 
36 

69 
3f 

62 
46 

68.> 
43.1 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

44 

41 

40 

45 

45 

39 

25 

35 

32 

33 

28 

36 

34 

33 

33 

41 

40 

39 

45 

56 

67 

58 

44 

36 

34 

26 

24 

25 

29 

65 
34 

63.8 
37.7 

DALTON 

MAX 
MIN 

72 
35 

73 
34 

75 
39 

76 

40 

77 
45 

63 
32 

54 

33 

54 

34 

55 
34 

59 
33 

69 

29 

67 

33 

68 
30 

69 
31 

69 
31 

70 
36 

73 
31 

76 
36 

73 
46 

75 
48 

65 

50 

70 
46 

69 
41 

57 
36 

57 
33 

49 

33 

40 

30 

59 
28 

58 
23 

53 
26 

H,i 
)»i 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

75 
42 

75 
44 

77 
50 

78 
52 

80 
62 

66 

41 

50 
33 

59 
34 

62 
38 

70 
41 

70 
39 

73 
41 

74 
44 

76 
44 

76 
46 

76 
48 

79 
50 

78 
60 

75 
62 

74 
40 

75 
37 

69 
39 

60 

37 

56 
31 

66 
33 

59 
33 

60 
35 

7«.I 
42.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


ibl*  S  ConHnntd. 


Sicilion 

Day  Oi  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

.24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

8UIN 

MAX 

76 

80 

82 

80 

65 

56 

59 

57 

58 

65 

65 

70 

68 

72 

77 

78 

78 

76 

79 

72 

76 

69 

71 

69 

60 

55 

66 

58 

61 

67 

68a8 

H  IN 

S\ 

41 

42 

46 

47 

41 

31 

38 

44 

36 

32 

34 

36 

35 

36 

41 

37 

46 

46 

54 

53 

68 

66 

3^ 

42 

34 

28 

34 

28 

38 

4i<a 

STMAN 

MAX 

78 

82 

80 

72 

55 

58 

56 

56 

64 

65 

71 

67 

70 

75 

77 

78 

79 

79 

70 

77 

72 

70 

66 

63 

56 

66 

62 

60 

67 

68  •  7 

MIN 

47 

45 

50 

52 

41 

33 

39 

46 

38 

36 

39 

39 

38 

40 

45 

41 

49 

50 

55 

60 

62 

59 

36 

42 

36 

32 

33 

32 

40 

43.2 

PERIMENT 

MAX 

72 

73 

79 

80 

76 

53 

53 

53 

53 

62 

63 

67 

72 

67 

71 

76 

80 

75 

73 

75 

65 

75 

69 

63 

65 

53 

47 

63 

53 

57 

66  al 

HIN 

SO 

44 

47 

49 

39 

31 

39 

38 

29 

29 

35 

37 

38 

38 

45 

37 

48 

49 

54 

60 

68 

44 

36 

36 

29 

33 

27 

28 

41 

40i6 

IRVIEW 

MAX 

MIN 

T26ERALD 

MAX 

70 

76 

73 

79 

76 

70 

68 

64 

54 

65 

63 

57 

65 

MIN 

51 

48 

58 

60 

65 

61 

39 

43 

39 

34 

37 

31 

42 

EMING  EXP  STATION 

MAX 

72 

79 

80 

80 

74 

58 

58 

63 

61 

55 

61 

67 

68 

73 

76 

77 

78 

76 

76 

77 

78 

78 

77 

73 

62 

57 

64 

63 

59 

67 

69  •6 

MIN 

47 

48 

45 

50 

58 

42 

33 

35 

51 

44 

37 

36 

36 

39 

45 

47 

40 

42 

45 

52 

65 

59 

67 

35 

47 

35 

30 

37 

31 

36 

43.9 

LKSTON  9  SW 

MAX 

72 

76 

81 

80 

78 

65 

60 

64 

66 

58 

60 

69 

71 

74 

75 

79 

79 

75 

79 

77 

83 

85 

77 

73 

65 

65 

65 

64 

70 

71.9 

50 

51 

50 

52 

52 

43 

36 

41 

49 

45 

39 

38 

48 

42 

53 

49 

47 

48 

55 

66 

50 

63 

64 

43 

46 

32 

44 

37 

42 

47.8 

!T  OAINES 

MAX 

75 

76 

81 

78 

61 

60 

57 

62 

62 

67 

69 

75 

69 

65 

68 

77 

73 

80 

80 

71 

77 

71 

66 

69 

62 

63 

70 

65 

60 

62 

69.0 

MIN 

48 

45 

41 

44 

52 

40 

30 

38 

41 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

35 

33 

41 

60 

68 

62 

57 

48 

31 

37 

35 

30 

30 

27 

39 

38.8 

IT  VALLEY  3  E 

MAX 

72 

81 

82 

73 

61 

57 

56 

57 

59 

65 

68 

72 

68 

71 

74 

77 

76 

77 

80 

66 

80 

68 

66 

68 

56 

52 

65 

57 

62 

63 

67.7 

MIN 

46 

41 

41 

47 

42 

36 

31 

42 

38 

34 

31 

32 

36 

37 

36 

41 

36 

44 

48 

56 

60 

60 

42 

33 

34 

29 

26 

31 

30 

39 

39.3 

NESVILLE 

MAX 

75 

77 

79 

74 

65 

52 

54 

57 

62 

61 

68 

66 

62 

68 

75 

76 

72 

70 

70 

60 

71 

65 

64 

55 

49 

42 

56 

55 

52 

58 

63.7 

MIN 

46 

41 

41 

46 

43 

37 

28 

37 

31 

30 

31 

37 

37 

34 

34 

37 

40 

40 

47 

54 

58 

59 

46 

35 

32 

29 

27 

24 

27 

33 

38.0 

NNVILLE 

MAX 

73 

77 

79 

79 

69 

54 

57 

62 

61 

62 

62 

67 

68 

72 

73 

75 

77 

75 

79 

77 

77 

77 

75 

65 

59 

55 

65 

57 

58 

66 

68  .4 

50 

48 

47 

55 

50 

41 

33 

36 

48 

46 

36 

37 

41 

42 

46 

48 

44 

44 

50 

57 

62 

61 

50 

39 

45 

37 

30 

37 

33 

37 

44.7 

ENSBORO 

MAX 

76 

80 

81 

80 

69 

55 

56 

54 

60 

63 

68 

71 

66 

69 

76 

79 

76 

75 

77 

70 

79 

70 

69 

65 

58 

49 

64 

58 

57 

55 

67.8 

48 

39 

40 

46 

45 

39 

29 

36 

38 

27 

28 

29 

33 

32 

31 

39 

35 

45 

45 

54 

63 

61 

51 

33 

39 

32 

30 

37 

28 

33 

38.5 

-FIN 

MAX 

75 

80 

81 

76 

63 

54 

54 

53 

64 

64 

69 

71 

67 

70 

76 

80 

76 

73 

76 

62 

75 

68 

67 

65 

58 

48 

52 

55 

58 

62 

66.7 

HIN 

52 

47 

50 

57 

45 

40 

33 

41 

39 

34 

33 

39 

40 

39 

40 

47 

46 

50 

49 

57 

58 

60 

44 

38 

37 

31 

34 

26 

30 

43 

42.7 

rWELL 

MAX 

79 

80 

82 

78 

70 

54 

58 

58 

62 

62 

70 

69 

64 

69 

79 

78 

76 

74 

73 

68 

72 

68 

66 

60 

57 

48 

59 

55 

52 

63 

66.8 

48 

40 

41 

50 

41 

38 

29 

38 

33 

32 

31 

34 

35 

36 

36 

41 

38 

40 

45 

61 

60 

69 

52 

38 

37 

31 

29 

27 

26 

33 

38.9 

IINSVILLE 

MAX 

74 

80 

84 

77 

66 

56 

60 

57 

51 

65 

67 

71 

69 

70 

76 

77 

78 

77 

79 

78 

78 

70 

69 

68 

60 

56 

67 

60 

60 

67 

68  .9 

MIN 

46 

40 

39 

43 

50 

41 

30 

37 

44 

33 

30 

32 

34 

31 

33 

37 

34 

43 

44 

66 

69 

69 

49 

34 

40 

32 

27 

32 

27 

38 

39.1 

AROS  MILL 

MAX 

72 

75 

82 

76 

61 

56 

62 

57 

57 

67 

67 

73 

73 

74 

74 

77 

79 

80 

81 

69 

79 

69 

66 

71 

60 

58 

68 

61 

68 

58 

69  .4 

MIN 

49 

46 

42 

46 

53 

40 

34 

39 

40 

32 

30 

31 

33 

31 

36 

37 

38 

50 

52 

64 

57 

61 

41 

34 

40 

33 

29 

35 

30 

40 

40.8 

ER  1  NNW 

MAX 

74 

78 

76 

76 

60 

50 

50 

57 

62 

61 

65 

70 

65 

68 

71 

77 

77 

73 

72 

65 

75 

66 

64 

54 

48 

41 

56 

49 

52 

56 

63.6 

41 

39 

41 

45 

46 

36 

26 

35 

35 

30 

29 

34 

31 

33 

36 

36 

38 

38 

45 

62 

56 

53 

41 

36 

32 

30 

26 

23 

33 

4« 

37.3 

rETTE 

MAX 

77 

80 

80 

74 

60 

51 

53 

57 

63 

60 

70 

68 

69 

70 

73 

75 

77 

72 

75 

66 

73 

70 

62 

57 

52 

45 

60 

53 

54 

76 

65  .7 

37 

34 

34 

39 

44 

33 

30 

40 

43 

20 

22 

25 

27 

25 

26 

29 

40 

28 

37 

60 

50 

48 

35 

36 

29 

30 

31 

24 

20 

34 

33.6 

Q^ANCE 

MAX 

72 

78 

81 

75 

67 

55 

54 

52 

63 

64 

67 

72 

68 

69 

74 

78 

76 

75 

75 

69 

71 

70 

68 

67 

60 

49 

64 

56 

60 

63 

67.1 

HIN 

48 

40 

43 

45 

45 

41 

29 

41 

36 

31 

29 

31 

31 

32 

32 

37 

36 

36 

43 

60 

59 

57 

45 

34 

36 

31 

32 

27 

26 

41 

38.5 

LOlVILLE 

MAX 

69 

80 

82 

76 

69 

54 

57 

57 

58 

63 

65 

69 

67 

70 

74 

78 

77 

77 

78 

76 

77 

71 

72 

67 

59 

54 

66 

62 

59 

68 

68.4 

MIN 

49 

42 

42 

46 

47 

40 

30 

38 

36 

35 

33 

35 

39 

37 

36 

41 

37 

45 

42 

53 

63 

59 

48 

37 

43 

33 

28 

33 

28 

34 

40.3 

lui:r  city 

MAX 

63 

72 

77 

82 

80 

65 

53 

60 

62 

57 

65 

65 

70 

70 

72 

76 

76 

80 

80 

73 

78 

75 

74 

70 

60 

56 

67 

59 

62 

69.0 

MIN 

39 

44 

41 

42 

51 

42 

31 

31 

39 

43 

32 

32 

32 

31 

31 

38 

33 

39 

45 

57 

59 

64 

34 

34 

34 

28 

29 

26 

26 

38.2 

-•I     KB  AIRPORT 

MAX 

73 

79 

83 

73 

62 

58 

57 

56 

59 

65 

67 

73 

68 

70 

75 

78 

76 

76 

78 

69 

80 

71 

66 

68 

58 

53 

66 

57 

60 

65 

66  .0 

HIN 

48 

41 

43 

46 

43 

38 

33 

41 

39 

31 

31 

33 

34 

33 

33 

39 

37 

43 

47 

56 

61 

61 

47 

36 

41 

33 

31 

32 

28 

38 

40.0 

"«( 

MAX 

77 

79 

81 

74 

78 

76 

80 

MIN 

42 

47 

50 

34 

35 

40 

46 

56 

HlLWiEVILLE 

MAX 

75 

79 

79 

80 

78 

59 

56 

57 

55 

60 

63 

65 

70 

65 

70 

73 

76 

75 

75 

78 

67 

76 

70 

66 

66 

55 

52 

64 

55 

58 

67.3 

MIN 

37 

38 

42 

44 

44 

40 

30 

30 

3B 

31 

33 

30 

31 

31 

32 

36 

33 

33 

40 

42 

56 

64 

60 

33 

33 

32 

28 

29 

26 

26 

36.4 

"IL  1 

MAX 

72 

81 

79 

79 

68 

54 

59 

59 

57 

64 

68 

67 

70 

77 

80 

80 

79 

80 

79 

80 

74 

75 

71 

60 

56 

66 

62 

62 

70 

69.9 

MIN 

48 

40 

40 

45 

50 

42 

31 

35 

47 

32 

33 

35 

34 

35 

40 

37 

42 

44 

56 

64 

52 

36 

42 

32 

26 

30 

28 

35 

40.1 

"OH  ;u»A  1  NE 

MAX 

74 

72 

81 

76 

63 

61 

59 

58 

60 

66 

63 

73 

68 

70 

75 

78 

76 

77 

76 

75 

72 

71 

69 

68 

63 

55 

67 

66 

61 

66 

68.6 

MIN 

52 

51 

50 

48 

47 

43 

41 

41 

42 

32 

31 

34 

35 

34 

37 

40 

38 

43 

42 

41 

58 

60 

51 

37 

42 

34 

33 

32 

30 

39 

41.3 

"Otr.ELLO 

MAX 

73 

79 

67 

55 

55 

53 

60 

63 

67 

70 

66 

68 

75 

79 

75 

73 

76 

66 

78 

70 

69 

66 

59 

51 

63 

57 

57 

63 

66.2 

MIN 

49 

43 

45 

39 

28 

38 

38 

30 

29 

32 

36 

36 

34 

39 

35 

43 

45 

68 

48 

34 

37 

26 

30 

26 

26 

35 

36.9 

»0W  IE 

MAX 

MIN 

•  as 

MAX 

75 

79 

79 

75 

72 

53 

52 

54 

62 

63 

68 

70 

66 

70 

74 

79 

71 

75 

75 

67 

62 

70 

67 

68 

58 

51 

63 

57 

59 

62 

66  .5 

MIN 

50 

43 

47 

48 

45 

38 

31 

39 

35 

33 

35 

38 

35 

41 

39 

39 

44 

50 

57 

58 

54 

42 

34 

35 

28 

29 

23 

27 

38 

39.7 

"IMEDUNTAIN  VALLEY 

MAX 

75 

SO 

80 

77 

65 

55 

54 

54 

63 

74 

76 

66 

72 

70 

69 

66 

60 

49 

64 

60 

60 

60 

65.9 

MIN 

46 

40 

44 

50 

43 

36 

30 

34 

34 

32 

34 

35 

38 

35 

35 

40 

43 

40 

49 

55 

51 

56 

42 

31 

35 

30 

27 

28 

29 

40 

38.7 

MAX 

75 

75 

82 

78 

73 

60 

61 

63 

68 

66 

65 

72 

72 

74 

73 

78 

76 

81 

80 

72 

82 

77 

77 

73 

64 

60 

70 

69 

63 

72 

71  .7 

MIN 

51 

50 

48 

52 

60 

45 

35 

38 

46 

43 

36 

39 

39 

41 

45 

48 

45 

45 

53 

60 

63 

62 

63 

38 

45 

40 

32 

42 

32 

42 

45.9 

XOHE 

MAX 

78 

80 

81 

75 

65 

54 

55 

67 

65 

65 

69 

73 

70 

70 

73 

78 

75 

72 

79 

70 

72 

70 

67 

62 

56 

48 

60 

52 

58 

60 

67.3 

MIN 

38 

36 

38 

42 

40 

40 

29 

40 

24 

» 

24 

26 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

39 

58 

53 

53 

38 

39 

34 

32 

28 

26 

28 

35 

34.4 

AIRPORT 

MAX 

77 

77 

79 

75 

58 

53 

55 

60 

63 

63 

69 

72 

68 

71 

74 

77 

76 

70 

75 

63 

71 

68 

57 

60 

60 

45 

59 

50 

54 

58 

64.9 

MIN 

39 

35 

36 

40 

40 

35 

30 

29 

26 

28 

22 

25 

26 

28 

27 

28 

27 

28 

37 

60 

52 

61 

37 

34 

34 

29 

26 

23 

20 

27 

32.6 

M  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

74 

78 

81 

80 

67 

53 

60 

63 

57 

54 

61 

67 

69 

74 

76 

77 

79 

76 

80 

79 

80 

77 

78 

66 

60 

57 

65 

60 

59 

67 

69.1 

MIN 

44 

44 

45 

49 

59 

41 

29 

32 

48 

35 

32 

35 

37 

39 

43 

38 

39 

43 

52 

64 

59 

61 

36 

48 

33 

26 

33 

26 

33 

41.6 

■    «Nm  MB  AP 

MAX 

72 

80 

81 

79 

68 

54 

58 

62 

56 

54 

61 

67 

69 

72 

74 

77 

79 

75 

78 

78 

78 

76 

76 

65 

60 

55 

65 

58 

59 

66 

68.5 

HIN 

48 

47 

50 

53 

44 

39 

30 

34 

46 

41 

34 

35 

38 

44 

42 

47 

44 

41 

49 

56 

60 

69 

48 

40 

42 

34 

30 

31 

34 

4i.5 

■  '  BEACH  2  H 

MAX 

71 

74 

74 

77 

72 

59 

55 

60 

59 

55 

58 

64 

64 

67 

66 

74 

79 

79 

73 

73 

75 

73 

73 

65 

57 

61 

60 

57 

64 

66  .8 

MIN 

52 

60 

57 

58 

58 

45 

40 

47 

50 

44 

36 

37 

43 

52 

45 

51 

48 

49 

59 

64 

61 

63 

44 

40 

41 

34 

44 

35 

44 

48.3 

■  )R0 

MAX 

79 

81 

87 

80 

71 

1 

1  59 

58 

63 

68 

67 

78 

78 

77 

79 

76 

77 

76 

68 

61 

64 

67 

61 

61 

67 

71.0 

MIN 

43 

44 

44 

48 

41 ;  31 

47 

38 

41 

37 

40 

42 

48 

49 

55 

61 

63 

55 

38 

42 

31 

32 

33 

36 

39 

♦3.1 

>N 

MAX 

71 

80 

81 

78 

72 

58 

58 

56 

64 

64 

68 

73 

l68 

69 

72 

78 

77 

74 

76 

71 

75 

70 

66 

67 

63 

53 

63 

62 

61 

61 

68.3 

HIN 

42 

42 

44 

48 

48 

41 

1  " 

30 

39 

'  31 

31 

35 

34 

34 

34 

34 

37 

44 

40 

59 

56 

56 

48 

35 

39 

32 

33 

30 

28 

42 

39.2 

'ALL4I.SA  2  mtl 

MAX 

78 

75 

78 

75 

51 

51 

51 

56 

60 

!  61 

61 

61 

63 

60 

68 

74 

76 

72 

74 

72 

70 

70 

68 

60 

53 

49 

62 

52 

56 

63.8 

1 

HIN 

49 

35 

42 

43 

33 

31 

24 

34 

20 

1  19 

17 

19 

21 

21 

21 

1  " 

23 

26 

36 

56 

50 

50 

38 

26 

28 

24 

23 

\t 

17 

26 

29.9 

r«f«r*ac«  aotas  (ello«l*i  ttfttloB  latei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


GEORG 
NOVEMBER  191  | 


Day  Of  Month 


Slalion 

J 

2 

3 

4 

5 

$ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 

THOMASVILLE 

MAX 

76 

74 

81 

76 

68 

56 

59 

65 

55 

67 

66 

72 

73 

75 

74 

77 

79 

77 

77 

73 

80 

66 

72 

72 

60 

56 

69 

53 

70 

69 

MIN 

48 

45 

42 

47 

57 

43 

30 

37 

44 

36 

29 

34 

30 

31 

37 

39 

39 

44 

47 

60 

60 

55 

52 

34 

41 

34 

28 

36 

28 

38 

40 

TIFTON  2  N 

MAX 

75 

73 

75 

81 

77 

62 

50 

59 

60 

53 

64 

64 

70 

70 

71 

75 

77 

78 

76 

78 

79 

79 

70 

75 

70 

59 

65 

62 

58 

60 

68 

MIN 

45 

50 

48 

51 

53 

42 

34 

35 

45 

40 

35 

38 

41 

40 

41 

44 

45 

47 

53 

55 

67 

52 

60 

37 

38 

37 

33 

35 

33 

39 

43 

TOCCOA 

MAX 

72 

78 

82 

75 

69 

53 

60 

60 

63 

62 

69 

70 

69 

69 

80 

79 

76 

62 

61 

56 

45 

59 

50 

60 

MIN 

'.S 

45 

46 

50 

44 

36 

29 

39 

33 

32 

34 

40 

35 

36 

40 

42 

43 

40 

46 

54 

60 

58 

47 

41 

36 

29 

26 

28 

28 

35 

40' 

VALDOSTA  KB  AIRPORT 

MAX 

75 

74 

81 

79 

64 

50 

59 

62 

53 

64 

63 

69 

71 

72 

73 

78 

78 

79 

70 

74 

70 

61 

56 

67 

51 

64 

59 

68 

MIN 

51 

50 

50 

52 

49 

40 

37 

40 

48 

44 

39 

39 

43 

44 

47 

48 

48 

48 

55 

50 

56 

66 

51 

41 

42 

36 

33 

40 

35 

43 

46. < 

WARRENTON 

MAX 

71 

80 

81 

78 

68 

57 

57 

54 

54 

52 

65 

70 

65 

67 

74 

78 

72 

70 

65 

57 

50 

52 

50 

55 

5 1 

63 

66 

MIN 

53 

40 

40 

45 

45 

39 

30 

38 

41 

34 

32 

33 

36 

35 

35 

36 

44 

46 

52 

52 

61 

50 

35 

38 

30 

29 

28 

28 

29 

31 

36. 

WASHINGTON 

MAX 

72 

80 

83 

80 

65 

64 

62 

55 

59 

58 

59 

60 

51 

52 

75 

74 

73 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

63 

52 

65 

63 

59 

59 

66 

MIN 

50 

43 

43 

44 

45 

43 

30 

32 

41 

40 

39 

39 

38 

39 

40 

41 

42 

45 

43 

51 

62 

62 

43 

44 

45 

43 

40 

39 

34 

34 

42. 

WA  T^aKUso 

77 

71 

81 

80 

55 

50 

59 

54 

61 

55 

63 

74 

71 

73 

75 

78 

79 

71 

80 

75 

81 

75 

76 

68 

61 

58 

67 

61 

52 

69 1. 

MIN 

48 

48 

47 

54 

61 

42 

34 

36 

43 

43 

37 

36 

38 

39 

45 

51 

45 

44 

49 

55 

62 

66 

67 

37 

45 

39 

31 

40 

30 

34 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

73 

79 

81 

76 

65 

56 

55 

52 

66 

65 

59 

73 

59 

70 

72 

78 

76 

73 

77 

65 

75 

71 

68 

66 

62 

51 

66 

61 

59 

58 

67, 

MIN 

48 

38 

40 

42 

48 

42 

29 

42 

37 

27 

27 

28 

30 

30 

31 

33 

31 

35 

40 

60 

58 

56 

46 

34 

38 

33 

31 

28 

27 

40 

37  i 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  mouth 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

!>.* 

AILEY 

EVAP 

.  10 

.05 

.09 

.18 

.00 

.  16 

.04 

.05 

.05 

.04 

.04 

.04 

.12 

.08 

.07 

.07 

.08 

.05 

.05 

.08 

.01 

.05 

.01 

.15 

.08 

.10 

.08 

.08 

.06 

.04 

2.10: 

BIND 

2 

15 

10 

10 

13 

51 

22 

12 

14 

16 

17 

10 

10 

29 

3 

10 

10 

10 

9 

30 

33 

8 

27 

40 

42 

58 

41 

27 

29 

13 

621 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.09 

.06 

.09 

.  11 

.10 

.01 

.08 

.08 

.08 

.13 

.  10 

.06 

.08 

.08 

.06 

.09 

.08 

.08 

.05 

* 

.16 

.06 

.09 

.03 

.08 

.03 

.07 

.07 

.06 

2.16 

WIND 

29 

25 

39 

33 

40 

64 

44 

35 

40 

52 

31 

35 

42 

58 

49 

46 

35 

36 

43 

79 

44 

72 

58 

35 

60 

79 

45 

77 

60 

31 

1416 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

EVAP 

.  13 

* 

.12 

.06 

.06 

.04 

.04 

.06 

.  14 

.05 

.03 

.03 

.05 

.14 

.05 

.09 

.06 

.05 

.07 

.03 

.  11 

.08 

.  11 

.00 

.03 

.02 

.03 

.18 

.07 

.07 

2.00 

WIND 

3 

30 

30 

30 

26 

35 

13 

8 

14 

19 

9 

8 

17 

3 

5 

6 

4 

4 

16 

35 

7 

33 

15 

10 

51 

29 

20 

39 

9 

8 

536 

EXPERIMENT 

EVAP 

.07 

.11 

.08 

.14 

.04 

.05 

.09 

.06 

.06 

.09 

.08 

.06 

.09 

.08 

.07 

.10 

.12 

.10 

.06 

.10 

.01 

.04 

.06 

.  11 

.10 

.10 

.05 

.11 

.07 

.06 

2.36 

WIND 

11 

11 

4 

11 

9 

54 

20 

17 

10 

10 

9 

11 

9 

7 

7 

16 

10 

14 

18 

26 

19 

29 

86 

24 

79 

45 

43 

52 

25 

14 

700 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.07 

.06 

.04 

.  10 

.02 

.06 

.10 

.06 

.03 

.04 

.08 

.06 

.07 

.08 

.07 

.04 

.08 

« 

.12 

.07 

.02 

.11 

.02 

.12 

.09 

.09 

.07 

.07 

.06 

.05 

1.95 

WIND 

4 

1 

2 

4 

3 

54 

17 

7 

6 

3 

9 

6 

6 

9 

8 

3 

4 

20 

2 

3 

5 

16 

11 

15 

22 

18 

18 

4 

5 

285 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.05 

.09 

.10 

.08 

.  13 

.  12 

.09 

.07 

* 

.22 

.  10 

.06 

.07 

.07 

.04 

.07 

.09 

.06 

.04 

• 

• 

.07 

.03 

.08 

.05 

.06 

« 

* 

.2S 

2.09 

WIND 

9 

5 

7 

4 

26 

58 

37 

17 

22 

43 

17 

8 

8 

6 

3 

6 

9 

2 

3 

50 

44 

19 

48 

27 

48 

61 

33 

62 

19 

9 

710 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.17 

.06 

.06 

.10 

.04 

.00 

.04 

.06 

.04 

.04 

.10 

.06 

.09 

.  10 

.07 

.09 

.09 

.05 

.07 

.09 

.04 

« 

* 

.12 

.07 

.10 

.07 

-.06 

.08 

.05 

2.01 

WIND 

10 

3 

2 

6 

3 

77 

26 

18 

19 

14 

17 

18 

8 

37 

11 

3 

4 

14 

10 

30 

9 

21 

21 

17 

33 

53 

31 

21 

12 

12 

960 
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STATION  INDEX 


Station 

B 

J 

ft 
Q 

1  Latitude 

Longitude 

i 
« 

m 

Oboar- 
vation 
time 

Uoeewei 

Raiez 

to 
tables 

|Temp. 

(X 

0 

ABBCVILLE 

0010 

MILCOX 

9 

31  39 

83  19 

240 

SA 

AMOS  L.  ELLERBEE 

U 

AIRSVILLE 

0041 

BART OH 

12 

34  22 

84  56 

710 

SA 

HARVEY  C.  HOTT 

9 

C 

AOEL 

0033 

COOK 

16 

31  08 

83  25 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

AtLET 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  3* 

290 

8A 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  3  9  6 

7 

ALAPAHA  EXP  &TAT ION 

OlSl 

BERRIEN 

16 

31  21 

89  19 

299 

7A 

7A 

ROY  E.  HOI  LAND 

2  3  5 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

e*  09 

200 

7A 

7A 

HISS  FREDDIE  Du  BOSi 

ALBANY  MB  AIRPOftT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

HID 

MID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ALtATOCNA  DAM  2 

oiei 

BARTOW 

5 

94  10 

8*  44 

979 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

7  C 

ALMA  CAA  AIRPQAT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

62  91 

ICO 

HID 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

7 

A» 

lERICuS  «  ENE 

0233 

SUKTER 

* 

32  06 

84  10 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  9 

7 

AMCRICUS  SCS 

0290 

SUMTER 

6 

32  06 

8*  16 

490 

MID 

SOIL  CONSERV.  SvC 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  SB 

83  23 

700 

6P 

SA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  9 

7 

ATHINS  COLLtGE  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  S5 

63  22 

685 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  9  6 

.ATHENS  MB  AIRPOfIT 

0*35 

CLARKE 

10 

33  57 

63  19 

798 

7A 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

8*  29 

MID 

HID 

2  9  9 

7  C 

UtlANTA  MB  CITY 

0456 

FULTON 

3 

33  45 

84  23 

105* 

HID 

HID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

2  3  9 

IGUSTA  MB  AIRPOfIT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

Bl  98 

1*3 

HID 

HID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

UUOUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  9  9 

7 

INBRIOOC 

05BI 

DECATUR 

6 

30  55 

84  35 

115 

9P 

7A 

JOHN  E.  TOOLE 

2  9  9 

7  C 

LL  OAOUNO 

34  20 

84  23 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

bEAVERDALC 

0746 

MHITFIELD 

12 

34  55 

84  51 

724 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0T9T 

EVANS 

11 

32  09 

61  56 

189 

HID 

HENRY  C .  HEARN 

C 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  19 

10 

5P 

9P 

U.S. FISH  6  WLOF  SVC 

2  9  5 

7 

JIIRSVILLE  EXO  STA 

0969 

UNION 

7 

3*  51 

89  56 

1998 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

7 

1 

>KELY 

0979 

EARLY 

31  29 

84  56 

900 

7P 

BA 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

1 

UE  RIDCE  RESVR  DAN 

1029 

FANNIN 

9*  53 

S*  17 

1560 

6A 

TVA-110 

< 

]MHAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

8A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

J 

US5T0MN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4780 

BA 

TVA-14T 

lOOKLET  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CHOMLEY 

2  3  5 

7 

UNSHICK 

15*0 

GLYNN 

31  09 

St  29 

6P 

6P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  9 

7 

UNSMICK  CAA  AIRPORT 

13*5 

GLYPW 

2 

31  09 

81  29 

22 

MIO 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5 

ENA  VISTA 

1372 

MARICN 

32  19 

84  91 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

JRTON  OAH 

1413 

RABUN 

14 

3*  47 

83  93 

1770 

MIO 

GUY  W.  RUCKER 

c 

^JlLEfl 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEMS 

JlLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

33  22 

81  57 

118 

BA 

EDWIN  S.EPSTEIN.  JR 

UM  2  NHH 

1463 

GRADY 

8 

30  5* 

94  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  9  5 

UtOlW  EXP  STATION 

14T4 

GORDON 

12 

3*  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

MW  GA.  EXP,  STATION 

2  3  5 

7 

WILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

tNP  STEWART 

154* 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  97 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

IMTON 

1585 

CHEROKEE 

34  14 

84  29 

894 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

C 

ALTON  BAIOCE 

1«0I 

ELBERT 

14 

3*  0* 

82  59 

450 

8A 

BA 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

ANESvIlLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  1* 

700 

JOHN  CARROLL 

c 

BROLL.T0N 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

89  05 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARHOLLTON 

2  3  5 

7  C 

RIEBS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

84  42 

6A 

RALPH  M.  MESSER 

RTERSVILLE 

1665 

BARTOM 

34  09 

84  48 

795 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVlLLt 

2  3  5 

RTERSVILLF  3  SM 

1670 

BARTON 

5 

34  09 

84  50 

689 

6A 

GRANVEL  P.  TATUM 

VE  SPRINGS  4  SSw 

1715 

POLK 

34  03 

as  21 

800 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

797 

6P 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  9 

ATSMOftTM  1  W 

1956  HURRAY 

12 

34  46 

800 

WILLIAM  L.  ELROO 

C 

ICrAMAuGA  PARK 

1906 

WALKER 

IB 

34  55 

85  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

OESTOE 

19!? 

UNION 

7 

34  48 

89  54 

1900 

8A 

TVA-570 

»YTON 

1992 

RABUN 

14 

34  53 

89  24 

2  000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

TRMONT  3  SM 

i9qa 

HALL 

3 

3*  27 

83  48 

1100 

HID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

C 

[VELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  *6 

1570 

6A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

.UM0US 

2161 

MUSCOGEE 

' 

32  28 

8*  59 

250 

5P 

SA 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  9  9 

7 

.iMUi  MB  •IBPORt 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

385 

HID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

2  9  5 

iCORD 

219S 

PIKE 

6 

33  05 

8*  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

H.I0OE 

2236 

THOMAS 

a 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  H.  ELLINGTON,  JR 

C 

IPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

3*  38 

84  05 

1919 

HID 

HARRY  M.  BUTLER 

C 

OELE 

2266 

CRISP 

* 

31  58 

89  47 

310 

8A 

S.  E.  COX 

2  9  5 

7 

NELlA 

2283 

HABERSHAM 

1* 

3*  31 

83  92 

1*70 

7A 

HOYT  S.  OILLARO 

2  3  5 

VlMCTOi 

231S 

NEMTON 

9 

33  36 

89  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  KAPMAN 

2  3  9 

7 

'wing  1  N 

24  08 

FORSYTH 

3 

3*  19 

84  08 

1300 

8A 

MILES  H.  WOLFE 

JRYVILLE  2  M 

2429 

GORDON 

12 

3*  27 

85  06 

- 

BA 

JOScPH  B.  DAVIS 

!|H6CftT 

2450 

RANDOLPH 

^ 

31  46 

84  47 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  9  5 

7 

JLCKEOA 

2'.75 

LUMPKIN 

3 

3*  32 

83  59 

1919 

7P 

8A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

■Ilas 

2*65 

PAULDING 

5 

33  55 

84  30 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TINNET  3 

C 

TON 

2493 

MHITFIELD 

12 

34  46 

8*  58 

790 

SA 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

7 

BURG  6  NNE 

2  50? 

LINCOLN 

S3  56 

82  38 

- 

MID 

M.    IRENE  DU60SE 

C 

60N 

2570 

TESHELL 

31  *6 

84  27 

355 

7A 

S.  M.  KEWJEY 

SCNVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

\  POST  Off  ICE 

FANNIN 

7 

3*  46 

8*  13 

1900 

8A 

TVA-633 

j^ORTOHN  1  MSN 

2716 

WAYNE 

1 

91  39 

81  51 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

2728 

WORTH 

6 

91  42 

83  53 

260 

MIO 

JOHN  R.  RUSS 

C 

'KlSONVILLE  3  M 

2  736 

SEMINOLE 

* 

31  02 

8*  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

2783 

COFFEE 

13 

2*5 

SA 

BA 

M.   FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

luLASVILLE 

DOUGLAS 

3 

93  45 

a*  *5 

1219 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

itn 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  *3 

103 

BA 

B.  H.  EVANS 

lllN 

2939 

LAURENS 

9 

32  93 

82  55 

255 

6P 

SA 

W.  LEO  SCAKBOROUGH 

2  3  5 

(.IN  2 

2  844 

LAURENS 

' 

92  92 

82  54 

190 

MID 

J.  L.  PRyOR 

c 

l\llM 

2966 

DODGE 

9 

92  12 

89  U 

362 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  9  5 

7 

tiOi 

3029 

CALHOUN 

6 

295 

MID 

DAN  W.  hATMACK 

CjRTON 

3060 

ELBERT 

14 

94  07 

82  52 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

I  JAY 

3115 

GILMER 

12 

9*  42 

84  29 

1300 

BA 

A.  0.  DOVER 

E|t 

3147 

PAULDING 

93  52 

84  59 

1200 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOt 

9 

C  RIMENT 

32  71 

SPALDING 

6 

93  16 

84  17 

925 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

'NOUNI 

3295 

GORDON 

12 

9<  26 

8*  42 

795 

8A 

OYMPLE  D.  WARMACK 

rvim 

3303 

LAMAR 

93  00 

8*  06 

725 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  9  5 

3312; CLINCH 

16 

90  41 

82  94 

119 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

rpS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

94  07 

8*  19 

1090 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  49 

89  19 

971 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  9  5 

7 

r  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  90 

SA 

TVA-109 

c 

t.tm  EJU>  STAT  ION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  59 

81  29 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  9  9 

7  C 

*  f STOHE 

3427 

WALKER 

18 

3*  56 

89  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

r*STON  3  SSM 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  M,  DAVIS 

C 

r^bTON  9  SM 

3*65 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  9 

n  6AINES 

3516 

CLAY 

3 

31  96 

85  09 

9*0 

6P 

MRS.  HAYME  R.  HAYES 

2  3  9 

7 

VALLEY  3  E 

35** 

PEACH 

32  94 

83  51 

900 

HID 

9A 

OLIVER  I.  SKAPP 

2  9  5 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

63  06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

•■SVILLE 

3621 

MALL 

3 

9*  19 

83  90 

125* 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  9 

7 

Station 

j  Index  No.  1 

County 

• 

i 

a 

3 

Longitude 

1 
g 

Obeex- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tablet 

Q 

a 
J 

Predp. 

GLENNVILLE 

379* 

TATTNALL 

1 

91 

96 

81 

99 

175 

7P 

7P 

M.  C.  BARHARD 

2  9  5 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

9 

92 

96 

85 

09 

400 

6P 

GA,  POWER  COMPANY 

> 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

93 

3* 

63 

11 

620 

9P 

BA 

MRS.LILLIf  CHRISTIE 

2  9  9 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33 

15 

8* 

16 

980 

6P 

8A 

HORACE  D.MEST8R0OK.S 

2  9  9 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

' 

32 

** 

B* 

96 

660 

MID 

BLUE  SPR IHGS  FARM 

C 

HARALSON 

*070 

CCMETA 

6 

33 

1* 

8* 

840 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTMELL 

*133 

HART 

1* 

34 

21 

82 

56 

789 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VCRNER 

2  9  9 

7 

HAMKINSVILLE 

*170 

PULASKI 

9 

92 

17 

83 

28 

299 

6P 

BA 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5 

HAZLEHURST 

420* 

JEFF  DAVIS 

13 

91 

52 

82 

35 

290 

HID 

WILLIE  J.  ELLIS 

C 

HEMPTOWN  GAP 

*2*9 

UNION 

' 

8* 

06 

2100 

BA 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

*2T9 

TOWNS 

34 

57 

83 

*6 

1990 

7A 

TVA-191 

i 

hoggards  mill 

*388 

BAKER 

91 

12 

84 

27 

192 

MID 

BA 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  9  6 

7 

JACKSON  DAM 

4629 

BUTTS 

39 

19 

89 

91 

420 

MID 

GA.  POWER  CCMPANY 

C 

JASPER  1  mm 

PICKENS 

5 

94 

29 

8* 

27 

1465 

6P 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5 

7  C 

JESUP 

WAYNE 

* 

" 

81 

53 

100 

HID 

A,  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOWN 

*698 

DAMSON 

5 

34 

31 

8* 

MID 

MISS  M,  L.  FAUSE7T 

JONESBOflO 

4700 

CLAYTON 

6 

39 

91 

84 

21 

990 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

9 

KENSINGTON 

4802 

MALKER 

IB 

34 

46 

89 

22 

820 

BA 

TVA-722 

9 

KINGSTON 

48  54 

BARTOW 

5 

34 

1* 

84 

96 

719 

HALTER  N,  COX 

9 

LAFAYETTE 

49*1 

MALKER 

* 

'* 

42 

85 

17 

810 

«P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  9  9 

7  C. 

LA  GRANGE 

*949 

TROUP 

3 

39 

02 

85 

02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B.  SMITH 

2)9 

LEXINGTON 

5169 

OGLETHORPE 

14 

33 

52 

83 

07 

720 

BA 

MRS. SIDNEY  E. STEVENS  9 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33 

56 

83 

16 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

1* 

39 

62 

28 

900 

8A 

LITTLE  HIGMTOWER 

52*2 

TOWNS 

'* 

56 

83 

39 

2200 

BA 

TVA-1 99' 

9 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

99 

00 

82 

397 

5P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  9  9 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31 

99 

62 

41 

150 

8A 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  9  9 

7 

LUMPKIN 

539* 

STEWART 

9 

92 

03 

S* 

47 

570 

MIO 

CHARLES  C.  LYNCH 

C 

MACON  W8  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32 

83 

39 

396 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7  C 

MACON 

5447 

BIBB 

92 

90 

89 

38 

979 

8A 

8A 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

3  9  9 

7 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

920 

EARL  L.  SAILERS 

9 

MIOVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32 

50 

S2 

14 

186 

BA 

HRS.  E.  B.  KING 

9 

MILLEOGEVILLE 

5874 

BALDMIN 

10 

33 

05 

63 

13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  9 

7 

MiLLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32 

48 

SI 

96 

180 

6P 

MARK  G.  HC  COMB 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

* 

19 

8* 

01 

325 

5P 

H.  W.  COLLINS 

2  9  5 

7 

MONT  I CELLO 

5988 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

680 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  9 

MOULTRIE 

6087 

COLQUITT 

16 

31 

11 

83 

47 

393 

9P 

5P 

CITY  Of  MOULTRIE 

2  3  5 

T 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

195 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

3* 

** 

83 

55 

9300 

BA 

C 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

' 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  9  9 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

BAKER 

91 

17 

84 

162 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6999 

FANNIN 

7 

94 

42 

84 

13 

2090 

BA 

TVA-1 12 

3 

NORCROSS  *  N 

6407 

GWINNET 

9 

34 

00 

84 

12 

1029 

SA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

3 

NOT T ELY  0AM 

64  71 

UNION 

94 

58 

84 

05 

1740 

8A 

' 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

^' 

18 

82 

91 

209 

MIO 

COUNTY  AGENT 

C 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

70*6 

HARRIS 

9 

92 

47 

84 

51 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  9 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

90 

S3 

33 

180 

6P 

8A 

HRS. ROSS  IE  D.  JONES 

2  9  9 

7 

RE  SAC A 

7*90 

GORDON 

12 

9* 

99 

S4 

57 

657 

JOHN  B.  DAVIS 

9 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

94 

55 

SS 

07 

820 

8A 

TVA-721 

3 

fi I S 1 NG  FAWN 

7*99 

DADE 

IB 

94 

49 

S9 

32 

820 

7A 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

94 

15 

610 

6P 

BA 

WILLIAM  H.  TOWERS 

2  9  9 

ROME  B  SW 

7609 

FLOYD 

* 

94 

10 

85 

16 

700 

MID 

J,   M,  MONTGOMERY, JR 

C 

ROME  MB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9  6 

7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78*2 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

MID 

8A 

D.  A.  BISSETT 

2  3  5 

7 

SAVANNAH  WB  AP 

78*7 

CHATHAM 

^ 

32 

08 

81 

12 

38 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2)5 

T  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

2 

32 

01 

10 

6P 

6P 

U.  S.  COAST  GUVRD 

2  9  9 

SPARTA  2  NNW 

8229 

HANCOCK 

11 

33 

82 

59 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

9 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34 

47 

84 

IS 

2300 

8A 

TVA-1 11 

9 

c 

SUCHES 

8414 

UNI0l4 

7 

34 

41 

84 

01 

8A 

TVA-1 15 

9 

SUMMERVILLE 

8496 

CHATTOOGA 

* 

94 

29 

89 

22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

9 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32 

96 

318 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2  9  9 

'  c 

SMEET  GUM 

8904 

FANNIN 

7 

34 

SB 

84 

19 

1800 

SA 

TVA-1 29 

9 

SYLVANIA 

B517 

SCREVEN 

1* 

32 

49 

81 

38 

210 

MID 

CITY  POWER  &  WTR  CO 

c 

TALBOTTCN 

8599 

TALBOT 

6 

32 

40 

84 

32 

700 

6P 

BA 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  9  5 

7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

85*7 

HARALSON 

39 

46 

85 

18 

1000 

6P 

BA 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

2  3  5 

7 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

S 

05 

710 

DR.  W.  K.  COUSINS 

5 

THE  ROCK 

8597 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

?4 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

C 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30 

91 

S3 

59 

276 

6P 

84 

MRS.  SARAH  P.PORTER 

2  9  9 

7 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31 

28 

89 

32 

370 

8A 

8A 

FRED  SELL 

2  3  9  6 

7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34 

83 

38 

2180 

8A 

TVA-574 

3 

TOCCQA 

87*0 

STEPHENS 

1* 

34 

39 

S3 

19 

10*5 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

3* 

*8 

89 

42 

BA 

TVA-154 

9 

C 

TUWEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

18 

3* 

52 

85 

02 

BBO 

7A 

TVA-392 

9 

VALDOSTA 

896* 

LOWNDES 

16 

30 

50 

83 

IS 

290 

MID 

EUGENE  STROM 

C 

VAlDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30 

83 

17 

200 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  9  5 

7 

WALISKA 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

99 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

9 

MARRENTON 

9141 

MARREN 

11 

99 

24 

62 

40 

500 

5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  9  9 

7 

HA5HINGTCN 

9157 

WILKES 

14 

93 

82 

616 

6P 

BA 

MRS.  HAZEL  S. TUCKER 

2  3  9 

7 

WATKINSVILLC  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

93 

52 

69 

26 

790 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

MAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

91 

19 

82 

22 

1*0 

6P 

BA 

JCHN  J.  TOBOLA 

2  3  5 

7 

WAYNE S80RO 

9194 

BURKE 

14 

93 

09 

82 

01 

261 

5P 

5P 

MAETER  T.  GALLOWAY 

2  9  5 

7 

WEST  POINT 

TROUP 

3 

92 

52 

575 

6P 

J.  SMITH  LANIER 

2)9 

WINDER  9  WSW 

9466 

BARROW 

10 

9* 

00 

83 

49 

1099 

MID 

W.  LESTER  MALL 

C 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

6 

92 

99 

8* 

39 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMI 

) 

WOCORUFF  DAM 

9919 

DECATUR 

6 

90 

43 

8* 

52 

290 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2)5 

7  C 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

9 

94 

06 

84 

31 

992 

BA 

H.  G.  BOOTH 

1 

YOUNG  KARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

9* 

56 

B9 

91 

1920 

BA 

TVA-1 4* 

3 

7-Bl«A8ail; 
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Cleveland  Substa,  Tenn. 
I  ° 
Chattanooga  WD  AP.  Tenn. 

O  @  I  lN.Te„„. 

 -Beaverdale  Swee 

Chlckamauga  Pk  » 


ales  Bar  Dam,  Tenn 


Andrews  2  E,  N.  C. 
I 

Coweeta  Exp  Sta.  ,  M.  C. 
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Highlands  2  S,  N.  C. 


GEORGIA 
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,  su^ervllle  ^^,,,,1^         3.,    |  -■         J,                       _.y  g 


Curryvllle  2  W  j  ^^^^ 


Rome  WB  AP 

Bone  O 


S.  C. 

on  College,  S.  C. 
AP,  S.  C. 
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I    ^Kingston  |  Cummlng  IH  I  ™  /      ,-,  Haysvllle  -Bowman  \ 

J    O  Cartersvlile        "canton   |        O        V  ,/       °        W  /OV"  \ 

i  .o.^^f^..^"§p^;.^     /      >  sr^'-H- 

ave_Springs  4SSW "r^iorsvllle  )  Fields  Cross  RdB          I  V-- 


ive^sprlngs  4SSW^j,;j:^i, 
\  T)-Ceda»oy;  ^ 

Lime  Branch  ~j 


"I^Flel 


'Inder  5  WSW 
— 4»  


'. — .  Carlton  Bridge 
t he „<-^-^  ""--T^-  ^ 


At""'  "°           ^»l>"'^r3  iInI^       McCor.lck  9  E.'  S.  C. 

Lexington                               «       q            \  Trenton  1  NNE ,  S.  C. 

NLlncolnton  I  _q_ 

,\  ,as^rngton\ 


i/'                  Buena  Vista 

 1"^  r        ■ / 

y                                 /  I  .Amerlcus  SCS 

\               Lumpkin  1  ;               •  -O-  S 

'                     A        I  Amerlcus  4  ENE'. 


Eufaula,  Al 


.a,  Ala. 

J  


Abbeville 


1 — T"^- — 1~x 

I  Cuthbert      |     Dawson  ^   

—     O  o       ■  '  -  ■ 

\.  \_  ^ 


Lumber  City  ^-^'T^'Vjw  / 

-o-\- "  ^ 


\°  i  (. 


r,               Edison  I                ®  I 

/!J   1       Albany  WB  AP  | 

^              /    Blakely               '  y' 

Headland,  Ala     '                '                |«  / 

-O               1                  Ne»ton  Exp.  Sta.  uossey  Pd  | 

J              I  <^  ; 


V- 

r 


Columbia  1  *,  Ala 


jggards  Hill 

i  ^-^ 


.  o  /■ 

-  DonalBonvUle  3  w 


Fitzgerald  Y 

L,^  J 


Moultrl 

-o 


/      o  V 

—J  Alapaha  Exp  Sta 
Adel  \  V 

o    1  /• 


•-^  •  J 

r  Hazelhurst_l 

A  J 


-o- 

Glennvllle 

i  Sa.fst, 


o 

Dougla 


Tifton  Z  N     /  Douglas  [   f>   

J       v.  .r~- 


Cairo  2  NHW 


I Valdosta 
Oultman-^     •  ' 
■o/    @  r 

\     Valdosta  WB  AP 

J-  :\  i 


0- 


uff  Dam 


-^Mt .   Pleasant .  Fla . 
STATION  LEGEND 
O      •      3     Precipitation  only 
O  Precipitation,  storage 

-O  -O-  Precipitation  and  Temperature 

^   ^  ^  Precipitation.  Temperature  and  Evaporation 

^   Section  Center 

Typeolgage      O  Non-recording: 
•  Recording;   »  Bo/A  types 

Double  circle  combinations  Complete  Meteorological. 


[ 


\0  —  ^-=3Q- 

savannah  Beach  2N 

'MJ-  Fleming  Exp  Stall, 
.art-^  >1 


Doctortown   1  »SW 
Jesup  I  S^-^' 


.sup 


X 


Blackheard  Is 
Si 'J 


/■ 


Brunswick  CAA  AP 


Hontlcello,  Fla 

o 


Fargo 


I. 

rolk-Jton  3  5SW 
ilkston  9  SW 

/  HlUlard,  F 


<y 

Jasper  9  ESE ,  Fla 


JacksonvilK-  »n  AP,  Fla 


-o- 

Glen  St .  Mary ,  Fl 


t.p.C.  Chattanooga.  Tenn. 


Hourly  preclplta 


,111  he  available  In  Ih.  publication  "Hoarly  Precipitation  Data". 


-  138  - 


CL£r 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.'  R£ICH£XX>ERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


DECEMBER  1953 
Volume  LVII  No.  12 


CHATTANOOGA:  1954 


GEORGIA  -  DECEMBER  1953 
J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  wettest  December  on  record  in  Georgia, 
and  although  temperatures  averaged  close  to  normal, 
chilly  to  unpleasantly  cold  weather  persisted  dur- 
ing most  of  the  month.     The  frequency  and  abundance 
of  rainfall  greatly  restricted  farm  work  and  main- 
tained excessively  wet  soil,  and  rivers  were  kept 
at  high  levels  with  little  or  no  flooding.     The  only 
severe  storm  of  the  month  was  a  tornado,  occurring 
on  the  4th  in  eastern  Cobb  County. 

Fair  and  seasonably  cool  weather  on  the  first  two 
days  was  followed  by  four  days  of  rainy  weather  and 
abnormal  warmth.     This  change  was  due  to  the  move- 
ment of  an  energetic  low  pressure  system  from  the 
far  southwest  to  the  Great  Lakes,  causing  an  inflow 
of  warm  moist  air  from  the  Gulf  of  Mexico.  Rains 
were  substantial  and  more  or  less  continuous  from 
about  12:00  Noon  of  the  3rd  to  the  close  of  the  4th 
and  throughout  the  6th,  with  moderate  daytime 
showers  on  the  5th.     For  most  of  the  State,  the 
rains  of  the  3-4 th  were  the  heaviest  of  the  month, 
ranging  from  3  to  6  inches  in  the  area  from  Newnan 
to  Fort  Gaines  and  less  than  3  inches  elsewhere. 
In  connection  with  the  rains  of  the  4th, a  tornado 
struck  in  eastern  Cobb  County,  causing  property 
losses  of  $36,500.     A  change  to  fair  and  slightly 
cooler  than  normal  weather  prevailed  on  the  7th  and 
8th,  followed  by  general  rains  and  much  warmer  on 
the  9th,     A  quick  reaction  to  cooler  occurred  after 
the  9th,  with  mostly  fair  weather  and  temperatures 
somewhat  lower  than  normal  on  the  10th  and  11th.  A 
Gulf  storm  of  moderate  intensity  moved  north-north- 
eastward across  the  State  on  the  12th,  causing  rains 
of  mostly  moderate  character,  beginning  late  on  the 
11th  and  ending  shortly  after  12:00  Noon  on  the  12th; 
temperatures  rose  well  above  normal  on  both  the  12th 
and  13th.     A  second  Gulf  storm  moved  across  the 
State  on  the  13th,  causing  moderate  to  heavy  rains 
beginning  about  12:00  Noon  of  the  13th  and  ending 
early  on  the  14th.     As  the  Gulf  storm  moved  north- 
eastward beyond  the  State,  an  invasion  of  cold  air 
from  the  west  lowered  temperatures  sufficiently  on 
the  14th  so  that  light  snow  flurries,  melting  as 
they  fell,  overspread  the  northern  section,  and  snow 
or  sleet  fell  scatteringly  in  western  counties  as 
far  south  as  Cairo.     This  was  the  beginning  of  a  se- 
vere cold  wave  that  reached  its  climax  on  the  18th, 
the  coldest  day  of  the  month,  when  temperatures  fell 
almost  to  zero  in  the  far  north  and  as  low  as  20°  in 
southernmost  areas.     The  cold  wave  extended  from  the 
14th  to  20th;  freezing  conditions,  which  were  first 
felt  in  northern  counties  on  the  15th,  became  gener- 
al each  day  of  the  period,   16- 20th,  with  very  cold 
weather  during  the  3-day  period,  17-19th.     The  de- 
parting cold  air  mass  was  followed  by  a  Gulf  storm 
that  began  to  skirt  the  Gulf  Coast  on  the  20th;  as 
a  result ,   temperatures  began  to  moderate  on  the 
20th,  rising  well  above  normal  on  the  21st  and  22nd, 
and  mostly  continuous  moderate  rains  occurred  from 
midafternoon  of  the  20th  to  about  12:00  Noon  of  the 
21st.     The  advancing  front  of  another  cold  wave 
caused  light  to  moderate  rains,  beginning  in  the 
northwest  early  on  the  22nd  and  ending  soon  after 
sunset  in  the  southeast  on  the  same  day.  Tempera- 
tures dropped  moderately  lower  than  normal  on  the 
23rd  as  the  cold  wave  began  to  take  effect,  with 
abnormally  cold  weather  continuing  through  the 
28th,  the  coldest  day  of  which  was  the  26th  when 
lowest  temperatures  ranged  from  about  freezing  on 
the  coast  to  15°  in  the  far  north.     Freezing  weather 
was  general  during  this  cold  spell  only  on  the  26th 
and  27th,  occurring  also  in  northern  areas  on  each 
of  the  three  days,  23-25th.     The  cold  wave  was  tem- 
porarily weakened  as  a  Gulf  storm  moved  up  the  At- 
lantic Coast  on  the  25th  causing  general  rains  ac- 
companied by  sleet  or  snow  in  some  northern  areas, 
but  little  or  no  moderation  in  temperature  occurred. 
After  the  25th,  the  cold  weather  was  intensified  a 
little  by  an  additional  inflow  of  polar  air  from  the 
northwest,  but  the  cold  wave  was  pushed  out  on  the 
28th  due  to  the  approach  of  an  energetic  low  pres- 


sure system  from  the  southwest.     Much  warmer  weathei 
prevailed  on  the  29th  and  30th,  and  prolonged  rains, 
more  or  less  continuous,  occurred  throughout  the 
three  days,  28th  to  30th,  over  most  of  the  State. 
A  reaction  to  fair  and  moderately  colder  than  normal 
weather  occurred  on  the  last  day. 

The  month  averaged  48.1°  in  temperature,  or  0.3°  be- 
low normal,  and  station  averages  ranged  from  37.1°  : 
Blairsville  Experiment  Station  to  56.4°  at  Folkston 
9  SW.     The  most  pronounced  warmth  of  the  month  oc- 
curred between  the  4th  and  6th  and  on  the  9th,  when 
maximum  temperatures  rose  to  70°  or  higher;  the 
highest  temperature  of  the  month  was  81°  at  Folkstoi 
9  SW  on  the  6th.     Very  little  cold  weather  occurred 
during  the  first  part  of  the  month  when  freezing 
conditions  were  limited  to  northern  counties  on  onlj 
three  days.     The  latter  part  of  the  month  was  de- 
cidedly cold  with  only  four  days  that  were  above 
normal  in  temperature  after  the  13th.     A  severe  colsi 
wave,  reaching  its  climax  on  the  18th,  reduced  tem- 
peratures almost  to  zero  in  the  far  north  and  to  20° 
in  coastal  and  southernmost  areas;  the  lowest  tem- 
perature recorded  was  1°  at  Blairsville  Experiment 
Station.     A  second  cold  wave,  less  severe  than  the 
first,  reduced  temperatures  below  freezing  to  the 
coast  and  below  15°  in  the  far  north  on  the  26th. 
Sub-freezing  temperatures  extended  throughout  the 
State  on  7  of  the  last  IS  days,  also  in  northern 
areas  on  5  other  days. 

Precipitation  averaged  8.63  inches,  which  is  204%  oi 
normal,  making  this  the  wettest  December  on  record 
in  Georgia.     Record  high  averages  of  9.30  inches  in 
middle  division  and  8.44  inches  in  the  southern 
division  also  obtained,  but  the  average  of  8.10 
Inches  in  the  northern  division  has  been  exceeded 
in  previous  years  nine  times.     Station  totals  rangec 
from  4.19  inches  at  Blackboard  Island  to  15.37 
inches  at  Cuthbert,  and  record  high  totals  were  es- 
tablished at  many  stations,  chiefly  in  a  large  south- 
western section  south  of  Griffin  and  west  of  Lumber 
City.     Rains  were  well  distributed  throughout  the 
month,  with  occurrences  chiefly  on  the  3-4th,  6th, 
9th,   11- 14th,  20-22nd,  25th,  and  28-30th.     The  heavi- 
est rainfalls  of  the  month  occurred  very  largely  on 
the  4th,  when  greatest  amounts  in  24  hours  ranged 
from  3  to  6  inches  in  western  counties  between  Neww"! 
and  Fort  Gaines  and  less  than  3  inches  elsewhere  In 
the  State;  the  greatest  24-hour  measurement  of  the  r 
month  was  6.30  inches  at  Pine  Mountain  Valley,     AB  » 
result  of  heavy  rams,  especially  during  the  two 
periods,  3-6th  and  9-14th,  rivers  rose  to  high  leve)»i 
but  little  or  no  flooding  or  resultant  damages  oc- 
curred.    Light  snow  flurries,  melting  as  they  fell, 
overspread  the  northern  section,  with  scattered  snoi 
or  sleet  southward  in  western  counties  as  far  as 
Cairo,  on  the  afternoon  and  night  of  the  14th.  j 

The  frequency  and  abundance  of  rainfall  gireatly 
restricted  farm  work  and  maintained  excessively  wet 
soil  throughout  the  month.     Abnormally  cold  weather 
predominated  during  the  latter  part  of  the  month, 
with  unfavorably  low  temperatures  around  the  18th  an. 
26th,  but  no  serious  damages  were  done  except  in  the' 
coastal  area  where  lettuce  and  some  other  winter 
vegetables  had  to  be  replanted.     The  colder  weather 
was  favorable  for  peach  trees  in  gaining  a  substan- 
tial number  of  dormancy  hours. 

A  small  tornado  struck  in  extreme  eastern  Cobb 
County  on  the  late  afternoon  of  December  4th,  moving 
over  a  narrow  path  through  Mt.  Bethel  Community  and 
Parkaire  Airport.     The  roofs  of  several  homes  and  a 
store  were  damaged  and  a  small  garage  shaken  fro« 
its  foundation  in  Mt.  Bethel  Community.     Most  of  the 
damage  from  the  storm  was  done  at  Parkaire  Airport 
where  3  hangar  buildings  and  20  or  more  airplanes 
were  heavily  damaged.     Losses  from  the  storm  amounte 
to  an  estimated  $36,500,  but  no  one  was  killed  or 
injured.   -  R.L.C. 
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46.8 

79 

9 
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45.2 

79 

13 
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50.9 

83 
80 
84 
82 

8 
13 
14 
14 

2.67 
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9 

Averages  in  this  table  have  been  velfhted  according  to  area. 
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See  reference  notea  follovlng  Station  Index. 
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.  7 

66 

6 

g 

1  8 

703 

0 

0 

14 

0 

8.73 

3.46 

2.32- 

4 

T 

1  6 

6 

2 

hartwell 

54  .  3 

34.1 

44  .  2 

,  1 

66 

6+ 

1 A 

1  8 

634 

0 

0 

14 

0 

8.79 

3.88 

1.75 

4 

.0 

1  3 

4 

JASPER   1  NNW 

51.2 

32.4 

41.8 

- 

1.6 

65 

5 

9 

18 

710 

^ 

8.68 

3.78 

1.60 

10 

.0 

0 

14 

8 

3 

LAFAYETTE 

52. 6M 

28. 9M 

40. 8M 

- 

5.2 

70 

6 

10 

18  + 

742 

TO 

6.10 

1.05 

T 

0 

10 

ROME 

54.9 

31.5 

43.2 

'■^ 

67 

4 

10 

19 

669 

: 

8.37 

3.44 

1  .64 

10 

T 

1 4 

7 

4 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

52 

29.4 

40.9 

2 

10 

19 

738 

0 

0 

19 

0 

7*?^ 

9 

T 

0 

14 

5 

1 

TALLAPOOSA   2  NNW 

54*0 

28.9 

41.5 

1*9 

70 

5 

1  8+ 

722 

0 

0 

2' 

0 

182 

2*13 

T 

1  3 

5 

1 

TOCCOA 

53. 2M 

33.1 

43  .  2M 

- 

.6 

65 

1  2 

1 6 

^ 

^ 

16 

0 

4.07 

2.55 

T 

0 

12 

7 

4 

WASHINGTON 

56.7 

35.3 

45.5 

- 

.4 

70 

1 2 

1  9 

597 

10 

° 

7*91 
* 

3.87 

1  .40 

.0 

0 

16 

5 

3 

D I V  I S 1  ON 

42.2 

8.10 

^ 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  A I RPORT 

p 

57.5 

35.7 

46  7 

- 

2.6 

71 

1  3 

0 

0 

15 

0 

7.65 

3.82 

2.59 

4 

.0 

0 

13 

5 

2 

AUGUSTA 

1.8 

72 

9 

1  8 

: 

1  9 

0 

0 

8 

0 

7.55 

4.30 

2.23 

4 

.0 

0 

17 

6 

1 

bl  .4 

41*3 

51*4 

•  8 

74 

5  + 

1  7 

421 

0 

0 

8 

0 

6.52 

3.54 

1.38 

14 

.0 

0 

1  2 

5 

3 

CARROLLTON 

32.9 

43.6 

•  ^ 

6 

11 

19 

655 

0 

0 

18 

0 

5.91 

1.18 

T 

0 

14 

COLUMBUS 

59  7 

39.0 

49.4 

.  1 

73 

6 

15 

19 

481 

0 

0 

8 

0 

9.99 

5.33 

3.22 

4 

.0 

0 

21 

7 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

p 

56.8 

36.8 

46  8 

- 

.8 

71 

6 

0 

0 

12 

0 

9.39 

4.82 

1.78 

4 

T 

0 

17 

8 

3 

COV I NGTON 

44*9 

70 

5 

: 

0 

0 

1 4 

0 

9.  14 

4.42 

2.60 

4 

.  0 

0 

16 

8 

2 

hn*  1 

39*1 

49*6 

9 

16 

19 

469 

0 

0 

9 

0 

10.57 

6.57 

2.46 

4 

.  0 

0 

1 6 

7 

3 

EXPERIMENT 

55*0 
* 

35.  3 

45.2 

• 

7n 

13 

18 

0 

0 

12 

0 

10.70 

5.31 

3.70 

4 

.  0 

0 

20 

7 

3 

FAIRVIEW 

rUKI      VAULC"     3  t 

57.8 

37.4 

47  5 

- 

1.3 

72 

9 

1  8 

0 

1 1 

0 

10.06 

5.81 

2.61 

4 

T 

0 

17 

3 

OK  CC  IN  jd'jKD 

56.7 

36.0 

45.4 

9 

1 2 

1  Q 

Q 

I 

1 1 

8.90 

4 

.  0 

0 

16 

8 

3 

GR  I FF I N 

55.4 

_ 

.5 

69 

5 

1  8 

570 

0 

0 

8 

0 

10.86 

5.41 

3.67 

4 

T 

0 

18 

7 

3 

LA  GRANGE 

56.3 

35!5 

46.9 

- 

.9 

71 

6 

12 

19 

585 

0 

0 

15 

0 

10.77 

6.55 

4.57 

4 

.  0 

0 

19 

LOUISVILLE 

59.1 

39.0 

49.  1 

.9 

74 

17 

19 

486 

0 

0 

10 

0 

7.96 

4.67 

2.35 

4 

•  0 

0 

13 

10 

1 

58.1 

38 

48  1 

1.6 

74 

18 

18+ 

517 

0 

0 

8 

0 

9.43 

6.  19 

2.51 

4 

T 

0 

15 

6 

4 

M 

9.  19 

5.20 

.  0 

0 

16 

Mil  1  pru^FV/TI  1  F 

56.5 

34  6 

1.6 

71 

10 

15 

19  + 

0 

0 

15 

0 

8.50 

4 

T 

1  ? 

8 

2 

MILLEN 

61.4 

39.4 

50.4 

1.2 

74 

16 

19 

448 

0 

0 

9 

0 

7.02 

3.51 

7  *34 

4 

.0 

5 

2 

MONTICELLO 

56.1 

36.6 

45.9 

.5 

59 

5  + 

13 

18  . 

585 

0 

0 

14 

0 

9.86 

5.63 

2*07 

4 

.0 

16 

6 

3 

NEWNAN 

55.2 

35.6 

45.4 

.0 

70 

6 

13 

18 

601 

n 

0 

1 3 

8.46 

3.49 

3.35 

4 

.0 

0 

13 

2 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

55.9 

34.7 

46.3 

70 

5 

12 

18 

605 

16 

13.30 

5.30 

4 

.0 

0 

13 

2 

SWAINSBORO 

M 

73 

9 

18 

19 

0 

0 

0 

4 

.  0 

V\ 

TALBOTTON 

57 . 7 

36.1 

46.9 

1.1 

69 

6 

16 

1  8+ 

552 

14 

11.90 

7.24 

2.75 

4 

.  0 

\ 

WARRENTON 

56.3 

37.2 

46.8 

,  2 

72 

18+ 

558 

0 

0 

9 

0 

8.  74 

5.06 

1.25 

14 

.  0 

8 

2 

WA  YNESBORO 

WEST  POINT 

56.9 

36  8 
• 

46 

.  1 

73 

5 

° 

1 7 

10.86 

5.67 

4.60 

4 

•  p 

0 

17 

B 

2 

0 1  V I S ION 

4  7.1 

9.30 

SOUTHERN  DIVISION 

A I  LEY 

M 

73 

1  0 

0 

0 

0 

2.33 

5 

ALAPAHA   EXP  STATION 

^^•^ 

38.1 

50.5 

1  *t 

10 

.  ^ 

19 

0 

0 

1 0 

0 

8.52 

1  .88 

7 

.  0 

0 

w 

I 

60.3 

7A 

10 

22 

1  8  + 

0 

0 

8 

0 

9.99 

6.09 

1.82 

4 

.  0 

0 

1  7 

7 

3 

ALBANY  WB  AIRPORT 

60.5 

41.1 

50.8 

• 

74 

20 

19 

431 

0 

0 

8 

0 

9.53 

5.45 

1.82 

4 

T 

0 

1 5 

7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

63.1 

39.6 

61.4 

.  8 

76 

9 

15 

19 

420 

0 

0 

10 

0 

6.52 

2.93 

.92 

4  + 

.0 

0 

13 

7 

) 

AMERICUS  ENE 

57.6 

39.2 

48.4 

1.2 

71 

9 

1  7 

1  8 

509 

0 

0 

9 

0 

12.29 

8.34 

2.03 

4 

T 

0 

17 

12 

3 

BA 1 NBR I OGE 

63.  1 

53.0 

.6 

76 

10 

1  9 

1  9 

373 

0 

0 

5 

0 

12.11 

8.05 

2.95 

7 

.0 

0 

15 

6 

i 

BLACKBEARD  ISLAND 

63. 9M 

46*7M 

76 

12 

0 

0 

5 

0 

4.19 

.75 

4 

.  0 

0 

9 

BLAKELY 

59.8 

41.6 

50.7 

1.1 

72 

20 

1  8  + 

436 

0 

0 

8 

0 

12.92 

8.47 

1.89 

1  3 

.  0 

0 

17 

BRUNSWICK 

65.6 

47.0 

56.3 

1.0 

79 

5  + 

25 

18+ 

284 

0 

0 

3 

0 

5.44 

2.46 

1.28 

26 

.  0 

0 

14 

4 

- 

63.6 

46  4 

54  5 

77 

0 

0 

4 

0 

4.69 

1  .01 

25 

.0 

0  1 

13 

4 

63.6 

43.5 

53.5 

.4 

76 

10 

7  1 

1  ft 

0 

0 

7 

0 

10.22 

6.81 

2.46 

6 

T 

0  i 

15 

6 

CAMILLA 

63.8 

4  1  .  6M 

62  .  7M 

.3 

75 

9 

22 

18 

390 

0 

0 

7 

0 

9.21 

4.08 

1.6-6 

4 

T 

0 

17 

9 

CAMP  STEWART 

53.3 

42.7 

53.0 

77 

12 

17 

19 

370 

0 

0 

7 

0 

5.73 

1.32 

4 

.0 

0 

14 

5  < 

CORDELE 

58. 6M 

37. 7M 

48.  IM 

1.8 

72 

A 

18 

19 

0 

0 

10 

0 

10.02 

6.18 

1.38 

23 

.0 

0 

15 

CUTHBERT 

59.7 

41.7 

60.  7 

.0 

70 

9 

19 

18 

436 

° 

0 

6 

0 

15.37 

10.04 

3.64 

4 

.0 

0 

20 

10  1 

DOUGLAS 

EASTMAN 

60.5 

40.6 

50.6 

.0 

73 

9 

18 

19 

443 

0 

9 

0 

10.27 

5.68 

2.12 

4 

.0 

0 

14 

10  3 

FITZGERALD 

52.3 

42.3 

62.3 

.6 

74 

9 

20 

19 

389 

0 

0 

7 

0 

8.35 

6.03 

1  .89 

4 

.0 

0  i 

14 

8  1 

FLEMING  EXP  STATION 

64.4 

42.4 

63.4 

77 

12 

15 

19 

361 

° 

0 

0 

5.76 

1.22 

4 

.0 

0 

17 

3  1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DECEMBER  1953 


Slallon 

Temperature 

PreclpitalioD 

'A 

il 

<Z 

> 

.  g 

H 

au. 

s 

01 

s 

■3 
a 

i 

2 

° 

t 

& 

No.  of  Day* 

_ 

•3 

|l 

S.  B 

h 

>■ 

a 

£ 
t 

Saow,  SImI.  H<il 

No.  of  D«yB 

Mu. 

Mln. 

— 

Mix.  Doplh 

on  Ground 

0 

• 

0 

1 — 1 

• 

i 
z 
z 

1    or  Mor. 

s  < 

■J 

8  > 
"£ 

. 

FOLKSTON  9  SW 

68. OM 

56  •  4M 

61 

7 1 

1  9 

271 

0 

0 

5 

0 

7.04 

1  . 79 

26 

.0 

0 

9 

FORT  5AINES 

61.2 

38.3 

49.8 

-  .9 

73 

9* 

15 

18* 

467 

0 

0 

12 

0 

14.90 

10.  34 

3.80 

4 

.0 

0 

15 

GLENNV I LLE 

62.0 

41.9 

52.0 

.0 

74 

12 

17 

19 

398 

0 

0 

7 

0 

6.39 

3.28 

I.IB 

25 

.0 

0 

1* 

8 

1 

HAMKINSVILLE 

37.9 

48.9 

-  .8 

73 

9 

15 

19 

489 

0 

0 

10 

0 

10.46 

6.82 

1.90 

5 

.0 

0 

I* 

7 

3 

HOGOAROS  MILL 

61.6 

50.5 

-  .9 

75 

9 

1  7 

19 

444 

0 

0 

" 

0 

10.23 

5.21 

1.62 

23 

.0 

0 

16 

8 

4 

LUMBER  CITY 

62.1 

37.2 

49.  7 

1 0 

IB 

19+ 

0 

0 

10 

0 

7.22 

4.17 

1.26 

:°o 

18 

6 

MONTEZUMA   1  NE 

39.5 

49.  7 

.  3 

74 

9 

16 

19 

465 

0 

0 

q 

0 

11.91 

3.56 

4 

0 

18 

9 

2 

MOUL  TR I E 

QUITMAN 

66.5 

43. 6M 

55.  IM 

20 

19 

317 

0 

0 

7 

0 

B  .  50 

4.52 

.0 

0 

12 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

62.6 

40.3 

51.5 

.  7 

77 

12 

13 

19 

418 

5.73 

2.94 

1.03 

14 

.0 

0 

16 

6 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

62.2 

40.5 

51,4 

-  1.0 

76 

12 

17 

19 

418 

0 

0 

8 

0 

5.50 

2.86 

1  .04 

4* 

.0 

0 

^  3 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

61  .BM 

44. 3M 

53  .  IM 

.8 

74 

9 

24 

1  9 

361 

0 

0 

5 

0 

4.54 

1.48 

1.45 

4 

.0 

0 

10 

5 

1 

THOHASVILLE 

62.5 

40.0 

51.3 

-   1  .  ? 

76 

9 

16 

19 

420 

s 

0 

11 

0 

1.5? 

.0 

« 

16 

6 

5 

TIFTON  2  N 

61.1 

40.4 

50.8 

-1.3 

74 

10 

70 

19 

0 

0 

8 

0 

7.08 

3.60 

1  .70 

5 

.0 

0 

15 

7 

7 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

64  .  3 

43.8 

54.1 

.0 

80 

12 

2 1 

1 9 

348 

0 

0 

5 

0 

5.07 

1.95 

1.21 

4 

.0 

0 

13 

5 

1 

NAYCROSS 

41.5 

52.9 

-  .2 

78 

5* 

18 

19 

370 

0 

0 

B 

0 

5.75 

2.68 

1  .05 

5 

.0 

0 

17 

6 

1 

WOODRUFF  DAM 

62. OM 

42. 6M 

52.  3M 

78 

10 

24 

18* 

0 

0 

4 

0 

6.67 

2.85 

7 

.0 

0 

12 

DIVISION 

51.9 

8.44 

T 

STATE 

48.1 

-  .3 

8.63 

4.40 

T 

8m  Baicranc*  NotM  Following  Sution  Indox 

-  1«  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Diaiion 

1   {  2  1  3 

4 

5 

g 

7  1 

8 

g 

10  1 

11 

12 
iz 

13  I 

14  1 

14  1 

15 

A9BEV I LLE 

B.ei 

07 

.18 

1.34 

.57 

•  77 

.39 

•  12 

.16 

1.27 

.03 

AOAIRSVILLE 

7.41 

1.30 

.43 

2^32 

.31 

i.ie 

,55 

AOEL 

8,30 

T 

.04 

1  .10 

.16 

1.55 

.08 

.08 

1.44 

•  84 

05 

.01 

2.33 

.07 

.33 

.10 

.07 

•  26 

T 

ALAPAHA  EXP  STATION 

&,52 

,08 

.91 

1.86 

•  04 

1.20 

.75 

ALRANV 

9*99 

1,82 

,27 

•  32 

•  86 

T 

•  16 

.27 

.32 

1.43 

.01 

ALBANY  WB  AIRPOPT 

9.53 

.11 

1.82 

.10 

1.03 

.08 

T 

.61 

1.35 

ALLATOONA  DAM  2 

6.35 

•  86 

,01 

•  35 

.06 

•  72 

.88 

■  44 

.64 

.05 

ALMA  CAA  A  I RPORT 

6*52 

.92 

.01 

•  78 

T 

.02 

,83 

,67 

AMERICUS  ft  ENE 

12.29 

.11 

.90 

ATHENS 

6.61 

.04 

1.96 

•  19 

•  24 

.96 

•  03 

.50 

1.63 

.11 

1.00 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

8.98 

2.00 

1.24 

.59 

1.84 

.  36 

.77 

ATHtNS  WB  A[RPORT 

.02 

1.75 

,18 

,20 

1  .04 

T 

,60 

1.35 

.26 

.65 

ATLANTA  WB  AI RPORT 

7.75 

2  a  58 

1.55 

T 

.43 

•  06 

•  52 

.26 

•  67 

•  81 

.03 

T 

ATLANTA  WB  CITV 

7.*9 

2,32 

1.13 

.44 

,06 

•  40 

•  30 

•  63 

.88 

.03 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

7.55 

2.59 

T 

•  52 

•  12 

T 

•  40 

1.42 

.09 

AUGUSTA 

7.55 

T 

2.23 

•  02 

.32 

•  15 

T 

•  02 

.15 

T 

•  68 

.77 

.77 

T 

BAINBRIOGE 

12.11 

T 

1*16 

•  38 

1.13 

2^95 

,03 

.10 

.83 

1.30 

T 

BALL  GROUND 

8.57 

1,32 

.09 

,27 

U29 

U06 

•  79 

,80 

.04 

BEAVEROAt-E 

6,07 

■  63 

•  05 

.20 

•  44 

1.43 

1.09 

.80 

.06 

BLACKBEARD  ISLAND 

4.19 

.75 

•  30 

.30 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

6.40 

1*01 

•  03 

,35 

.14 

.96 

1.26 

•  57 

.02 

.69 

.06 

BLAKELV 

12.92 

.12 

1*66 

•  05 

1,63 

1.54 

.23 

.51 

1.69 

.14 

7.53 

.86 

•  13 

•  04 

.26 

•  84 

1.91 

.63 

.  10 

.62 

.27 

BOWMAN 

7  .59 

1,79 

,  19 

•  30 

.65 

.54 

1 .  58 

.20 

1  ,07 

.03  ' 

BRASSTOWN  RALD 

7.04 

.95 

•  04 

.19 

.28 

•  60 

1.51 

.60 

.03 

.92 

.25 

BROOKLET   1  W 

6.62 

T 

1,15 

T 

•  12 

.07 

T 

.29 

.35 

1.36 

BRUNSWICK 

5.44 

.99 

•  02 

.31 

T 

•  03 

.18 

i57 

.44 

9RUNSW ICK  CAA  AP 

4.69 

,63 

•  02 

•  32 

•  01 

.39 

•  89 

.02 

RUTLER 

11.43 

3.70 

,22 

U07 

1.46 

•  68 

■  30 

.31 

1.00 

BUTLER  CREEK 

7,70 

.78 

1*57 

,06 

.41 

•  23 

.  14 

.33 

1.54 

.02 

CAIRO  2  NNW 

10.22 

.02 

2.11 

.03 

2.46 

•  09 

1^30 

.77 

.06 

CALHOUN  EXP  STATION 

7,93 

,10 

.80 

.31 

2*60 

•  10 

•  93 

.  16 

.45 

9,21 

1.65 

.86 

.45 

T 

.02 

•  39 

•  20 

.65 

1.03 

•  10 

CAMP  STEWART 

5.73 

- 

1.32 

.38 

.12 

*  04 

.50 

.84 

CANTON 

8.U 

1.38 

.07 

•  IS 

•  09 

■  66 

1.28 

1*02 

.06 

.81 

•  08 

CARLTON  BRIDGE 

6.89 

.14 

1.54 

.15 

•  59 

1,12 

•  02 

•  60 

1.68 

.20 

1.01 

CARNESVILLE 

8.49 

2.39 

.20 

.30 

,81 

.09 

.49 

U39 

.07 

1.03 

CARPOLLTON 

5.91 

1.75 

.35 

.24 

.25 

•  92 

• 

.76 

CARTt  RS 

7,19 

.60 

.22 

.40 

1.11 

1.80 

*85 

.70 

CAR  TERSV ILLE 

6.66 

1.05 

•  40 

1  .70 

.17 

.47 

.20 

•  60 

CARTERSVILLE  3  SW 

6,32 

1.10 

•  22 

.10 

.90 

.95 

.22 

.04 

•  70 

CEDARTOWN 

8,48 

1.80 

•  13 

.20 

1.70 

1*20 

.73 

•  55 

•  03 

CHATSWORTH  1  W 

6.13 

.60 

.02 

,26 

.78 

1.79 

.90 

.06 

.75 

.02 

CI*) I CK AMAUGA  PARK 

6.26 

.90 

.02 

.25 

,01 

.38 

1.57 

1.20 

•  04 

.74 

•  02 

CHOESTOE 

7.78 

1.25 

.06 

.39 

,23 

.92 

U49 

.79 

,04 

.60 

.09 

CLAYTON 

10.33 

2.25 

1.31 

2*15 

.27 

1.34 

.26 

•  80 

CLEVELAND 

10.61 

1.87 

■  29 

•  41 

,45 

U22 

1.57 

1.45 

.03 

.94 

T 

COLUMBUS 

9.qQ 

12 

* 

03 

3.22 

,07 

1.30 

•  01 

•  01 

•  85 

T 

.78 

•  29 

.44 

.09 

COLUMBUS  WB  A  1 RPORT 

9,39 

'  1*35 

1*78 

.03 

1.11 

.85 

.06 

.62 

.69 

.10 

CONCORD 

10,88 

15 

4,75 

1.72 

•  46 

.77 

.45 

.35 

CfiRDFLE 

10,02 

• 

1.30 

.40 

•  94 

.58 

.  18 

•  30 

1.27 

•  06 

CORNEL  I  A 

8,75 

1*93 

.28 

.61 

.20 

1.23 

1.44 

.02 

1.11 

9.14 

2,50 

.20 

.92 

.13 

.54 

1.55 

.19 

.78 

e,*f6 

2,00 

•  10 

,10 

.50 

.65 

•  72 

1.05 

.05 

.82 

•  08 

CURRVVILLE   2  W 

7,30 

1.00 

.17 

.12 

1.05 

U68 

.90 

.67 

T 

CUTMBERT 

15,37 

.02 

.06 

3.54 

.03 

2,26 

.02 

1.05 

•  06 

1.07 

1.69 

.12 

DAHLONEGA 

10,31 

1.55 

.29 

.20 

1.27 

1.55 

1.20 

.06 

1.04 

.05  1 

DALTON 

6,25 

.26 

1,31 

•  60 

1.54 

1.  30 

•  01 

.01 

DAWSON 

12.75 

2*21 

,40 

.25 

i.oe 

•  97 

.25 

•  73 

1.57 

•  02 

OAWSONVILLE 

9,30 

1*42 

.12 

•  12 

•  60 

•  98 

1^42 

.96 

.09 

.95 

•  08 

DIAL  POST  OFFICE 

9.19 

1,05 

.10 

•  32 

U70 

U70 

1.02 

.10 

.79 

.141 

DOCTORTOWN  1  WSW 

6,81 

.04 

1,02 

.04 

,65 

.03 

.33 

1.85 

DONALSONV 1 LLE  3  W 

11,82 

,23 

2.09 

.04 

2.20 

•  08 

1.12 

1  .  28 

•  09 

DOUGLAS 

RECORD 

MI  SSING 

OOUGLASVILLE 

7.10 

,05 

2.50 

.24 

•  10 

•  20 

.50 

1.00 

.05 

•  85 

DOVER 

6,04 

T 

1*34 

T 

•  02 

•  42 

1^42 

•  02 

DUBL  IN 

10,57 

2.45 

1.11 

•  30 

.76 

•  54 

•  15 

.29 

1.67 

.05 

EASTMAN 

10,27 

*04 
* 

■J 

2.12 

U17 

.06 

.56 

•  88 

.68 

•  72 

ELBERTON 

1.99 

1.34 

1.05 

1^61 

.66 

ELLIJAY 

9.49 

1.02 

T 

•  65 

.82 

2.48 

1.08 

.18 

•  66 

.04 

EMBRV 

6,10 

.06 

1.47 

.08 

•  26 

•  62 

,51 

.56 

.70 

EXPER I MENT 

10,70 

.0? 

02 

* 

3.70 

.13 

1.40 

.03 

•  45 

.03 

1.37 

.63 

•  04 

FA  I RMOUNT 

7.39 

.95 

.51 

1^20 

1.67 

.B3 

,12 

.54 

F A  I RV I EW 

RECORD 

FITZGERALD 

8.35 

.07 

T 

1  *89 

.75 

T 

•  15 

.42 

•  87 

.56 

FLAT  TOP 

11  .22 

1  .09 

*  11 

.42 

■  53 

U30 

3^03 

1.06 

.03 

.79 

•  08 

FLEMING  EXP  STATION 

5.76 

1.22 

.21 

.40 

•  03 

.08 

.92 

.27 

FL I NTSTONE 

6.74 

1*07 

.25 

U76 

.19 

1.16 

.04 

.99 

FOLKSTON  3  SSW 

6*12 

•  65 

•  65 

.12 

1.80 

FOLKSTON  9  SW 

7,04 

•  94 

.73 

1.64 

FORT  GAINES 

14.90 

3.80 

.27 

2,50 

•  93 

.75 

1.88 

10.06 

2.61 

•  06 

• 

1  .26 

•  53 

.62 

.57 

1.45 

T 

FR ANKL I N 

3.59 

,22 

3.90 

.59 

.53 

1.02 

.96 

GAINESVILLE 

e.73 

2*32 

.15 

•  21 

•  36 

.40 

.87 

1*  30 

.07 

•  98 

.10 

GLENNVILLE 

6.39 

Io6 

.02 

.95 

.55 

,13 

*26 

.50 

.50 

.03 

GOAT  ROCK 

11,71 

.14 

4*40 

,90 

.60 

,63 

.55 

•  90 

.07 

,79 

.12 

6.90 

1.55 

.50 

.76 

,64 

.29 

1*23 

.20 

U02 

10.86 

•  01 

3.57 

.  14 

1  .49 

.25 

•  64 

1*29 

.02 

•  81 

.01 

HARTWELL 

a  ,79 

1.75 

.21 

T 

1.03 

T 

•  66 

1  *42 

■  64 

1.10 

MAWKlNSVILLE 

10.46 

T 

.50 

1  ^90 

•  65 

.30 

•  95 

.  18 

.45 

1*25 

.12 

MEMPTOWN  GAP 

6.85 

1.01 

.05 

.23 

.78 

U46 

*70 

.06 

.75 

.21 

7.35 

1.05 

,45 

•  80 

1.35 

.95 

.60 

.30 

10.23 

1.35 

•  40 

.79 

,44 

''' 

.11 

.36 

1  .06 

1.45 

,02  ' 

JASPER    1  NNW 

6.58 

1,10 

.07 

•  32 

.42 

1.05 

1.60 

.65 

.08 

.65 

JONESBORO 

9.21 

.05 

3.60 

■  24 

2.45 

•  12 

.80 

KENSINGTON 

6.94 

.82 

.14 

.09 

.60 

1.43 

1.20 

•  04 

.73 

.05 

9.27 

1.23 

1.40 

.30 

.49 

2.30 

.79 

T 

.66 

T 

LAFAYETTE 

6.10 

•  90 

2.00 

1.20 

.75 

10.77 

4,67 

•  17 

.74 

.10 

.03 

.81 

* 

1.60 

.74 

.04 

LEXINGTON 

6,68 

1.65 

•  35 

1.10 

.69 

.45 

1.55 

.25 

1.00 

LINCOLNTON 

8,29 

1,17 

.40 

.42 

1.44 

.03 

•  26 

1.25 

.22 

•  94 

6,46 

1.02 

•  30 

.10 

1.00 

1.53 

.60 

.60 

■  01  j 

7,96 

2,35 

.90 

.12 

,15 

.50 

.60 

.60 

LUMBER  C I TY 

7,22 

.04 

1.26 

,03 

.47 

.03 

.03 

.27 

.70 

.03  1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

9.43 

.09 

2.51 

T 

1.11 

.51 

.  13 

I.  12 

1.41 

.09 

MACON 

9.19 

4.42 

MAYSVILLE 

9.36 

T 

2.92 

•  31 

•  54 

,67 

.07 

.55 

1.38 

.09 

.80 

•  04 

MIDVILLE 

6.02 

•  10 

1^80 

.30 

.10 

•  10 

1.50 

MILLEOGEVILLE 

8.50 

,01 

1.72 

.61 

.10 

•  66 

•  28 

.70 

.58 

1.33 

.03 

MILLFN 

7,02 

2.34 

.09 

•  69 

1.10 

MONTEZUMA    1  NE 

11.91 

,07 

3.56 

.05 

.67 

.60 

.42 

.45 

•  66 

U51 

.18  ' 

MONTICELLO 

9.66 

.05 

2.97 

1.55 

.52 

•  10 

1.11 

•  71 

•  37 

.02 

MOULTRIE 

RECORD 

MISSING 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

8.17 

2.95 

.29 

.44 

•  99 

NEEL  GAP 

9.10 

1.31 

•  16 

.16 

•  54 

1.02 

1*66 

1.20 

■  90 

.09 

NEWNAN 

8.46 

.04 

3.35 

•  13 

.75 

•  40 

1.10 

.13 

.95 

NOONTOOTLA  CREEK 

9,74 

.80 

.15 

.45 

1.45 

1.74 

.71 

.84 

.30 

NORCROSS  *  N 

8,17 

T 

2.68 

•  17 

.17 

.24 

.18 

.65 

1.02 

.10 

.91 

.02  1 

22    23  24 


1.00 

1.10 

1.10 

02  1.40 
36  .01 
52  .12 

51  T 


25    26  27 


1.17 
1.28 
1.01 


•46  .^S 

•83  •l; 


•36  .36 
.80  .26 


.16 

.28 

.30 

1.32 

.65 

■  76 

•  18 

•  03 

•  %4 

•  30 

•  03 

1.15 

•  25 

.03 

•  67 

•  11 

•  07 

2  •05 

1,19 

T 

1.05 

•  14 

•  68 

1.06 

•  63 

1.08 

•  23 

T 

•  88 

•  08 

.12 

•  01 

•  69 

.68 

•  70 

•  27 

.39 

•  27 

.66 

•  47 

T 

.65 

•  90 

1.30 

.1! 

•  07 

•  81 

.08 

•  04 

•  76 

.27 

.92 

.11 

.90 

•  69 

1.15 

.15 

T 

•  10 

•  41 

•  81 

.04 

.69 

1^10 

•  1 

•  49 

•  66 

•  42 

•  42 

•  16 

T 

•  95 

•  20 

T 

•  81 

•65 

•  60 

•  19 

•  12 

•  68 

•  49 

•  0* 

•  79 

•  29 

•  59 

.22 

uie 

•  47 

•  80 

•  10 

1*06 

•  19 

•  55 

•  09 

•  95 

•  22 

T 

•  20 

•  55 

•  10 

1^06 

•  03 

•  96 

.08 

•  7J 

•  03 

•  54 

.23 

.40 

•  45 

.62 

.32  • 

.80 

•  10 

•  50 

•  64 

.72 

.09  • 

•  19 

•  30 

•  86 

•  1. 

.78 

•  28  ' 

1.10 

•  22 

.71 

•  29  • 

.11 

.78 

•  29 

•  55 

.70  • 

.11 

•  85 

•  40 

•  84  • 

.70 

•  61 

•  J9  ' 

•  15 

.19  ' 

T 

•  79 

.40  < 

S—  Rsferwic*  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CEOHCIA 

Tobla  3— Continued  dccehser  1913 


Station 

Total 

Day  oi  month, 

I  3 

4 

'T 

1 

6 

7  {  8  1  9 

1    —  -1  ! 

10        U  : 

1  1 

12 

13 

1 

15 

16  1  17 

IB 

19  20 

21 

1 

22 

1 

 r 

23 

1 

24 

 T" 

25 

1 

26  27 

28 

— ~~r 
29 

1 

30 

31 

6 

.92 

• 

•  15 

•  87 

U42 

• 

• 

•  42 

■  11 

•  3« 

.29 

•  09 

T 

•  8« 

•09 

•  09  ■ 

PINE  MOUNTAIN  VALLEV 

13 

30 

.20 

6.30 

.16 

• 

.70 

■  90 

•  59 

.44 

•  40 

.63 

•  94 

•  68 

.40 

U90 

•  15 

1  20 

■  05 

1.70 

.49 

•  20 

•  69 

•  79 

•  10 

.39  • 

BESAC*** 

•  80 

•  04 

.19 

.95 

1  .70 

•  97 

.97 

■  10 

•  04 

•  70 

•  02 

•  01  • 

i 1 MGfiOLO 

6 

29 

'78 
* 

•  14 

•  63 

1.47 

!•  14 

.89 

.38 

•  12 

•  19 

.63 

HI  SING  FAMN 

6 

86 

.66 

•  04 

*29 

.07 

•  98 

1.00 

U43 

.02 

•  90 

•  04 

■  30 

•  29 

T 

•  09 

•  70 

•  07 

ROME 

1.20 

T 

.20 

.33 

U42 

1  .64 

1*04 

.02 

.70 

^ 

•  99 

•  18 

•  u 

T 

•  02 

•  66 

•  08 

T  • 

90HE  MR  AIRPORT  R 

%9 

•  96 

.15 

T 

■  32 

.41 

•  61 

.48 

•  10 

•  03 

.99 

•  12 

T 

T 

•  69 

•  13 

•  12 

SAVAWAH  USOA  PL  GARDEN 

•  01 

.97 

•  01 

•  65 

T 

•  06 

T 

•  17 

•  03 

T 

T 

•  11 

•  02 

•  49 

T 

.57 

•  90 

•  34 

•  03 

•  67  • 

SAVAWAH  WR  AP  R 

»0 

T 

1  .0* 

T 

.  52 

T 

•  02 

•  01  " 

•  09 

■  93 

•  07 

•  10 

•  37 

T 

1.04 

T 

•  73 

•  97 

•  01  • 

5AVANNAH  BEACH  2  N 

44 

T  T 

1.45 

.50 

T 

T 

•  52 

.46 

T 

T 

.29 

.91 

.06 

•  16  T 

T 

T 

•  99 

■  06  ■ 

SPARTA  ?  NNW 

8 

40 

U52 

.57 

.30 

.81 

•  33 

.87 

.  27 

.14 

•  02 

•  27 

■  23 

■  10 

•  99 

•  29 

•  09  . 

97 

■  05 

.73 

•  79 

•  26 

•  29 

•  89 

•  06 

.05  ■ 

SUCHfS^  ^*'* 

12 

21 

2,30 

.  76 

.50 

1.65 

1  •  74 

1,37 

•  02 

■  12 

1*03 

•  79 

T 

•  80 

•  13 

^LM*ERVILLE 

7 

26 

T 

1.32 

T 

T 

.22 

1.03 

1.25 

1.12 

T 

•  70 

T 

•  72 

.07 

•  79 

•  04 

SHAINSnORO 

2^52 

T 

.20 

.30 

•  • 

• 

•  20 

1.25 

•  99 

- 

- 

- 

- 

SttCET  GUM 

6 

»2 

.97 

.02 

.25 

•  92 

1.59 

•  66 

•  03 

.66 

■  14 

•  37 

•  16 

•  02 

•  69 

•  06 

11 

90 

1.25 

.90 

!•  17 

•  87 

•  .20 

•  82 

.69 

.25 

•  92 

•  20 

TALLAPOOSA   7  HUH 

7 

12 

2*13 

*40 

•  70 

•  95 

.30 

•  49 

T 

•  72 

.21 

•  07 

•  91 

•  21 

•  07  • 

T AVLORSV ILLE 

8 

16 

1  '*1 

15 

l.Il 

1 .  74 

.73 

•  04 

.47 

•  63 

•  07 

.94 

•  13 

THOMASVILLE 

8 

77 

.22 

1  «19 

.17 

1.52 

■  14 

.18 

1 . 15 

•  43 

.11 

1^48 

•  01 

■  58 

.19 

.09 

.15 

•  24 

TIFTON  ?  H 

08 

.07 

•  55 

1.20 

.24 

.87 

.  10 

.38 

■  04 

.05 

•  20 

•  80 

.28 

.60 

•  06 

•  64 

7 

76 

* 

•  01 

•  00 

•  02 

.30 

■  33 

•  22 

•  98 

.07 

.01 

TOCCOA 

9 

88 

2*55 

•  32 

•  38 

l65 

*l25 

1^26 

I.  79 

■  00 

•  66 

■  09 

•  30 

r 

•  67 

TBAY  MOUNTAIN 

10 

62 

1 .79 

•  19 

.45 

.68 

■  60 

2.39 

1,15 

.16 

.95 

■  05 

.60 

■  50 

■  15 

.68 

•  04 

•  04 

TUIMEL  HILL 

•  72 

• 

■  12 

1.72 

1.11 

.03 

•  45 

• 

•  13 

•  09 

•  49 

•  07 

VALOOSTA  MR  AIRPORT 

» 

07 

T 

1.21 

T 

.75 

.02 

.02  T 

.7? 

•  40 

•  02 

•  09 

•  92 

•  01 

.93 

•  04 

•  34 

T 

7 

27 

1  •21 

.05 

.41 

1^05 

■  51 

■  10 

.60 

•  85 

•  39 

U09 

•  17 

MARRENTON 

S 

7* 

1.05 

•  75 

I45 

.75 

.35 

.80 

,90 

■  25 

•  97 

•  38 

•  18 

•  22 

•  92 

■  22 

WASHINGTON 

7 

91 

T 

•  90 

•  40 

.18 

1.05 

•  05 

.28 

1^40 

.25 

•  07 

T 

.39 

•  10 

•  40 

T 

.40 

•  60 

•  37 

•  11 

HATCROSS 

5 

75 

T 

1  .05 

.04 

.92 

.03 

.69 

■  87 

•  01 

.11 

•  01 

•  96 

.09 

.59 

.03  .04 

•  04 

■  12 

•  19 

■AVNESRORO 

RECORD 

MISSING 

BEST  POINT 

10 

86 

.05 

4.60 

.07 

•  63 

.33 

•  51 

1.76 

.02 

•  68 

.04 

•  60 

T 

•  98 

.04 

.11 

T 

•  53 

.23 

■  06 

vOOOBURv 

10 

66 

•  01 

4.16 

•  65 

•  34 

.57 

.SO 

.02 

■  78 

.06 

■  08 

.85 

•  99 

T 

.17 

•  70 

•  14 

•  08 

vOOOAUfF  DAM 

6 

67 

.15 

I  .47 

2*85 

.90 

.82 

•  46 

lOOOSTOCK 

6 

78 

T 

1.44 

T 

.44 

•  02 

■  34 

.77 

.70 

•  86 

.07 

•  44 

.37 

.08 

uot 

•  24 

T 

'0JN6  HARRIS 

6 

19 

.68 

.05 

•  13 

.93 

1^22 

•  58 

T 

■  93 

•  04 

•  41 

.22 

•  08 

T 

.01 

•  80 

.07 

•  04 

Sm  fUt«r«oc*  Notaa  FoUowtag  SUtioo  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEO  < 
DECEMBER  , 


Day  Oi  Month 

Statfon 

I 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

66 

63 

64 

67 

66 

72 

68 

64 

69 

73 

58 

68 

70 

50 

62 
32 

49 
29 

58 
25 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

6S 
37 

65 
3  1 

66 

33 

68 

50 

59 

70 
6 1 

71 
4 1 

66 
36 

73 
39 

75 

61 
36 

68 

73 

53 

63 
33 

51 
28 

59 
27 

47 

44 

54 

59 

72 

73 

59 

69 

47 

57 

62 

65 

59 

53 

ALBANY 

MAX 

66 

63 

67 

67 

67 

59 

66 

63 

71 

74 

67 

67 
43 

70 

57 

51 
35 

51 
33 

58 
28 

44 

41 

61 

60 

68 

61 

53 

55 

46 

57 

60 

56 

66 

62 

ALBANY   KB  AIRPORT 

MAX 

62 

67 

67 
5 1 

57 
51 

69 

70 
53 

63 

72 

74 

56 

63 

70 
56 

58 

56 

50 
34 

59 
30 

43 
28 

41 

52 

56 

57 

62 

58 

57 

48 

56 

51 

57 

65 

62 

58 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

38 

59 

59 

56 

64 

62 

65 

57 

58 

59 

50 

49 

50 

49 

42 
31 

45 
31 

47 
16 

32 

36 

48 

45 

56 

59 

39 

40 

48 

55 

53 

44 

53 

55 
29 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

63 

65 

67 

58 

68 

73 

65 

72 

76 
53 

56 

64 

76 

70 

64 

51 
30 

59 
27 

46 

27 

43 

53 

60 

71 

73 

50 

67 

47 

57 

64 

54 

59 

65 

61 

AMERICUS  4  ENH 

MAX 

51 
37 

61 
35 

60 
4  7 

54 

54 

67 
52 

50 
36 

64 

71 

58 

59 

60 
48 

60 

55 

42 

30 

54 
31 

51 
24 

39 
\  7 

50 
18 

48 

30 

67 
43 

58 
48 

55 
44 

52 
26 

51 
37 

54 

27 

57 

30 

53 
4 1 

61 
5  1 

60 
54 

59 
35 

ATHENS 

MAX 

61 

63 

56 

60 

60 

57 

52 

55 

60 

65 

60 

52 

51 

51 

48 

47 
32 

52 
29 

40 
19 

40 

1  3 

61 
14 

48 

26 

50 
37 

67 

57 
39 

48 

25 

44 

29 

59 
3  1 

54 
25 

47 

38 

53 
3  7 

57 
52 

55 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 
MIN 

60 
30 

62 
24 

59 
34 

54 
45 

50 
42 

68 
43 

65 

30 

52 
26 

57 
45 

54 

37 

52 
29 

56 
4  1 

54 
43 

50 
37 

48 
34 

62 
28 

47 
13 

45 
1 1 

48 
12 

52 
25 

63 
39 

68 
46 

54 
41 

52 
25 

50 
26 

57 
29 

65 
22 

51 
35 

53 
42 

59 
5 1 

57 
32 

ATHtNS   WB  AIRPORT 

MAX 
M  1 N 

60 

31 

50 
33 

55 
40 

61 
49 

62 
43 

67 
45 

62 

35 

57 
34 

55 
46 

55 
36 

50 
34 

51 
4  1 

49 
44 

48 
36 

45 
31 

50 
28 

36 
20 

39 

48 
\2 

47 

51 

57 

54 

46 

27 

45 

33 

56 

62 
29 

47 

54 

57 

53 

ATLANTA   WR  AIRPORT 

MAX 

57 
36 

58 
3  5 

58 
46 

65 

68 
41 

69 
45 

58 
34 

60 

35 

62 
49 

51 

51 

33 

53 
40 

49 
44 

46 

33 

45 

32 

49 
27 

33 
18 

35 

49 

47 

62 

50 

45 

46 

45 

54 

50 

45 

55 

56 

49 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

56 

58 

58 

65 

50 

56 

56 

58 

52 

48 

51 

51 

49 

48 

45 
32 

45 
25 

30 
17 

33 

60 

46 

62 

59 

44 

46 

43 

52 

51 

45 

56 

56 

47 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

61 

63 

62 

64 

65 

70 
57 

63 
34 

63 

71 

55 

57 
3  1 

69 
5  \ 

54 

51 

64 

39 

48 

32 

55 
31 

39 
22 

39 

60 

50 

64 

64 

63 

50 

42 

57 

55 
23 

50 

62 

61 

55 

AUGUSTA 

MAX 

63 

63 

62 

64 

65 

70 
56 

68 
41 

64 

72 

71 
42 

57 
36 

66 

52 

54 

50 

54 

49 
35 

57 
34 

53 

27 

40 

20 

50 
18 

53 
28 

64 
43 

62 

62 
52 

68 
39 

48 

35 

68 
26 

58 
28 

53 
40 

62 

62 
55 

51 
4 1 

BAINBRI06E 

MAX 

63 

68 

57 

70 

71 

70 

57 

71 

72 

76 

63 

70 

69 

68 

50 
33 

57 
27 

50 
30 

50 

52 

50 

70 

70 

62 

56 

53 

56 

62 

52 

66 

64 

63 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

62 

64 

43 

66 

53 

67 

68 

69 
61 

57 

67 
47 

75 
5  3 

69 
54 

63 
4  1 

76 

55 

71 
59 

66 
50 

52 
36 

60 
32 

55 
32 

54 
22 

51 

24 

62 

70 
5 1 

57 
49 

63 
57 

50 
45 

51 
40 

59 
30 

61 
31 

73 
5  3 

58 
69 

62 
49 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

51 
19 

53 
\  7 

57 
19 

55 
46 

66 

28 

70 
29 

55 
28 

59 
2 1 

60 
22 

60 
33 

45 

23 

51 

33 

55 
43 

53 
35 

37 
28 

39 
21 

40 

9 

29 

33 

50 

48 

54 

67 

34 

46 

43 

51 
1 5 

54 

45 

35 

55 

51 
26 

BLAKELY 

MAX 

63 

65 

64 

70 

69 

68 

66 

68 

72 

67 

63 

70 

66 

56 

49 
•  32 

58 
31 

46 

27 

42 

5! 
20 

60 

53 

60 

59 

55 

47 

39 

64 

30 

61 

33 

54 
41 

65 
52 

62 
57 

60 
39 

BROOKLET   1  W 

MAX 

62 

66 

57 

65 

74 

70 

56 

59 

74 

71 

52 

71 

59 

57 

47 
33 

57 
30 

61 
27 

40 

60 

67 

66 

72 

51 

58 

44 

55 

60 

69 

67 

54 

60 

BRUNSWICK 

MAX 

66 

65 

70 

59 

79 

76 
62 

67 
47 

74 
47 

77 
57 

71 

52 

65 

79 

59 

73 

55 

59 
51 

54 

36 

59 

37 

61 

32 

45 

2  5 

63 
25 

53 

73 

70 

5 1 

65 

57 

61 

45 

52 

57 
33 

61 

36 

63 
40 

74 

6  3 

69 
59 

64 
49 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

53 

63 

59 

67 

68 

72 
62 

66 

70 

77 

67 

65 
42 

77 

59 
55 

68 
42 

52 
37 

60 
34 

46 

29 

43 

25 

52 
22 

52 
3  7 

72 
51 

57 
49 

55 

54 

55 
45 

54 
41 

56 
32 

69 
34 

63 
41 

74 

54 

66 
58 

61 
37 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

66 

67 

56 

70 

70 

70 
53 

70 

71 

75 

75 
4  1 

62 

37 

71 
58 

59 
54 

69 
43 

62 
30 

59 

30 

51 
29 

42 

52 

60 

71 

59 

52 

67 
33 

65 

57 

61 

29 

62 

70 
68 

55 

62 
43 

CALHOUN    EXP  STATION 

MAX 

65 

60 

60 

64 

58 

55 

59 

60 

51 

50 

49 

64 

25 

51 

49 

45 

30 

45 

27 

37 
15 

35 

47 

46 

56 

64 

54 

41 

48 

57 

65 
15 

5 

53 

56 
48 

65 
23 

CAMILLA 

MAX 

65 

68 
3  5 

68 

50 

70 
5  \ 

71 

61 

70 
5  1 

72 

74 

76 
60 

71 
41 

72 
35 

75 
50 

74 

50 

59 
35 

58 
33 

69 
30 

56 

29 

43 

45 

25 

68 
33 

68 

51 

39 

60 

63 

3 1 

56 
42 

56 
24 

58 
28 

61 

35 

69 

56 

71 
59 

63 
60 

CAMP  STEWART 

MAX 

62 

63 
34 

55 
46 

69 
62 

68 
6 1 

75 
63 

67 
43 

71 

39 

75 

52 

68 

49 

61 

36 

77 
56 

70 
58 

70 
45 

50 
35 

60 

31 

50 
21 

44 

2  1 

52 
17 

61 

70 
51 

73 

63 
64 

65 
41 

52 
38 

52 
30 

63 
31 

59 
39 

59 
52 

67 
59 

60 
46 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

63 

60 

62 

58 

62 

56 

58 
23 

53 
23 

62 
25 

65 
37 

58 
25 

j4 
27 

51 

51 

49 
31 

48 

23 

62 
19 

34 

40 

48 

48 

50 

57 

50 

49 

48 

59 
1 7 

68 
17 

61 
37 

55 
45 

69 

32 

CARROLLTON 

MAX 

60 

60 

61 

68 

68 

69 

50 

32 

52 

50 

59 

51 

28 

51 
4 1 

51 

42 
42 

46 

37 

44 

32 

49 

29 

39 
17 

36 

52 

49 

62 

59 

52 

48 

21 

47 

66 
19 

52 
19 

48 
38 

55 

55 
5 1 

54 
29 

CARTERSVILLE 

MAX 

33 

28 

19 

19 

29 

CEOARTOWN 

MAX 

62 

51 

52 

70 

69 

64 

56 

64 

51 

61 

50 
3  0 

53 
42 

53 

44 

46 

32 

48 

30 

36 
15 

36 

49 

49 

61 

59 

52 

45 

47 

67 

57 

53 

66 

57 

66 
27 

CLAYTON 

MAX 

56 

55 

52 

58 

66 

63 

63 

58 

54 

57 

46 

27 

60 

55 

48 

39 
28 

43 
25 

33 
13 

38 

61 

48 

48 

54 

61 

47 

47 

60 

51 

44 

60 

56 

50 
30 

COLUMBUS 

MAX 

64 

35 

66 
34 

62 

50 

61 

55 

71 
47 

73 
64 

70 
37 

54 

35 

70 
48 

63 

37 

58 

35 

57 
48 

55 
47 

53 
38 

50 
34 

55 
31 

61 

25 

41 

54 

51 

68 

64 

61 

54 

63 

68 
27 

62 
28 

57 
45 

61 

52 

62 
57 

61 
3S 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

64 

52 

68 

68 

71 

62 

63 

67 

56 

56 

58 
47 

52 
48 

60 

47 

30 

53 
26 

39 
24 

40 

52 

49 

65 

60 

51 

52 

45 

29 

57 

51 

2  5 

54 
45 

51 
5  2 

50 
52 

54 

31 

COROELE 

MAX 

63 

62 

64 

67 

72 

68 

53 

70 

57 

57 

70 

56 

50 
33 

49 
31 

62 
25 

42 

40 

51 

64 

68 

62 

53 

55 

44 

55 

59 

56 

64 
57 

61 
39 

CORNELIA 

MAX 

54 

53 

55 

57 

51 

64 

39 

63 
34 

55 

54 

52 

49 

32 

52 
35 

55 

47 
36 

41 
27 

46 

27 

33 
16 

34 

45 

48 

45 

64 

64 

46 

45 
2 1 

55 
28 

54 
24 

51 
36 

50 
38 

56 
41 

55 
30 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

61 
29 

52 
27 

58 
40 

64 

49 

70 
40 

69 
45 

63 

35 

50 

32 

64 

52 

60 
36 

53 
30 

52 
42 

51 
44 

49 

37 

47 
34 

63 
30 

40 
19 

40 
13 

51 
15 

50 
26 

61 

40 

68 
44 

57 
38 

47 

24 

43 

32 

57 
30 

54 
22 

46 

38 

55 
45 

58 
52 

66 
32 

CUTHBERT 

MAX 

63 

65 
3£ 

62 
49 

69 
61 

67 

57 

68 

63 

68 

37 

67 

39 

70 
59 

56 

37 

62 
39 

68 

53 

59 
50 

65 
39 

48 

32 

57 
36 

52 
26 

40 

1 9 

51 
22 

50 

33 

67 
45 

61 

51 

55 
44 

54 

29 

61 
41 

54 

31 

58 
33 

56 
44 

53 
53 

64 

58 

60 
36 

DAHL0NE6A 

MAX 
MIN 

55 
27 

60 
30 

54 

37 

58 
46 

65 

35 

63 
51 

59 
32 

59 
30 

59 
47 

59 
33 

48 

31 

58 
41 

57 
43 

47 
33 

39 
30 

43 
28 

33 
15 

37 
U 

46 
12 

45 
24 

49 

38 

53 
43 

61 

33 

45 

22 

46 
27 

55 
31 

54 
26 

43 
37 

50 
40 

55 
48 

91 
2* 

DALTON 

MAX 
MIN 

59 
32 

58 
29 

60 
32 

57 

35 

65 
36 

60 
32 

50 
31 

58 
30 

57 
38 

59 
37 

48 

30 

47 
34 

46 

37 

46 
34 

45 
31 

44 
31 

40 
16 

30 
12 

30 
14 

40 
15 

45 
38 

47 
43 

48 

32 

39 
16 

42 
18 

43 
22 

44 

32 

48 
37 

49 
38 

61 
41 

S» 
28 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

i 

S*«  r«ter«nc«  notea  follovlng  Station  lDd»x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  5  •  Cenllnutd 


GEORGIA 
BECEM8ER  1913 


DUBLIN 
EASTMAN 
EXPERIMENT 
FAIRVIEN 
FIT2&ERAL0 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SH 
FORT  GAINES 
SORT  VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
iLENNVILLE 
REENSeORO 
RIFFIN 
ARTVELL 
tMCINSVILLE 
IGGAROS  HILL 
iSPER  1  NNU 
FAYETTE 
eOANGE 
,  julSVILLE 
MBER  CI  TV 
:0N  KB  AIRPORT 

m 

EOGEVILLE 

I 

^TEZUMA  1  NE 

TICELLO 
'LTRIE 

••OUNTAIN  VALLEY 


•B  AIRPORT 
i'^NAM  USOA  PL  GARDEN 
"NNAH  IS  AP 

•NAM  BtACM  J  N 
■  •■.BOBO 
* jTTOH 

'    "OOSA  2  NNV 


Day  Ot  Monlh 

D 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

u 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MAX 
MIN 

63 
33 

65 
30 

61 
44 

65 

59 

69 

58 

68 
62 

66 
39 

65 
35 

76 
52 

68 
40 

59 
34 

69 

49 

55 
51 

60 
40 

50 
33 

58 
31 

51 
24 

41 
18 

52 
16 

63 
24 

68 
44 

66 
42 

58 
49 

31 

4B 

37 

57 

29 

61 
26 

52 
39 

63 
49 

62 
56 

60 
39 

60.1 
39.1 

MAX 
MIN 

62 
38 

64 

33 

62 
43 

66 
61 

70 
59 

67 
61 

64 

39 

70 
37 

73 
64 

70 
40 

61 

37 

69 
51 

62 
52 

57 
41 

50 

67 
32 

51 
25 

40 
19 

51 
18 

53 
27 

69 
45 

66 
45 

57 
49 

56 
30 

49 

37 

55 
30 

60 
30 

69 
41 

65 

52 

62 
57 

60 
39 

60.5 
40.5 

MAX 
MIN 

MAX 

62 
31 

60 

35 

61 
43 

62 
47 

66 
45 

68 

57 

70 
34 

40 
35 

60 
41 

65 
33 

62 
31 

64 

38 

51 
44 

50 
40 

46 
31 

46 
31 

52 
19 

35 
13 

38 
16 

53 
34 

60 
41 

66 
49 

60 
36 

46 

28 

50 
36 

44 

27 

56 
26 

52 
32 

56 
39 

69 

52 

69 
31 

56  .0 
35.3 

MIN 

MAX 
MIN 

61. 
40 

64 

35 

64 
46 

67 
61 

71 
60 

68 
62 

64 
41 

71 
40 

74 
58 

73 
42 

63 
39 

71 
54 

69 
53 

58 
42 

68 
33 

56 
34 

55 
27 

39 
21 

60 
20 

56 
30 

69 
48 

67 
48 

60 
60 

55 
31 

55 
38 

63 
32 

60 

32 

63 
40 

67 
56 

65 
68 

62 
41 

62.3 
42.3 

MAX 
MIN 

64 

36 

62 

29 

68 

39 

70 
59 

69 
61 

76 
63 

69 
46 

72 

35 

75 
48 

70 
51 

62 
32 

77 

57 

72 
60 

70 
52 

52 
35 

58 
28 

67 

27 

42 

18 

53 

16 

63 
30 

69 

51 

69 
44 

63 

65 

60 
43 

63 
40 

57 

31 

63 
31 

62 
41 

70 
49 

68 

60 

61 
47 

64  .4 
42.4 

MAX 
MIN 

6<> 
<•<• 

73 
38 

70 
47 

69 
62 

70 
59 

81 
61 

69 
46 

40 

76 

39 

78 

70 
61 

69 
51 

54 
34 

60 
31 

28 

66 
21 

65 
33 

76 
52 

80 
58 

69 
58 

62 
42 

54 
41 

69 
31 

63 
31 

72 
49 

70 
62 

70 
48 

68  .0 
44.8 

MIN 

6« 
3<> 

67 
28 

66 
48 

70 
58 

69 
55 

69 
60 

68 
48 

66 
31 

73 

56 

73 
31 

62 

33 

67 
51 

69 
48 

65 
37 

52 
28 

60 
29 

50 
22 

41 

15 

41 

15 

64 

25 

67 

50 

60 
49 

60 
41 

60 
26 

67 
39 

58 
26 

60 
25 

58 

3e 

65 
49 

64 

54 

62 
39 

38.3 

MIN 

62 
34 

66 

32 

60 
44 

65 

58 

71 
50 

66 
49 

64 

36 

65 

36 

72 
52 

61 
36 

58 
36 

61 
46 

54 
48 

63 
34 

48 
32 

54 
31 

41 
24 

41 

18 

53 
18 

50 
28 

69 
46 

57 
45 

54 
34 

55 
29 

43 

33 

56 
29 

62 
28 

52 
43 

62 
60 

61 
51 

66 
32 

37.4 

MIN 

58 
28 

58 
34 

55 
37 

57 
46 

63 
38 

65 
51 

61 

29 

57 
34 

56 
46 

68 
33 

48 

32 

55 

39 

60 
42 

47 
34 

43 
31 

46 

27 

34 
14 

38 
9 

50 
14 

46 

27 

48 

36 

55 
42 

62 
34 

46 

21 

46 

29 

54 

26 

60 

44 

37 

50 
40 

66 
49 

49 

29 

32.7 

MIN 

61 
40 

64 

34 

66 
46 

67 
59 

67 
60 

71 
62 

65 
42 

70 
37 

T3 
53 

69 
46 

62 
36 

74 

55 

67 

56 

68 
44 

49 
34 

59 
32 

51 
27 

40 
20 

50 
17 

61 
26 

70 
50 

70 
43 

60 
53 

66 
37 

45 
37 

56 
28 

61 
30 

60 
39 

67 

53 

63 
58 

60 
44 

41.9 

MAX 
MIN 

62 
30 

63 
28 

58 
42 

65 

50 

70 
45 

68 
54 

68 

35 

59 
35 

71 

53 

64 
36 

52 
32 

51 
43 

52 
45 

51 
40 

47 

33 

48 

30 

43 
20 

38 
14 

51 
12 

52 
28 

60 
40 

63 
41 

67 

43 

60 
29 

44 

35 

67 
28 

54 
24 

50 
39 

58 
46 

69 
54 

62 
33 

56  k  7 
36.0 

MIN 

62 
34 

61 

35 

64 
45 

66 

52 

69 
46 

68 
58 

61 
34 

60 

35 

66 
53 

63 
34 

63 
34 

61 
43 

49 

45 

46 

39 

46 

32 

52 
34 

36 

20 

39 
15 

64 

20 

48 

34 

65 

43 

59 
48 

51 
36 

59 
26 

47 

36 

66 
28 

52 
30 

49 
40 

59 
48 

68 
52 

52 
32 

37.4 

MAX 
MIN 

60 

33 

58 

38 

61 

29 

68 
44 

61 
43 

66 
49 

66 

35 

60 

31 

69 
46 

60 
35 

51 
31 

61 
40 

52 
46 

48 
38 

46 
30 

53 
31 

41 
17 

38 
14 

48 
17 

48 
26 

57 
36 

56 
42 

59 
41 

50 
26 

46 

29 

59 
27 

55 
25 

51 
37 

53 
40 

69 
49 

55 
32 

64  .  3 
34.1 

MIN 

64 
34 

64 

29 

62 
41 

67 
50 

71 
56 

68 
61 

66 
38 

70 
33 

73 
43 

66 
39 

60 
33 

69 

53 

57 
50 

65 

38 

49 

30 

58 
28 

50 
24 

43 
17 

52 
16 

61 
23 

68 
44 

59 
41 

57 
46 

56 
29 

60 
37 

66 
26 

60 
26 

53 
38 

64 

51 

61 
66 

60 
37 

69  .9 
37.9 

MAX 
MIN 

64 
37 

68 

33 

67 

52 

6B 

53 

71 
53 

67 
63 

64 

37 

71 
34 

75 
39 

58 
39 

69 
34 

70 
51 

57 
63 

51 
43 

61 

29 

60 
26 

45 
25 

44 

19 

54 
17 

56 
29 

68 

50 

63 
45 

60 
41 

68 
34 

63 
37 

62 
28 

62 
27 

66 
36 

68 

59 

63 

57 

58 

30 

39.4 

MIN 

56 

33 

58 
28 

57 
44 

60 
49 

65 
33 

63 

54 

57 
32 

56 
31 

57 
50 

68 
34 

50 
28 

51 
41 

52 
40 

48 

32 

41 

30 

42 
25 

32 
13 

33 
9 

48 
16 

45 
26 

50 
41 

66 
44 

53 
32 

62 
17 

43 
26 

52 
23 

62 

22 

45 
38 

51 
40 

54 
48 

50 
26 

51.2 
32.4 

MAX 
MIN 

61 
24 

60 

35 

58 
28 

63 

39 

65 

32 

70 
31 

58 

28 

69 
26 

69 
46 

55 
30 

52 
29 

49 
38 

45 

39 

45 
34 

46 

33 

49 
23 

39 
16 

35 
10 

49 
10 

46 

18 

52 
27 

68 
46 

52 
29 

46 

17 

49 

23 

56 
18 

53 
19 

45 

37 

53 
42 

52 
44 

28.9 

MIN 

61 
30 

63 
28 

62 
47 

70 
44 

68 
41 

71 
60 

62 
31 

64 
29 

64 

66 

61 
33 

53 
31 

52 
44 

52 
43 

49 
36 

45 
31 

52 
30 

42 
20 

38 
14 

62 
12 

48 
29 

66 
43 

62 
46 

59 
36 

47 

26 

46 
34 

56 
23 

54 
24 

51 
40 

59 
50 

60 
54 

67 
30 

56.3 
36.5 

MAX 
MIN 

62 
31 

63 
30 

61 
49 

65 
58 

65 
55 

68 

58 

66 

39 

63 
35 

74 

57 

69 
40 

67 
34 

68 
44 

55 
51 

64 

39 

49 

32 

66 
30 

61 
24 

41 
18 

50 
17 

52 
25 

65 
43 

60 
41 

61 
50 

65 
34 

43 

35 

67 
28 

59 
27 

51 
42 

61 
48 

61 
55 

60 
39 

69.1 
39.0 

MAX 
MIN 

68 
36 

63 

29 

66 

29 

67 
49 

68 

62 

72 
60 

70 
40 

64 

34 

72 
36 

75 
45 

59 
34 

67 

35 

73 
54 

60 
48 

65 
33 

51 
30 

60 
26 

49 
19 

42 
18 

54 
18 

58 
30 

71 
41 

69 
42 

58 
33 

57 
35 

44 

29 

67 
29 

63 
39 

65 
41 

67 
56 

61 
44 

62.1 
37.2 

MIN 

64 

33 

64 

30 

63 
45 

67 

59 

71 

52 

68 

52 

65 

38 

65 

35 

74 

56 

63 
38 

69 
34 

55 
47 

53 
48 

54 

36 

48 

33 

54 

33 

40 
23 

40 

18 

62 
18 

62 
27 

68 
46 

58 
46 

55 
34 

55 
30 

46 

33 

57 

30 

62 
28 

60 
42 

62 

60 

62 
53 

56 
34 

58  . 1 
38.1 

HIN 
MIN 

64 

29 

61 

28 

63 

38 

62 
49 

65 

53 

67 
53 

67 
39 

62 

30 

62 
31 

71 
39 

66 

31 

56 
49 

53 
48 

53 
43 

60 
33 

48 

30 

66 
24 

39 
19 

40 

15 

62 

16 

62 
28 

65 
41 

57 
44 

55 

30 

52 
34 

42 

27 

56 

23 

56 
24 

60 
40 

60 
60 

61 
36 

66  .5 
34.6 

HAX 
MIN 

62 
34 

65 

32 

63 

39 

65 

59 

70 

55 

70 
63 

67 
40 

65 
34 

74 
61 

69 
43 

60 
34 

70 
60 

63 
52 

56 
44 

56 
32 

60 
29 

62 
24 

42 

17 

54 
16 

52 
24 

68 
49 

70 
40 

62 

50 

56 
36 

61 
35 

59 
26 

62 

26 

67 

39 

62 

50 

62 
59 

60 
40 

61.4 
39.4 

HAX 
MIN 

64 

33 

65 

31 

67 

32 

70 
44 

72 
53 

68 
61 

65 
39 

66 

36 

74 

66 

71 
53 

61 

51 

56 
49 

57 
50 

60 
41 

57 
37 

55 
36 

41 

24 

40 

19 

51 
16 

62 

29 

69 
47 

59 
47 

66 

33 

54 

29 

46 
34 

58 
31 

61 
29 

51 
43 

62 
51 

63 
54 

58 
38 

59.9 
39.5 

HIN 
MAX 

60 
31 

62 

28 

57 
42 

66 

50 

69 
43 

69 
54 

67 

35 

61 

30 

69 
52 

60 
34 

53 
30 

51 
43 

51 
45 

61 
40 

47 

32 

53 
31 

43 

20 

38 
13 

51 
15 

49 

28 

66 
41 

58 
46 

57 
40 

49 

26 

44 

33 

55 
26 

62 
26 

57 
39 

60 
46 

59 
64 

68 
32 

66.1 
35.6 

HIN 

HAX 
HIN 

61 

31 

60 
36 

61 
46 

69 

52 

68 
41 

70 
58 

63 

33 

61 
36 

63 
51 

60 
31 

63 
32 

52 
42 

51 
43 

48 
37 

45 
31 

60 
30 

39 
18 

37 
13 

52 
14 

48 
34 

65 
41 

66 
46 

62 
32 

62 
24 

46 

33 

51 
26 

52 
26 

49 
38 

56 
48 

58 
63 

55 
29 

55.2 
36.6 

HIN 

62 
32 

61 
32 

60 
44 

68 

52 

66 

43 

70 
56 

64 

33 

62 
34 

65 

53 

60 
31 

53 
30 

54 
41 

50 
41 

60 
32 

46 

28 

51 
27 

40 
17 

38 
12 

57 

16 

46 

30 

64 

42 

60 
44 

55 
32 

49 

22 

43 

33 

66 
26 

56 
30 

51 
37 

59 
47 

60 
50 

57 
29 

55.9 
34.7 

MIN 

70 
36 

70 
34 

70 
49 

69 
63 

71 
63 

74 
64 

66 
42 

75 
41 

78 

70 
46 

63 
38 

78 

59 

69 

67 

69 

60 

60 
34 

62 
31 

62 
31 

48 

23 

56 
20 

68 
31 

75 
62 

73 
60 

64 

62 

69 
28 

58 
44 

65 

30 

66 
34 

64 
42 

69 
58 

69 
61 

63 
46 

66.5 
43.6 

MIN 

62 
25 

65 
28 

60 
39 

67 
48 

64 

32 

65 

38 

60 

28 

63 
27 

62 
41 

61 

36 

60 
28 

64 

42 

52 
40 

50 
36 

45 

33 

48 

28 

38 
19 

36 
13 

48 

10 

45 
24 

58 
42 

62 
49 

62 
32 

44 

19 

58 

25 

56 

23 

66 

20 

49 

35 

54 
44 

69 
49 

58 
26 

54  .9 
31.5 

MIN 

60 
24 

62 
24 

59 
35 

64 

40 

69 
31 

65 
42 

58 

27 

60 
25 

61 
44 

52 
30 

48 

29 

64 
41 

49 

42 

42 
34 

44 

28 

46 

25 

34 
16 

36 
11 

46 
10 

44 

22 

56 
39 

60 
42 

45 

26 

46 
19 

48 

25 

56 
17 

53 
19 

44 

37 

53 
44 

69 
39 

62 
25 

52.4 
29.4 

MIN 

63 

35 

63 
26 

67 
40 

70 
61 

73 
57 

73 
64 

66 

42 

74 

33 

75 
46 

63 
51 

61 
31 

77 
56 

68 
57 

57 
50 

60 
33 

61 
26 

45 
25 

43 
17 

62 
13 

62 

25 

68 
49 

72 
40 

61 

65 

55 
40 

46 
36 

58 
26 

64 
26 

60 
36 

68 

49 

66 
59 

60 
46 

62  .6 
40.3 

HIN 

62 

37 

61 

31 

67 
46 

70 
62 

70 
59 

73 
60 

64 

38 

71 
37 

75 
50 

68 
39 

62 
35 

76 
56 

69 
66 

69 
39 

49 

33 

59 

30 

43 
26 

41 
19 

49 

17 

60 
27 

68 
49 

72 
44 

61 
50 

64 

39 

45 
36 

58 
28 

62 
29 

60 
40 

69 

51 

62 
67 

60 
36 

62.2 
40.5 

HAX 
MIN 

60 
48 

64 

45 

63 

55 

68 

60 

68 

69 

66 

47 

66 
62 

74 

56 

66 

52 

60 
44 

70 
54 

68 
32 

67 
44 

54 
36 

69 
28 

58 
32 

50 
29 

61 
24 

57 
33 

65 
51 

66 
45 

61 
54 

69 
44 

4, 

40 

58 
34 

63 
37 

65 
40 

65 

52 

65 
53 

60 
49 

44^3 

MAX 
MIN 

62 
38 

62 
34 

66 
42 

66 

59 

66 
58 

69 

59 

63 
41 

66 

38 

73 
47 

69 
42 

63 

37 

70 

69 
44 

49 

32 

68 
" 

53 
26 

40 
19 

62 
IB 

25 

68 
46 

69 
44 

69 
43 

HAX 
HIN 

63 
32 

64 

30 

59 
43 

68 

56 

67 
54 

69 
46 

68 

36 

63 

32 

68 

66 

63 
33 

55 
32 

56 
45 

60 
4) 

49 

36 

46 

31 

It 

42 
21 

40 
16 

63 
16 

48 

28 

67 
41 

63 
45 

68 

39 

52 
26 

66 
27 

56 
27 

61 
28 

52 
34 

60 
50 

60 
56 

60 
33 

57.7 
36.1 

HAX 
HIN 

62 
26 

56 
26 

56 
30 

69 
40 

70 
27 

66 

53 

66 
26 

62 

20 

61 
49 

59 

26 

54 

23 

69 

39 

5B 
49 

53 

30 

46 
28 

46 

23 

36 

12 

3« 

5 

60 
5 

46 

20 

62 

39 

61 

49 

50 

28 

44 

16 

44 

24 

51 
12 

54 

14 

46 

32 

54 
43 

66 
49 

54 
34 

54.0 
28.9 

I  rollmtBC  ItRttod  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
DECEMBER  19: 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 1 

M 

15 

 T 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

] 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1  Ave) 

THOMASVILLE 

MAX 

65 

66 

68 

66 

70 

70 

60 

72 

76 

70 

69 

72 

67 

53 

51 

58 

47 

42 

54 

58 

71 

68 

61 

58 

61 

51 

51 

63 

68 

58 

51 

52. 

MIN 

38 

30 

46 

60 

51 

60 

39 

34 

44 

40 

32 

53 

53 

42 

30 

26 

25 

19 

15 

25 

48 

49 

49 

32 

41 

29 

26 

35 

55 

58 

42 

40.  ■ 

TIFTON  2  N 

MAX 

67 

62 

65 

68 

67 

70 

70 

63 

72 

74 

56 

67 

71 

60 

53 

50 

58 

43 

40 

53 

56 

71 

56 

55 

58 

48 

65 

62 

65 

67 

61 

61.  1 

MIN 

39 

35 

39 

52 

60 

60 

40 

40 

45 

41 

39 

53 

53 

43 

32 

32 

27 

21 

20 

23 

40 

49 

53 

33 

32 

30 

34 

39 

46 

68 

43 

40 . 

TOCCOA 

MAX 

59 

58 

53 

57 

61 

55 

65 

58 

54 

58 

47 

54 

52 

45 

48 

40 

40 

48 

48 

55 

58 

49 

60 

68 

51 

46 

52 

66 

59 

53. 

MIN 

33 

30 

31 

42 

31 

37 

33 

29 

47 

37 

31 

40 

40 

36 

32 

30 

17 

12 

17 

25 

41 

43 

42 

24 

29 

29 

30 

36 

41 

48 

32 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

68 

70 

70 

71 

76 

64 

75 

78 

68 

64 

80 

59 

61 

50 

58 

45 

43 

54 

61 

74 

78 

62 

58 

51 

56 

53 

67 

70 

66 

61 

64. 

MIN 

35 

',9 

64 

63 

59 

42 

41 

57 

40 

41 

50 

58 

39 

34 

31 

30 

23 

21 

36 

53 

50 

46 

38 

39 

32 

33 

44 

61 

61 

35 

43.  ,| 

WARRENTON 

MAX 

61 

61 

60 

64 

64 

67 

66 

59 

72 

61 

52 

52 

53 

51 

47 

55 

46 

39 

50 

50 

62 

57 

59 

56 

44 

66 

53 

50 

50 

66 

54 

66. 

MIN 

34 

31 

40 

54 

47 

55 

37 

33 

52 

39 

34 

45 

48 

41 

33 

29 

21 

15 

15 

27 

42 

42 

46 

32 

35 

29 

27 

33 

47 

54 

36 

37. 

WASHINGTON 

MAX 

60 

62 

65 

68 

65 

66 

60 

65 

70 

68 

57 

56 

50 

53 

50 

49 

42 

43 

44 

49 

50 

52 

53 

54 

49 

59 

65 

54 

53 

55 

60 

55. 

MIN 

35 

36 

47 

49 

49 

45 

36 

32 

39 

32 

36 

35 

40 

39 

37 

30 

20 

18 

12 

24 

30 

39 

29 

32 

35 

35 

35 

45 

45 

44 

33 

35. 

WAYCROSS 

MAX 

6". 

67 

70 

70 

68 

78 

67 

73 

72 

63 

71 

78 

70 

66 

52 

59 

46 

44 

53 

61 

73 

77 

61 

59 

47 

59 

63 

65 

69 

57 

62 

64. 

MIN 

<>1 

32 

46 

57 

61 

61 

42 

39 

50 

48 

36 

45 

58 

49 

34 

31 

27 

»1 

18 

29 

43 

45 

55 

36 

40 

30 

31 

33 

42 

60 

45 

41. 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

63 

62 

61 

71 

66 

73 

61 

64 

64 

60 

55 

54 

49 

47 

49 

55 

39 

40 

53 

47 

56 

60 

58 

61 

49 

69 

58 

53 

60 

61 

66 

56. 

MIN 

29 

28 

49 

55 

41 

61 

31 

29 

58 

32 

30 

46 

45 

38 

32 

30 

21 

15 

13 

28 

44 

42 

37 

27 

32 

21 

24 

40 

49 

53 

31 

35. 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

69 

6'. 

69 

69 

71 

71 

62 

70 

78 

58 

70 

70 

59 

52 

52 

59 

45 

42 

49 

60 

72 

70 

60 

65 

47 

57 

52 

65 

67 

64 

62. 

MIN 

<.6 

43 

45 

67 

64 

41 

41 

47 

41 

40 

47 

55 

44 

35 

34 

32 

24 

24 

29 

45 

58 

50 

34 

36 

34 

35 

43 

51 

59 

44 

42. 

'I 

EVAPORATION  AND  WIND  i 


Day  of  month 


cnaaoa 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILST 

EVAP 

.06 

.07 

.07 

.12 

.07 

.16 

.06 

.01 

.07 

.10 

.02 

.01 

.43 

.37 

.16 

.03 

iriND 

20 

16 

35 

42 

16 

21 

54 

7 

23 

14 

69 

39 

20 

52 

108 

41 

55 

ALLATOONA  DAH  2 

EVAP 

.05 

.04 

• 

.08 

.05 

.04 

.07 

.01 

.04 

.06 

.00 

.00 

.03 

.06 

.06 

WIND 

33 

47 

79 

154 

43 

96 

75 

45 

112 

80 

56 

134 

39 

88 

105 

55 

77 

54 

49 

56 

104 

68 

64 

82 

44 

78 

63 

68 

93 

15 

66 

2222.' 

ATBEkS  COL.  OF  AGRI. 

EVAP 

.01 

.07 

.03 

.16 

.14 

.06 

.03 

.01 

.01 

.17 

.04 

.05 

.40 

.22 

.05 

.07 

.00 

.06 

.05 

.02 

.07 

.04 

.01 

.33 

.15 

B2.79 

WIND 

6 

18 

23 

51 

16 

30 

30 

15 

41 

19 

39 

42 

107 

12 

26 

29 

22 

17 

6 

11 

10 

4 

27 

23 

17 

35 

8 

16 

6 

6 

22 

734 

EXPEBIHENT 

EVAP 

.08 

.07 

.12 

.04 

.06 

.13 

.09 

.01 

.05 

.10 

.01 

.04 

.08 

.07 

« 

« 

* 

.79 

.07 

.10 

.05 

.03 

.08 

.05 

* 

.08 

B2.44 

WIND 

22 

15 

39 

48 

23 

76 

61 

12 

38 

78 

18 

45 

77 

13 

41 

34 

15 

33 

24 

63 

BOGGARDS  HILl, 

EVAP 

.04 

.07 

.05 

.07 

.03 

.03 

.07 

.08 

.00 

.08 

.06 

.02 

.01 

.07 

.03 

.08 

.12 

.01 

.00 

.01 

.03 

.08 

.07 

.03 

.03 

.06 

.02 

.01 

.00 

.05 

31. 35 

WIND 

2 

9 

13 

27 

1 

11 

12 

12 

13 

24 

14 

9 

11 

27 

37 

19 

22 

23 

15 

9 

3 

15 

11 

34 

6 

7 

16 

1 

2 

2 

17 

424 

BOKE  WB  AIRPORT 

EVAP 

* 

.17 

.03 

.03 

.02 

.09 

.16 

.09 

.06 

.00 

.01 

.03 

.41 

.51 

.07 

WIND 

15 

7 

35 

75 

14 

68 

49 

9 

51 

72 

18 

16 

21 

52 

4 

5 

62 

30 

17 

3 

6 

11 

34 

78 

12 

24 

27 

6 

4 

5 

25 

1001 

TIPTON  2  H 

EVAP 

.05 

.08 

.13 

.02 

.01 

.04 

.10 

.07 

.05 

.18 

.02 

.01 

.05 

.05 

* 

« 

.23 

.01 

.03 

.06 

.05 

.01 

.08 

B1.65 

WIND 

15 

13 

30 

54 

9 

31 

56 

20 

30 

54 

26 

23 

30 

47 

• 

138 

12 

20 

10 

7 

17 

26 

56 

21 

38 

25 

14 

6 

29 

18 

87S 

I 

i 


I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ceohgia 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

ALBANY  WB  AIRPORT 

ALLATOORA  DAK  2 

AMSRICUS  4  ENE 

mSHS  IB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

CAIRO  2  NNH 

CAHILLA 

CAUOLLTON 

COLOHBUS  WB  AIRPORT 

COBMILIA 

DABLONIGA 

ran  VALLEY  3  E 

GAinSVILLE 

cairrin 

LAFAnTTE 

UCOH  tB  AIDPOBT 

MILLEDGEVILLE 

taa 

ROME  WB  AIRPORT 
TALLAPOOSA  2  KKI 

roccoA 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOVFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  o(  Days 

Toul 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

p.  a 

.01  or  Morel 

r    .so  or  More 

!' 

o  > 

o 
H 

Max.  De 
on  Grou 

e 

a 

AUGUST  1953 

CEDARTOWN 

91.6 

64.4 

78.0 

-  0 

6 

97 

31 

57 

11+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.88 

-  1.24 

1.23 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

OCTOBER  1953 

FORT  GAINES 

81.5 

51.4 

66.5 

-  0 

6 

90 

13 

35 

30 

60 

0 

0 

0 

.88 

-  1.35 

.60 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


TaUa3 


Station 

Day  oi  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ABCH  1953 
BALL  GSOUJtD 
■ASHIRGTON 

AUGUST  1953 

cinuTon 

OCTOBn  1953 

roiiT  cAins 

NOVEMBER  1953 
ELBERTOM 

.10 
.28 

.96 
.42 

.10 
.51 

.82 
.05 

.60 
T 

.05 

T 

.23 

1.23 

.28 
.44 

.16 
.58 

.14 
.02 

.02 

.04 
.34 

.83 

.42 

1.21 
.36 

.72 

.48 

.97 

.37 
.41 

T 

.26 

.06 

.05 

.60 

i.o 
4.7 

>.» 

,• 

.5 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST  1953 
CEDARTOITH 

MAX 
KIN 

95 
68 

94 
68 

96 
72 

96 
72 

96 
72 

94 
68 

95 
66 

95 
66 

86 
64 

88 
58 

90 
57 

92 
62 

94 
68 

95 
64 

96 
66 

91 
69 

92 
66 

92 
69 

87 
68 

80 
68 

88 
63 

81 
62 

87 
63 

91 
57 

91 
58 

92 
59 

92 
60 

92 
57 

92 
67 

93 
61 

97 
5« 

»1. 
(4. 

OCTOBER  1953 
FORT  GAINES 

KAX 
MIN 

85 
68 

87 
65 

87 
61 

8S 
60 

88 
56 

82 
58 

78 
45 

72 
52 

80 

56 

80 
48 

85 
48 

89 
54 

90 
S3 

85 
53 

85 
56 

86 
52 

85 
50 

85 
52 

82 
52 

84 

53 

87 
50 

. 

86 
49 

86 
48 

85 
41 

73 
62 

80 
40 

75 
59 

70 
43 

65 
37 

70 
35 

70 
36 

81 
51. 

CORRECTIONS 
KONTB:     ANNUAL  1952 


HOMTB:     SEPTEMBER  1953 


Annual  precipitation  departure  fron 
normal  for  the  following  stations  should 
be  as  indicated:     Blakely,  -15.76; 
Brunswick,  -14.86;  Butler,  -12.43; 
Douglas,  -14.72;  Boggards  Mill,  -11.98; 
Qultaan,   -11.39;  Valdosta  IB  AP,  -10.77. 


Folkston  3  SSI 


Daily  anounts  on  24th  should  be  3.25; 
on  2Sth,  0. 
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STATION  INDEX 


SUtion 

i 

County 



*• 

(5 

•3 
s 
3 

i 
2 

a 

a 

Elevation  | 

Obaex- 
vatton 
time 

Obaervei 

Raiei 

to 

ilndaxl 

TempJ 

8 

£ 

wilC0> 

9 

91  59 

63  19 

6A 

AMOS  L.  ELLERBEE 

AOAItSVlLLC 

6ART0M 

12 

9*  22 

8*  56 

710 

6A 

HARVEY  C.  HOTT 

9 

C 

00S9 

COOK 

16 

91  OB 

63  23 

340 

6A 

BROOKS  ALOEAHAN 

3 

0040 

MONTOOMERT 

10 

92  11 

82  34 

290 

6A 

eA 

JAMES  A.  STACY 

2  9  9  6 

7 

klAPMA  EXP  STAT  ION 

0131 

BERRIEN 

16 

91  31 

83  13 

393 

7A 

7A 

ROY  E.  Md-LAND 

2  3  9 

7 

DOUGtiERTV 

6 

91  9* 

S4  09 

300 

7A 

HISS  FREDDIE  Du  BOSl 

ALtAHT  MB  Atn^RT 

OIAS 

DOUGHERTY 

6 

91  93 

84  11 

190 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7 

ALLATOCN*  0AM  2 

0181 

BARTOW 

5 

9*  10 

64  44 

973 

8A 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  9  5  6 

7  C 

AUM  CAA  A1R0ORT 

02  U 

BACON 

19 

91  92 

82  31 

200 

HID 

MID 

CIVU.  AERO.  AOH. 

3  9  9 

7 

AMCHICUS  *  EN{ 

0233 

SUMTER 

* 

93  06 

84  10 

476 

6P 

7* 

BLANCHE  S.  RMYNE 

3  9  5 

7 

02  5S 

SUMTER 

6 

93  06 

8*  16 

450 

MIO 

SOIL  CONtERV.  SVC 

0430 

CLARKE 

10 

99  58 

83  21 

700 

6P 

6A 

PROF,  E.  S.  SELL 

3  9  5 

7 

ATHENS  COLLCCC  Of  AOAl 

0492 

CLARKE 

10 

99  59 

81  32 

665 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

3  9  9  6 

7 

AIMCNS  Me  AlftPORT 

0*3  S 

CLARKE 

10 

93  57 

83  19 

TA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7 

ATUtHIA  MB  AIRPORT 

0*31 

FULTON 

* 

19  39 

84  29 

977 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15 

7  C 

AlLAMTA  MB  CITT 

0*56 

FULTON 

9 

99  *9 

84  33 

1054 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

1* 

99  32 

81  56 

1*3 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  9  9 

7  C 

tUOUSTA 

0300 

RICWOND 

1* 

99  36 

81  58 

190 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  19 

7 

BAIMBHIDOE 

0361 

DECATUR 

6 

90  9* 

64  94 

120 

6P 

6A 

CHIEF,  FIRE  DEPT. 

3  9  9 

7  C 

BALL  CAOUND 

0603 

CHEROKEE 

* 

9*  30 

64  33 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BFAVCROALE 

0'*6 

MHITf lELD 

12 

9*  93 

84  91 

724 

8A 

HENRY  E.  WARHACK 

BfLLVlLLE 

0787 

EVANS 

11 

93  09 

81  98 

189 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

BLACkBCARD  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

91  39 

81  19 

5P 

U.S. FISH  &  WLDF  SVC 

BLAIRSVILLE  C«P  STA 

0969 

UNION 

7 

9*  91 

81  56 

1996 

6A 

6A 

GEORGIA  HTN  EXP  STA 

2  9  5 

7 

BLAKCLY 

0979 

EARLY 

* 

91  39 

84  96 

900 

7P 

6A 

DR.  J.  G.  STANOIFER 

3  9  9 

Blue  aioce  rcsvh  dan 

FAIMIN 

7 

9*  99 

64  IT 

6A 

TVA~110 

iOHMAN 

1132 

ELBERT 

1* 

9*  12 

69  03 

760 

HRS .GWENDOLYN  BROWN 

3 

BAASSTOMN  b*lo 

1170 

TOWNS 

3*  53 

61  49 

4760 

SA 

TVA-1*T 

3 

BBOOILCT  1  If 

12«6 

BULLOCH 

11 

33  39 

61  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROHLEV 

2  3  9 

IRVMSMICK 

13*0 

OLTNN 

2 

31  09 

61  39 

6P 

D.  ft.  ROBERTS 

2  3  5 

MHJfSMICl  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

2 

91  09 

61  21 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

lUEHA  VISTA 

\\l2 

6 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

C 

lORTON  DAM 

1*13 

RABUN 

1* 

3*  47 

69  39 

1770 

MID 

GUY  H.  RUCKER 

C 

IWTLER 

1*2) 

TAYLCW 

6 

32  53 

6*  1* 

639 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

.WTLCR  CREEK 

1*33 

RICWOND 

1* 

93  23 

81  97 

118 

SA 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JH 

3 

GRAOV 

B 

90  5* 

64  11 

269 

6P 

6P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  9 

UuKWN  EXP  STATIOM 

1*7* 

GORDON 

12 

3*  39 

64  96 

690 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

7 

Iamilla 

1900 

MITCHELL 

6 

31  1* 

64  19 

177 

9P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  19 

7 

STEWAttT 

13** 

LIBERTY 

11 

91  52 

61  37 

92 

7P 

TP 

POST  ENGINEERS 

2  3  9 

7 

A*a(M 

1 

1503 

CHEROKEE 

5 

3*  1* 

6*  29 

89* 

7A 

C.  8.  TEASLEY 

9 

C 

AJILTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

1* 

3*  0* 

S3  S9 

490 

8A 

8A 

J,  D.  MOORE 

2  3  9 

AMieSvlLLE 

ARROLLTON 

1619 
16*0 

FRANKL IN 
CARROLL 

1* 

17 

9*  22 
99  96 

69  1* 

69  09 

700 
990 

6P 

7A 
6P 

JOHN  CARROLL 

CITY  OF  CARROLLTON 

3 

2  3  S 

c 

7  C 

**TC»$ 

169T 

KRJRRAY 

12 

3*  36 

6*  *2 

6A 

RALPH  H.  HESSER 

IkRTERSVILLE 

1663 

8ART<*( 

* 

3*  09 

6*  *6 

795 

5P 

5P 

CITY  Of  CARTERSVILL 

2  3  5 

;kJITERSVlLLE  1  SM 

1670 

BARTOW 

9 

9*  09 

6*  90 

685 

SA 

GRANVEL  p.  TATUM 

^VC  &PRINOS  *  SSm 

1713 

POLK 

3*  03 

85  21 

600 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

EDARTOHM 

1  732 

POLK 

9*  01 

69  19 

797 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  9 

ImTSvORTm  1  M 

18  56 

MURRAY 

12 

9*  46 

64  47 

600 

WILLIAM  L.  ELROD 

3 

piCKAMAuGA  PAR^ 

1906 

H&LKER 

IS 

3*  S9 

89  16 

769 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

'•OCSTOC 

1927 

UNION 

7 

34  48 

83  5* 

1900 

8A 

TVA-970 

9 

U>TON 

1^02 

RABUN 

1* 

34  93 

89  34 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

LCRMOtT  3  SW 

1998 

MALL 

9 

94  27 

63  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

C 

lEVCLAMD 

2006 

WHITE 

3 

94  36 

83  46 

1970 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

2161 

MUSCOGEE 

9 

32  26 

84  99 

250 

5P 

S* 

THOMAS  M.  JUST  ICE 

2  3  9 

luMUlj  MB  AIRPORT 

3166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

64  96 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

mCORO 

219S 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

829 

C.  R.  SMITH 

3 

■OLIOGC 

22381  THOMAS 

S 

31  01 

63  52 

250 

HID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

OPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

12 

34  36 

64  05 

1919 

HID 

HARRY  H.  BUTLER 

C 

roele 

2266 

CRISP 

* 

31  36 

69  47 

910 

6A 

6A 

S.  E.  COX 

2  3  9 

7 

rmelia 

HABERSHAM 

1* 

34  91 

69  32 

1*70 

7A 

HOYT  S.  OILLARO 

2  3  9 

231S 

NEMTON 

9 

33  36 

69  52 

750 

6P 

6A 

JACK  L.  HAPMAN 

2  3  9 

7 

m\MC  \  H 

24.06 

FOflSYTM 

3 

34  19 

64  08 

1900 

SA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

iRrvilxC  3  M 

2*29 

GORDON 

12 

94  27 

65  06 

SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

9 

tNBERT 

2*30 

RANDOLPH 

13 

31  46 

64  47 

461 

9P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

2*73 

LUMPKIN 

3 

9*  92 

89  59 

1519 

8A 

MISS  EMILY  Ci*ILLARO 

2  3  5 

.LAS 

2*53 

PAULDING 

3 

99  55 

8*  50 

1019 

8A 

HISS  EVELYN  J.TIWEY  9 

C 

.TON 

2*93 

WHITFIELD 

12 

3*  46 

84  98 

790 

8A 

6A 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

«URC  6  NNt 

2302 

LINCOLN 

39  56 

82  96 

MID 

M.    IRENE  DUBOSE 

C 

ISO* 

2570 

TERRELL 

6 

91  46 

84  27 

999 

7A 

S.  W,  KENNEY 

9 

rfS<MVlLLE 

2578 

DAWSON 

5 

94  25 

84  07 

1979 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

9 

ii.  POST  Ort  ICE 

2677 

FANNIN 

7 

94  46 

64  19 

1900 

8A 

TVA-693 

9 

ITQRTCWI  1  MSM 

2716 

WAYNE 

1 

91  39 

61  91 

80 

OA 

R.  C.  THOMPSON 

9 

E& 

2726 

WORTH 

6 

91  42 

89  59 

260 

MIO 

JOHN  R.  RUSS 

c 

alsohville  S  M 

2  736 

SEMINOLE 

6 

91  02 

84  55 

139 

6» 

CARL  J.  PATTERSON 

' 

OCAS 

2  783 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

8A 

SA 

H.   FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

IGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

39  45 

64  45 

1219 

SA 

LfONA  8.  THOMPSON 

3 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

109 

SA 

B.  H.  EVANS 

3 

i\n 

3639 

LAURENS 

I 

92  93 

82  55 

259 

6P 

SA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  9  5 

7 

I.1H  2 

38A* 

LAURENS 

92  92 

62  34 

190 

MID 

J.  L.  PAYOR 

riMN 

2966 

DODGE 

93  12 

63  11 

362 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  9  9 

7 

urn 

3029 

CALHOUN 

91  3* 

84  44 

MID 

CAN  W.  HAWACK 

JOtO 

Elbert 

1* 

94  07 

62  92 

690 

7* 

JOHN  H.  BAKER 

9 

J  JAY 

3115 

ilLMER 

34  42 

84  39 

1900 

BA 

A.  D.  DOVER 

9 

i 

31*7 

PAULDING 

[] 

39  93 

64  99 

1200 

8A 

HISS  JANETTE  ALLGOOI 

9 

IIRINCNT 

3271 

SPALDING 

99  16 

939 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

'JMOUNI 

3295 

GORDON 

12 

3o  26 

799 

8A 

DYMPLE  D.  MARMACK 

'rvin 

33« ;  LAMAR 

735 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

2  3  5 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

83  9* 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

^iM  CmSS  ROADS 

3363 

FULTON 

9 

34  07 

8*  19 

1090 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

33B6 

BEN  HILL 

16 

91  49 

83  19 

371 

9P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  9  5 

7 

«  T» 

3*0* 

FANNIN 

7 

94  51 

84  90 

6A 

TVA-109 

1 

C 

f^'lMO  CV  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

91  53 

81  29 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  9 

7  C 

3*3  7 

WALKER 

18 

94  96 

89  31 

710 

7A 

W,  R.  REED.  JR. 

9 

r^STON  9  SSH 

9*60 

CHARLTON 

19 

30  48 

83  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

9 

C 

^'STOI  9  Ut 

3*63 

CHARLTON 

15 

30  44 

83  06 

130 

9P 

9P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  9  9 

7 

'  OIIMCS 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

69  01 

340 

6P 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  9  9 

7 

WMXCT  J  E 

35** 

REACH 

9 

92  9* 

63  91 

900 

HID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  9  9 

7 

'  M.IN 

336  7 

HEARD 

9 

39  17 

65  06 

700 

8A 

0.  W.  BURNS 

9 

^tSVlLLE 

3621 

HALL 

9 

9*  19 

89  50 

129* 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2  9  9 

7 
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Index  No.  | 

County 

*• 

3 

■g 
1 

J 

i 

1 

1 

Elevation 

Obe«' 
Tation 
time 

Obevrvar 

Reftti 

to 
tablM 

T«np. 

d 

2 
£ 

GLEHHVILLE 

979* 

81 

59 

179 

7P 

' .  C  .  VRIMRO 

3  9 

9 

9783 

B9 

09 

400 

1 

GREENSBORO 

9899 

81 

11 

620 

5P 

2  3 

9 

7 

GRIFFIN 

9996 

SPALDING 

9 

93  19 

64 

16 

980 

6P 

HORACE  O.WESTBROOKS 

3  9 

5 

7 

HAMILTON  4  W 

4099 

HARRIS 

1 

32  45 

84 

56 

660 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

84 

34 

840 

HID 

I4RS .  RUTH  T .  MBLE 

C 

HARTWELL 

4191 

83 

96 

769 

9P 

SAWJEL  A.  VERNER 

3  3 

5 

T 

HAWKINSVILLE 

4170 

81 

38 

239 

6P 

R.  A    MC  LENDON 

2  3 

5 

7 

HAZLEHURST 

420* 

JEFF  DAVIS 

11 

11  93 

83 

99 

390 

witLIE  J.  ELLIS 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4241 

UNION 

7 

14  93 

06 

2100 

SA 

TVA-191 

9 

7A 

HOGGAROS  MILL 

496B 

84 

27 

'l92 

HID 

EHORT  UNI  FLD  STA 

2  \ 

9  6 

7 

JACKSON  DAM 

4623 

83 

91 

420 

GA .  POWER  COMPANY 

C 

JASPER  1  MNW 

46*6 

PICKENS 

9 

34  29 

84 

37 

1469 

6P 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3 

9 

7  C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

61 

99 

100 

HID 

A.  C.  HAYERS 

C 

JOWIOWN 

3 

MID 

MISS  H.  L.  FAUSETT 

jonesooro 

*700 

84 

21 

990 

E .  J>  5WINT ,  SR. 

9 

KENSINGTON 

4602 

69 

23 

620 

KINGSTON 

489* 

BARTOW 

5 

34  14 

64 

96 

719 

WALTER  N.  COX 

9 

LAFAYETTE 

*941 

WALKER 

* 

94  42 

69 

17 

610 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  9 

9 

7  C 

LA  GRANGE 

89 

6P 

SA 

PAUL  6.  SMITH 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

83 

07 

730 

MRS , $  1 QMC  V  E . ST  E  VCN! 

9 

LIME  BRANCH 

9192 

89 

16 

890 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

9304 

LINCOLN 

14 

91  47 

82 

36 

500 

JAHES  W.  BLACKWELL 

9 

LITTLE  HIGHTOWER 

92*2 

TOWNS 

7 

94  96 

83 

99 

3300 

6A 

TVA-159 

9 

LOUISVILLE 

5914 

JEFFERSON 

82 

24 

937 

NESBIT  BAKER 

9966 

82 

41 

190 

6A 

W,   ALEX  JERNIGAN 

2  3 

9 

7 

9194 

84 

970 

CHARLES  C.  LYNCH 

C 

MACON  WB  AIRPORT 

9441 

BIBB 

9 

32  42 

81 

99 

396 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

9 

7  C 

MAC  ON 

9447 

BIBB 

9 

92  90 

81 

18 

375 

6A 

8A 

HACON  TEL.  PUB.  CO. 

3  9 

9 

7 

5633 

69 

9* 

920 

7A 

EAfiL  L.  SAILERS 

1 

9656 

62 

1* 

166 

MRS.  E.  6.  KING 

9 

HILLEDGEVILLE 

69 

11 

320 

7A 

H.  LOUIS  hORNE 

2  9 

9 

7 

HILLEN 

9682 

JENKINS 

11 

92  46 

61 

96 

180 

6P 

HARK  G.  HC  COMB 

2  3 

9 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

9979 

MACON 

6 

92  19 

64 

01 

325 

9P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3 

5 

7 

MONT  1 CELLO 

5968 

69 

*1 

680 

6P 

H.  C.  BENTON 

MOULTRIE 

6087 

C  OLOU ITT 

69 

199 

9P 

CITY  OF  |i40ULTPIE 

3  3 

9 

7 

MOUNT  VERNON  9  WNW 

6136 

62 

38 

155 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6366 

UNION 

7 

9*  *4 

89 

95 

3300 

TVA-195 

C 

NEWNAN 

6995 

COWETA 

3 

99  22 

84 

*9 

990 

6P 

7A 

JAHES  0.  HARDIN,  JR 

2  3 

5 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

HID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

NOONT  OOT  LA  CREEK 

6999 

64 

13 

2050 

3 

NORCROSS  4  N 

6407 

84 

13 

1029 

SA 

MRS.  M.  H.  DEHPSCY 

3 

MOTTELY  DAM 

6A  71 

UNION 

7 

94  56 

6* 

09 

1740 

TVA-573 

3 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

19 

91  16 

62 

51 

209 

HID 

COUNTY  AGENT 

C 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

p 

G .  C .  GOODMAN 

OU ITHAN 

7276 

63 

33 

180 

6P 

MRS.ROSSIE  0.  JONES 

3  1 

9 

7 

7*30 

57 

697 

JOHN  B.  DAVIS 

3 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

94  55 

85 

07 

830 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

94  *5 

65 

32 

630 

7A 

TVA-669 

7600 

65 

10 

6P 

6A 

WILLIAM  M.  TOWERS 

'  ' 

7605 

85 

16 

700 

J.  M.   MONTCOHCRV , JR 

C 

ROME  W6  AIRPORT 

7610 

85 

10 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

9  6 

7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78*2 

CHATHAM 

2 

32  00 

61 

16 

22 

HID 

D.  A.  BISSETT 

2  1 

9 

7 

SAVANNAH  we  AP 

CHATHAM 

3 

12  06 

61 

12 

98 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  9 

9 

7  C 

7860 

80 

91 

6P 

U.  5.  COAST  GIMRO 

'I 

* 

'  C 

6223 

82 

99 

390 

WILLIAH  H.  WARREN 

6369 

84 

16 

3900 

c 

SUCHES 

6*1* 

IJHIO.4 

7 

34  41 

84 

01 

TVA-115 

3 

SUWERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

* 

34  29 

69 

32 

76Q 

SA 

JAfCS  R.  BURGESS 

1 

8496 

63 

30 

916 

9P 

C.  H.  HC  HILLAN 

'I 

* 

6504 

84 

13 

1800 

c 

SSI  7 

61 

16 

210 

CITY  POWER  6  WTR  CO 

c 

TALBOT  TON 

8539 

TALBOT 

6 

32  40 

32 

6P 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3 

5 

7 

TALLAPOOSA  2  WW 

8547 

HARALSON 

17 

33  46 

65 

18 

1000 

6P 

SA 

MRS.  MAUD  H.  HAGOOD 

2  3 

9 

7 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

6697 

84 

14 

600 

CECIL  KARRIS 

c 

6666 

S3 

59 

276 

6P 

HRS.  SARAH  P. PORTER 

2  3 

9 

7 

TIFTON  3  N 

8703 

TIFT 

16 

91  28 

89 

92 

970 

SA 

FRED  BELL 

2  1 

5  6 

7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

94  57 

63 

36 

2160 

6A 

TVA-574 

3 

8740 

STEPHENS 

63 

19 

1045 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

2  1 

5 

7 

8606 

89 

42 

6A 

1 

C 

8854 

WHITF 1  ELD 

85 

03 

680 

3 

VALDOSTA 

8964 

LOWNDES 

16 

30  50 

89 

IS 

230 

HID 

EUGENE  STROM 

c 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

90  47 

B3 

17 

200 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

WALCSKA 

CHEROKEE 

5 

9*  19 

B* 

99 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

99  34 

62 

40 

500 

9P 

8A 

L.  MCNROC  CASON 

5 

7 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

1* 

93  44 

63 

4* 

616 

6P 

HRS.  HA2EL  S.TUCKER 

2  3 

5 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

69 

26 

790 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  11 

63 

22 

140 

6P 

6A 

JCMN  J.  TOBOLA 

2  1 

9 

7 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

31  09 

63 

01 

261 

9P 

9P 

WALTER  T.  GALLOWAY 

2  3 

5 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65 

8A 

J.  SHITH  LANIER 

'  C 

WINDER  5  WSW 

BARROW 

10 

34  00 

83 

49 

1099 

HID 

W.  LESTER  KALL 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

35 

600 

8A 

ALVIN  A.  SIM 

9 

WOODRUFF  DAM 

9919 

DECATUR 

30  49 

84 

92 

290 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  1 

5 

7  C 

WOODSTOCK 

9934 

CHEROKEE 

9 

14  06 

8* 

91 

993 

8A 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9809 

1— 

TOWNS 

7 

94  96 

83 

91 

1920 

SA 

TVA-146 

1 
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Tbe  four  digit  Ident If IcatlOD  ouabers 
Figures  and  letters  following  the  sta 
Observation  tlaes  given  In  the  Statioi 
Delayed  data  and  corrections  vlll  be  < 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  hea 


In  tbe  Index  nuaber  column  of  tbe  Station  Index 
Ion  naae,  such  as  12  SSV ,  indicate  distance  in  i 

Index  are  In  local  standard  tlae. 
arrled  only  In  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletii 
ing  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried 


RSPEBENCS  NOTES 
■sslgnod  on  a  sta 
and  direction  fr 


of  Duabers  within  : 


Sta 


appearing  : 


Inde: 


but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  an 


either  alsslog  < 
In  "F. 


June  Issue  of  this  bulletin, 
received  too  late  to  be  included  In  this 


based  on  a  dally 


lude 


Sleet  and  hall  were  li 

AaouDts  In  Table  3  are  fn 

Data  in  Tables  3.  S  and  6 

Snow  on  ground  In  Table  7 
equivale 
for  succ 


owfall  averages  In  Table  1.  t>eglnnlng  with  July  1948. 
cording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

fall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tiae  of  observation 
observatioD  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stati 


See  the  Station  Inde 


for  observation  tiae 


tioD  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
nd.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  i 
onsequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  Iocs 


d  In  Tables  2 
unknown . 


For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  T 
n  the  ground  Is  two  Inches  or  aore.  Water  equivalent  saapleB  are  necei 
Ilty  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

ndlcated  by  no  entry. 


-    No  record  in  Tables  3,  6.  7  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5 
+    And  also  on  a  latei 
•     Aaount   Included  Id 

Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a   full  aonth. 

C     In  the  "Befer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  eta 
Hourly  Precipitation  Data. 

K    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
II    One  or  aore  days  of  record  alBSing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 
Daily  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 
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GEORGIA  -  1953 


J.  C.   Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


The  year  averaged  moderately  above  normal  in 
temperature  and  considerably  above  normal  in 
precipitation.     The  most  remarkable  occurrences 
of  the  year  were  the  disastrous  tornadoes  during 
April  at  Columbus  and  Warner  Robbins.     The  only 
river  floods  of  importance  occurred  early  in  May, 
affecting  central  and  southern  districts.  Crops 
overcame  several  periods  of  adverse  wetness  and 
drought,  with  quality  and  production  mostly  near 
or  slightly  below  average. 

The  annual  average  temperature  was  65.1°,  or  0.5° 
above  normal,   and  station  averages  ranged  from 
55.8°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  69.7° 
at  Brunswick.     The  winter  and  spring  seasons  were 
moderately  warmer  than  normal,  while  very  close 
to  normal  during  the  summer  and  slightly  cooler 
than  normal  during  the  last  four  months.  Rather 
large  excesses  were  averaged  in  each  of  the  first 
three  months  and  in  May,  with  substantial  de- 
ficiencies in  April,  September,  and  November.  The 
May  average  was  the  highest  since  1933,  and  the 
December  average,  although  very  close  to  normal, 
included  the  coldest  period  of  the  year.  The 
coldest  day  was  generally  December  18th  when 
lowest  readings  ranged  from  near  zero  in  the  far 
north  to  the  lower  20s  on  the  coast;  the  lowest 
reading  recorded  was  1°  at  Blairsville  Experiment 
Station.     Hottest  weather  occurred  chiefly  during 
the  last  week  of  May  and  the  early  days  of  June, 
also  during  the  second  week  of  August;  highest 
readings  during  each  of  these  periods  rose  to  100° 
or  higher  extensively  over  the  State,  with  highest 
recorded  temperatuire  of  108°  at  Bainbridge  on  May 
27th.     The  number  of  days  with  temperatures  below 
freezing  ranged  from  about  15  in  the  south  to  more 
than  100  in  the  far  north,  but  temperatures  as  low 
as  20°  ranged  from  none  on  the  coast  to  3  days 
over  most  of  the  State  with  as  many  as  40  days  in 
far  northern  mountain  areas.     The  number  of  days 
with  temperatures  as  high  as  100°  was  mostly  less 
than  4,  but  90-degree  days  ranged  from  20  in  the 
far  north  to  more  than  90  In  the  south. 

The  State  average  precipitation  was  58.64  inches, 
or  111%  of  normal,  making  this  the  seventh  wettest 
year  on  record.     Precipitation  in  the  northern 
division  averaged  only  slightly  greater  than  nor- 
mal, while  both  the  central  and  southern  divisions 
averaged  more  than  120%  of  normal.     The  greatest 
yearly  total  was  86.17  inches  at  Tray  Mountain, 
and  the  least  was  41.04  inches  at  Tallapoosa  2  NW. 
The  winter  season  was  considerably  wetter  than 
normal,  while  both  the  spring  and  fall  seasons 
were  moderately  wetter  than  normal,   and  the  summer 
precipitation  was  almost  exactly  normal.  Rather 
large  deficiencies  occurred  in  the  four  months, 
March,  August,  October,  and  November;  of  the  re- 
maining eight  plus-normal  months,  five  had  rather 
large  excesses,  with  averages  of  more  than  8 
inches  in  both  September  and  December,  and  the 
December  precipitation  was  the  greatest  on  record 
for  that  month.     Snow  was  mostly  limited  to  the 
three  days,  January  5th  and  9th  and  February 
14th,  with  'occurrences  only  in  the  northern  sec- 
tion except  January  9th  when  they  extended  far 
southward;  depths  on  the  ground  were  mostly  less 
than  1.0  inch,  but  the  greatest  depth  was  5.5 
Inches  at  Dalton  on  February  14th. 

Weather  conditions  for  the  year,  as  a  whole,  were 
not  unfavorable  for  crops,  which  attained  about 
normal  or  very  slightly  less  than  normal  quality 
and  production.     Wet  periods  and  drought  were,  in 
almost  every  instance,  dispelled  in  time  to  pre- 
vent serious  crop  deteriorations  or  unrecoverable 
conditions.     Precipitation  occurred  at  more  or 
less  frequent  intervals  throughout  the  first  four 
months,  maintaining  good  to  excessive  soil  mois- 
ture; farm  work  was  greatly  hindered,  with  no 
material  planting  done  except  in  the  south.  Pro- 


longed dryness  from  May  8th  through  the  first 
week  of  June  caused  substantial  deterioration  of  | 
crops  in  the  coastal  area  and  minor  effects  in  i 
other  sections,  but  frequent  showers  during  June  ! 
gradually  brought  practically  full  recovery.  j 
Abnormally  wet  weather  during  July  kept  the  soil  j 
in  very  good  condition,  with  unfavorable  over- 
soaking  in  the  coastal  area.     Serious  depletion  j 
of  soil  moisture  again  occurred  during  August  in  j 
northern  and  central  districts,  while  heavy  rains  \ 
in  the  coastal  area  continued  an  oversoaked  con- 
dition of  the  soil.     After  restoration  of  good 
soil  moisture  generally  in  the  first  week  of  Sep-  \ 
tember,   a  drought  of  critical  proportions  pre-  ) 
vailed  from  September  6th  through  18th,   following  i 
which  generous  rains  relieved  the  drought  before  j 
serious  crop  losses  could  occur,  but  the  coastal 
area  was  again  subjected  to  excessive  oversoaking.i:  j 
Abnormally  dry  weather  that  characterized  both  j 
October  and  November  was  very  beneficial  in  com-  (, 
pleting  harvest  operations  but  was  not  particu- 
larly detrimental  to  crops,  which  had  already 
reached  maturity.     Very  wet  conditions  of  De-  ( 
cember  thoroughly  soaked  the  soil  generally  and  | 
restrained  all  field  work.     Temperatures  were 
generally  favorable  for  crops;  abnormal  warmth  j 
during  the  winter  season  stimulated  above  average  ■ j 
growth,  and  near  nonnal  warmth  during  the  summer  j 
maintained  favorable  crop  growth.     No  important  ! 

losses  from  low  temperatut-es  or  freezing  occurred.''! 

ij 

Numerous  severe  storms  occurred  during  the  year,  ' 
involving  22  persons  killed,  more  than  600  injuredi 
and  total  property  and  crop  losses  of  $31,551,100.' 
The  most  disastrous  of  these  storms  were  the  tor- 
nadoes that  struck  Columbus  on  April  18th  and  [ 
Warner  Robbins  on  April  30th  from  which  22  people  il 
were  killed,  more  than  600  injured,  with  property  u 
losses  of  $30,000,000.     Of  about  35  severe  storms  4 
that  occurred  during  the  year,   all  except  about  6  I 
were  of  minor  character,   and  12  were  tornadic. 
Storm  losses  by  months  in  order  of  importance  werei 
as  follows:     April,  $31,194,700;  June,  $297,600;  j 
December,  $41,000;  September,  $16,000;  January,  | 
$14,100;  July,  $6,500;  and  May,  $6,200.  | 

SUMMARY  BY  MONTHS  I 

JANUARY  -  Temperatures  were  rather  mild  with  un- 
seasonable warmth  chiefly  on  the  16th;  abnormally 
cold  weather  prevailed  about  the  4th  and  13th. 
Precipitation  averaged  moderately  above  normal  in  ' 
frequent  occurrences.     Heavy  rains  caused  importan 
river  rises  after  the  9th,  but  no  flooding  results  .| 
Snow  flurries  occurred  far  southward  on  the  9th  ani  , 
in  the  north  on  the  5th,  collecting  on  the  ground 
to  a  depth  of  mostly  less  than  1.0  inch.  Severe 
storms  at  Bainbridge  on  the  18th  and  in  Harris  and. 
Tift  Counties  on  the  20th  resulted  in  losses  totall- 
ing more  than  $14,000. 

FEBRUARY  -  Favorably  mild  temperatures  continued  ' 
except  for  prolonged  coldness  about  the  middle  of 
the  month,   and  good  vegetative  growth  was  stimulat- 
ed.    Precipitation  averaged  considerably  above  nor- 
mal, making  this  the  wettest  February  since  1939. 
Rainfall  was  frequent  and  often  heavy,  keeping  the 
soil  continually  well  soaked,  preventing  farm  work, 
and  maintaining  rather  high  river  stages.  Snow- 
fall, limited  to  northern  areas,  occurred  only  on 
the  14th  in  depths  up  to  5  inches. 

MARCH  -  The  mild  temperature  trend  of  the  preceding 
two  months  continued  during  March,  which  averaged 
well  above  normal,  and  this  continued  to  stimulate  | 
above  average  vegetative  growth  although  unfavor-  | 
ably  chilly  conditions  prevailed  a  few  days  near 
the  opening  and  close  of  the  month.  Precipitation, 
though  occurring  frequently,  averaged  considerably 
below  normal.     The  frequency  of  rainfall  maintained 
a  soil  wetness  that  largely  prevented  farm  work, 
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but  some  progress  occurred  in  the  south. 

KPRIL  -  The  month  was  much  cooler  and  wetter 
than  normal.     Pronounced  coolness  in  the  middle 
decade  greatly  retarded  growth  and  injured  some 
crops.     Frequent  rains  kept  the  soil  too  wet  for 
■uch  field  work  except  in  the  south.     Two  of  the 
most  disastrous  tornadoes  of  record  occurred  with 
Beveral  other  lesser  storms,  chiefly  affecting 
Columbus  on  the  18th  and  Warner  Robbins  on  the 
30th  in  each  of  which  property  losses  exceeded 
$15,000,000.     The  aggregate  losses  of  the  month's 
storms  amounted  to  more  than  $31,000,000,  with  22 
people  killed  and  more  than  600  injured. 

MAT  -  This  was  the  hottest  May  since  1933  and  the 
fifth  hottest  on  record,  with  hottest  part  of  the 
month  occurring  after  the  20th.     Host  of  the 
month's  precipitation  occurred  during  the  first 
week  when  numerous  heavy  rains  caused  widespread 
flooding  in  central  and  southern  sections  for 
losses  of  about  $100,000,     Although  the  month  av- 
eraged considerably  above  normal  in  precipitation, 
conditions  were  very  dry  after  the  first  week, 
promoting  moderate  to  severe  drought  in  the  south. 
Storms  of  minor  severity  on  the  20th  in  west- 
central  areas  caused  losses  of  about  $6,500. 

JUKE  -  Both  temperature  and  precipitation  averaged 
slightly  above  normal  with  no  extreme  occurrences. 
Local  storms  of  moderate  to  severe  intensity  oc- 
curred mostly  in  northern  areas  on  six  scattered 
dates,  with  damages  totalling  almost  $300,000  and 
six  people  injured.     A  poor  status  of  crops  at  the 
beginning  of  the  month  was  overcome  by  frequent 
showers  which  effected  gradual  improvement  to  good 
|or  better  condition  by  the  close. 

|jDLT  -  Temperatures  averaged  near  normal;  abnormal 
Nrarmth  prevailed  during  the  first  decade,  followed 
by  persistently  subnormal  conditions  almost  to  the 
close  of  the  month.     I>recipitation  averaged  well 
above  normal,  occurring  often  enough  to  maintain 
good  soil  moisture  and  crop  growth,  but  the  soil 
in  the  coastal  area  was  oversoaked  by  heavy  rains 
near  the  close  of  the  month.     A  windstorm  at  Ring- 
gold on  the  7th  left  losses  of  $6,500. 

AUGUST  -  The  month  averaged  near  normal  in  tempera- 
ture; two  periods  of  hot  and  humid  weather  inter- 
rupted a  more  persistent  trend  of  subnormal  wea- 
ther.    Precipitation  averaged  considerably  below 
ioraal  with  contrasting  indications  of  excessively 


dry  in  the  north  to  unfavorably  wet  in  the  south- 
east.    At  the  close  of  the  month  drought  became 
serious  enough  to  make  additional  and  more  sub- 
stantial rains  an  urgent  need  over  most  of  the 
State,  but  the  soil  was  still  oversoaked  in  the 
coastal  section. 

SEPTEMBER  -  The  month  was  moderately  cooler  than 
normal  and  the  wettest  September  since  1929.  Pro- 
longed dry  weather  from  the  6th  to  20th  greatly 
depleted  soil  moisture,  but  later  rains  restored 
good  soil  condition.     More  than  50%  of  the  month's 
precipitation  occurred  near  the  close  of  the  month 
when  a  Gulf  hurricane  moved  eastward  through  south- 
ern counties;  the  resulting  rains  were  quite  gener- 
ous throughout  the  State,  especially  in  the  coastal 
area,  where  the  soil  was  badly  washed  and  moderate 
to  locally  heavy  losses  sustained  by  crops.  Little 
or  no  damage  from  high  winds  occurred  other  than  in 
the  Brunswick  area  where  losses,  mostly  from  tidal 
effects,  amounted  to  $16,000. 

OCTOBER  -  Weather  conditions  averaged  slightly 
warmer  than  normal  with  freezing  limited  to  the 
far  north  on  only  1  to  2  days.   The  month  was  very 
dry  with  less  than  1.00  inch  recorded  over  about 
90%  of  the  State,  but  no  serious  deterioration  of 
already  matured  crops  took  place,  and  harvesting 
operations  made  excellent  progress. 

NOVEMBER  -  Temperatures  averaged  moderately  lower 
than  normal  with  freezing  days  ranging  from  none 
to  10  over  most  of  the  State  and  15  to  20  in  the 
far  north.     F>recipitation  was  only  60%  of  normal 
with  very  little  during  the  first  20  days,  ac- 
centuating still  further  the  drought  that  prevailed 
during  October.     Beneficial  rains  of  November  21- 
25th  broke  the  drought  and  renewed  favorable  vege- 
tative growth. 

DECEMBER  -  The  month  averaged  near  normal,  being 
abnormally  warm  during  the  first  13  days  followed 
by  decidedly  cold  weather;  coldest  conditions  for 
the  month  and  for  the  year  were  on  the  18th  with 
readings  below  20°  to  the  coast.     This  was  the 
wettest  December  on  record,  precipitation  averag- 
ing almost  9  inches  or  almost  double  the  normal. 
Rains  were  very  frequent  and  generous,  restricting 
farm  work  and  keeping  the  soil  excessively  wet, 
and  rivers  were  kept  at  high  levels.     Small  tor- 
nadoes in  Cobb  and  Lowndes  Counties  caused  property 
losses  of  more  than  $40,000.  -  R.L.C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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.6 

72 

6 

- 

3 

3 

64 

5 

- 

.2 

61 

9 

- 

2.2 

45 

6 

- 

1.6 

63,3 

-  .8 

53 

2 

53 

9 

3.4 

60.4 

3 

64.? 

- 

77 

3 

4.0 

79.8 

- 

.2 

81.5 

- 

.2 

81.1 

.0 

75 

4 

1 

4 

.6 

- 

1.0 

1.2 

66a6 

1:S 

62 

7 

5*5 

51 

9 

7.6 

] 
' 

63.6 

2.0 

77 

4 

4.1 

81.8 

1.5 

81.6 

75 

6 

67 

7 

55 

0 

49 

7 

ELLO 

50 

5 

5.0 

56.3 

I 

1 

60,3 

- 

2,6 

74 

7 

2.6 

M 

79.  OM 

- 

1.3 

78. 6M 

-  1 

.1 

71 

7M 

- 

3 

7 

65 

0 

.7 

61 

6M 

- 

2.1 

45 

9' 

- 

.6 

■  -  IC 

54 

.4 

.7 

54 

8H 

-  1.2 

65.2 

3 

66.8 

1.1 

79 

6 

4.4 

61.3 

.6 

81.7 

.4 

81.0 

.7 

77 

0 

1 

6 

70 

IM 

.3 

49 

.4 

4.6 

49 

3 

2.9 

56.6 

2 

.1 

61.1 

- 

.6 

73 

5 

2.9 

78. 2M 

•  4 

77, 6M 

- 

2.1 

76.1 

.8 

73 

0 

- 

1 

6 

65 

5 

1.8 

53 

1 

- 

.1 

45 

4 

.0 

63.4 

•  6 

';j»*TAIN  VALLEY 

50 

.1 

49 

7 

57.9 

60.6 

73,1 

77.9 

77.3 

76.9 

71 

9 

63.1 

55 

9 

57 

0 

1.7 

65.4 

■' 

66.2 

1.4 

78 

6 

3.8 

80.9 

.5 

81. 7M 

77 

2 

^ 

69 

6 

58 

8 

55 

IM 

1  9 

48 

3 

5.6 

48 

5 

3.5 

55.5 

7 

6 

61.1 

_ 

.  1 

7-* 

7 

3.4 

79.6 

2.6 

80.3 

,7 

79.4 

.7 

72 

6 

- 

1 

0 

66 

3 

2.8 

50 

« 

.0 

43 

2 

- 

.3 

63.2 

1.6 

-f  AIRPORT 

45 

.6 

7.9 

46 

1 

I  .1 

63.2 

1 

,5 

57.6 

_ 

2.9 

72 

I 

2.9 

79.7 

2.3 

79.0 

1 .0 

78,2 

_ 

.6 

71 

3 

- 

2 

9 

62 

3 

.1 

46 

8 

- 

1,7 

40 

9 

- 

2.4 

61.2 

-  .1 

'i'^Oa   PL  fiAROF 

52 

C 

.6 

54 

5 

2,1 

61.6 

3 

1 

67. A 

_ 

l.o 

76. 4M 

4,8 

77,2 

1,3 

79.5 

- 

1.1 

79,0 

-  1 

.1 

74 

7 

- 

1 

8 

66 

3 

- 

.2 

55 

- 

1,2 

61 

5 

.7 

66.9 

.2 

■JH  WO  AP 

53 

1.3 

54 

0 

.1 

62-0 

3 

,0 

64.2 

- 

1.6 

78 

5 

5,6 

78.7 

- 

1.0 

80.9 

- 

.6 

79,6 

-  1 

.4 

75 

2 

- 

2 

1 

67 

1 

- 

.6 

55 

5 

- 

2,6 

61 

1.0 

66.7 

-  .1 

.■.H  REACH    ?  U 

M 

65.  IM 

1.3 

77 

3M 

3,1 

80, 3M 

■.3 

81. 2M 

80, 6M 

77 

OM 

' 

° 

1,8 

53 

2M 

61. 4M 

64  ,  eM 

77 

9M 

79. 8M 

81. 4M 

80, 7M 

67 

IM 

M 

50 

,7 

3.3 

50 

.0 

1  .0 

59.0 

7 

,5 

61.7 

- 

1 .6 

74 

4 

2,7 

76,7 

.2 

78.5 

- 

1.6 

78,7 

- 

.8 

73.4 

- 

2 

0 

66 

6 

1.6 

53 

8 

- 

,9 

46 

9 

1.1 

64.4 

.3 

47 

*6 

47 

7 

70 

8 

2.6 

75.3 

67 

8 

69 

5 

46 

9 

41 

5 

/ILLF 

54 

,7 

3.7 

55 

,2 

,2 

64.2 

4 

,0 

64.9 

l.B 

77 

7 

3.7 

79,7 

.2 

80.0 

- 

U8 

79^3 

-  1 

',7 

74 

6 

2 

3 

66 

6 

- 

ll6 

56 

3 

3^2 

51 

3 

1  !2 

66^9 

-  ^2 

2  N 

52 

,7 

1.2 

62 

-  .8 

61.4 

2 

,8 

64,1 

1.8 

76 

6 

3.1 

60.2 

.6 

60.3 

.5 

60.0 

.5 

75 

0 

- 

2 

6 

67 

6 

56 

3 

1.5 

50 

8 

1.3 

66.5 

-  .1 

.7 

4.7 

48 

.6 

4.1 

55.1 

2 

.9 

60.1 

.3 

73 

1 

77,0 

1.1 

78,3 

.0 

77,6 

.5 

71 

6 

6 

63 

5 

2.3 

52 

9 

1.7 

43 

2M 

.5 

62.4 

1.7 

TA  hS  AIHPijRT 

55.2 

1.6 

65 

,7 

64.9 

,5 

66,1 

1.2 

76 

.5 

4.3 

81.0 

1.0 

81.8 

.5 

81.0 

.0 

76 

7 

1 

2 

68 

5 

.4 

57 

5 

1.5 

54 

1 

.0 

68.4 

.6 

49 

.8 

3.1 

50 

.5 

2.6 

57.1 

1 

.2 

61.3 

1,8 

74 

5 

2.8 

76.6 

.1 

60.1 

79.1 

,5 

73 

2 

1 

9 

64 

9 

.6 

57 

5 

1.6 

46 

8 

64.0 

.3 

.'.TCW 

48 

.2M 

2.6 

50 

.IM 

3.1 

60.  SM 

1.6 

73 

■  4H 

1.9 

79.4 

1  .0 

79. 2M 

1.3 

80, IM 

.5 

72.6 

2 

5 

67 

6 

3.6 

54 

7 

.1 

45 

5 

■  4 

55 

.1 

2.0 

65 

.8 

1.1 

64.4 

3 

.0 

66.3 

1.0 

78 

.8 

4.4 

80.1 

.1 

81.2 

80,3 

-  1 

.2 

76 

2 

1 

8 

68 

2 

.8 

57 

3 

1.9 

52 

9 

.2 

68.0 

.2 

50 

.8 

3.3 

51 

.3 

3.1 

58. 7M 

1 

.0 

63. 5M 

.7 

77 

.IM 

61. 6H 

•  5 

61, IM 

.6 

50 

.1 

4.3 

50.2 

2,6 

68.2 

2 

.7 

61.1 

1.9 

73 

.9 

2.5 

76.9 

.2 

79,0 

1.5 

76.4 

-  1 

,3 

72 

5 

2 

7 

65 

0 

.S 

62 

7 

.8 

46 

.1 

63.9 

.6 

DAM 

55 

.6K 

54 

.4 

64.0 

64.  5M 

77 

.7 

61. 2H 

80. 7M 

79. 6M 

77 

OM 

69 

7M 

52 

3M 

lCTION  ^VtMAGE 

50 

.9 

2.6 

51 

.3 

1.5 

59.2 

2 

.2 

62.4 

1,6 

75 

,6 

3.4 

79.6 

.6 

80.0 

.3 

79.6 

.2 

73 

9 

1 

6 

66 

1 

.7 

64 

1 

1.1 

46 

1 

•  3 

66.1 

.6 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

Febmaxy 

Much 

April 

May 

June 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

Annual 

a 

0 

a 

a 

0 

StdtioD 

0 

■jt 
S 

o 

■S3 
S 

1 

0 

1 

t 

1 

o 
'a 

« 

o 

U3 

S 

0 

■■O 

0 

• 

•u 
S 

« 

•a 

0 

S 

2 

a 

0. 

0. 

1 

s. 

u 

0. 

1 

'3. 

0. 

! 

a 

3 

5, 

1 

ci. 

t 

d 

o 

£ 

« 

Q 

Pteci 

o 

Q 

Preci 

e 
Q 

s 

o 

e 
O 

Preci 

o 
Q 

G 
o 
cu 

a 

Q 

Pieci 

« 

Preci 

a 

Q 

t 
c 
a. 

0 
Q 

Preci 

S. 
« 
Q 

Preci 

0 
Q 

s 

« 

Q 

1 

a 

AR8FV I LLE 

2.61 

-1.13 

4.58 

.41 

3.39 

-  .75 

4.91 

1 

.44 

2.76 

61 

2  88 

-1  09 

3.03 

8*55 

3.82 

1.31 

62 

.77 

53.3 

8*0 

ADA I RSV I LLE 

4.42 

.11 

5.66 

*  .49 

4.09 

-1.45 

3.58 

- 

.44 

4.25 

.49 

2.70 

-1.25 

5.25 

.22 

-4.30 

7r6e 

4.84 

,94 

-1.43 

2.14 

-'iso 

7!41 

46.  3' 

-  .91 

2*94 

«.45 

1.46 

6.46 

1.67 

3.10 

7.47 

6.56 

8.89 

.52 

1.56 

6.30 

55. 3f 

AILEV 

2.90 

6.23 

3.63 

5.10 

5.15 

3.64 

8.64 

3.541 

10.95 

.76 

1.02 

:  6.02 

E59.5! 

ALAPAHA  EXP  STATION 

3. 4^1 

-  .24 

5.70 

1.48 

2.45 

-1.79 

4.90 

1 

.44 

3.26 

.09 

4.66 

-  .21 

7.92 

2,05 

7,05 

1,37 

10.21 

6.26 

.67 

-1.51 

.90 

-  .95 

8.52 

4.90 

59. e< 

12.61 

4  .76 

66 

5.26 

34 

3.29 

-1  61 

5  84 

2 

.00 

5.63 

1  95 

4  19 

33 

6.75 

3.55 

-2,08 

.25 

1.69 

61i29i  12.0( 

ALBAN     WB  AIR  ORT 

4,77 

.51 

5.04 

.79 

3.50 

-1.96 

6.21 

2 

.04 

.48 

2.47 

-2.41 

7.38 

l!94 

3.13 

-2.00 

I1I25 

7*8? 

,22 

-lie? 

1.57 

-  Iso 

'153 

59.561  10.01 

ALLATOONA  0AM  2 

6.75 

5.32 

3.58 

4.25 

3.97 

2.83 

6.28 

1.47 

7.06 

.67 

1.49 

6^35 

50.021 

ALMA  CAA  AIRPORT 

2.00 

-  .68 

5.37 

2.26 

2.5S 

-2.52 

5.12 

1 

.31 

1.30 

-1.39 

5.55 

.63 

6.59 

1.05 

5.83 

-  ,03 

10.97 

6.38 

.71 

-2.25 

I. 01 

-1.33 

6.52 

2,93 

53.441  6.St 

AMERICUS  i.  ENE 

4 ,4e 

.03 

5.91 

1.02 

7.82 

-2.54 

6,68 

2 

.87 

5.63 

2.23 

6.73 

2.42 

9.06 

3.53 

1  .53 

-3,70 

11.54 

8.31 

.08 

-2.23 

.98 

-1.64 

12.29 

8.34 

67.73j  le.ei 

6  16 

1.32 

5.91 

82 

4.05 

-1  22 

2  65 

-1 

.30 

4.76 

1.22 

4  52 

39 

3.91 

1  20 

1,05 

-3,57 

.  18 

1.16 

49*08'-  aBI 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

6.65 

1.37 

:  5.85 

1.16 

4.05 

-2.01 

4.63 

.14 

4.39 

1.20 

2.49 

-1.29 

3.26 

-  .99 

?  .0? 

-2.14 

6.56 

3!6C 

.32 

-2.44 

1.24 

-2I06 

e!96 

4I4C 

E50.43!  l.ii! 

ATHENS  WB   AI RPORT 

6.77 

1.76 

5.66 

.69 

3.61 

-1.56 

2.63 

-1 

.96 

6.04 

2.21 

4.65 

.81 

5.09 

.27 

1.40 

-2.58 

6.50 

3.44 

.20 

-2.74 

.75 

-2.27 

6.04 

3.32 

51*33  1,31 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

5.39 

.72 

5.95 

1.13 

3.41 

-2.26 

6.86 

2 

.44 

3.59 

-  .24 

2.09 

-1.93 

4.39 

-  .03 

1  ,67 

-2.  14 

7.32 

4.36 

.09 

-2.51 

1.35 

-2.06 

7.75 

3.20 

49.841  ^ 

ATLANTA  WB  CITY 

5.66 

I.IA 

5.29 

.64 

2.78 

-2.71 

5.7? 

1 

.47 

4.05 

.37 

7.21 

3.24 

4.53 

.10 

3.08 

,75 

5.07 

2.15 

.09 

-2.41 

1.42 

-1.86 

7.49 

3.05 

52.39 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

3  .  07 

-  .39 

6.96 

3  '23 

2.64 

-1  62 

.31 

3.90 

5.06 

1  32 

1.46 

-3  75 

3.47 

-  .63 

5  28 

2.07 

-2.53 

.92 

-1  52 

7.55 

3,82 

44.00  & 

AUGUSTA 

3.1? 

-  .81 

7.16 

3.05 

2.86 

-1.25 

1.71 

-1 

,43 

5.59 

2.54 

3.31 

-1.37 

1.94 

-3.55 

2  .OC 

-3.03 

6.07 

2.71 

.02 

-2.44 

•  63 

-1.57 

7.55 

4.30 

42.05  -  Zin 

BAINBRIDGE 

4.01 

-  .02 

6.05 

1.51 

E  2.69 

-1.80 

9.83 

6 

.00 

.84 

-2.44 

5.51 

.55 

5. 98 

-  ,52 

-1.74 

6.45 

2.17 

.36 

-1.65 

3^47 

1.27 

12^11 

8,05 

E61.46'  11,11 

BALL  GROUND 

,  7,32 

5.91 

5.06 

4.69 

4.10 

2.35 

5.91 

6.20 

.66 

1.44 

8^57 

52.63,  ,', 

BEAVERDALE 

5,eo 

7.28 

4.31 

5.21 

5.55 

2.73 

6.62 

1.  8 

4.79 

1.42 

1.42 

6^07 

52.46 

BLACK BEARD   1  SLAND 

1  4a 

3.68 

2.78 

3  92 

1.08 

6  44 

9.87 

9.44 

8  49 

1.71 

1.90 

4^19 

54.96 

8LA1RSVILLE  EXP  STA 

6,98 

1.16 

7.70 

2.22 

2.97 

-2.61 

3.71 

- 

.30 

3.39 

-  .80 

2.56 

-1.21 

7.17 

1*98 

t  *  ftt 

- 

OS 

6.97 

3.87 

•  90 

-2^29 

2.60 

-  .42 

6^40 

1.12 

52.90:  lOe 

RLAKEL V 

5.09 

.46 

4.19 

-1.07 

2.99 

-2.37 

5.53 

1 

.09 

4.32 

.99 

3.61 

-  .93 

7.47 

.77 

-1  .85 

5.85 

2.06 

.31 

-2^34 

2.68 

-  .28 

12^9?  8.47 

6n,o 

4.9C 

BLUE   RIDGE  RESVR  0AM 

6.25 

6.85 

3.85 

3.80 

3.73 

3.21 

8.40 

?  1? 

3.95 

.96 

1.61 

7.53 

5?.  4 

BOWMAN 

6.45 

6.61 

4.79 

1 .99 

5.58 

2.96 

4  .  05 

3.52 

5.47 

.82 

•  61 

7.59 

BRASSTOWN  BALD 

7  31 

7.77 

4.44 

3  57 

3.54 

5  59 

5.97 

2.78 

7.69 

1.01 

2^59 

7.04 

5^.40 

BROOKLET    1  W 

1*98 

-1.03 

5.26 

1.35 

7.00 

3,20 

3.01 

.11 

4.36 

.86 

6^72 

.69 

5.31 

-  .57 

2.45 

-4.01 

12.65 

9.02 

.18 

-1.95 

.4? 

-1.55 

6.6? 

3.  54 

56,09  8*54 

BRUNSW I CK 

1  .67 

-1.21 

3.93 

I.IC 

3.43 

.22 

6.09 

3 

.01 

.77 

-2.51 

3.68 

-1.96 

4.31 

16,37 

t).  flO 

22 .  fift 

15  .  76 

1.61 

-2.12 

i  * 

-  .17 

5.44 

2.46 

79.15I  2(aT« 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1,26 

3.69 

2.47 

4.71 

.56 

3.22 

17.25 

19.95 

^  '3P 

4.69 

73. 4( 

BUTLER 

■  4,58 

.30 

I  7.31 

2.46 

1.97 

-3.49 

9.44 

5 

.11 

8.14 

4.52 

4.98 

.39 

16  39 

1 0, 1 S 

3.37 

-1  .6R 

12.01 

9.  18 

-2.17 

1  *6e 

-1  .06 

11.43 

6.99 

E81.6£ 

BUTLER  CREEK 

3  ,00 

6.98 

2.93 

2  23 

5.62 

4,30 

1.97 

5.09 

5.41 

1.24 

7.70 

46.41 

CAIRO   2,  NNW 

4.69 

.99 

6.04 

2.21 

1.40 

-3.77 

9.5E 

4 

.27 

.59 

-2.31 

6. IE 

.58 

6,14 

-  .12 

.10 

6.04 

1.42 

.58 

-1.24 

2 .95 

.96 

10.22 

6.61 

60^4S 

CALHOUN  EXP  STATION 

4.67 

4.19 

5,03 

3.32 

9.88 

6.66 

.23 

1  .89 

7.93 

w 

CAMILLA 

4,39 

.61 

8.18 

4.07 

3.97 

-1.77 

9.28 

4 

.41 

1.73 

-1.90 

5.60 

.86 

7.21 

1  .54 

3.89 

-1.22 

4  .86 

.53 

.70 

-1.23 

1*60 

-  .08 

9.21 

4.  08 

61. 8G 

CAMP  STEWART 

7.36 

5.87 

3.01 

3.42 

.48 

7.17 

8.97 

4.34 

13.77 

.82 

' 

5.73 

57.54 

CANTON 

6  16 

1.20 

5.85 

.5! 

4.12 

-1  44 

3  97 

- 

.54 

4.91 

1  37 

1.51 

-2  33 

8.09 

2.66 

.43 

-4.43 

7.88 

5.04 

.77 

-2.23 

1.46 

-1.70 

6.11 

2.68 

53. 1« 

•T9 

CARL TON  BR I DGE 

6!l4 

2.12 

5*36 

.41 

4.95 

.09 

1.63 

-2 

.14 

5.53 

2.09 

5.15 

1.10 

1.93 

-2,73 

3.50 

-  .83 

4.74 

1.36 

1 

-1.26 

.53 

-1.99 

8.89 

4,  12 

2*33 

C ARNESV I LLE 

6,04 

7.96 

4.82 

3.09 

6.83 

2.58 

3 .48 

.28 

5.12 

1  •  02 

1.56 

8.49 

51.21 

CARROLLTON 

5.79 

1.16 

6.37 

1.62 

5.15 

-  .96 

E  4,68 

.30 

7.30 

4.40 

5,19 

1.61 

-  t'gt 

.26 

■  2.47 

-2.00 

7.53 

4.  38 

-2.59 

2*4? 

-1 .26 

5.91 

1.18 

E57.0J 

a.u 

CARTERS 

6*09 

6.28 

3.88 

4.33 

4.49 

1.50 

' 

1,30 

6.60 

*89 

7.19 

51.91 

CARTERSV I LLE 

5,32 

1,41 

5.77 

1  24 

4.33 

-1  90 

- 

.62 

3.06 

-  .11 

1 .  54 

-2.  19 

7.31 

2.53 

1,00 

-3.47 

7.23 

4.00 

.56 

-1  .82 

.55 

-2.44 

6.68 

2.67 

47.80 

-  iTO 

CARTER5V1LLE  3  SW 

5,25 

5.19 

3.94 

4.01 

3.64 

2.65 

4.31 

5.90 

•  35 

1.51 

6.32 

43.97 

CEOARTOWN 

5*91 

1.41 

5.80 

.90 

3.21 

-3.36 

4.46 

.07 

3.42 

.30 

5.26 

1.27 

6.60 

2,21 

2,88 

-1*24 

5.29 

2.  14 

1.03 

-1«23 

1.79 

-1  ,49 

8.48 

4.  43 

54.  15 

CHATSWORTH   1  W 

6*07 

.73 

7.13 

.90 

2.99 

-3.37 

4.54 

.91 

3.55 

-  .62 

2.93 

-1.24 

5.51 

.72 

.06 

-4*56 

4.95 

1 .64 

.95 

-1.61 

2.12 

-2,11 

6.13 

.66 

46.93 

-  7.95 

CHICKAMAUGA  PARK 

5.27 

7.02 

4.07 

3.59 

4,24 

2.48 

'  5 .66 

.95 

2.97 

.  57 

1.04 

5.28 

£44.24 

choestoe 

9  ,06 

8.71 

3.82 

4  09 

3.58 

3.57 

7.83 

3.30 

9.12 

.86 

2.92 

7.78 

63.64 

CLAVTON 

9,06 

2.95 

9.00 

2.60 

6.27 

-  .63 

6.02 

.27 

3.45 

-1.30 

5.53 

.24 

6.21 

-  .75 

5.49 

.54 

3.51 

-  .93 

4.72 

.50 

10.33 

3.23 

70.54 

I^26 

CLEVELAND 

9*03 

8.10 

6.63 

3.76 

5.05 

3.20 

a  *nn 

4.00 

7.09 

.  97 

10.61 

70.90 

COLUMBUS 

4,50 

.31 

9.11 

3.77 

2.07 

-3.76 

10.12 

6 

.26 

6.52 

3.44 

4.83 

.99 

8.0 

2.08 

-3,51 

6.78 

4.01 

.45 

-2.07 

2.05 

-  .53 

9  .99 

5  •  33 

65.  79 

16.32 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

4*75 

.17 

6.60 

1.93 

1  .90 

-3.91 

11.67 

7 

.44 

4.36 

1.29 

4.90 

.95 

6.  9 

.17 

1.00 

5  .98 

3.62 

.30 

-1.74 

2.11 

-  .75 

59.05 

10.05 

CONCORD 

4  55 

-  .06 

6.76 

1  96 

5.18 

-1.32 

7  42 

3 

.29 

4.24 

1  12 

49 

6.18 

2.33 

.90 

-3.23 

10.25 

7,40 

.43 

-2.07 

1.24 

-1.30 

10.88 

6.14 

64.52 

14.61 

CORDELE 

4,10 

.36 

5.06 

.23 

3.47 

-  .81 

4.79 

20 

5.63 

2.91 

3.22 

-1.12 

6.66 

1.17 

9.44 

6,73 

.72 

-1.19 

1.19 

-1.01 

10.02 

6.18 

57.96 

11.70 

CORNEL  1 A 

7,31 

1.75 

8.19 

2.63 

5.54 

-  .02 

3.32 

-1 

90 

6.66 

2.16 

8.72 

4.90 

7.15 

1.24 

1*87 

6.  7fi 

2.88 

.58 

-2.73 

3.36 

-  .44 

S.64 

COVINGTON 

6,35 

1.93 

5.95 

.98 

4.80 

-  .55 

2.99 

-1 

23 

4.56 

1.25 

4.93 

.88 

2.66 

-2  .27 

*70 

-3  *Q0 

7.58 

4  ,69 

1.23 

-1.69 

1.36 

-1.41 

ft'in 

52.2! 

3.11 

CUMMING  1  N 

7*69 

2.56 

5.94 

1.06 

4.  10 

-2.98 

3.70 

~ 

46 

4.61 

1.00 

4.93 

1.03 

4.62 

-  .15 

'25 

-3.28 

6.59 

3.59 

.52 

-2.46 

2.45 

-1.25 

8  .48 

3.  6 

53.  99 

2.33 

CURRVVlLLE  2  W 

6,00 

7.30 

4.38 

4  15 

5.04 

2  51 

6.29 

.76 

4.90 

.39 

1.20 

7.30 

50.22 

CUThBERT 

4,94 

.99 

6.00 

1,68 

2.85 

-2.44 

6.44 

1 

55 

10.05 

6.42 

5,82 

2.22 

6  .97 

.73 

.67 

-4.08 

8.56 

5.04 

.66 

-1.62 

2.03 

-  ,90 

15.37 

10,04 

70.26 

1«^63 

DAHLONEGA 

8.33 

2.61 

7.76 

1.89 

4.33 

-1.74 

3.39 

-1 

62 

4.61 

-  .01 

1,64 

-3.07 

8.34 

2.29 

1  .69 

-3  .69 

7.83 

3.91 

.52 

-3.04 

2.16 

-1,52 

3.  90 

-  .19 

DALLAS 

E  6*13 

E  5.46 

2.72 

4.22 

6.32 

2.82 

3.58 

,07 

2.37 

.60 

:  1.24 

:  7.21 

£42. 74 

DALTON 

8*13 

1.87 

6.53 

.91 

;  2.75 

-3.47 

4.21 

53 

6.60 

2.91 

2.16 

-2.30 

6.95 

1.92 

3.68 

.14 

.50 

-2137 

1.60 

-2.26 

6.25 

1 . 54 

-  S.8B 

DAWSON 

3  91 

51 

5.36 

1  52 

4.05 

70 

5.83 

7.48 

1.65 

2.03 

-2.71 

9.34 

5.84 

.24 

-2.02 

2.11 

-1 .00 

12.75 

7.85 

64.37 

12.66 

OAWSONVILUE 

7,64 

6.74 

4.80 

3.15 

4.59 

1.97 

4.12 

I  .86 

7.00 

.  59 

2.27 

9.30 

54.03 

OECATUR 

6.34 

6*62 

5.04 

6.87 

5.96 

DIAL  POST  OFFICE 

7.03 

7.64 

4.84 

5.57 

3.26 

3.51 

2  22 

6.47 

0 

58  75 

9.31 

OOCTORTOWN   1  WSW 

3.11 

.71 

6.35 

3.89 

2.71 

-1.70 

4.30 

96 

1.23 

-1 .86 

2.57 

-1.73 

11  .36 

3.85 

5  '46 

•  78 

10.23 

5.10 

.04 

-1.96 

W20 

-  -  .61 

56)27 

DONA L SON V  I LLE    3  W 

6.57 

2.99 

9  19 

2.77 

4  18 

7.57 

4.42 

5.52 

.40 

3.97 

11.82 

63.86 

13*26 

DOUGLAS 

4,53 

1.62 

4.93 

1,02 

2.63 

-2.u4 

6.84 

3 

29 

;  2.49 

-1.07 

4.07 

-1.15 

6.80 

.36 

^'57 

3 

:  9.52 

i.75 

1.30 

-  .86 

.63 

-1.18 

:  7^76 

4.  33 

E60. 29 

DOUGL ASV ILLE 

6,06 

5.91 

3.74 

4.62 

4.15 

3.54 

5  .  84 

c  *cS 

.  24 

1  .54 

50.81 

DOVER 

2*22 

-  .42 

5.93 

2.20 

6.09 

2.03 

2.44 

-1 

02 

6.46 

3.65 

5.61 

.84 

4,14 

'l  7ft 

2.  06 

.26 

.81 

-1 .63 

in  ?7 

52.11 

7*47 

DUBLIN 

3*79 

-  .28 

7.16 

2,53 

4.47 

-  .25 

3.80 

53 

6.55 

3.22 

3.42 

-1.26 

4.04 

4.60 

-  ,67 

4.17 

■  86 

6*67 

61.73 

13*66 

03 

6.31 

1.70 

3.97 

2 

43 

3.94 

.35 

5.16 

-  .87 

4.16 

-  .91 

9.91 

5.93 

1.05 

-1 .61 

1.01 

-1.34 

10.27 

6.68 

59.36 

11.2« 

ELBE RTON 

5*23 

6.49 

5.57 

2.82 

5.37 

4.67 

3.42 

5.04 

•  71 

.59 

E49.66 

-  2.1> 

ELL  1 JAV 

7*29 

1.65 

7.70 

1.42 

3.80 

-4.30 

4.43 

05 

3.71 

-1.11 

2.48 

-1.65 

7.51 

2.17 

*fin 

-5,10 

6.96 

3.  24 

1.69 

-  .37 

2.29 

-1.93 

9.49 

3.75 

58.15 

EM8RY 

7*17 

6.28 

3.22 

5.13 

5.32 

4.04 

5.84 

1  *  39 

08 

5  .  87 

.41 

1  .48 

6.10 

51.74 

EXPERIMENT 

4.47 

.67 

7.19 

1.33 

4.24 

-1.42 

5,08 

98 

6.07 

3.07 

5.64 

1.31 

8.93 

4,13 

* 

9.49 

6.47 

.  72 

-1.42 

1.32 

-  .84 

10.70 

&,31 

65.23 

17.41 

FA I RMOUNT 

E  4.44 

3.55 

67 

2.28 

2.32 

-1.65 

6.67 

1  .96 

T 

-3.79 

7.55 

4.22 

.79 

-1.91 

1.34 

-1  .99 

7.39 

3.  30 

E45.42 

-  <.34 

FA  I RV lEW 

4*61 

.33 

5.84 

1.18 

3.10 

-2!36 

9,54 

5 

81 

5.82 

2.60 

1.20 

FITZGERALD 

3.61 

.21 

4.66 

.66 

2.67 

-1.98 

4,25 

40 

2.93 

-  .25 

2.61 

-1.22 

5.07 

-  ,83 

2.94 

-2.54 

8.42 

4.65 

.24 

-1.87 

.67 

-1.16 

6.35 

5.03 

46.82 

FLAT  TOP 

12.13 

10. S6 

6.22 

6.00 

7.20 

1.81 

10,85 

1.55 

7.73 

1.33 

2.95 

1U22 

79.85 

FLEMING  EXP  STATION 

2,87 

5.76 

4.66 

4.65 

1.14 

6.12 

8.87 

3,35 

13.46 

.44 

1.61 

5.76 

56.69 

FLINTSTONE 

7.28 

3.85 

3.87 

7.82 

1.31 

2.73 

.45 

1.42 

6.74 

49.06 

FOLKSTON  3  SSW 

lies 

2.77 

1 .61 

7.87 

.84 

3.67 

8.93 

10.78 

10.06 

4.20 

1.70 

6.12 

60.20 

FOLKSTON  <i  SW 

2*30 

3.08 

■  3.52 

8.21 

1.13 

4.01 

9.29 

5  .66 

9.53 

2.17 

1.70 

7.04 

£56.64 

FORT  GAINES 

3*57 

-  .97 

7.96 

2.68 

3.20 

-1.79 

6.07 

2 

05 

4.64 

1.20 

6.61 

2.  34 

9.24 

2.99 

7.25 

3.94 

•  88 

-1.35 

2.78 

.06 

14.90 

10.34 

69.16 

17.«6 

FORT  VALLEV  3  E 

4*97 

.57 

6.07 

1.6S 

3.32 

-2.38 

5.56 

1 

27 

4.08 

.83 

4.89 

.03 

10.53 

5.11 

2  .69 

-2.01 

9.74 

6.53 

•  65 

-1.96 

1.36 

-1.18 

10.06 

5.81 

63.91 

lt*3<> 

FRANKL In 

4  76 

6.73 

4.49 

1 

20 

5.61 

5,86 

34 

1.67 

-2.60 

5  69 

2  21 

•  18 

-2  36 

1.60 

-2  83 

8.59 

3*82 

56.36 

3*71 

GAINESVILLE 

6.97 

1.82 

6.67 

1.16 

4.14 

-1.76 

3.64 

- 

45 

5.44 

1  .63 

5.74 

!.51 

4.36 

-1.06 

.62 

-4.64 

5.93 

2.20 

•  74 

-2.25 

2.22 

-1.01 

8.73 

3*46 

55.20 

*6i 

GLENNVILLE 

3.49 

.60 

7.24 

3.78 

3.25 

-  .28 

4.49 

1 

66 

1.92 

-1 .20 

7.05 

2.02 

9.74 

3.43 

5.90 

-  ,29 

11.24 

6.00 

•  64 

-1 .33 

1.52 

-  .43 

6.39 

3.28 

63.06 

17*24 

GOAT  ROCK 

4,73 

.62 

7.23 

2.91 

3.37 

-1.96 

9.69 

5 

60 

5.75 

3.01 

3.39 

.53 

7.59 

2.04 

2.18 

-1  ,74 

7.22 

4.97 

•  52 

-1.57 

1.93 

-  .74 

11.71 

7.26 

65.31 

20.93 

GREENSBORO 

4.29 

.06 

5.69 

1.12 

5.99 

1.04 

2.60 

-1 

38 

9.02 

5.83 

4.03 

.  15 

4.35 

-1.01 

4.79 

-  .09 

5.80 

2,41 

•  92 

-1.79 

.66 

-1.82 

8.90 

4,53 

57.06 

9*05 

GR I FF I N 

4  31 

03 

6.99 

1  74 

4.22 

-1  41 

2 

39 

3.68 

9.67 

1.13 

-3.77 

•  71 

1.38 

10.86 

6.41 

63.15 

13." 

HA  RTWELL 

6.74 

2.52 

8.24 

3,45 

6.40 

1.67 

2.10 

-1 

77 

6.39 

2.97 

2.73 

-  .93 

3.14 

-U74 

.97 

-3.85 

5)34 

2!o3 

.24 

-2.64 

.73 

-lle5 

8.79 

3.66 

51.81 

3." 

HAWK  I NSV I LLE 

5*09 

.71 

7.36 

2.78 

3.76 

-1.09 

6.29 

2 

86 

5.41 

2.40 

2.62 

-1.38 

7.31 

1.46 

3.49 

-1.37 

7.30 

3.95 

1.06 

-1.43 

1.19 

-1.05 

10.46 

6.62 

61.34 

U.«« 

HEMPTOWN  GAP 

5,24 

7,76 

3.43 

4.93 

3.31 

1.69 

9.11 

2.32 

6.71 

.71 

1.50 

6.85 

52.56 

HIAWASSEE 

7.16 

7.85 

3. 18 

3.16 

3.53 

6.17 

6.42 

1  .66 

5.58 

1.37 

2.41 

7.35 

55*64 

HOGGARDS  MILL 

5  .65 

1  .59 

6.75 

3.09 

2.24 

-4  79 

7  89 

2 

93 

2.94 

63 

4  26 

66 

6.28 

4.32 

-  .67 

5  44 

97 

•  47 

-1  27 

2.30 

-1 .03 

10.23 

5.21 

59*77 

4*95 

JASPER   1  NNW 

7.39 

2.35 

7.39 

1.85 

3.64 

-3.56 

4.38 

06 

3.66 

-  .41 

2.99 

-1.77 

5.40 

.14 

.15 

-4.34 

6.85 

3.41 

•  96 

-1.52 

K82 

-1,94 

8.59 

3.78 

53*11 

.  l.» 

JONESBORO 

4.60 

6.65 

3.89 

6.10 

6.65 

4.30 

9.48 

2.89 

6,81 

•  14 

1.46 

9.21 

61*18 

KENSINGTON 

5.99 

6.20 

4.35 

3.88 

5.61 

2.36 

E  6.28 

1,29 

3.22 

1.08 

1.46 

6.94 

£46*66 

KINGSTON 

5,98 

7.61 

5.61 

5.05 

4.80 

1.75 

6.14 

1.15 

7.18 

•  67 

2.39 

9.27 

57*60 

I.  AFA  YETTE 

1  6.10 

•  66 

E  7,10 

1.67 

E  3.20 

-2.59 

E  4.13 

-1 

03 

3.90 

.50 

4.50 

-  .33 

3.86 

-1.25 

1.05 

-3.46 

5.25 

1.80 

U45 

-1.22 

1.25 

-2.41 

6^10 

1.05 

£47.891 

LEXINGTON 

4.65 

-  .03 

7.83 

2.98 

4.97 

-1.43 

7.39 

3 

24 

5.53 

2.73 

4.13 

-  .27 

7.00 

1*89 

4.10 

-  .86 

7,00 

4.03 

•  27 

-2.14 

1.90 

-  .97 

10.77 

6.55 

65.74 

1>." 

4.78 

5.28 

4.36 

1.96 

5.31 

3.37 

3.08 

1.75 

6.70 

•  35 

.29 

9.68 

45.91 

L  INCOLNTON 

3.61 

5.37 

4.76 

1.60 

8.78 

1.43 

S.09 

2.27 

■  6.07 

•  10 

.71 

6^29 

46.00 

LITTLE  HIGHTOWER 

7.72 

7.71 

5.30 

4.52 

3.82 

5.55 

6.76 

2.07 

9.66 

1.60 

3.05 

6^46 

64.62 

LOUISVILLE 

3.55 

.10 

5.46 

1.09 

3.65 

-  .58 

3.04 

32 

5.25 

1.79 

2.52 

-1.55 

2.62 

-2.73 

.68 

-4.13 

7.97 

4.73 

.29 

-2.31 

.93 

-1.32 

7.96 

4.67 

44.12 

.  .it 

t.n 

LUMBER  CITY 

3.46 

-  .34 

5.69 

1.73 

4.27 

.05 

4.99 

1 

73 

2.44 

-  .69 

2.90 

-2.18 

5.42 

-  .84 

5.49 

-  .41 

9.90 

5.95 

1.14 

-  .94 

.58 

-1.50 

7.22 

4.  17 

53.50 

11*" 

MACON  WB  AIRPORT 

4,09 

.08 

5.47 

1.20 

2.98 

-2.13 

5.92 

2 

1 1 

4.40 

1.18 

4.18 

.43 

9.04 

3.70 

2.43 

-2.21 

6.82 

5.90 

.42 

-1.85 

1.00 

-1.73 

9.43 

5.  19 

56.18 

19.1' 

MACON 

4,82 

.65 

6.14 

1.71 

4.54 

-  .43 

3.71 

56 

10.29 

7.32 

3.47 

-  .57 

9.34 

4.60 

3.34 

-1.00 

6.37 

3.  19 

1.10 

-1.24 

.97 

-1.55 

9.93 

5.94 

64.01 

1*« 

MAYSVILLE 

6.78 

1.96 

7,63 

2.20 

4.39 

-1.00 

2.99 

-1 

17 

5,43 

1,65 

4.19 

.44 

3.16 

-1 .93 

.56 

-4.40 

6.07 

2.47 

.79 

-2.37 

2.37 

-  .53 

9.36 

4.23 

53." 

See  Reference  Notes  FoUomng  Station  Index 
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Tftbl*  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


luly 


Augtut 


S*pt«iib«r 


MiDVtLLF 

MlLLeOGEVILLE 

MILLEM 

MONTEZUMA   \  NE 
MONTICELLO 

MOULTRIE 

MOUNT  VFONON   3  WWW 

uni  GAP 

NFtfNAN 

MOONTOOTLA  CREEK 

NOftCROSS  t.  N 

MOTTELV  0AM 

PINE  MOUNTAIN  VALLfV 

out THAN 

BESACA 

ft  I NOG OLD 
RISING  FAWN 
BO«E 

fJOME  WB  AIPPORT 
SAVANNAH  USD*  PL  GARDE 

SAVANNAH  WR  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNM 
fTANLEV  GAP 
>UCMES 

<;uMMEftvrLLE 
i<,¥AIN<;BORO 
|<,-<EET  GUM 
iTALBOTTON 
jrALLAPOOSA  2  NNM 

AVLORSVILLE 
MOMASVILLE 
IPTON  2  N 
ITUS 
XCOA 

rav  mountain 
jnnel  hill 
aloost*  wb  airport 
Ialeska 

fARftENTON 

A&HINGTON 
I»VCR0SS 
UVMESRORO 
pST  POINT 

ORUFF  DAM 
OSTOCK 
MG  HARRIS 

SECTION  AVERAGE 


06  2*\f. 


\f      6.54  7.6? 


6.oe  1*0C 


2,19  -  ,26 
?.0«  -  .31 


65     2.12  US-S 


1.04  5.3« 


72     7.25  1.0( 


3,78(  -  ,I« 


1  .94 


6(    6.«e  i.2e 


4«  t.it  i>ie  s.io 
le  2. IS  3.ec 


-1,24  7,85 


7.93 
7.06 
6.69 

6.<.e 


6£      3.86  -2.9* 


4.36  5.78 


6.65)  ; 

5.59|  1.4?|  2.55 

7.72]  2.26  3.38 

9al     7*28  2.21 


2.59  5.57 


1.05  3.55 


1.5E  3.61 


1.26 


U     4.08  1.25 


1.36     2.19  -1.70 


-2.82  4.411 


3.05   -3.05      7.32  3.K 


2.94  4.36 


1.92  6.80 


-  .03     3.19  -1.43 


3.3(      1.59|  -3.17  6.37 
4.091  3.90 
1.74     4.20  -  ,38  2.42 


-  .39  2,29 
-2,24  5,29 


-1,41  5.29 


-1.51; 
-  .11 
-1.16 

7.96 

2.64 


6.50I  3. 
5.04)  11. 


5.75j 
3.61 
3.47 


4.51 
3.49 
3.48 
4.17 


5.06  1,02 


.40|E  3 

2.72 
.77 
2.52 
4.33 
6.17 


5.51 
4.77 
1.28 
3.31 
9.06 

8.75 
.99 
6.16 
5.56 
8.36 


2.7e 
-1.00 


3.70 
1.471  4.18 


1.9>  -1.83 


7.91,  3.27 


2.051  -1.74 


2.10! -3.01 
5.411  -  .45 
2.4O1  -3,64 


3,161  -1.31 


8.74  3.29 


7.18 
12.31 
6.90 


6*62 
4.33 
8,69 


2,73  -2,02 
4.30I  -  .70 


1.32 
1.31 
1.05 


9.02 
10.22 
11.31 


-1.36 
-1.91 


7.92 
3.11 
5.18 

7.9S 

2.80 


3,01 
4,29 
6.72 

6.97 
3.75 
2.66 


2.56 
2.11 
5,79 


2,11 

1.49 
5.46 
4.04 
2,79 
5,85 


2,65 
4,37 


1.09 
1.51 


.75 

2.45 
1.08 
3.07 
1,02 
1.91 

1.74 


6.02  2 

8.501  4 

7.02  3 
U.9l| 

9,66  J 

7,9l'  4,41 


8.46!  3.49 


8,17  2.55 
6.49: 
13.301 
8.90  4 
6.831  1.37 


49.691  6.44 

60.99>  13.48 

49.55  4,22 
60,26 

59,80'  9.50 


8.37'  3.44 
7.59;  2.37 
5.73  2.94 


E61.07| 
55.04 
6I.92I 
55.42: 
61.161 

53.98] 
49.821 
72.03| 
66.93 
48.781 


E47.06 
50.67 

59.661  9.92 

57.06'  4.10 

65.34i  14,55 

95,25!  9,90 


12.92 


3.92 


4.54{  1,48 
6.401  4.04 


56.60  10.09 

55,73 

79,24 

53.90  -  4.96 
E6O.33' 
49.111 

79.55  26.96 
E41.04  -10.61 


1.95 
5.06 


1.15 
11.59 
12.57 


8.99 
8.90 


E48,68| 
63,94 
60.20 
66,67 
66,32 

86.  17 
E50.74 
60.61 
53.74 
55.  38 

E52.62 
60.64 

E45.77 
64,55 
63,52 

E62.32 
46.50 
46.24 


4,40     58,64  8.61 


Sm  R*l»r«nc«  NolM  FoUowlsg  SUHoD  tndmi 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Highest 

Dete 

weal 

Date 

Laat  spring 

First  fall  r 

ninlTniTm  of 

No.  of  days 
between  dat 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

A I  LEY 

102 

8 

-  7 

- 

None 

2 

-19 

(25°) 

2-19 

(25°) 

11 

-  7 

(31°) 

11 

-28 

(28°) 

- 

" 

282 

ALAPAHA  EXP  STATION 

99 

6 

-  2 

17 

12 

-19 

None 

2 

-18 

(25°) 

3-  5 

(32° ) 

11 

-  7 

(31°) 

11 

-27 

(28°) 

12 

-18 

(22°) 

282 

ALBANY 

101 

8 

-  7 

22 

12 

-18+ 

None 

None 

3-  9 

(32°) 

12 

-17 

(28°) 

12 

-17 

(28°) 

12 

-18 

(22°) 

ALBANY  WB  AP 

101 

5 

-27 

20 

12 

-19 

None 

1 

-  4 

(28°) 

2-18 

(30°) 

12 

-16 

(30°) 

12 

-17 

(28°) 

12 

-18 

(21°) 

347 

ALLATOONA  DAM  2 

99 

7 

-  2 

11 

12 

-18 

2 

-18  (21°) 

2 

-19 

(25°) 

4-21 

(29°) 

11 

-  7 

(29°) 

11 

-11 

(26°) 

12 

-17 

(16°) 

302 

265 

ALMA  CAA  AIRPORT 

99 

5 

-27 

15 

12 

-19 

1 

-13   (24  ) 

2 

-18 

(28°) 

2-18 

(28° ) 

11 

-26 

(30° ) 

11 

-27 

(26°) 

12 

-18 

(21°) 

352 

282 

AMERICUS  4  ENE 

101 

6 

"  ^ 

17 

12 

-18 

None 

2 

-18 

(25°) 

2-18 

(25°  ) 

11 

-  7 

(32° ) 

12 

-17 

(24°) 

12 

-17 

(24°) 

302 

ATHENS 

13 

-18 

-18  (23°) 

2 

-18 

(23°) 

4-21 

(32°) 

11 

-  7 

(29°) 

11 

-10 

(28°) 

12 

-17 

(19°) 

302 

265 

ATHENS  COL.   OF  AGRI . 

99 

6 

-  1+ 

11 

12 

-18 

2 

-18  (21°) 

2 

-19 

(28°) 

11 

-  3 

(32°) 

11 

-  7 

(28°) 

12 

-  2 

(24°) 

302 

261 

ATHENS  WB  AP 

101 

8 

-  3 

12 

12 

-19 

2 

-18  (24°) 

2 

-18 

(24°) 

4-21 

(31°) 

11 

-  7 

(28°) 

11 

-  7 

(28°) 

12 

-17 

(20°) 

302 

262 

ATLANTA  WB  AP 

6 

-10 

13 

12 

-18 

1 

-  4  (23  ) 

2 

-18 

(26°) 

3-  5 

(32°  ) 

11 

-26 

(31°) 

11 

-28 

(27° ) 

12 

-17 

(18°) 

347 

283 

ATLANTA  WB  CITY 

6 

-10 

12 

12 

-18 

1 

-  4  (23°) 

2 

-18 

(27°) 

2-18 

(27°  ) 

11 

-28 

(28°) 

11 

-28 

(28°) 

12 

-17 

(17°) 

347 

283 

AUGUSTA  WB  AP 

101 

-  1+ 

13 

-19 

-18  (23°) 

2 

-18 

(23°) 

4-21 

(30° ) 

11 

-  7 

(27°) 

11 

-  7 

(27° ) 

11 

-29 

(24°) 

284 

262 

AUGUSTA 

103 

8 

-  2+ 

18 

12 

-19 

None 

2 

-18 

(27°) 

3-27 

(32°) 

11 

-  7 

(32°) 

12 

-17 

(27°) 

12 

-18 

(20°) 

302 

BAINBRIDGE 

108 

5 

-27 

19 

12 

-19 

None 

2 

-18 

(26°) 

2-18 

(26°) 

11 

-11 

(30°) 

12 

-16 

(27°) 

12 

-19 

(19°) 

_ 

301 

BLACKBEARD  ISLAND 

~ 

22 

12 

-18 

None 

None 

- 

11 

-27 

(30°) 

12 

-18 

(22°) 

12 

-18 

(22°) 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

94 

6 

-11+ 

1 

12 

-18 

3 

-  6  (23°) 

4 

-22 

(27°) 

4-28 

(30° ) 

9 

-14 

(32° ) 

10 

-30 

(28°) 

11 

-  7 

(18°) 

246 

191 

BLAKELY 

99 

5 

-27+ 

20 

12 

-18+ 

None 

2 

-18 

(28°) 

2-18 

(28° ) 

11 

-27 

(31°) 

12 

-17 

(27°) 

12 

-18 

(20°) 

302 

BROOKLET   1  W 

100 

6- 

-  1 

17 

12 

-19 

None 

1 

-13 

(27°) 

2-18 

(30°) 

11 

-27 

(29° ) 

12 

-17 

(27° ) 

12 

-18 

(20°) 

339 

BRUNSWICK 

102 

6- 

-  1 

25 

12 

-18+ 

None 

None 

1-  4 

(32°) 

12 

-17 

(32°) 

12 

-18 

(25°) 

None 

_ 

BRUNSWICK  CAA  AP 

101 

6- 

-  1 

22 

12 

-19 

None 

None 

1-  4 

(31°) 

12 

-17 

(29°) 

12 

-18 

(25°) 

12 

-19 

(22°) 

CAIRO  2  NNW 

101 

5- 

-27 

21 

12 

-18+ 

- 

2 

-18 

(28°) 

2-18 

(28°) 

11 

-27 

(32°) 

12 

-18 

(21°) 

12 

-18 

(21°) 

303 

CALHOUN  EXP  STA 

100 

6- 

-10+ 

None 

4 

-21 

(27°) 

4-21 

(27°) 

10 

-31 

(32°) 

11 

-  7 

(28°) 

11 

-11 

(19°) 

200 

CAMILLA 

105 

5- 

-27+ 

22 

12 

-18 

None 

2 

-18 

(27° ) 

2-18 

(27° ) 

12 

-16 

(30° ) 

12 

-18 

(22°) 

12 

303 

CAMP  STEWART 

103 

5- 

-25+ 

17 

12 

-19 

None 

1 

-13 

(27°) 

2-18 

(31°) 

11 

-27 

(31°) 

12 

-17 

(21°) 

12 

-17 

(21°) 

338 

CARLTON  BRIDGE 

100 

8- 

1+ 

12 

-19 

4 

-21  (24°) 

4 

-21 

(24° ) 

4-22 

(29°) 

10 

-31 

(30°) 

11 

-  7 

(23°) 

11 

-  7 

(23°) 

200 

200 

CARROLLTON 

- 

12 

-19 

1 

-  4  (22°) 

- 

10 

-31 

(30°) 

11 

-  7 

(28°) 

11 

-11 

(24°) 

311 

CARTERSV I LLE 

104 

6- 

13 

12 

-18+ 

2 

-18  (21°) 

4 

-21 

(28°) 

4-21 

(28°) 

10 

-31 

(32°) 

11 

-  9 

(27°) 

11 

-11 

(24°) 

266 

202 

CEDARTOWN 

100 

6- 

10 

11 

12 

-18 

2 

-18  (19°) 

2 

-23 

(26° ) 

4-21 

(29°) 

lo- 

-31 

(30°) 

11 

-  7 

(28° ) 

11 

264 

257 

CLAYTON 

94 

5- 

31 

8 

12 

-18 

4 

-20  (24°) 

4 

-21 

(27°) 

4-28 

(32°) 

ll 

-  7 

(25°) 

11 

-  7 

(25°) 

11 

-28 

(21°) 

222 

200 

COLUMBUS 

100 

5- 

31+ 

15 

12 

-19 

None 

2 

-18 

(27°) 

2-18 

(27°) 

11- 

-29 

(32°) 

12 

-17 

(25°) 

12 

-18 

(16°) 

302 

COLUMBUS  WB  AP 

98 

6- 

1+ 

15 

12 

-19 

2 

-18  (23°) 

2 

-18 

(23°) 

4-21 

(32°) 

11- 

-  7 

(31°) 

11 

-27 

(28°) 

12 

-17 

(24°) 

302 

282 

COR DELE 

99 

8- 

7 

12 

-19 

None 

2 

-18 

(27°) 

2-19 

(31°) 

11 

-11 

(32°) 

12 

-17 

(26°) 

12 

-18 

(20°) 

302 

CORNELIA 

95 

6- 

10+ 

8 

12 

-19 

2 

-18  (22°) 

3 

-  5 

(28°) 

4-21 

(31°) 

11- 

7 

(25°) 

Up  7 

(25°) 

12 

( 16'  ) 

302 

247 

COVINGTON 

100 

6- 

10+ 

13 

12 

-18 

2- 

-18  (23°) 

2 

-18 

(43°) 

4-21 

(30°) 

11- 

-  7 

(29°) 

11-10 

(27°) 

12 

-17 

(19°) 

302 

265 

CUTHBERT 

101 

8- 

6 

19 

12 

-18 

None 

2 

-18 

(28°) 

2-18 

(28°) 

12- 

15 

(32°) 

12 

-17 

(26°) 

12 

-18 

(19°) 

302 

DAHLONEGA 

98 

7- 

1 

12 

-18 

2 

-18  (23°) 

2 

-18 

(23°) 

4-21 

(32°) 

11- 

7 

(25°) 

11 

-  7 

(25°) 

11 

-27 

(24°) 

282 

247 

DA  LTON 

97 

9- 

1+ 

12 

12- 

-18 

2 

-18  (19°) 

4 

-21 

(28°) 

4-21 

(28° ) 

11- 

6 

(32°) 

11 

-28 

(28°) 

11 

-29 

(23°) 

284 

221 

DOUGLAS 

None 

1- 

-14 

(28°) 

2-18 

(31°) 

11- 

27 

(31°) 

_ 

DUBLIN 

103 

6- 

1+ 

16 

12- 

-19 

None 

2 

-18 

(26°) 

2-18 

(26°) 

11- 

7 

(31°) 

11 

-27 

(28°) 

12 

-17 

(24°) 

_ 

282 

EASTMAN 

103 

6- 

1+ 

18 

12- 

-19 

None 

2 

-18 

(28°) 

2-18 

(28  ) 

11- 

27 

(32°) 

12- 

-17 

(25°) 

12 

-18 

(19°) 

302 

EXPERI MENT 

97 

5- 

26 

13 

12- 

-18 

2- 

-18  (23°) 

2- 

18 

(23°) 

4-21 

(31°) 

11- 

7 

(31°) 

11- 

-28 

(27°) 

12- 

-17 

(19°) 

302 

283 

FAIR VIEW 

_ 

_ 

FITZGERALD 

100 

8- 

1+ 

20 

12- 

19 

None 

1- 

4 

(28°) 

2-18 

(30°) 

11- 

29 

(31°) 

12- 

-17 

(27°) 

12- 

-18 

(21° ) 

_ 

347 

FLEMING  EXP  STA 

102 

6- 

1+ 

15 

12- 

-19 

None 

1- 

13 

(25°) 

4-21 

(32°) 

11- 

27 

(30°) 

12- 

-16 

(28°) 

12- 

-18 

(18°) 

337 

FOLK  ST  ON  9  SW 

102 

5- 

25+ 

21 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(28°) 

2-18 

(28° ) 

11- 

27 

(32°) 

12- 

-17 

(28°) 

12- 

-19 

(21°) 

302 

FORT  GAINES 

100 

5- 

27+ 

15 

12- 

18+ 

None 

2- 

18 

(25°) 

2-18 

(25°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

29 

(27°) 

12- 

17 

(22°) 

284 

99 

6- 

1+ 

12- 

18+ 

None 

2- 

18 

(27°) 

2-13 

(27°) 

11- 

7 

(31°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

17 

(24°) 

_ 

282 

GAIKESVILLE 

102 

6- 

10 

9 

12- 

18 

2- 

18  (21°) 

2- 

18 

(21°) 

4-21 

(30°) 

11- 

7 

(28°) 

11- 

-  7 

(28°) 

11- 

28 

(24° ) 

283 

262 

GI.ENNVILLE 

100 

6- 

1 

17 

12- 

19 

None 

1- 

13 

(27° ) 

2-18 

(29°) 

11- 

27 

(30°) 

12- 

17 

(27°) 

12- 

18 

(20°) 

338 

100 

8- 

15 

19 

12- 

19 

2- 

18  (21°) 

2- 

18 

(21°) 

4-21 

(29°) 

11- 

7 

(29°) 

11- 

10 

(27°) 

12- 

17 

(20°) 

302 

265 

GP I FFI N 

97 

6- 

1 

12- 

18 

1- 

4  (23°) 

2- 

18 

(25°) 

4-21 

(32°) 

11- 

26 

(31°) 

11- 

28 

(28°) 

12- 

17 

(20°) 

347 

283 

TT  A  DTWITT  I 

nnr\  1  n  CiLiLi 

102 

7- 

2+ 

14 

12- 

18 

2- 

18  (24°) 

2- 

18 

(24°) 

4-21 

(32°) 

11- 

7 

(29°) 

11- 

28 

(27°) 

12- 

17 

(17°) 

302 

283 

HAWKINSVILLE 

15 

12- 

19 

2. 

18  (24°) 

2- 

18 

(24°) 

2-18 

(24°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(27° ) 

12- 

17 

(24° ) 

302 

282 

HOOGARDS  MILL 

101 

5- 

25+ 

17 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(27°  ) 

2-18 

(27°) 

11- 

10 

(32°) 

12- 

16 

(26°) 

12- 

18 

(19°) 

_ 

301 

■JASPER   1  NNW 

98 

7- 

1+ 

12- 

18 

2- 

18  (21°) 

4- 

21 

(28°) 

4-21 

(28°) 

11- 

7 

(26°) 

11- 

7 

(26°) 

11- 

28 

(23°) 

283 

200 

LAFAYETTE 

102 

7- 

1  + 

10 

12- 

18+ 

3- 

7  (20°) 

4- 

21 

(25°) 

4-22 

(32° ) 

10- 

30 

(28°) 

10- 

30 

(28° ) 

11- 

10 

(20°) 

248 

192 

LA  GRANGE 

98 

6- 

1 

12 

12- 

19 

2- 

18  (21°) 

2- 

18 

(21°) 

4-21 

(30°) 

11- 

7 

(29° ) 

11- 

28 

(27° ) 

19- 

17 

(20° ) 

302 

283 

LOUISVILLE 

104 

8- 

6+ 

17 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(25°) 

4-21 

(31°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

17 

(24°) 

_ 

282 

LUMBER  CITY 

18 

12- 

19+ 

1- 

13  (24°) 

2- 

19 

(28°) 

2-19 

(28°) 

11- 

7 

(31°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

18 

(19°) 

339 

281 

u A ^ nv  w n  AD 

101 

8- 

6 

o 

12- 

18+ 

None 

2- 

18 

(27°) 

2-18 

(27°) 

11- 

10 

(31°) 

11- 

29 

(28°) 

12- 

17 

(23°) 

284 

- 

None 

2- 

19 

(28°) 

2-19 

(28° ) 

- 

MILLEDGEVILLE 

15 

12- 

19+ 

None 

2- 

19 

(25°) 

4-22 

(32°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

17 

(24°) 

_ 

281 

UILLEN 

102 

6- 

2+ 

16 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(26°) 

2-18 

(26°) 

11- 

7 

(31°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

17 

(24°) 

_ 

282 

MONTEZUMA  1  NE 

100 

6- 

1 

16 

12. 

19 

2- 

18  (24°) 

2- 

18 

(24°) 

2-18 

(24°) 

11- 

10 

(32°) 

12- 

17 

(24°) 

12- 

17 

(24°) 

302 

302 

MONT I CE  LL 0 

- 

13 

12- 

18 

2- 

18  (22°) 

2- 

18 

(22°) 

4-21 

(29  ) 

11- 

7 

(28° ) 

11- 

7 

(28°) 

12- 

17 

(20°) 

302 

262 

HOULTR IE 

101 

5- 

25+ 

None 

1- 

13 

(28°) 

2-18 

(29°  ) 

KEWNAN 

97 

6- 

10 

13 

12- 

18 

1- 

4  (22°) 

2- 

18 

(25°) 

2-23 

(32°) 

11- 

7 

(31  ) 

11- 

26 

(28° ) 

11- 

28 

(23°) 

328 

281 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

97 

6- 

1 

12 

12- 

18 

1- 

4  (24°) 

2- 

18 

(26°) 

4-21 

(31°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(27°) 

12- 

17 

(17°) 

347 

282 

QUITMAN 

102 

6- 

1 

20 

a2- 

19 

None 

1- 

13 

(27°) 

2-18 

(30°) 

11- 

27 

(32°) 

12- 

18 

(23°) 

12- 

18 

(23°) 

- 

339 

ROME 

101 

7- 

1 

10 

12- 

19 

2- 

18  (21°) 

2- 

18 

(21°) 

4-21 

(31°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

9 

(24°) 

11- 

9 

(24°) 

ROME  WB  A IRPORT 

102 

6- 

10 

10 

12- 

\i 

2- 

18  (18°) 

4- 

21 

(27°) 

4-21 

(27°) 

10- 

31 

(29° ) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

11 

(22°) 

266 

202 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

102 

6- 

1 

12- 

19 

1- 

13  (22°) 

2- 

14 

(27°) 

4-21 

(29°) 

11- 

7 

(29° ) 

11- 

27 

(26°) 

12- 

IS 

(17°) 

339 

286 

SAVANNAH  WB  AP 

103 

6- 

1 

17 

12- 

19 

1- 

13 

(26°) 

2-18 

(30°) 

11- 

7 

(30° ) 

12- 

17 

(26° ) 

12- 

18 

(19°) 

_ 

338 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

99 

5- 

26 

- 

- 

12- 

13 

(32°) 

12- 

19 

(24°) 

12- 

19 

(24°) 

- 

- 

103 

8- 

1 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(27°) 

2-18 

(27°) 

11- 

7 

(31°) 

12- 

17 

(26°) 

12- 

18 

(19°) 

TALBOTTON 

98 

6- 

1 

1  c 

12- 

18+ 

2- 

18  (23°) 

2- 

21 

(25°) 

4-21 

(32°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

29 

(28°) 

12- 

17 

(21°) 

302 

281 

TA?  I  A Tjr>rtc A    *>  Mxror 

99 

6- 

10 

5 

12- 

18+ 

1_ 

29  (23°) 

4- 

21 

(26°) 

4-21 

(26°) 

10- 

25 

(29°) 

11- 

7 

(24°) 

11- 

7 

(24°) 

284 

200 

THOMASVILLE 

102 

5- 

27+ 

16 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(27°) 

2-18 

(27°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

18 

(19°) 

282 

TIFTON  2  N 

98 

5- 

28+ 

20 

2- 

18+ 

2- 

18  (20°) 

2- 

18 

(20°) 

2-19 

(31°) 

12- 

15 

(32°) 

12- 

17 

(27°) 

12- 

18 

(21°) 

303 

302 

TOCCOA 

99 

8- 

3 

12 

12- 

18 

2- 

18  (23°) 

2- 

18 

(23°) 

3-  5 

(31°) 

11- 

7 

(29°) 

11- 

27 

(26°) 

12- 

17 

(17°) 

302 

282 

VALDOSTA  WB  AP 

100 

5- 

25+ 

21 

12- 

19 

None 

1- 

13 

(28°) 

2-18 

(32°) 

12- 

16 

(31°) 

12- 

18 

(23°) 

12- 

18 

(23°) 

339 

WARRENTON 

99 

8- 

1+ 

15 

12- 

18+ 

2- 

18  (23°) 

2- 

18 

(23°) 

4-21 

(31°) 

11- 

7 

(30°) 

11- 

27 

(28°) 

12- 

17 

(21°) 

302 

282 

WASHINGTON 

99 

6- 

1 

12 

12- 

19 

None 

2- 

18 

(26°) 

11- 

7 

(30°) 

12- 

17 

(20°) 

12- 

17 

(20°) 

302 

WAYCROSS 

103 

6- 

1 

18 

12- 

19 

None 

1- 

5 

(28°) 

2-18 

(29°) 

11- 

27 

(31°) 

12- 

17 

(27°) 

12- 

18 

(21°) 

346 

WAYNESBORO 

None 

2- 

18 

(27°) 

2-18 

(27°) 

WEST  POINT 

98 

6- 

1+ 

13 

12- 

19 

2- 

18  (21°) 

2- 

18 

(21°) 

4-21 

(30°) 

10- 

31 

(32°) 

11- 

10 

(27°) 

12- 

17 

(21°) 

302 

265 

WOODRUFF  DAM 

100 

5- 

26+ 

24 

12- 

18+ 

None 

None 

2-19 

(32°) 

12- 

18 

(24°) 

12- 

18 

(24°) 

GEORGI 
195 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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rable4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


GEORGIA 
1853 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

lun* 

Iul7 

Aug. 

SupL 

Oct 

Not. 

Dm. 

Annual 

AILEY 

EVAP 
DEP. 
WIND 

2.34 

122S 

02.58 
909 

84 . 12 

985 

B5 .29 
477 

B6 .28 
405 

B6  81 
406 

B8 . 52 
188 

6.23 
353 

810 

739 

621 

'- 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
DEP. 
WIND 

B1.82 

2.38 

3.78 

5.78 

6.02 

6.88 

B7.79 

B7.36 

5.67 

3.93 

2.16 

2494 

2287 

2867 

2095 

1281 

1445 

1243 

1335 

1781 

1680 

1416 

2222 

22146 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI  . 

EVAP 

B2.24 

B2.28 

4.75 

6.88 

B7.81 

B6.26 

6.82 

6.65 

5.40 

3.68 

2.00 

B2.79 

57.56 

DEP. 
WIND 

2694 

2319 

2787 

2726 

B1852 

B  598 

643 

568 

990 

693 

536 

734 

17140 

EXPERIMENT 

EVAP 
DEP. 
WIND 

B2.89 
.81 
2182 

83.39 
.85 
1537 

4.15 
-  .24 
1440 

1806 

1150 

B6.68 
-  .08 
924 

B6.31 
-  .72 
768 

7.54 
1.26 
510 

B6.85 
1.43 
727 

4.38 
.17 
645 

2.36 
-  .22 
700 

B2.44 
.49 

- 

BOGGARDS  NILl 

EVAP 
DEP. 
WIND 

83.47 

2.49 

4.32 

6.05 

7.25 

7.16 

6.27 

6.60 

5.47 

4.21 

1.95 

B1.35 

56.59 

739 

515 

585 

652 

464 

460 

344 

320 

425 

388 

285 

424 

5601 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
DEP. 
WIND 

1.51 

2.50 

3.92 

5.63 

6.24 

8.04 

87.05 

B6.63 

B6.21 

3.94 

2.09 

1767 

1604 

1682 

1683 

976 

1157 

884 

451 

795 

695 

710 

1001 

13405 

TIFTON  2  N 

EVAP 
DEP. 
WIND 

82.24 
-  .15 
1470 

B1.97 
-  .84 
1141 

4.25 

-  .50 
1064 

B6.02 
.00 
1225 

6.46 
-  .08 
979 

B6.48 

-  .55 
547 

247 

B4.37 
-  .55 
671 

B3.89 
-  .16 
644 

2.01 
-  .67 
560 

B1.65 
-  .29 
875 

t     CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

AMERICUS  4  ENE 

AMERICUS  3  ENE 

August 

1953 

CHATSWORTH   1  W 

CHATSWORTH 

March 

1953 

FORT  VALLEY  3  E 

FORT  VALLEY 

May 

1953 

JASPER   1  NNW 

JASPER 

November 

1953 

LUMPKIN 

LUMPKIN  3  S 

July 

1953 

WINDER  5  WSW 

WINDER 

May 

1953 

RELOCATIONS 

AMERICUS  4  ENE 

All 

equipment  moved  2  miles  ENE 

May 

26, 

1953 

BAINBRIDGE 

All 

equipment  moved  1.5  miles  SE 

October 

31  . 

1953 

BUTLER 

All 

equipment  moved  1/2  mile  N 

and 

0.4  mile  E 

March 

4  , 

1953 

CARROLLTON 

All 

equipment  moved  1.2  miles  NW 

September 

8  , 

1953 

CHATSWORTH   1  W 

All 

equipment  moved  1/2  mile  W 

March 

10, 

1953 

COLUMBUS 

All 

equipment  moved  0.8  mile  N 

May 

28  , 

1953 

All 

equipment  moved  3/4  mile  NE 

June 

1  , 

1953 

CORNELIA 

All 

equipment  moved  0.8  mile  N 

October 

26, 

1953 

DALTON 

All 

equipment  moved  3/4  mile  SSW 

August 

25  , 

1953 

FORT  VALLEY  3  E 

All 

equipment  moved  2.5  miles  E 

April 

7, 

1953 

JACKSON  1  NNW 

All 

equipment  moved  1-1/4  miles  NW 

October 

27, 

1953 

LUMPKIN 

All 

equipment  moved  3  miles  NNE 

July 

30, 

1953 

NEWNAN 

All 

equipment  moved  1.3  miles  SW 

August 

1 , 

1953 

PEARSON 

Recording  gage  moved  2  blocks  S 

June 

3  , 

1953 

ROME 

All 

equipmeut  moved  1.5  miles  SW 

July 

1  , 

1953 

TOCCOA 

All 

equipment  moved  0.7  mile  NNE 

May 

12. 

1953 

WAYCROSS 

All 

equipment  moved  1/4  Bile  W 

July 

1  , 

1953 

WINDER  5  WSW 

All 

equipment  moved  5  miles  SW 

May 

13  , 

1953 

WOODBURY 

Rain  gage  moved  0.3  mile  NE 

January 

8, 

1953 

Sm  rafcrano*  DotM  lollowing  Station  Indut 
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STATION  INDEX 
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Weather  Bureai 

digit  Identlf 
V.   Indicate  dli 

data  and  correi 


:  will  be  < 


nly 


June  and  Decenber 


RE FEB EM CE  HOTES 


no  dupllc 
al  Data. 


Index  No. 

v^^unry 

naqeX 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op. 

or  c 
durl 

fned 
osed 
□g  yr 

1 

Refer 

otation 

Index  No. 

Uounty 

:naaet 

1 

3 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Op. 
or  c 

ined 
osed 
ig  yr 

Refei 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Temp. 

Precip.  1 

Evap. 

durii 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

Month 
opened 

Month 

to 
tablet 

ABBEVILLE 

WILCOX 

2  C 

FLINTSTONE 

WALKER 

34  56 

2 

ADA I RSVILLE 

FOLKSTON  3  SSW 

CHARLTON 

ADEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

63  25 

240 

10 

2 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

2 

6 

12  1 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

1 

2 

12  3  4 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

55 

56 

1  2  ] 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

60 

1  2  3 

tFORT  VALLEY  3  E 

PEACH 

32  34 

1  2  9 

ALBANY 

DOUGHERTY 

1  2  3 

FRANKLIN 

HEARD 

33  17 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

GA INESVILLE 

ALLATOONA  DAM  2 

Q181 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

1 

1 

0 

12  3  4 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

175 

40 

49 

I  2  9 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

02  31 

200 

15 

15 

12  3 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

05  05 

400 

36 

2 

tAMERlCUS  A  ENE 

SUMTER 

12  3 

GREENSBORO 

GREENE 

33  34 

1  2  9 

AMERICUS  SCS 

SUMTER 

C 

GRIFFIN 

SPALDING 

33  15 

12  9 

HAMILTON  4  W 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

OAsa 

CLARKE 

10 

33  55 

83  22 

685 

16 

15 

1 

12  3  4 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

840 

ATHENS  we  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

9 

9 

5 

12  3  4 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

785 

42 

42 

1  2  9 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

FULTON 

1  2  3  C 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

32  17 

1  2  1 

ATLANTA  WB  CITY 

FULTON 

1  2  3  C 

HA2LEHURST 

JEFF  DAVIS 

31  52 

HEMP! OWN  GAP 

AUGUSTA 

0^00 

RICHMOND 

14 

33  26 

81  58 

130 

101 

02 

1  2  3 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

11 

2 

BA1N6RIDGE 

05b: 

OECATUR 

6 

30  54 

84  34 

120 

47 

56 

1  2  3  C 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

84  2  7 

132 

13 

13 

8 

12  1* 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

2 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

33  19 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

2 

tJASPEH  1  NNW 

PICKENS 

34  29 

1  2  > 

BELLVI LLE 

BLACKBEARD  ISLAND 

091.6 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

1 

3 

1  2  3 

JOHNTOWN 

4600 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

_ 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

16 

17 

12  3 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

,  930 

9 

2  r> 

BLAKELY 

EARLY 

12  3 

KENSINGTON 

WALKER 

34  46 

,v 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

2 

KINGSTON 

BARTOW 

34  14 

2  ? 

LAFAYETTE 

WALKER 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4780 

19 

2 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

05  02 

74C 

20 

35 

1  a* 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

45 

44 

12  3 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

1 

1 

BRUNSWICK. 

GLYNN 

12  3 

LIME  BRANCH 

POLK 

33  56 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

1  2  3  C 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

33  47 

2 

QUENA  VISTA 

MARl On 

LITTLE  H IGHTOWER 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

C 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

50 

4S 

1  2  9 

SUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6 

32  33 

S4  14 

625 

2 

35 

2 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

82  41 

150 

4 

38 

1  2  1 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

2 

tLUMPKIN  3  S 

STEWART 

32  03 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

1  2  3 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

32  42 

1  2  1 

CALHOUN  EXP  STA 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

8 

11 

12  3 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

92  C 

23 

9 

2 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  .52 

81  37 

92 

11 

1   2  3 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

32  14 

186 

22 

2 

CANTON 

CHEROKEE 

2  C 

MILLEOGEVILLE 

BALDWIN 

33  05 

1  2  1 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

12  3 

MILLEN 

JENKINS 

32  40 

1  1  1 

CARNESV I LLE 

MONTEZUMA  1  NE 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

65  05 

990 

16 

10 

1  2  3  C 

MONT  I CELLO 

5980 

JASPER 

9 

33  18 

83  41 

660 

57 

5« 

1  2  1 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

- 

6 

2 

MOULTRIE 

6087 

COLOUITT 

16 

31  11 

83  47 

333 

23 

24 

1  2  1 

CARTERGVILLE 

BARTOW 

12  3 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

32  12 

2 

CARTEflSVILLE  3  SW 

BARTOW 

2 

NEEL  GAP 

UNION 

34  44 

2 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

NEWNAN 

1  2  9 

CeOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

05  15 

797 

14 

15 

1  2  3 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  POND 

6360 

BAKER 

6 

31  17 

04  37 

182 

tCHATSWORTH  1  W 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

BOO 

14 

2  C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

84  13 

2  050 

19 

2  . 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

2 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

34  00 

2 

CHOPSTOE 

UNION 

2 

NOTTELY  DAM 

UNION 

34  58 

2 

53 

56 

PEARSON 

ATK INSON 

CLERMONT  3  SW 

1993 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

C 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32  47 

84  51 

814 

4 

3 

1  2  9 

CLEVELAND 

2  006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

8 

2 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  33 

100 

61 

62 

1  2  ) 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

1  2  3 

RE SAGA 

GORDON 

34  35 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

1  2  3  C 

RINGGOLD 

CATOOSA 

34  55 

2 

CONCORD 

40 

RISING  FAWN 

7499 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

C 

ROME 

7600 

FLOYD 

4 

34  15 

85  10 

610 

70 

94 

1  2  9 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

1919 

c 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

CORDELE 

CRISP 

12  3 

ROME  WB  AIRPORT 

FLOYD 

34  21 

1  2  9  « 

CORNELIA 

HABERSHAM 

12  3 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GARDEN 

CHATHAM 

32  00 

1  2  9 

COVI NGTON 

^EWT  ON 

36 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

CHATHAM 

32  08 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

13 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

00  51 

10 

5 

9 

1  2  1 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

85  06 

- 

6 

2 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

19 

2 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

12  3 

STANLEY  GAP 

GILMER 

34  47 

2 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

12  3 

SUCHES 

UNION 

34  41 

2 

'AULD I NG 

SUMMERVl LLE 

CHATTOOGA 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  63 

790 

16 

14 

12  3 

SWAINS80R0 

0496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

310 

I 

4 

1  2  9 

DANBURG  6  NNE 

2502 

LINCOLN 

14 

33  56 

82  38 

- 

C 

SWEET  GUM 

0504 

FANNIN 

7 

34  58 

04  13 

1800 

19 

2 

DAWSON 

TERRELL 

2 

SYLVAN  1 A 

SCREVEN 

32  45 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

2  C 

TALBOTTON 

TALBOT 

32  40 

1  2  9 

OECATUR 

JUNE 

12  1 

DIAL  POST  OFrlCE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

6 

2 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

710 

12 

2 

DOCTORTOltfN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

60 

15 

2 

THE  ROCK 

0657 

UPSON 

6 

32  58 

04  14 

800 

DOLES 

WORTH 

C 

THOMASVILLE 

THOMAS 

30  51 

12  9 

DONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

2 

TIFTON  2  N 

TIFT 

31  28 

12  9* 

DOUGLAS 

2783 

13 

31  30 

82  51 

245 

11 

15 

0732 

7 

03  30 

2180 

10 

2 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

04  45 

1219 

11 

2 

TOCCOA 

0740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1045 

59 

61 

129  1 

DOVER 

2799 

SCREVEW 

11 

32  35 

81  43 

103 

21 

2 

TRAY  MOUNTAIN 

8006 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

19 

2 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

9 

32  33 

82  55 

255 

42 

60 

12  3 

TUNNEL  HILL 

0054 

WHITFIELD 

18 

34  52 

05  02 

880 

15 

2 

DUBLIN  2 

2344 

LAURENS 

9 

32  32 

82  54 

190 

C 

VALDOSTA 

0964 

LOWNDES 

16 

30  50 

03  10 

230 

EASTHAN 

2966 

9 

32  12 

83  11 

362 

50 

59 

8969 

16 

83  17 

200 

6 

6 

1  2  1 

EDI  SON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

C 

WALKESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

04  33 

1100 

5 

2 

2  9 

ELBERTON 

3  060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

25 

2 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

02  40 

500 

30 

40 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

11 

2 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

02  44 

616 

50 

57 

2  9 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

04  59 

1200 

11 

2 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

04  17 

925 

31 

33 

16 

12  3  4 

WAYCROSS 

9186 

13 

02  22 

140 

63 

59 

2  ) 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

13 

2 

WAYNESBORO 

9194 

BURKE 

14 

33  05 

02  01 

261 

24 

3* 

2  1 

FAIRVJEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84  06 

725 

35 

36 

12  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

573 

52 

60 

2  9 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

02  34 

lis 

C 

tWlNDER  5  WSW 

9466 

BARROW 

10 

34  00 

83  49 

1039 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

600 

5 

52 

JAN 

FITZGERALD 

3386 

SEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

25 

30 

12  3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  52 

230 

0 

1 

2  9  ' 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

04  30 

19 

2  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  31 

992 

15 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  23 

19 

11 

16 

1  2  3  C 

YOUNG  HARRIS 

9005 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

6 
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CHATTANOOGA:  1954 


GEORGIA  -  JANUARY  1954 
J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 
WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  moderately  above  normal , 
with  the  persistently  cold  weather  of  the  first 
half  of  the  month  more  than  counterbalanced  by  un- 
seasonable warmth  of  the  latter  half.  Precipita- 
tion was  very  light  though  favorably  interspersed, 
but  heavy  rains  in  the  northwest  at  the  middle  of 
the  month  caused  flooding  in  the  Etowah  and  Oosta- 
naula  Rivers  and  tributaries  amounting  to  losses 
of  $116,000.     Several  severe  storms  in  and  around 
the  Atlanta  Area  on  the  16th  left  losses  of  about 
$9,000.     Vegetation  made  fair  to  good  growth, 
while  the  ground  remained  mostly  too  wet  for 
field  work. 

The  first  two  days  were  fair  and  cold  with  freezing 
to  the  coast.     Two  fast  moving  cold  fronts  during 
the  next  few  days  produced  rapid  changes  in  the 
weather.     Very  light  and  brief  rains  about  midnight 
of  the  2-3rd  were  followed  by  much  warmer  on  the 
3rd  when  maxima  exceeded  70°  over  most  of  the  State; 
a  change  to  cooler  on  the  4th,  with  freezing  weather 
in  northern  and  central  areas,  was  followed  by 
warmer  conditions  on  the  5th  with  very  light  brief 
scattered  rains  in  the  early  morning  hours.  The 
second  cold  front  was  followed  by  an  area  of  high 
pressure,  and  the  accompanying  fair  and  cold  wea- 
ther prevailed  from  the  6th  through  9th;  tempera- 
tures fell  below  freezing  throughout  the  State  on 
both  the  7th  and  8th,  also  in  northern  counties  on 
the  6th.     An  energetic  low  pressure  system,  moving 
eastward  through  the  center  of  the  country  on  the 
9th,  brought  a  brief  respite  from  subnormal  tem- 
peratures and  produced  beneficial  general  rains; 
the  cold  front  from  this  low  pressure  system 
crossed  the  State  on  the  10th  and  11th,  raising 
temperatures  well  above  normal  on  the  10th  with 
light  to  moderate  rains  extending  from  the  fore- 
noon of  the  10th  to  about  noon  of  the  11th.  The 
cold  front  was  followed  by  an  area  of  high  pres- 
sure that  ushered  in  fair  weather  and  the  coldest 
period  of  the  month,  extending  from  the  11th 
.through  14th;  temperatures  of  this  period  fell 
below  freezing  in  northern  areas  on  the  11th  and 
throughout  the  State  on  each  of  the  following  three 
days,  with  the  coldest  day  of  the  month  occurring 
on  the  13th  when  lowest  temperatures  ranged  from 
several  degrees  below  freezing  in  southernmost 
areas  to  near  5°  in  the  far  north.     An  energetic 
center  of  low  pressure  from  Texas  moved  east 
northeastward  across  the  northern  boundary  of  the 
State  on  the  15th,  producing  a  change  to  much 
warmer  on  the  15th  and  16th,  and  generating  moder- 
ate to  heavy  rains  in  northern  areas  from  the  14th 
to  16th,  with  rains,  mostly  very  light  in  character, 
extending  over  the  remainder  of  the  State  on  the 
16th.     The  heavy  rains  in  northern  areas  during  this 
period  produced  widespread  flooding  in  the  Etowah 
and  Oostanaula  River  Systems,  causing  property 
losses  estimated  at  $116,000,  and  in  connection 
with  the  rains  on  the  16th,  high  winds  caused  losses 
of  about  $9,000  in  and  around  the  Atlanta  Area. 
Fair  and  moderately  cooler  than  normal  weather  pre- 
vailed on  the  17th  and  18th,  with  light  freezing  on 
the  17th  as  far  south  as  Macon.     Considerable  cloudi- 
ness and  warmer  weather  prevailed  during  the  4-day 
period,   19th  to  22nd,  with  unseasonably  warm  wea- 
ther on  the  20th  and  21st  when  maxima  rose  as  high 
as  80°  in  some  southern  areas.     Scattered  brief 
showers  occurred  on  the  19th  and  20th,  mostly  in 
the  southern  part  of  the  State,  with  more  general 
occurrences  throughout  the  21st  and  22nd,  when 
falls  were  moderate  to  heavy  in  the  north  and  very 
light  in  other  sections.     Somewhat  cooler  than 
normal  weather  prevailed  on  the  23rd  and  24th  with 
no  freezing  and  little  or  no  rainfall.     Rising  tem- 
peratures on  the  25th  were  followed  by  unseasonable 
warmth  on  the  26th  and  27th,  with  light  rains  in 
'southern  areas  on  the  25th  and  2Gth ,  extending 
throughout  the  State  on  the  27th.  Temperatures 


remained  near  or  slightly  below  normal  throughout 
the  last  four  days,  with  near  or  slightly  lower 
than  freezing  in  northern  counties;  this  period 
was  without  precipitation  occurrences  except  widel 
scattered  showers  of  brief  duration  on  the  29th. 

The  monthly  average  temperature  was  49.9°,  or  1.6° 
above  normal,  and  station  averages  ranged  from 
40.1°  at  Blairsville  Experiment  Station  to  56.8° 
at  Folkston  9  SW .     Although  temperature  changes 
were  very  numerous,  the  first  part  of  the  month 
was  substantially  colder  than  normal  and  corres- 
pondingly warm  during  the  latter  half.     The  cold- 
est weather  occurred  chiefly  on  the  13th  when  lowe 
temperatures  ranged  from  6°  at  Blairsville  Experi-  i 
ment  Station  to  32°  at  Brunswick.     Freezing  weathe  , 
occurred  very  frequently  during  the  first  14  days 
after  which  very  little  freezing  conditions  occurij. 
Abnormal  warmth  of  the  latter  part  of  the  month  oc • 
curred  chiefly  on  the  20-21st  and  26-27th,  with 
highest  temperatures  ranging  from  66°  at  Blairs- 
ville Experiment  Station  to  83°  at  Savannah  USDA 
Plant  Garden. 

Precipitation  averaged  2.66  inches,  or  66%  of  nori  = , 
for  the  State,  with  variations  from  0.58  inch  at 
Folkston  9  SW  to  16.01  inches  at  Flat  Top.  The 
northern  section  with  an  average  of  7.07  inches 
was  by  far  the  wettest  part  of  the  State;  by  con-  !i 
trast ,  totals  in  central  and  southern  counties  wei  « 
generally  less  than  2.00  inches  with  less  than  l.(( 
inch  over  about  one-half  of  these  sections.  Rainf) 
were  consistently  very  light  in  central  and  southfift 
sections,  with  heavy  rains  occurring  only  in  por- 
tions of  the  north  during  the  two  periods,  14-16tlM 
and  20-22nd.     Heavy  to  excessive  falls  of  3  to  5  jj 
inches  occurred  in  counties  north  of  Atlanta  and  |i 
Athens  on  the  16th;  the  greatest  daily  fall  was  5 
inches  at  Flat  Top,  with  more  than  20  stations  re- jl 
porting  falls  greater  than  4.00  inches.     As  a  resi  i 
of  the  heavy  rains  during  the  period,  14-16th,  f  li 
flooding  occurred  throughout  the  mountain  area,  ai  <; 
flooding  of  the  Etowah  and  Oostanaula  Rivers  in  tl  <j 
northwest  caused  property  damages  estimated  at  [ 
$116,000.  ' 

The  persistence  of  cold  weather  and  temperatures  j 
near  or  below  freezing  during  the  first  part  of  t\  \ 
month  retarded  vegetative  growth,  with  no  importa  | 
damages  to  winter  crops  from  frosts  or  low  temper  i 
tures;  much  warmer  weather  during  the  latter  part  ( 
the  month  stimulr-ted  good  to  very  good  growing  co  j 
ditions.  Owing  to  a  very  wet  December,  the  soil  '# 
excessively  wet  at  the  beginning  of  the  month,  an  f 
although  rains  were  unusually  light  throughout  thi  ! 
month  in  central  and  southern  districts,  very  few 
opportunities  for  land  preparation  were  offered. 
Soil  condition  in  the  north  remained  excessively.! 
throughout  practically  the  whole  month. 

Windstorms,  accompanied  by  heavy  rains,  caused  da; 
ages  in  and  around  Atlanta  between  6:00  and  6:30 
a.m.  on  the  16th,  with  total  losses  estimated  at 
$9,000.     In  the  Stonewall  Community,  a  few  miles 
south  of  College  Park,  high  winds  destroyed  two 
small  garages  and  a  barn  and  tore  a  porch  from  a 
home.     Near  Mountain  Park  Community,  5  miles  nort 
west  of  Roswell,  considerable  damage  was  done  to 
home  when  a  large  tree  was  blown  across  it.  At  Co i 
yers ,  a  tenant  house  was  destroyed  with  damages  t 
several  house  roofs;  at  the  airport,  a  metal  hang 
was  destroyed  and  another  hangar  was  substantial! 
damaged.     Minor  to  moderate  damages  from  winds  or 
heavy  rains  occurred  throughout  the  Atlanta  area, 
with  greatest  effects  in  the  Grove  Park  and  Highl  j" 
Virginia  sections  in  each  of  which  utility  lines  j 
services  were  knocked  out  temporarily,  and  lightn  | 
damaged  a  theater  building  in  Grove  Park.  -  R.L.C 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p,  h. 

Relative  humidity  average*  - 
petceol 

Ntimbet  ol  days  vrith  piecipilatloii 

1 

Stttlon 

Prevailing 

Percent  ol 
time  trom 
prevailing 

Average 

1  • 
11 

Direction 
ol 

fasteat  mile 

Date  ol 
laatest  mile 

1:30  a 
EST 

■ 

O  (■ 

n  M 
l> 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

3 

.10-.49 

.S0-.99 

661-001 

Total 

III 

1 

Ml 

•  >.  s 

<  *•  3 

ALBANY  WB  AP 

KW 

10 

4.7 

S3 

87 

51 

64 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

6.4 

ATHENS  WB  AP 

2 

4 

4 

0 

0 

1 

11 

6.0 

ATLANTA  WB  AP 

N* 

18 

11.4 

S 

16 

81 

87 

65 

70 

8 

1 

4 

0 

2 

0 

15 

4S 

6.2 

AUGUSTA  WB  AP 

WNW 

10 

S.5 

28* 

w 

11 

82 

87 

56 

72 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

11 

6.8 

COLUMBUS  WB  AP 

89 

57 

70 

5 

4 

2 

0 

0 

0 

11 

6.1 

MACOM  *B  AP 

WNW 

14 

9.7 

37 

sw 

16 

78 

83 

49 

60 

8 

3 

2 

0 

0 

0 

13 

58 

6.2 

naa  •&  ap 

84 

59 

73 

2 

1 

6 

0 

2 

2 

13 

6.8 

SAVAHHAH  WB  AP 

WSW 

12 

8.6 

32 

w 

11 

84 

88 

56 

74 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

11 

S4 

6.0 

VAUXBTA  WB  AP 

10 

8.2 

4 

5 

I 

1 

0 

0 

11 

5.8 

•ThlB  datum  Is  obtained 
by  Ylsual  observation 
since  recording  equip- 
Mot  18  not  available. 
It  Im  not  necessarily 
th«  fastest  mile  occurr- 
inf  during  the  period. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperatlue 

Precipitation 

Twi 

• 

e 

> 
< 

Highest 

t 

Average 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

o 
« 
e 
> 
< 

1893 
1893 
1894 
1895 
1896 

43.3 
39.9 
50.4 
46.1 
43. 1 

76 
78 
79 
79 
75 

9 

16 
1 
5 

7.19 
2.93 
3.03 
8.39 
3.95 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

52.3 
40.1 
47.6 
49.4 
50.5 

82 
83 
79 
84 
78 

11 
-  3 
2 
4 
21 

5.18 
5.33 
4.71 
4  .65 
2.75 

1  1897 
i  1198 
1899 
1  19C0 

43.9 
90.6 
45.9 
44.6 

77 
83 
79 
74 

-  I 
12 
15 
5 

2.87 
2.24 
5.43 
2.87 

1922 
1923 
1924 
1925 

47.4 
51.9 
44.3 
49.0 

82 
81 
81 
83 

12 
18 
-  9 
12 

4.30 
3.99 
5.32 
10.72 

)  1901 

46  .9 

80 

15 

4.61 

1926 

46.1 

84 

6 

7.71 

1  1902 

44.8 

82 

10 

1.72 

1927 

49.0 

85 

4 

0.78 

1903 
1904 
1905 
1906 

45.3 
42.7 
41.4 
48.4 

82 
76 
78 
83 

11 
4 

1 
16 

3.28 
3.91 
3.13 
5.95 

1928 
1929 
1930 
1931 

46.4 
50.5 
48.6 
46.2 

83 
85 
81 
78 

-  5 
11 
8 

11 

1.34 
4.97 
5.09 
2.90 

il907 
n908 
)1909 
1910 
1911 

55.0 
45.7 
51.8 
46.4 
51.4 

84 

79 
84 
84 

85 

17 
12 

5 
13 

9 

1.29 
4.65 
1.76 
3.08 
2.35 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

55.9 
53.7 
50.0 
49.4 
45.2 

87 
83 
82 
84 
82 

16 
14 

-10 
13 
-  6 

5.61 
3.69 
2.54 
2.47 
8.51 

19U 
4l915 
(1914 
ll91S 

42.6 
54.3 
48.0 
46.3 

83 
84 
84 
81 

0 
21 
14 
17 

6.13 
3.20 
2.52 
6.11 

1937 
1938 
1939 
1940 

59.2 
48.3 
50.7 
36.0 

87 
82 
85 
74 

^8 
11 
-17 

6.22 
1.91 
3.46 
4.33 

.1. 

54.2 

84 

10 

1.90 

1941 

48.2 

79 

11 

1.73 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

1 

1 

• 

i 

> 
< 

1942 

46.3 

79 

-  2 

4.72 

1943 

50.2 

84 

9 

5.60 

1944 

47.2 

83 

14 

4.00 

1945 

47.2 

78 

19 

3.30 

1946 

49.5 

84 

8 

5.75 

1947 

52.6 

85 

12 

6.97 

1948 

42.3 

77 

1 

4.26 

1949 

55.6 

87 

15 

3.03 

1950 

59.6 

86 

16 

1.83 

1951 

48.8 

80 

9 

1.72 

1952 

54.5 

_aa_ 

6 

2.65 

1953 

50.9 

81 

19 

4.47 

1954 

49.9 

83 

6 

2.66 

All 

Tean 

48.3 

4.06 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  are 


See  reference  notes  follovlng  Station  index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

TABLE  2  JANUARY  19! 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximunt 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Day 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

0 
E 

s 

.50  or  More 

1.00  1 

S  t 

«  « 

hi 

^  i 
o£ 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA   0AM  2 

30.2 

42,2 

71 

26 

16 

13 

0 

0 

23 

0 

6.50 

3.18 

16 

T 

0 

6 

3 

2 

ATHENS 

56  «  8M 

35  •  2M 

46  ,  OM 

2,4 

72 

27 

22 

1  3 

579 

0 

0 

14 

0 

3.  96 

.88 

2.37 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  A6R I 

55  •  9 

33,8 

44  ,  9 

-  ,9 

73 

27 

22 

1  3 

616 

0 

0 

14 

0 

3.36 

1.92 

1  .93 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

5  5  •  3 

34  ,  9 

45,1 

72 

27 

22 

1  3 

611 

0 

0 

12 

0 

3.11 

1,90 

2.02 

16 

T 

0 

5 

1 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

55«i» 

34  ,  9 

45,2 

,6 

69 

27 

2 1 

1  3 

609 

0 

0 

14 

0 

3,73 

,94 

1.71 

21 

T 

0 

6 

2 

2 

ATLANTA   WB  CITY 

R 

5'..1 

35.6 

44.9 

,3 

68 

27 

19 

13 

616 

0 

1 

11 

0 

4,56 

.06 

1.56 

21 

T 

6 

3 

2 

BLAIRSVlLLE  EXP  STA 

53  •  1 

27.1 

40,1 

,6 

66 

21  + 

6 

1  3 

0 

0 

22 

0 

10.92 

6.10 

3.40 

16 

3.0 

0 

9 

5 

5 

CALHOUN   EXP  STATION 

55«9 

29.6 

42.8 

71 

27 

14 

1  3 

682 

0 

0 

21 

0 

9.47 

3.34 

16 

1.0 

0 

7 

4 

4 

CARLTON  BRIDGE 

55  ♦  9 

28.5 

42,2 

-  1,8 

72 

28 

16 

14 

0 

0 

24 

0 

4.64 

.62 

2.86 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

CARTERSVILLE 

33.9 

M 

18 

1  3 

0 

0 

17 

0 

4.93 

1.02 

2.90 

16 

.  0 

0 

L  tUAK 1 UWN 

CLAYTON 

5'.. 8 

30.5 

42,7 

2,2 

69 

27 

12 

13 

665 

0 

0 

21 

0 

11,92 

5.79 

3.44 

16 

.0 

0 

10 

4 

4 

CORNEL  I A 

5'>.0 

32.0 

43,0 

,7 

69 

27 

16 

13 

675 

0 

1 

20 

0 

8,11 

2,55 

3.28 

15 

.0 

0 

5 

5 

t, 

0AHL0NE6A 

53.5 

33,4 

43,5 

1,9 

69 

27 

17 

13 

661 

0 

0 

17 

0 

8,41 

2,69 

4.30 

16 

T 

T 

11+ 

7|  4 

DALTON 

5A.0 

33,0 

43,5 

•  6 

66 

31 

14 

1  3 

0 

1 

16 

0 

9,40 

3,14 

4,24 

16 

T 

0 

8 

5 

4 

GAINESVILLE 

33.6 

33.7 

43.6 

2,0 

69 

27 

1 8 

1  3 

651 

0 

0 

16 

0 

7,23 

2,08 

3,32 

16 

.  1 

0 

7 

5 

2 

HARTWELL 

57.5 

34.3 

45.9 

1,9 

75 

27 

18 

1  3 

583 

b 

0 

15 

0 

5,18 

,96 

2,35 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

JASPER   1  NNW 

53. IM 

32, 8M 

43. OM 

-  1,5 

67 

27 

14 

13 

676 

0 

1 

17 

° 

9,41 

4,22 

4.00 

16 

T 

0 

9 

4 

4 

LAFAYETTE 

31,2 

42,8 

-  ,2 

69 

27 

15 

13 

681 

0 

0 

17 

0 

10,57 

6,13 

.0 

0 

ROME 

58.5 

34,  1 

46.3 

3,6 

20  + 

18 

1  3 

572 

0 

0 

12 

0 

9,83 

4,92 

4.65 

16 

T 

T 

1 1 

7 

4 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

• 

30,9 

42,8 

• 

70 

1 8 

1  3 

6  82 

0 

0 

20 

0 

9,45 

3,90 

3.22 

1 5 

.  5 

T 

1 1 

10 

4 

4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

57.0 

29,4 

43,2 

,  4 

71 

20 

1  5 

1  + 

667 

0 

0 

21 

0 

6.31 

1,80 

3.65 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

TOCCOA 

55. 8M 

34,9 

45, 4M 

2,4 

73 

27 

17 

13 

599 

0 

0 

11 

0 

9.01 

3,85 

3.50 

16 

.0 

0 

7 

5 

4  . 

Ul  A  CU  t  Mf^T(*llkl 

WAon 1 Nu 1  UN 

58.6 

37,4 

48.0 

2,4 

72 

16 

23 

13 

521 

0 

^ 

6 

° 

2.60 

- 

1,61 

1.26 

16 

•  0 

0 

5 

2 

1 

D I V I S I ON 

44  . 

7 

7.07 

•  2 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

61.0 

35,6 

48.3 

,4 

74 

20  + 

24 

2 

511 

1.89 

- 

1.67 

.56 

16 

•  0 

0 

0  3 

AUGUSTA 

*^ 

^^•^ 

t*^ 

^  J 

1  3 

426 

0 

0 

6 

0 

1.66 

2.37 

.66 

16 

•  0 

0 

5 

1 

0  [ 

BROOKLET   1  W 

3,6 

82 

2 1 

28 

2  + 

362 

0 

0 

6 

0 

1.22 

1,79 

.60 

22 

•  0 

0 

2 

I 

0  3 

CARROLLTON 

32  7 

}  \ 

0 

0 

16 

0 

3.87 

.  76 

T 

0 

COLUMBUS 

65*0 
* 

40*  1 

52*6 

4*3 
* 

77 

21* 

27 

1  3 

386 

0 

0 

6 

0 

1.09 

3.10 

.61 

22 

•  0 

0 

3 

1 

0  0 

COLUMBUS  WB  A  I RPORT 

R 

61.'. 

36,9 

49.2 

1,8 

75 

21 

24 

1 

490 

0 

0 

13 

0 

,67 

- 

3.71 

.35 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0," 

COV I NGTON 

57.9 

34  ,  9 

46.4 

2.0 

73 

27 

22 

13 

572 

0 

0 

17 

0 

2,64 

1.78 

1.30 

16 

•  0 

0 

4 

2 

1  1 

DUBL  I  N 

6^*  •  2 

39,6 

51.9 

2,6 

80 

21 

27 

1  + 

407 

0 

0 

7 

0 

1.37 

2.70 

•  0 

0 

0  1 

EXPERIMENT 

57.1 

36,8 

47,0 

2,5 

70 

16  + 

21 

13 

0 

0 

12 

0 

1.22 

2.58 

.63 

22 

•  0 

0 

2 

1 

0 

FORSYTH   1  S 

M 

72 

20+ 

0 

0 

0 

FORT   VALLEY   3  E 

62.5 

37,1 

49,8 

2.0 

80 

21 

26 

13 

469 

0 

0 

10 

0 

.62 

- 

3.78 

,33 

23 

.0 

0 

2 

° 

0 

D  F  P  M  oriOn 

59.2 

36,6 

46,0 

3.1 

72 

2  7 

22 

1  3 

518 

0 

0 

14 

0 

2.82 

1.41 

1  ,07 

16 

.  0 

0 

5 

3 

1 

r,D  I        T  u 
OK  1  r    1  (N 

58.3 

38,4 

48,4 

2.3 

70 

15  + 

22 

13 

609 

0 

0 

10 

0 

1.23 

_ 

3.05 

.45 

16 

T 

0 

3 

0 

0 

LA  GRANGE 

60.4 

36,6 

46.6 

3.3 

71 

19  + 

22 

7+ 

501 

0 

0 

14 

0 

2.50 

2.36 

1  .40 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

LOUISVILLE 

62.7 

39.2 

51.0 

3.1 

78 

20  + 

26 

7+ 

433 

0 

0 

6 

0 

1.15 

2.30 

.40 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

62.7 

36,0 

50,4 

.9 

79 

21 

27 

1  + 

453 

0 

0 

10 

0 

.69 

_ 

3.32 

.29 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MACON 

M 

79 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

MILLEDGEVILLE 

59.8 

34,  1 

47,0 

.  7 

73 

21  + 

24 

1  + 

0 

0 

15 

0 

,70 

3.55 

.32 

23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MILLEN 

65.7 

40,3 

53,0 

4.2 

81 

2 1 

26 

1  + 

377 

0 

0 

6 

0 

1.48 

1.63 

.60 

1 1 

.  0 

0 

3 

2 

0 

MONT  I CELLO 

59.2 

36,4 

47,8 

2.3 

71 

27 

22 

1  3 

527 

0 

0 

14 

0 

2.53 

1.93 

.96 

22 

.  0 

0 

4 

2 

0 

NEWNAN 

59.5 

35,8 

47,7 

2,9 

76 

27 

20 

13 

532 

0 

0 

13 

0 

2.67 

_ 

2.08 

1.06 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

59,3 

35.5 

47,4 

70 

27 

20 

13 

536 

0 

0 

14 

0 

,0 

0 

SWAINSBORO 

7^ 

0 

0 

0 

.61 

.62 

22 

.  0 

0 

1 

1 

0  ' 

TALBOTTON 

_  7 

Q 

39 

?n 

0 

0 

10 

0 

2.43 

1.79 

1.28 

22 

.  0 

0 

5 

1 

X 

WARRENTON 

59.9 

.0 

8,5 

1,8 

70 

16  + 

25 

607 

0 

0 

13 

0 

1.55 

2.48 

.52 

1 6 

.  0 

0 

4 

1 

0 

WAYNESBORO 

M 

77 

21 

0 

WEST  POINT 

61.7 

36,4 

49.  1 

3.3 

74 

27 

23 

1  + 

486 

0 

0 

0 

1.21 

- 

3.20 

.64 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 1 V  I S I  ON 

9.3 

1.65 

SOUTHERN  DIVISION 

A I  LEY 

64. SM 

37, 9M 

51.4M 

80 

22 

26 

7  + 

° 

" 

^ 

1.18 

.50 

23 

.0 

0 

3 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

37,0 

'  ^ 

7? 

0^ 

1 

0 

0 

9 

0 

?  *  T  « 

*w 

w 

.0 

0 

3 

1 

ALBANY 

65.5 

41,0 

53.3 

2.5 

fin 
80 

29 

13+ 

0 

0 

0 

.90 

3.2  0 

.55 

23 

.  0 

0 

2 

1 

eM 

ALBANY  WB  AIRPORT 

65.4 

40,6 

53.1 

1.7 

79 

20 

28 

1  3 

362 

0 

0 

\ 

0 

.89 

3.37 

.45 

22 

.0 

0 

3 

0 

0  1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

66.5 

39.2 

52.9 

.  8 

80 

21 

26 

7  + 

373 

0 

0 

10 

0 

•  87 

1.81 

•  26 

10 

.  0 

0 

4 

0 

0  ' 

AMERICUS  A  ENE 

62.4 

39.8 

51.1 

2.4 

76 

20 

25 

7+ 

429 

0 

0 

8 

0 

.64 

3.81 

.40 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

BA I NBR IDGE 

67.0 

42.0 

54.  5 

2.4 

80 

26 

27 

7 

326 

0 

0 

6 

0 

1.29 

2.74 

•  49 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

64,  9M 

44,  OM 

54.  5M 

77 

27 

32 

1  + 

312 

0 

0 

2 

0 

.69 

.39 

22 

.0 

0 

0 

0 

BLAKELY 

64.9 

41,5 

53.2 

1.6 

77 

20 

27 

13 

362 

0 

0 

4 

0 

.74 

- 

3.89 

.27 

22 

0 

\ 

0 

0 

BRUNSWICK 

45,8 

56.2 

"2.1 

78 

21 

32 

13 

275 

0 

0 

1 

0 

:o 

•  0 

° 

2 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

64.6 

43,9 

54.3 

77 

22  + 

30 

1 

331 

0 

0 

3 

0 

.69 

•  38 

22 

•  0 

0  ! 

0 

0 

CAIRO  2  NNW 

67.5 

42.2 

64.9 

1.7 

78 

20  + 

27 

13 

310 

0 

0 

5 

0 

1.74 

1.96 

.64 

10 

•  0 

0  i 

3 

2 

0 

CAMILLA 

67.5 

41.5 

64.5 

2.3 

78 

15 

28 

7  + 

323 

0 

0 

9 

0 

.67 

2.91 

.60 

11 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CAMP  STEWART 

66.3 

42.6 

64.5 

.7 

78 

20+ 

29 

7  + 

330 

0 

0 

5 

0 

1.22 

1.20 

•  38 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

CORDELE 

63. 3M 

37. 5M 

50.  4M 

2.4 

79 

4 

26 

13 

0 

0 

7 

0 

.73 

3.01 

.68 

23 

.0 

0 

1 

1 

9 

CUTHBERT 

64.1 

41.9 

53,0 

.4 

74 

15 

27 

13 

370 

0 

0 

4 

0 

.69 

3.33 

.33 

22 

.0 

0 

3 

0 

9 

DOUGLAS 

I 

EASTMAN 

65.2 

40,8 

53,0 

2.7 

79 

21 

27 

13 

372 

0 

0 

6 

0 

1.61 

2.45 

1.01 

22 

.0 

0 

3 

1 

FITZGERALD 

65.9 

42,7 

54,3 

3.1 

79 

21 

26 

13 

335 

0 

0 

4 

0 

1.08 

2.32 

•  57 

11 

.0 

0 

3 

1 

) 

FLEMING  EXP  STATION 

66.9 

42,3 

54,6 

79 

21 

27 

7 

333 

0 

0 

8 

0 

.76 

.35 

11 

•  0 

0 

3 

0 

) 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
JANUARY 


Temperature 


Sution 

sl 
s  s 

a 

Aver«g« 

Minimum 

• 
< 

From  Normal 

s 

2 

• 

a 

5 

t 
J 

• 

o 

D«gT««  Day* 

No.  ol  Day* 

"m 
0 
H 

IB 

a 
1 

O 

• 

a 

Snow.  SImI.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

2 

o 

&l 

i" 
4  " 

A  o 

• 

s 

e 

; 

z  _ 
e 

-■ 

£ 

o 

Is 

St    S  * 

'5'  s| 

hi  -oI 

FOLKSTON  9  SW 

69. SM 

'•<>.0M 

56.  8M 

80 

21 

30 

7+ 

268 

0  0 

5|  0 

•  be 

,44 

16 

.0 

0 

2{ 

0 

0 

FORT  GAINES 

65.4 

39,3 

62.4 

2.5 

76 

3  + 

24 

1* 

389 

0  0 

10 ;  0 

1.06 

3,46 

.46 

11+ 

.0 

0 

31 

0 

0 

GLENNVILLE 

6&  . 

42.5 

2.0 

80 

2 1 

28 

1  3 

347 

0 ;  0 

6  0 

1.29 

: 

1.60 

.80 

1 1 

.0 

0 

4  1 

1 

0 

HAWK  I N?;v  1  LLP 

38,4 

2.4 

80 

20 

26 

1  + 

426 

0  0 

11  0 

1 .  04 

3.34 

.65 

23 

.0 

0 

1 

0 

H06&AROS  MILL 

66  .  I 

36.6 

62.7 

.9 

80 

20 

25 

1  + 

378 

0  0 

9  0 

1.15 

3.02 

.  54 

1 1 

.0 

0 

*! 

1 

0 

LUMBER  CITY 

66.  OM 

37. 9M 

62. OM 

81 

22 

0 :  0 

8  0 

1.11 

; 

2,69 

.42 

23 

.0 

0 

»i 

0 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

63.3 

38.6 

51.0 

3.4 

79 

21 

28 

1  + 

434 

0  0 

7  0 

1.15 

.65 

23 

,0 

0 

3 

1 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

42.6 

1.6 

27 

1  3 

303 

Oi  0 

4  0 

.61 

2,69 

.57 

1 1 

,0 

0 

1 

0 

QUITMAN 

69.4M 

42. 4M 

56.  9M 

3.1 

81 

27 

29 

13 

284 

O'  0 

5  0 

.80 

3,06 

.55 

23 

.0 

0 

l\ 

1 

0 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

66.1 

38.9 

52.5 

1.1 

83 

21 

25 

1  + 

392 

0  .  0 

Hi  0 

.73 

2,21 

.25 

23 

.0 

0 

31 

0 

" 

SAVANNAH    WB    AP  R 

66.3 

40.8 

53.1 

1.0 

81 

l\ 

ll 

13 

370 

0  0 

7  0 

1.10 

1.36 

.41 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH    BEACH    2  N 

6<..3 

45.7 

55.0 

3.2 

77 

'I 

302 

0'  0 

2  0 

1.01 

- 

1.34 

.37 

22 

.0 

0 

-3 

? 

? 

THOMASVILLE 

67,0 

39.4 

53.2 

2.2 

79 

27 

26 

359 

0  0 

8  0 

1.93 

- 

2.17 

1  .49 

11 

.0 

0 

3< 

TIFTON    2  N 

65.5 

39.8 

52.7 

1.2 

79 

21 

26 

1  3 

0'  0 

6  0 

.72 

- 

3.67 

.37 

11 

.0 

0 

3{ 

0 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

67.0 

42.8 

54.9 

1.3 

80 

19 

29 

1  + 

315 

0  0 

5  0 

1.24 

- 

2.38 

.93 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

WAYCROSS 

67.5 

41.5 

54.5 

1.4 

80 

20 

21 

13 

331 

oi  0 

1.46 

1.73 

.81 

23 

.0 

0 

21 

1 

0 

WOODRUFF  DAM 

63.  7M 

42. 6M 

53. 2M 

79 

20 

30 

12  + 

Oj  0 

4  0 

1.43 

.64 

23 

.0 

0 

4  , 

2 

0 

DIVISION 

53.6 

1.04 

.0 

STATE 

49,9 

1.6 

2.66 

- 

1— 

1.40 

T 

Precipilalion 


S«e  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


1   1  2  1 

3 

4  I 

'  L. 

5  I  6 

 1  

7  I   8  1  9 

 1  1  

10 



11 



12 

•  34 

.03 

.04 

•  45 

•  86 

.02 

•  36 

.06 

.10 

.63 

.05 

.01 

.22 

.01 

•  08 

.16 

.06 

.  14 

.06 

.11 

.26 

.20 

.22 

.01 

.  15 

•  07 

•  03 

T 

.06 

T 

T 

.  10 

.02 

.  10 

T 

.05 

.01 

.39 

.11 

.02 

.25 

T 

.40 

.49 

T 

.32 

.19 

.05 

.og 

.03 

.75 

.05 

.  15 

•  35 

,2^ 

.23 

.25 

.02 

.02 

•  25 

.15 

.24 

.20 

.11 

•  16 

.15 

•  02 

•  40 

•  35 

.05 

•  42 

.09 

•  01 

.09 

•  06 

T 

•  10 

.30 

T 

.05 

.  1? 

.39 

.11 

.64 

.45 

.23 

.45 

T 

.60 

.10 

T 

.33 

.19 

.10 

.11 

.14 

.19 

.27 

.27 

.33 

.07 

.06 

.10 

.14 

.09 

RECORD  MISSING 

.06 

.71 

.25 

.13 

.02 

.57 

.  15 

.19 

.31 

.25 

.12 

.  19 

.49 

.22 

*  18 

.03 

.02 

T 

.04 

.01 

.06 

T 

•  03 

•  05 

.19 

.13 

.03 

.08 

.50 

.  16 

.07 

.11 

.16 

T 

.  19 

•  03 

.10 

.74 

•  10 

•  19 

.01 

.28 

.17 

.05 

.17 

•  22 

.13 

.06 

T 

.36 

.05 

T 

.01 

.26 

.27 

RECORD  MISSING 

.17 

.27 

.05 

•  36 

.03 

.36 

.14 

•  25 

.12 

.13 

•  24 

•  30 

.09 

.01 

.11 

•  13 

.03 

.02 

•  34 

.21 

.1- 

•  09 

.04 

.57 

.10 

1.50 

.30 

.12 

.35 

.19 

.04 

■  42 

.18 

RECORD  MISSING 

.14 

.46 

.03 

.15 

.20 

.15 

T 

.  17 

.05 

.11 

•  02 

.80 

•  01 

.04 

.16 

.08 

T 

•  06 

T 

.21 

•  24 

•  10 

•  16 

T 

•  15 

.28 

.11 

.22 

T 

.02 

T 

.54 

T 

•  10 

.38 

.22 

T 

•  08 

.10 

.07 

•  66 

.11 

•  33 

.83 

.12 

•  03 

.25 

•  45 

.16 

.37 

•  17 

.40 

•  15 

•  02 

■  39 

.07 

T 

T 

.06 

.01 

•  06 

.08 

.10 

•  10 

•  03 

•  05 

.05 

T 

.60 

.23 

.02 

.35 

.57 

.03 

.26 

.01 

•  41 

.12 

.10 

•  27 

.53 

.20 

T 

.20 

.02 

Day  of  month 

13  I  14  I  15 


19     20     21    22    23    24    25    26  27 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
A  I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIOGE  RE5VR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   I  W 
BRUNSW ICK 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


carter5ville 
cartersville 
cedartown 
cmatsworth  1  w 
chickamauga  park 


SW 


CHOESTOe 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
CORDELE 
CORNEL  lA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 
OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
DONALSONVlLLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVtLLE 

DOVER 

DURL IN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FA  I RMOUNT 

FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 


SW 


FOLKSTON 
FORSYTH  1 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY   3  E 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
H0G6ARDS  MILL 

JASPER   1  NNW 
JONESBORO 
KENSINGTON 
K INGSTON 
LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
MACON 
MAYSVILLE 
MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WN 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 


9*84 
1.30 
1.18 
1.33 


10.92 
.74 
10.47 


.69 
•  82 

1.87 
1.74 
9.47 
.67 
1.22 


10.65 
11  .92 
10.43 
1.09 


2.64< 
7.0Q 

9^04 
•  69 
8^41 
5^00 
9.40 

.64 
6.89 
12.16 
1.16 
1.50 


16.01 
.76 
9.93 


2.40 
7.23 


1.04 
11.31 
11.47 

1*15 


•  69 
6.46 


Ull 
.76 


.05    1.00  3 


1.05 
1.01 


2.08 
.17  1.20 


2.14 
2.49 


1.99 
•06  2.65 
•03  1.25 


•15  .55 
1.25 
•  93 


2.45 

T 

•22  2.60 


11  Ull 
06  .10 
63  1.11 


1.50 
2*00 
U39 


2^19 
1.25 


2^16 
1^06 
1.84 
1.79 


.01      .06  .01 


2.49  1.10 
•17  .21 

1.7*  .27 
1.20  .04 
2.30  .33 


.01      T  ,0t 


T        T  T 


T      T  •oa 


Sm  R«fer0aca  NoIm  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


fable  3-Conlinued 


station 

Tolcd 

Day  of  month 

1    t   2   1  3 

4  1  5  1 

Q 

7  1  8  1  9 
/  1  0  1  a 

10 

lu  1 

u 

12 

13  j  14  j  15 

16  1 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1 

1 

23 

1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

OTTEL''  0«" 

10.82 

.17 

T 

.49 

•  29 

1.60 

3.29 

T 

2.40 

2.00 

•  36 

.30 

T 

IN£  MOUNITAIN  VAULEV 

- 

- 

.99 

- 

- 

- 

- 

- 

Ul TMAN 

tao 

.29 

•  99 

T 

ESACA 

.06 

IN6f.0LD 

10.78 

1 27 

.09 

.71 

•  06 

l!o2 

2.88 

2I04 

•  4? 

T 

•  IJ 

ISING  FAWN 

4.90 

.29 

.10 

.76 

1.10 

3.26 

1.44 

2.35 

•  19 

T 

•  09 

T 

out 

9.83 

.13 

.02 

.32 

T  .97 

4.69 

7 

1.90 

1.95 

•  29 

•  03 

.01 

OME  i^R  AiaPORT  A 

.10 

.03 

•  32 

.25 

•33  3^22 

1.19 

•  16 

2.06 

1.67 

T 

•  16 

T 

AVANNAM  USOA   PL  GAflOEN 

•  OS 

04  T 

•  03 

•  0!  • 

AVANNAH  MR    AP  R 

" 

ll7 

.14 

.41 

.03 

T 

T 

T 

.27 

T 

!oi 

.07 

AVANNAM  BEACH    2  H 

1.01 

T  .05 

.12 

•  01 

•  25 

T 

.37 

T 

7 

.01  I 

PART*    7  NNW 

.93 

.16 

.40 

•  37 

TANLE*  GAP 

.19 

.50 

.  13 

U06 

4.60 

1.20 

2.60 

•  31 

.22 

UtMES 

.76 

•  37 

•  97 

UMMEPVILLE 

a  flo 
• 

.06 

.05 

.87 

.07 

•  87 

3.89 

1.04 

•  •40 

•  14 

.29 

KAINSRORO 

.61 

.09 

•  52 

T 

MEET  GUM 

10. A} 

.19 

.50 

.  15 

1.40 

3.99 

2.40 

U80 

•  27 

.21 

ALftnTTON 

.20 

.30 

•  30 

1.28 

.39 

AtLAPOO'iA    ?  NNW 

a' Al 

.71 

•  17 

.55 

^VLOSSVILLP 

• 

.18 

•  38 

.32 

3^93 

.83 

1.73 

.37 

HOWASVILLE 

1.93 

1.49 

•  02 

.11 

•  29 

T 

•  02  I 

:fton  ?  N 

.7J 

T 

•  37 

•  19 

.20 

ITUS 

.29 

T 

•  69 

.  14 

U37 

3^83 

•  01 

2.04 

1.85 

.93 

•  20 

.10 

PCCOA 

9.01 

.01 

1.59 

.01 

»Ar  MOUNTAIN 

13.36 

.10 

•  99 

.12 

U60 

4^50 

2.62 

3.78 

•  29 

Lnnel  hill 

9.37 

.03 

.02 

•  60 

.10 

•  96 

3^10 

2.45 

U86 

.33 

•  12 

(lOOSTA  we  AIRPORT 

1.2A 

•  02 

T 

ILCSKA 

a. 14 

.35 

.29 

•  77 

3^75 

1.26 

1*36 

.19 

•  03 

•  22 

Irrfnton 

1.33 

•  39 

•  09 

•  38 

•  92 

.20 

•  05 

ISHINGTON 

2.60 

•  16 

.  10 

1.29 

.05 

.84 

.20 

T 

IrCDOSS 

1.48 

.03 

•  40 

.01 

.05 

•  03 

.81 

.03 

.01 

.09 

•  02 

•  01 

•  03  ■ 

IvNESRORn 

.59 

IST  POINT 

1.21 

.02 

•  02 

.35 

T 

•  64 

.05 

.11  .02 

BD6URV 

1.04 

.03 

.07 

T 

.27 

.07 

•  44 

.07 

.09 

BCMUPP  DAM 

1.43 

•  52 

.08 

•  01 

•  13 

.94 

T 

T 

•  15  T 

llOSTfKA 

6.68 

.36 

•  08 

•  02 

T  •U 

3.86 

1.08 

•  96 

.18 

■mG  HARRIS 

11.70 

.11 

.01 

•  30 

•  24 

U44 

4.02 

T  T 

1.82 

2^49 

.96 

T 

.33 

•  02 

Sm  fUf«r«Be«  NotM  FoUowtng  SUttoa  tndm 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  I  LEY 

MAX 
MIN 

70 

67 
33 

71 
35 

68 
35 

69 

36 

57 
26 

68 
26 

65 

30 

70 
40 

71 

53 

57 

30 

46 

26 

43 

28 

63 
34 

75 

50 

73 
34 

67 

35 

69 
38 

79 

50 

78 

59 

so 

60 

68 

36 

52 

37 

48 

38 

60 
45 

75 
37 

59 

33 

53 

37 

59 
40 

e 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

58 
28 

62 

29 

71 
34 

72 

38 

65 

37 

68 

33 

58 

26 

58 

28 

68 

29 

71 
35 

73 
54 

57 
30 

47 

27 

51 
28 

68 

36 

76 
46 

72 

36 

69 
35 

72 
38 

78 
38 

77 
56 

75 
62 

68 
40 

55 
35 

51 
40 

73 
46 

74 
44 

76 
41 

62 
33 

56 
32 

67 
34 

{ 

ALBANY 

MAX 
MIN 

57 
32 

61 

35 

70 
35 

73 
42 

69 
50 

69 
38 

58 
31 

61 

31 

65 

34 

71 
45 

74 

40 

51 

31 

47 
29 

48 
29 

68 
39 

76 

52 

72 
38 

66 
38 

72 
44 

77 
52 

80 
63 

76 
62 

69 

40 

53 
40 

47 
42 

62 
46 

76 

55 

73 
41 

62 

39 

55 
39 

64 
48 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
30 

70 
32 

72 
50 

68 
39 

68 
42 

58 
36 

59 
30 

66 
32 

70 
37 

75 
50 

56 
36 

46 

30 

49 

28 

68 
35 

76 
49 

71 
46 

63 

35 

72 

35 

76 
51 

79 
49 

74 

68 

69 
42 

64 

40 

47 

39 

63 
45 

73 

63 

73 
53 

63 
38 

65 
36 

52 
49 

62 
40 

1 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 
MIN 

52 
23 

56 
25 

62 
32 

61 

25 

56 
26 

53 

33 

48 

22 

63 

25 

64 

27 

64 

26 

68 
34 

40 

21 

33 
16 

37 
18 

40 

30 

61 
39 

54 
31 

45 

29 

49 

33 

60 
42 

66 
49 

67 

51 

62 
31 

50 
30 

39 
32 

63 
32 

62 
47 

71 
27 

48 
28 

56 
28 

58 

23 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
27 

71 
28 

73 
44 

72 
37 

68 
44 

58 

33 

58 
26 

68 
29 

71 
32 

71 
45 

59 
38 

48 

30 

46 

26 

68 
32 

77 
46 

73 
53 

67 
37 

72 
37 

79 
50 

77 
55 

80 
58 

71 
44 

63 
37 

52 
37 

69 
45 

72 
52 

78 
49 

61 
37 

64 

31 

63 
44 

62 
32 

e 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

58 
30 

66 
34 

69 

53 

69 

36 

64 
46 

55 
34 

57 

25 

64 

31 

66 

36 

71 

50 

60 
40 

45 
25 

42 
26 

58 
31 

71 
43 

67 

60 

63 
30 

65 
32 

73 
45 

76 
50 

75 
51 

66 
42 

50 

37 

48 

37 

57 
39 

71 

50 

70 
64 

59 
35 

61 
34 

59 
45 

59 
43 

ATHENS 

MAX 
MIN 

59 
27 

62 
26 

68 
47 

56 

30 

58 
37 

50 
34 

27 

60 

64 

30 

61 
40 

59 
36 

41 
24 

38 
22 

37 
26 

50 
35 

66 
47 

60 
32 

50 
30 

54 
36 

60 
49 

65 
58 

65 
44 

50 
35 

46 

29 

59 
33 

59 
42 

72 
48 

61 
31 

54 
34 

61 
36 

60 
30 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 
MIN 

58 
25 

61 
27 

66 
26 

56 
25 

61 
35 

53 
31 

59 
25 

60 
24 

62 
30 

65 
34 

47 
36 

37 
24 

38 
22 

40 
25 

53 
34 

65 
47 

46 

35 

42 
32 

53 
36 

60 
49 

66 

57 

67 
49 

47 
36 

43 

33 

58 
34 

61 

38 

73 
47 

60 
31 

55 
30 

59 
35 

61 
35 

ATHENS  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
26 

59 
29 

67 
40 

55 
34 

57 
36 

52 
31 

58 
27 

58 
34 

62 
34 

60 
43 

54 
31 

40 

23 

36 

22 

37 
28 

62 
34 

66 
37 

59 

32 

41 

30 

53 
35 

62 

50 

64 

60 

65 
40 

49 

35 

37 
29 

57 
33 

59 
45 

72 
46 

56 
31 

52 
36 

60 

38 

69 
33 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
28 

59 
28 

62 
42 

59 
31 

53 
39 

49 
31 

55 
29 

62 
32 

61 
35 

62 
45 

49 

31 

35 
23 

40 
21 

40 

28 

65 
35 

63 
35 

50 
31 

50 
33 

59 
38 

66 
47 

65 
59 

64 

34 

44 

33 

39 
30 

60 
32 

61 
46 

69 
43 

51 
30 

56 
35 

54 
43 

56 
36 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

55 
32 

59 
39 

59 
43 

57 
32 

51 
40 

46 

30 

53 
28 

59 
37 

60 
43 

62 
46 

45 
29 

32 
21 

40 
19 

38 
28 

64 
34 

64 
34 

47 
31 

49 
33 

58 
37 

66 
48 

66 
68 

64 

33 

43 

33 

36 
29 

60 
34 

61 
48 

68 
41 

48 

29 

57 
37 

54 
45 

57 
35 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
27 

64 
24 

71 
39 

63 
29 

66 
37 

56 
31 

69 
26 

61 
27 

66 

30 

68 
40 

60 
35 

46 
29 

39 
25 

48 

32 

73 
41 

71 
45 

68 

32 

51 
35 

64 

39 

74 

55 

74 

59 

70 

39 

49 
34 

43 
34 

64 
34 

68 
50 

72 
53 

66 
32 

57 
30 

63 
32 

58 
29 

< 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

61 
31 

64 

29 

72 
52 

65 
35 

65 
40 

57 
39 

60 
30 

63 
34 

67 
36 

68 
47 

65 
42 

47 

30 

42 
25 

46 
30 

71 
40 

73 
58 

70 
37 

62 
35 

63 
39 

73 
56 

76 
64 

67 
46 

51 
35 

48 

34 

56 
36 

69 
50 

71 

55 

70 
38 

55 
35 

63 
38 

60 
38 

< 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

61 
28 

71 
32 

71 
57 

69 

39 

68 

50 

61 

36 

57 
27 

68 

29 

70 
34 

7. 
51 

50 
38 

46 

29 

51 

29 

69 
37 

76 
49 

76 

62 

64 
35 

73 
33 

75 
48 

78 
51 

73 
62 

72 
41 

57 
39 

57 
40 

62 
47 

80 
49 

76 
50 

73 
41 

65 
34 

63 
55 

62 
50 

( 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
32 

66 

35 

73 
52 

68 
43 

66 
48 

63 

32 

60 
33 

66 

39 

66 
50 

52 
44 

51 
33 

49 

39 

65 
37 

75 
42 

74 

'^2 

74 

68 

76 
65 

70 
60 

64 

39 

49 
42 

57 
46 

70 

51 

77 
53 

67 
45 

62 
35 

62 
43 

58 
49 

< 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

'>'> 

12 

54 
14 

58 
21 

58 
15 

49 

29 

49 
21 

40 
18 

51 
18 

60 
19 

63 
27 

60 
37 

38 
14 

34 
6 

36 
10 

47 
36 

59 
47 

51 
29 

47 

25 

55 
33 

62 
42 

66 
48 

64 

54 

66 

30 

51 
32 

36 
29 

63 
36 

63 
40 

66 
26 

49 

27 

51 
25 

56 
19 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

60 
32 

69 

35 

71 

57 

67 
40 

66 
48 

68 

37 

58 
28 

66 
33 

70 

36 

73 

52 

59 
37 

45 
28 

49 
27 

66 
34 

75 
51 

68 
65 

60 
34 

70 
35 

74 
48 

77 
51 

71 
63 

68 
39 

57 
39 

51 

37 

60 
43 

74 
48 

72 
53 

62 
38 

54 
34 

61 
49 

63 
46 

( 

BROOKLET   1  w 

MAX 
MIN 

60 
30 

69 
28 

70 
51 

68 
40 

69 
44 

61 
37 

55 
29 

65 
33 

72 
35 

68 
47 

57 
42 

46 

31 

44 
28 

56 
32 

75 
45 

73 
60 

66 
40 

69 
39 

80 
46 

80 
60 

82 
61 

77 
54 

54 

35 

49 

37 

58 
43 

66 

53 

76 

52 

70 
40 

62 
36 

60 
43 

59 
44 

( 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

61 

38 

72 

37 

65 

55 

72 
46 

66 

50 

63 
40 

56 
34 

63 
37 

72 
42 

72 
51 

65 
44 

51 
33 

51 
32 

69 
38 

73 
49 

74 

54 

70 
45 

70 
45 

76 

56 

77 

57 

78 

58 

76 
60 

62 
42 

50 
42 

62 
42 

72 
53 

76 

63 

63 
46 

63 
41 

53 
48 

62 
51 

( 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
30 

65 

33 

74 

50 

69 
43 

66 
49 

60 
40 

57 
32 

61 

35 

68 
39 

66 
53 

64 
40 

52 
34 

50 
32 

68 

37 

69 
48 

76 
56 

69 
43 

67 
42 

72 
59 

73 
60 

73 
59 

77 
47 

50 
41 

49 

43 

59 
45 

69 
52 

77 

53 

63 
42 

59 
40 

53 
45 

55 
39 

( 

CAIRO   2  NNW 

MAX 
MIN 

63 
30 

71 

35 

72 
56 

72 
42 

70 
49 

64 

36 

60 

28 

67 

31 

72 
40 

74 

51 

62 
38 

47 

29 

51 
27 

68 
36 

77 
48 

70 
59 

68 
35 

74 

39 

77 
50 

78 

51 

76 
60 

69 
42 

57 
38 

51 
39 

56 
46 

74 

52 

78 
51 

73 
41 

65 
34 

64 
48 

53 
48 

( 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

56 
18 

60 

17 

57 
27 

53 
19 

54 
29 

47 

25 

55 

19 

56 
20 

64 

26 

58 
41 

57 
30 

36 
19 

40 
14 

39 
24 

51 
34 

58 
40 

43 

31 

54 
23 

58 
35 

66 
41 

67 

53 

62 
36 

63 

30 

50 
31 

61 

31 

61 

37 

71 
50 

66 
27 

53 
27 

61 

32 

56 
33 

. 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

71 
30 

72 
31 

71 

50 

70 
46 

70 
48 

62 

37 

58 
28 

67 
30 

68 

32 

69 
43 

74 

33 

47 

30 

52 
26 

70 
37 

78 
60 

71 
50 

7U 
30 

72 
32 

71 
51 

73 
54 

74 

61 

73 
43 

57 
40 

58 
42 

69 
43 

72 

58 

75 
51 

69 
45 

63 
35 

53 
49 

64 
48 

( 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

61 

30 

68 
30 

72 
53 

70 
39 

68 
46 

63 
39 

56 
29 

61 
30 

72 
35 

69 
49 

67 
41 

50 
33 

44 

29 

68 
33 

74 
48 

74 
61 

57 
41 

70 
41 

77 
52 

78 
63 

78 

60 

75 
50 

55 
38 

51 
39 

62 
44 

64 

53 

77 

52 

71 
41 

72 
34 

61 
44 

60 
45 

e 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

55 
20 

60 
18 

63 
20 

68 

21 

58 
22 

60 

28 

61 

20 

59 
21 

59 

23 

62 
25 

60 
37 

'8 
25 

43 

20 

40 

16 

40 

30 

57 
37 

57 

30 

47 

30 

44 

19 

57 
40 

63 
43 

67 
53 

67 
37 

52 
31 

39 
30 

69 

32 

63 
46 

72 
30 

48 

27 

53 
29 

63 
26 

. 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

57 
20 

60 
20 

62 
41 

58 
23 

58 
35 

49 

29 

58 
22 

62 
23 

61 
26 

61 
39 

58 
30 

37 
21 

42 
19 

40 

27 

66 
38 

62 
40 

51 
32 

57 
30 

64 
39 

69 
43 

67 
60 

63 
36 

49 

33 

44 

32 

62 
34 

54 
40 

69 
48 

60 
29 

57 
29 

56 
44 

60 
33 

i 

3 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

21 

23 

49 

23 

25 

31 

23 

23 

36 

46 

32 

20 

18 

27 

36 

49 

31 

25 

38 

49 

58 

39 

33 

31 

32 

46 

53 

29 

30 

40 

33 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

57 
25 

56 
22 

62 
39 

56 
25 

• 

54 

28 

46 

27 

54 
19 

55 
28 

64 
26 

56 
36 

54 
36 

38 
20 

12 

36 
15 

52 
35 

62 
44 

56 
27 

52 
22 

62 
32 

61 
40 

62 
63 

60 
41 

50 
32 

47 

25 

59 
27 

63 
36 

69 

52 

55 
32 

50 
29 

60 
30 

56 
29 

i 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

60 
28 

67 
28 

71 
54 

68 
34 

62 
47 

59 
37 

60 
30 

66 
31 

68 
34 

70 
47 

65 
37 

46 
28 

49 

27 

54 

33 

73 
48 

76 
58 

66 
34 

68 
33 

74 
45 

74 

51 

77 
63 

73 
40 

58 
36 

52 
38 

54 

39 

72 
47 

74 
57 

72 
36 

63 
34 

62 
45 

63 
42 

6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
24 

65 
27 

70 
45 

63 
30 

60 
40 

54 
31 

59 
29 

63 
27 

66 
31 

68 
45 

57 
34 

41 

26 

46 
25 

53 
31 

72 
46 

66 
37 

57 
32 

65 
29 

72 
44 

71 
51 

75 
63 

66 
38 

60 
38 

45 

38 

64 
38 

72 
48 

73 
49 

58 
36 

62 
30 

59 
47 

62 
34 

6 

CORDELE 

MAX 
MIN 

55 
29 

60 
30 

69 

33 

79 
35 

68 

37 

66 
36 

55 
29 

68 

31 

66 
35 

68 
40 

73 
51 

52 

29 

45 
28 

44 
29 

64 
36 

76 
52 

69 
34 

63 
35 

70 
40 

75 
50 

78 
65 

69 
40 

50 
39 

45 
38 

69 
41 

73 
38 

59 
37 

64 
42 

6 

3 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

58 
26 

59 
25 

62 
25 

58 
26 

53 
33 

43 
32 

66 
23 

66 
31 

61 
29 

60 
40 

54 

32 

31 
24 

33 
16 

37 
24 

47 
37 

59 
42 

60 
27 

44 
26 

56 
36 

56 
44 

62 
62 

60 
41 

49 

33 

41 
26 

56 
31 

61 
39 

69 
62 

63 
30 

51 
32 

58 
32 

62 
25 

> 
3 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

59 
25 

62 

23 

66 
40 

59 
25 

57 
39 

52 
29 

58 
27 

61 
27 

65 
29 

66 
42 

61 

37 

40 
25 

41 

22 

39 
27 

67 
36 

66 
50 

59 
32 

47 
31 

61 

37 

63 
49 

66 
59 

64 
43 

46 
37 

43 
31 

60 
32 

62 
42 

73 
47 

59 
31 

55 

32 

58 
43 

61 
32 

5 
3 

CUTHBERT 

MIN 

59 
34 

68 

34 

70 
57 

67 
38 

64 
48 

58 

38 

66 
29 

66 
34 

70 
39 

72 
52 

62 
36 

45 

28 

45 

27 

65 
33 

74 
50 

72 
62 

62 
32 

69 
36 

70 
49 

70 
49 

73 
63 

68 
40 

56 
38 

60 
38 

68 
42 

73 
50 

70 
68 

68 
37 

65 
35 

61 
48 

62 
49 

6 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

54 
26 

54 
22 

59 
43 

57 
27 

56 
32 

44 

30 

64 
26 

57 
30 

59 
31 

56 
41 

56 
33 

34 
19 

37 
17 

36 
23 

47 
35 

55 
40 

49 
32 

52 
31 

57 
38 

69 
44 

64 

55 

61 
40 

49 

31 

42 

26 

59 
37 

62 
45 

69 
51 

53 
35 

49 
34 

60 
31 

57 
28 

5 
3 

OALTON 

MAX 
MIN 

57 
24 

54 

29 

57 

33 

52 
28 

54 

28 

48 

32 

46 

27 

45 
26 

56 
37 

57 
40 

54 
32 

34 
20 

30 
14 

37 
16 

43 
28 

58 
37 

63 
25 

52 
33 

66 

35 

57 
36 

63 
59 

62 
47 

47 

32 

52 
34 

58 
42 

59 
45 

67 
42 

65 
28 

66 
30 

67 
40 

68 
44 

5' 
3 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  19S« 


Station 

Day  Of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

7 

10 

12 

13 

M 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

tUBLIN 

MAX 
MIN 

61 
27 

68 

27 

73 
49 

66 

33 

67 
42 

58 

35 

60 
27 

68 

33 

70 
32 

73 
46 

62 
43 

46 

30 

42 

27 

52 
31 

74 
41 

72 
62 

68 

33 

61 

35 

75 
43 

79 

53 

80 
60 

73 
47 

48 

38 

46 

35 

55 
37 

74 
52 

73 
52 

37 

62 
35 

62 
46 

60 
40 

64.2 
39.6 

ASIMAN 

MAX 
MIN 

«1 

3 1 

70 

30 

72 

68 

38 

69 
46 

60 

59 
28 

67 
36 

70 

38 

37 

64 
40 

44 

29 

43 

27 

63 
32 

74 
44 

71 
61 

65 
34 

67 

3  7 

77 
45 

78 
55 

79 
61 

74 
45 

50 
37 

47 

36 

59 
40 

72 
52 

73 
52 

37 

63 
36 

60 
47 

60 
43 

65.2 
40.8 

XPERIMENT 

MAX 
MIN 

SO 
27 

56 
35 

61 

65 

30 

60 
48 

56 

3  1 

51 
28 

57 
32 

67 
36 

63 
^0 

68 
36 

42 
23 

40 
21 

43 
26 

43 
38 

70 
53 

60 
30 

54 
31 

56 
36 

66 
44 

68 

53 

67 
60 

62 
35 

43 
31 

37 
34 

60 
44 

66 
44 

70 
31 

54 
34 

59 
46 

55 
36 

57.1 
36.8 

IT26ERALD 

MAX 
MIN 

59 

68 

71 

67 
40 

67 

63 

55 

65 

70 
42 

72 
51 

65 

45 
30 

46 

28 

67 
34 

75 
48 

72 

67 

70 

65 

78 

79 

74 

51 

38 

64 

72 

75 

71 

63 

3  7 

63 
49 

62 
46 

65.9 
42.7 

.EMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

i9 
30 

67 

30 

71 
49 

71 

39 

69 
45 

67 

3  5 

55 
27 

66 

28 

72 

35 

69 

47 

67 
46 

50 
32 

47 

29 

68 

32 

74 
46 

73 

72 

68 

75 

76 

79 

77 
63 

67 
40 

51 

62 

67 
53 

76 

50 

75 
41 

62 
30 

61 
40 

60 
44 

66.9 
42.3 

)I.KSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

62 

72 

79 

71 

65 

65 

59 

66 

74 

73 

70 

51 

51 

74 

37 

72 
48 

75 

69 

75 

79 

78 

80 

69 

55 

72 

79 

76 

73 

66 

60 

69.5 
44.0 

IRSVTH   1  S 

MAX 
MIN 

59 

58 

71 

72 

72 

64 

61 

61 

61 

69 

70 

64 

59 

60 

60 

RT 

GAINES 

MAX 
MIN 

«0 
24 

69 
28 

76 
54 

73 
39 

61 
43 

62 

33 

60 

28 

66 

29 

70 
35 

70 
51 

74 

35 

48 

27 

47 
24 

56 
32 

76 
52 

75 
60 

63 

70 
28 

70 

72 

72 
62 

67 
43 

58 
37 

50 

55 
39 

75 
44 

74 
56 

66 
34 

66 
29 

61 
47 

66 
43 

65.4 
39.3 

RT 

VOLLEY  3  E 

MAX 
MIN 

59 
26 

66 

26 

70 
42 

65 

32 

63 
40 

55 
34 

59 
29 

67 
30 

68 
34 

71 
47 

56 

32 

44 

27 

46 

26 

47 

30 

72 
42 

66 

64 

65 

74 

77 

80 

66 

48 

42 

58 

72 

72 

60 

63 

60 

62 
36 

62.5 
37.1 

INESVILLE 

MAX 
MIN 

55 
26 

58 
25 

61 
43 

54 

30 

52 

33 

46 

31 

55 
24 

56 
31 

61 

33 

58 
42 

54 
33 

35 
20 

37 
18 

35 
23 

45 

33 

57 

55 

45 

54 

58 

65 

61 

48 

42 

60 

63 

69 

59 
28 

51 

60 
34 

58 
30 

53.8 
33.7 

VILLE 

MAX 
MIN 

60 
29 

68 

29 

72 
54 

69 
40 

69 
45 

58 
37 

57 
30 

66 

32 

71 
35 

69 
49 

66 
40 

47 

32 

42 
28 

67 
33 

73 
50 

73 

66 

70 

78 

78 
62 

80 

73 
52 

52 

50 

62 

66 

53 

76 
52 

69 
40 

62 
37 

60 

59 
44 

65.4 
42.5 

ORO 

MAX 

57 

62 

67 

61 

58 

54 

59 

63 

64 

68 

69 

42 

41 

40 

68 

68 

62 

52 

66 

68 

66 

43 

46 

57 

68 

72 

61 

56 

59 

59 

59.2 

MIN 

29 

24 

50 

26 

39 

32 

26 

30 

31 

46 

39 

26 

22 

28 

38 

38 

50 

32 

53 

31 

35 

41 

36 

36.8 

MAX 
MIN 

58 
30 

62 
34 

67 

53 

59 

32 

56 
46 

53 
34 

58 

2b 

67 

35 

63 

39 

68 
49 

52 
35 

38 
24 

43 
22 

41 
29 

70 
38 

55 

56 

56 

67 

69 

66 

64 

43 

38 

60 

67 

70 

57 

3° 

56 

61 
38 

58.3 
38.4 

MAX 
MIN 

59 
32 

60 

29 

67 
43 

56 
32 

59 
36 

53 
32 

59 

28 

59 
30 

64 

33 

60 
40 

58 
39 

44 
24 

38 
18 

36 
21 

47 
31 

69 

63 

54 

54 

59 

65 

65 

48 

46 

58 

66 

75 

69 

52 

63 

59 

57.5 
34.3 

■>V1LLE 

MAX 

MIN 

61 
26 

69 
26 

72 
50 

66 

32 

67 
41 

56 

33 

60 
29 

68 

28 

68 

32 

72 
44 

62 

39 

45 
27 

43 
26 

58 
31 

74 
40 

70 

66 

65 

75 

80 

78 

67 
42 

49 

45 

58 

73 

73 

67 

62 

59 
41 

60 
43 

64.1 
38.4 

i  MILL 

MAX 
MIN 

61 
25 

71 

3 1 

73 
45 

68 
40 

68 

40 

61 

33 

59 
25 

67 
26 

74 
34 

74 

5  1 

58 
34 

46 

29 

52 
28 

69 
34 

78 
48 

71 

65 

74 

77 

80 

72 

67 

59 

50 

66 

76 

75 

65 

66 

62 

64 

66.7 
38.6 

1  NNW 

MAX 
MIN 

2A 

56 
25 

55 
43 

55 
22 

48 

36 

44 

28 

50 
23 

58 
29 

60 
34 

55 
44 

55 
29 

31 
18 

37 
14 

40 

28 

57 

44 

52 
26 

58 
35 

60 
45 

65 
58 

63 
35 

50 
29 

42 
30 

60 

61 
46 

67 

53 

53 
27 

53 
28 

57 
39 

56 
34 

53.1 
32  .6 

■TE 

MAX 
MIN 

58 

25 

58 

20 

58 

35 

55 

22 

52 

33 

48 

30 

55 
20 

60 
24 

61 

31 

55 
45 

47 

31 

38 
21 

41 

15 

37 
25 

47 

35 

59 

47 

54 

58 

61 

64 

58 

52 

45 
34 

60 
33 

62 

69 

56 
2' 

52 

63 
32 

56 
29 

54.4 
31.2 

■lOE 

MAX 
MIN 

58 
25 

64 

26 

67 

53 

60 
28 

56 
45 

51 

57 
22 

65 
29 

65 

32 

66 

47 

62 
34 

39 

23 

45 

22 

49 
31 

70 
42 

67 

54 

64 

41 

51 

70 

68 

50 

43 

62 

68 

71 
55 

65 
30 

63 
30 

55 
48 

60 
35 

60.4 
36.8 

.  :lle 

MAX 

MIN 

60 

66 

71 

33 

67 

56 

59 

64 

68 

69 

63 

46 

43 
26 

50 

74 

72 
59 

67 
34 

58 

35 

68 

35 

78 
54 

78 
62 

68 
47 

49 
36 

45 

35 

53 
35 

69 

72 

65 

58 

64 

59 

62.7 
39.2 

L  iE 

«  CITV 

MAX 
MIN 

56 
29 

61 
29 

70 
31 

73 
36 

70 
35 

72 
38 

59 
28 

68 

31 

72 
35 

73 
47 

57 
31 

47 

27 

44 

30 

67 

76 

69 

67 

72 

80 

79 

81 

68 

50 

50 

61 

77 
41 

60 

65 

61 

66.0 

we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
27 

65 
28 

71 
46 

64 

32 

64 
40 

57 

3  5 

61 
29 

67 
31 

67 
32 

73 
47 

58 
33 

44 

26 

43 
27 

47 

32 

73 
41 

68 
42 

64 

32 

63 
34 

73 
42 

77 
5  3 

79 
63 

68 
42 

50 
39 

44 

36 

59 

33 

71 

5 1 

7i 
51 

60 

61 

61 

62 

62.7 
38.0 

s 

MAX 
MIN 

72 
29 

64 
45 

67 

32 

63 

33 

71 
27 

41 

32 

52 
40 

73 

62 

73 

76 

79 

67 

iXiEVILLE 

MAX 
MIN 

53 
24 

59 
24 

63 

25 

69 
26 

61 
28 

62 

33 

54 

28 

60 
29 

60 
29 

65 

30 

70 
43 

55 
28 

42 
26 

43 

28 

46 

36 

72 

68 

53 
32 

51 

67 

73 

73 

67 

50 

32 

37 

69 

70 

59 

59 

61 
37 

59.8 
34.1 

MAX 
MIN 

62 
26 

69 

27 

74 

51 

68 
33 

70 
41 

60 

36 

60 

26 

64 

30 

'1 
33 

69 
48 

67 
42 

49 

30 

43 

27 

56 
34 

75 
42 

76 

72 

60 

76 

76 

81 

75 

56 

tl 

55 

66 

75 

70 
35 

60 

33 

65 
4 1 

70 
50 

65.7 
40.3 

"A    1  NE 

MAX 
MIN 

61 
28 

66 
29 

72 
46 

65 

33 

64 
41 

58 
37 

62 
29 

64 
28 

?? 
33 

64 
34 

59 
32 

45 
29 

43 

28 

48 

33 

74 
42 

69 

65 

64 

74 

78 

79 

69 

51 
40 

36 

59 

72 

71 

67 
39 

62 
35 

62 
49 

63 
43 

63.3 
38.6 

-LLO 

MAX 
MIN 

58 
26 

62 
25 

66 

51 

60 
28 

58 
39 

53 

58 
25 

64 

30 

64 

31 

68 
49 

66 
36 

41 

25 

42 

22 

41 

27 

70 
37 

66 

58 

51 

63 

66 

67 

65 

45 

43 

59 

69 

71 
^3 

63 

58 
33 

58 

59 
36 

59.2 
36.4 

E  2  ESE 

MAX 
MIN 

68 
30 

68 
34 

72 
56 

74 
43 

71 

50 

68 

39 

62 
30 

66 

33 

75 
37 

70 
49 

72 
38 

46 

30 

47 
27 

63 
36 

75 
43 

76 

70 

72 

78 

78 

76 

75 

55 

S3 

66 

74 

76 

69 

65 

62 

61 

67.8 
42.6 

MAX 
MIN 

57 
24 

57 
27 

65 
42 

56 
31 

55 
39 

50 
29 

56 
21 

67 

32 

61 

35 

63 
49 

55 
32 

46 

22 

42 

20 

42 

29 

70 
38 

67 

53 

65 

68 

67 

69 

64 

58 

43 

62 

67 

76 

64 

61 

33 

56 

60 
34 

59.5 
35.8 

"JNTAIN  VALLEr 

MAX 
MIN 

58 
29 

62 
29 

67 

50 

59 
30 

56 
40 

55 
26 

65 

35 

65 

32 

68 
45 

58 

3-1 

38 
21 

44 

20 

49 

27 

68 
40 

65 

55 

59 

63 

69 

68 

60 

49 

47 

58 

69 

70 

65 

61 

57 

60 

59.3 
35  .5 

MAX 
MIN 

64 

30 

72 
34 

74 

58 

75 
42 

71 

52 

62 
38 

61 
30 

68 

32 

70 
38 

74 
40 

62 
42 

48 

3 1 

53 
29 

62 
38 

78 

78 

76 

80 

78 

76 

72 

68 

64 

68 

78 

81 

72 

68 

65 

65 
52 

69.4 
42.4 

MAX 
MIN 

57 
22 

62 
21 

60 
49 

60 
23 

54 
33 

50 
34 

53 
23 

55 
24 

65 
30 

63 
43 

56 
38 

38 
24 

45 
18 

41 

30 

55 
37 

62 

48 

59 

62 

72 

58 

72 

57 

50 

66 

68 
40 

71 
54 

61 

33 

56 
31 

65 
37 

60 
34 

58.5 
34.1 

RO^WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
20 

60 
20 

58 
29 

53 

23 

52 
31 

47 

28 

54 

21 

55 
23 

63 
29 

57 
41 

41 

3 1 

34 
19 

41 

16 

38 
30 

60 

60 

44 

58 

69 

67 

55 

54 

41 

62 

63 

70 

49 

55 

62 

58 

54.6 
30.9 

-•AM  USOA   PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

63 
25 

68 
25 

74 

35 

71 
34 

70 
42 

60 
35 

58 
27 

68 

27 

71 
32 

67 
46 

60 
56 

51 
31 

42 
26 

68 
30 

75 
46 

76 

70 

68 

76 

77 

83 
60 

77 
62 

52 

49 

38 

61 

69 

50 

78 

61 
31 

65 
28 

61 
36 

60 
27 

66.1 
38.9 

>H  HB  AP 

MAX 
MIN 

61 

30 

68 
29 

72 
46 

69 

38 

69 
45 

59 
37 

56 

29 

66 
31 

71 

34 

67 
47 

61 

37 

50 
31 

41 

27 

68 
32 

75 
48 

75 

69 

67 
40 

76 

76 

81 

77 

52 

50 

60 

52 

77 

'o 

37 

62 
43 

58 
34 

65.3 
40.8 

■H  BEACH  2  N 

MAX 

MIN 

62 
35 

61 
32 

71 
52 

69 
44 

68 
49 

65 

42 

56 

35 

65 

40 

64 

39 

63 
53 

61 
45 

50 

33 

47 

31 

58 
39 

71 
49 

75 

55 

69 

48 

63 
48 

67 

53 

71 

55 

71 

58 

67 

59 

66 

37 

50 
41 

55 

47 

69 

52 

77 
55 

74 
46 

68 

47 

60 

50 

,9 
49 

64.3 
45.7 

-ORO 

MAX 
MIN 

70 
45 

47 

33 

76 
42 

61 

74 

36 

77 
49 

77 
64 

79 

62 

74 
50 

52 
36 

56 

36 

72 
52 

73 
55 

37 

■ON 

MAX 
MIN 

58 

28 

65 
27 

69 

55 

66 

30 

60 
45 

57 
42 

58 
29 

66 

33 

66 
42 

71 
55 

69 

35 

n 

44 

24 

48 

28 

l\ 

70 
51 

60 
32 

64 

31 

72 
40 

74 
60 

74 
64 

67 
41 

50 
36 

48 

35 

57 
39 

71 
45 

71 
56 

70 
34 

62 
31 

62 
38 

61 
38 

62.7 
39.1 

lOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

56 
15 

60 
15 

61 
39 

54 
15 

56 
28 

48 

23 

57 
16 

56 
IB 

61 
23 

59 

39 

58 

25 

44 

28 

44 

IS 

42 

23 

59 
36 

63 
33 

49 
26 

56 

23 

66 

35 

71 
46 

65 
59 

65 

32 

52 
26 

54 

32 

63 
32 

65 
39 

65 
49 

56 
25 

57 
24 

52 
39 

*» 

29 

57.0 
29.4 

5m  r«f«r«nc«  ootaa  follcraiac  StfttloD  Ib4«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


laoie  3  •  ^^nunuea 

Day  Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

f. 

72 
29 

72 
45 

72 
46 

68 
46 

60 
33 

59 

26 

67 

27 

73 
42 

71 
48 

58 

37 

46 

29 

52 
29 

70 
35 

71 
43 

68 
57 

67 
34 

75 
32 

78 
48 

77 
48 

77 
56 

68 
40 

58 

36 

51 
36 

67 
44 

72 
46 

79 
45 

70 
40 

66 

32 

64 
44 

64 
44 

TIFTON   2  N 

MAX 
MIN 

55 

61 

69 

36 

72 

70 

67 
36 

57 

28 

58 
28 

67 
37 

71 
46 

72 
54 

56 
29 

45 

26 

49 

28 

66 
37 

76 

53 

71 
34 

64 

36 

73 
38 

76 
54 

79 
56 

77 
62 

68 
39 

53 
37 

58 
40 

64 
46 

74 
62 

75 
40 

60 

35 

65 
36 

64 

47 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

61 

59 

63 
43 

54 
29 

57 
37 

48 

33 

28 

58 
32 

6U 

58 
42 

48 

38 

39 
23 

37 
17 

36 
21 

43 
33 

64 
41 

61 
36 

52 
29 

55 
36 

59 

47 

65 

56 

62 
39 

49 

39 

46 

28 

56 
30 

65 
42 

73 
54 

61 

29 

66 
35 

64 

33 

60 

30 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

73 

72 

71 

67 

59 
38 

58 

30 

67 

32 

73 

73 
49 

60 
36 

47 

32 

52 
29 

72 
38 

77 
47 

70 
53 

65 

39 

75 
40 

80 

66 

77 
54 

77 

64 

70 
42 

56 
39 

50 
40 

67 
46 

75 
56 

77 
51 

63 
44 

67 

35 

65 
47 

60 
45 

WARR6NT0N 

MAX 
MIN 

59 

60 
27 

68 
50 

60 
26 

61 

39 

53 
33 

60 
25 

61 
30 

65 
33 

68 
45 

65 
40 

42 

28 

39 
25 

42 
28 

70 
39 

69 

57 

64 
30 

58 
31 

62 
34 

66 
50 

69 
62 

68 
47 

50 
36 

46 

32 

58 
32 

67 
47 

70 

52 

67 
32 

55 
33 

60 
39 

66 
37 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

63 

64 

29 

63 
33 

64 
34 

65 
40 

57 
39 

59 
30 

58 
3  1 

55 
34 

56 
35 

65 
39 

45 

26 

41 

23 

45 

29 

60 
40 

72 
45 

61 
43 

55 
35 

60 
40 

68 
46 

69 

58 

70 

39 

54 

36 

47 
34 

56 
36 

60 
40 

70 
56 

59 
37 

50 

39 

63 
36 

60 
37 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

63 
29 

73 
31 

72 
43 

70 
39 

67 
46 

60 

35 

59 
27 

62 
31 

72 
35 

71 
48 

60 

55 

59 
31 

51 
21 

70 
34 

77 
40 

74 

68 

66 
37 

75 
35 

79 
47 

80 
69 

79 
59 

73 
62 

66 
40 

52 
40 

66 
41 

69 
48 

77 
51 

61 
41 

66 
33 

62 
42 

60 
48 

WAYNESBORO 

MAX 
MIN 

72 
40 

76 

55 

77 
61 

69 
50 

52 
35 

54 

37 

67 
51 

73 
54 

68 
36 

55 
36 

65 
43 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

60 
23 

64 
24 

69 
50 

66 
26 

59 
42 

64 

31 

58 

24 

63 

27 

65 

30 

66 
44 

63 

35 

40 

25 

46 

23 

52 
33 

70 
45 

67 
61 

57 
28 

64 
28 

70 
43 

69 
44 

72 
61 

70 
38 

49 
36 

45 

37 

62 

37 

66 
49 

74 

53 

70 
31 

62 
29 

59 
47 

62 
36 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

56 
34 

61 
40 

72 
44 

74 
45 

71 
45 

70 
40 

61 
33 

60 
34 

68 
38 

71 
51 

70 
47 

57 
30 

47 
30 

62 
30 

69 
66 

62 
35 

61 
36 

72 
39 

79 
63 

73 
58 

68 
62 

67 
40 

58 
40 

49 
43 

55 
47 

66 

53 

73 
41 

1 

53 
42 

55 
43 

52 
50 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Total  1 

A I  LEY 

EVAP 

.03 

.04 

.05 

.  12 

.07 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

.09 

.  10 

.02 

.08 

.  13 

.07 

.06 

.03 

.06 

.09 

.  11 

.07 

.03 

.07 

.09 

.04 

WIND 

14 

29 

13 

66 

47 

25 

12 

18 

30 

92 

50 

33 

14 

70 

58 

28 

19 

19 

29 

42 

112 

21 

21 

20 

23 

19 

24 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.05 

.04 

.03 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.13 

.00 

.07 

.08 

.03 

.10 

.04 

.02 

.01 

.20 

.02 

.05 

.03 

.36 

.10 

.03 

.12 

.07 

WIND 

30 

21 

22 

18 

34 

38 

33 

4 

11 

19 

48 

60 

36 

37 

19 

43 

57 

38 

41 

21 

19 

22 

74 

56 

22 

14 

13 

40 

7 

11 

60 

EXFERIHENT 

EVAP 

.09 

.07 

.08 

.10 

.07 

.10 

.  10 

.07 

.07 

.08 

.00 

* 

.21 

.12 

.14 

.06 

.05 

.03 

* 

.15 

.05 

.00 

.01 

.06 

.05 

.  14 

.09 

.08 

WIND 

32 

15 

82 

11 

29 

60 

76 

28 

24 

63 

72 

81 

67 

27 

28 

145 

96 

28 

25 

24 

120 

102 

72 

32 

23 

32 

52 

78 

32 

36 

30 

HOGCARDS  HILL 

EVAP 

.07 

.05 

.00 

.09 

.05 

.09 

.09 

.06 

.01 

.08 

.05 

.04 

.06 

.06 

.02 

.08 

.  10 

.05 

.05 

.06 

.06 

.01 

.  12 

.07 

.01 

.02 

.06 

.10 

.10 

• 

.  10 

WIND 

13 

4 

5 

8 

6 

20 

28 

9 

2 

5 

25 

36 

19 

8 

8 

38 

25 

8 

8 

6 

14 

9 

55 

26 

1 

5 

3 

16 

15 

7 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.12 

* 

.12 

.07 

* 

* 

« 

* 

.39 

.15 

.38 

.  16 

.03 

.18 

.00 

.07 

.01 

.02 

.02 

.16 

.08 

.03 

.07 

WIND 

26 

15 

18 

17 

5 

40 

43 

14 

2 

10 

13 

52 

66 

25 

8 

15 

69 

27 

24 

18 

33 

11 

48 

42 

24 

4 

7 

70 

30 

1 

25 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.  11 

.06 

.05 

.07 

.  12 

.  16 

.07 

.06 

.02 

* 

* 

.18 

.04 

.12 

.11 

.08 

.08 

.07 

.07 

.05 

.10 

.08 

.02 

.03 

.16 

.03 

.  11 

.06 

.04 

WIND 

23 

15 

20 

16 

20 

33 

61 

22 

9 

21 

27 

99 

52 

26 

16 

84 

54 

20 

27 

11 

50 

19 

91 

44 

11 

19 

10 

54 

31 

11 

10 

s««  reference  ootea  following  Stetlon  Indo*. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1954 


D«y  ol  month 


ALLATOONA  DAM  2 

ATHENS  Wn  AIRPORT 

ATUNTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVII.LE  EXP  STA 

CALHOUN  EXP  STA 

CARROLLTON 

DANLONECA 

DALTON 

PORSVTU 

GAINESVILLE 

GRIFFIN 

JASPER 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
WATNESBORO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OM  GMD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOVFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


:e  basis.  Tb*r«  b« 
)■  the  poat  offic*. 


REFERENCE  NOTES 

four  dlslt  ld«BtlflcatlOD  ouBbers  Id  the  Index  otiaber  coIubd  of  the  Station  Index  are  aBslgned  on  a  sta 
^fvrw  and  letter*  follovlng  the  station  naae,  such  as  12  8SW,  Indicate  distance  In  slles  and  direction  fr 
IpMTvatlon  tlsea  (iTSn  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tise. 

{islsfSd  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  la  the  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 

jlDltllly  and  seasonal  snovfall  and  heating  decree  dafs  for  the  preceding  12  sonths  vlll  be  carried  In  the  Juo*  Issue  of  this  bulletin. 

ttaliona  appearlag  in  ths  Index,  but  for  ehlcb  data  ars  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included 
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Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

|Temp.| 

IPtecip. 

Temp.  1 

Precip. 

A8BEV1LLE 

WILCOX 

AMOS  L.  ELLERBEE 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

7P 

W.  C.  BARNARD 

AOAIftSVILLC 

0041 

12 

34  22 

84  56 

710 

BA 

3 

C 

3782 

3 

32  36 

95  05 

400 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

0053 

16 

31  08 

83  2  5 

240 

3A 

3 

3899 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

8A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

P<IONTGOMERY 

HORACE  O.WESTBROOkS 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

B£RR I  EN 

HAR  1 

BLUE  SPRINGS  FARM 

ALBANY 

DOUGHERTY 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

HARALSON 

COWETA 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

ALBANY  H6  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

84  11 

190 

MiO 

MID 

2  3  5  7 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

82  56 

785 

5P 

"'a 

SAMUEL  A .  VERNER 

ALLATOONA  DAM  2 

oiei 

5 

34  10 

975 

8A 

8A 

2  3  5  6  7 

c 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASK I 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

3A 

R .   A .  .MC  LENDON 

ALHA  CAA  A  1 RPORT 

82  31 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

WILLIE  J.  ELLIS 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

TVA-131 

AMERICUS  SCS 

SUMTER 

SOIL  CONSERV.  SVC 

HIAWASSEE 

TOWNS 

TVA-151 

0430 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

eA 

PROF .  E .  S .  SELL 

2  3  5  7 

HOGGARDS  MILL 

4388 

6 

31  12 

64  27 

132 

MID 

8A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

10 

33  55 

83  22 

665 

6P 

6P 

2  3  5  6  7 

JACKSON  DAM 

4623 

9 

33  19 

63  51 

420 

MID 

GA .  POWER  COMPANY 

ATHENS  we  AIRPORT 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

JASPER  1  NNW 

HOWARD  L.  DIL6ECK 

ATLANTA  H6  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1 JESUP 

A,  C.  MAYERS 

ATLANTA  WB  CITY 

FULTON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1 JOHNTOWN 

DAWSCTJ 

MISS  M.   I.  FAUSETI 

AUCUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  5& 

■  143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

1 JONESBORO 

4700 

6 

33  31 

84  21 

930 

BA 

E .  J .  SWINT ,  SR , 

AUGUSTA 

0500 

R ICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

6P 

6P 

2  3  5  7 

i KENSINGTON 

4802 

IB 

34  46 

65  22 

820 

6A 

BAINBR IDGE 

DECATUR 

'KINGSTON 

WALTER  N,  COX 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

MRS.    ESTELLE  GROGAN 

1  LAFAYETTE 

JOHN  fi,  BEAVERS 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

HENRY  E.  WARMACK 

jLA  GRANGE 

TPOUP 

PAUL  B.  SMITH 

BELLVI LLE 

0787 

11 

32  09 

81  58 

165 

MIO 

c 

LEXINGTON 

5166 

14 

33  52 

83  07 

720 

6A 

MRS , S 1 DNE Y  f , ST  EVEN1 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

2  3  5  7 

'LIME  BRANCH 

5192 

*• 

33  56 

85  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENCiINEEHS 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

iLINCOLNTON 

JAMES  W.  BLACKWELL 

PR.  J.  G.  STANDIFER 

jLJTTLE  HIGHTOWER 

TVA-153 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

TVA-110 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

NESeiT  BAKER 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

760 

BA 

3 

LUMBER  CITY 

5386 

9 

31  55 

82  41 

150 

9A 

BA 

W.  ALEX  JZRNI^AN 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

7 

34  52 

83  49 

4760 

eA 

5394 

32  03 

84  47 

570 

MID 

CHARLES  C,  LYNCH 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRUNSWICK 

MACON  TEL.  PUB.  CO. 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MAYSVILLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

8UENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

657 

MID 

c 

5858 

11 

32  50 

82  14 

166 

BA 

MRS,  E.  B.  KING 

1413 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MIO 

c 

5874 

BALDW I N 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

BUTLER  CREEK 

N 

H.     .         L  N 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

MONT ICELLO 

JASPER 

H.  C.  BENTON 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

2  3  5  7 

6087 

C  OLOU ITT 

16 

31  10 

93  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

1500 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B  SPENCE 

2  3  5  7 

6126 

10 

32  12 

62  38 

1  55 

7A 

CAMP  ST  EWAR  C 

POST  ENGINEERS 

CHEROKEE 

C  .   8 .  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

J.  D.  MOORE 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

BAKER 

EMORY  UNI   FLD  STA 

CARNESVI LLE 

1619 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

3 

c 

6399 

7 

34  42 

84  13 

2050 

6A 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5  7 

c 

6407 

3 

34  00 

64  12 

1025 

BA 

MURRAY 

RALPH  M.  MESSER 

NOTTELY  DAM 

CARTEBSVILLE 

CITY  OF  CARTERSVILL 

CARTEHSVRLE  3  SW 

BARTOW 

GRANVEL  P.  TATUM 

HARRIS 

G,  C.  GOODMAN 

CAVE  SPRINGS  i*  SSW 

1715 

4 

34  03 

35  21 

600 

MID 

c 

7276 

16 

30  47 

83  33 

180 

6P 

aA 

CEDAR TOWN 

1732 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7* 

2  3  5  7 

74  3  0 

12 

34  35 

64  57 

657 

7A 

CMATSWORTM  1  W 

MURRAY 

12 

CATOOSA 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

U.S.   DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

UNION 

TVA-570 

3 

ROME 

FLOYD 

WILLIAM  M.  TOWERS 

CLAYTON 

1982 

14 

34  53 

83  24 

2  000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5  7 

ROME  8  SW 

7605 

4 

34  10 

65  16 

700 

MID 

CLERMONT  3  SW 

1996 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

7610 

12 

34  21 

65  10 

637 

MID 

MID 

CLEVELAND 

3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

Z  3  5  7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

U.  S.  COAST  GuttRO 

2198 

6 

33  05 

34  27 

825 

7P 

3 

SPARTA  2  NNW 

6223 

11 

33  18 

82  59 

550 

MID 

2238 

8 

31  01 

63  52 

250 

MID 

C.  W.    ELLINGTON,  JR 

c 

STANLEY  GAP 

8269 

12 

34  47 

64  18 

2300 

9A 

HARRY  M.  SUTLER 

SUCHES 

S.  E.  COX 

2  3  5  7 

SUMMER VI LLE 

CORNELIA 

HABERSHAM 

HOYT  S.  DILLARD 

2  3  5  7 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

C.  H.  MC  MILLAN 

2318 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  HAPMAN 

2  3  5  7 

SWEET  GUM 

8504 

7 

34  56 

64  13 

1800 

eA 

CUHMING  1  N 

2408 

FORSyTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

SYLVAN 1 A 

8517 

14 

32  45 

81  38 

210 

MID 

CITY  POWER  Cr  WTR  CO 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

TALBOTTON 

CUTHBERT 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

MISS  rMILY  GAILLARD 

2  3  5  7 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

DR.  W.  K,  COUSINS 

2485 

5 

33  55 

84  50 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TINNEY  3 

c 

THE  ROCK 

8657 

6 

32  53 

84  14 

800 

MID 

CEC  1 L  HARR 1 S 

2493 

12 

34  46 

84  58 

790 

6A 

BA 

JOHN  E.   MC  LELLAN 

2  3  5  7 

THOMASVILLE 

6666 

8 

30  51 

B3  59 

276 

6P 

MRS     SARAH  P.PORTER 

M.   IRENE  DUBOSE 

TIFTON  2  N 

8fl 

FRED  BELL 

S.  W.  KENNEY 

3 

TITUS 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

TOCCOA 

STEPHENS 

RADIO  STATION  WLET 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

TVA-633 

3 

TRAY  MOUNTAIN 

OOCTORTOWN  1  WSW 

R.   C.  THOMPSON 

3 

TUNNEL  HILL 

JOHN  R.  RU5S 

VALDOSTA 

LOWNDES 

EUGENE  ST ROM 

SEMINOLE 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

LOWNDES 

U.S.  WEATHER  BU.'EAU 

DOUGLAS 

COFFEE 

M.   FRANK  SIMMONS 

2  3  5  7 

WALESKA 

CHEROKEE 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

2791 

3 

33  45 

84  45 

1219 

aA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

WARRENTON 

9141 

11 

33  24 

62  40 

500 

5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2799 

11 

32  35 

81  43 

103 

aA 

6.   H,  EVANS 

3 

WASHINGTON 

9157 

33  44 

82  44 

616 

6P 

8A 

MRS .  HAZEL  S . TUCKER 

LAURENS 

W,  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  6  7 

WATKINSVILLE  SCS 

10 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CITY  OF  DUBLIN 

WAYCROSS 

JOHN  J.  T080LA 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5  7 

WAYNESBORO 

CITY  OF  WAYNESBORO 

3026 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

WEST  POINT 

9291 

3 

32  52 

35  U 

575 

6P 

3060 

14 

34  07 

82  52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

WINDER  5  WSW 

9466 

10 

34  00 

63  49 

1039 

MID 

W.  LESTER  HALL 

3115 

12 

34  42 

84  29 

1300 

A.  D.  DOVER 

3 

WOODBURY 

9506 

6 

32  59 

64  35 

600 

ALVIN  A.  SIMS 

3147 

17 

33  52 

84  59 

1200 

eA 

MISS  JANETTE  ALLGOOC 

3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

30  43 

84  52 

230 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

92  5 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6  7 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

8A 

W,  G.  BOOTH 

3295 

12 

34  26 

84  42 

735 

aa 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

34  56 

83  51 

1920 

3303 

6 

33  00 

84  06 

725 

6P 

6P 

M,    R.  BUSH 

CLOSED  1/54 

3312 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST   REGIS  PAPER  CO 

c 

NEW  STATIONS 

3363 

5 

34  07 

64  19 

1050 

MID 

SAMUEL  «.  HARMON 

c 

CITY  OF  FORSYTH 

FORSYTH  1  5 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

GP 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

3 

c 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5  7 

c 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

IS 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

62  02 

2« 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

c 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

32  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEF  WLD  LF  R 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.  MAYME  H.  HAYES 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

700 

BA 

0.  W.  BURNS 

3 

GAINESVILLE 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

8A 

SAM  S.  KARBEN 

2  3  5  7 

l-OCHLOCKONEE;      9-OCHULGEE;      10-OCOKEK ;      11-OGEKCHEE;      12 -OOSTANAULA ;      13-BATILLA;  14-SAVANKAH; 
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GEORGIA  -  FEBRUARY  1954 


J.  C.  Ballard,  Section  Director  -  Atlanta 


WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  unseasonably  warm  and  much 
drier  than  normal,  with  conditions  general- 
ly favorable  for  agriculture.     Minor  wind 
and  electric  storms  on  three  well  separated 
dates  caused  losses  aggregating  only  about 
$1,000. 

The  weather  was  generally  fair  during  the 
first  six  days  with  temperatures  slightly 
below  normal,  coldest  day  of  which  was  the 
1st  when  sub- freezing  conditions  extended 
throughout  the  State;  very  light  but  brief 
showers  on  the  afternoon  of  the  3rd  were 
accompanied  by  a  local  wind  storm  in  the 
Atlanta  area,  causing  damages  of  about  $500 
to  the  roofs  of  three  dwellings.     A  low 
pressure  center,  moving  northeastward  a- 
cross  Florida  and  up  the  Atlantic  Coast, 
caused  light  to  moderate  rains  in  southern 
and  eastern  districts  from  about  6:00  p.m. 
of  the  7th  to  noon  of  the  8th,  and  the 
weather  became  somewhat  colder  on  both  of 
these  days  under  the  influence  of  inflowing 
cold  air  from  the  west  and  northwest,  caus- 
ing temperatures  to  drop  slightly  below 
freezing  in  northern  and  east-central  sec- 
tions.    A  reaction  to  much  warmer  took 
place  after  the  8th,  raising  temperatures 
well  above  normal  on  the  10th  and  11th  for 
one  of  the  most  marked  warm  spells  of  the 
month.     A  center  of  low  pressure,  moving 
eastward  through  the  Gulf  States  on  the 
11th,  produced  li^t  general  showers  on 
that  day,  mostly  during  daylight  hours; 
in  connection  with  these  showers,   a  rather 
heavy  fall  of  small  hail  occurred  at  Tal- 
botton,  but  no  appreciable  damages  re- 
sulted.    Cold  polar  air  from  the  northwest 
produced  fair  and  colder  weather  on  the 
12th  and  13th,  when  temperatures  fell 
slightly  below  freezing  in  northern  and 
central  sections  -  this  was  the  last  freez- 
ing weather  of  the  month  except  the  far 
northern  mountain  section.     The  weather 
became    quite  warm  during  the  three  days, 
14th  to  16th,  with  maxima  mostly  near  or 
above  75°.     A  trough  of  low  pressure  cross- 
ed the  State  on  the  16th,  causing  moderate 
rains  in  the  north  and  little  or  none  in 
the  south;  squall  line  conditions  in  the 
Atlanta  area  caused  minor  damages,  mostly 
to  utility  lines,   and  similar  effects  oc- 
curred near  Griffin.     After  a  brief  drop 
in  temperatures  on  the  18th,  the  trend  of 
above  normal  warmth  was  resumed,  with  tem- 
peratures rising  well  above  normal  on  the 
20th  and  21st,  when  light  rains  overspread 
central  and  southern  sections  with  moderate 
to  heavy  falls  in  the  north.     Mostly  fair 
and  slightly  warmer  than  normal  weather 
prevailed  from  the  21st  to  the  close  of  the 
month,  except  for  general  moderate  rains  on 
the  24th,  and  a  well-defined  cold  front 
crossed  the  State  on  the  28th,  producing 
moderate  to  heavy  rains  in  the  north  and 


mostly  light  falls  over  the  remainder  of 
the  State.     Squall-line  winds  near  Dawn- 
ville,  5  miles  east  of  Dalton,  caused  light 
damages  to  several  barns  and  chicken  houses. 

The  State  average  temperature  was  53.5°,  or 
3.6°  above  normal,   and  station  averages 
ranged  from  41.3°  at  Blairsville  Experiment 
Station  to  59.3°  at  Quitman.     The  first 
eight  days  were  moderately  cooler  than  nor- 
mal, while  the  remainder  of  the  month,  ex- 
cept for  the  12th  and  13th,  was  persistent- 
ly warmer  than  normal,  with  unseasonable 
warmth  in  the  three  periods,  9-llth,  14- 
17th,   and  19-21st.     Greatest  warmth  occurr- 
ed on  the  10th  or  15th,  with  highest  read- 
ings ranging  above  70°  in  the  far  north  to 
80°  or  higher  in  several  central  and  south- 
ern areas.     Coldest  weather  occurred  on  the 
1st  in  central  and  southern  sections  and  on 
the  8th  in  the  north,  with  lowest  tempera- 
tures ranging  from  about  35°  on  the  coast 
to  about  15°  in  the  far  north.  Freezing 
conditions  extended  throughout  the  State 
only  on  the  1st  and  restricted  to  northern 
areas  on  the  7-8th  and  12-13th,   after  which 
no  freezing  weather  occurred  anywhere  in 
the  State  except  far  northern  mountain 
areas. 

Precipitation  averaged  2.06  inches,  or  45% 
or  normal,  with  variations  in  station  to- 
tals from  0.44  inch  at  Cordele  to  5.30 
inches  at  Titus,  ranking  the  month  as  the 
seventh  driest  February  on  record.  Rain- 
fall occurred  chiefly  on  the  7th,  11th,  16th, i 
20th,  24th,  and  28th,  in  amounts  almost  al- 
ways very  light  in  the  south  and  mostly  light 
but  occasionally  moderate  to  heavy  in  the 
north.     Maximum  24-hour  rainfalls  in  excess  o 
1.00  inch  occurred  only  in  the  northwestern 
and  far  northern  portions  of  the  State,  and 
the  greatest  24-hour  fall  recorded  was  2.30 
inches  on  the  20th  at  Clayton.     The  rains 
on  the  28th  from  Atlanta  northward  were  ac- 
companied by  brief  falls  of  sleet  with  no 
damages  resulting. 

Weather  conditions  were  mostly  favorable  for 
agriculture.     Although  rains  were  rather 
light,  they  occurred  in  regular,  well  inter- 
spersed intervals.     This  kept  the  soil  in 
fairly  good  condition  for  growth,  and  the 
lightness  of  rains  enabled  considerable  ac- 
tivity in  plowing  and  other  field  operationSf' 
including  some  planting  of  vegetables  in 
southern  districts.     The  vinseasonably  mild 
temperatures  that  predominated  most  of  the 
month  stimulated  good  to  very  good  vegeta- 
tive growth;  by  the  close  of  the  month, 
peaches  were  abnormally  advanced,  well  into 
the  blooming  stage,  and  subject  to  damage 
from  freezing  or  frosty  weather  that  may 
occur  later  on.  -  R.L.C. 
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.0 

0 

3 

2 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT  i 

69.1 

40,3 

54.7 

2.0 

79 

20 

26 

1 

287 

2.03 

- 

1.08 

.68 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

AMERICUS  4  ENE 

66.5 

41.5 

54.0 

3,0 

76 

15  + 

27 

8 

303 

0 

0 

4 

0 

1.81 

- 

3.08 

.60 

28 

0 

4 

2 

0 

BA INBRIDGE 

72.5 

44.0 

58.3 

4,1 

79 

15  + 

31 

1  + 

188 

0 

0 

2 

0 

2.73 

1.81 

1.50 

24 

,0 

0 

4 

1 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

68. 9M 

4  5.8M 

57. 4M 

27 

33 

13 

218 

0 

0 

0 

0 

1,93 

.75 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

BLAKELY 

69.0 

42,7 

55.9 

2,4 

79 

15  + 

28 

8 

254 

0 

0 

3 

0 

2.64 

2.62 

1.08 

24 

,0 

0 

6 

Z 

1 

BRUNSWICK 

69.5 

47,9 

58.7 

3.0 

78 

16 

37 

1 

184 

0 

0 

0 

0 

1.35 

1.48 

.59 

8 

,0 

0 

4 

I 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.9 

46,5 

57.2 

76 

11  + 

35 

1 

215 

0 

0 

0 

0 

1.22 

,40 

24 

.0 

0 

4 

0 

9 

CAIRO  2  NNW 

70.9 

43,7 

57.3 

2,8 

78 

10  + 

30 

8 

214 

0 

0 

3 

0 

2.53 

1.30 

1,05 

28 

,0 

0 

3 

2 

1 

CAMILLA 

72.0 

43,8 

57.9 

2,1 

81 

16 

31 

!  + 

199 

0 

0 

0 

3.45 

,66 

,83 

21 

,0 

0 

7 

4 

J 

CAMP  STEWART 

69.3 

44,9 

57.1 

2.8 

81 

27 

29 

1 

228 

0 

0 

I 

0 

1.81 

,91 

,55 

25 

.0 

0 

5 

1 

) 

CORDELE 

67. IM 

41  .OM 

54.  IM 

3.1 

78 

16 

31 

1  + 

0 

0 

4 

0 

,44 

4,39 

.32 

25 

.0 

0 

1 

0 

) 

CUTHBERT  i 

70.1 

43.9 

57.0 

4.8 

80 

16 

28 

8 

220 

0 

0 

3 

0 

2.12 

2,03 

.98 

24 

,0 

0 

3 

2  ( 

) 

DOUGLAS 

M 

79 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

EASTMAN 

69.8 

43.8 

56.8 

5.0 

78 

15+ 

30 

1 

225 

0 

0 

3 

0 

1,94 

2.67 

.67 

24 

,0 

0 

4 

1  ' 

FITZGERALD  i 

70.1 

45.1 

57.6 

5.2 

80 

16 

33 

1  + 

216 

0 

0 

0 

0 

2,03 

1.97 

.74 

24 

,0 

0 

4 

1  < 

FLEMING  EXP  STATION  ; 

69.5 

43,0 

56.3 

76 

10+ 

25 

1 

249 

0 

0 

4 

0 

1,62 

,55 

25 

.0 

0 

3 

1  e 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


GEORGIA 
FEBRUARY  1954 


Temperature 


ii 


J 
ti 


No.  ol  Day* 


Precipilalion 


Snow.  SI»«<.  Hall 


a  a 

s  = 


No.  ol  D«y« 


11' 


FOLKSTON  9  SW 

FORT  GAINES 
I  GLENNVILLE 
I  HAWKINSVILLE 

HOGGAROS  MILL 

I   LUMBER  CITY 
'  MONTEZUMA   1  NE 
I  MOULTRIE  7  ESE 
I  QUITMAN 

I  SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

I 

I  SAVANNAH  WR  AP 

I  SAVANNAH  REACH   2  N 

I  THOMASVILLE 

TIFTON  2  N 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

WAYCROSS 
WOODRUFF  0AM 

DIVISION 

STATE 


73. 6M 
70.9 

68.  <) 
68.0 
70.  7M 

67. 5M 

67.5 

68.7 

73.5 

68.9 

68.1 
67. 6M 
70.9 

69.  « 
70.5 

70.5 


'•'•.OM 
'•1.0 
44.  5 
41. IM 
40. 6M 

38. 6M 

43.2 

44.7 

45.0 

40.8 

42.4 
47.  8M 
42.1 
42.0 
44.  1 

44.4 


58. 8M 
56.0 
56.7 
54. 6M 
55. 7M 

53. IM 

55.4 

56.7 

59.3 

54.9 

55.3 
57. 7M 
56.5 
55.7 
57.3 

57.5 


56.3 
53.5 


6.1 
.  7 
4.0 
2.5 

1.4 
4.8 
1.5 
2.5 
1.8 

2.8 


179 
252 
231 
288 
262 


263 
229 
166 
286 

267 
201 
235 

220 

215 


0  0 
0 


1.35 
3.38 
1.65 
1.79 
1.45 


.82 
1.97 

.75 
1.60 

1.41 
1.86 
1.09 
1.52 
1.36 

1.20 
2.63 


1.90 
1.81 
2.79 
2.43 


1.95 
3.78 
1.82 


3.37 
2.51 
2.38 


1.22 
1.55 
.55 
.66 
.71 


.27 
.77 
.65 
1.01 

.04 
.73 


•36  |21 
.65  |2l 


.45 

1.07 


.0 
.0 


111 

312 

1  lo 

2|0 
1|0 


o;o 
2;o 

10 

i!l 

I'o 
ilo 

0.  0 
2|0 
1  I  0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day  of  month 

Tol 

1   1  2  I  3 

4   1   5   1  6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  I  14  I  15 

16  1 

17  1  18 

19 

20 

21 

22    23  24 

1  1 

25    26  27 

1  1 

28    29  30 

— ' — ' — 

3] 

ABREV ] LLE 

RECORD 

MISSING 

ADA  I RSV I LLE 

3  10 

T 

.23 

.66 

.38 

.24 

.55 

1.04 

"95 

.11 

.03 

.10 

.13 

•  58 

AILEV 

7.56 

.08 

.20 

.05 

1 .23 

K02 

ALAPAHA  EXP  STATION 

1.12 

.24 

.08 

•  12 

.16 

.50 

1  OS 

T 

.64 

T 

T 

.03 

.01 

.22 

.05 

.63 

■  85 

.02 

.03 

.09 

•  46 

.02 

.70 

.26 

.72 

ALMA  CAA  AIRPORT 

2.03 

T 

.31 

•  11 

.13 

T 

.26 

.01 

.53 

.66 

AMERICUS  t.  ENE 

1.81 

T 

.06 

T 

.57 

.23 

.35 

.60 

ATHENS 

.07 

.17 

.41 

.68 

•  14 

1  'ot 

.20 

.22 

■  39 

.53 

.25 

.11 

.2« 

ATHENS  WB  AIRPORT 

1  (61 

.06 

.  20 

.55 

T 

•  72 

T 

•  06 

ATLANTA  wB  AIRPORT 

R 

2.70 

T 

•  20 

T 

.60 

T 

.84 

•23 

•  83 

ATLANTA  WB  CITY 

R 

2.^8 

•  25 

.47 

1.02 

•  16 

.68 

AIRPORT 

_ 

?  84 

_ 

•  02 

.  32 

.40 

•  50 

.48 

.36 

.76 

AUGUSTA 

.02 

.  19 

T 

.42 

.1 1 

.50 

•  32 

T 

.20 

BA I N9R 1 OGE 

2*73 

T 

•  13 

.43 

1^50 

.67 

BALL  GROUND 

3.55 

•  09 

.41 

•  48 

.06 

1  .92 

•  11 

.46 

BEAVERDALE 

3.93 

.01 

T 

.53 

1.11 

.54 

.65 

•  02 

1.07 

BL  CKBE  RD    ISL  NO 

\'  i 

•  31 

.  12 

.13 

.43 

•  19 

BLAIRSViLLE  EXP  STA 

3.8h 

.06 

.49 

.72 

.52 

.94 

.16 

.03 

.90 

RLAKEL''' 

2.64 

•  02 

.13 

.12 

.36 

.17 

1.08 

.76 

BLUt  RIDGE  RcSVR  DAM 

3.11 

.05 

.53 

.76 

.02 

1.09 

.15 

.04 

.47 

BOWMAN 

1.14 

T 

•  09 

.47 

,02 

* -xX 

•  10 

.70 

.75 

.48 

.78 

.15 

.69 

□  ennvi  ct 

* 

30 

.03 

1 

RRUNSW ICK 

1  35 

.59 

.02 

.  19 

.03 

.02 

'34 

!l6 
* 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1.22 

•  2? 

.39 

.  19 

T 

.02 

T 

.40 

T 

BUTLER 

1.78 

.25 

■  33 

T 

.40 

T 

•  55 

.25 

BUTLER  CREEK 

04 

.26 

•  39 

T 

.77 

•  36 

CAIRO  ?  NNW 

?'s3 

'oA 

.  08 

.08 

•  03 

.34 

•  69 

l.OS 

CALHOUN  ExP  STATION 

.14 

.35 

.92 

.12 

.70 

1.30 

CAMILLA 

3.45 

.10 

.63 

.08 

•  12 

T 

.83 

.79 

•  35 

.55 

CAMP  STEWART 

1.61 

.34 

.26 

T 

•  05 

T 

.34 

•  55 

.25 

CANTON 

■ 

•  01 

•  20 

.01 

.01 

.57 

•  01 

1.13 

.06 

•  07 

.23 

CARLTON  BRIDGE 

.02 

.30 

•  54 

•  62 

*  1 1 
* 

CARROLLTON 

3.31 

•  18 

•  94 

.41 

1.10 

CARTERS 

3.11 

.  32 

.94 

CAHTERSVILLE 

2.67 

•  10 

.45 

•  71 

.54 

.67 

CARTERSVILLfc    3  SW 

2.44 

•  02 

.07 

.45 

T 

•  04 

.69 

T  .56 

.61 

CEOARTOWN 

RECORC 

Ml SSING 

CHATSWORTM   1  W 

3.00 

.30 

.55 

.55 

•  55 

1.05 

CHICKAMAUGA  PARK 

3.63 

T 

.04 

.07 

.41 

T 

.96 

.03 

•  34 

•  62 

T 

1.16 

CHOESTOE 

*  17 

•  06 

•  52 

1  .06 

•  39 

1.24 

•  16 

.02 

.70 

4*63 

.19 

.60 

.20 

2.30 

.12 

•  13 

1.29 

CLEVELAND 

.  10 

•  66 

.35 

2.00 

.09 

.03 

COLUMBUS 

1.41 

T 

T 

T 

.01 

T 

.35 

•  17 

.75 

•  13 

COLUMHUS  WB  AIRPORT 

R 

2.33 

T 

.05 

•  45 

T 

.20 

•  75 

.86 

Concord 

_    .  , 

.07 

T 

.40 

T 

•  66 

.34 

.63 

copoel  e 

.05 

T 

03 

* 

.04 

■ 

1  *M 

.10 

•  12 

Covington 

1.72 

.  12 

.03 

I06 

CUMMING   1  N 

2.13 

•  07 

.  16 

.49 

l'o5 

*06 

.10 

.08 

CURRYV I LLE  ?  W 

* 

.03 

.32 

•  30 

.55 

.56 

1.12 

CUT  H8  E  R  T 

•  05 

.03 

.29 

•  06 

.98 

.71 

2  63 

01 

* 

.  - 

• 

- 

•  50 

.12 

1  ^43 

.03 

•  04 

DALLAS 

2I03 

•  42 

.60 

1.01 

DALTON 

3.40 

32 

.68 

.48 

.60 

1.32 

DAWSON 

B8 

* 

•  05 

.01 

.22 

.30 

•  30 

06 

20 

.55 

.06 

1.37 

.03 

.41 

DIAL  POST  OFFICE 

4  20 

•  02 

•  22 

•  94 

.11 

1.98 

.15 

.78 

DOCTORTOWN  1  WSW 

1I36 

.^6  .06 

•  16 

•  03 

•  03 

.70 

DONALSONVILLE   3  W 

2.31 

.12 

.01 

.01 

.08 

.06 

.03 

.25 

.26 

.73 

.74 

DOUGLAS 

•  73 

DOUGL ASV I LLE 

62 

.65 

1.35 

.18 

.56 

•  01 

T 

.17 

•  26 

.06 

I?l 

nUftLIN 

U29 

•  03 

.  14 

•  22 

•  20 

•  01 

.69 

EASTMAN 

1.Q4 

.01 

.32 

•  06 

.37 

•  06 

•  67 

.09 

.36 

ELRERTON 

.05 

.23 

•  73 

.10 

10 

.65 

T 

•  95 

.30 

.12 

PMpRV*^ 

2  87 

'  17 

.54 

.83 

.55 

.63 

EXPFRIMENT 

2I63 

* 

*  04 

.04 

.73 

•  04 

.97 

.40 

•  03 

.33 

FAl RMOUNT 

3.76 

'43 

.51 

•  65 

.61 

.66 

2.03 

.03 

•  07 

•  41 

.37 

•  05 

.34 

FLAT  TOP 

3.69 

.05 

.05 

1.00 

.07 

.67 

•  32 

.98 

FLEMING  EXP  STATION 

1  .62 

.48 

*07 
* 

.03 

•  49 

.55 

FLINTSTONE 

3.66 

48 

* 

.72 

.24 

.43 

•  62 

1.19 

FOLKSTON  3  SSW 

.95 

.50 

.45 

1  .35 

1  ^22 

•  1  3 

F0R'"YTH^1^S 

.50 

.39 

•  IS 

T  .34 

.13 

FORT  GAINES 

3*36 

•  78 

1.55 

1.05 

FORT  VALLEY  3  E 

1.47 

44 

.34 

.32 

•  11 

.26 

FHANKL IN 

2.94 

.75 

1,45 

.50 

G A  I NPSV I LLE 

2  77 

.06 

.27 

T 

•  44 

.32 

1.20 

•  05 

.06 

.33 

T 

22 

.09 

•  30 

.06 

.25 

.40 

.55 

.36 

GREENSBORO 

1.60 

•  01 

•  53 

.04 

•  40 

■  OS 

GRIFFIN 

2.35 

•  24 

.15 

.22 

HARTWELL 

97 

* 

.03 

.35 

T 

.54 

.05 

hemptown'gap 

3  71 

10 

*  53 

*74 

IlO 

1  !34 

•  20 

•  04 

HI AWASSEE 

4.22 

1 '  1  n 

•  1  7 

1  •  10 

•  09 

.89 

HOGGARDS  MILL 

1.45 

.  10 

*  02 

•  I  7 

.01 

.02 

.30 

.71 

•  12 

JASP"R 

3. 

.45 

.60 

1.16 

.09 

.75 

JONESflORO 

.  10 

.08 

.22 

KENS  tNGTON 

3.25 

• 

*S4 

05 

'38 

01  *a9 

• 

KINGSTON 

2.60 

T 

•  50 

T 

•  60 

1^50 

LAFAYETTE 

2.15 

.10 

1.00 

3.2S 

.  16 

T 

.59 

.01 

1.36 

.39 

•  16 

.62 

L  E  X  I NG  T  ON 

L I NCOLNTON 

2.02 

.  26 

LITTLE  MIGHTOWER 

3*99 

*65 

2*25 

*  20 

.25 

LOUISVILLE 

1  .60 

.05 

.05 

.10 

LUMBER  CITY 

~ 

.23 

•  43 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

1  .63 

.01 

.11 

• 

.20 

.04 

.32 

.46 

MAYSVILLE 

1.63 

'0? 
* 

.  15 

•  42 

T 

•  97 

02 

* 

~05 

T 

MIDVILLE 

.65 

•  10 

'45 

MILLEDGEVILLE 

1.44 

.03 

.49 

T 

.62 

.30 

MILLEN 

3.10 

•  12 

.12 

1.42 

1.32 

.12 

MONTEZUMA  1  NE 

•  82 

.14 

.03 

.20 

.27 

.18 

MONTI  CELLO 

.04 

MOULTRIE  2  ESE 

1.97 

.15 

•  05 

.01 

.05 

.11 

•  23 

•  60 

.77 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.2? 

.11 

.15 

•  03 

.81 

1.12 

NEEt  GAP 

2.77 

.36 

.60 

.53 

.71 

•  04 

.02 

.51 

NEWNAN 

2.38 

.16 

.56 

1.34 

.21 

.11 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.00 

.24 

.66 

.24 

1.92 

.06 

.86 

NORCRUSS  <•  N 

.03 

.26 

.46 

.12 

.86 

•  03 

.07 

.39 

Sm  Rclamc*  Notas  Following  Station  lnd*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■ 

Stotion 

TotOJ 

Day  of  month 

1  2 

3 

1 

4  5 

4    1  D 

6 
** 

7 

B  1  9 

10  1  11  1 

12 

13 

1 

IS 

16  j 

17  1  18 

19 

1  1 

21 

22  1  23 

24 

*>fk  1  Oft  1  97 
a3  At 

28  1  29  1  30 

11 

NOTTELV  0*M 

3.53 

T 

.03 

.27 

•  78 

U65 

■ 

.25 

T 

•  59 

PINC  MOUNTAIN  VALLEV 

3.?* 

* 

1.70 

1.00 

•  54 

OUI THAN 

•  T5 

05 

RESACA 

3*12 

.  20 

'Si 

•  07 

RINOGOLO 

3.%3 

.31 

1  *08 

• 

1  •ZO 

RISING  FAMN 

2»7l 

T 

.04 

.0) 

.62 

.15 

■  12 

•  61 

T 

U14 

ROME 

•  07 

•  40 

•91 

ROME  MB  AIRPORT  R 

7»73 

.  10 

_ 

* 

_ 

•  01 

'a? 

1 .27 

SAVANNAH  USOA  PL  GAROfN 

1.60 

T 

•2.  .17 

•  04 

y 

09  T 

'ot 

0?  * 

T 

101 

SAVANNAH  NB  *P  R 

1.41 

.01 

' 

•  0 

SJIVANNAH   nFACM   7  N 

1  BflO 

.47 

T 

•  05 

T 

.73 

•  36 

•  25 

SPARTA   7  NNW 

2*39 

•  0? 

.  03 

■  53 

•  26 

3,51 

.05 

.80 

10 

L  .35 

- 

StlCMF-i 

4.02 

*  25 

•  75 

.77 

I  *00 

*Ql 

SUWECVILLE 

?.4» 

*  1 0 

'42 

1  *42 

SWAINSBORO 

.75 

T 

.60 

•  15 

SMEET  GUM 

3,17 

•  12 

.50 

* 

1.01 

'ii 

■  ' 

.60 

T AC POT TON 

1  .95 

.50 

58 

* 

.35 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3.01 

65 

58 

TAYLORSVILI.E 

2.88 

16 

* 

'oB 

*79 

THOWASVILLE 

1  .09 

.05 

.05 

•  08 

•  36 

.23 

.32 

TIPTON  ?  N 

1 .92 

•  16 

^86 

QO 

'73 

03 

'nt 

TOCCOA 

2.S4 

.12 

TRAY  MOUNTAIN 

4.06 

" 

•  58 

70 

I  '©2 

03 

TUNNEL  HILL 

2.83 

.22 

•  80 

.25 

•62 

.94 

VALOOSTA  MP  AIRPORT 

1.36 

T 

T 

T 

04 

2.16 

•OS 

.25 

.52 

•  88 

.10 

.06 

.30 

MARRENTON 

2.02 

.05 

.20 

•  58 

•  81 

•  38 

WASHINGTON 

t.6A 

.04 

.15 

T 

■  81 

.16 

*(AVCROSS 

l.?o 

.45 

T 

T 

•  07 

■  33 

.35 

MAYNCSflOHO 

1.41 

.26 

•  37 

.28 

.50 

wf-T  POINT 

4.41 

.08 

.63 

T 

.66 

1.68 

.65 

.12 

.59 

MOOOeUftV 

1.47 

.08 

•  47 

T 

•  55 

.07 

.27 

.03 

WOODRUFF  OAM 

?.e3 

.06 

.10 

•  80 

.04 

1.07 

.76 

woooSTocr 

2.68 

.11 

.19 

•  46 

.07 

U31 

.12 

.42 

VOUNG  HARRIS 

3.34 

T 

.06 

.50 

•  66 

T 

.18 

.74 

.01 

.14 

.04 

.93 

REFERENCE  NOTES 

Tlw  foar  digit  IdABtlfleatloa  ouabers  la  th«  Index  austwr  coIubd  of  tti«  Station  Index  are  nsBlgnad  ob  ■  stat*  basis.     There  «111  be  do  duplication  of  nuabers  vltbln  a  state, 
jritarm  aad  letters  follovlag  tbs  station  naae,  sucb  as  12  SSW,  indlcats  distance  lo  alles  and  direction  fros  tbe  post  office. 
.Otosrvatlon  tlses  given  in  the  Station  Index  are  lo  local  standard  tla*. 

iDslarsd  data  aad  corrsctlons  vlll  be  carried  only  la  the  Juae  aad  Deceaber  Issues  of  tills  bulletlo. 

^>tblf  and  seasoaal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  vlll  bs  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletia. 

Statloas  appearing  la  the  lodes,  but  for  vblch  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

'Dalsss  othervlse  Indicated,  dlaenslonal  units  used  In  tbla  bulletin  are:     toaperature  in  'T, ,  precipitation  aad  eraporatloa  In  Inches,  aad  viad  aoveaent  in  alles.     Degree  days  are  based  on  a  daily 
average  of  63*  F.     Evaporation  la  aeasured  In  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  othervlse  shovn  by  footnote  follovlng  Table  6. 

Sleet  sod  ball  were  Included  in  enovfall  averages  In  Table  1,  begianlng  with  July  1948. 

Uouts  la  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  othervlse  indicated. 

>atB  iB  Tables  3,  S  aad  6  aad  snovfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  eadlag  at  tlae  of  observation.     See  the  Stattoa  Index  for  obnervatlon  tlae. 

'las*  SB  ground  la  Table  7  is  at  observatloa  tlae  for  all  except  leather  Bureau  and  CAA  statlonB.  For  these  stations  soov  on  grouad  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  VTR  BQUIV  In  Table  7  sea  as  the  vater 
>9Bimeat  of  saov  on  the  grouad.  It  Is  aeasured  at  selected  statloas  vhen  the  depth  of  snov  on  the  ground  ia  tvo  Incbes  or  aore.  Vater  equivalent  aaaples  are  necessarily  taken  froa  different  points 
'or  •uecesslve  observations;  consequently  occasloaal  drifting  and  other  causes  of  local  varUbllity  la  the  soovpack  result  la  appareat  ioconsistSDcles  in  tbe  reccs-d. 

-    Ho  record  la  Tables  3,  €,  7  aad  the  Station  Index.     Ko  record  ia  Tables  2  aad  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
«    Aad  also  oa  a  later  date  or  dates. 

*    Aaouat  Included  la  folloviag  aeasureaeat,  tlae  distributioa  uaknova. 

0  Data  la  the  coluan  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  aore  have  beea  cbanged  to  No,  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  vltb  a  vladahleld. 

a    Adjusted  to  a  full  aontb. 

C    In  tbe  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  Istter  "C  indicates  recorder  statloas.     These  statiOBS  are  processed  for  special  purposes  and  are  publlahed  later  lo 
Hourly  Prec Ipt tat  loo  Data. 

B    later  equivalent  of  enovfall  vbolly  or  partly  estiaated,  usiag  a  ratio  of  1  lach  vater  equivaleat  to  every  10  laches  of  aev  snovfall. 

■    One  or  aore  days  of  record  alsslog;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  ropreaent  the  value  for  a  full  aontb. 

1  Daily  values  aad  soothly  total  froa  recording  gage. 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

T     Includes  total  tor  previous  aontb. 

iLlaeriptloa  Price:     15  ceats  per  copy,  aoatbly  aad  aaoual ;  SI. SO  per  year.     (Tsarly  subscriptloa  Includes  ths  Annual  Suaaary.)     Checks  sad  aooey  orders  ehould  be  aade  payable  to  tbe  Superintendent 
ly  DacMSBta.     Beaittaaces  aad  corresponds ace  regarding  subscriptions  should  be  seat  to  ths  Superlntendeat  of  Docuaeats,  Goveraaent  Printiag  Office,  Vashiagtoa  29,  0.  C. 
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Day  Of  Month 


StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

AILEV 

MAX 

59 

60 

54 

56 

70 

7  6 

76 

64 

74 

79 

79 

77 

MIN 

26 

30 

37 

32 

33 

31 

31 

35 

35 

36 

38 

30 

31 

35 

50 

52 

49 

40 

46 

57 

49 

34 

37 

41 

51 

53 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

62 

66 

70 

68 

60 

60 

65 

60 

54 

69 

75 

76 

61 

70 

73 

78 

79 

7  \ 

68 

74 

76 

67 

78 

MIN 

28 

29 

33 

33 

31 

30 

30 

35 

35 

38 

46 

43 

32 

32 

36 

45 

52 

40 

40 

48 

57 

37 

35 

36 

39 

39 

49 

50 

ALBANY 

MAX 

68 

73 

70 

64 

61 

69 

55 

56 

72 

7  7 

76 

58 

68 

75 

80 

79 

55 

72 

76 

81 

MIN 

36 

44 

36 

35 

37 

37 

31 

37 

38 

48 

41 

38 

37 

60 

57 

53 

41 

41 

51 

50 

44 

43 

43 

41 

41 

55 

55 

ALBANY   W8  AIRPORT 

MAX 

66 

71 

70 

61 

60 

67 

54 

54 

71 

76 

77 

56 

67 

74 

78 

79 

69 

66 

68 

74 

MIN 

33 

37 

43 

35 

37 

33 

41 

32 

36 

47 

57 

41 

35 

46 

49 

54 

52 

40 

49 

60 

50 

42 

40 

47 

40 

54 

54 

41 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

5q 

64 

65 

57 

54 

55 

58 

46 

46 

66 

7  3 

63 

46 

54 

65 

74 

69 

54 

55 

59 

62 

62 

64 

MIN 

24 

26 

30 

28 

30 

31 

29 

23 

23 

32 

34 

26 

26 

39 

49 

50 

40 

29 

33 

40 

41 

39 

32 

37 

35 

40 

37 

38 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

66 

71 

69 

60 

60 

66 

60 

55 

69 

74 

75 

60 

66 

73 

78 

77 

72 

65 

74 

79 

67 

71 

73 

MIN 

26 

31 

44 

35 

33 

30 

34 

40 

39 

42 

53 

36 

32 

39 

43 

48 

43 

39 

44 

59 

51 

36 

33 

45 

40 

46 

45 

42 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

6  3 

67 

67 

59 

56 

6  5 

57 

52 

70 

7  3 

7  3 

56 

63 

76 

76 

73 

61 

63 

MIN 

31 

39 

40 

31 

35 

34 

39 

27 

36 

42 

54 

34 

30 

41 

48 

54 

45 

35 

45 

56 

45 

41 

38 

49 

37 

50 

52 

55 

ATHENS 

MAX 

63 

67 

56 

55 

57 

60 

52 

68 

74 

58 

67 

75 

72 

66 

60 

60 

66 

63 

67 

70 

60 

MIN 

25 

35 

37 

30 

35 

32 

31 

26 

37 

38 

52 

29 

26 

33 

41 

51 

43 

32 

38 

54 

44 

42 

32 

47 

37 

52 

35 

45 

ATHENS  COL   OF   AGR I 

MAX 

63 

67 

65 

58 

74 

66 

6  2 

58 

67 

64 

MIN 

26 

31 

34 

29 

32 

28 

32 

26 

36 

33 

37 

28 

26 

31 

37 

39 

43 

33 

36 

54 

38 

39 

29 

46 

39 

46 

35 

36 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

61 

66 

54 

56 

59 

50 

53 

67 

52 

66 

74 

74 

63 

57 

59 

66 

62 

68 

69 

54 

66 

64 

MIN 

25 

34 

35 

30 

34 

32 

34 

26 

36 

38 

44 

28 

26 

34 

46 

51 

44 

34 

38 

53 

46 

42 

34 

45 

36 

47 

38 

37 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

62 

65 

58 

53 

49 

69 

76 

65 

49 

74 

74 

58 

56 

55 

6 1 

61 

64 

69 

55 

65 

62 

MIN 

31 

39 

37 

31 

36 

34 

31 

26 

36 

42 

43 

29 

26 

38 

47 

51 

38 

35 

42 

54 

42 

43 

39 

45 

39 

46 

43 

35 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 

62 

63 

56 

52 

52 

57 

46 

45 

67 

75 

6  2 

46 

64 

72 

72 

54 

5  5 

56 

59 

MIN 

39 

45 

39 

32 

38 

39 

30 

25 

37 

48 

44 

26 

32 

41 

49 

52 

38 

36 

43 

55 

45 

47 

47 

45 

40 

50 

44 

33 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

64 

69 

65 

59 

59 

63 

49 

56 

70 

78 

67 

54 

58 

73 

78 

77 

65 

60 

67 

73 

66 

68 

72 

51 

72 

73 

73 

71 

MIN 

23 

35 

40 

31 

28 

28 

36 

34 

40 

39 

53 

31 

25 

35 

45 

47 

45 

35 

42 

58 

52 

38 

30 

43 

38 

42 

36 

40 

AUGUSTA 

MAX 

64 

70 

66 

60 

64 

6  1 

70 

78 

76 

63 

59 

74 

77 

70 

64 

69 

72 

67 

70 

73 

69 

72 

7  3 

72 

71 

MIN 

2B 

39 

39 

36 

32 

33 

39 

33 

40 

43 

56 

36 

31 

35 

40 

54 

51 

36 

45 

56 

58 

44 

34 

48 

41 

54 

41 

56 

BAINBRIDGE 

MAX 

62 

70 

70 

65 

64 

68 

68 

66 

71 

76 

76 

76 

72 

72 

79 

79 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

74 

74 

75 

79 

71 

MIN 

31 

37 

46 

34 

37 

34 

39 

31 

39 

51 

52 

43 

36 

37 

48 

52 

54 

39 

53 

61 

51 

40 

39 

49 

39 

54 

57 

49 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 

62 

66 

70 

65 

62 

64 

64 

54 

75 

61 

59 

74 

75 

76 

73 

66 

72 

76 

73 

71 

64 

69 

74 

79 

72 

MIN 

35 

38 

47 

39 

39 

34 

34 

40 

39 

49 

57 

46 

33 

42 

55 

60 

45 

51 

57 

60 

45 

39 

50 

44 

50 

50 

56 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

<5  2 

57 

60 

52 

46 

48 

50 

45 

44 

62 

72 

53 

44 

50 

60 

6H 

68 

57 

55 

60 

59 

55 

58 

63 

53 

67 

55 

60 

MIN 

15 

16 

24 

23 

27 

22 

17 

13 

15 

21 

22 

23 

20 

28 

43 

48 

38 

21 

23 

36 

35 

27 

24 

25 

28 

26 

27 

45 

BLAKELY 

MAX 

66 

70 

62 

65 

7  7 

76 

67 

74 

79 

79 

71 

68 

67 

70 

62 

72 

74 

65 

7? 

73 

78 

67 

MIN 

34 

38 

41 

32 

37 

37 

44 

26 

35 

41 

57 

39 

32 

43 

47 

51 

45 

37 

48 

58 

47 

44 

41 

48 

40 

53 

54 

44 

BROOKLET  1  W 

MAX 

65 

70 

64 

78 

76 

80 

77 

64 

71 

76 

74 

69 

74 

68 

71 

74 

77 

76 

MIN 

28 

36 

42 

36 

35 

35 

41 

39 

39 

44 

58 

41 

30 

38 

44 

53 

55 

40 

47 

58 

59 

43 

36 

45 

42 

51 

47 

54 

BRUNSWICK 

MAX 

65 

7  I 

62 

62 

65 

60 

61 

78 

75 

65 

72 

73 

75 

71 

72 

67 

72 

75 

75 

77 

MIN 

37 

42 

47 

40 

40 

39 

44 

41 

38 

49 

57 

49 

43 

45 

52 

58 

59 

47 

51 

60 

51 

47 

47 

53 

44 

50 

53 

59 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

6  3 

68 

69 

76 

58 

73 

76 

59 

69 

73 

76 

73 

70 

65 

72 

75 

69 

71 

MIN 

35 

36 

48 

39 

40 

37 

44 

42 

39 

50 

57 

46 

46 

43 

49 

57 

53 

47 

54 

60 

53 

45 

40 

50 

44 

50 

52 

46 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

67 

7  1 

70 

68 

62 

68 

56 

52 

7  \ 

78 

72 

69 

74 

78 

78 

72 

68 

74 

76 

68 

75 

74 

70 

73 

74 

78 

71 

MIN 

32 

38 

44 

32 

35 

35 

37 

30 

36 

45 

55 

43 

35 

44 

50 

53 

55 

41 

50 

60 

50 

42 

39 

46 

38 

50 

54 

50 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

68 

57 

57 

61 

63 

64 

65 

69 

66 

70 

65 

66 

63 

MIN 

19 

32 

35 

24 

33 

26 

28 

23 

33 

25 

43 

24 

17 

31 

43 

50 

36 

26 

30 

52 

35 

31 

26 

28 

28 

45 

30 

35 

CAMILLA 

MAX 

69 

65 

69 

78 

7  9 

80 

81 

72 

70 

75 

75 

63 

74 

73 

71 

74 

75 

74 

72 

MIN 

31 

35 

41 

31 

34 

36 

40 

31 

34 

50 

57 

43 

40 

45 

50 

55 

54 

41 

50 

55 

50 

40 

40 

50 

40 

52 

50 

49 

CAMP  STEWART 

MAX 

79 

72 

64 

70 

74 

71 

71 

73 

64 

71 

74 

81 

78 

MIN 

29 

37 

47 

36 

38 

34 

39 

45 

40 

47 

58 

43 

33 

39 

46 

57 

60 

39 

47 

59 

60 

45 

35 

46 

41 

49 

50 

57 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

59 

63 

68 

58 

55 

58 

62 

53 

58 

66 

77 

62 

53 

55 

70 

78 

73 

65 

60 

62 

68 

65 

69 

71 

53 

73 

64 

69 

MIN 

18 

18 

26 

21 

25 

23 

24 

18 

18 

26 

27 

21 

19 

29 

40 

43 

44 

25 

26 

34 

45 

30 

25 

30 

33 

40 

26 

33 

CARROLLTON 

MAX 

6 1 

58 

70 

80 

73 

62 

55 

63 

61 

66 

69 

62 

71 

67 

72 

66 

MIN 

22 

30 

29 

26 

29 

25 

28 

23 

32 

29 

47 

28 

21 

38 

41 

44 

41 

29 

37 

53 

36 

34 

30 

45 

31 

45 

34 

39 

CARTERSVILLE 

MAX 

MIN 

23 

31 

30 

27 

35 

29 

30 

20 

32 

30 

47 

27 

22 

41 

49 

54 

40 

29 

41 

51 

39 

36 

33 

41 

32 

50 

41 

37 

CEDARTOWN 

MAX 

MIN 

CLAYTON 

MAX 

67 

58 

56 

59 

56 

59 

63 

61 

54 

68 

64 

56 

57 

MIN 

22 

28 

31 

30 

36 

26 

25 

22 

37 

33 

36 

26 

18 

26 

44 

42 

38 

26 

29 

47 

40 

35 

29 

37 

30 

45 

30 

38 

COLUMBUS 

MAX 

67 

70 

69 

63 

59 

67 

67 

52 

73 

78 

76 

67 

65 

74 

79 

80 

76 

67 

61 

68 

66 

72 

75 

73 

73 

73 

79 

78 

MIN 

27 

37 

39 

33 

38 

30 

33 

30 

36 

42 

57 

36 

35 

45 

47 

53 

47 

37 

47 

55 

46 

40 

39 

49 

39 

55 

47 

45 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

5 1 

77 

66 

61 

69 

70 

73 

59 

72 

7  I 

77 

65 

MIN 

26 

33 

34 

29 

31 

29 

37 

29 

35 

35 

50 

35 

31 

43 

45 

48 

44 

33 

46 

56 

43 

37 

35 

44 

33 

44 

44 

39 

COROELE 

MAX 

60 

65 

70 

69 

60 

59 

65 

50 

53 

72 

75 

75 

57 

65 

75 

78 

77 

62 

70 

72 

67 

70 

73 

52 

71 

74 

77 

MIN 

31 

32 

39 

33 

36 

34 

35 

31 

32 

36 

49 

38 

33 

34 

54 

55 

40 

45 

50 

51 

40 

37 

46 

39 

46 

53 

56 

CORNELIA 

MAX 

58 

56 

63 

58 

58 

62 

63 

63 

64 

62 

67 

66 

MIN 

25 

36 

36 

25 

38 

29 

26 

24 

32 

37 

48 

24 

25 

26 

42 

52 

43 

29 

35 

48 

42 

35 

36 

39 

39 

39 

42 

42 

COVINGTON 

MAX 

75 

71 

58 

56 

65 

65 

69 

73 

64 

74 

70 

72 

67 

MIN 

23 

35 

36 

30 

36 

30 

31 

25 

34 

36 

53 

30 

27 

35 

41 

52 

43 

34 

39 

55 

44 

38 

32 

47 

37 

52 

36 

43 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

66 
36 

70 
44 

70 
43 

65 
32 

58 
37 

67 
39 

65 
43 

50 
28 

71 
38 

77 
46 

75 
57 

I] 

67 
32 

It 

Zi 

80 
54 

76 

50 

65 
38 

64 
46 

70 
59 

67 
46 

71 
45 

75 
42 

70 
46 

72 
41 

75 
54 

79 
54 

76 
45 

DAHLONEGA 

MAX 

57 

67 

55 

44 

45 

64 

49 

51 

64 

72 

65 

52 

51 

66 

72 

68 

55 

56 

60 

56 

59 

65 

61 

63 

6 1 

57 

MIN 

25 

39 

38 

29 

36 

29 

28 

23 

36 

37 

49 

25 

27 

34 

48 

50 

38 

29 

38 

49 

40 

39 

31 

44 

36 

46 

36 

44 

DALTON 

MAX 

62 

65 

60 

56 

60 

62 

61 

63 

64 

66 

69 

63 

62 

60 

72 

73 

70 

64 

68 

63 

62 

63 

64 

65 

69 

66 

66 

55 

MIN 

26 

35 

32 

26 

29 

30 

28 

24 

27 

32 

34 

24 

26 

25 

35 

39 

32 

33 

34 

37 

41 

43 

35 

33 

35 

39 

39 

26 

DOUGLAS 

MAX 

75 

78 

79 

75 

66 

76 

73 

70 

71 

74 

66 

71 

73 

76 

MIN 

55 

53 

59 

42 

43 

58 

54 

44 

40 

50 

42 

52 

52 

58 

S««  reference  notes  following  Ststlon 
_  20  - 


Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  195* 


Station 

Dof  Ol  Month 

• 

1 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUBLIN 

MAX 

62 

75 

79 

76 

73 

62 

64 

74 

68 

72 

75 

65 

73 

75 

79 

73 

69 

3 

MIN 

28 

37 

43 

33 

36 

33 

42 

32 

38 

46 

57 

37 

28 

36 

47 

51 

51 

39 

42 

59 

56 

41 

34 

48 

40 

64 

45 

56 

42 

5 

EASTMAN 

MAX 

7 1 

7  5 

59 

74 

78 

76 

74 

67 

69 

75 

66 

71 

74 

70 

72 

74 

76 

74 

69 

8 

MIN 

30 

<.l 

45 

34 

36 

37 

40 

31 

38 

47 

55 

38 

31 

40 

49 

51 

61 

39 

49 

59 

56 

44 

38 

47 

40 

53 

63 

53 

43 

8 

EXPERIMENT 

MAX 

75 

74 

61 

58 

61 

65 

63 

67 

71 

66 

7  1 

69 

73 

63 

5 

MIN 

31 

42 

39 

29 

34 

34 

34 

25 

33 

43 

56 

29 

27 

36 

46 

53 

43 

33 

40 

50 

42 

40 

43 

46 

36 

48 

47 

52 

39 

8 

FITZGERALD 

MAX 

68 

66 

63 

69 

80 

77 

66 

72 

79 

67 

70 

74 

7  1 

71 

75 

77 

76 

70 

1 

MIN 

33 

to 

47 

36 

39 

37 

43 

33 

37 

49 

56 

41 

33 

42 

52 

56 

54 

41 

46 

60 

66 

46 

41 

47 

47 

42 

63 

58 

45 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

6  3 

70 

69 

64 

59 

65 

64 

57 

67 

76 

75 

73 

59 

72 

75 

76 

72 

70 

70 

74 

72 

71 

74 

68 

70 

72 

73 

76 

69 

5 

MIN 

25 

30 

43 

35 

33 

29 

37 

43 

39 

47 

55 

39 

31 

38 

44 

52 

60 

41 

46 

60 

62 

39 

34 

44 

40 

51 

49 

57 

43 

0 

FOLKSTON  9  5W 

MAX 

76 

8 1 

76 

75 

76 

74 

74 

76 

79 

73 

6 

MIN 

33 

36 

46 

36 

35 

32 

37 

58 

50 

36 

42 

47 

51 

58 

43 

62 

41 

37 

47 

41 

49 

52 

44 

0 

CORSVTH   1  S 

MAX 

63 

70 

65 

56 

^2 

65 

59 

57 

70 

77 

7  0 

63 

59 

70 

7  1 

76 

72 

59 

67 

67 

65 

69 

77 

6 1 

73 

71 

74 

74 

66.4 

MIN 

3* 

49 

43 

31 

34 

35 

37 

26 

36 

42 

56 

31 

29 

36 

46 

53 

45 

38 

41 

53 

43 

42 

38 

48 

37 

52 

41 

43 

40 

:ORT  GAINES 

MAX 

67 

72 

70 

64 

60 

69 

66 

53 

73 

72 

79 

70 

65 

72 

80 

80 

72 

67 

65 

70 

65 

75 

75 

75 

74 

76 

60 

79 

70 

9 

MIN 

29 

40 

41 

30 

35 

33 

41 

26 

37 

43 

55 

36 

27 

4? 

46 

63 

48 

32 

48 

60 

43 

42 

36 

46 

39 

50 

63 

46 

" 

° 

'ORT  VALLEY  3  E 

MAX 

66 

69 

66 

59 

58 

65 

52 

54 

71 

77 

7  1 

58 

64 

7* 

79 

77 

67 

63 

61 

71 

67 

71 

74 

66 

72 

73 

78 

72 

67 

3 

MIN 

28 

40 

39 

32 

35 

32 

39 

26 

37 

41 

49 

34 

31 

40 

46 

52 

42 

37 

44 

66 

47 

40 

37 

44 

39 

47 

45 

39 

40 

° 

GAINESVILLE 

MAX 

62 

65 

57 

52 

55 

57 

50 

53 

66 

73 

64 

55 

54 

70 

74 

72 

58 

55 

58 

60 

6 1 

65 

66 

61 

64 

60 

58 

61 

4 

MIN 

28 

37 

36 

27 

36 

29 

27 

22 

34 

36 

49 

25 

25 

35 

45 

50 

40 

30 

35 

50 

40 

37 

36 

46 

34 

47 

39 

42 

36 

iLENNVILLE 

MAX 

65 

71 

67 

64 

58 

65 

57 

54 

69 

76 

75 

58 

62 

74 

78 

78 

72 

64 

72 

69 

69 

73 

66 

71 

74 

77 

77 

66 

9 

HIN 

29 

38 

46 

36 

36 

33 

40 

40 

38 

48 

56 

43 

32 

41 

46 

52 

58 

40 

47 

69 

56 

42 

36 

49 

41 

51 

63 

57 

44 

* 

REENSBORO 

MAX 

62 

68 

65 

57 

53 

63 

55 

54 

70 

73 

73 

59 

57 

70 

77 

73 

70 

58 

60 

69 

65 

68 

7 1 

68 

71 

70 

74 

71 

65 

9 

MIN 

2<. 

35 

38 

31 

36 

29 

34 

24 

35 

39 

54 

29 

27 

36 

48 

54 

46 

37 

39 

55 

40 

40 

32 

46 

39 

62 

38 

56 

RIFFIN 

MAX 

65 

68 

62 

56 

64 

53 

51 

7 1 

77 

68 

57 

58 

67 

75 

62 

60 

56 

65 

65 

69 

72 

58 

72 

70 

63 

64 

8 

MIN 

32 

44 

42 

31 

31 

36 

35 

26 

35 

46 

56 

30 

30 

41 

48 

53 

43 

35 

41 

52 

43 

43 

44 

47 

39 

63 

48 

46 

41 

ARTKELL 

MAX 

62 

69 

61 

56 

57 

62 

56 

56 

69 

75 

69 

6  1 

54 

68 

75 

74 

69 

63 

62 

65 

65 

69 

66 

66 

71 

69 

66 

66 

65 

1 

MIN 

27 

40 

37 

32 

36 

34 

30 

25 

36 

43 

52 

29 

25 

33 

42 

47 

44 

31 

36 

60 

47 

40 

36 

46 

39 

50 

38 

64 

kHKINSVILLE 

MAX 

65 

67 

63 

77 

7  I 

62 

67 

67 

70 

69 

66 

0 

HIN 

27 

33 

43 

32 

35 

29 

40 

29 

39 

42 

57 

36 

29 

39 

46 

59 

50 

37 

44 

65 

63 

38 

34 

37 

61 

47 

50 

JGOAROS  MILL 

MAX 

66 

7  \ 

71 

61 

6 1 

69 

58 

71 

79 

78 

6  1 

69 

74 

6 1 

80 

72 

69 

ft. 

73 

66 

74 

76 

59 

74 

74 

80 

63 

70 

7 

MIN 

28 

30 

36 

29 

30 

29 

33 

30 

52 

43 

30 

42 

44 

47 

61 

38 

49 

61 

49 

37 

36 

46 

34 

61 

63 

48 

kSPER    1  NNM 

MAX 

60 

62 

50 

54 

70 

65 

52 

55 

58 

66 

62 

66 

56 

70 

58 

58 

3 

MIN 

26 

36 

32 

28 

34 

24 

27 

21 

31 

36 

46 

26 

23 

42 

51 

52 

38 

28 

42 

49 

39 

37 

33 

43 

36 

42 

36 

37 

IFAYETTE 

MAX 

65 

59 

56 

52 

58 

71 

73 

65 

55 

63 

74 

70 

60 

60 

60 

66 

59 

67 

69 

61 

7 1 

63 

70 

63 

63 

3 

MIN 

20 

38 

41 

33 

32 

29 

27 

17 

30 

33 

41 

25 

20 

29 

42 

50 

40 

30 

33 

45 

36 

28 

31 

45 

35 

37 

33 

34 

33  < 

I  GRANGE 

MAX 

65 

68 

63 

56 

57 

65 

56 

50 

70 

76 

7  1 

62 

6 1 

71 

76 

77 

73 

61 

56 

62 

64 

68 

68 

69 

76 

76 

74 

66. 

6 

MIN 

25 

38 

36 

30 

35 

31 

34 

25 

35 

39 

56 

30 

25 

43 

47 

52 

43 

30 

44 

53 

41 

39 

34 

46 

35 

51 

45 

40 

1  UlSVILLE 

MAX 

65 

70 

65 

60 

59 

64 

55 

56 

69 

76 

72 

64 

60 

74 

79 

77 

73 

61 

65 

73 

67 

70 

73 

64 

70 

73 

75 

73 

68. 

0 

MIN 

27 

37 

31 

34 

36 

30 

39 

34 

39 

41 

57 

35 

26 

37 

47 

52 

48 

37 

42 

58 

56 

42 

34 

47 

38 

44 

43 

55 

^MBER  CITY 

MAX 

61 

67 

72 

69 

61 

59 

66 

57 

55 

70 

77 

76 

60 

62 

77 

79 

70 

70 

42 

82 

82 

69 

70 

67 

5 

MIN 

27 

27 

33 

34 

33 

31 

31 

38 

37 

37 

47 

42 

29 

30 

39 

44 

49 

41 

44 

52 

57 

43 

42 

38. 

CON  we  AIRPORT 

MAX 

65 

70 

66 

60 

59 

66 

50 

54 

71 

78 

72 

57 

62 

72 

77 

76 

66 

61 

61 

71 

66 

71 

74 

5  5 

74 

74 

77 

63 

66. 

8 

MIN 

28 

39 

41 

33 

36 

32 

40 

29 

38 

44 

51 

35 

30 

42 

50 

54 

45 

39 

45 

68 

48 

43 

35 

47 

38 

52 

46 

40 

41. 

MAX 

\ 

MIN 

LlEOGEVILLE 

MAX 

60 

65 

70 

63 

60 

56 

64 

50 

55 

71 

76 

67 

56 

62 

74 

77 

75 

65 

60 

6 1 

71 

67 

69 

72 

52 

72 

72 

78 

65. 

9 

HIN 

25 

25 

34 

30 

30 

29 

29 

28 

26 

36 

36 

34 

26 

26 

38 

43 

49 

38 

38 

44 

55 

37 

32 

32 

37 

37 

38 

44 

34. 

9 

LLEN 

MAX 

67 

74 

70 

63 

57 

57 

59 

61 

69 

74 

72 

64 

66 

79 

79 

7Q 

76 

69 

69 

72 

69 

72 

72 

70 

76 

76 

76 

75 

70. 

1 

MIN 

26 

34 

39 

31 

30 

38 

39 

38 

40 

42 

58 

36 

27 

36 

52 

51 

49 

40 

40 

68 

66 

39 

35 

48 

38 

42 

42 

52 

41  . 

* 

NTEZUMA  1  NE 

MAX 

66 

65 

67 

64 

60 

56 

51 

55 

72 

78 

7  3 

54 

63 

72 

76 

77 

67 

62 

69 

72 

69 

72 

73 

56 

75 

75 

7  7 

70 

67. 

5 

f 

MIN 

29 

36 

42 

31 

37 

38 

40 

30 

39 

45 

56 

34 

28 

43 

51 

55 

47 

40 

52 

60 

62 

44 

36 

49 

39 

54 

50 

52 

43 . 

2 

JTICELLO 

MAX 

65 

63 

71 

79 

68 

62 

59 

70 

MIN 

28 

39 

39 

30 

31 

32 

35 

25 

33 

43 

55 

30 

25 

34 

LTBIE  2  ESE 

MAX 

69 

69 

60 

59 

56 

69 

76 

76 

78 

78 

69 

65 

74 

74 

65 

7 1 

73 

66 

69 

72 

76 

66 

68. 

7 

MIN 

32 

39 

46 

35 

38 

35 

41 

33 

38 

46 

54 

42 

35 

43 

54 

52 

56 

42 

46 

59 

53 

44 

39 

48 

41 

51 

54 

54 

44  . 

7 

fNAN 

MAX 

77 

70 

57 

55 

64 

63 

67 

72 

69 

73 

72 

77 

71 

65. 

6 

MIN 

38 

3* 

26 

34 

32 

30 

24 

31 

39 

54 

26 

28 

42 

43 

54 

42 

34 

42 

52 

40 

39 

40 

45 

35 

49 

41 

39 

38. 

3 

' E  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

50 

65 

69 

58 

69 

75 

71 

59 

55 

66 

63 

66 

65 

64 

70 

70 

75 

75 

65. 

4 

HIN 

27 

38 

38 

28 

30 

34 

30 

23 

34 

35 

49 

26 

28 

39 

44 

51 

41 

34 

41 

50 

41 

43 

43 

47 

34 

49 

42 

43 

37. 

6 

'MAN 

MAX 

72 

80 

75 

74 

75 

76 

73 

75 

77 

68 

74 

75 

79 

74 

73. 

5 

HIN 

33 

35 

47 

36 

39 

34 

37 

35 

36 

48 

58 

45 

35 

45 

47 

52 

59 

41 

50 

60 

57 

42 

38 

49 

41 

52 

55 

64 

45. 

0 

l-i 

HAX 

60 

70 

58 

60 

66 

78 

72 

60 

61 

62 

67 

68 

69 

73 

69 

74 

71 

74 

72 

65. 

8 

HIN 

22 

32 

37 

28 

29 

33 

29 

22 

34 

31 

47 

28 

22 

42 

47 

48 

39 

30 

38 

54 

41 

41 

32 

45 

34 

46 

37 

36 

36. 

0 

'B  AIRPORT 

MAX 

75 

68 

57 

56 

60 

65 

63 

66 

70 

60 

72 

63 

72 

62 

61. 

8 

MIN 

21 

31 

32 

25 

34 

28 

31 

25 

30 

28 

41 

25 

19 

35 

45 

47 

36 

29 

33 

55 

36 

32 

30 

43 

32 

37 

33 

35 

33. 

2 

'.NAM  USOA   PL  GARDEN 

HAX 

78 

73 

77 

77 

74 

60 

72 

74 

74 

71 

73 

65 

73 

74 

75 

75 

66. 

9 

HIN 

22 

29 

46 

35 

33 

29 

35 

39 

36 

41 

57 

39 

27 

34 

41 

52 

42 

38 

47 

59 

61 

37 

29 

41 

39 

47 

48 

57 

40. 

8 

'NAM  MB  AP 

HAX 

68 

61 

60 

64 

56 

55 

69 

76 

74 

56 

57 

72 

76 

76 

72 

59 

70 

74 

73 

71 

72 

65 

71 

74 

75 

75 

68. 

1 

HIN 

27 

35 

45 

36 

35 

34 

39 

36 

38 

46 

54 

36 

33 

38 

44 

55 

49 

40 

47 

56 

52 

42 

34 

45 

40 

51 

50 

45 

42. 

4 

'<NAM  BEACH  2  N 

HAX 

62 

74 

70 

67 

56 

75 

75 

72 

68 

73 

69 

70 

66 

67. 

6 

HIN 

36 

42 

48 

40 

41 

39 

44 

40 

38 

46 

54 

47 

46 

46 

51 

56 

59 

46 

51 

56 

69 

39 

55 

45 

52 

53 

59 

47. 

8 

■  ■>80R0 

HAX 

67 

72 

66 

63 

59 

72 

79 

74 

62 

62 

80 

75 

65 

65 

72 

73 

66 

71 

75 

75 

73 

70. 

3 

MIN 

31 

36 

42 

35 

36 

37 

45 

57 

39 

29 

36 

52 

52 

34 

43 

59 

38 

48 

40 

52 

46 

56 

43. 

0 

TTON 

HAX 

ti. 

67 

65 

60 

59 

65 

62 

57 

68 

75 

75 

64 

60 

70 

76 

77 

76 

64 

57 

68 

65 

70 

72 

65 

71 

71 

75 

72 

67. 

5 

HIN 

27 

38 

38 

30 

37 

32 

32 

26 

33 

38 

51 

32 

27 

38 

44 

53 

46 

33 

41 

52 

41 

41 

35 

46 

35 

40 

44 

46 

38. 

5 

"OOSA   2  NNH 

HAX 

63 

65 

59 

55 

55 

59 

51 

56 

59 

77 

66 

52 

58 

65 

73 

73 

62 

56 

58 

63 

62 

58 

62 

62 

73 

66 

73 

61 

62. 

4 

HIN 

26 

27 

23 

23 

35 

23 

26 

15 

26 

34 

44 

26 

15 

40 

39 

39 

39 

25 

26 

40 

32 

26 

40 

26 

30 

30 

35 

30. 

1 

n,,  r«far«K«  not**  follovlnc  Station 
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Table  5  ■  Conlinuad 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORS 
FEBRUARY  19 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30  I  31 

- 

THOMASVILLE 

MAX 

6a 

72 

71 

64 

62 

68 

61 

53 

72 

79 

77 

59 

55 

75 

80 

78 

72 

71 

74 

75 

68 

73 

75 

65 

74 

75 

78 

68 

70 

MIN 

28 

33 

<.5 

34 

35 

31 

35 

31 

37 

48 

56 

40 

31 

40 

44 

50 

55 

37 

49 

59 

50 

38 

35 

47 

38 

51 

52 

50 

42 

TIFTON  2  N 

MAX 

61 

65 

70 

69 

60 

58 

66 

57 

72 

70 

75 

77 

58 

66 

75 

78 

79 

59 

55 

74 

72 

56 

71 

74 

73 

71 

74 

78 

69 

MIN 

33 

34 

I,! 

34 

34 

33 

36 

33 

33 

37 

46 

41 

35 

36 

51 

53 

56 

40 

42 

50 

54 

42 

43 

48 

40 

42 

53 

55 

42 

TOCCOA 

MAX 

61 

67 

59 

54 

57 

58 

51 

55 

69 

77 

68 

59 

50 

67 

74 

70 

64 

58 

59 

62 

64 

55 

55 

62 

70 

72 

60 

61 

62 

MIN 

28 

<.l 

37 

31 

39 

35 

29 

27 

39 

37 

52 

29 

26 

34 

45 

50 

43 

28 

35 

49 

42 

43 

36 

44 

41 

49 

38 

43 

39 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

71 

71 

62 

62 

66 

63 

53 

70 

77 

78 

51 

59 

75 

80 

79 

73 

68 

75 

78 

68 

73 

75 

57 

73 

74 

81 

75 

70 

MIN 

32 

36 

'•8 

36 

39 

34 

37 

37 

35 

47 

56 

43 

36 

44 

49 

54 

46 

42 

50 

50 

52 

43 

38 

48 

42 

53 

55 

42 

44 

WARRENTON 

MAX 

62 

57 

63 

68 

54 

63 

55 

55 

69 

75 

69 

61 

57 

71 

76 

73 

70 

59 

62 

68 

63 

59 

73 

52 

70 

70 

71 

71 

65 

MIN 

27 

35 

36 

29 

35 

31 

35 

28 

36 

38 

53 

30 

27 

37 

47 

52 

47 

37 

40 

55 

51 

42 

35 

49 

40 

58 

40 

52 

40 

WASHINGTON 

MAX 

63 

60 

61 

62 

60 

54 

51 

57 

70 

78 

66 

50 

54 

69 

59 

75 

59 

60 

52 

70 

51 

59 

72 

58 

72 

73 

72 

59 

6S 

MIN 

27 

35 

37 

35 

32 

33 

39 

33 

40 

43 

52 

30 

35 

40 

45 

52 

45 

40 

40 

49 

50 

43 

34 

47 

41 

45 

47 

35 

40 

WA VCROS  S 

67 

71 

70 

61 

63 

56 

62 

55 

70 

77 

76 

51 

65 

75 

80 

78 

74 

68 

76 

79 

71 

72 

74 

50 

73 

74 

78 

78 

70 

MIN 

29 

34 

1,6 

35 

36 

33 

37 

42 

38 

45 

55 

45 

32 

42 

45 

54 

51 

42 

47 

54 

63 

41 

37 

49 

42 

50 

51 

57 

44 

WAYNESBORO 

MAX 

65 

69 

65 

59 

59 

59 

77 

72 

65 

79 

6  3 

63 

72 

55 

75 

64 

73 

73 

73 

69 

MIN 

29 

<.l 

42 

36 

39 

35 

40 

45 

52 

37 

53 

52 

37 

37 

50 

37 

35 

49 

41 

44 

45 

41 

WEST  POINT 

MAX 

66 

69 

66 

59 

60 

69 

53 

52 

71 

75 

68 

66 

61 

70 

76 

77 

73 

58 

57 

53 

65 

71 

72 

68 

72 

71 

75 

78 

67 

MIN 

23 

35 

34 

29 

29 

29 

35 

24 

35 

37 

52 

32 

25 

36 

41 

48 

44 

31 

44 

52 

40 

37 

33 

45 

36 

52 

42 

42 

37 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

MIN 

37 

41 

39 

30 

30 

42 

52 

44 

38 

32 

54 

55 

53 

41 

42 

53 

49 

45 

45 

49 

43 

44 

55 

50 

44 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILET 

EVAP 

* 

• 

« 

.61 

.10 

.03 

.13 

.14 

.00 

.31 

.10 

.08 

.11 

.  13 

.06 

.  18 

.13 

.20 

WIND 

20 

16 

44 

77 

59 

31 

31 

21 

82 

64 

116 

35 

30 

25 

29 

51 

* 

50 

45 

44 

50 

43 

17 

146 

52 

31 

B12r 

ALLATOONA  DAU  2 

EVAP 

.08 

.12 

.07 

.10 

.12 

.11 

.08 

.07 

.  13 

.10 

.07 

.14 

.10 

.05 

.12 

.09 

.12 

.  11 

.00 

.  19 

.  11 

.  11 

.  16 

.06 

.  17 

.  17 

.14 

B2, 

WIND 

41 

56 

61 

80 

88 

58 

77 

53 

135 

69 

43 

99 

70 

100 

52 

60 

68 

83 

104 

160 

71 

66 

57 

76 

62 

85 

80 

107 

21 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.06 

.0.") 

.08 

.25 

.09 

.09 

.10 

.07 

.15 

.09 

.08 

.04 

.08 

.02 

.09 

.06 

.15 

.12 

.10 

.04 

.16 

.06 

.12 

.05 

.10 

.20 

.08 

.07 

2. 

WIND 

22 

11 

39 

34 

34 

32 

32 

24 

75 

18 

21 

20 

13 

17 

10 

11 

55 

76 

19 

48 

39 

16 

9 

22 

34 

42 

44 

62 

8 

EXPERIMENT 

EVAP 

.06 

.14 

.  10 

.12 

.11 

.09 

.14 

.22 

.14 

.  17 

.11 

.11 

.27 

.21 

.20 

.17 

.05 

.04 

.14 

.  17 

.20 

.10 

.21 

.  17 

.13 

B3. 

WIND 

10 

51 

89 

40 

58 

34 

56 

33 

87 

55 

97 

58 

35 

69 

74 

95 

111 

54 

24 

53 

103 

32 

37 

69 

45 

131 

39 

123 

17 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.08 

.07 

.09 

.18 

.09 

.11 

.09 

.06 

.22 

.08 

.12 

.14 

.10 

.06 

.  12 

.10 

.16 

.10 

.02 

.05 

.  16 

.14 

.  11 

.03 

.13 

.12 

.13 

2. 

WIND 

9 

5 

12 

43 

20 

22 

12 

18 

* 

57 

52 

10 

7 

18 

5 

15 

18 

14 

10 

10 

18 

20 

18 

12 

27 

15 

20 

32 

5 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

* 

.20 

.12 

* 

.18 

.11 

« 

* 

.42 

.08 

* 

.32 

.03 

.14 

.06 

.12 

.  12 

.07 

.10 

.13 

.  12 

.18 

.10 

.20 

.  14 

.16 

3.  ( 

WIND 

20 

24 

18 

61 

51 

26 

24 

14 

63 

22 

15 

68 

44 

24 

15 

24 

48 

38 

31 

59 

42 

32 

8 

25 

20 

23 

83 

62 

TIFTOH  2  N 

EVAP 

.  10 

.09 

.09 

.18 

.10 

.10 

.11 

.07 

.11 

.12 

.12 

.13 

.10 

.12 

.12 

.12 

.11 

.28 

.03 

.08 

.06 

.16 

.15 

.14 

.03 

.12 

.12 

.13 

3.  i 

WIND 

7 

15 

22 

70 

29 

34 

27 

35 

58 

42 

43 

63 

27 

25 

24 

26 

60 

44 

33 

35 

44 

34 

26 

17 

67 

40 

39 

45 

10 

i 
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STATION  INDEX 


SUbon 

IndazNa 

County 

• 

-i 

Utitude 

Longitude 

g 

I 
H 

Obaar- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
table* 

Temp.! 

CX 

1 

AMCVILU 

0010 

WILCOX 

9 

31  39 

03 

19 

240 

AMOS  L.  ELLER8EE 

AOAIIliVILLt 

OOAl 

BARTOW 

12 

34  22 

e* 

56 

710 

BA 

HARVEY  C.  MOTT 

0033 

31  06 

89 

25 

BROOKS  ALDERMtN 

3 

0040 

MONTGOMERY 

92  11 

02 

34 

OA 

BA 

JANES  A.  STACY 

2  3 

5  6 

7 

ALAMMft  OP  STATION 

0131 

16 

31  21 

03 

13 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALAAKV 

0140 

DOUGHERTY 

6 

91  34 

04 

09 

200 

7A 

MISS  FRfOOIE  DU  BOS 

2  9 

ALCANT  we  AIRPORT 

01  A3 

DOUGHERTY 

6 

31  52 

0* 

11 

190 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALLATOONA  DAM  3 

01  ei 

34  10 

64 

** 

BA 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

3  6 

7  C 

ALMA  CAA  A|R(>OHT 

0211 

91  92 

02 

91 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM, 

2  3 

5 

AMKRICUS  *  EN( 

0233 

32  06 

10 

6P 

Blanche  s.  rhvne 

2  3 

AMBICUS  &CS 

0236 

SUMTER 

6 

92  06 

6* 

16 

450 

SOIL  CONSENV.  SVC 

c 

ATMeHS 

OA30 

CLARKE 

10 

99  56 

09 

23 

700 

6P 

OA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3 

5 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGDI 

0432 

99  55 

69 

22 

6P 

6P 

EODIC  L,  REESE 

2  3 

5  6 

7 

ATHCNS  we  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

ATLANTA  we  AIRPORT 

0431 

FULTON 

6 

93  39 

6* 

25 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

5 

7  C 

ATLANTA  we  CITY 

0436 

FULTON 

3 

33  43 

64 

29 

1054 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

AUfiU&TA  we  AIRPORT 

04«» 

RICHMOND 

14 

93  22 

01 

50 

•  149 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

7  C 

0300 

R1CM40ND 

14 

93  28 

01 

50 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3 

3 

7 

DECATUR 

6 

34 

6P 

Chief,  fire  dept. 

1  3 

9 

7  C 

CALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

34  20 

6* 

23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROOAN 

3 

aCAVERDALF 

0T4e 

WHITFIELD 

12 

34  53 

0* 

51 

724 

HENRY  E.  WARMACK 

9 

KLLVILIE 

0707 

EVANS 

11 

32  09 

61 

50 

185 

MID 

HENRY  C.  MEARN 

MJiCKBCARD  I  SLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

91  29 

61 

13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  6  WLDF  SVC 

2  3 

3 

7 

•LAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

56 

1938 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3 

5 

7 

0979 

EARLY 

91  29 

6* 

56 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3 

BLUE  r:dge  resvd  dam 

1029 

FANNIN 

7 

94  53 

6* 

1  7 

1560 

TVA-llO 

9 

eowM 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

63 

02 

780 

OA 

MRS. GWENDOLYN  BROm 

3 

WASSTOWN  SALO 

1170 

34  52 

63 

*9 

8A 

TVA-147 

3 

1266 

BULLOCH 

92  29 

61 

41 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  9 

5 

7 

1340 

91  09 

61 

29 

6P 

0.  R.  ROBERTS 

2  3 

7 

•MMMICK  CAA  AIRPORT 

134» 

GLYNN 

2 

91  09 

61 

23 

1* 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

auCMA  ViSTA 

1972 

MARION 

6 

92  19 

64 

31 

657 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

SURTA  0AM 

1*19 

94  47 

03 

99 

MID 

GUY  W.  RuCKER 

C 

1425 

32  33 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

1493 

RICHMOND 

93  22 

61 

57 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRAOY 

a 

90  5* 

6* 

13 

265 

6P 

J.  0.  BELCHER 

2  3 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

12 

9*  29 

0* 

58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3 

5 

7 

ISOO 

91  1* 

04 

13 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3 

5 

7 

OWP  STEWART 

91  52 

61 

37 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3 

5 

1585 

ChEROKFE 

94  1* 

64 

29 

C.  8.  TEASLEY 

9 

C 

CARLTON  9RIDGE 

leOl 

ELBERT 

1* 

34  04 

62 

59 

450 

6A 

6A 

J.  D.  MOORE 

2  3 

5 

7 

CAIIHCSVI1.LE 

1619 

FRANKLIN 

1* 

34  22 

63 

1* 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

9 

C 

CARII0LLT9< 

16*0 

CARROLL 

33  36 

B5 

05 

6P 

C ITY  OF  CARROLLTON 

2  3 

5 

7  C 

CARTERS 

1657 

12 

OA 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTCRSVILLE 

1665 

34  09 

6* 

*0 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVlLLl 

2  3 

3 

7 

CARTERSVKLE  9  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

04 

50 

685 

CRANVEL  P.  TATUM 

9 

CAVE  SPfllMSS  t,  SSM 

1715 

POLK 

A 

34  03 

85 

21 

BOO 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

CCOARTONN 

1732 

POLU 

9*  01 

65 

15 

6P 

7A 

CHARLES  R.  aRUMBY 

2  3 

5 

7 

CMTSwORTm  1  H 

1S56 

HURRAY 

12 

600 

7A 

WILLIAM  L.  ELROO 

9 

C 

CMICKMWUCA  PARK 

1906 

WALKER 

34  55 

65 

16 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOfSTOE 

1927 

UNION 

7 

9*  *e 

63 

54 

1900 

TVA-570 

3 

CUVTON 

1902 

RABUN 

14 

3*  53 

03 

24 

2000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3 

5 

7 

CLCRMOtl  i  SH 

1996 

MALL 

3*  27 

63 

40 

MID 

JOHN  E.  OulLLlAN 

C 

CLCVf LANC 

2006 

WHITE 

34  36 

83 

46 

MARY  L.  SUTTON 

3 

2161 

MUSCOGEE 

32  20 

84 

59 

5P 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3 

5 

COLMUS  MB  AIRPORT 

21661  MUSCOGEE 

3 

32  31 

04 

56 

385 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

7  C 

COlCOIlD 

2196 

PUE 

* 

ii  05 

84 

2T 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

9 

COOLIOCC 

223S 

THOMAS 

31  01 

83 

52 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  jR 

c 

2246 

LUMPKIN 

3*  36 

84 

05 

MARRY  M.  BUTLER 

c 

LWlLt 

2266 

CRISP 

91  56 

83 

47 

8A 

S.  E.  COX 

2  3 

5 

7 

COMELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

3*  31 

83 

32 

1*70 

6P 

MOYT  S.  DILLARO 

2  3 

5 

T 

^  COVIHCTQN 

2310 

NEWTON 

9 

33  36 

83 

52 

760 

6P 

OA 

JACK  L.  HAPMAN 

2  3 

5 

7 

2400 

FORSYTH 

34  13 

84 

08 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

1  CURSYVlLLE  2  M 

2429 

GORDON 

3*  27 

85 

06 

JOSEPH  a.  DAVIS 

3 

1  CI/TH8ERT 

2450 

RANDOLPH 

31  46 

84 

47 

5P 

FIRc  DEPARTMENT 

2  9 

5 

»AH.a«eGA 

2475 

LUMPKIN 

9 

3*  92 

83 

59 

1519 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3 

5 

7 

OALUS 

2405 

CAULDING 

39  55 

84 

50 

1015 

6A 

HISS  EVELYN  J.TINNEY  3 

C 

dalto* 

2499 

WHITFIELD 

34  *6 

84 

58 

BA 

BA 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3 

5 

7 

DAMURG  6  NNE 

2302 

LINCOLN 

99  56 

62 

38 

HID 

M.   IRENE  DueOSE 

C 

cuun<M 

2570; TEHHELL 

^6 

31  46 

64 

27 

S.  W.  KENNEY 

3 

1  OAHOIVILLE 

2576 

DAWSON 

5 

34  25 

04 

07 

1975 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

^  DIAL  POST  Of F ICE 

2677 

FANNIN 

3*  46 

B* 

19 

1900 

eA 

TVA-633 

'  OOCTORTOWt  1  HS« 

2716 

WAYNE 

31  39 

61 

51 

60 

OA 

R.  C.  THOMPSON 

3 

2726 

WORTH 

31  42 

63 

53 

JOHN  R.  PUSS 

C 

,  DCMLSCMVILLE  3  H 

2  736 

SEMINOLE 

I 

31  02 

64 

55 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2703 

COFFEE 

13 

31  30 

62 

51 

245 

OA 

BA 

M.   FRANK  SIMMONS 

2  3 

5 

7 

DCUGLASVILLE 

2  791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

64 

45 

1219 

6A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

OOVfR 

2799 

SCREVEN 

32  35 

61 

43 

BA 

B.  H,  EVANS 

3 

OUtLlH 

2039 

LAURENS 

32  33 

62 

55 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3 

5 

7 

2044 

LAURENS 

32  32 

62 

54 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

CASTMW 

2966 

DOOOE 

9 

32  12 

11 

362 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3 

5 

7 

'  ceisoi 

9020 

CALHOUN 

6 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

ELMMTCH 

3060 

ELBERT 

3*  07 

82 

52 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

'  EU.IJRV 

3115 

GILMER 

3*  42 

84 

29 

A.  D.  DOVER 

3 

lEWV 

3147 

PAULDING 

53  52 

84 

59 

MISS  JANETTE  ALLGOa 

3 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84 

17 

925 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3 

5  6 

7 

PAIIWIUHT 

3295 

GORDON 

12 

3*  26 

84 

42 

T35 

6A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

9303 

LAMAR 

33  00 

84 

06 

6P 

6P 

M.  R.  BUSH 

CLOSED  1/ 

»4 

FAINO 

9312 

CLINCH 

30  *1 

82 

34 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

li'lOn  CROSS  ROAOS 

>\ 

3369 

FULTON 

3*  07 

64 

19 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

k'lTMDULD 

3366 

BEN  HILL 

31  43 

83 

15 

371 

V> 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3 

7 

rUT  W 

3*0* 

FANNIN 

■5 

3*  51 

84 

30 

8A 

TVA-109 

3 

c 

fimim  cxp  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

Bl 

25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3 

5 

7  C 

PfLrarsKBK 

3*2  7 

WALKER 

18 

94  56 

85 

21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

WeuftTON  3  ss» 

3460 

CKAHLTOJ 

15 

90  48 

82 

02 

20 

10* 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

P0U$TOi  «  SW 

3463 

CHARLTON 

15 

90  4* 

62 

08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3 

5 

7 

FORI  WIMES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85 

03 

340 

6P 

7A 

MRS.  HAYME  R.  KAYES 

2  3 

5 

7 

'TR1  VALLEY  3  E 

3344 

PEACH 

9 

32  34 

63 

31 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3 

5 

'"«L1N 

3567 

HEARO 

3 

33  17 

65 

06 

700 

6A 

0.  W.  BURNS 

3 

tESvate 

9621 

MALL 

3 

34  19 

63 

50 

125* 

6P 

6A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3 

5 

7 

Stfltion 

County 

*• 

1 

Oben- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

1 

1 

3 

Longiti 

1 

d, 

J 

d 

1 

to 
tables 

GLBNHVILLE 
COAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFF  IN 
HAMILTON  4  W 

3754 
3762 
3699 
3936 
4035 

TATTNALL 

HARRIS 

GREENE 

SPALDING 

HARRIS 

I 

10 
9 
3 

91  56 

32  36 
93  94 

33  15 
32  45 

ei  55 

65  05 

83  11 

84  16 
84  56 

175 

400 

620 
960 
660 

5P 
6P 

7P 
6P 
BA 
BA 
HID 

W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
HRS.LILLie  CrttlSTIE 
HORACE  D.WESTBROOKS 
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GEORGIA  -  MARCH  1954 


L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville,  Fla. 
WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  rather  dry  and  moderately  cooler  than 
normal.     Conditions  were  very  favorable  for  outdoor 
activities,  especially  for  agricultural  pursuits. 
Adequacy  of  soil  moisture  for  vegative  and  crop  growth 
was  barely  maintained  by  timely  but  light  and  irreg- 
ular rainfall.     The  most  outstanding  feature  of  the 
month  was  the  occurence  of  moderate  to  very  severe 
tornadoes  and  windstorms  on  the  13th  and  31st  In 
central  and  far  northern  districts. 

Predominance  of  high  pressure  during  the  first  part  of 
the  month  resulted  in  generally  fair  weather  through  the 
12th  with  rainfall,  very  light  in  character,  occurring 
only  on  the  3rd  during  these  12  days.     The  steady  inflow 
of  cold  air  sustained  temperatures  well  below  normal 
throughout  the  first  eight  days  with  extensive  freezing 
conditions  practically  every  day.     Unseasonably  cold 
weather  between  the  4th  and  7th  contributed  the  coldest 
weather  of  the  month  in  readings  ranging  from  near  30° 
on  the  coast  to  about  15°  in  the  far  north.  Weakening 
of  high  pressure  after  the  8th  was  accompanied  by  rising 
temperatures  to  moderately  above  normal  on  the  9th  and 
10th,  followed  by  unseasonable  warmth  during  the  next 
three  days  when  maximum  temperatures  exceeded  85°  over 
much  of  the  State.     This  abnormal  warmth  was  terminated 
on  the  13th  by  a  sharply  defined  cold  front  along  which 
discontinuities  were  so  great  as  to  produce  a  line  of 
tornadoes  from  Fort  Benning  to  Macon,  involving  very 
heavy  property  losses  with  8  persons  killed  and  95 
injured.     The  cold  front  also  produced  moderate  to 
locally  heavy  rains,  beginning  near  4:00  p.m.  of  the 
13th  and  ending  on  the  early  morning  of  the  14th. 
Colder  air  moving  into  the  State  after  passage  of  the 
cold  front  lowered  temperatures  well  below  normal  from 
the  14th  to  18th,  with  freezing  in  northern  areas  on 
the  16th  and  throughout  the  State  on  the  17th  and  18th. 
Moderate  rains  overspread  thf  State  between  sunrise  and 
sunset  on  the  19th  incident  to  a  primary  cold  front 
movement;   temperatures  rose  well  above  normal  on  the 
20th,  after  which  the  secondary  front  introduced  colder 
air,  with  temperatures  reduced  several  degrees  below 
normal  on  the  21st  and  22nd.     Successive  movements  of 
fronts  and  relatively  low  pressure  areas  operated  as 
the  chief  weather  controls  during  the  remainder  of  the 
month.     Showers  occurred  on  the  23rd  and  24th,  accom- 
panied by  increasing  warmth,  with  temperatures  remaining 
well  above  normal  throuth  the  26th;  unseasonable  warmth 
on  the  24th  and  25th  produced  the  warmest  weather  of 
the  month  over  much  of  the  State  with  readings  generally 
exceeding  85°  except  in  the  mountains.     Showers  again 
began  to  fall  in  no'thern  areas  late  on  the  25th, 
spreading  throughout  the  State  and  continuing  until 
about  noon  of  the  28th,  with  temperatures  dropping 
slightly  below  normal  on  the  27th  and  28th.  Inroads 
of  warm  Gulf  air  in  the  warm  sector  of  an  approaching 
cold  front  produced  increasing  temperatures  on  the  29th 
with  very  light  general  showers  in  the  fore  part  of  that 
night;  owing  to  very  slow  movement  of  the  cold  front, 
the  weather  on  the  last  two  days  became  unseasonably 
warm  with  both  maximum  and  minimum  temperatures  abnorm- 
ally high.     As  the  cold  front  moved  across  the  State  on 
the  31st,   light  rains  began  to  fall  in  northern  districts, 
and  frontal  activity  became  severe  enough  to  produce 
damaging  windstorms  and  tornadoes  along  a  line  extending 
across  the  State  from  LaFayette  to  Elberton. 

The  monthly  average  temperature  was  56.2°,  or  0.8°  below 
normal,  and  station  averages  ranged  from  43.7°  at  Blairs- 
ville  Experiment  Station  to  61.3°  at  Brunswick.  Freezing 
conditions  occurred  more  or  less  extensively  during  each 
day  of  the  two  periods,  l-8th  and  15-17th ,  with  little 
or  no     freezing  weather  in  other  portions  of  the  month. 
Coldest  weather  occurred  between  the  4th  and  6th  when 
lowest  temperatures  ranged  from  near  30°  on  the  coast 
to  about  15°  in  the  far  north.     Unseasonably  warm  weather 
of  nearly  equal  agreement  occurred  in  the  periods,  ll-13th, 
24-25th,  and  30-31st ;  highest  temperatures  over  most  of 
the  State  occurred  chiefly  on  the  24th  or  25th  when  read- 
ings ranged  from  about  85°  to  90° ,  except  near  80°  in  the 
mountains . 

Precipitation  averaged  3.22  inches,  or  65%  of  normal, 
and  station  totals  increased  from  0.73  inch  at  Savannah 
Beach  2  N  to  9.35  inches  at  Flat  Top.     Dry  weather  pre- 
dominated during  the  first  22  days  with  rains  limited 
to  the  3rd,  13th,  14th,  and  19th,  and  rainy  conditions 
occurred  practically  every  day  after  the  22nd.  The 
character  of  rains  was  light  to  very  moderate  in  a  type 
and  trend  that  has  prevailed  since  the  beginning  of  the 
year.     The  3-month  average  for  the  months,  January  through 
March,  1954,  was  only  7.94  inches,  or  57%  of  normal; 
however,  distributions  in  the  State  have  been  such  that 


nearly  normal  occurrences  were  reached  in  the  northern 
mountain  area,  while  less  than  40%  of  normal  occurred 
in  the  southern  part  of  the  State.     Another  anomaly, 
closely  related  to  the  light  intensity  rainfall  trend, 
is  that  of  remarkably  low  short  period  maximum  rain- 
fall.    The  occurrences  of  March,  1954,  which  are  typi- 
cal of  many  recent  months,   indicate  but  few  24-hour 
measurements  in  excess  of  2.00  inches;  the  greatest 
fall  of  the  current  month  was  2.43  inches  on  the  14th 
at  Fort  Valley  3  E.     Light  snow  flurries,  melting  soon 
after  falling,  occurred  very  generally  across  the 
southern  third  of  the  State,  with  widely  scattered 
occurrences  in  west-central  and  northwestern  districts. 

Weather  conditions  were  very  favorable  for  plowing  and 
other  field  work,  and  some  planting  of  cotton,  corn, 
truck,  and  transplanting  of  tobacco,  was  accomplished 
in  the  southern  part  of  the  State.     Colder  weather  of 
the  first  week  and  several  days  after  the  15th  retarded 
crop  and  vegetation  growth  with  little  or  no  damage; 
predominantly  warm  weather  during  other  periods  of 
the  month  stimulated  good  to  very  good  growth,  with 
peach  trees  about  two  weeks  ahead  of  normal  develop- 
ment.    Mostly  adequate  soil  moisture  was  maintained 
in  the  northern  half  of  the  State  by  timely  but  light 
to  moderate  rains,  while  in  the  south,  light  irregu- 
lar rains  were  beneficial  but  short  of  the  needs. 
General  and  substantial  rains  are  definitely  needed 
to  deepen  soil  moisture  before  the  start  of  summer 
heat . 

TORNADOES  OF  MARCH  13 

An  outbreak  of  tornadoes,  originating  in  Alabama, 
occurred  during  the  night  hours  before  midnight  along 
a  general  line  extending  in  Georgia  from  Fort  Benning 
to  Macon;  property  losses  exceeded  $9,000,000,  with 
8  people  killed  and  95  injured. 

The  first  tornado  had  its  origin  near  Fort  Mitchell, 
Ala.,  moving  east-northeastward  shortly  after  9:30  p.B.  i 
through  the  heart  of  Lawson  Air  Force  Base  and  Fort 
Benning  Post,  apparently  lifting  from  the  ground  a 
short  distance  east  of  the  military  area  after  moving 
on  the  ground  over  a  length  of  about  four  miles. 
About  80%  of  all  property  in  the  path  of  the  storm 
(width  100  to  600  yards)  suffered  varying  degrees  of 
damage,  with  destruction  of  much  property  and  practi- 
cally total  disruption  of  military  activities.  The 
terrific  winds  were  recorded  as  high  as  120  m.p.h. 
Property  suffering  heavy  to  total  losses  included  18 
aircraft,  82  military  buildings,  housing  units,  and 
barracks,  a  250-ft  steel  parachute  jump  tower,  with 
moderate  damages  to  677  other  buildings.  Fallen 
trees,  broken  utility  lines,  and  debris  littered 
the  entire  path  of  the  storm  through  the  post.  Casu- 
alties included  2  killed  and  20  injured,  and  property 
losses  amounted  to  about  $6,000,000. 

The  second  tornado  moved  east-northeastward  over  a 
length  of  about  50  miles  through  Taylor,  Crawford, 
and  Bibb  Counties,  beginning  near  Howard  Community 
at  about  10:00  p.m.  and  ending  just  beyond  and  north- 
east of  the  city  of  Macon  at  about  11:45  p.m.  Prior 
to  reaching  the  city  of  Macon,  the  storm  moved  through 
rural  areas,  affecting  a  number  of  small  communities  I 
and  the  towns  of  Rochelle  and  Knoxville;  total  damages 
in  these  areas  amounted  to  about  $150,000,  with  about 
50  homes  and  other  buildings  heavily  damaged  or  destroy 
ed  and  100  other  buildings  with  lesser  damages;  2 
people  were  killed  and  about  20  injured.     The  last 
portion  of  the  storm  path  was  directly  through  the 
heart  of  several  residential  sections  of  Macon,  af- 
fecting the  areas  of  Napier,  Cherokee  Heights,  Vine- 
ville.  North  Highlands,  Bacon-field  Park  and  Clinton. 
Very  heavy  losses  occurred  through  the  path  in  the 
city;  more  than  100  homes  and  other  buildings  were 
destroyed,  150  were  heavily  damaged,  and  500  to  1,000 
others  suffered  lesser  damages,  with  resultant  incon- 
veniences to  more  than  3,000  families;  considerable 
damage  was  also  done  to  other  property.     Losses  of 
property  in  the  city  of  Macon  amounted  to  slightly 
more  than  $3,000,000,  with  3  people  killed  and  about 
60  injured. 

The  third  tornado  occurred  at  about  10:30  p.m.  in 
northeastern  Taylor  County,  moving  over  a  short  patn 
of  3  to  4  miles  in  rural  areas.     The  storm  struck 
first  near  the  Turner  Chapel  Community  and  apparently 
lifted  from  the  ground  a  short  distance  east  of  nc»i 
Mill.     Two  homes  were  destroyed  and  several  damagea, 
with  losses  estimated  at  $7,500. 

(Continued  on  page  29) 
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0  i 

CARROLLTON 

65.9 

40.6 

53.3 

-  ,6 

82 

12  + 

21 

7 

388 

0 

0 

14 

0 

2.95 

_ 

3.15 

1.10 

27 

T 

0 

5 

2 

1  i 

COLUMBUS 

70.8 

46.1 

58.5 

,3 

88 

24+ 

28 

4 

255 

5.55 

- 

.28 

2.11 

14 

.0 

0 

9 

4 

1  1 

COLUMBUS  W8  AIRPORT  R 

24  + 

326 

2  I 

COVINGTON 

67.9 

42.6 

55.3 

1,0 

86 

12  + 

24 

7 

334 

0 

0 

10 

0 

3.59 

_ 

1.76 

.99 

20 

T 

0 

7 

3 

0  ■ 

OUBL I N 

71.0 

46.3 

58.7 

1.1 

89 

28 

4  + 

0 

0 

6 

0 

2.55 

- 

2,17 

.92 

20 

.0 

0 

3 

EXPERIMENT 

53.7 

43.2 

53.5 

-  1,7 

83 

13 

24 

4 

0 

0 

11 

0 

3,91 

- 

1,75 

1.08 

14 

.0 

0 

6 

3 

1  . 

FORSYTH  1  S 

68.  1 

44.2 

56.2 

86 

24 

4 

318 

4,34 

1.01 

25 

.0 

0 

5 

5 

1  . 

FORT  VALLEY  3  E 

24+ 

305 

0 

0 

8 

0 

5,67 

,03 

2.43 

1 4 

Q 

3 

2 

GREENSBORO 

67,9 

44.2 

56.1 

1,6 

85 

25 

23 

7 

307 

0 

0 

7 

0 

3,24 

- 

1,71 

.90 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

GR I FF I N 

66.6 

43,5 

55.1 

-  .5 

83 

24 

4 

0 

0 

9 

0 

3,85 

1,77 

.92 

20 

.0 

0 

6 

4 

0 

LA  GRANGE 

25 

322 

0 

0 

9 

0 

1.67 

20 

.  0 

0 

6 

4 

2 

LOUISVILLE 

69.3 

45.3 

57.3 

-  .1 

86 

25+ 

25 

7 

285 

1.05 

14 

,0 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

69.3 

45.4 

57.4 

-  .4 

88 

25+ 

27 

4  + 

291 

0 

0 

5 

0 

3.92 

- 

1.19 

1.29 

13 

,0 

0 

7 

3 

2 

M  1  LLtUotv  1  LLc. 

66.5 

40.3 

53.4 

-  2.5 

87 

25 

7 

0 

0 

14 

0 

3.84 

- 

1.27 

1.11 

28 

.0 

0 

7 

3 

1  . 

MILLEN 

71,7 

44.8 

58,3 

.2 

89 

25 

23 

7 

247 

Q 

7 

Q 

2.46 

- 

1.48 

.84 

19 

,0 

0 

5 

2 

0 

MONTICELLO 

71. 4M 

47. 5M 

59, 5M 

4.3 

86 

25 

214 

0 

0 

0 

V  5,59 

5.36 

.0 

0 

NEWNAN 

67, 2M 

41. 5M 

54, 4M 

-  .1 

84 

25 

22 

4 

354 

0 

0 

11 

0 

4,55 

- 

1.34 

1.34 

14 

.0 

0 

6 

5 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

0 

9 

0 

3,21 

1.01 

19 

.  0 

0 

3 

3 

2 

SWAINSBORO 

M 

1,67 

.75 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

TALBOTTON 

68,3 

44  ,4 

56.4 

-     ,  1 

85 

25 

4 

0 

0 

7 

0 

4,15 

- 

1,99 

1.28 

14 

.0 

0 

4 

4 

3 

WARRENTON 

55.8 

44.5 

55.7 

-  ,2 

85 

31 

2f 

4 

320 

0 

0 

7 

0 

3,61 

- 

.97 

.85 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

WAYNESBORO 

1 

WEST  POINT 

68.4 

24  + 

333 

0 

0 

10 

0 

4.48 

1.53 

1.57 

20 

,  0 

0 

5 

4 

U 1 V 1 o 1  UN 

56.3 

3.66 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

26 

1 

0 

10 

0 

2.48 

1 .  00 

28 

.  0 

0 

4 

3 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

70.5 

42.0 

56.3 

-  3,7 

87 

26 

24 

7 

0 

0 

10 

0 

1.84 

- 

2.40 

.77 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

ALBANY 

70.5 

46.9 

58.7 

-1,7 

89 

30 

4  + 

0 

0 

4 

0 

2.95 

- 

1.95 

1.05 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

ALBANY  WB  AIRPORT 

71.0 

47.6 

59.3 

-     ,  1 

89 

25  + 

28 

7 

246 

0 

0 

3 

0 

2,43 

- 

3.03 

1,14 

19 

T 

0 

4 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

71.1 

44.0 

57.5 

-  ,5 

90 

31 

23 

7 

290 

\ 

0 

3 

0 

1,09 

- 

4.01 

,84 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

AMFRICUS  4  FNE 

68.3 

45.5 

55.9 

—  1,3 

85 

25 

2  5 

290 

0 

0 

7 

0 

2  92 

2f 

0 

4 

2 

0 

BAINBRIOGE 

73. OM 

49. 2M 

61  .IM 

.0 

88 

25 

29 

7 

202 

0 

0 

3 

0 

58. 3M 

47. 8M 

58. IM 

91 

29 

7 

1 

0 

2 

0 

1,12 

,53 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLAKELY 

69.8 

47.3 

58.6 

-  1.4 

86 

24  + 

28 

4 

260 

0 

0 

4 

0 

2,73 

2.53 

1,14 

19 

T 

0 

5 

2 

1 

BRUNSWICK 

72,0 

50.6 

61.3 

.0 

89 

31 

33 

7 

184 

1,48 

1.73 

.60 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRUNSWICK   CAA  AP 

68,0 

48.7 

58.4 

89 

31 

30 

7 

248 

0 

0 

3 

0 

1,42 

.73 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAIRO   2  NNW 

71,3 

48.0 

59.7 

-  1.1 

89 

31 

29 

7 

240 

0 

0 

4 

0 

1.81 

3.36 

.95 

19 

T 

0 

5 

1 

0 

CAM  I LLA 

73,6 

47.8 

60.7 

-  1.2 

90 

25 

25 

7 

210 

1 

0 

3 

0 

4.12 

1.62 

1.25 

1 

T 

0 

7 

3 

1 

CAMP  'STEWART 

71.2 

47.5 

59.4 

-  1,0 

90 

31 

26 

7 

241 

1 

0 

6 

0 

1.30 

3.76 

.41 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

CORDELE 

58. 5M 

44,  9M 

56. 7M 

-  3,7 

88 

26 

26 

7 

0 

0 

6 

0 

2.60 

1 .68 

1.06 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

CUTHBERT 

70.5 

47,5 

59.0 

-  1,2 

88 

24 

27 

4 

249 

0 

0 

4 

0 

3.07 

2.06 

1.29 

19 

T 

0 

4 

2 

1 

DOUGLAS 

70. IM 

45, 3M 

57. 7M 

-  3,  1 

88 

31 

29 

7 

0 

0 

5 

0 

1.58 

3.59 

.77 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

EASTMAN 

71.1 

47.8 

59.5 

,2 

88 

25  + 

28 

4 

238 

0 

0 

3 

0 

2.19 

2.77 

.96 

19 

.0 

0 

i 

2 

0 

FITZGERALD 

71.8 

48.9 

60.4 

-  ,3 

89 

25+ 

30 

4 

224 

0 

0 

2 

0 

1.77 

2,78 

1.00 

19 

T 

0 

3 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

71.9 

45.4 

58.7 

89 

25  + 

25 

17 

257 

0 

0 

6 

0 

1.23 

.57 

28 

T 

0 

4 

1 

0 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CON™uED 


GEORGIA 
MARCH  195* 


Temperature 


SUHon 

«l 

>  is 

<£ 

g,i 
•  J 
<% 

• 

• 

> 
< 

B 
•  c 

|z 

- 
• 

s 

• 

O 

\ 

1 

Q 

?■ 

a 
• 
I 

\ 

Q 

No.  of  Days 

I 

From  Normal 

J" 

• 

O 

• 

a 

Snow.  Sl—t.  Hall 

No.  ol  Dty« 

Ma>. 

Mio. 

ll 

• 

e 

1 

*  < 

Si 

SI 

•J 

3 

il 
Z  o 

X 

t 

* 

: 

S  g 

FOLKSTON  9  SW 

73*7M 

46  ■  3M 

60 .  OM 

89 

25  + 

28 

7+ 

231 

0 

6 

n 
0 

1.20 

.0 

0 

FORT  GAINES 

71.6 

45.7 

58.7 

-  .2 

88 

24 

25 

4 

255 

0 

0 

5 

0 

5.48 

.49 

1  .63 

19 

,0 

0 

3 

GLENNVILLE 

70.6 

47.5 

59.1 

-  .8 

90 

25  + 

27 

7 

251 

1.99 

_ 

1.54 

.61 

19 

•  2 

2 

0 

HAWKINSVILLE 

70.7 

44.9 

57.8 

.6 

88 

24 

28 

7 

277 

0 

0 

7 

0 

HOGGAROS  MILL 

71  .7M 

4  5.9M 

58. 8M 

■  3 

90 

26 

24 

7 

254 

1 

0 

7 

0 

2.55 

4.03 

1  .05 

19 

*0 

J 

LUMBER  CITY 

M 

,0 

0 

2 

0 

MONTEZUMA  1  NE 

70.'. 

47.1 

58.8 

.8 

88 

31 

27 

4 

253 

0 

0 

4 

0 

2,49 

.70 

28 

MOULTRIE  7  ESE 

69.7 

49.0 

59.4 

-  2.4 

88 

31 

31 

7 

238 

0 

0 

2 

0 

1.74 

2.96 

,92 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

QUITMAN 

73.5 

48.4 

51.0 

-  .3 

86 

30+ 

29 

7 

205 

0 

0 

5 

0 

2,07 

2,02 

T 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

70.6 

43.8 

57.2 

-  1,2 

90 

31 

21 

7 

291 

1 

0 

9 

0 

1,12 

2,54 

.46 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

SAVANNAH  wn  »P 

R 

69.5 

45,5 

57.5 

-  1,4 

90 

31 

25 

7 

278 

1 

0 

7 

0 

1,42 

2.07 

.75 

27 

T 

0 

3 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH   ?  N 

69. 6M 

49.  7M 

59. 7M 

.4 

85 

25+ 

31 

4 

211 

0 

0 

2 

0 

,73 

3,88 

.33 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

THOMASVILLE 

72.3 

46.9 

59.5 

-  ,6 

89 

31 

27 

7 

237 

0 

0 

6 

0 

2,53 

1,46 

.93 

20 

,0 

0 

5 

2 

0 

TIFTON  2  N 

69.3 

44.9 

57.1 

-  1.5 

87 

26 

29 

7 

0 

0 

5 

0 

2,20 

2,49 

.99 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

VALDOSTA  WR  AIRPORT 

72.4 

47.8 

50.1 

.3 

87 

24  + 

30 

7 

239 

0 

0 

6 

0 

1,78 

2.98 

1 .06 

19 

T 

0 

2 

2 

1 

WAYCROSS 

71.8 

47.5 

59.7 

-1.7 

89 

25 

28 

7 

238 

0 

0 

6 

0 

1.29 

2.28 

.47 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

48. IM 

M 

87 

25 

0 

0 

3 

0 

1.51 

.95 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

58.8 

2.06 

T 

STATE 

56.2 

-  ,8 

3.22 

1.77 

T 

Precipitation 


WEATHER  SUHHARY 

The  fourth  tornado  moved  east-northeastward  over  a  length 
of  30  to  35  miles,  beginning  near  Reynolds  at  about 
10:30  p.m.,  continuing  through  rural  areas  of  Crawford, 
i  Peach ,  and  Houston  Counties,  and  ending  near  Bullards  in 
jTwiggs  County  shortly  before  midnight.     Host  noteworthy 
I  damages ,  chiefly  to  buildings  and  utility  lines,  occurred 
in  or  near  Byron,  Centerville,  and  Elberta  ComBunlt ies . 
iLosses  amounted  to  about  $20,000,  one  person  was  killed, 
'and  several  were  injured. 

A  windstorm  at  Lagrange,  occurring  a  short  time  before 
9:30  p.m. ,  caused  losses  to  utility  lines  estimated  at 
|$1,000. 

TORNADOES  AND  WINDSTORMS  OF  MARCH  31 

A  tornado  struck  a  small  area  5  miles  north-northwest 
ot  Gainesville  shortly  after  3:00  p.m.,  destroying  two 
large  poultry  houses,  causing  a  loss  of  3,000  chickens, 
and  damaging  several  other  buildings.     Losses  were 
estimated  at  $30,000. 

Another  tornado  struck  near  Danielsville  at  4:15  p.m. 
and  moved  eastward  in  a  hop-skip  fashion  a  distance  of 
about  20  miles,   lifting  from  the  ground  or  dissipating 
in  northern  Elbert  County.     Only  superficial  damages 
occurred  in  the  first  part  of  the  path,  with  the  brunt 
of  the  storm  in  and  around  Dewey  Rose  Community,  Elbert 
[bounty,  where  a  school  building  and  two  homes  were 
destroyed,  and  heavy  damages  were  done  to  several  other 
lulldings,  including  some  stock  killed  and  about  4,000 


ontlnued) 

chickens  lost.     Losses  amounted  to  about  $300,000;  no 
one  was  killed,  but  25  persons  were  Injured. 

Windstorms  occurred  between  3:30  and  4:15  p.m.  in 
four  scattered  sections  on  March  31st.     At  Ball  Ground, 
one  person  was  injured,  and  losses  of  about  $5,000 
occurred  when  high  winds  destroyed  several  poultry 
houses  and  felled  numerous  trees  one  of  which  fell 
on  and  badly  damaged  a  home.     In  extreme  southern 
Dawson  County,  many  trees  and  utility  lines  were 
blown  down,  one  home  was  badly  damaged,  and  several 
other  buildings  were  moderately  damaged.  Losses 
amounted  to  about  $3,500.     At  Jefferson,   losses  of 
about  $1,200  were  sustained  in  an  area  of  about 
seven  square  miles  when  high  winds  caused  general 
damages  to  roofs,  small  buildings,  utility  lines,  etc. 
At  Commerce,  high  winds  caused  substantial  damages  to 
home  and  business  house  roofs,  utility  lines,  and 
other  property  damages,  with  total  losses  estimated 
at  $15,000. 

On  the  late  afternoon  of  March  27th,  wind  squalls 
occurred  in  an  area  of  about  25  square  miles  in  south- 
central  Toombs  County,  affecting  several  small  com- 
munities.    Two  homes  were  badly  damaged,  several  homes 
suffered  moderate  to  heavy  damages  to  roofs,  porches, 
etc.     Heavy  hail,  accompanying  the  storm,  seriously 
damaged  onions  and  other  young  plants  throughout  the 
area.     Losses  from  winds  amounted  to  about  $4,000, 
and  hail  damages  about  $1,000.  -  R.L.C. 
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DAKY  PRECIPITATION 

GEonsi 

Table  3  march  its 


Station 

Total 

Day  of  month 

,  1 

9 

1 

- 
3 

1 

_ 
5 

D 

_    1  J. 

in  1  11  1  19 

13  1 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  [  21 

22  1  23  I 

24 

25  ] 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

- 

•  09 

•  00 

_ 

T 

T 

•  53 

,05 

ADAIRSVILLE 

4(60 

.33 

.28 

T 

,75 

• 

•  61 

•  24 

•  29 

•  60 

l^37 

•  02 

•  1; 

AOEL 

li97 

•  42 

• 

'i  i 

*\n 

AtLEV 

2.48 

,52 

.17 

•  Lt 

l^OO 

,07 

AL*PAMA  EtP  STATION 

i.a* 

•  09 

,32 

ALBANY 

2*95 

.61 

T 

,03 

.02 

1.05 

.06 

.52 

•  01 

,45 

T 

ALBANY  WB  AIRPORT 

2.43 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  21 

1*14 

•  02 

.56 

•  05 

.45 

T 

ALLATOONA  DAM  ? 

4.03 

.30 

.12 

•  64 

'•A 

.49 

.06 

,14 

•  06 

,64 

•  57 

•  02 

ALMA  CAA  AIRPORT 

1.09 

T 

.06 

•  ^2 

•  04 

T 

•  02 

AMERICUS  ^^  ENE 

•  36 

•  9 

,08 

.95 

•  13 

ATHENS 

2.94 

.24 

,07 

•  49 

•  23 

1,01 

,06 

,08 

,05 

,16 

•  04 

,45 

.06 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

2.75 

,07 

•  63 

1^09 

,07 

,03 

.23 

,41 

,09 

,04 

•01 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2*93 

.22 

.08 

•  67 

1,08 

*?o 

*n5 

,20 

.06 

T 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

R 

3.07 

,06 

''" 

*75 

*1- 

*rtJ 

•  60 

•  Oi 

ATLANTA  WB  CITY 

•  41 

*>9 

*09 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

R 

3.23 

,02 

T 

.06 

T 

1^10 

.86 

,03 

,03 

•  17 

•  86 

,03 

.05 

T 

T 

AUGUSTA 

2.69 

.43 

T 

,09 

•  13 

,85 

T 

.01 

•  36 

•  54 

,20 

.06 

T 

BAINBRIOGE 

.67 

''' 

•  85 

•*® 

BALL  GROUND 

5.96 

,37 

.31 

1  ,05 

*  1  ^ 

*  1  o 

*«» 

*  AO 

•'1 

1.35 

.04 

•  01 

BEAVERDALE 

BLACK8EARD  ISLAND 

1.12 

.17 

.14 

•  28 

•  53 

RLAIRSVILLE  EXP  STA 

7,19 

1.20 

.63 

1.12 

.10 

.39 

,33 

1.04 

,11 

1.08 

,46 

.49 

•  24 

BLAKELY 

2.73 

,05 

T 

.26 

,03 

^  'it 

,06 

•  33 

,62 

.11 

.09 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

7.32 

,30 

.01 

BOWMAN 

3.13 

* 

, 

* 

• 

' 

* 

* 

* 

RRaSSTOWN  BALD 

7.73 

1.10 

.02 

.20 

.10 

1,25 

,25 

,50 

.37 

1.25 

•  28 

.96 

,70 

.43 

.05 

•  27 

BROOKLET   1  W 

1.83 

.29 

T 

T 

•  40 

,35 

,11 

,13 

.55 

BRUNSWICK 

1.48 

BRUNSWICK   CAA  AP 

1  .42 

•  02 

.06 

.15 

BUTLER 

3.89 

*Tft 
• 

1  05 
* 

70 

* 

40 

1I34 
* 

20 

* 

BUTLER  CREEK 

4*10 

.56 

.06 

1,43 

.86 

.06 

T 

.12 

.93 

.06 

CAIRO  2  NNW 

U81 

T 

,15 

•  30 

,95 

30 

* 

T 

.10 

.31 

•  33 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.06 

.29 

•  71 

1,00 

,56 

• 

1.06 

CAMILLA 

4.12 

T 

«81 

.4? 

T 

.81 

.15 

,25 

T 

•  41 

.10 

CANTON 

5.22 

.67 

.13 

,75 

•  04 

.95 

•  08 

,31 

.44 

.61 

.10 

1.19 

CARLTON  BRIDGE 

2.84 

.14 

.07 

,75 

•  05 

1.00 

.04 

,09 

.05 

.15 

.04 

,39 

.07 

CARNESVILLE 

4.20 

.23 

.19 

•  73 

.  9 

CARROLLTON 

2.95 

,27 

.35 

.34 

1,10 

5.00 

.31 

.26 

1. 10 

• 

.77 

.10 

1.27 

,45 

,62 

.10 

CARTERSVILLE 

RECORD 

MISSING 

•  28 

.27 

CAflTERSVILLE  3  SW 

3.44 

.30 

•  11 

,43 

.04 

,10 

.04 

.52 

.23 

1.12 

CEDARTOWN 

RECORD 

MISSING 

CHATSWORTH  1  W 

4,75 

.48 

•  28 

1,52 

*no 

*  25 

*rtf 

CHICKAMAUGA  PARK 

3.53 

.27 

.26 

T 

,07 

.68 

.12 

•  ^ 

,09 

,56 

,09 

,90 

.04 

•0* 

CHOESTOe 

8,22 

1.49 

1.08 

1,27 

.15 

.60 

,34 

,93 

.14 

,89 

,54 

,56 

.02 

•  19 

CLAYTON 

.21 

.36 

.42 

.64 

1.20 

.15 

.26 

1,43 

.03 

.73 

1,13 

,02 

,10 

•72 

CLEVELAND 

6,89 

.78 

.44 

T 

1  .89 

1  .06 

.16 

.26 

.  19 

*  17 

't7 

*i  1 

•01 

COLUMBUS 

5,55 

.90 

T 

.01 

2.11 

_ 

•  7] 

* 

.72 

,11 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

T 

.01 

1  .78 

,79 

.61 

1.03 

.20 

CONCORD 

4.18 

.07 

.12 

.76 

1,35 

T 

.90 

.91 

.07 

COROELE 

?,ftO 

.61 

.03 

1.06 

,19 

.61 

.05 

,05 

CORNELIA 

7.59 

1.49 

.37 

1.24 

*nt 

1,80 

COVINGTON 

3.59 

.17 

.09 

.58 

*QQ 

'no 

'ni 

T 

CUMMING  1  N 

1.0? 

,18 

.74 

•  17 

•  98 

.28 

,31 

,64 

,05 

* 

.03 

•  05 

CURPYVILLE   2  W 

4.95 

.30 

.30 

1.18 

•  10 

.40 

,15 

.14 

,40 

.95 

.57 

.46 

T 

CUTHflFRT 

3.07 

.01 

T 

T 

.01 

,40 

1.29 

,05 

.40 

,66 

.03 

.02 

OAHLONEGA 

6*49 

T 

.51 

1.22 

DALLAS 

•  18 

•  ' 

1  *io 

•  41 

7.65 

1 .  62 

.58 

T 

1  .02 

1,65 

• 

.56 

• 

• 

DAWSON 

3,39 

.88 

,01 

T 

.02 

•  28 

•  07 

1.00 

.05 

.01 

1,01 

.06 

DAWSONVILLE 

5,80 

* 

1.01 

.80 

•  06 

1.23 

.09 

.34 

,26 

•  46 

.11 

1.39 

.05 

T 

DIAL  POST  OFFICE 

7,65 

.66 

.56 

1.61 

•  20 

.64 

•  23 

.65 

,08 

1^41 

.46 

•  10 

DOCTORTOWN   1  WSW 

1,64 

.01 

•  11 

DONALSONV I LLE  3  W 

.02 

.21 

.01 

1  .36 

•  05 

.06 

.44 

.03 

DOUGLAS 

1,68 

.03 

.10 

.77 

,50 

.28 

DOUGLASVILLE 

3.40 

.30 

.13 

.39 

,37 

,38 

.11 

.45 

1,11 

•  05 

•  U 

DOVER 

2.20 

.51 

.0? 

T 

.48 

'70 

DUBLIN 

2.55 

•  61 

.09 

.03 

•  11 

01 

,92 

*fti 

•  0 

E A  STMAN 

.19 

,04 

•  03 

.23 

,96 

.05 

•  15 

• 

FLBFRTON 

4.12 

.55 

.09 

1,37 

1,01 

•  23 

•  22 

.55 

.10 

ELLIJAY 

7.47 

1.22 

.52 

T 

1.10 

.10 

1.07 

•  10 

.71 

.08 

1,03 

•  56 

,68 

T 

•  30 

FMBRV 

3.48 

.27 

.13 

.71 
1.08 

"o^ 

,05 

*»* 

• 

1.12 

FIPERIMENT 

3.91 

■  31 

.07 

.02 

.90 

.03 

.05 

* 

F AI RMOUNT 

,43 

.31 

1,02 

•  31 

• 

•  20 

.21 

.25 

.71 

.  59 

FITZGERALD 

1.77 

•  10 

T 

T 

T 

T 

•  05 

1*00 

T 

.03 

,56 

.03 

FLAT  TOP 

9.35 

,50 

.10 

.78 

•  62 

2.10 

.40 

.90 

•  35 

1.20 

.35 

1.05 

.30 

,40 

.30 

FLEMING  EXP  STATION 

1  .23 

•  21 

.01 

,04 

.03 

.14 

.57 

FLINTSTONE 

3.73 

,21 

.38 

.50 

• 

•  23 

.43 

•  72 

• 

FOLKSTON  3  SSW 

.22 

.  80 

*  20 

FOLKSTON  9  SW 

1.20 

,20 

• 

1,00 

FORSYTH  1  S 

4.34 

.05 

.83 

.95 

T 

1.01 

.95 

.05 

.50 

FORT  GAINES 

5,46 

1.50 

.90 

.13 

1  .  32 

FORT  VALLEY  3  E 

5,67 

.10 

2,43 

" 

.02 

.50 

* 

1.51 

.20 

.41 

.85 

GAINESVILLE 

5,23 

.90 

,16 

.69 

■  15 

,82 

.07 

,19 

.26 

,44 

.07 

1.32 

.01 

,13 

T 

GLENNV ILLE 

1.99 

.53 

T 

T 

•02 

,42 

.61 

T 

.35 

•  06 

T 

GOAT  ROCK 

RECORD 

MISSING 

GREENSBORO 

3.24 

,45 

.07 

.46 

.11 

,90 

.06 

,30 

•  07 

•  60 

.01 

GRIFFIN 

3.86 

.38 

.01 

.01 

■  69 

•  21 

,92 

.01 

T 

,54 

.86 

.03 

HARTWELL 

3.75 

.25 

.18 

•  62 

1.35 

T 

•  18 

.14 

.35 

.55 

.13 

HAWKINSVILLE 

.52 

•  17 

- 

.06 

.80 

T 

HEMPTOWN  GAP 

7,60 

,76 

.54 

1*30 

.13 

•  75 

•  35 

i«ll 

•  29 

1.33 

.43 

•  47 

HI AHASSEE 

8,49 

1.70 

.45 

1.37 

•  74 

•  26 

L,27 

.35 

1,15 

'a' 

,50 

02 

1 

HOGGAROS  MILL 

2,65 

.74 

T 

.02 

T 

.02 

1  ,05 

•  23 

•  02 

,53 

.02 

JASPER  1  NNW 

6,10 

,49 

.46 

1.08 

•  68 

•  12 

,42 

.35 

•  75 

•  45 

.95 

,15 

1.03 

.50 

•  15 

U07 

,66 

,77 

•01 

KENSINGTON 

4,28 

.15 

.30 

.37 

1,64 

•  14 

•  34 

•  06 

,26 

.06 

,66 

•  02 

.08 

K  INGSTON 

3,72 

.40 

• 

•  62 

•  14 

.21 

,64 

1,31 

T 

T 

LAFAYETTE 

4,50 

1.25 

,25 

1^80 

• 

.40 

.40 

.40 

LA  GRANGE 

4,41 

.09 

.03 

1  00 

,07 

1^67 

T 

,55 

,03 

.83 

,14 

LEX  INGTON 

3,36 

.10 

,10 

1.00 

T 

1^10 

.07 

•  08 

,14 

.63 

.16 

LINCOLNTON 

3,35 

•  51 

,03 

,64 

•  92 

.05 

■  01 

,10 

•  10 

■  45 

LITTLE  HIGHTOWER 

8.46 

1.50 

.50 

2,00 

,  70 

,20 

,45 

,80 

•  51 

.45 

.35 

LOU  I SV 1 LLE 

.35 

.08 

1.05 

,19 

LUMBER  CITY 

- 

.01 

.01 

T 

T 

T 

,80 

■  65 

•  12 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

3,92 

,01, 

1,29 

,12 

.59 

.45 

1.16 

.02 

.13 

MAYSVILLE 

4.9n 

.66 

•  16 

1.22 

1,26 

.06 

•  11 

.17 

.37 

T 

,78 

.02 

•0 

MIDVILLE 

2,90 

.45 

,10 

.45 

•  64 

.86 

Ml  LLEDGEV I LLE 

3.84 

.26 

.01 

T 

•  97 

.03 

.66 

T 

,10 

.28 

1.11 

,22 

MILLEN 

2,46 

.4? 

.24 

.84 

.35 

.61 

.12 

MONTEZUMA  1  NE 

2.49 

•  08 

«6S 

MONT  I CELLO 

5.59 

1.49 

1.10 

1,07 

T 

,02 

.57 

.79 

.03 

.46 

MOULTRIE  2  ESE 

1  .74 

,05 

•  44 

,92 

.06 

.25 

T 

T 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3,05 

.49 

.07 

.30 

.72 

1.23 

.16 

NEEL  GAP 

6.50 

.79 

,04 

.37 

1^25 

,15 

1.05 

.20 

,75 

,03 

.40 

.50 

,65 

.12 

.20  ■ 

NEHNAN 

4,55 

.68 

.04 

1.34 

,06 

.62 

.03 

.60 

,76 

.22 

NOONTOOTLA  CREEK 

6.28 

•  55 

,40 

1.41 

,32 

.55 

.25 

.50 

1.00 

.70 

.40 

.02 

.20  ' 

NOHCROSS  U  H 

4.22 

,98 

•  14 

•  95 

,06 

.50 

.07 

.15 

,04 

.49 

•  04 

•  76 

T  • 

Sm  ^aimmaem  Not**  FoUowtag  Station  IzuUx 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlmuod  '»»» 


Station 

Total 

Day  of  month. 

1   1  2  {  3 

4  I  5 

 '  ' 

6 

7  1  8  I  9 

 '  '  

10  1  11  I  12 

 ' — — '  

13  1  14  1  15 

 '  '  

16  I  17  I  18 

1  1 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1 

24 

Me 

25 

26 

1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

NOTTELV  DAM 

7,3) 

42 

1*80 

•  10 

.80 

•  60 

1 .14 

•  29 

•  97 

•  30 

•  2J  • 

PIME  moONTAIM  valley 

3*21 

•  >0 

1.01 

1.10 

•  80 

1.0« 

OUITMAN 

2*0T 

•  SO 

.10 

•  29 

• 

•  12 

T 

«E$*CA 

9.09 

.46 

•  29 

uoo 

.40 

.21 

•  38 

•  23 

1^14 

■  38 

•  98 

RfHGGOLO 

4i4a 

.  36 

•  21 

.08  1.37 

•  19 

.39 

.07 

•  69 

•  06 

W02 

•  06 

.06  . 

RISING  fAHN 

3.TT 

.20 

•  29 

•  17 

•  30 

.06 

•  20 

•  04 

•  61 

■  03 

•  03 

ROME 

*<?1 

.24 

.24 

.70 

•  22 

.57 

T 

•  17 

■  19 

•  60 

.79 

•  76 

.01  • 

ROME  xe  AIAPORT  R 

»«70 

•  03 

•  98 

T  .16 

•  49 

.81 

1.42 

T 

T 

1.11  . 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

l.U 

.17 

.02 

.03 

T  .06 

T 

.39 

T 

•  44 

•  01 

T 

T  • 

SAVANNAH  MA    AP  R 

1  .4? 

.0? 

T 

.01 

T  .29 

•  33 

T 

■  79 

•  01 

SAVANNAH  HEACH    ?  N 

•  73 

.03 

T 

#03 

•  22 

SPARTA  2  NNW 

)*Q9 

.38 

•  04 

.64 

.91 

•  04 

•  34 

■  39 

.89 

.44 

STANLEY  GAP 

.75 

•  96 

.04  1.06 

•  30 

.70 

.29 

•  79 

■  09 

1.90 

■  60 

•  47 

•  29  • 

SUCHES 

t1i6 

1.09 

.67 

1.12 

•  39 

.99 

•  68 

■  06 

•  47 

■  98 

•  79 

.20  . 

SUtMERVlLLE 

4*47 

.1? 

.32 

.06  .69 

•  08 

.93 

.12 

•  14 

■  18 

1.32 

.60 

•  31 

SWA I NS  BORO 

1*67 

.40 

SHEET  COM 

.61 

40 

.30  2.40 

!lO 

.82 

.30 

1.22 

.20 

•  68 

•  39 

.20  • 

TALBOTTON 

4»19 

1 .26 

1.12 

•  69 

UIO 

TALLAPOOSA   ?  NNH 

T 

T 

•  46 

.39 

T 

.18 

.92 

.89 

T 

tavlorsville 

2*94 

.17 

,i> 

•  33 

.23 

.09 

.98 

■  22 

•  82 

THOHASVILLE 

?*63 

*SS 

.10 

.08 

■  32 

07 

93 

TIFTON  ?  N 

7,20 

•  78 

•  11 

.99 

T 

'2' 

Io9  • 

TITUS 

8*02 

1.20 

•  92 

T 

2.07 

•  10 

.94 

.47 

1.30 

•  29 

■  91 

■  26 

•  31 

•  09  • 

TQCCOA 

7*66 

1.0» 

U35 

1.08 

1.98 

•  04 

.31 

•  23 

.38 

•  46 

1^21 

•  17 

TRAV  MOONTA I N 

a.i2 

1.42 

.09  .39 

1.93 

•  30 

.88 

•  30 

1.00 

•  22 

.99 

■  49 

•  79 

.16 

•  10  • 

TUNNEL  HILL 

*.72 

.35 

•  26 

•  2.33 

.91 

.70 

•  12 

VALDOSTA  WO   » IMPORT 

liTfl 

.03 

•  06 

T 

•  99 

1.06 

.10 

T 

•  03 

T 

.01 

•ALESKA 

•  40 

.16 

.82 

•  36 

•  67 

.41 

■  29 

1.19 

MARRFNTON 

3*61 

.49 

!05 

•  28 

.89 

•  08 

•  30 

•  93 

•  74 

■  33 

NA5HINGT0N 

2*99 

.42 

.03 

T 

1.09 

•  03 

•  02 

•  17 

.03 

.94 

•  16 

WAYCROSS 

1.29 

.34 

.01 

•  03 

.10 

•  14 

.47 

T 

.13 

•  07 

WAVNESPOfiO 

RECORD 

MISSING 

•  08 

1.97 

NEST  POINT 

4.48 

.02 

•  02 

.70 

.97 

.04 

.78 

•  30 

*00(WURV 

4.00 

•  84 

.91 

•  02 

1.10 

.49 

.  11 

.91 

•  02 

MQOORUFF  DAM 

t.M 

.01 

•  22 

•  03 

.99 

.01 

•  07 

■  22  ■ 

WOODSTOCK 

3.75 

.41 

•  39 

.22 

.61 

.23 

.14 

•  09 

.49 

1.14 

•  03  • 

YOUNG  HARRIS 

e.i5 

.96 

.49 

•  OL 

T  1.96 

.15 

.43 

•  30 

1.34 

•  24 

1.30 

•  42 

.33 

T 

■  26  ■ 

Sm  B«l«r«Dca  Nolw  FoUowtng  SuOoo  ladrnx 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEOR- 
MARCH  1 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 
MIN 

T, 

29 

54 

29 

64 

30 

60 
24 

51 

35 

50 
31 

48 

23 

62 

29 

71 
33 

72 
41 

77 
40 

80 
49 

S3 
56 

82 
55 

65 
34 

56 
28 

57 
26 

66 

30 

74 
41 

62 
56 

75 
51 

58 

38 

58 
48 

81 
48 

85 
56 

90 
59 

71 

57 

73 
51 

64 

50 

75 
56 

85 
63 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
35 

55 
28 

65 
30 

61 

29 

52 
30 

53 
32 

47 
24 

62 
25 

69 

35 

71 
36 

76 
39 

60 
49 

82 
52 

63 
50 

65 
37 

55 
32 

55 
27 

65 
29 

71 

35 

65 

57 

77 
47 

67 
38 

82 
40 

84 

53 

86 

55 

87 
56 

84 
54 

85 
55 

65 
55 

78 
68 

85 
67 

ALBANY 

MAX 
MIN 

6<> 

35 

59 
36 

66 
36 

58 
30 

53 
30 

54 

39 

49 
31 

65 

32 

71 
47 

75 
45 

78 
47 

82 

53 

63 
56 

64 

55 

64 

36 

57 

36 

59 
35 

67 
36 

74 
44 

65 
56 

78 
62 

69 
42 

72 
53 

82 
53 

88 
60 

69 
61 

70 
60 

83 
54 

55 
67 

75 
55 

86 
69 

ALBANY  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
35 

64 

33 

60 
40 

52 
30 

52 
39 

49 

36 

63 
28 

69 

32 

72 
44 

76 
43 

82 
51 

84 

63 

85 
65 

75 
45 

56 
38 

59 
34 

66 

33 

72 
40 

65 

58 

76 
62 

68 
49 

72 
42 

62 
50 

88 
53 

89 
58 

71 
60 

61 
53 

64 

56 

75 
56 

86 
69 

89 
70 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

59 
30 

49 
28 

60 

30 

42 
23 

44 
24 

47 

26 

50 
25 

62 
30 

66 
32 

69 
35 

76 
46 

70 
62 

64 

59 

78 
37 

49 

25 

48 

28 

51 

29 

64 

32 

69 

40 

62 
49 

56 
36 

55 

30 

52 

35 

55 
44 

58 

53 

85 

50 

70 
48 

54 
48 

62 
49 

73 
50 

83 
56 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
32 

64 
27 

64 

38 

52 
29 

51 
33 

42 
26 

63 
23 

70 
27 

72 
40 

77 
38 

82 
43 

83 
60 

87 
59 

76 
46 

56 
37 

58 
30 

66 

25 

73 
37 

65 
54 

78 

67 

67 
46 

70 

37 

82 
45 

66 
52 

89 
52 

78 
58 

82 

55 

63 
55 

77 
56 

85 
65 

90 
59 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 
MIN 

53 
31 

61 
30 

62 
46 

50 
25 

50 
36 

51 

33 

64 

31 

68 
37 

70 
43 

74 
40 

77 
48 

60 
62 

80 
50 

73 
49 

56 
31 

57 

30 

63 
31 

69 
40 

65 
55 

71 

59 

67 
46 

55 
37 

77 
51 

82 
52 

85 

56 

79 
58 

70 
49 

61 
50 

68 
64 

82 
55 

84 
57 

ATHENS 

MAX 
MIN 

50 

iu 

59 
29 

54 
37 

44 

27 

48 

30 

52 
32 

64 

23 

71 
33 

70 
39 

76 
42 

72 
48 

62 

55 

80 
51 

71 

45 

50 
29 

57 
26 

62 
27 

59 
35 

62 
53 

58 
50 

63 
42 

51 

29 

57 
54 

57 
52 

63 
52 

75 
54 

65 
50 

58 
49 

72 
49 

83 
63 

83 
64 

ATHENS   COL   OF  AGfll 

MAX 
MIN 

55 
31 

60 
27 

46 
40 

45 
24 

48 

29 

52 
26 

66 

33 

73 
35 

72 
38 

78 
39 

77 
46 

85 
52 

63 
69 

71 
46 

52 
29 

68 
26 

55 
25 

72 
37 

70 
48 

69 
51 

67 
42 

54 
26 

52 
46 

59 
51 

85 

55 

73 
55 

70 
49 

62 
42 

74 
49 

67 
52 

66 
63 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
3'. 

58 
30 

52 
31 

45 

26 

48 

31 

52 

31 

64 

25 

70 
36 

70 
43 

76 
43 

72 
49 

82 
67 

79 
69 

53 
37 

51 
29 

58 
28 

62 
31 

67 
37 

60 
51 

67 
48 

64 
36 

60 
32 

57 
47 

57 
52 

83 
53 

70 
55 

58 
49 

57 
49 

71 

51 

63 
63 

82 
62 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

<i9 

33 

59 
32 

53 
31 

43 
25 

46 
31 

50 
32 

60 

28 

66 

36 

68 
42 

75 
44 

74 

51 

82 
61 

79 
60 

50 
36 

48 

28 

51 

30 

62 
34 

67 
41 

50 
50 

67 
60 

56 
39 

52 

36 

65 
48 

61 
54 

81 
65 

71 
54 

50 
50 

61 
49 

70 

52 

60 
64 

81 
44 

ATLANTA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
32 

57 
35 

52 
30 

39 
24 

42 

29 

46 
31 

58 
29 

67 
39 

58 
46 

74 
50 

74 
54 

80 
53 

76 
61 

61 
36 

44 

27 

49 

26 

63 
34 

67 
49 

61 
51 

65 

50 

53 
38 

61 
37 

60 
48 

59 
54 

82 
54 

68 
53 

62 
49 

58 
46 

70 
52 

79 
54 

78 
'•2. 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
33 

60 
27 

56 
35 

46 

26 

51 
32 

46 
29 

64 
23 

72 
29 

73 
44 

77 
41 

77 
48 

83 
57 

84 
54 

74 
40 

53 
30 

56 
27 

53 
27 

71 

35 

62 
54 

72 
57 

65 
45 

61 

33 

73 
47 

70 
55 

87 
51 

72 

55 

54 

50 

62 
47 

74 
47 

65 
63 

86 
65 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

62 
31 

60 
48 

50 
30 

52 
31 

50 
36 

64 

26 

75 
35 

74 

47 

79 
43 

77 
54 

81 
60 

63 
59 

81 

56 

61 

33 

58 
31 

65 
34 

72 
42 

68 
55 

74 

60 

69 
50 

64 

36 

78 
48 

69 
66 

68 
55 

74 

66 

60 

50 

63 
49 

74 

60 

86 
62 

86 
69 

BAINBRIOGE 

MAX 
MIN 

71 
34 

71 

32 

63 
51 

53 
31 

53 
36 

54 
40 

61 

29 

69 

33 

71 
42 

77 
44 

62 
54 

83 
63 

84 
65 

75 
54 

59 
39 

67 
35 

65 
36 

67 
59 

77 
69 

73 
50 

73 
44 

83 
47 

66 
66 

88 
64 

83 
51 

83 
56 

72 
55 

75 
55 

85 
69 

87 
70 

8LACK8EAR0  ISLAND 

MAX 
MIN 

66 
39 

62 
34 

71 
54 

60 
33 

54 
40 

47 
36 

62 
29 

54 

33 

65 
45 

77 
43 

75 
50 

58 
41 

55 
37 

61 
32 

66 
41 

63 
57 

79 
61 

76 
53 

61 
45 

72 
53 

75 
53 

77 
62 

84 

63 

71 
61 

65 
56 

70 
55 

86 

63 

91 
68 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

57 
27 

39 
22 

54 

23 

37 
20 

36 
20 

39 
22 

42 
14 

57 
16 

54 
24 

64 

25 

70 
28 

65 
41 

78 
46 

78 
34 

40 

22 

40 

23 

50 
16 

50 
18 

56 
27 

57 

39 

59 
34 

51 
19 

59 
24 

54 
44 

63 
50 

77 
48 

66 
44 

51 
37 

60 
32 

67 
37 

77 
54 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

54 
34 

63 
32 

58 
46 

51 
26 

51 

39 

48 
34 

63 
30 

69 

35 

71 
44 

75 
45 

80 
61 

83 
54 

82 
64 

76 
49 

55 
37 

57 
31 

66 
36 

71 
37 

56 
55 

75 
58 

65 
50 

71 
41 

81 
48 

86 

65 

66 
59 

81 
58 

73 
53 

67 

53 

73 
54 

63 
68 

85 
70 

BROOKLET   1  W 

MIN 

66 
38 

65 
31 

63 
45 

51 
31 

47 
37 

47 

33 

62 
27 

71 
37 

72 
47 

78 
43 

79 
51 

63 
62 

84 
53 

74 
56 

66 
36 

55 
31 

64 

30 

74 

38 

64 
53 

76 
60 

68 
53 

67 
38 

80 
47 

86 
56 

90 
56 

81 
54 

70 
58 

66 
57 

79 
55 

81 

62 

90 
68 

8RUNSW I CK 

MIN 

63 
40 

63 

39 

72 
64 

62 

35 

55 

39 

51 

38 

62 
33 

69 
38 

57 

50 

77 
47 

82 
60 

60 
65 

80 
66 

75 
63 

65 
42 

58 
36 

63 
38 

69 
45 

65 

59 

60 

59 

76 
55 

63 

46 

83 

53 

83 

59 

83 
61 

87 
63 

75 
63 

73 
57 

74 
60 

67 
63 

69 
59 

MIN 

59 
39 

61 

33 

72 
44 

54 

32 

54 

37 

44 

36 

58 
30 

65 
35 

64 

49 

74 

45 

79 
50 

72 
56 

76 
50 

74 

50 

50 
41 

53 
36 

60 
31 

67 
41 

54 
60 

80 
60 

71 

50 

60 
45 

72 
57 

74 

58 

75 
63 

80 
63 

73 
59 

64 

66 

71 
51 

88 
55 

89 
69 

CA I RO   2  NNW 

MIN 

56 
32 

64 

31 

62 
50 

52 
30 

54 

36 

45 

33 

62 
29 

69 
34 

72 
44 

77 
43 

83 
48 

61 
62 

64 
64 

73 
55 

55 
38 

57 
34 

66 
36 

70 
38 

65 
68 

60 
62 

70 
49 

73 
43 

84 
46 

64 

64 

85 
61 

78 
64 

63 
57 

72 
65 

77 
57 

85 
58 

89 
69 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

49 
30 

54 

28 

49 

23 

42 
24 

45 
26 

50 
23 

63 
20 

64 

25 

68 

33 

75 
40 

68 
45 

60 
47 

76 
64 

55 

37 

47 

25 

52 
28 

61 
29 

67 

30 

65 
49 

66 

37 

60 
39 

50 
29 

59 
45 

61 

62 

80 
46 

77 
46 

55 
49 

61 
49 

71 
44 

79 
62 

75 
53 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

53 
33 

66 
33 

64 

50 

55 
30 

55 
40 

54 

35 

65 

25 

72 
32 

74 

43 

78 
43 

85 
62 

85 
53 

87 
65 

76 
55 

54 
40 

58 
34 

69 
34 

73 
40 

69 

56 

79 
57 

73 
49 

74 
46 

84 
'»8 

68 

66 

90 
50 

83 
55 

78 

63 

76 
54 

79 
65 

65 

66 

89 
69 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

68 
39 

64 

32 

67 
46 

52 
31 

50 
37 

47 
34 

63 
26 

70 
32 

58 
45 

76 
47 

81 
51 

82 
62 

63 
55 

74 

59 

60 
37 

57 
31 

66 
30 

72 
37 

63 
51 

79 
51 

72 

51 

63 
39 

82 
48 

85 
61 

89 
58 

79 
60 

73 
61 

70 
65 

74 

53 

87 
63 

90 
69 

CARLTON  BRIDGE- 

MAX 
MIN 

60 
33 

52 
23 

61 
26 

50 
25 

48 
26 

50 
33 

55 
27 

56 

27 

71 
33 

73 
29 

77 
37 

74 

43 

84 

46 

81 
39 

57 
26 

53 
20 

5B 
20 

65 
30 

71 
39 

61 
50 

68 
44 

65 
23 

62 
29 

58 
47 

58 
54 

85 
54 

73 

53 

60 
49 

60 
47 

73 
49 

85 
64 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

50 
30 

61 
28 

56 

35 

42 

23 

47 
30 

51 
29 

62 
21 

68 
25 

58 
29 

75 
32 

75 
52 

82 
61 

62 
64 

79 
40 

48 
28 

53 
29 

62 
29 

70 
29 

61 
45 

67 
50 

59 
40 

66 
29 

69 
48 

72 
52 

82 
52 

79 
53 

65 
49 

60 
49 

72 
49 

81 
63 

80 
6S 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

45 

28 

54 
24 

47 

29 

41 

17 

48 
26 

64 
24 

66 

30 

68 
34 

72 
35 

68 
45 

77 
41 

71 
56 

57 
35 

39 
24 

64 

26 

52 
23 

65 
34 

59 

39 

63 

43 

56 

36 

57 

26 

57 
41 

54 

49 

77 

50 

73 
46 

62 
46 

59 
43 

66 
40 

79 
55 

72 
57 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

55 
34 

63 

32 

59 
44 

51 
28 

52 
36 

56 

38 

65 

29 

70 

35 

71 
42 

77 
42 

82 
52 

83 
63 

64 
64 

81 
46 

55 
34 

67 
34 

72 
34 

72 
34 

72 

55 

72 

57 

70 
45 

70 

39 

79 
53 

88 
60 

88 

57 

67 
54 

62 
53 

53 
52 

70 

51 

63 
61 

67 
67 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
33 

63 
28 

55 
35 

46 
27 

50 
36 

54 
36 

64 

26 

69 
30 

70 
36 

75 
35 

80 
49 

83 
64 

63 
64 

66 
40 

52 
33 

67 
32 

63 
30 

72 
32 

54 
62 

71 
57 

63 
42 

70 
36 

78 
49 

87 
63 

87 
54 

74 

55 

60 
51 

61 
51 

69 

50 

82 
65 

86 
57 

CORDELE 

MAX 
MIN 

64 

35 

54 
32 

63 
38 

29 

50 
31 

50 
35 

50 
26 

64 

32 

70 
39 

72 
43 

77 
48 

81 

58 

83 
63 

62 
53 

50 
35 

53 
34 

56 
32 

64 
42 

72 
51 

65 
66 

74 
40 

58 
47 

80 
53 

87 
59 

68 
59 

62 
55 

75 
60 

85 
69 

CORNEL  I  A 

MAX 
MIN 

43 
31 

53 
28 

53 
27 

42 

21 

44 

26 

52 
26 

64 

29 

65 
33 

67 

33 

74 
42 

69 
47 

77 
47 

77 
52 

60 
45 

49 

25 

58 
25 

67 
25 

55 
34 

62 
50 

65 
39 

57 
34 

56 
29 

54 
43 

53 
51 

72 
62 

73 
50 

67 
50 

69 
49 

69 
50 

77 
61 

70 
62 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

53 
33 

62 
28 

56 
39 

46 

25 

49 
32 

53 
32 

65 
24 

72 

29 

72 

38 

76 
44 

75 
51 

86 
58 

8i 
51 

69 
46 

50 
29 

57 
29 

67 
26 

71 

37 

63 
50 

70 
52 

64 
40 

64 

29 

69 

50 

73 
63 

86 
51 

82 
55 

70 
50 

51 
50 

73 
46 

84 
63 

83 
66 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

55 
32 

62 
33 

59 
45 

51 
27 

50 
37 

50 
38 

63 
31 

70 
41 

72 
46 

78 
46 

82 
51 

63 
55 

61 
63 

78 
49 

55 
33 

56 
31 

66 
33 

73 
39 

70 
55 

74 
60 

71 
46 

70 
41 

30 
50 

88 

66 

87 
58 

84 
58 

73 
52 

65 
52 

71 
55 

84 
67 

66 
69 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

44 
30 

57 
25 

48 

33 

40 
22 

45 
26 

47 

29  • 

62 
29 

65 
32 

66 
34 

71 
40 

65 
48 

79 
49 

75 
60 

62 
37 

43 
24 

53 
27 

60 
26 

68 
30 

61 
48 

65 
47 

57 
36 

58 
27 

54 
43 

54 
52 

79 
53 

71 
47 

65 
48 

59 
46 

68 
42 

78 
60 

73  < 
59 

DALTON 

MAX 
MIN 

55 
25 

62 
33 

63 

35 

59 
29 

39 
23 

40 

30 

46 
24 

60 
25 

65 
29 

69 
34 

69 
36 

75 
54 

80 
59 

70 
32 

36 
25 

42 
29 

56 
33 

69 
32 

64 
31 

62 
33 

71 

36 

68 
38 

65 
39 

62 
42 

68 
44 

72 
45 

71 
46 

73 
42 

70 
43 

65 
40 

64  ( 

42  : 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

73 
32 

61 
32 

65 
33 

62 
34 

51 
35 

50 
37 

45 

29 

55 
32 

70 
45 

71 
46 

79 
61 

80 
54 

84 
61 

85 
59 

65 
36 

58 
34 

56 

72 
4) 

72 
50 

73 
58 

66 
40 

77 
41 

82 
54 

85 
58 

88 
55 

56 

75 
60 

68  1 
61  < 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  19}* 


Stotton 

Day  0<  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

20, 

24 

2S 

26 

27 

26 

n 

30 

31 

I 
< 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

55 
36 

65 

30 

56 
43 

SO 
28 

51 
37 

50 

32 

66 

28 

74 

33 

74 

46 

78 
43 

81 
48 

83 
62 

64 
62 

74 
52 

65 
34 

58 
32 

68 

31 

75 
36 

66 

68 

74 
60 

67 
49 

68 
36 

61 
49 

89 

58 

89 

57 

61 
59 

73 
54 

tl 

77 
58 

86 
65 

88 
68 

71.0 
46*3 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

5e 

35 

64 

33 

61 
49 

52 
28 

51 
37 

49 

36 

64 
30 

71 
37 

73 
46 

78 
46 

81 

52 

82 
63 

83 
64 

74 
54 

68 
34 

57 
32 

66 
34 

73 
39 

69 
67 

75 
60 

72 
50 

68 
38 

81 
49 

66 
64 

86 
66 

84 
60 

76 
55 

66 
51 

72 
66 

85 
67 

88 
69 

71  ,1 
47  aB 

E«PERIMENT 

MAX 
MIN 

S? 
31 

50 
28 

60 
40 

46 
24 

42 

30 

47 
32 

50 
25 

62 

32 

69 
43 

69 
43 

77 
51 

75 

59 

83 
61 

79 
43 

61 
28 

48 

29 

51 
31 

63 
42 

68 

62 

62 

51 

68 

38 

59 
32 

63 
48 

75 
63 

77 
54 

62 
55 

70 
54 

56 
49 

60 

51 

70 
65 

61 
66 

63.7 
43.2 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

60 
36 

63 
33 

62 
50 

53 
30 

51 
38 

50 
36 

60 
31 

70 
37 

72 
49 

77 
46 

80 
52 

82 
62 

86 
63 

82 
56 

61 
36 

54 

33 

66 
34 

74 
41 

70 
58 

77 
61 

74 

52 

69 
41 

81 
51 

86 
64 

69 

59 

83 
62 

84 

59 

63 
52 

75 
58 

86 
66 

89 
69 

71.8 
48.9 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
1.1 

61 
28 

68 
43 

60 
31 

50 
34 

49 
33 

62 
26 

69 
29 

69 
43 

75 
39 

60 
50 

81 
64 

82 
53 

77 
63 

59 
36 

66 
26 

64 
25 

71 

33 

68 

53 

78 
62 

77 
51 

67 

37 

80 
43 

84 

58 

89 

63 

65 
58 

77 

58 

70 
56 

78 
60 

66 
61 

89 
69 

71.9 
46.4 

rOLKSTON  q  SW 

MAX 
MIN 

60 
36 

67 
30 

70 
46 

64 

32 

55 
34 

54 
36 

61 
28 

61 
26 

66 
41 

71 
47 

77 
44 

62 
48 

64 
62 

79 
55 

60 
40 

58 
32 

68 
29 

80 
69 

79 
50 

84 
44 

86 
57 

89 
56 

87 
63 

85 
56 

79 
57 

79 
59 

67 
66 

89 
69 

73.7 
46  .3 

:ORSVTH   1  5 

MAX 
MIN 

54 
33 

62 
27 

57 
42 

47 
24 

49 
34 

53 
31 

63 
26 

70 
31 

71 
40 

78 
44 

78 
54 

83 
62 

60 
63 

74 
46 

50 
30 

56 
28 

64 

33 

70 
34 

66 
54 

70 

53 

66 
41 

63 
38 

76 
46 

83 
61 

84 

52 

83 
55 

59 
50 

61 
49 

70 
54 

84 
64 

86 
68 

68.1 
44.2 

'ORT  GAINES 

MAX 
MIN 

70 
36 

62 
28 

55 
44 

53 
25 

53 
36 

49 
34 

65 
27 

70 
30 

73 
42 

76 
45 

63 
49 

83 
63 

66 
66 

75 
46 

56 
33 

56 
28 

66 
31 

72 
40 

67 
54 

72 

57 

72 
46 

76 

37 

61 
46 

88 
64 

87 
56 

83 
56 

76 

53 

71 
51 

70 
65 

66 
66 

86 
68 

71.6 
46.7 

ORT  VALLEV  3  E 

MAX 
MIN 

55 
32 

66 

29 

55 

33 

48 

26 

51 

32 

54 

35 

66 
28 

72 
34 

72 
4  1 

77 
42 

80 
50 

83 
62 

60 
60 

66 
40 

52 

32 

67 
31 

66 

31 

73 
37 

61 

65 

73 
56 

64 

43 

69 

36 

SO 
51 

86 

62 

66 

55 

72 

53 

62 

51 

61 

60 

70 
55 

63 
66 

66 
63 

68.5 
44.2 

lAINESVILLE 

MAX 
MIN 

48 
32 

60 
27 

53 
34 

44 

21 

48 
27 

60 
27 

66 
24 

69 
32 

70 
36 

76 
39 

68 
47 

82 
52 

78 
57 

62 
41 

46 
26 

56 
25 

63 

26 

71 

33 

60 
47 

68 
46 

59 
36 

60 
29 

65 
43 

55 
52 

63 
52 

75 
49 

65 
47 

61 
46 

72 
43 

62 
61 

76 
61 

63.9 
39.3 

LENNVILLE 

MAX 
MIN 

63 
37 

63 
32 

64 
47 

51 
30 

49 

39 

45 

33 

61 

27 

70 

35 

70 
46 

77 
45 

61 
61 

82 
64 

64 
56 

73 
56 

67 
36 

55 
31 

65 
30 

72 
39 

62 
56 

78 
60 

67 
51 

66 
40 

82 
46 

85 
62 

90 
68 

61 
61 

78 

55 

67 
64 

74 

53 

66 
62 

90 
68 

70.6 
47.5 

REENSeORO 

MAX 
MIN 

57 
35 

61 
28 

57 
43 

47 
26 

48 

32 

54 

33 

65 
23 

72 
33 

71 
42 

77 
42 

75 
52 

83 
60 

80 
62 

76 
49 

64 

29 

56 
27 

69 
32 

71 
39 

67 

54 

70 
55 

65 
44 

64 

33 

67 
50 

73 
54 

85 

55 

79 
56 

62 

50 

60 
49 

74 
51 

63 
64 

83 
68 

67.9 
44.2 

RIFFIN 

MAX 
MIN 

52 
32 

62 
32 

54 
40 

45 
24 

48 
32 

52 
34 

63 
26 

72 
26 

70 
43 

76 
47 

77 
52 

83 
62 

60 
61 

72 
44 

60 
29 

54 
30 

65 
30 

71 
36 

61 

52 

70 
51 

60 

39 

64 

34 

76 

51 

79 

55 

63 
54 

75 

55 

59 

50 

60 
49 

70 
61 

61 
63 

62 
66 

66.6 
43.5 

ARTMELL 

MAX 
MIN 

50 
33 

59 
30 

56 
38 

46 

25 

50 
27 

54 

27 

66 
25 

70 
35 

72 
40 

77 
45 

73 
46 

63 
52 

79 

52 

64 
47 

65 
27 

56 
27 

61 

29 

70 
36 

66 

48 

69 
50 

66 

42 

61 
29 

58 
45 

57 
51 

82 
50 

60 
55 

73 
48 

64 

46 

72 
45 

64 
51 

61 
62 

66.4 
40.9 

•MKINSVILLE 

MAX 
MIN 

55 
33 

62 
29 

59 
45 

50 
29 

51 
37 

50 
31 

65 

28 

72 
29 

72 
41 

78 
40 

80 
47 

82 
6  1 

62 
52 

72 
47 

54 

33 

57 
31 

66 

29 

73 
36 

62 

53 

75 

56 

66 
45 

80 
39 

66 
60 

86 
64 

83 
57 

75 
51 

66 
50 

71 
51 

85 
54 

67 
61 

87 
71 

70.7 
44.9 

IGOARQS  MILL 

MAX 
MIN 

57 
33 

65 
29 

57 
42 

53 
24 

54 

36 

48 

31 

65 
24 

70 
31 

73 
41 

78 
39 

83 
52 

85 
65 

67 
64 

64 
45 

57 
38 

59 
31 

74 

26 

66 
61 

76 
54 

66 
43 

73 
39 

84 
44 

69 
61 

90 
59 

74 
61 

82 
53 

68 
54 

76 
52 

66 
70 

89 
69 

71.7 
45.9 

»SPER   1  NNW 

MAX 

MIN 

44 

29 

55 
26 

50 
33 

37 
20 

42 

25 

45 

25 

57 
25 

66 

32 

65 
34 

72 
39 

65 
48 

79 
54 

76 
57 

62 
35 

44 
24 

50 
28 

61 
25 

66 
31 

59 
49 

60 
46 

56 
36 

60 
25 

55 
44 

80 
52 

79 
49 

60 
45 

69 
45 

78 
61 

71 
63 

60.6 
37.7 

IFAVETTE 

MAX 
MIN 

56 
29 

60 
22 

54 

33 

47 

23 

45 
25 

50 
22 

63 
19 

69 
26 

69 
30 

78 
38 

70 
56 

80 
55 

75 
54 

55 
35 

59 
27 

53 
30 

63 

26 

68 
27 

61 
42 

64 

45 

66 
48 

51 
49 

65 
45 

69 
51 

83 
54 

70 

4-3 

58 
47 

65 
48 

73 
48 

80 
61 

70 
49 

63.5 
38.9 

>  GRANGE 

MAX 
MIN 

52 
29 

63 
28 

57 
39 

45 

23 

48 
34 

54 
33 

63 
34 

70 
31 

70 
39 

77 
41 

78 
51 

64 
63 

82 
63 

79 
42 

51 
30 

54 
30 

64 
29 

71 
32 

67 
51 

70 
51 

65 
41 

66 
30 

79 
53 

82 
58 

86 
53 

63 
56 

67 
51 

60 
50 

72 
49 

63 
64 

84 
67 

66.6 
43.4 

UISVILLE 

MAX 
MIN 

65 
37 

62 
29 

56 
46 

49 

28 

51 
35 

48 

32 

63 

25 

71 
33 

73 
46 

78 
43 

78 

52 

82 
62 

64 
56 

77 
53 

53 
33 

66 
26 

32 

72 

38 

67 
57 

74 
59 

66 
49 

63 
34 

72 
48 

82 
56 

86 
55 

83 
56 

64 

50 

62 
50 

75 
50 

86 
63 

86 
66 

69.3 
45.3 

|m8ER  CI  TV 

MAX 
MIN 

el 

50 

66 
61 

64 
59 

63 

32 

63 
33 

50 
40 

69 

70 
51 

70 
61 

75 
55 

66 
46 

70 
51 

82 

52 

85 
59 

90 
60 

75 
65 

76 
56 

67 
57 

76 
61 

37 

>l   KB  AIRPORT 

■' 

MAX 
MIN 

MAX 

56 
34 

64 
30 

56 
35 

49 
27 

51 
34 

54 

33 

66 
27 

72 
34 

73 
45 

79 
47 

80 
52 

63 
63 

64 
62 

67 
41 

53 
33 

57 
32 

65 
32 

72 

39 

62 
56 

74 

58 

65 
45 

67 
36 

81 

53 

86 
62 

36 
57 

73 
54 

62 
50 

63 
50 

72 
56 

86 
67 

88 
64 

69.3 
46.4 

-SEVILLE 

MIN 

MAX 
MIN 

66 
35 

55 
28 

63 
28 

52 
28 

47 

28 

50 
28 

62 
25 

65 
29 

71 
29 

72 
36 

78 

36 

79 
51 

83 
61 

62 
53 

58 
32 

51 
30 

57 
28 

66 
30 

72 
35 

63 
56 

72 
47 

63 
32 

64 
32 

77 
52 

81 
52 

87 
52 

60 
57 

60 
50 

60 
51 

74 
54 

64 
65 

66.6 
40.3 

MAX 
MIN 

69 
37 

63 
30 

60 
48 

52 
29 

52 
36 

60 
29 

66 
23 

74 

32 

75 
45 

80 
40 

80 
62 

84 
52 

62 
62 

77 
55 

66 

33 

60 
28 

65 

30 

74 

37 

66 
54 

76 
60 

70 
51 

66 
37 

82 
48 

82 

57 

89 

57 

85 
60 

72 
67 

60 
51 

76 
64 

87 
56 

87 
61 

71.7 
44.6 

iZOMA    1  NE 

MAX 
MIN 

78 
33 

65 

32 

58 
36 

49 

27 

53 
30 

55 
34 

66 

33 

73 

74 

52 

75 
47 

81 
53 

84 
63 

76 
63 

70 
64 

57 
33 

58 
32 

66 

33 

74 

40 

63 

57 

75 
60 

66 
46 

67 

36 

82 

54 

86 
66 

87 
57 

73 
54 

62 
51 

64 

50 

73 
57 

84 
66 

68 
70 

70.4 
47.1 

' ICELLO 

MAX 
MIN 

77 
42 

77 
51 

83 
60 

80 
61 

75 
46 

49 

29 

55 
26 

65 
32 

70 
35 

66 

52 

69 

52 

64 
41 

64 

30 

75 
50 

77 

53 

86 
55 

76 
64 

60 

50 

63 
40 

73 
56 

82 
62 

83 
'66 

71.4 
47.5 

"BIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

54 
36 

63 
40 

58 
49 

48 

32 

50 
40 

49 
34 

59 
31 

66 
36 

69 
47 

75 
43 

80 
51 

81 

62 

82 
62 

72 
69 

60 
46 

66 
34 

65 

33 

72 
39 

64 

57 

76 
61 

68 

50 

70 

43 

81 
48 

84 
64 

84 
58 

75 
64 

84 
54 

67 
53 

79 
56 

84 
67 

68 
68 

69.7 
49.0 

MAX 
MIN 

52 
30 

65 
30 

57 
36 

48 

22 

48 
31 

57 
31 

62 
25 

69 
31 

70 
38 

76 
41 

77 
49 

81 
53 

77 
41 

49 

28 

63 
29 

65 
31 

69 

37 

65 

51 

67 

50 

62 

39 

66 

32 

73 
50 

79 
56 

84 

53 

60 

55 

67 

60 

59 
46 

71 
49 

65 
62 

82 
66 

67.2 
41  .6 

MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
28 

56 
27 

54 

37 

44 

21 

48 

31 

50 
32 

60 
26 

66 

38 

65 
40 

68 
43 

76 
46 

60 
66 

82 
64 

76 
43 

60 
29 

54 
30 

64 

32 

70 
33 

65 

53 

69 
52 

63 
40 

67 

36 

77 
52 

84 

60 

83 
58 

79 
53 

70 
49 

57 
46 

70 
50 

81 
64 

84 
66 

66.6 

MAX 
MIN 

58 
36 

66 

3 1 

65 

52 

68 

32 

65 
38 

62 
36 

63 

29 

69 

32 

73 

43 

78 

42 

82 
50 

81 
63 

84 

62 

75 
56 

62 
40 

57 
35 

68 

32 

75 
37 

68 

68 

81 
61 

76 
52 

74 
41 

83 
48 

84 

63 

86 
58 

82 
67 

84 
57 

76 
56 

82 
62 

86 
68 

86 
70 

73.6 
48.4 

MAX 
MIN 

49 

32 

64 

28 

62 
37 

45 
25 

48 

28 

52 
27 

62 
21 

69 
28 

70 
30 

76 
35 

73 
46 

86 
48 

82 
64 

67 
39 

49 

28 

56 
29 

72 
28 

76 
31 

70 
44 

68 

45 

62 
41 

67 
31 

64 
49 

63 
52 

82 
60 

80 
51 

73 
50 

67 
47 

76 
50 

64 
67 

69 
56 

67.7 
40.3 

'B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 

29 

60 

27 

48 

30 

44 

25 

47 

26 

51 
24 

63 

19 

65 
26 

68 

28 

74 

32 

71 
46 

82 
46 

74 

52 

53 
36 

47 

28 

53 
30 

63 
29 

70 
29 

65 
40 

66 
44 

56 

37 

63 

29 

55 
47 

60 

52 

81 

56 

71 
47 

56 
49 

IS 

72 
43 

79 
63 

66 
41 

62.4 
37.4 

■INAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

57 
37 

62 
26 

68 
44 

52 
30 

50 
32 

55 
26 

63 
21 

72 

25 

71 
42 

78 
44 

81 
51 

80 
62 

80 
62 

72 
47 

67 
35 

68 
26 

65 
23 

72 
31 

65 

55 

80 
60 

69 
47 

60 
38 

82 
43 

81 
66 

68 
54 

80 
60 

70 
55 

71 
53 

72 
50 

87 
65 

90 
69 

70.6 
43.6 

WNAM  KB  AP 

MAX 

MIN 

56 
38 

61 
3 1 

68 
40 

51 

30 

48 

35 

44 

29 

62 
25 

70 
31 

70 
46 

77 
45 

81 
53 

80 
60 

81 
56 

74 
46 

57 
37 

57 
30 

63 
29 

72 
37 

65 
57 

79 
61 

69 
46 

68 
40 

81 
46 

81 

57 

88 
68 

78 
60 

71 
64 

68 
53 

71 
64 

67 
63 

90 
69 

69.6 
45.6 

^NHAM  BEACH  2  N 

MAX 
MIN 

65 

58 

67 

60 

50 

61 

63 

64 

47 

75 
47 

79 

53 

80 
59 

84 
56 

71 
60 

65 
40 

67 
38 

56 
34 

65 

40 

63 

57 

79 
58 

76 

54 

66 
47 

71 

52 

79 
59 

86 
62 

77 
61 

73 
61 

64 
64 

66 
58 

81 
62 

66 
66 

69.6 
49.7 

.-,BORO 

MAX 
MIN 

63 
37 

62 
32 

62 
41 

52 
29 

51 

37 

29 

62 

72 
36 

74 
47 

43 

83 

60 
35 

56 
35 

33 

73 

70 
67 

76 
60 

66 

37 

87 
49 

89 

59 

76 
51 

89 
63 

>|OTTaN 

MAX 
MIN 

52 
32 

62 

29 

58 
43 

47 
25 

49 

34 

53 
33 

63 
27 

70 
33 

70 
41 

75 
4? 

78 
51 

82 
63 

61 
63 

76 
46 

68 
31 

55 
30 

64 

31 

70 
33 

68 
54 

70 
56 

68 
44 

67 

33 

77 
52 

84 

62 

86 

53 

84 
64 

60 
60 

66 
49 

68 

60 

81 
64 

86 
67 

68.3 
44.4 

»POOSA   2  NNW 

MAX 
HIN 

49 
27 

61 

22 

56 
32 

41 
19 

45 

25 

50 
25 

61 
15 

67 
20 

68 

23 

24 

72 
38 

80 
38 

81 
63 

68 
31 

46 
24 

46 

64 

26 

67 

25 

62 
36 

66 
44 

61 
37 

63 
23 

65 
44 

76 
60 

82 

60 

77 
47 

60 
44 

60 
47 

70 
45 

81 
62 

81 
5« 

64.6 
36.1 

8««  r«f*r«BC*  Botaa  following  Stfttlon  Indva. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


GEORG  I 
MARCH  19 


Day  Ol  Month 


Stofion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THOMASVILLE 

MAX 

57 

65 

63 

63 

47 

62 

75 

73 

78 

83 

82 

78 

73 

38 

57 

69 

73 

65 

77 

63 

72 

64 

85 

84 

60 

84 

72 

85 

85 

89 

72 

MIN 

33 

29 

50 

29 

35 

32 

27 

30 

42 

42 

50 

63 

62 

56 

39 

34 

3U 

36 

57 

61 

48 

38 

43 

54 

59 

57 

56 

55 

60 

60 

68 

46 

TIFTON   2  N 

MAX 

67 

64 

58 

5 1 

52 

48 

62 

70 

72 

77 

8 1 

82 

84 

65 

55 

55 

67 

72 

64 

77 

65 

70 

83 

85 

87 

71 

84 

55 

76 

85 

59 

MIN 

35 

32 

34 

30 

30 

35 

29 

34 

40 

43 

45 

51 

63 

55 

37 

32 

31 

36 

43 

57 

51 

40 

43 

52 

59 

60 

58 

53 

55 

59 

69 

44 

TOCCOA 

MAX 

55 

57 

53 

44 

47 

51 

66 

68 

70 

76 

69 

61 

76 

56 

50 

58 

60 

68 

64 

66 

54 

59 

56 

55 

76 

77 

68 

52 

59 

33 

77 

64 

MIN 

34 

29 

36 

24 

26 

29 

27 

39 

40 

45 

48 

52 

51 

45 

25 

28 

32 

35 

45 

47 

41 

26 

44 

52 

52 

52 

48 

45 

46 

61 

51 

40 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

69 

64 

52 

55 

43 

61 

71 

72 

76 

81 

82 

85 

74 

59 

55 

69 

75 

63 

81 

68 

75 

83 

87 

86 

87 

65 

73 

83 

67 

87 

72 

MIN 

37 

32 

42 

32 

37 

31 

30 

31 

44 

42 

49 

63 

61 

46 

40 

35 

31 

38 

57 

61 

50 

43 

49 

51 

59 

64 

58 

58 

61 

6B 

70 

47 

WARRENTON 

MAX 

62 

60 

55 

45 

50 

45 

63 

70 

71 

75 

76 

62 

81 

77 

53 

56 

63 

70 

65 

70 

63 

61 

71 

66 

84 

78 

60 

59 

72 

82 

85 

66. 

MIN 

35 

29 

43 

25 

32 

31 

27 

40 

45 

40 

51 

58 

59 

50 

30 

27 

33 

39 

52 

58 

47 

33 

46 

54 

54 

55 

50 

48 

50 

67 

67 

44 

WASHINGTON 

MAX 

63 

62 

50 

50 

50 

53 

65 

68 

70 

77 

77 

75 

70 

65 

64 

63 

64 

67 

69 

65 

67 

65 

64 

65 

83 

67 

55 

68 

71 

82 

84 

66. 

MIN 

32 

30 

29 

25 

30 

34 

39 

40 

44 

48 

54 

53 

52 

50 

29 

28 

29 

40 

53 

52 

43 

40 

46 

54 

55 

53 

48 

49 

50 

54 

54 

43. 

waycross 

58 

66 

68 

52 

54 

41 

62 

70 

71 

77 

82 

83 

62 

71 

62 

57 

67 

73 

66 

79 

69 

71 

84 

66 

89 

84 

82 

69 

79 

85 

88 

71. 

MIN 

36 

31 

46 

31 

36 

36 

28 

31 

43 

44 

49 

62 

59 

62 

39 

32 

29 

39 

56 

59 

50 

39 

50 

50 

69 

62 

59 

56 

57 

66 

69 

47. 

WAYNESBORO 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

54 

60 

59 

47 

50 

54 

65 

66 

70 

76 

80 

84 

62 

79 

52 

56 

66 

68 

63 

71 

62 

65 

75 

85 

65 

84 

63 

60 

70 

84 

85 

681 

MIN 

31 

29 

42 

25 

35 

31 

23 

29 

35 

37 

52 

62 

64 

43 

31 

29 

30 

31 

46 

50 

42 

33 

52 

57 

57 

56 

51 

50 

49 

64 

54 

43. 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

80 

84 

65 

64 

57 

58 

67 

70 

65 

79 

70 

75 

32 

67 

66 

76 

83 

72 

78 

82 

MIN 

34 

35 

44 

31 

39 

32 

40 

47 

55 

65 

52 

38 

35 

38 

41 

48 

59 

52 

47 

49 

50 

65 

57 

53 

57 

62 

69 

48  • 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Isi 

AILEir 

EVAP 

.10 

.13 

.17 

.06 

.02 

.15 

.12 

.  25 

.08 

.15 

.17 

.16 

.25 

.17 

.12 

.12 

.34 

.23 

.13 

.16 

.19 

.22 

* 

.23 

.05 

.08 

.14 

at.'M 

WIND 

120 

35 

83 

57 

25 

18 

23 

17 

24 

52 

82 

34 

80 

83 

54 

30 

11 

37 

54 

52 

42 

30 

45 

34 

62 

19 

46 

19 

28 

68 

BMIi 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.08 

.C8 

.17 

.14 

.14 

.12 

.14 

.10 

.17 

.17 

.08 

.17 

.17 

.10 

.16 

.  15 

.11 

.21 

.05 

.20 

.15 

• 

* 

.15 

.24 

.18 

.23 

.01 

.09 

.19 

S.I 

WIND 

104 

64 

94 

104 

62 

59 

57 

53 

41 

36 

58 

49 

72 

82 

91 

94 

71 

44 

60 

62 

98 

61 

69 

60 

130 

70 

49 

88 

41 

50 

67 

au 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.08 

.08 

.12 

.14 

.10 

.08 

.  11 

.15 

.14 

.  16 

.11 

.07 

.12 

.22 

.17 

.12 

.12 

.12 

.09 

.19 

.14 

.03 

.00 

.06 

.15 

.08 

.04 

.03 

.12 

.22 

BS.4 

WIND 

77 

2 

57 

76 

43 

34 

19 

20 

18 

35 

10 

12 

20 

71 

77 

23 

18 

11 

15 

30 

29 

9 

23 

23 

39 

21 

59 

33 

16 

30 

26 

tr, 

E]a>ERIlIENT 

EVAP 

.09 

.16 

.24 

• 

.26 

.10 

.  11 

.15 

.14 

.19 

.21 

.17 

* 

• 

.45 

.20 

.18 

.17 

* 

.40 

.20 

.27 

.15 

.07 

.34 

.11 

.02 

.09 

.12 

.23 

4.( 

WIND 

108 

41 

138 

91 

75 

48 

47 

27 

18 

35 

78 

126 

90 

128 

88 

95 

43 

26 

86 

89 

76 

36 

57 

49 

27 

102 

19 

42 

24 

85 

75 

2IM 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.05 

.12 

.  10 

.19 

.16 

.00 

.09 

.11 

.11 

.  17 

.16 

.14 

.17 

.22 

.22 

.19 

.05 

* 

.37 

.03 

.18 

.19 

.15 

.17 

.20 

.24 

.12 

.15 

.08 

.04 

.16 

4.: 

WIND 

37 

25 

17 

53 

32 

17 

9 

17 

6 

10 

17 

26 

32 

60 

50 

41 

22 

* 

37 

1 

26 

24 

9 

21 

21 

28 

17 

21 

10 

18 

26 

T! 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.02 

.09 

.12 

« 

« 

* 

.56 

.09 

.15 

.08 

.12 

.06 

.21 

* 

.50 

.12 

.31 

.19 

* 

• 

.26 

.08 

.07 

.10 

.07 

.13 

3.3 

WIND 

82 

34 

73 

97 

33 

22 

29 

24 

7 

22 

24 

27 

48 

47 

89 

86 

56 

10 

19 

22 

64 

50 

26 

8 

20 

53 

11 

16 

20 

35 

30 

lit 

TIFTON  2  K 

EVAP 

.07 

.11 

.15 

* 

* 

.38 

.09 

.10 

.13 

.16 

.17 

.14 

.19 

.14 

.26 

• 

.15 

.14 

.17 

.00 

.20 

.13 

.25 

.18 

.21 

.25 

.12 

.08 

.14 

.07 

.M 

4.! 

WIND 

93 

53 

37 

86 

72 

8 

44 

43 

7 

7 

43 

73 

60 

123 

103 

96 

35 

10 

43 

68 

27 

51 

26 

43 

45 

91 

27 

50 

5 

55 

39 

1S« 

S««  reference  notes  following  Stetloo  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CtCRCIA 
HARCH  1934 


StabOD 


Day  of  month 


ALBANY  IB  AIRPdtT 

JUmiClIS  4  ENE 

IDCDSTA  IB  AIRPOIT 

BUDLT 

CAIRO  2  NNI 

CAMILLA 

CAUOLLTON 

CORNELIA 

COVINGTON 

CVnBERT 

nncDULo 

FLEMING  EXP  STA 
GLINNVILLE 
■ODLTRIE 
QUITIIAN 

ROME  IB  AIRPCRT 
SATANNAR  USDA  PL  GARDEN 
UTAIINAB  IB  AIRPOIT 
TALD06TA  IB  AIRPORT 


SNOIPALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 

SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNCVFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  OH  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


SNOIFALL 

SN  ON  GND 


SNOIFALL 
SN  ON  GND 


REFEREKCE  MOTES 

Tk*  rovr  dlgtt  Identlf IcatloD  nuab«ni  In  the  Index  ouBber  coluan  of  the  Stfttios  Index  ere  aaslgaed  on  a  state  beale.     There  will  be  do  dupllcktloa  of  aUBbere  vithlo  a  a 
rigarea  ead  tettera  followlag  the  atatloa  aeaa,  such  aa  12  SSV,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  froB  the  post  offlcs. 
Obaerratloa  tlaea  ■Iron  In  the  Station  Index  are  la  local  standard  tlBS. 

^D*layad  data  and  correctlona  sill  be  carried  only  la  the  June  and  DecOBber  laaues  of  thle  bulletin. 

'iBatfelr  Bad  aeaaoaal  anovfall  and  heatlag  desrae  days  for  the  preceding  12  aontha  will  be  carried  In  the  June  Isaue  of  thin  bulletin. 

StatSesa  appearlnf  10  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tablea,  are  cither  Btsalng  or  recelred  too  late  to  be  Included  In  thla  laaue. 

erature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  lachea,  and  wind  aoveaent  In  Bllea.  Oegri 
pan  of  4  foot  dlaaeter  unleas  otbsrwlae  sbowa  by  footaote  followlag  Table  6. 

31eat  aad  ball  wwre  Included  la  aaowfall  averagea  la  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

AaaBBta  la  Table  3  are  froa  aoa-recordlng  gagea,  ualeaa  otharwlae  ladlcated. 

Data  la  Tables  3.  i  aad  e  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  34  houre  ending  at  tlae  of  obaerratloa.     See  the  Station  Index  for  obaervatloa  tlse. 

oa  ground  in  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  atatloaa.  For  theae  atatlona  aaow  on  ground  valuea  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  r 
'^a'*aleat  of  saow  oa  the  ground.  It  Is  aeasured  at  aelected  etatlona  when  the  depth  of  enow  on  tbe  ground  la  two  laches  or  sore.  Water  equivalent  sajaplss  are  necei 
for  successive  obaervat Ions ;  consequentlj  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllltT  In  the  enowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-    go  record  In  Tablea  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tablea  2  and  5  la  Indicated  by  no  antrT. 

*  And  aleo  on  a  later  date  or  dates. 
■     Aaount  Included  la  following  aeasureaei 

•  Data  in  the  coluan  formerly  headed  No. 
//    Cage  le  equipped  with  a  windshield. 

a  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  colwn  In  the  Station  Index  tbe  letter  "C  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proceeeed  for  special  purposee  and  are  published  later  in 

Bourlf  Precipitation  Data. 

>  Vater  equivalent  of  enowfall  wholly  or  partly  eetlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  an<^fall. 

a  One  or  sore  days  of  record  alaslng;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  thle  station,  have  been  adjusted  to  repreeent  tbe  vslue  for  a  full 

K  Aaeunta  frow  recording  gage  (Tbeae  aaouata  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  tram  the  aaounta  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  seasure. 

T  lacludes  total   for  previous  aonth. 

'"^'Iptlon  Price;     13  ceata  per  copy,  aontbl)  and  annual:  $1.S0  per  yoar.     (Tearly  aubacrlptlon 
Oocweata.     Realttancea  aad  correapoodence  regarding  subscriptions  should  be  aent  to  the  Super. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obsei- 
vation 
time 

Observer 

Reiex 

to 
tables 

Temp. 

0 

s 

£ 

AeeeviLLE 

WILCOX 

9 

eA 

ELLA  MAE  ELLFRBEE 

ADAlftSVlLLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

6A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

ADEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

83  25 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEY 

MONTGOMERY 

10 

SA 

JAMES  A.  STACY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

ROY  E .  HOLLAND 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

7A 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

ALBANY  WB  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

64  11 

190 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ALLATOONA  0AM  2 

0181 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

13 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMERICUS  it  ENE 

SUMTER 

6 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  SCS 

SUMTER 

6 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

6A 

PROF.  E.  5.  SELL 

2  3  5 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  22 

685 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6 

7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARKE 

10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  wa  AIRPORT 

FULTON 

6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  we  CITY 

FULTON 

3 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

7 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

6 

CHIEF,  FIRE  DEPT. 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

5 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

12 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

8ELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

6LACIC6EARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  0  WLDF  SVC 

2  3  5 

7 

BLAIHSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

BLAKELY 

EARLY 

6 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 

FANNIN 

7 

6A 

TVA-llO 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

8A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4780 

8A 

TVA-147 

3 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

W.   C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

GLYNN 

2 

6P 

D.  H.  ROBERTS 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GUYNN 

2 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

euENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

auTLER 

TAYLOR 

6 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

14 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

6P 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.    EXP.  STAT  ION 

2  3  5 

7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

64  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

CHEROKEE 

5 

C.  B.  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

6A 

6A 

J.  0.  MOORE 

CARNESVILLE 

16°9 

FRANKLIN 

34  22 

63  14 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

3 

C 

CARROLLTON 

1&40 

CARROLL 

17 

33  36 

65  05 

990 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

CARTERS 

MURRAY 

12 

OA 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

5 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILL 

CAHTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

5 

BA 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

35  21 

800 

MIO 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

CeOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

CHATSWORTH  1  W 

12 

7A 

WILLIAM  L.  ELROO 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

18 

5P 

U.S.  DEPT.  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

UNION 

7 

3A 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

1982 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2  000 

6P 

6P 

MRS. GRACE  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

Cl.fiRMONT  3  SW 

1996 

HALL 

3 

34  27 

83  43 

HOC 

MID 

JOHN  E.  QuILLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

250 

5P 

3A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

365 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CONCORD 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

625 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIOGE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W,  ELLINGTON,  JR 

C 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

CORDELE 

2266 

CRISP 

* 

310 

S.  E.  COX 

2  3  5 

CORNELIA 

HABERSHAM 

14 

7A 

HOYT  S.  DILLAHD 

2  3  5 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

5P 

8A 

JACK  L.  HAPMAN 

2  3  5 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

aA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  2  W 

GORDON 

12 

JOSEPH  6.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

12 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

OAHLONEGA 

LUMPKIN 

3 

7P 

8A 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

33  55 

84  50 

1015 

MISS  EVELYN  J.TINNEY  3 

C 

D ALT ON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  58 

790 

8A 

ea 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

7 

DANBURG  6  NNE 

LINCOLN 

MID 

M.    IRENE  DUBOSE 

DAWSON 

TERRELL 

6 

S.  W.  KENNEY 

3 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

5 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

8A 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2715 

31  39 

61  51 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

WORTH 

6 

MIO 

JOHN  R.  RUSS 

c 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

8?  51 

245 

SA 

SA 

M.   FRANK  SIMMONS 

2  3  5 

DOUCLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  6.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

a.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2839 

LAUHENS 

9 

32  33 

62  55 

255 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

7 

DUBLIN  2 

LAURENS 

9 

32  32 

82  54 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

362 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

295 

MIO 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBERTON 

ELBERT 

14 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

BA 

A,  D.  DOVER 

3 

EM6HY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

BA 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

L.  C.  OLSON 

2  3  5  6 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

735 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FAIRVIEW 

3303 

LAMAR 

6 

33  00 

84  06 

725 

6P 

6P 

M.   R.  BUSH 

CLOSED  1/54 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

US 

MIO 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

F ITZGERALD 

3386 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

7 

FORT  GAI-gES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.   MAYME  R.  MAYES 

2  3  5 

7 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  3  5 

7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

700 

0.  W.  BURNS 

3 

GAINESVILLE 

3621 

3 

34  19 

63  50 

1254 

6P 

3A 

SAM  S.  HAR6EN 

2  3  5 

7 

Statio 


GLENNVILLE 
GOAT  ROCK  - 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAMILTON  4  W 

HARALSON 
HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HAZLEHURST 
HEMPTOWN  SAP 

HIAWASSEE 
HOGGARDS  MILL 
JACKSON  DAM 
JASPER  1  NNW 
JESUP 

JOHNTOWN 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINriTON 
LIME  BRANCH 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTCWER 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MACON 

MAYSVILLE 
MIDVILLE 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 
NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  DAM 
PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

RISING  FAWN 

ROME 

ROME  8  SW 
ROME  we  AIRPORT 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
SUCHES 
SUMMERVILLE 

SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TALBOT TON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOKASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA 

VALDOSTA  we  AIRPORT 

WALESKA 

WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  SCS 
WAYCROSS 

WAYNESBORO 
WEST  POINT 
WINDER  5  WSW 
WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 


NEW  STATIONS 
FORSYTH  1  S 


County 


COWETA 
HART 
PULASKI 
JEFF  DAVIS 
UNION 

TOWNS 

BAKER 

BUTTS 

PICKENS 

WAYNE 


JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

BIBB 

JACKSON 

BURKE 

BALDWIN 

JENKINS 

MACON 

JASPER 

COLQUITT 

WHEELER 

UNION 

COWETA 

BAKER 

FANNIN 

GWINNET 

UNION 

ATKINSON 

HARRIS 
BROOKS 
GORDON 
CATOOSA 
DADE 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

HANCOCK 

GILMER 

UNION 

CHATTOOGA 

EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 
HARALSON 

BARTOW 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

TOWNS 

STEPHENS 

TOWNS 

WHITFIELD 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

WARE 

BURKE 

TROOP 

BARROW 

MERIWETHER 

DECATUR 


31  56 

32  36 

33  34 

33  15 


32  17 
31  52 
34  52 


34  31 

33  31 

34  46 
34  14 


33  02 
33  52 
33  56 

33  47 

34  56 

33  00 

31  55 

32  03 
32  42 
32  SO 

34  15 

32  50 

33  05 


33  46 

34  05 
32  58 

30  51 

31  28 
34  57 

34  35 


33  05 
32  52 

34  00 
32  59 


84  56 

64  34 

82  56 

83  26 
82  35 

84  06 


84  21 

85  22 

84  56 

85  17 


83  34 

82  14 

83  13 
81  56 


82  36 

83  55 

84  49 

84  37 
84  13 
84  12 
84  05 
82  51 


51 


84  13 
81  38 
64  32 

85  18 


83  59 
83  32 
83  38 


85  02 
B3  18 
83  17 


Obser 
vatiOD 
time 


Observer 


:.  BARNARD 
6P  'GA.    POWER  COMPANY 
BA  iMRS.LILLie  CHRISTIE 
HORACE  O.WESTBROOKS 
MID  BLUE  SPRINGS  FAR 


MRS.  RUTH  T.  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 
R.  A.  MC  LENDON 
WILLIE  J.  ELLIS 
TVA-131 

TVA-151 

EMORY  UNI  FLD  STA 
GA,  POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  DILBECK 
A.  C.  MAYERS 

MRS.    VIVIAN  CHESTER 
E.  J.  SWINT,  SR. 
TVA-722 

SUSAN  MCD.  HARGIS 
JOHN  R.  BEAVERS 

PAUL  B.  SMITH 
MRS. SIDNEY  E.STEVENS 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
JAMES  W.  BLACKWELL 
TVA-153  I 

NESBIT  aAKER 

.  ALEX  JERNIGAN  | 
CHARLES  C ,    LYNCH  i 

WEATHER  BUREAU 
MACON  TEL.  PUB.  CO.  |  i 

EARL  L.  SAILERS 
MRS.  E.  B.  KING 

LOUIS  HORNE 
MARK  G.  MC  COMB 
H.  W.  COLLINS 

H.  C.  BENTON 
RADIO  STATION  WMTM 

REYNOLDS 
TVA-135 

JAMES  0.   HARDIN.  JR 

'  UNI   FLD  STA 

I.   H.  DEMPSEY 

'  AGENT 

GOODMAN 
>.ROSSIE  0.  JONES 
IN  B.  DAVIS 
-721 
-669 

AM  M.  TOWERS 

MONTGOMERY ,JR 
WEATHER  BUREAU 

ei SSETT 
WEATHER  BUREAU 


TVA-1] 
TVA-11 
JAMES 


'  POWER  &  WTR  < 
MINER,  SR. 
MAUD  M.  HAGOOO 

K.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
IRS.    SARAH  P. PORTER 
RED  BELL 


MRS.   MARY  P.  CLIf 
L.  MONROE  CASON 
MRS.  HAZEL  S.TUCKER 
SOIL  CONSERV.  SVC 
JOHN  J.  TOBOLA 

CITY  OF  WAYNESBORO 

SMITH  LANIER 
W.  LESTER  HALL 

LVIN  A.  SIMS 

ORPS  OF  ENGINEERS 


'  OF  FORSYTH 


8-OCHLOCKOKEi: ;     9-OCllULCEK ;     10-OCONEB ,     1 1  -OCEECHM ; 


13-tATILLA;  14-SAVAHNAH; 


3* 
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WEATHER 

The  month  was  very  warm  and  rather  dry, 
with  weather  occurrences  on  the  whole 
quite  favorable  for  agricultural  interests. 
Storms  of  mostly  moderate  severity  occurred 
at  several  scattered  points  on  three  days 
during  the  first  half  of  the  month. 

The  State  average  temperature  was  68.3°, 
or  4.2°  above  normal,  a  very  high  average 
that  has  been  exceeded  only  one  time  (1908) 
in  previous  April  records  extending  back 
to  1878.     Station  averages  were  generally 
well  above  normal  with  freezing  conditions 
limited  to  the  northern  division,  and  April 
extremes  ranged  from  27°  on  the  2nd  at 
Tallapoosa  2  NNW  to  94°  on  the  29th  at 
Eastman,  Millen,  and  Swainsboro. 

Precipitation  averaged  2.49  inches,  which 
is  a  deficiency  of  1.31  inches  or  only  66% 
of  normal,  and  station  totals  ranged  from 
0.36  inch  at  Blackbeard  Island  to  7.75 
inches  at  Flat  Top.     Rainfall  was  mostly 
convective  and  light  to  moderate  in  charac- 
ter, but  occurrences  were  fairly  frequent. 
Rain  totals  over  most  of  the  State  were 
substantially  to  considerably  below  normal, 
but  excesses  were  recorded  at  several 
northern  and  a  few  southern  division  sta- 
tions . 

In  advance  of  a  cold  front ,  moderate  to 
heavy  rains  had  occurred  in  northern  areas 
during  the  afternoon  and  early  night  of 
March  31st.     As  the  front  moved  eastward 
across  the  State,  much  cooler  weather 
developed  and  continued  through  the  3rd 
with  light  rains  on  the  first  two  days. 
Minimum  temperatures  during  this  cool  snap 
were  the  lowest  of  the  month  in  northern 
and  most  central  areas ,  with  readings 
below  freezing  in  some  northern  counties, 
but  temperatures  fell  no  lower  than  about 
the  middle  40 's  in  the  south.  Temperatures 
were  quite  high  during  the  period,  4th  to 
8th.     Light  rain  occurring  in  coastal  areas 
on  the  4th,  spread  into  most  of  the  State 
on  the  5th,  increasing  somewhat  in  intensity. 
Thunderstorm  activity  became  rather  pro- 
nounced during  the  following  three  to  four 
days.     In  the  far  northeast  on  the  6th, 
heavy  hail  occurred  at  Clarksville,  and 
electric  power  services  were  interrupted 
at  Toccoa.     Light  hail  fell  at  Camilla, 
Mitchell  County,  at  about  9:00  p.m.  on  the 
7th.     A  tornado  struck  the  southwest  section 
of  Dawson  County  on  the  afternoon  of  the 
8th,  cutting  a  path  50  to  300  yards  wide 
over  a  length  of  about  5  miles,  largely 
through  timber  land.     No  personal  injuries 
resulted,  but  losses  involved  $10,000  to 
$20,000  to  timber  and  $5,000  to  $10,000  to 
other  property.     On  the  same  date,  lightning 
struck  a  barbed  wire  fence  near  Wrens, 
Jefferson  County,  killing  10  cows  and  2 
goats.     The  weather  became  cloudy  and  cool 
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with  light  precipitation  on  the  9th  and 
10th,  followed  by  another  period  of  un- 
seasonable warmth  extending  from  the  11th  j 
through  16th.     Within  this  warm  spell,  on  f 
the  afternoon  of  the  14th,  wind  and  hail 
caused  property  damages  in  southern  Gordon 
County  estimated  at  $1,200  with  other  losE  : 
to  gardens  and  fruit  trees.     Heavy  hail  wsj 
reported  in  the  Rome  area  on  the  same  date 
the  14th,  but  damages  from  this  occurrence 
were  light.     Showers  and  thunderstorms 
were  numerous  over  the  State  on  the  16th, 
with  early  afternoon  tornadoes  striking  it 
Eastman  and  Fort  Valley.     Damages  from 
these  storms  were  spotty  and  largely  con- 
fined to  roofs  and  similarly  elevated 
structures,  suggesting  that  the  storms 
barely  touched  the  surface  as  they  moved 
through  the  areas.     No  crop  losses  occurre ; 
but  damages  to  property  amounted  to  about 
$2,000  at  Eastman  and  $1,500  at  Fort  Valle , 
After  the  16th ,  temperatures  dropped  sharp  1 , 
reducing  readings  on  the  17th  and  18th  int : 
the  30 's  and  40 's.     Maxima  that  were  in  th : 
60 's  on  the  17th  rose  to  near  80°  on  the 
18th.     By  the  20th,  temperatures  were  agai i 
well  above  normal,  continuing  at  high  leve . 
to  the  close  of  the  month.  Precipitation 
during  the  latter  part  of  the  month  occurr ; 
in  intervals  of  moderate  frequency,  but  ra  .i 
were  mostly  light  except  some  locally  heav ' 
falls  on  the  17th  and  29-30th. 

On  an  over-all  basis,  weather  conditions 
were  quite  favorable  for  agricultural  inte • 
ests.     At  the  beginning  of  the  month,  the 
soil  in  the  northern  portion  was  too  wet 
for  preparatory  cultivation,  necessitating 
delay  of  crop  plantings.     By  contrast,  the 
soil  in  eastern  counties  was  too  dry  to 
maintain  good  plant  growth.  Unseasonable 
warmth  induced  rapia  vegetative  growth, 
and  crop  development  was  well  advanced  by  ! 
the  close  of  the  month  with  the  exception 
of  some  instances  in  which  deficient  moist 
ure  supplies  retarded  growth.     Cotton  plan 
ing  was  completed,  and  the  early  seedings 
in  the  south  made  fair  to  good  progress. 
The  corn  crop  made  good  growth  where  moist 
ure  was  plentiful  but  dry  weather  retarded 
the  crop  in  much  of  the  southeastern  secti<i 
Grain  developed  rapidly,  and  oats  approach!  < 
maturity  in  the  south.     Tobacco  and  sweet 
potato  growers  were  confronted  with  the  drj 
soil  problem  when  undertaking  to  transplani 
to  the  fields.     Truck  and  vegetable  crops  j 
did  well  where  moisture  was  adequate,  but  | 
moisture  supplies  were  marginal  at  best  in 
eastern  counties.     Peaches  and  other  fruits 
developed  rapidly  under  the  influence  of 
high  temperatures  and  wetre  far  advanced  wit  i 
good  to  very  good  prospects  indicated  by  tl'- 
close  of  the  month.     Pecans  fruited  well 
and  prospects  for  the  nut  crop  appeared  j 
good.   -  J.T.B.B.  &  R.L.C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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APRIL  19M 


ALBANY  WB  AP 
ATHENS  WB  AP 
ATLANTA  WB  AP 
AUGUSTA  WB  AP 
COLUHBUS  WB  AP 
MACON  WB  AP 
ROUE  WB  AP 
SAVANNAS  WB  AP 
TALDOSTA  WB  AP 


Wind  direction 


E 
NE 


ENE 
E 


5  «  » 
III 


20 
9 


15 
15 


Wind  apoed 

m.  p.  h. 


9.4 

6.3 


9.1 
7.7 


33 
29 


g  1 


16 
29 


ReUbve  humidity  aveiagea  - 
p«rc«nt 


81 
89 


85 
89 
89 
87 
86 


S3 
48 
51 
54 


64 
60 
66 
74 


Number  of  days  with  precipitation 

A 


111 


10 
12 
14 
16 
12 
15 
14 
18 
13 


5.9 
5.0 
5.7 
5.8 
5.3 
5.6 
5.5 
6.1 
5.9 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


Tear 


1892 
1893 
1894 

,  1895 
'  1896 

1897 
1898 
i  1899 
1900 
1901 

1902 
:  1903 
1904 
1905 
1906 

•  1907 
1908 
1909 

.  1910 
1911 

1912 
I  1913 
;  1914 
'  1915 

1916 


64. S 
67.4 
64.8 

63.0 
67.9 


63.1 
59.8 
61.9 
64.8 
57.8 

62. 1 
61.2 
60.7 
64.8 
65.6 

58.9 
68.4 
64.4 
63.1 
64.4 

65.7 
62.8 
65.5 
65.4 
62.9 


91 
94 

93 


93 
89 
92 
92 
88 

93 
90 


94 

92 


94 

97 
95 


Precipitation 


29 

1. 

96 

30 

2. 

67 

28 

2. 

51 

24 

4. 

79 

29 

1. 

67 

27 

4. 

37 

25 

4 

37 

25 

2 

91 

23 

5 

42 

32 

3 

92 

27 

1 

82 

25 

2 

99 

23 

1 

57 

26 

3 

37 

25 

1 

10 

24 

5 

76 

27 

6 

84 

27 

3 

66 

29 

3 

20 

29 

4 

22 

28 

7 

57 

32 

1 

48 

27 

2 

45 

25 

0 

65 

25 

1 

83 

Temperatuire 

Precipitation 

Year 

» 

e 

1 

M 

1 

« 

t 

e 

a 

a 

> 
< 

1917 

66.3 

97 

26 

3.08 

1918 

62.2 

93 

28 

5.  59 

1919 

64.2 

93 

26 

2.28 

1920 

63.3 

91 

22 

7.36 

1921 

64.2 

92 

24 

3.45 

1922 

67.1 

96 

28 

3.12 

1923 

64.1 

96 

16 

3.57 

1924 

63.7 

90 

23 

5.79 

1925 

67.8 

99 

26 

1.67 

1926 

62.5 

94 

24 

2.  33 

1927 

67.8 

98 

26 

1.  86 

1928 

61.5 

89 

27 

8.28 

1929 

67.3 

94 

29 

3.89 

1930 

65.0 

93 

25 

3.38 

1931 

62.0 

89 

27 

2.93 

1932 

64.7 

94 

28 

1.67 

1933 

62.8 

89 

29 

4.22 

1934 

64.7 

94 

24 

3.78 

1935 

65.1 

94 

26 

4.20 

1936 

62.8 

94 

21 

7.26 

1937 

62.6 

93 

24 

6.79 

1938 

64.3 

95 

22 

6.42 

1939 

63.5 

89 

24 

3.81 

1940 

62.2 

94 

22 

2.98 

1941 

66.0 

97 

_23_ 

1.96 

Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

1 

1 

? 

Avej 

i 

i 

a 

Ave 

1942 

64.6 

96 

20 

1.38 

1943 

63.3 

95 

20 

3.57 

1944 

62.9 

91 

19 

7.09 

1945 

67.0 

95 

22 

6.73 

1946 

66.0 

92 

26 

3.41 

1947 

67.1 

92 

31 

5.  35 

1948 

67.6 

93 

28 

4.98 

1949 

62.6 

91 

23 

5.71 

1950 

60.6 

93 

20 

2.18 

1951 

62.4 

92 

25 

3.67 

1952 

62.7 

91 

25 

2.74 

1953 

62.4 

91 

24 

5.29 

1954 

68.3 

94 

27 

2.49 

All 

Tears 

64.1 

3.80 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


SCO  reference  notes  following  Station  Indei 
-  39  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


GE0R6 
APRIL  19 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

§) 
e 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

0 
& 
a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet. 

Lowest 

Dale 

Max. 

Mln. 

a  0 

.  . 

0  ^ 

en  < 

0  > 

g  a 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

77.6 

52.0 

64.8 

89 

16 

33 

1 

0 

0 

0 

r 

° 

3.43 

1.50 

1 

.0 

0 

77.6 

53.6 

65.6 

4 

2 

88 

28 

39 

2 

67 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.46 

.61 

14 

.0 

0 

80  •  0 

51.5 

6  5.8 

4 

0 

88 

26  + 

36 

2 

64 

0 

0 

0 

1.18 

3.31 

.74 

14 

.0 

0 

77.5 

5  3.8 

65.7 

4 

0 

89 

28 

4  1 

2 

71 

0 

0 

0 

I 

1.55 

3.04 

.79 

14 

.0 

0 

76  .A 

54.5 

6  5.5 

3 

8 

85 

27 

37 

1 

65 

0 

0 

0 

0 

1.91 

2.51 

.46 

24 

.0 

0 

75.8 

55.3 

6  5.6 

1 

84 

15  + 

36 

1 

70 

0 

° 

0 

0 

1.54 

- 

2.71 

.68 

24 

.0 

77 

59.9 

I 

5 

83 

29 

29 

2 

0 

0 

3 

0 

4.67 

.66 

1.56 

1 

.0 

0 

77.4 

51.0 

64.2 

86 

27 

32 

7 

78 

0 

° 

1 

0 

3.60 

1.10 

28 

.0 

0 

79  .4 

48.5 

64.0 

3 

2 

90 

27  + 

34 

7  + 

7 

0 

0 

0 

2.99 

.78 

.70 

1 

.0 

0 

84.? 

54.4 

6  9.3 

7 

9 

91 

10 

34 

1 

36 

2 

0 

0 

4.47 

.  58 

1  .95 

24 

.  0 

0 

73.2 

49.2 

61.2 

4 

9 

84 

28 

30 

2 

131 

0 

0 

1 

0 

4.57 

1.18 

1.04 

1 6 

.  0 

0 

74.8 

52.2 

63.5 

4 

2 

84 

28 

35 

1 

99 

0 

0 

0 

0 

5.63 

.41 

1  .44 

7 

T 

0 

76.3 

52.3 

5, 

6 

86 

15  + 

35 

1  + 

80 

0 

0 

0 

0 

5.33 

.32 

1  .44 

1 

.0 

0 

78.2 

48.7 

63*5 

3. 

0 

86 

29 

32 

1 

0 

0 

1 

0 

5.01 

.27 

2.11 

17 

.0 

0 

52.8 

65.8 

6, 

5 

90 

25 

34 

1 

63 

1 

0 

0 

0 

3.04 

1.05 
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3.60 

.60 

.50 

.50 

.11 

■  20 

1.10 

.54 

.05 

CAMILLA 

3.76 

.21 

1.  75 

1.05 

T 

.55 

■  20 

T 

CAMP  STEWART 

1.86 

T 

.12 

.03 

T 

.12 

.06 

.17 

.0? 

•  38 

.93 

.03 

■  05 

T 

T 

CANTON 

4.52 

1.36 

T 

.03 

.01 

.02 

.16 

.05 

.66 

•  33 

.09 

U14 

■  60 

■  07 

CARLTON  BR  1 DGE 

05 

21 

.41 

.  04 

•  15 

.58 

.05 

.02 

•  21 

.^1 

CARNESVILLE 

2.50 

1,00 

.36 

.26 

.16 

•  25 

.43 

CARROLLTON 

4,26 

.04 

.40 

.21 

1  .51 

.09 

1.18 

.15 

•  62 

.06 

CARTERS 

4.89 

1.25 

.40 

1^51 

.13 

.68 

.47 

.45 

CARTERf  VULE 

4.47 

.70 

.12 

.23 

.95 

•  12 

1.95 

.10 

.30 

CARTERSVILLE   3  SW 

1.32 

■  03 

,09 

.05 

■  10 

.02 

.66 

•  31 

.08 

CEDARTOWN 

RECORD 

MISSING 

CHATSWORTH   1  W 

6.14 

1.80 

.03 

T 

1.47 

.08 

■  80 

.18 

•  59 

•  14 

.81 

.24 

CHICKAMAUGA  PARK 

2.63 

1.05 

.14 

.01 

.19 

T 

.07 

.01 

T 

•  09 

•  36 

.03 

.14 

■  01 

.62 

.11 

CHOESTOE 

5.39 

1.09 

.01 

.34 

.50 

.27 

1.16 

•  25 

.03 

•  06 

1.00 

.63 

.05 

.02 

05 

.  15 

.25 

1  04 

.54 

•  09 

■  40 

•  08 

•  35 

•  01 

■  36 

.02 

CLEVELAND 

4.07 

1.42 

.08 

.29 

.  10 

T 

•  06 

.26 

•  85 

.25 

■  25 

.02 

.02 

•  16 

COLUMBUS 

3.09 

.01 

.74 

T 

•  35 

1.69 

.23 

.01 

.05 

.01 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

2.08 

.61 

T 

T 

T 

.15 

T 

.05 

T 

.35 

T 

.47 

CONCORD 

.88 

,12 

.10 

.19 

.08 

T 

.02 

■  37 

T 

CORDELE 

56 

.U 

CORNELIA 

5.63 

1,32 

1.44 

.34 

T 

•  1  7 

•  49 

1.00 

.23 

.18 

.63 

COVINGTON 

1.40 

.24 

.38 

•  06 

T 

•  13 

•  03 

•  03 

.36 

CUMMING  1  N 

3.92 

1,15 

.20 

.21 

•  05 

.03 

•  51 

.03 

.83 

.66 

■  25 

CURRWILLE   2  W 

3.54 

,85 

T 

T 

.05 

.02 

•  05 

Kn5 

.02 

UOO 

.30 

02 

.16 

DAHLONEGA 

5.33 

1.44 

T 

I30 

.18 

.03 

T 

.14 

.07 

•  95 

•  22 

.24 

1.23 

■  02 

■  10 

.41 

DALLAS 

2.43 

.22 

.99 

1 .01 

.21 

OALTON 

5.01 

1.46 

.59 

.03 

2.1  1 

.03 

.12 

.07 

.12 

■  08 

.40 

DAWSON 

2.98 

«01 

.26 

.21 

.92 

■  95 

.05 

.51 

•  07 

T 

DAWSONV I LLE 

1.  28 

T 

.39 

.20 

.01 

T 

.12 

T 

•  93 

10 

05 

01 

DIAL  POST  OFFICE 

5!l0 

1.53 

•  01 

.66 

.01 

.79 

■  65 

,47 

.22 

.48 

■  26 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

1.52 

T 

.01 

•  10 

.01 

.06 

.04 

.06 

.06 

.38 

DONALSONVILLE  3  W 

4.81 

.04 

3.22 

.17 

.01 

.39 

■  13 

.23 

T 

T 

■  51 

•  01 

.10 

DOUGLAS 

1  .99 

.45 

.61 

.41 

•  17 

.11 

.24 

OOUGLASVILLE 

.12 

.  36 

,21 

.26 

.10 

.81 

■  12 

.85 

DOVER 

3.32 

.01 

t 

T 

.0? 

.  10 

.02 

.06 

T 

■  11 

T 

•  46 

.33 

2.21 

DUBLIN 

2.05 

.07 

.01 

.16 

T 

.40 

.09 

.15 

•  65 

.20 

•  06 

•  22 

EASTMAN 

1.02 

.02 

.16 

.  19 

T 

.10 

.26 

•  08 

-12 

ELBERTON 

4.17 

.95 

.07 

.65 

.05 

.95 

.20 

.05 

1.23 

.10 

1  .30 

.10 

■  21 

.18 

.59 

EMBHY 

4.65 

.34 

.32 

.01 

.02 

U68 

.20 

1.44 

•  04 

■  55 

.05 

EXPERt*'ENT 

1.23 

.05 

.02 

.02 

.03 

.46 

.03 

.17 

•  13 

.13 

.19 

FAIRMOUNT 

3.69 

.93 

T 

T 

.17 

.17 

1*42 

.23 

.46 

■  31 

F  IT26ERALD 

1.01 

.27 

.10 

T 

T 

T 

.10 

.01 

FLAT  TOP 

09 

37 

04 

.08 

.02 

1.76  .04 

■  16 

•  01 

.05 

.38 

,30 

1.11 

.04 

•  66 

.34 

FLEMING  EXP  STATION 

1.77 

^t' 

.50 

.17 

.22 

.  10 

■  16 

.08 

.17 

.18 

FLINTSTONE 

2.30 

.30 

.01 

.20 

.  15 

T 

T 

.65 

•  16 

■  07 

T 

.04 

.02 

.02 

.05 

■  49 

.14 

FOLKSTON  3  SSW 

RECORD 

MISSING 

FOLKSTON  q  SW 

3.01 

.23 

.26 

.05 

•  23 

•  14 

■  51 

•  76 

.71 

.17 

.23 

FORSYTH  1  S 

.16 

.02 

.04 

T 

32 

FORT  GAINES 

3.15 

.66 

.09 

1.10 

.62 

.44 

FORT  VALLEY   3  E 

1.63 

.23 

.29 

.01 

.04 

.11 

.64 

.31 

FRANKL IN 

2.73 

.16 

.12 

.12 

.01 

.70 

•  1  > 

.35 

1.00 

.06 

.06 

GAINESVILLE 

3.04 

1.26 

T 

.26 

.09 

.04 

T 

.06 

t 

.38 

.04 

•  57 

T 

.04 

.2a 

GLENNV ILLE 

.02 

T 

.02 

.15 

■  29 

.03 

.01 

I'.n 

GOAT  ROCK 

1.92 

.09 

■  44 

•  26 

GREENSBORO 

1.47 

t 

.10 

.03 

,03 

.03 

.36 

.03 

■  16 

.23 

.38 

.1? 

GRIFFIN 

.60 

.03 

.06 

T 

.36 

■  24 

.07 

•  04 

HARTWELL 

3.86 

1.44 

T 

■  24 

.39 

.20 

.15 

•  16 

•  18 

1.08 

HAWK INSVILLE 

1*22 

.39 

■  19 

.10 

HEMPTOWN  GAP 

6.55 

1.65 

.73 

.01 

.10 

•  85 

,32 

.04 

.  10 

.08 

2.16 

.SI 

HIAWASSEE 

5.32 

1.51 

.  16 

.96 

•  35 

■  91 

.10 

.70 

.08 

• 

.55 

MOGGARDS  MILL 

2.56 

.04 

1.53 

.26 

T 

T 

T 

•  44 

T 

■  02 

.19 

.10 

JASPER  1  NNW 

5.30 

1.35 

1.15 

.25 

.20 

,75 

•  80 

.60 

.20 

JONESBORO 

1.33 

.10 

.25 

.12 

KENSINGTON 

4,57 

1.39 

.24 

■  31 

.07 

.32 

.12 

.19 

.36 

.61 

.84 

KINGSTON 

2.49 

.72 

T 

.11 

.12 

1.32 

.22 

LAFAYETTE 

- 

1.20 

■  75 

.05 

.35 

•  50 

LA  GRANGE 

2.73 

T 

.07 

.01 

T 

t 

■  24 

.35 

.09 

.17 

T 

U39 

•  45 

LEX INGTON 

1.30 

.06 

.61 

.30 

.50 

LINCOLNTON 

2.51 

.08 

.04 

.17 

.  16 

.09 

1.05 

.40 

.62 

LITTLE  HIGHTOWER 

5.09 

1.70 

.37 

.52 

.33 

.40 

.25 

■  85 

.27 

LOUISVILLE 

2*43 

.24 

.40 

.91 

.32 

.27 

.03 

.20 

.06 

LUMBER  CITY 

2.06 

.56 

.02 

.35 

.33 

.01 

•  70 

.11 

1.63 

T  1 

MACON  W8  AIRPORT 

2.62 

.31 

''' 

.03 

.01 

■  16 

.62 

MA YSV I LLE 

.96 

T 

.30 

•  06 

.05 

T 

.16 

•  12 

•  09 

MIDVI LLE 

1.44 

.28 

.11 

.03 

•  18 

.T2  f 

MILLEDGEVILLE 

2.10 

T 

.09 

T 

.  10 

.02 

.32 

•  80 

T 

T 

T 

T 

.77  j" 

HILLEN 

.62 

T 

.22 

T 

T 

.08 

•  10 

■  05 

T 

•  05  1 

P«40NTE2UMA   1  NE 

1.30 

.15 

•  24 

.60 

.03 

•  71 

•za  f 

MONTICELLO 

1  .44 

.08 

.13 

.40 

MOULTRIE  2  ESE 

2.59 

,57 

.o: 

.05 

.67 

•  05 

.46 

•  25 

.02 

■  01 

loi 

•11  1 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.19 

.97 

.06 

.08 

T 

.33 

.33 

•  09 

.33 

NEEL  GAP 

3.14 

.70 

.55 

.04 

.  19 

■  03 

.04 

.27 

•  75 

.17 

.10 

.30 

E 

NEWNAN 

1.36 

.27 

.40 

.61 

.08 

.05 

.32 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.40 

•  60 

.40 

1,10 

U05 

.17 

■  68 

:s; } 

NORCROSS  4  H 

3.06 

.91 

.22 

.01 

.43 

■  02 

•  47 

.46 

•  02 

.47 

MOTTELY  DAM 

3.99 

1.30 

T 

.30 

T 

.12 

■  04 

.03 

•  51 

•  14 

T 

.66 

1 
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DAILY  PRECIPITATION 

6C0MI* 

ToU*  3-Continuad  AniL 


Station 

3 

Day  of  month 

To 

1   1  2  1  3 

* 

^  1 

6 

9 

"1 

12 

u  1 

15 

>a| 

17  1  18 

19 

20  1  21 

22  1 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

PINE  (40UNTA1N  VALLEY 

OUl THAN 

RCSACA 

fttN06OLU 

RISING  FAWN 

1. 1) 

A.0<. 
2.95 
3.63 

1.31 
I. 33 

1*14 

1.60 

T 
T 

T 

2.30 
■  41 
.30 

.0? 

.06 
.04 

.03 

.70 

.03 

T 

.12 

.43 
.36 
.48 
.48 

.11 

.68 

.21 

.31 
.10 
.06 

■  03 
.32 

3^6( 
T 

.93 
.34 

I.I3 

•  41 
.21 

«>«£ 

ROHC  WB  AIRPOOT  0 
SAVANNAH  U*i3A  PL  GARDEN 
SAVANNAH  MR  AP  R 
SAVANNAH  fitACH  2  N 

>.40 
2.68 
1.09 
2.40 
.74 

.50 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

.21 

T 

1.00 
.04 

.98 

.39 

T 

T 

.  12 
.  19 

T 

.  15 

T 

.01 
.04 

.03 
.01 

T 

T 

T 
T 

.87 
.12 

.48 
.28 
.03 

.04 
.73 

T 

.20 
.29 

.40 
.04 
.17 
.02 
.02 

.0] 
T  T 
I  .0) 

.07 

T 

T 

.13 
.06 

.01 
.01 
T 

■  1! 

.43 

T 
T 
7 

■  06 

7 

.07 

T 

.0« 

7 

T 

T 

.74 

.13 
.73 

.3( 
T 

SPARTA  ?  NNW 

SOCMES 

SUNHERVlLLE 

SMAlN^BOffO 

1.34 
6.69 
6.»3 
4.S6 
2.57 

1.64 
1.35 
.95 

T 

.11 

.02 
1.00 

.10 
.45 

.04 
.82 
.4« 
.19 

.09 

.32 

.43 

.11 

.23 

.14 
.12 

•  70 
1.36  .Oi 
1.91 

.47 

.80 

.2( 
.21 

.32 
.04 

.64 

.11 

.61 
1.81 

.0( 
2. It 

.6( 
.6( 

SWEET  GUM 
TALBOT  TON 
TALLAPOO<,A   2  NHU 
TAYLORSVU.LE 
THOMASVILLE 

3.42 

1.  Q4 

2.  ee 

ft. 10 
?.99 

1.10 

.32 
1.52 

1.91 

T 

T 

.38 
.14 

.10 

.02 

.11 

.10 

T 

.28 

1  .53 

.90 
.70 

1.32 
.44 

•  01 

.61 

.39 
.02 

.07 
1.01 

.07 

7 

■  24 

7 

7 

.34 

■  70 

■  SO 

.14 

•  74 

•  3< 

T If TON  2  N 
T  ITlfS 
TOCCOA 

TdAV  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 

1.67 
5.07 
5.04 
5.61 
3.14 

1.33 
1.74 
.70 
•  62 

.39 
.09 

T 

.10 

.29 
1.21 
.74 

.13 

.60 

T 

.19 
.30 

•  01 
.05 
.07 

.02 

.01 

.37 
.30 
.30 

.10 

1.02 
1.36 
■  48 
1  ^76 
1.46 

.23 

.03 
.07 

■  03 

■  32 

■  72 

■  26 

.02 

.03 
1.20 

.10 

.02 
.09 

.20 
.03 

■  33 

•  76 

•  31 

•  23 

•  11 

WALOOSTA  MB  AIRPORT 

MARRENTON 
HASHINGTON 

3.35 
5.61 
2.50 
3.20 
4.73 

1.53 

T  T 

1 .51 

.04 
.11 

T 

T 

.02 

.03 

.  18 

.14 
.16 
.40 

.o-> 

.45 

T 

T 

.  10 
.03 
.06 

.18 
.93 

1.03 

T 

.03 

.31 
.12 

.98 

.03 
.13 

.23  .8C 

.43 

T 

1.42 

7 

1.43 

.02 
.34 

.34 

7 

1.67 
T 

■  36 

T 

■  12 

■  02 

■  33 

•  OS 

•  10 

1.07 

KAVNESf ORO 
KEST  POINT 
tfOOOBUR> 
KOOORUFF  OA"^ 
•OODSTOCX 

3.14 
1.05 

3.41 

RECORD  HISSING 

RECORD  HISSING 
1.5) 

.03 
.  14 

.04 
T 

.34 

.02 
.17 

T 

.03 
.44 

.13 

.13 

.33 
■  63 

T 

.08 

.02 

.09 

1^48 

■  03 

T 

T 

•  48 

.57 

.44 

.42 

.10 

.11 

YOUNG  HARRIS 

3.67 

1.24  T 

.01 

.01 

.76 

.20 

.03 

T 

.64 

.04 

■  07 

7 

.0* 

•  44 

•  1< 

RKTEItENCE  NOTES 

Tka  tour  digit  tdantlflcKtlon  ouabera  la  the  itidex  Duaber  coluan  of  the  Stttlon  Index  are  uelgDed  on  a  etate  b«B<a.     There  vlll  tM  do  dupllcatios  of  oioibero  vitbla  ■  atftte. 

ngares  aod  letters  following  the  otrntloo  aaae,  auch  as  12  SS«,   Indicate  dlatance  la  Bllea  aad  direction  froa  the  poet  office, 
(jhaorvatlon  tlaee  given  In  the  Station  Index  are  la  local  etandnrd  tlae. 

Dtlnjed  data  and  correctlooa  vlll  be  carried  only  la  the  Jxine  and  Deceaber  laauee  of  thla  bulletla. 

■Datbly  and  aeasonal  anovfall  end  beating  degree  daya  for  the  preceding  12  aontba  Till  be  carried  In  the  June  lesue  of  thla  bulletin. 

•tatlona  appearing  la  the  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  Hated  In  the  tablea,   are  either  alaalng  or  received  too  late  to  be  Included  la  tbla  laaue. 

dlaenaloaal  unite  used  la  thla  bulletin  are:  teaperature  la  'T. ,  pre< 
oa  le  aeaaured  In  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaa> 

BlMt  and  hall  vera  Included  la  aaovfall  averages  la  Table  I,  beglnalng  vlth  July  1948. 

I  laouata  la  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otbervlse  Indicated. 

,  Dtts  In  Tablea  3,   5  and  6  and  Bnovfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  lades  for  observatlo 

Sbos  on  ground  in  Table  7  le  at  observation  tlae  for  all  except  Veather  Bureau  aad  CAA  stations.     Por  these  stations  sno«  on  ground  values  are  a 
efslvalent  of  aoov  oa  the  ground.     it  Is  aeaaured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snov  on  the  ground  is  two  Inches  or  ] 

tor  successive  observations;  coasequentlj  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  soowpack  result  la  apparent  lacoaslsteacles  in  the  record. 

-  No  record  In  Tablee  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  la  Tables  2  sad  5  Is  ladlcated  bj  no  sntrj. 

.  Aad  alBO  on  a  later  date  or  datea. 

•  Aaouat  Included  In  following  aeasureaent,  tlae  dlstrlbutloa  unknown. 

A  Data  In  the  coluan  foraerly  beaded  No.  of  Daya  .01  or  aore  have  beea  changed  to  No.  of  Dara  .10  or  aor«  effsctlvs  January  1,  1954. 

//  Gae«  Is  equipped  vlth  a  wladahield. 

&  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  lo  the  "Refer  to  Tablea"  coluaa  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  iadlcatea  recorder  stations.     These  stations  ars  processed  for  special  purpoaea  and  are  publlahsd  la 

Qourly  Precipitation  Data. 

I  Vater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  nsw  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  alsslag;     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Decree  day  data,   if  carried  for  this  station,  havs  been  adjusted  to  represent  the  value  for 

R  Aaouats  froa  recording  gage  (These  aaouets  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  th»  aaounta  to  be  publiahed  Later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,   an  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 

V  lacludea  total   for  previous  aonth. 


Subscription  Price:  IS  centa  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  aubacriptlon  includes  the  Annual  Suagaary.)  Chocka  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the  Suparlotesdaat 
of  Docwents.     Realttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superlateadeot  of  Ooruaents,  Covernaent  Printing  Office,  'aahlagton  29.  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEOH  i 
APRIL  1  I 


Station 


Day  Ol  Month 


10    11     12     13     14    IS    IS     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    28    27    28    29    30  31 


A I  LEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY   KB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  CITY 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BROOKLET  !  W 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CAIRO   2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALTON 

DOUGLAS 


86  70 
54  48 


87  74  73 
60     48  43 


88     70  74 

54     53  50 


75  73 
54  53 


80  6*  76 
33     38  38 


70  73  84 
51     48  44 


67  71  82 
46     49  48 


64  72  81 
41     39  47 


63  75  82 
41     36  42 


63  71  83 
42     41  49 


64  73  77 
36     44  52 


63  61  69 
32     29  34 


77  74  82 
50     53  50 


88  75  84 
55     46  47 


74  72  83 
60     56  55 


73     70  79 

59     57  55 


63  73  76 
35     32  41 


75  75 
55  54 


83  74  85 
57     48  46 


85  65  75 
37     34  37 


73  78  82 
34     37  43 


52     68  77 

35     30  39 


86  75  84 
44     47  47 


71  75 
43  47 


61  68 

35  38 


69     75  83 


81  73  83 
48     53  53 


65  69  77 
35     35  47 


75  68 
32  36 


84  86 
44  50 


84  88 

51  56 


88  76 
51  65 


78  79 
44  50 


87  79 
46  62 


85  78 
54  62 


76  70 
45  48 


75  73 
41  48 


75  70 
49  47 


82  75 
50  50 


81  72 
57  49 


70 
51 


71  76 
33  42 


89  81 
49  55 


82  79 
56  63 


80  73 
52  64 


80  72 
41  49 


90  85 
50  60 


85  79 
50  61 


82  85 
39  40 


85  78 
43  48 


40     44  56 


87  86  81 

50  60  60 

87  79  80 

46  60  59 

82  87  78 

50  63  62 

76  64  67 


82  74  81 
44     50  62 


88  85  82 
58     65  62 


76  67  70 
47     47  59 


78  77  78 
43     45  47 


84     88  80 

54     53  55 


87  86 
59  61 


88  86 

65  59 


84  76 
65  60 


86  75 
56  49 


90  89  71 
58     60  57 


84  84  79 
59     62  54 


85  66 
59  52 


85  86  77 
56     57  52 


84  62 

60  50 


81     78  61 

61     55  50 


88     90  77 


61     65  61 


72  80  74 

52  49  41 

86  83  78 

61  60  55 

91  91  70 

67  60  60 

82  85  76 

66  63  53 

77  78  71 

64  63  60 

88  84  82 

60  64  60 

82  75  67 

60  55  47 

90  86  S3 

62  64  60 

87  88  72 
62  60  61 

81  81  85 

54  54  58 


61     55  48 


79     77  59 

53     50  49 


87     84  82 

60     63  55 


85     81  69 

58     59  52 


SO  66  65 
52     65  58 


79  75  53- 
58     58  55 


85  85  72 
57     57  53 


87  83  80 
53     62  55 


80     76  66 

50     56  .  54 


79  75  75 
48     46  47 


63     64  65 


56     55  54 


73  64  67 
56     61  63 


65 
51 


52  58  59 

65  84  86 

50  55  61 

58  77  83 

48  53  57 

76  79  82 

46  46  56 

56  78  83 

48  53  58 

62  77  81 

48  53  61 

61  75  79 

47  53  61 


66  78  85 
49     54  59 


76  84  89 
58     62  65 


70  76 
54  64 


65  59 
49  52 


66  75  87 
55     63  52 


67  75  81 
54     63  60 


75  83  67 
58     62  62 


69  75  76 
52     56  57 


73  89 
57  63 


68  76  87 
52     53  60 


60  60  78 
49     49  50 


57  78  61 
49     53  56 


50  75  82 
48     55  54 


74  63  87 
54     55  63 


70  82  85 
52     55  61 


60  77  82 
46     54  59 


62  80  86 
48     53  58 


63  74  83 
49     54  50 


70  73  75 
45     48  47 


74  58  76 
53     54  54 


87  87  68 

66  55  66 

85  87  38 

55  64  65 

79  63  62 

52  54  57 

83  87  91 

62  59  62 

79  88  85 

63  52  61 

70  77  86 

55  54  58 

79  77  87 

55  54  55 

69  76  87 

55  54  60 


66     79  84 


81  80  91 

55  60  61 

86  87  87 

66  64  6  3 

79  61  85 

65  63  67 

60  63  74 

45  51  50 

65  66  87 

62  63  62 

83  84  92 

59  57  53 

79  67  90 

64  65  67 

77  80  83 

67  65  68 


64     52  60 


78  85 
53  55 


88  90 
63  64 


87  69 
59  63 


71  78 
50  54 


81  85 
55  57 


64  88 
56  63 


65  74 
51  50 


53     63  64 


80  88 
61  61 


86  79 
54  63 


73  75 
57  51 


64  38 
64  65 


71  77 
53  52 


86  82 
64  61 


82  68 
48  36 


78  71 
49  48 


57      49  45 


70  80 
45  39 


68  75 
45  44 


67  BO 
44      4  2 


68  73 
44  37 


57  31 
45  43 


65  78 
43  43 


63  80 
48  39 


59  78 
48  47 


72  75 
53  50 


69  78 
49  43 


66  78 
43  36 


35  87 
45  49 


65  80 
42  38 


70  62  79 
57     40  37 


73  70  80 
52     45  40 


86  77  70 
67     47  43 


79  52  78 
59     43  40 


82     68  83 

65     45  40 


85  63  80 
64     46  45 


77  63  61 
58     41  37 


85     77  68 


91  85  69 
67     50  40 


83  60 
53  56 


79  81  81 
43     45  54 


80  63  83 
53     58  59 


63  82 
57  63 


42     51  52 


33  80  78 
42     47  54 


82  78  78 
50     51  56 


80  77  77 
53     5?  57 


81  76  77 

58  57  59 

80  30  80 

43  48  56 

84  79  82 

49  56  60 

S3  84  84 

43  54  62 

77  60  74 

52  65  66 

79  80  79 

36  39  44 

61  84  62 


84     80  83 

46     57  61 


79  79 
64  66 


75  77  75 
53     66  57 


84  84 
56  61 


80     80  78 

45     59  61 


85  81 
43  48 


31  73  31 
41     45  54 


48     54  53 


79  77  73 
42     43  50 


83     84  85 


83     82  83 


78  32  31 
49     55  60 


78  75  73 
43     49  50 


65  80  81 
44     49  55 


83  63  85 
54     54  60 


83  79  75 
44     50  56 


73  82  83 
41      43  47 


84  84  83 
60     56  59 


SO 
59 


62     84  83 

62     63  63 


64  84  86 
62     63  .  64 


79  83  80 
60     60  60 


61  83  62 
59     60  61 


78     81  63 


55     55  53 


30     82  83 

57     56  57 


77     80  82 

57     59  60 


76  79  82 
59     60  62 


74  61  83 
57     54  57 


76  35  87 
61     57  60 


85  65  67 
61     53  64 


79  61  81 
63     64  62 


75  76  72 
49     54  46 


83  84  85 
62     60  63 


79  60  62 
60     60  59 


78  31  81 
54     67  66 


78     79  78 


83  83  83 
61     63  62 


SO  83  83 
53     50  50 


79  SO  83 
61     60  59 


80  82  85 
49     50  51 


56     55  58 


90     67  66 


75  75  78 
54     55  53 


35  35  35 
61     61  65 


82  63  63 
50     60  52 


53     58  57 


56     59  57 


84  84  85 
66     61  54 


78  82  83 
56     59  54 


82     84  83 


70     84  84 


82  64 
58  58 


86  86 
63  55 


67  88 
63  64 


84  85 
59  51 


85  86 
59  59 


84  88 
54  65 


85  87 
59  61 


83  64 
59  52 


85  37 
56  58 


78  80 
49  51 


85  87 
61  61 


85  68 
61  50 


SO  81 
65  65 


85  36 
63  62 


84  85 
53  59 


89  89 
61  62 


82  83 
62  60 


67  87 
53  55 


82  64 

55  56 


88  89 
68  51 


78     80  80 

55     53  55 


85  68  65 
51     61  62 


84  87 
51  62 


63  82 
56  58 


86  89  88 
62     61  53 


34     85  82 

55     55  56 


82  83  83 
62     64  60 


87  87 
59  60 

88  90 
66  65 

89  92 
65  64 


89  84 
57  64 


85  85 
63  61 


82  72 
62  61 


85  76 
60  59 


84  72 
51  61 


78  77 
59  63 


37  78 
63  65 


90  92 
64  63 


83  79 
56  60 


90  90 
65  62 


93  80 
65  67 


92  64 
66  72 


83  63 
66  70 


63  91 
63  61 


77  76 
60  63 


90  90 
60  65 


90  82 
67  69 


90  83 
57  57 


81  82 
56  61 


56     61  63 


84     75  66 


36  66 
67  53 


66  3  7  89 
65     65  63 


64  78 
62  62 


51     62  63 


86  87  90 
65     68  63 


86  68  69 
64     64  70 


-  44  - 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  5  •  Continuad  

SlaUon 


APRIL 


Dot  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

MAX 

81 

74 

86 

89 

78 

85 

89 

90 

75 

70 

79 

86 

83 

86 

91 

81 

71 

81 

86 

64 

85 

65 

82 

86 

87 

91 

90 

89 

93 

90 

84.1 

HIN 

50 

46 

42 

48 

66 

61 

61 

62 

60 

60 

64 

63 

67 

61 

63 

65 

64 

65 

56  •9 

MAX 

85 

74 

85 

89 

64 

81 

90 

69 

87 

66 

78 

86 

83 

89 

91 

86 

70 

83 

84 

63 

85 

86 

83 

86 

87 

90 

92 

90 

94 

88 

84.8 

MIN 

51 

48 

47 

53 

69 

61 

61 

65 

60 

51 

57 

62 

66 

65 

63 

58.2 

MAX 

83 

67 

74 

80 

85 

79 

77 

85 

82 

63 

68 

61 

63 

70 

80 

84 

71 

65 

60 

81 

80 

81 

80 

81 

82 

84 

66 

85 

84 

82 

78.7 

MIN 

38 

44 

46 

65 

64 

60 

61 

60 

52 

48 

55 

60 

59 

55 

65 

66 

43 

54 

60 

62 

55.5 

MAX 

85 

74 

82 

88 

64 

84 

86 

87 

83 

67 

78 

86 

84 

86 

91 

85 

74 

79 

63 

80 

82 

83 

83 

84 

85 

88 

88 

90 

90 

83.7 

MIN 

52 

50 

48 

63 

62 

62 

63 

66 

61 

52 

67 

64 

64 

63 

65 

67 

45 

45 

51 

56 

60 

60 

64 

59.1 

MAX 

88 

72 

84 

84 

81 

82 

86 

87 

72 

67 

76 

85 

82 

84 

90 

85 

41 

77 

80 

81 

78 

80 

81 

80 

62 

82 

86 

68 

91 

88 

82.0 

MIN 

56 

45 

48 

48 

67 

57 

62 

58 

62 

62 

65 

69 

57 

55 

61 

68 

63 

40 

45 

53 

61 

58 

66 

57 

62 

59 

58 

64 

59 

67 

MAX 

76 

70 

85 

88 

79 

87 

86 

87 

81 

68 

79 

89 

66 

85 

85 

86 

74 

79 

91 

78 

61 

78 

83 

78 

84 

81 

86 

88 

90 

89 

62.6 

MIN 

62 

52 

48 

46 

64 

57 

56 

62 

66 

50 

61 

61 

61 

66 

60 

62 

63 

63 

67.7 

MAX 

81 

73 

81 

86 

79 

80 

85 

85 

73 

62 

80 

85 

61 

.85 

75 

67 

79 

81 

80 

60 

81 

80 

80 

86 

87 

87 

85 

85 

82 

60.3 

MIN 

61 

61 

61 

62 

63 

55 

52 

61 

53 

49 

64 

61 

60 

62 

60 

62 

58.7 

MAX 

68 

75 

82 

87 

80 

80 

85 

82 

79 

76 

85 

88 

84 

88 

85 

80 

75 

80 

82 

82 

81 

84 

84 

83 

83 

88 

86 

87 

88 

88 

82.5 

*7 

51 

^5 

49 

62 

61 

60 

61 

53 

54 

53 

62 

58 

73 

63 

60 

45 

42 

48 

50 

61 

58 

57 

61 

59 

58 

62 

64 

69 

72 

57.3 

MAX 

67 

76 

85 

88 

76 

81 

86 

85 

64 

65 

82 

66 

80 

88 

88 

72 

66 

80 

84 

83 

83 

86 

64 

87 

86 

69 

68 

86 

86 

89 

81 .6 

A5 

46 

47 

53 

62 

50 

56 

59 

62 

63 

61 

58 

69 

59 

56 

69 

59 

63 

6  1 

62 

55.7 

MAX 

67 

73 

79 

77 

69 

74 

84 

62 

67 

60 

79 

66 

78 

81 

88 

78 

66 

84 

85 

60 

75 

80 

84 

65 

90 

88 

87 

87 

81 

70 

76.8 

MIN 

3^ 

39 

46 

49 

47 

66 

59 

57 

54 

60 

41 

50 

54 

68 

56 

58 

56 

62 

60 

60 

52.6 

MAX 

81 

76 

83 

87 

61 

85 

88 

90 

71 

68 

75 

86 

83 

86 

91 

83 

70 

79 

82 

62 

82 

62 

64 

84 

84 

87 

89 

90 

91 

86 

82.8 

MIN 

.  57 

49 

48 

50 

66 

69 

63 

61 

62 

5 1 

67 

50 

42 

63 

66 

65 

66 

68.0 

MAX 

73 

75 

82 

83 

73 

60 

86 

86 

72 

64 

78 

83 

75 

76 

87 

80 

66 

82 

64 

60 

79 

81 

84 

84 

86 

88 

87 

68 

66 

60.2 

MIN 

45 

44 

43 

45 

60 

6  1 

59 

61 

51 

49 

5  3 

57 

59 

41 

38 

47 

64 

57 

68 

62 

54.2 

MAX 

67 

77 

82 

86 

79 

60 

85 

63 

68 

65 

81 

86 

80 

81 

66 

69 

66 

61 

83 

81 

85 

81 

63 

83 

86 

88 

86 

83 

83 

83 

80.2 

MIN 

39 

44 

5  I 

56 

65 

6  1 

61 

61 

51 

48 

6  3 

52 

43 

66 

60 

63 

55.9 

MAX 

69 

71 

82 

78 

68 

60 

66 

86 

71 

58 

79 

83 

81 

77 

87 

81 

79 

83 

85 

61 

60 

79 

83 

68 

90 

90 

89 

91 

83 

60.3 

MIN 

A3 

40 

46 

48 

44 

66 

57 

60 

64 

48 

52 

66 

54 

53 

57 

64 

44 

43 

47 

60 

54 

58 

56 

57 

68 

60 

53.3 

MAX 

79 

74 

84 

86 

77 

SO 

87 

86 

72 

67 

78 

87 

80 

89 

89 

77 

70 

80 

83 

81 

61 

83 

81 

84 

66 

87 

86 

86 

89 

62.1 

MIN 

A9 

47 

41 

47, 

69 

68 

68 

64 

59 

5 1 

56 

56 

63 

63 

45 

40 

45 

51 

69 

69 

60 

69 

62 

MAX 

74 

77 

86 

89 

79 

82 

86 

83 

80 

76 

85 

89 

88 

90 

89 

75 

69 

80 

63 

85 

86 

87 

66 

86 

88 

90 

87 

89 

90 

89 

84.1 

MIN 

54 

54 

45 

46 

63 

61 

69 

63 

56 

57 

62 

55 

46 

41 

45 

60 

61 

62 

61 

57.4 

MAX 

61 

71 

76 

76 

70 

79 

62 

72 

71 

71 

79 

76 

76 

83 

71 

61 

78 

80 

78 

75 

77 

80 

61 

82 

81 

82 

82 

78 

76.1 

MIN 

33 

36 

48 

47 

52 

69 

5d 

52 

52 

57 

54 

39 

40 

44 

52 

66 

57 

69 

64 

61 

52.7 

MAX 

60 

75 

81 

63 

76 

78 

85 

75 

71 

65 

73 

77 

70 

83 

86 

72 

66 

83 

63 

79 

81 

83 

83 

85 

86 

85 

87 

85 

79 

78.5 

35 

30 

43 

4 1 

60 

62 

66 

50 

47 

42 

37 

42 

64 

52 

62 

62 

MAX 

82 

76 

82 

86 

62 

76 

83 

60 

72 

70 

84 

84 

79 

86 

87 

79 

66 

82 

83 

82 

84 

78 

84 

80 

64 

89 

67 

64 

79 

84 

61.2 

MIN 

39 

38 

46 

47 

55 

69 

61 

58 

48 

50 

59 

66 

42 

40 

47 

47 

66 

66 

57 

61 

57 

53 

57 

6i 

53.6 

MAX 

83 

71 

85 

87 

78 

82 

67 

90 

70 

69 

77 

84 

80 

79 

90 

80 

70 

80 

84 

80 

83 

66 

83 

85 

87 

89 

90 

90 

92 

81 

82.4 

MIN 

52 

43 

44 

49 

54 

6  1 

62 

61 

54 

49 

55 

59 

56 

60 

62 

67 

47 

4  3 

47 

53 

57 

60 

65 

65 

56.1 

MAX 

90 

74 

76 

85 

90 

80 

84 

89 

89 

70 

69 

76 

86 

85 

88 

90 

84 

70 

82 

83 

80 

83 

85 

83 

83 

84 

88 

89 

90 

92 

83.4 

MIN 

56 

49 

43 

46 

52 

69 

60 

62 

61 

52 

53 

69 

61 

59 

61 

63 

49 

41 

44 

49 

54 

58 

61 

64 

56.0 

MAX 

68 

74 

85 

88 

73 

82 

87 

88 

65 

66 

60 

87 

77 

88 

90 

75 

69 

80 

85 

63 

83 

66 

63 

85 

66 

89 

90 

88 

86 

87 

81.7 

MIN 

46 

47 

45 

53 

46 

63 

62 

56.7 

MAX 

86 

65 

72 

82 

83 

73 

61 

86 

87 

60 

64 

76 

85 

76 

80 

89 

74 

66 

79 

82 

80 

80 

82 

60 

81 

85 

87 

87 

67 

88 

79.4 

58 

59 

59 

60 

47 

42 

62 

53.3 

MAX 

87 

82 

79 

86 

79 

80 

86 

90 

75 

72 

74 

78 

84 

81 

84 

62 

79 

82 

80 

85 

79 

85 

83 

82 

90 

89 

94 

93 

62.9 

59 

61 

" 

59 

60 

63 

64 

62 

65 

56.0 

MAX 

70 

75 

85 

86 

74 

83 

88 

89 

66 

67 

81 

87 

78 

86 

90 

76 

70 

89 

86 

84 

83 

86 

84 

84 

86 

89 

90 

85 

84 

86 

62.3 

47 

48 

66 

60 

47 

54 

50 

63 

56.2 

MAX 

80 

74 

81 

84 

78 

80 

66 

86 

71 

61 

79 

85 

80 

77 

87 

79 

68 

81 

83 

81 

81 

83 

82 

82 

85 

87 

86 

84 

83 

80.4 

60 

58 

56 

56 

60 

66 

45 

40 

44 

47 

64 

54 

66 

66 

55 

58 

60 

64 

61 

MAX 

84 

83 

83 

86 

82 

63 

66 

83 

79 

71 

81 

86 

83 

86 

88 

67 

68 

77 

80 

82 

76 

79 

78 

82 

82 

85 

87 

67 

66 

88 

82.4 

MIN 

56 

52 

50 

51 

64 

60 

6 1 

65 

60 

55 

60 

61 

64 

61 

63 

66 

48 

44 

49 

56 

61 

60 

61 

62 

61 

61 

62 

61 

64 

65 

58  .8 

MAX 

78 

75 

80 

84 

78 

78 

82 

82 

68 

66 

81 

82 

79 

81 

87 

78 

66 

80 

82 

79 

79 

77 

82 

83 

86 

87 

86 

83 

80 

84 

79.8 

37 

65 

43 

42 

48 

50 

52 

67 

58 

58 

67 

60 

60 

61 

67 

65 

53  .9 

MAX 

80 

74 

82 

85 

79 

77 

83 

80 

72 

67 

81 

82 

79 

85 

87 

77 

66 

80 

81 

79 

81 

79 

81 

82 

85 

86 

85 

83 

80 

80.0 

MIN 

38 

4  1 

46 

49 

66 

59 

59 

51 

52 

46 

64 

62 

62 

57 

57 

64 

42 

39 

45 

57 

58 

52 

57 

60 

57 

57 

58 

62 

57 

62 

MAX 

80 

74 

85 

88 

60 

83 

88 

88 

89 

67 

85 

68 

64 

72 

79 

82 

82 

83 

83 

62 

84 

86 

87 

87 

66 

86 

84.0 

50 

65 

60 

61 

66 

51 

62 

47 

57 

63 

61 

64 

62 

63 

61 

62 

66 

64 

63 

MAX 

65 

80 

83 

88 

83 

83 

86 

83 

72 

72 

77 

82 

76 

86 

90 

60 

68 

84 

87 

86 

85 

64 

87 

67 

89 

88 

89 

88 

82 

82.5 

36 

33 

58 

46 

48 

44 

47 

68 

55 

58 

60 

57 

56 

58 

65 

60 

63 

MAX 

62 

76 

80 

64 

75 

79 

85 

72 

68 

69 

75 

78 

67 

81 

86 

69 

66 

79 

83 

81 

80 

79 

83 

64 

84 

85 

86 

84 

77 

77.8 

35 

32 

57 

47 

43 

36 

42 

45 

53 

64 

56 

58 

56 

55 

56 

62 

65 

MAX 

68 

72 

84 

82 

78 

62 

84 

86 

66 

73 

74 

85 

78 

80 

90 

83 

69 

76 

79 

80 

79 

80 

82 

82 

84 

84 

86 

88 

91 

64 

80.3 

45 

60 

59- 

56 

51 

64 

60 

69 

50 

36 

39 

53 

60 

56 

64 

53 

58 

55 

56 

65 

60 

67 

MAX 

75 

71 

84 

83 

77 

82 

85 

86 

68 

68 

73 

84 

76 

81 

90 

84 

71 

77 

78 

80 

78 

79 

81 

80 

81 

82 

84 

90 

91 

82 

80.0 

50 

66 

61 

54 

52 

63 

60 

*' 

58 

61 

67 

49 

42 

46 

56 

62 

61 

59 

58 

60 

59 

60 

66 

65 

69 

MAX 

77 

67 

80 

72 

66 

76 

80 

78 

70 

67 

84 

74 

79 

82 

80 

71 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

78 

80 

84 

84 

85 

79 

76.9 

MIN 

55 

54 

51 

54 

60 

6  1 

66 

65 

55 

66 

62 

65 

67 

68 

42 

51 

70 

62.1 

MAX 

73 

84 

87 

85 

90 

84 

81 

84 

81 

63 

84 

82 

90 

94 

93 

MIN 

42 

45 

51 

53 

55 

60 

62 

57 

48 

45 

42 

54 

58 

62 

59 

59 

59 

64 

64 

MAX 

74 

84 

66 

84 

80 

80 

64 

78 

68 

83 

85 

84 

86 

87 

84 

87 

83 

MIN 

41 

42 

47 

51 

66 

60 

60 

57 

52 

52 

49 

59 

59 

59 

61 

66 

44 

42 

47 

69 

57 

57 

57 

58 

56 

58 

61 

64 

61 

60 

fill 

MAX 

69 

75 

75 

77 

77 

82 

86 

76 

67 

77 

77 

80 

73 

S3 

83 

66 

70 

81 

79 

81 

79 

82 

77 

81 

87 

84 

81 

86 

76 

81 

78.2 

MIN 

32 

27 

35 

60 

62 

66 

49 

53 

49 

64 

66 

49 

54 

59 

54 

38 

31 

37 

49 

49 

50 

52 

68 

51 

55 

50 

55 

60 

59 

66 

49.9 

MAX 

79 

75 

80 

69 

77 

84 

87 

85 

83 

75 

64 

89 

85 

89 

89 

83 

70 

80 

82 

82  . 

84 

83 

83 

85 

85 

88 

89 

90 

• 

90 

91 

83.8 

MIN 

59 

54 

42 

48 

62 

59 

59 

62 

59 

58 

58 

58 

65 

61 

62 

69 

50 

42 

46 

53 

62 

61 

62 

59 

60 

61 

67 

63 

64 

60 

58.2 

OUBL I M 
EASTMAN 
EXPERIMENT 
FITZGERALD 
FLEMING   EXP  STATION 
FOLXSTON   9  SW 
FORSYTH   1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  6 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
OREENSBORn 
GRIFFJN 
HARTMELL 
UVKINSV ILLE 
10CGAROS  MILL 
lASPER    1  NNW 
AFAVETTE 
A  GRANGE 
OUISVILLE 
|UM8ER  CITY 

M  WB  AIRPORT 
-EDGEVILLE 
-LEN 
mTEZUMA    1  NE 
STICELLO 
-i-TRIE  2  ESE 


|MNAN 

iNE  MOUNTAIN  VALLEY 
IITHAN 

VB  AIRPORT 

USOA  PL  GARDEN 
we  AP 
BEACH  2  N 

■  IHSMIH) 
leOTTON 

OSA   2  NNH 
IILLE 


Sm  ntmnme*  aoUa  falle«lB«  •ttfloa  late* 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


GEO«<. 
APRIL  1< 


Station 

TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAYCROSS 

WAYNESBORO 

WEST  POINT 

WOODRUFF  DAM 


MAX 
MtN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  0<  Month 


63  70  81 
41     37  52 


73  75  84 
53     53  50 


79  74  81 
53     52  44 


70  79  79 
42     40  43 


78  75  82 
40     39  42 


72  65  73 
49     47  57 


89  76  87 
51     65  60 


82  74 
47  52 


80  82  79 
48     53  60 


87  79  66 
48     60  58 


85  80  78 
45     56  60 


9     10     U     12     13     14    15     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


81  88  85 
62     63  60 


85  70 
56  54 


86  83 
63  60 


87  74 
61  50 


87  69 
60  47 


89  87  74 
59     62  62 


83  80  74 
61     57  50 


77  72  81 
54     54  60 


57  80  82 
49     53  60 


70  79  87 
56     61  59 


60  71  83 
49     53  57 


65  78  84 
48     54  58 


67  73  87 
53     55  57 


70  83  84 
51     56  58 


78  79  86 

55  53  57 

85  87  91 

64  51  67 

85  78  79 

56  59  67 


54     58  57 


83  88  90 
62     59  64 


80  85 

56  58 


8S  82  68 
67     48  43 


80  64 
60  45 


77      67  79 


86  76 
68  50 


70  79 
44  39 


78     82  83 


47     48  57 


83  80  83 
48     59  63 


44     55  52 


83  83  82 
59     51  61 


78  80  87 
54     58  56 


80  80  83 
51     63  53 


79  80  85 
59     57  59 


77  79  79 
59     60  60 


79  82  82 
57     56  62 


86  85 
58  59 


84  85 
60  64 


63  87 
57  59 


88  89  89 
64     64  63 


88  79  70 
58     59  60 


88  69  92 
55     52  63 


67  86 
62  63 


65  89  86 
55     62  64 


82  81  62 
64     59  61 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

,  1 

'  i 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is 

H 

AILET 

KVAP 

.17 

.20 

.10 

.20 

.22 

.10 

.04 

.07 

.26 

.24 

.09 

.27 

.27 

.14 

.22 

.21 

.  18 

.21 

.12 

.16 

.20 

.20 

.25 

.22 

.37 

B51I 

WIND 

ISO 

32 

* 

30 

32 

26 

17 

14 

35 

45 

33 

13 

36 

39 

18 

24 

67 

49 

15 

37 

17 

38 

25 

20 

13 

17 

20 

15 

28 

26 

i  i 

ALLATOONA  DAU  2 

ETAP 

.28 

.14 

.16 

.25 

.26 

.14 

.07 

.15 

.11 

.14 

.23 

.34 

.07 

.10 

.28 

.03 

.21 

.22 

.25 

.28 

.20 

.20 

.24 

.19 

.18 

.16 

.27 

.21 

WIND 

83 

51 

33 

56 

56 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.23 

.13 

.23 

.18 

.15 

.09 

.10 

.17 

.13 

.03 

.05 

.16 

.15 

.04 

.14 

.03 

.20 

.15 

.24 

.22 

.16 

.14 

.18 

.15 

.29 

.15 

.13 

.22 

.06 

.  12 

4 

WIND 

50 

10 

21 

25 

64 

14 

11 

15 

62 

55 

39 

18 

17 

18 

7 

15 

75 

9 

8 

25 

31 

13 

10 

5 

3 

5 

6 

16 

10 

26 

[  i 

ESPERIHENT 

EVAP 

.30 

.15 

.25 

.20 

.22 

.16 

.03 

.22 

.27 

.21 

.10 

.11 

.29 

.09 

.13 

.27 

.14 

.22 

.25 

.20 

.29 

.24 

.09 

.19 

.24 

.14 

.23 

.20 

.21 

.28 

6 

WIND 

50 

78 

48 

27 

30 

66 

75 

33 

57 

38 

23 

30 

22 

16 

24 

79 

39 

55 

39 

43 

31 

26 

30 

28 

38 

18 

29 

57 

47 

38 

11 

■  ■  T 

HOGCAKDS  MILL 

EVAP 

.30 

.17 

.14 

.21 

.17 

.09 

.11 

.20 

.20 

.23 

.17 

.18 

.20 

.21 

.21 

.19 

.13 

.22 

.19 

.21 

.20 

.19 

.19 

.17 

.21 

.18 

.20 

.21 

.22 

.24 

S 

WIND 

49 

16 

8 

12 

4 

6 

8 

5 

17 

33 

24 

6 

13 

13 

9 

10 

50 

37 

5 

7 

19 

19 

17 

10 

15 

10 

10 

12 

13 

10 

BOKE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.15 

.16 

.18 

.24 

.14 

.10 

.17 

.08 

.20 

.15 

.09 

.34 

.07 

.09 

.21 

.07 

.22 

.21 

.21 

.19 

.22 

.18 

.16 

.14 

.17 

.23 

.25 

.12 

.03 

4 

WIND 

41 

27 

10 

9 

30 

37 

20 

16 

35 

83 

32 

14 

51 

22 

5 

23 

73 

45 

15 

10 

13 

32 

17 

10 

7 

5 

10 

31 

18 

11 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.27 

.19 

.08 

.19 

.20 

.08 

.15 

.20 

.22 

.18 

.08 

.12 

.24 

.12 

.27 

.27 

.16 

.23 

.19 

.24 

.17 

.26 

.07 

.12 

.15 

.22 

.22 

.21 

.32 

.24 

S 

: 

WIND 

65 

40 

11 

17 

10 

3 

38 

31 

30 

73 

55 

16 

41 

38 

27 

41 

144 

53 

28 

8 

28 

23 

32 

16 

24 

4 

7 

15 

15 

23 

I  r«f«r«i>e«  not*a  (ollovlnc  8t«tloD  lDd*z. 
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STATION  INDEX 


StAbo 


County 


Obwx- 
vation 
time 


\  (U>  STATION 
ALBANY 

ALBANr  MS  AIRDOftT 
ALUATOONA  0AM  2 
AUH«  C*A  ATfiPORT 


AMEOtCuS  ' 


ENC 


RDCE  RfSvR  MM 


AM£»KtS  SCS 
ATHtNS 

ATHENS  COLLEGE  Of  AGAI 
ATHENS  wa  AIRPOAT 
ATLANTA  we  AIBPORT 

ATLANTA  MB  CITY 
AUGUSTA  MB  AIRPOOT 
AUGUSTA 
•AINBAIDuC 
BALL  GHOUNO 

•EAVCADALE 
•CLLVILLE 

IK0EARD  ISLAND 
MVILLE  EX<»  STA 
I' 
STWN  BALD 
 KLET  1  M 

IbRU'^SmICC 

ltf>t>NSMICK  CAA  AIRPOOT 
InCNA  VISTA 

Ibuaton  OAM 

riLCB 

fTLER  CREE< 
AIRO  2  NNW 


UlLTn  QRIDGE 
"  KSVILLE 
>LLTON 
UtHTCflS 

tTERSVILLE 

trCftSVlLLE  3  SM 
J*VC  SPRINGS 
■COAirTOMN 

htswdrth  1  h 
■hickamaix^  park 


ssu 


AVTON 

MT  3  SW 


MS  MB  AIRPORT 


WIHGTON 
MING  1  N 
VILLE  2  I 
pfflflERT 


VILLE 

Bal  post  d'^f  ice 

rtOftTOHN    I  WSM 

klSONVILLE  3  W 

VILLE 
LIN  ? 


i  CROSS  ROADS 
EfULD 

It  top 

_    j  exp  station 

ImSTME 

ESTON  3  SSH 
7T0H  9  SM 


0010|MILCOX 
!00AI iBARIOM 
0053  I  COOK 
0090lHONTGCM£Rr 
0131 iBEftRIEN 


01*0 
0149 
0181 
0211 
0253 


DOUGHERTY 
DOUGHERTY 
BARTOM 
BACON 

sumER 


|025Si SUMTER 
'm30|CLARKE 
,0*32  CLARKE 
OAS 3 1  CLARKE 
0A91  FULTCW 

; 0*56  I  FULTON 
i0495| R|C»WON0 
05C0|  RICWOND 
,0501  DECATUR 
I  0603  I  CHEROKEE 

07*6  WHITFIELD 
I  0787, EVANS 
!09*6  MC  INTOSM 

0969IUNI0N 

09T9rCARLY 

1029  FANNIN 
1132  ELBERT 
1170  TOWNS 
1266 1  BULLOCH 
13*0  GLYNN 
I 

13*»! GLYNN 
1372(MAftICN 
1*13  RABUN 
1*25  TAYLOR 
1*33!  RICWOND 

il*63  GRADY 
,147*  GORDON 
1500  MITCHELL 
154*  LIBERTY 
1595  CMtROKEE 

1601  ELBERT 
1619  FRANKLIN 
1640  CARROLL 
1657  MURRAY 
1665  aARTOW 

il670  BARTON 
IT15  POLK 
1732  POLK 
1856  MURRAY 
1906  WALKER 

1927  UNION 
1932' RABUN 
1939  HALL 
2006  WHITE 
I  2161  MUSCOGEE 

2166  MUSCOGEE 
12198  PIKE 
'2233  THOMAS 
I  22*6  LUMPKIN 
12266  CRISP 

■  2263  HABERSHAM 
2318  NEWTON 

' 2*0S' FOBSYTH 
2*29  GORDON 
2*50  RANDOLPH 

'2*75  LUMPKIN 
2405  PAULOIHG 

, 2*93i WHITFIELD 
2502'  LINCOLN 
2S70  TERRELL 

! 2578  DAMSON 
2677  FANNIN 
2716  WAYNE 
2728  WORTH 
2736  SEMINOLE 

2783  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCREVEN 
2639  LAURENS 
' 284*  LAURENS 

2966  DODGE 
3028  CALHOUN 
3060  ELBERT 
3115  GILMER 
31*7  PAULDING 

3271  SPALDING 
3295'  GORDON 
3317  CLINCH 
I  3363  FULTON 
, 3386|  BEN  HILL 

.  3*0*  FAmiN 
3*09,  LIBERTY 
3*27  WALKER 
3*60  CHARLTON 
9465  CHARLTON 

3906  MONROE 
3916  CLAY 
35**  PEACH 
3567  HEARD 
3621  HALL 


I  31  99 

3*  22 

>  31  08 

I  32  11 

31  21 

.  SI  3* 

'  31  92 

•  34  10 

31  32 

'  32  06 

'  32  06 

I  33  98 

I  33  95 

I  33  57 

■  33  39 

33  45 

33  22 

33  26 
30  99 

34  20 


12  3*  59 
11  32  09 
,   2  31  29 
7  3*  51 

6  31  23 

7  34  53 
14  34  12 

7  34  52 

11  32  23 
2  31  09 

2  31  09 
6  32  19 

14  34  47 
6  32  33  . 

14  33  22 

a  30  5* 

12  34  29 
6  31  14 

11  31  52 
5  34  14 

I  14  3*  04 

14|34  22 

33  36 
I  12  34  36 

5  34  09 

34  09 
34  03 
34  01 
34  46 
34  55 


83  19 

84  56 
83  25 

82  34 

83  13 

8*  09 


8*  16 
83  23 
83  22 


IB 


81  59 
81  58  I  130 
8*  3*  "~ 
S*  23  1100 

84  91 

61  58 
61  13 
B3  96  ] 
84  96 

94  IT  ] 

83  02 
93  49  ' 
81  41 
81  29 

61  23 

84  31 
B3  33 
0*  14 
91  57 

84  13 
Q4  5B 

84  13 
81  37 
S4  29 

S2  59 

83  14 

85  05 

84  42 
84  46 

84  90 
89  21 

85  19 

84  47 

85  16 


7  34  48  83  5* 

3*  53  S3  24 

3  3*  271  63  46 

3|34  36'  S3  46 

3  32  28  64  99 


I  52  31 

•  33  OS 
I  31  01 
:  34  38 

•  31  93 

I  34  31 

I  33  36 

I  34  13 

I  34  27 

!  31  46 


B4  56 
84  27 

83  52 

84  05 
83  47 

83  32 

83  52 

84  08 

85  06 
84  47 


789 

1900 
2000 
1100 
1570 
290 

385 


461 

I  3*  32    83  59  1519 
33  55l    8*  50  1015 
3*  46|    84  56     790  I 
33  56,    82  38,  - 
31  *6|    8*  27,  355 

e*  07  1375  I 

8*  13  1900 

81  91,     80  I 

83  53    260  I 

e*  551 


>  31  30 
I  33  45 

32  35 

I  32  33 

I  32  32 

I  32  12 

>  31  34 
I  3*  07 
!  34  42 

'  33  52 

>  33  16 
!  34  26 
•  30  41 


16 


31 


'  71  3*  51 
;  2  31  53 
I  IB  3*  56 
' 19  30  *6 
j 19  30  44 

I  9  33  01 
I  3  31  36 
9  32  34 
:  3  33  17 
,    3  34  19 


>  ELLA  MAE  ELLCRBEE 

1  HARVEY  C.  MOTT 

>  BROOKS  ALDERMAN 
JAMES  A.  STACY 

E.  HC.LANO 

I  MISS  FREDDIE  DU  BOS^ 

.  WEATHER  BUREAU 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 

>  BLANCHE  S.  RKYNE 

SOIL  CONSERV.  SVC 
i  PROF,  E.  S.  SELL 
EODIE  L.  REESE 

.  MEATHER  BUREAU 
.  MEATHER  BUREAU 

)  U.S.  MEATHER  BUREAU 
I.S.  MEATHER  BUREAU 
•  FRANK  K.  MYERS 
i  CHIEF ,  FIRE  DEPT. 

.  ESTELLE  GROGAN 

I  HENRY  E.  MARMACK 
I  HENRY  C.  HEARN 
'  U.S. FISH  t  MLOf  SVC 
I  GEORGIA  MTN  EXP  STA 
J.  G.  STANDIFER 


'  D.  R. 


)  CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  9 

>  COUNTY  AGENTS  OFFICE 

W,  RUCKER 
.  THOMAS  F.  MATHEWS 
.  EDWIN  S.EPSTEIN,  J\ 
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2  3  5  6: 

2  3  9 

2  3  9 


2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 


2  3  9 
2  3  9 
2  5  9 


B2  51  2*5 
84  45  1219 

61  43  ] 

62  55|  255 
62  54>  190 

83  llj  362 

84  44 I  295 
82  S2l  690 
S4  29j  1300 
B4  59j  1200 

84  171  • 

84  421  ' 

82  34  : 
9*  19  1050  ' 

83  I5I    371  I 

8*  30i 

81  29 

85  21  710 

62  02 

82  08 

83  97  I 

65  03  : 

S3  51 
65  06 

63  90  129* 


>.  BELCHER 
'  NW  GA.  EXP.  STATION 
.  JAMES  B.  SPENCE 
'  POST  ENGINEERS 
L  C.  B.  TEASLEY 

.  J.  D.  MOORE 

L  JOHN  CARROLL 

'  CITY  OF  CARROLLTON 

'  RALPH  M.  MESSER 

'  CITY  OF  CARTERSVILLi; 

>  GRANVEL  P.  TATUM 
LIAM  W.  BARNCT 

>  CHARLES  ft.  SftUHBY 
.  WILLIAM  L,  ELROO 

5.  DEPT.  INTEHIOft 

I  TVA-570 

•  MRS. GRACE  H.  BREWER 
JOHN  E.  OUILLIAN 

I  MARY  L.  SUTTON 
L  THOMAS  H.  JUSTICE 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
'  C.  R.  SMITH 

W.  ELLINGTON,  JR 
I  HARRY  M.  BUTLER 
,  S.  E.  COX 

I  HOYT  S.  OILLARD 
,  JACK  L.  HAPMAN 
t  MILES  M.  WOLFE 
,  JOSEPH  B.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 

t  MISS  EMILY  GAILLARO 
I  MISS  EVELYN  J.TINNEjr 
.  JOHN  E.  MC  LELLAN 

IRENE  DUBOSE 

W.  KENNEY 

>  PEARL  P.  CHAMBERS 
L  TVA-633 

C.  THOMPSON 

>  JOHN  R.  RUSS 

•  CARL  J.  PATTERSON 

FRANK  SIW4CNS 
I  LEONA  B.  THOMPSON 
H.  EVANS 
LEO  SCARBOROUGH 
Y  OF  DUBLIN 

'  MRS.  ALICE  PAUL 
t  DAN  M.  HAWACK 
.  JOHN  H.  BAKER 

A.  D.  DOVER 

MISS  JANETTE  ALLGOOD 

L.  C.  OLSON 
I  OYMPLE  D. 
I  ST  REGIS  PAPER  CO 
I  SAMUEL  R.  HARMON 
'  CITY  FIRE  DEPT 

I  TVA-109 

'  SOIL  CONSERV.  SVC 
R.  REED,  JR. 

>  frank  h.  davis 

•  okefenokee  wlo  lf  r 

i  city  of  forsyth 

>  mrs.  hayme  r.  haves 
■  Oliver  i.  snapp 

W.  BURNS 
<  SAM  S.  HARBEN 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 


2  3  9 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  3 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5      7  C 


2  5  9 
2  3  9 
2  9  9 


StAtion 

1  Index  No. 

County 

•J 

LooQitude 

Elevation 

ObMT- 

▼atioD 
tinw 

Obaerver 

■ 

Relei 

to 
tablM 

TempJ 

d 

s 

GLENNVILLE 

379* 

TATTNALL 

1 

31 

56 

61  55 

179 

7P 

W.   C.  BARNARD 

2  3  5 

7 

GOAT  BOCK 

10 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

33 

34 

63  11 

620 

5P 

6A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  9 

GRIFFIN 

3996 

SPALDING 

33 

15 

64  16 

960 

6P 

HORACE  D.WESTBPOOKS 

2  9  9 

HAMILTON  *  H 

4099 

HARRIS 

3 

32 

49 

64  36 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

. 

33 

14 

84  34 

8*0 

MID 

MRS.  Rt/TH  T.  GABLE 

C 

7A 

SAMUEL  A.  VCBNER 

2  3  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

32 

17 

83  28 

295 

8A 

R.  A.  MC  LENDCW 

2  3  5 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

31 

52 

82  95 

290 

HID 

WILLIE  J.  ELLIS 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4249 

UNION 

7 

9* 

52 

84  06 

2100 

6A 

TVA-131 

» 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34 

57 

63  46 

1950 

TVA-151 

3 

hoggaros  mill 

MID 

W 

EMOAV  UNI  FLO  STA 

JACKSON  DAM 

4623 

33 

19 

63  51 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

JASPER  1  NNW 

4646 

PICKENS 

9 

34 

29 

B4  27 

1465 

6P 

7A 

HOWARD  L.  OILBECK 

2  9  5 

7  C 

JEiUP 

4671 

WAYNE 

1 

31 

97 

81  93 

100 

MID 

A.  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOHN 

468  B 

DAWSON 

9 

34 

31 

84  17 

MID 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

C 

ft 

930 

8A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

KENSINGTON 

4602 

16 

34 

46 

89  22 

B20 

6A 

TVA-722 

3 

KINGSTON 

489* 

34 

14 

64  56 

720 

6A 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

*9*1 

WALKER 

4 

34 

42 

69  17 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

7  C 

LA  GRANGE 

*949 

TROUP 

3 

93 

02 

69  02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  5 

7  C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

BA 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

LIME  BRANCH 

5192 

33 

96 

69  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

5204 

14 

33 

47 

82  28 

500 

8A 

JAMES  W.  BLACKNELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWEB 

9242 

TOWNS 

7 

34 

96 

83  3« 

2200 

8A 

TVA-159 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33 

00 

62  24 

337 

6P 

ftPlNESBIT  BAKER 

2  3  9 

7  C 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

9 

8A 

BA 

H.  ALEX  JERNIGAN 

2  5  5 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

3 

32 

03 

64  47 

970 

MID 

CHARLES  C.  LYNCH 

C 

MACON  WB  AIRPORT 

9443 

BIBB 

9 

32 

42 

83  39 

396 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34 

15 

93  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

9 

,  MIDVILLE 

5B59 

BURKE 

11 

32 

50 

92  14 

166 

» 

MRS.  E.  B.  KING 

9 

HILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

10 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HOBNE 

MILLEN 

9682 

JENKINS 

11 

32 

48 

81  56 

180 

6P 

6P 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  9 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

9979 

32 

19 

8*  01 

329 

5P 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

7 

MONTICELLO 

9988 

JASPER 

9 

33 

18 

89  41 

690 

6P 

6P 

H.  C.  BENTON 

2  3  5 

7 

MOULTBIE  2  ESE 

6067 

COLQUITT 

16 

31 

to 

63  49 

3*0 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5 

MOUNT  VERNON  3  W^ 

IW 

6126 

WHEELER 

10 

7A 

L.  G,  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34 

44 

63  55 

3300 

BA 

TVA-135 

3 

C 

NEMAN 

6335 

COWETA 

3 

33 

22 

64  49 

990 

6P 

JAMES  0.  HAROIN,  JR 

2  3  5 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  P 

6360 

BAKER 

6 

31 

17 

84  37 

162 

m" 

EMORY  UNI  FLO  STA 

C 

NOONTOOTU  CREEK 

6399 

FANNIN 

34 

42 

6*  13 

2050 

8A 

TVA-117 

NORCROSS  4  N 

6*07 

GWINNET 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

5 

NOTTELY  OAM 

6*71 

34 

98 

6*  05 

1740 

8A 

TVA-973 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31 

16 

82  51 

205 

MIO 

COUNTY  AGOfT 

C 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32 

47 

8*  51 

814 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

7 

OUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30 

47 

83  33 

160 

6P 

6A 

MBS.ROSSIE  0,  JONES 

2  3  5 

7 

BESACA 

7*30 

GORDON 

JOHN  B.  DAVIS 

RINGGOLD 

7*69 

CATOOSA 

16 

3* 

59 

85  07 

620 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

7*99 

*4 

34 

45 

89  32 

620 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

3* 

19 

85  10 

610 

6P 

•* 

WILLIAM  H.  TOWERS 

2  3  9 

7 

RONE  6  SW 

7605 

FLOYD 

3* 

10 

89  16 

HID 

J.  H.  HfWTCCMERY,  J 

: 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

637 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  USDA  PL 

GARDEN7e42 

CHATHAM 

2 

32 

00 

61  16 

22 

MID 

D.  A.  BISSETT 

2  3  5 

7 

SAVANNAH  WB  AP 

78*7 

CHATHAM 

2 

32 

06 

91  12 

38 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

SAVANNAH  8EACH  2 

N 

7660 

CHATHAM 

2 

32 

01 

90  51 

10 

6P 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

7 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33 

16 

82  59 

550 

HID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

8264 

GILMER 

12 

2300 

8A 

TVA-111 

SUCHES 

8414 

34 

41 

84  01 

BA 

TVA-119 

3 

SUH4ERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34 

29 

85  22 

760 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBOfiO 

8496 

EMANUEL 

11 

32 

36 

82  20 

319 

5P 

5P 

C.  K.  MC  HILLAN 

2  3  9 

7 

SWEET  GUM 

9504 

FANNIN 

3* 

58 

84  13 

1800 

« 

7VA-129 

3 

C 

SYLVAN 1 A 

9517 

SCREVEN 

14 

210 

CITY  POWER      WTR  CO 

TALBOTTON 

9539 

92 

40 

84  32 

700 

6P 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

7  *■ 

TALLAPOOSA  2  HW 

6547 

HARALSON 

17 

33 

46 

65  18 

1000 

6P 

MRS.  MAUD  M.  HACOOO 

2  3  5 

TAYLORS VILLE 

S600 

BARTOW 

5 

34 

05 

B4  59 

710 

OB.  M.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

6657 

UPSON 

6 

32 

58 

8*  1* 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

Tt^OHASVlLLE 

6666 

THOMAS 

6A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

TIFTON  2  N 

8703 

31 

28 

83  32 

370 

8A 

BA 

FRED  BELL 

2  3  9  6 

7 

TITUS 

6732 

3* 

57 

83  36 

2160 

BA 

TVA-97* 

3 

TOCCOA 

67*0 

STEPHENS 

14 

3* 

35 

83  19 

10*5 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

3* 

48 

63  *2 

eA 

TVA-15* 

3 

C 

TUWEL  HILL 

665* 

WH 1 T  F I ELD 

IB 

3* 

52 

89  02 

860 

7A 

TVA-392 

3 

VALDOSTA 

6964 

LOWNDES 

16 

30 

50 

83  16 

230 

HID 

EUGENE  STROM 

C 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30 

47 

83  17 

200 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

3* 

19 

84  39 

1100 

7A 

MRS,  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTCN 

9141 

WARREN 

11 

33 

24 

82  40 

500 

5P 

BA 

L,.  MONROE  CASON 

2  3  5 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

93 

44 

82  44 

616 

6P 

BA 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5 

MATKIN5VILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33 

52 

S3  26 

750 

H]0 

SOIL  CONSERV,  SVC 

C 

WAYCROSS 

9196 

WARE 

13 

91 

13 

82  22 

140 

6P 

8A 

JOm  J.  TOBOLA 

2  3  5 

WAYNE seofio 

919* 

BURKE 

14 

33 

09 

62  01 

280 

6P 

6P 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

92 

92 

89  11 

575 

6P 

8A 

J,  SMITH  LANIER 

2  3  5 

7 

WINDER  5  HSM 

9466 

BARROW 

10 

54 

00 

63  49 

1039 

MID 

W.  LESTER  HALL 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

64  39 

600 

BA 

ALVIN  A,  SIMS 

3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

OECATUP 

6 

30 

49 

84  52 

230 

6A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9 

7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34 

06 

B4  31 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TCMNS 

7 

34 

56 

83  31 

1920 

BA 

TVA-14B 

3 
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WEATHER  SUMMARY 


Cold  weather  prevailed  almost  the  en- 
tire month.     Temperatures  averaged  the 
lowest  of  any  May  in  the  period  of  re- 
cord extending  back  to  1892  and  reversed 
the  seasonal  trend  by  averaging  lower  in 
May  than  in  April.     Hot  weather  was 
limited  to  four  days  at  most  stations  - 
the  first  two  and  the  last  two  days  of 
the  month.     Temperatures  averaged  67.2° 
(4.9°  below  normal)  and  ranged  from,  30° 
at  Blairsville  the  6th  and  22nd  to  100° 
at  Dublin  the  30th.     Precipitation  av- 
eraged 2.78  inches  (0.65  of  an  inch  be- 
low normal)   and  station  totals  ranged 
from  0.99  inch  at  Franklin  to  6,00 
inches  at  Lafayette.     Stormy  weather 
was  local  in  character  and  occurred 
infrequently  in  widely  scattered  lo- 
calities. 

Warm  weather  that  persisted  through 
April  extended  into  May  until  the  3rd. 
There  was  showery  weather  over  the  en- 
tire State  on  the  3rd  and  in  the  south- 
eastern section  on  the  morning  of  the 
4th.     This  period  of  showery  weather 
produced  the  greatest  day' s  rain  of  the 
month  at  several  stations  in  each  di- 
vision and  developed  a  windstorm  at 
Toccoa  that  damaged  windows,  roofs,  and 
TV  aerials.     Temperatures  dropped  sharp- 
ly the  4th  and  many  stations  recorded 
the  minimum  temperature  of  the  month  on 
the  5th  or  6th.     There  was  slightly 
warmer  weather  the  7th-8th  and  unseason- 
ably cold  weather  covered  most  of  the 
State  again  the  9th-llth.     Lightning  in- 
jured four  persons  and  caused  consider- 
able damage  to  a  home  in  the  Lumpkin 
community  of  Dawson  County  on  the  11th. 
The  damage  from  the  lightning  in  this 
instance  extended  to  the  entire  house 
with  all  screens  and  some  windows  torn 
out,  and  sheet  rock  ceiling  broken  in 
every  room.     Temperatures  rose  to  near 
normal  through  the  southern  part  of  the 


State  the  12th-13th  but  the  warming  1 
trend  was  only  slight  in  the  north  por- 
tion.    Rainy  weather  began  in  the  south 
on  the  evening  of  the  12th,  spread  over 
the  entire  State  the  13th,  and  continued 
into  the  14th  giving  the  greatest  day' s 
rain  of  the  month  at  many  stations. 
Colder  weather  arrived  again  the  14th 
and  held  until  the  morning  of  the  16th.  | 
Mostly  clear  skies  the  16th- 18th  brought  ; 
mild  afternoons  but  nights  continued  || 
cold.     Showers  were  numerous  but  mostly  | 
light  the  18th-19th.     Extremely  cold  | 
weather  for  so  late  in  the  spring  moved  | 
into  the  State  the  19th-20th  and  held  onnj 
until  the  23rd.     This  cold  period  droppeel 
minimum  temperatures  to  freezing  at 
Blairsville  and  Clayton,  and  low  readingci 
were  in  the  middle  and  upper  forties  in  | 
the  southern  division.     The  warming  trenni 
that  began  the  23rd  was  slow  but  continuu| 
ed  through  the  end  of  the  month  with  ! 
temperatures  near  the  seasonal  normal  byyj 
the  27th.     Showers  and  thunderstorms  prooi! 
duced  rain  over  most  of  the  State  the  ! 
27th-29th.     Precipitation  was  generally  ' 
light  to  moderate  but  there  were  some  ' 
heavy  rains  in  the  south  portion.     Thun- ; 
derstorms  on  the  evening  of  the  31st  werr 
accompanied  by  heavy  hail  and  high  winds 
in  Dodge  and  Douglas  Counties. 

This  month's  cold  weather  was  very  detri- 
mental to  cotton  and  replanting  of  about 
35%  of  the  original  acreage  was  necessar? 
in  the  north  and  central  sections.  Growti 
of  corn,  tobacco,  watermelons,  and  veget- 
ables was  only  fair  through  most  of  the 
month  due  to  low  temperatures  generally  ; 
and  lack  of  moisture  in  some  areas.     All  I 
crops  responded  well  with  the  advent  of  ! 
seasonably  warm  weather  near  the  end  of  i 
the  month.     The  prospects  for  all  fruits 
were  very  good  and  peach  harvesting  reaci 
ed  active  proportions  towards  the  end  of 
the  month.  -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  witii  precipitation 

Stdtion 

Prevailing 

Percent  ol 
hme  from 
prevailing 

Average 

Fasteat 
mile 

Direction 
ol 

lastest  mile 

• 

.1 
0- 

•  o 

^1 

m 

n  ^ 

M 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

.01-0 

i 

2 

8! 

i 

o 
tn 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

poeaible 

sunahiBS 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ALBANY  WB  AP 

NW 

16 

4.0 

_ 

76 

75 

41 

S3 

7 

1 

4 

2 

0 

0 

14 

6.6 

ATBENS  IB  AP 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

5.0 

ATLANTA  WB  AP 

KW 

16 

8.9 

36 

H 

3 

77 

77 

48 

57 

4 

1 

4 

1 

1 

0 

11 

62 

6.1 

AUGUSTA  WB  AP 

NW 

9 

S.B 

38* 

WNW 

3 

86 

83 

46 

65 

8 

3 

2 

0 

0 

1 

14 

6.2 

COLUMBUS  WB  AP 

83 

48 

58 

6 

1 

4 

0 

1 

0 

12 

6.1 

HACOH  WB  AP 

NW 

15 

8.3 

26 

NW 

3 

79 

80 

41 

54 

4 

3 

1 

0 

2 

0 

10 

71 

6.2 

ROME  WB  AP 

83 

49 

71 

3 

1 

6 

1 

1 

0 

12 

6.3 

SAVANMAB  WB  AP 

WNW 

9 

7.6 

24 

NW 

20 

84 

82 

SO 

66 

6 

1 

3 

1 

0 

1 

12 

61 

5.8 

VALDOSTA  WB  AP 

KW 

10 

7.9 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

9 

5.4 

•  Tbls  datuB  Is 
obtained  by  visual 
observation  since 
recording  equlpsent  Is 
BOt  STallable.     It  Is 
not  necessarily  the 
fastest  Mile  occurring 
during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tsar 

o 

o 

-s 

e 

% 

< 

At» 

High 

e 
* 

3 

Aver 

1892 

72.1 

97 

36 

2.15 

1893 

70.8 

100 

38 

4.22 

U«4 

72.0 

98 

35 

2.51 

1895 

70.4 

99 

31 

4.01 

1896 

76.5 

101 

2.43 

1897 

70.3 

98 

34 

1.56 

ias8 

74.7 

103 

35 

1.16 

1899 

75.7 

101 

41 

1.92 

1900 

71.5 

95 

32 

2.43 

1901 

72.1 

99 

40 

5.61 

1902 

76.0 

102 

41 

2.44 

1903 

70.7 

103 

39 

5.96 

1904 

71.1 

100 

38 

2.20 

1905 

75.1 

101 

46 

5.00 

1906 

70.7 

99 

29 

4.90 

190T 

70.9 

95 

38 

4.15 

1908 

72.7 

101 

34 

2.77 

1909 

70.4 

98 

31 

4.16 

1910 

70.5 

100 

33 

3.26 

1911 

73.2 

101 

36 

2.24 

1912 

73.4 

101 

37 

4.06 

1913 

72.4 

102 

40 

2.16 

1914 

73.2 

103 

36 

0.80 

1915 

75.2 

102 

40 

6.78 

1916 

74.6 

103 

38 

2.68 

Temperattue 

Precipitation 

Year 

D 

3 

e 

s 

g 

o 

M 

« 

> 
< 

i2 

.3 

Si 

1917 

67.7 

100 

30 

2.76 

1918 

73.3 

102 

32 

1.83 

1919 

71.8 

98 

39 

4.87 

1920 

70.0 

98 

40 

4.41 

1921 

70.6 

101 

34 

4.25 

1922 

72.5 

99 

40 

7.24 

1923 

69.5 

93 

30 

8.50 

1924 

69.2 

98 

34 

3.61 

1925 

70.6 

100 

28 

1.81 

1926 

71.5 

103 

40 

1.84 

1927 

73.8 

104 

34 

1.55 

1928 

69.4 

98 

37 

3.72 

1929 

72.0 

97 

34 

5.27 

1930 

73.8 

98 

43 

2.11 

1931 

69.7 

98 

33 

3.44 

1932 

71.0 

97 

37 

3.63 

1933 

76.6 

101 

42 

2.67 

1934 

71.0 

96 

36 

5.63 

1935 

73.0 

98 

33 

2.78 

1936 

73.7 

100 

35 

1.23 

1937 

72.4 

102 

36 

2.11 

1938 

73.4 

102 

38 

3.46 

1939 

70.9 

96 

27 

4.11 

1940 

69.9 

98 

29 

2.12 

1941 

73.2 

103 

29 

0.91 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

H 

o 

£ 
> 
< 

e 

M 

o< 
X 

e 

tj> 
« 

> 

< 

1942 

71.8 

95 

38 

4.09 

1943 

73.3 

98 

32 

4.41 

1944 

73.2 

99 

30 

2.11 

1945 

69.4 

102 

35 

2.78 

1946 

71.1 

93 

33 

6.47 

1947 

71.3 

99 

28 

4.42 

1948 

72.7 

99 

34 

3.91 

1949 

72.6 

96 

38 

3.50 

1950 

74.3 

99 

41 

8.46 

1951 

69.7 

99 

33 

1 .47 

1952 

72.8 

99 

31 

4.79 

19S3 

75.6 

108 

40 

4.18 

1954 

67.2 

100 

30 

2.78 

All 

Years 

72.1 

3.43 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  apcordlng  to  area 
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Temperature 


NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARLTON  BRIDGE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 

CLAYTON 
CORNELIA 
DAHLONEGA 
tDALTON 
GAINESVILLE 

HARTWELL 
JASPER   1  NNW 
LAFAYETTE 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

TALLAPOOSA  2  NNW 

TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BROOKLET   1  W 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COVINGTON 

DUBLIN 

EXPERIMENT 

FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTICELLO 

NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 
■f  SWAINSBORO 
TALBOTTON 
WARRENTON 
WAYNESBORO 

WEST  POINT 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALMA  CAA  AIRPORT 

AMERICUS  <>  ENE 
BAINBRIDGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAKELY 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
COROELE 

CUTHBERT 

DOUGLAS 

EASTMAN 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  GAINES 


Precipitalion 


Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

c1 

Si 
&i 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet. 

Max. 

Min. 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

5  £ 
St 

1  " 

hi 

1 

74.7 

52.2 

63.5 

92 

31 

3S 

4 

1 

f— 

1 

U 

c 

\ 

2  32 

1 

1 

i 

1  .79 

4 

.0 

1  ° 

75.4 

53.6 

64.5 

-  5.6 

87 

30+ 

4] 

5+ 

97 

0 

'  C 

0 

c 

2,84 

.70 

j  .76 

13 

.0 

I  ^ 

79.6 

50.5 

65.0 

~  5.4 

92 

3 1 

37 

6 

9] 

1 

c 

0 

c 

2,78 

j  _ 

.40 

1  1.23 

13 

.0 

0 

CO  *T 

6^*2 

9C 

4  ] 

5 

9 1 

2 

1  0 

0 

0 

2,51 

1.32 

.82 

29 

.0 

'  0 

74  *  7 
* 

53.7 

4. 

~  5 .  f 

9] 

3 1 

4  ] 

4  + 

105 

1 

0 

0 

0 

3,31 

.51 

1.82 

1 3 

.0 

0 

1 

71.3 

43.7 

57.5 

-13.1 

87 

31 

30 

6+ 

6 

i 

1,93 

- 

2.26 

1  .65 

14 

.0 

!  0 

74.5 

61.1 

9C 

30+ 

35 

1 0 

1 5fi 

r 

4,35 

.93 

13 

.0 

0 

48*4 

6  8 

0 

0 

3,22 

23 

30 

.  0 

0 

81.9 

51.7 

66.8 

-  2.5 

95 

31 

38 

6 

70 

4 

0 

0 

;  0 

2,26 

_ 

.91 

.90 

3 

.  0 

!  0 

77.2 

50.9 

64.  1 

-  5.5 

92 

30+ 

39 

6  + 

100 

2 

0 

0 

1  0 

2,91 

.21 

!  1.30 

1 

3 

.0 

!  ° 

72.7 

47.3 

60.0 

-  4.6 

85 

30 

32 

6+ 

183 

0 

0 

2 

'  0 

t      2 ,62 

2,13 

.82 

29 

.0 

!  0 

74.5 

49.4 

62.0 

-  4.6 

88 

31 

36 

6+ 

148 

0 

0 

0 

,  0 

1  1,72 

— 

2,78 

.79 

14 

.0 

0 

75.1 

49.7 

62.4 

-  4.2 

90 

30 

37 

6+ 

141 

1 

0 

0 

;  0 

1  2.79 

1,83 

!  .72 

14 

.0 

0 

78 . 7 

53 . 7 

66 . 2 

-  2.5 

93 

3 1 

39 

4+ 

3 

0 

0 

0 

.  92 

.  0 

0 

77.0 

50.9 

64.0 

-  3.8 

92 

30+ 

38 

5 

111 

2 

0 

0 

1  0 

!      3*  ^5 

,66 

.82 

14 

.0 

0 

52.9 

66.3 

-  3.2 

92 

31 

42 

6+ 

73 

4 

0 

0 

0 

3.11 

,31 

1.12 

4 

.0 

0 

73. OM 

49. 6M 

61. 3M 

-  7.0 

90 

30 

35 

10 

169 

1 

0 

0 

0 

1.99 

- 

2,05 

.63 

4 

.0 

0 

76.2 

49.9 

63.1 

-  6.2 

92 

31 

35 

6 

129 

2 

0 

0 

0 

6,00 

2,60 

.0 

0 

78.6 

50.7 

64.7 

—  5.1 

97 

3 1 

38 

6+ 

1  04 

2 

0 

0 

0 

3.65 

•  05 

1.50 

14 

.0 

0 

75.5 

50.0 

62.8 

-  6.4 

93 

31 

37 

6 

141 

3,95 

,12 

1  .64 

13 

.0 

0 

76.0 

45.1 

60.6 

-  7.6 

93 

29 

31 

6 

197 

5 

0 

3 

0 

2,18 

1,42 

1.10 

4 

.0 

0 

76.5 

52.0 

64.3 

-  4.4 

90 

30 

40 

5+ 

101 

1 

2,77 

1,19 

1.17 

4 

.0 

0 

M 

95 

30 

2 

0 

0 

0 

3.58 

,36 

1.41 

14 

.0 

0 

6  3.2 

3.00 

.0 

79.6 

52.8 

66.2 

-  6.7 

92 

30 

42 

7+ 

65 

1 

0 

0 

° 

2  63 

- 

,65 

2.01 

13 

.0 

0 

81 .6^' 

55.8 

68  .  7M 

"■  3.7 

95 

30 

42 

22 

31 

2 

0 

0 

0 

2,59 

,45 

1.60 

13 

.0 

80.3 

56.9 

68.6 

-  5.5 

93 

30 

48 

9+ 

24 

2 

0 

3.97 

,47 

3.30 

13 

.  0 

0 

75.9 

50.2 

63.1 

-  6.3 

92 

31 

37 

6 

131 

2 

0 

0 

0 

2,25 

- 

,65 

.86 

14 

.  0 

0 

81.1 

57.1 

69.1 

-  4.3 

95 

30+ 

44 

4 

30 

' 

0 

0 

0 

2,40 

,68 

.90 

3 

.0 

0 

78.5 

54.7 

66.6 

-  5.4 

93 

31 

44 

4+ 

58 

2 

0 

0 

0 

2,26 

- 

,82 

1,15 

3 

.0 

0 

79.4 

52.6 

66.0 

-  4.5 

95 

31 

40 

6 

75 

3 

0 

0 

0 

1,67 

1,64 

,45 

4 

.  0 

82.7 

56.0 

69.4 

-  3.3 

100 

30 

45 

5+ 

29 

0 

0 

0 

2,08 

1,25 

.0 

75.7 

54.1 

64  .9 

-  5.7 

93 

31 

40 

4 

I 

0 

0 

0 

2,29 

*85 

13 

.0 

78.8 

M 

94 

30 

0 

0 

0 

1,49 

,50 

3+ 

.0 

0 

80.2 

55.1 

67.7 

-  4.7 

95 

31 

44 

5 

44 

4 

0 

0 

0 

3,51 

•  26 

1.12 

4 

T 

0 

79.4 

53.5 

66.5 

-  4.0 

92 

30 

39 

6 

72 

0 

0 

0 

3,34 

.15 

2.19 

13 

.0 

0 

77.6 

55.0 

66.3 

-  4.8 

95 

30 

41 

4+ 

77 

3 

0 

0 

0 

2.29 

- 

.84 

.94 

14 

.  0 

0 

78.4 

53.8 

66.  1 

-  4.9 

95 

31 

41 

4+ 

75 

2 

0 

0 

0 

1.30 

- 

1.50 

.36 

14 

.0 

0 

81.7 

56.0 

68.9 

-  3.9 

92 

30 

45 

6 

28 

' 

0 

° 

0 

4.31 

,85 

2.15 

13 

.  .0 

0 

80.1 

55.8 

68.0 

-  5.6 

96 

31 

44 

6 

48 

3 

0 

0 

0 

2.59 

- 

,63 

1,17 

13 

.0 

0 

77.9 

52.7 

65.3 

-  7.0 

92 

31 

41 

6 

2 

0 

0 

0 

•  26 

1.95 

14 

.0 

0 

79. OM 

54. IM 

66. 6M 

-  5.0 

93 

30+ 

39 

6 

74 

3 

0 

0 

0 

2,19 

1^08 

1,16 

1 3 

.0 

^ 

77  .5 

53.0 

65.3 

-  5.3 

93 

31 

39 

2  1 

85 

2 

0 

0 

0 

3,12 

•  40 

,90 

14 

.0 

77.6 

53.1 

65.4 

90 

30+ 

41 

4 

79 

2 

0 

0 

0 

2.99 

1,57 

3 

*ft 

0 

57.  OM 

M 

94 

30 

4 

c 

0 

0 

1.67 

1 . 35 

13 

.  0 

0 

78.2 

55.1 

66.7 

-  5.0 

93 

31 

43 

5 

59 

2 

0 

0 

0 

2.75 

,62 

1,70 

3 

.0 

0 

78.5 

53.9 

66.2 

-  5.5 

90 

30 

42 

6 

65 

1 

0 

0 

0 

4,83 

1,80 

1,15 

1 3 

.0 

^ 

78.5 

54.0 

66.3 

-  5.1 

92 

30+ 

41 

6 

61 

3 

0 

0 

0 

2.48 

- 

1,00 

.99 

4 

.0 

0 

66. 

2,71 

T 

81.0 

53.3 

67.2 

93 

31 

43 

5  + 

2 

Q 

0 

0 

3,  00 

1.18 

14 

.0 

52.5 

6.7 

93 

^1 

40 

5+ 

3,69 

82.1 

58.7 

A  *  ^ 

3 1 

46 

5 

4 

2,51 

1.17 

1.01 

.  0 

4 

0 

0 

0 

2,35 

1.66 

.0 

81  *9 

54*9 

68*4 

-  4*2 
* 

94 

30* 

41 

30 

3 

0 

0 

0 

2.80 

2*47 

13 

.0 

80.1 

56.1 

68.1 

-  5.3 

95 

31 

42 

5 

37 

^1 

1.63 

- 

1.77 

1.04 

13 

.0 

0 

85.3 

58.5 

71.9 

-  2.9 

94 

31 

42 

9 

8 

ft 

1.71 

1,57 

.67 

28 

.0 

0 

81. 6M 

60. 5M 

71. IM 

51 

16+ 

1 

3  ^ 

0 

2.34 

1.42 

27 

.0 

0 

81.4 

58.0 

69.7 

-  4.4 

93 

31 

44 

5 

18 

2 

0 

0 

0 

3.54 

.11 

1.91 

28 

.0  1 

0 

82.3 

62.9 

72.6 

-  2.0 

91 

30 

52 

5 

0 

1 

0 

0| 

0 

3*63 

,35 

1.51 

27 

.  0 

0 

80.2 

61.9 

71.1 

87 

30 

50 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

2,10 

.66 

27 

.0 

0 

82.8 

57.7 

70.3 

-  4.0 

91 

31 

44 

5 

10 

2 

0 

o| 

0 

2.27 

,63 

1.30 

13 

.0 

0 

83.0 

54.4 

68.7 

-  7.0 

94 

31 

45 

7+ 

18 

2 

0 

0 ; 

0 

2,21 

1,42 

.89 

13 

.0 

0 

82.1 

58.2 

70.2 

-  4.2 

93 

30 

47 

5+ 

16 

2 

0 

0 

0 

2,  16 

1,40 

1.35 

13 

.0 

0 

80.2 

57.6 

68.9 

-  4,9 

94 

31 

44 

5 

2 

0 

0 

0 

2,42 

,50 

•  98 

14 

.0 

0 

81.9 

58.3 

70.1 

-  4.3 

95 

30 

44 

5 

17 

0 

0 

0 

4,55 

•  43 

2.60 

3 

.0 

0 

81. 5M 

57. 8M 

69. 7M 

-  4.6 

91 

1 

47 

4 

0 

0 

0 

2.06 

.80 

14 

•  0 

0 

83.8 

57.7 

70.8 

-  3.2 

98 

30 

45 

5 

13 

7  ' 

0 

0 

0 

2.15 

1.04 

.84 

4 

.0 

0 

83.3 

58.6 

71.0 

-  3,5 

96 

30 

47 

5 

9 

6 

0 

0 

0 

2.61 

•  57 

.71 

14 

.0 

0 

81.5 

56.5 

69.0 

93 

30 

41 

9 

27 

1 

0 

0  i 

0 

3.50 

1.57 

13 

.0 

0 

84.5 

56.9 

"0.7 

94 

30 

44 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

3,40 

2.60 

27 

.0  1 

0 

82.1 

55.1 

68.6 

-  5,0 

93 

30 

40 

5 

25 

2 

0 

0 

j 

0 

1,65 

U79 

.44 

13 

.0 

i 

0 

No.  ot  Days 


1  0 

3I  0 

1'  1 
2l  0 
2ll 

2^0 
5  '  0 
3  0 

2  :  0 
2|2 

3!o 
2  0 
310 


See  Reierence  Notes  Following  Statton  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
MAY  1934 


Temperature 


Precipitalion 


Station 

ai 

sS 
II 

Averag* 

Averig* 

Departure 
From  Normal 

• 

2 

• 

- 

a 

1 

i 

No.  of  Day, 

ToUl 

Snow. 

SU.I.  Hall 

No.  ol  Day* 

• 

a 

s 

s 

Max. 

Mln. 

1 
.1 
3z 

S& 

>• 

s 

S 

1 

3 
iS 

Max.  Daplh 

on  Ground 

e 

c 

s 
X 

t 

— 1 

t 

1.00 
1    or  Mor. 

sS 

5  k 

hi 

'"i 

GLENNV I LLE 

81  2 

57,9 

69.6 

-  4.3 

95 

30 

48 

19 

1 

0 

0 

0 

2.99 

13 

1  00 

.0 

I 

7 

3 

1 

HAWKINSVILLE 

80,7 

54.6 

67,6 

-  5.8 

95 

30 

42 

5+ 

43 

2 

0 

0 

0 

3.62 

•  61 

1.49 

14 

.0 

5 

3 

1 

HOGGAROS  MILL 

82.9 

56.0 

69.5 

-  4.4 

94 

31 

42 

7+ 

22 

5 

0 

0 

0 

1.85 

■ 

1.67 

.90 

14 

0 

5 

1 

0 

LUMDC  K  til' 

82.6 

Si. 8 

68,7 

96 

31 

43 

3+ 

3 

0 

0 

0 

2.43 

•  70 

1.14 

13 

:o 

0 

6 

2 

1 

MONTEZUMA  1  NE 

81.7 

55. <i 

68,6 

-  5,0 

92 

30+ 

44 

23 

3 

0 

0 

0 

2.42 

.66 

•  0 

0 

* 

0 

■  •A,  II  T0  1C    9  PCP 

81  .'t 

57.9 

69,7 

-  5.5 

92 

31 

45 

13 

2 

0 

0 

0 

2.06 

.53 

1.38 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

QUITMAN 

8'i.2 

59.5 

71,9 

-  2.9 

92 

30 

47 

5+ 

5 

3 

0 

0 

0 

4.58 

1.08 

2.20 

29 

.0 

0 

6 

3 

I 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

81. 0 

54.4 

67.7 

-  3.9 

92 

30 

40 

9 

39 

1 

0 

0 

0 

5.43 

2.27 

3.82 

14 

.0 

0 

5 

SAVANNAH  WB  AP  R 

80.3 

57.4 

68.9 

-  4,0 

92 

30 

47 

9 

23 

1 

0 

0 

0 

4.45 

1.54 

2.90 

13 

.0 

0 

5 

i 

I 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

79.3 

63.1 

71.2 

-  3,3 

86 

19+ 

48 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.73 

1.70 

13 

.0 

0 

2 

2 

THOMASVILLE 

83.2 

56,3 

69,8 

-  4.2 

91 

30+ 

42 

5 

13 

3 

0 

0 

0 

2.55 

1.08 

1.13 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

TIFTON  2  N 

81.2 

58.2 

69,7 

-  3.8 

89 

1  + 

46 

5 

0 

0 

0 

0 

1.60 

1.71 

.54 

13 

.0 

3 

2 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

e',.0 

58.1 

71.1 

-  3,1 

95 

30 

45 

7 

9 

6 

0 

0 

0 

1,19 

1.72 

.32 

12+ 

.0 

4 

0 

0 

WAYCROSS 

82.3 

57.6 

70,0 

-  4,4 

93 

30 

45 

5+ 

12 

2 

0 

0 

0 

2.64 

.69 

1.26 

14 

.0 

I 

6 

2 

1 

WOODRUFF  DAM 

DIVISION 

69,7 

2.72 

.0 

STATE 

67.2 

-  4,9 

2.78 

.65 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


Sm  Batorancc  NoIm  Following  Station  Index 

-  53  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
A I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALBANY  MB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  we  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARO  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 

BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARHOLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 


SW 


CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CMOeSTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMHING  1  N 
CURRYVlLLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN   1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 
EMBRV 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  5 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 

GLENNVILLE 
GOAT  BOCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HARTWELL 

HAWKINSVILLE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWA5SEE 
HOGGARDS  MILL 
JASPER   1  NNW 

JONESBORO 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 

MIDVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONT  I CELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  WNW 
NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  h  N 
NOTTELY  0AM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 


RECORD  MISSING 


2.60 

.0<> 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


1*18 


■Al  .02 
•12  tOl 


•21  •02 
•  06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continued 


Station 

3 

Day  oi  month 

£ 

1   1  2  {  3 

4  1  5  1  6 

7|8| 

9 

10  1  11 

12 

13 

u  1 

IS 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

QUI THAN 

RINOCOLO 
KISINO  FAMN 
DOME 

9*87 
».27 

J.«» 

.99  .17 
.34 
.38 
.09 

.49 
.49 
.34 
.40 
.88 

.10 
.14 
.20 
.34 

T 

1.08 
.28 
.36 
.22 
.97 

•  20 
U07 
1.12 

.43 
1.90 

.24 
.02 
.09 
.09 

•  01 

■  19 
•  49 
.04 

■  09 
•  10 

.99 
.19 
.18 
.90 
■  04 

7 

■  10 

2.20 

•  52 
.28 
■  10 

•  04 

1.00 
•  22 
.02 

ROME  MB  AIRPORT  R 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  we  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNH 

3.99 
9.«9 
».»9 
2.91 
3.12 

T 

.80 

.39  .99 
.98 

.40  T 

7 

.70 
.90 

.11 

7 

7 

.04 

7 

7 
T 

T 

.01 

1.64 
.41 
2.90 
1.70 
.80 

.33 
3.82 

7 

.07 
.74 

T 
T 

•  04 

•  04 

T 

■40 

•  07 
■  41 

■  04 

T 
T 

.14 

.01 

7 

■  24 

■  00 
.10 

T 

•  24 

•  42 

•  45 

T 

't 

STANLEY  GAP 
sue  HE  S 
SUHNERVILLE 
SKAINSBORO 
SHEET  GUM 

9.16 
2.9» 
3.69 

1.57 
9.11 

.38 
.60 

1.12 
.99 
.43 

.20 
.16 
.30 

7 

.20 

.39 
1.35 
.01 

.72 
2.00 
.99 

T 

.48 

•  43 

.10 

T 

.45 

■  09 

■  62 

■  11 

■  17 

■  07 
.16 
.10 

■  19 
.14 
.08 

.16 

.08 

7 

T 

.0« 

•  09 

•  03 

•  10 

•  21 

•  11 

•  98 

•  20 

TAteOTTON 
TALLAPOOSA  ?  NNH 
TATLORSVILLE 
THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 

2.79 
2.18 
3.«8 
2.99 
1.60 

1.70 

1.10 
1.41 
■  09 
.50 

.39 

•  18 
.24 
1^19 
.5* 

.90 
•  79 
1.41 
.05 
.42 

•  19 

•  19 

7 

T 

.12 
.37 
.09 

.09 

•  11 

•  90 

•  09 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 

9.08 
2.77 
2.79 
*.61 
1.19 

.09 

.76 
.12 

1.23 
1.17 
.92 
.44 
.07 

.19 
.01 
.10 
•  23 

.02 
.02 

.32 

•  10 

•  92 

1.00 
1.00 
1.76 
1.16 

.14 
.23 
.06 
.04 

■  01 

• 

.19 
.02 
.11 
■  22 
•  29 

.10 

7 

.09 
•  19 

.10 
.11 

7 

.02 

7 

.07 

•  25 

•  85 

•  02 

•  72 

•  04 

HALE SKA 

HARRENTON 

HASNINGTON 

WAVCROSS 

HAVNCSBOAO 

*.ll 
4.89 
9.98 
2.6t 

T 

1.01 

.02 

.02 
MISSIN& 

.87 
1.23 
.22 

.09 
.06 

•  •19 

•  47 

•  16 

.90 
1^41 
1^26 

.02 
.07 
.01 

T 

7 

■  19 

.09 
.07 

.08 

.20 

.90 

•  79 

•  20 

•  15 

•  84 

•  04 

•  02 

•  02 

•  0«  4 

WEST  POINT 
HOOOeURV 
ttOOORUFF  0AM 
■OOOSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

2.*> 
2.79 

3.10 
2.19 

RECORD 

.20 

MISSINC 

T 

.99 
.38 

1.24 
.42 

.01 

.37 
.25 

7 

T 

.04 

7 

•  20 
1.02 

•  09 

•  11 

•  32 
.98 

1.16 
.72 

.02 
.10 

7 

■  49 
.48 

.08 
.17 

.16 
.12 

.11 

T 

.19 

.50 
.10 

•  02 

RETERKNCK  TOTKS 

Vk>  toot  dlflt  IdSBtlf IcKtlOB  nuBbers  la  tb«  Indax  ouaber  coluu  of  tb«  Stktloii  lodsx  ar«  uslgaed  on  ■  atats  baal*.     Tb«r«  will  b«  no  dnpllcatloa  of  Duabara  vlthlo  a  atata. 
ricvraa  and  lattara  folloving  tb«  atatloa  aaae.  auch  aa  12  SS¥,  Indlcata  dlataace  la  allaa  and  dlractloo  froa  tb«  poat  offlee. 
OtMrvatlOD  tlaea  (Ivao  la  the  Statloa  ladaz  ara  la  local  atandard  ttaa. 

Ollayad  data  aad  correctloaa  vill  be  carried  oaly  la  ths  Juaa  aod  Dacaabar  laauaa  of  tbla  balletia, 

■■■ttlr  aad  aaaaoaal  anovfall  and  baatlog  decrea  daya  for  tba  pracadlag  12  aoatba  vlll  ba  carried  la  tba  Juaa  laaoe  of  tbla  bulletin. 

Rtmtloaa  appearlag  la  th«  ladax,  but  for  ablch  data  ara  not  Hated  la  tba  tablaa,  are  altber  alsalng  or  racelvad  too  late  to  be  lacludad  la  tbla  laaua. 

Valaaa  othervlaa  indlcatad,  dlaanaloaal  ualta  uaed  In  tbla  bulletin  ara:     teaparature  In  'T, ,  pracipltatloa  and  avaporatloa  le  Iticbaa,  and  vlad  aoveaent  In  allaa.     Defraa  daya  are  baaed  on  a  dally 
av«rac«  of  0S*  F.     Evaporatloa  la  aeaaured  la  the  atandard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaatar  unlaaa  otbaralae  ataova  by  footoota  follovlas  Table 

>laat  aad  ball  vara  lacluded  la  aaovfall  aTeragee  In  Table  1,  begloBlng  «ltb  July  1948. 

tHwata  la  Table  3  are  froa  aoa-recordtng  gagee,  ualeaa  otharalae  ladlcated. 

,  Data  la  Tablea  3,  9  and  6  and  anovfall  data  la  Table  7  ara  for  the  24  houra  ending  at  tlaa  of  obaervatlon.     Sea  the  Station  ladaa  for  obaarvatlon  tlaa. 

;  9mtm  aa  ground  la  Table  7  la  at  obaervatlon  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  aad  CAA  atatlona.     For  tbeaa  atatloaa  enoa  oa  ground  valuea  are  at  7:30  A.M.   I.9.T.     WTH  BQDIT  la  Table  7  aaaaa  tba  vater 
'  •VVlvaleat  of  aitoa  oa  the  ground.     It  la  aeaaured  at  aeleeted  atatloaa  when  the  depth  of  aoov  on  the  ground  la  tvo  locbaa  or  aora.     later  equivalent  aaaplea  ara  aacaaaarlly  takaa  frtn  dlffaraat  polata 
for  racceaalTe  obaervat loaa ;  coosequently  occaaional  drifting  and  other  cauaea  of  local  variability  In  the  anovpack  reault  In  apparent  Incooalateaclaa  la  the  reccrd. 

-    Ko  record  In  Tablea  3,  6.  7  aad  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tablea  3  and  S  la  indicated  by  no  eatry. 

•  And  alao  on  a  later  date  or  datea. 

•  Aaouat  lacluded  la  follovlag  aeaaureaont,  tlae  dlatrlbutloa  uakaova. 

•  Data  Id  the  coluaa  foraerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  aore  have  beea  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  aora  affactiva  Jaouary  1,  1934. 
//    Gage  la  equipped  vlth  a  vlodahield. 

B    Adjuated  to  a  full  aoath. 

C    la  the  "Refer  to  Tablea"  coluan  la  the  Statloa  ladex  the  letter  "C   ladlcatea  recorder  atatloas.     Tbeaa  atatlona  are  proceaaad  for  apaclal  purpoaea  aod  are  publlabad  later  in 
Bovrly  Precipitation  Data. 

I    later  equivalent  of  aaovfall  vbolly  or  partly  eatiaated,  ualag  a  ratio  of  1  lach  vater  equivalent  to  every  10  iacbea  of  oav  aaoafall. 

H    Oae  or  aore  daya  of  record  alaalng;     aea  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  tbla  atatloa,  have  been  adjuated  to  repreaeat  the  valae  for  a  fall  MStb. 
R    Aaenata  froa  recording  ga<e  (Tbaae  aaouata  are  eaaeatlally  accurate  but  aay  vary  allghtly  froa  tbe  aaouata  to  be  publiabed  later  In  Boorly  Precipitation  Data). 
T    Trace,   an  aBOunt  too  aaall  to  aeaaure. 
T    Includea  total  for  prevloua  aoath. 

Sateerlptloa  Price:     15  centa  per  copy,  aootbly  aad  annual;  $1.30  per  year.     (Yearly  aubacrlptloa  includea  the  Aaaual  Simary.)     Cbecka  aad  aoaey  ordera  ahould  ba  aade  payable  to  the  Super  la  teadaat 
of  Docnaeata.     Realttaacea  aad  correapoadeoce  regarding  aubacrlptioos  ahould  be  aent  to  tbe  Superlnteodent  of  Docuaasta.  Governaaat  Printing  Office,  ffaablagton  29,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 
MIN 

86 

89 

89 
65 

89 

73 

74 
43 

76 

83 

78 

77 

75 

68 
47 

85 

76 

76 

65 

46 

79 
53 

64 

85 

84 

77 

75 

81 

62 

63 
51 

87 
50 

79 
49 

64 
65 

88 
66 

90 
67 

93 
66 

81 

5: 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
66 

88 
62 

87 
55 

74 

40 

77 
42 

76 
42 

83 
43 

80 
40 

76 
42 

78 
49 

79 
52 

66 

53 

82 

60 

80 
57 

71 
46 

79 
51 

63 
55 

86 

62 

78 

77 

82 

83 

82 

S3 

76 

S5 

90 

87 
63 

93 
65 

s: 

5< 

ALBANY 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
69 

91 
70 

86 
49 

74 
46 

76 
48 

75 
51 

84 

55 

60 
51 

78 
58 

75 
61 

69 

58 

87 
60 

64 
64 

77 
56 

69 
56 

78 
57 

82 
59 

87 
63 

81 

79 

77 

82 

84 

84 

87 

81 

67 

89 
66 

88 
68 

94 

72 

82 
5f 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

87 
65 

73 

50 

76 
47 

75 
50 

83 
49 

79 

57 

77 

49 

76 

58 

69 

62 

87 

56 

83 
66 

77 
61 

69 
57 

78 
55 

84 

55 

86 

61 

79 

77 

62 

84 
55 

85 

55 

87 
54 

62 
68 

69 

66 

89 
66 

87 
68 

94 
68 

94 
67 

s: 

61 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

74 
64 

74 
64 

63 
65 

74 

39 

61 
42 

66 
40 

71 
49 

72 
50 

73 
51 

67 
44 

66 
43 

72 
43 

75 
56 

58 
54 

66 
51 

74 

47 

76 

52 

78 

74 

76 

65 

70 

75 

SO 

83 

82 

S3 

82 
65 

85 
64 

88 
62 

92 
65 

71 
5i 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
70 

88 

63 

90 

62 

76 

54 

78 

45 

77 
45 

84 

41 

78 

51 

78 
41 

76 

53 

77 

50 

85 
55 

61 
64 

81 
61 

65 
50 

80 
46 

83 

53 

65 

83 

SO 

76 

81 

82 

82 

83 

76 

82 
66 

S9 
66 

89 
67 

94 
63 

91 
64 

SJ 
ii 

AMERICUS   <>  ENI£ 

MAX 
MIN 

85 
63 

87 
66 

83 
68 

79 
44 

74 
42 

74 
43 

82 
48 

79 

56 

75 
46 

74 
54 

66 
53 

62 
56 

75 
64 

69 
59 

66 
52 

79 
56 

81 

57 

83 
56 

SO 

76 

76 

SO 

62 

62 

83 

79 

85 

90 

SS 
64 

91 
66 

95 
67 

8( 
S( 

ATHENS 

MAX 
MIN 

80 
64 

81 
66 

80 
66 

67 
43 

69 
41 

70 
41 

77 
48 

71 

52 

69 
48 

68 
45 

73 
43 

75 
46 

68 
55 

57 
52 

63 
50 

77 
53 

79 
56 

74 

57 

78 

58 

72 
52 

71 
45 

74 

78 

81 

64 

78 

61 

82 

85 

87 

87 
66 

7! 

5; 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
63 

83 
62 

68 
41 

72 
38 

74 

37 

60 
42 

76 

52 

71 
45 

72 
44 

76 
36 

SO 
41 

79 

56 

67 
52 

65 

50 

79 
51 

82 
50 

SO 
52 

79 

55 

78 
50 

75 
39 

79 
36 

80 

64 

66 

66 

85 

84 

69 

89 

92 
63 

7( 
51 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
65 

60 

53 

69 
43 

71 
41 

72 
42 

79 
49 

73 
54 

71 
47 

71 
43 

75 
45 

76 
48 

64 

53 

54 
50 

64 

50 

80 
52 

82 

55 

77 

57 

79 
55 

70 
47 

74 

78 

80 

86 

85 

78 

63 

83 

88 

90 

90 
67 

7' 
5' 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
66 

81 
65 

78 
46 

63 
41 

67 
41 

70 
44 

77 
49 

68 
49 

70 
48 

67 
45 

73 
51 

76 
53 

66 
55 

56 
50 

63 
49 

76 
51 

77 
58 

71 

78 

66 

69 

73 

78 

81 

64 

78 
61 

63 
62 

82 
63 

84 

65 

68 
65 

91 
68 

T 

s: 

AU6USTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
63 

69 
64 

73 
52 

72 
48 

75 
44 

82 
42 

78 

50 

77 
43 

72 
45 

75 
45 

82 
42 

65 
60 

61 
54 

63 
50 

61 
48 

84 

52 

82 
57 

83 

74 

75 

79 

82 

64 

88 

62 

86 

86 
62 

87 
65 

92 
63 

89 
65 

7( 

s: 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

se 

67 

88 
66 

86 
65 

79 
50 

74 
51 

77 
46 

81 
46 

79 
61 

77 
48 

73 
49 

77 
50 

47 

60 

70 
56 

62 
51 

62 
50 

86 
55 

S3 
57 

84 
61 

79 
56 

75 
48 

81 
42 

84 

86 

68 

82 

86 

86 

87 

95 

90 

a: 

5! 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

92 
63 

92 
67 

92 
68 

62 
52 

76 
45 

77 
49 

85 
47 

82 
57 

84 
42 

60 
60 

se 

57 

89 
54 

86 
68 

86 
64 

75 
59 

60 
54 

85 
54 

87 
60 

87 
66 

82 

87 

82 

85 

86 

87 

82 

36 

90 
65 

85 
66 

92 
69 

94 
69 

8! 
61 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

85 
70 

83 
7  1 

85 
64 

80 
65 

78 
52 

79 
54 

80 

55 

88 
59 

63 
55 

eo 

52 

79 
53 

76 
56 

80 
70 

85 
66 

76 
59 

76 
51 

81 
55 

88 
62 

87 
68 

82 
65 

78 

79 

80 

82 

83 

78 

76 

82 

90 
68 

90 
68 

s: 

61 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
51 

78 
60 

81 
61 

72 
38 

57 
32 

61 
30 

67 
38 

70 
41 

63 
34 

65 

32 

63 
3  1 

69 

37 

72 
46 

59 
52 

59 
46 

63 
41 

76 
42 

77 
45 

70 
44 

74 
48 

59 
32 

67 
30 

73 
35 

78 

76 

81 

60 

80 

78 

62 

67 

7: 

4.' 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
66 

85 
71 

71 
48 

74 
44 

76 
48 

63 
49 

78 
58 

77 
48 

77 
55 

72 
59 

87 
53 

83 
68 

73 
62 

74 

57 

78 
54 

84 

55 

85 
58 

76 

65 

76 

61 

76 
49 

80 
49 

66 

85 

86 

81 

66 

89 

84 

91 

93 

s: 

61 

BROOKLET  1  w 

MAX 
MIN 

87 
66 

67 
64 

90 
63 

79 

55 

79 

50 

76 

50 

64 

50 

61 

59 

77 
46 

75 
48 

69 

5  1 

64 

49 

76 
64 

69 
61 

66 
54 

74 
49 

63 
56 

83 
57 

83 
64 

76 
62 

73 

50 

79 
49 

61 
53 

62 
52 

84 

62 

78 

SO 

86 

86 

93 

89 

81 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

85 

73 

83 
70 

88 
67 

80 
68 

80 
52 

81 
54 

83 

56 

66 
63 

62 

56 

81 

65 

79 

83 

58 

82 

68 

85 
66 

72 
59 

76 
54 

84 

60 

69 
63 

85 
67 

80 
64 

78 
53 

76 
58 

81 
60 

82 

57 

85 
6 1 

80 

78 

81 

85 

91 

87 

8. 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 

84 

82 

78 

77 

77 

81 

86 

60 

77 

77 

77 

81 

64 

72 

74 

52 

60 
56 

84 
66 

86 

67 

80 
60 

74 

51 

77 

53 

76 
58 

79 
57 

82 

81 

77 

81 

84 

87 

65 

ai 

CAIRO   2  NNW 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
68 

86 
65 

81 
51 

76 
44 

76 
49 

85 
45 

79 
54 

63 
47 

78 

59 

80 

56 

87 
54 

64 

67 

76 
64 

76 
57 

76 

53 

83 

53 

66 

57 

82 
65 

79 
62 

76 
48 

82 
48 

83 
63 

85 
5 1 

66 
54 

81 
67 

65 
67 

89 

86 

90 

91 

8; 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

81 
66 

83 
6  3 

72 
59 

61 

65 

64 

66 
39 

68 
41 

69 

66 
35 

72 

73 

67 

59 

67 
5 1 

78 
48 

78 
49 

79 
50 

76 
48 

70 
49 

70 
37 

72 
39 

60 
40 

62 
41 

62 
46 

83 
49 

84 
49 

80 
50 

S3 
56 

90 
60 

90 
59 

7' 

^ 

CAMILLA 

MAX 

MIN 

89 
58 

89 
57 

86 

57 

79 

75 

62 
47 

87 

89 

81 
46 

79 
55 

SO 

79 

79 

76 

79 
56 

SO 
46 

80 
47 

79 
56 

79 

57 

80 

57 

80 
46 

79 
46 

79 
47 

84 
49 

86 

57 

63 

89 

88 

89 

92 

94 

8 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 

91 
63 

79 

58 

80 

78 
46 

84 

49 

82 

77 

78 

6 1 

72 

85 
55 

78 
65 

84 

68 
57 

76 
49 

85 

55 

86 
62 

65 
67 

79 
63 

76 
47 

82 
51 

62 
54 

82 
61 

86 

52 

82 
59 

76 
67 

86 
67 

69 
70 

93 
69 

69 
66 

8 
5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

74 
63 

85 
60 

85 
61 

83 
45 

72 
37 

72 
35 

74 

39 

60 
52 

73 
38 

72 
44 

72 
39 

76 
40 

80 
50 

59 
52 

56 
51 

65 
50 

60 
46 

61 

50 

76 
52 

80 
48 

70 
37 

73 
37 

80 
39 

82 

65 
46 

89 
62 

62 

87 

65 

88 

92 

60 

7 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

83 
66 

86 
64 

81 
60 

61 
40 

67 
41 

71 
37 

77 
44 

68 
46 

67 
42 

67 
4 1 

74 
46 

76 
^7 

74 

56 

59 
53 

63 
50 

78 
44 

76 
55 

72 

52 

77 
51 

69 
49 

71 
39 

74 

39 

SO 
42 

82 
45 

65 
46 

81 
64 

82 
6 1 

82 
66 

85 
60 

90 

92 
6 1 

7 
5 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
66 

86 
66 

69 
41 

73 
42 

77 

36 

78 
49 

73 
41 

78 
45 

77 
39 

77 
43 

78 
46 

78 
56 

70 
53 

70 
51 

88 
47 

82 
50 

83 
53 

78 
53 

82 
51 

76 
39 

78 
41 

87 
46 

88 

50 

65 
53 

68 
58 

88 
63 

92 
65 

93 
67 

94 
61 

95 
62 

8 
5 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

82 
66 

86 
66 

79 
56 

65 
40 

69 
44 

74 

39 

75 
46 

70 
44 

68 
47 

69 

39 

74 
44 

78 
49 

69 

53 

63 
54 

67 
51 

60 
46 

79 
50 

77 
55 

60 
51 

76 

51 

73 
39 

76 
44 

82 
44 

84 
46 

S3 
52 

81 
52 

82 
59 

S3 
66 

66 
62 

92 
59 

92 
61 

7 
6 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 
61 

80 
60 

73 
61 

66 
39 

66 
39 

69 

32 

69 
41 

67 
45 

65 
36 

66 
33 

70 
3  7 

74 
42 

65 
52 

55 
51 

60 
50 

77 
47 

78 
46 

71 
52 

75 
50 

62 
46 

70 
32 

76 
36 

78 
43 

78 
44 

82 
60 

79 
53 

SO 
50 

79 
62 

78 
56 

65 
58 

84 
60 

7 
4 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
68 

67 
69 

73 

73 

75 
47 

81 
50 

80 

74 

74 

55 

71 

5  7 

84 
52 

82 

62 

68 
59 

68 
54 

61 
51 

83 
55 

84 

56 

80 
63 

60 
58 

75 
47 

80 
46 

83 

52 

85 

52 

65 
65 

63 
65 

86 
65 

67 
66 

88 
65 

95 
66 

95 

68 

8 
5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
67 

82 
56 

68 
44 

72 
44 

73 
45 

79 
47 

72 
51 

72 
46 

72 
54 

67 
52 

82 
50 

73 
62 

66 
57 

67 
53 

79 

50 

81 
51 

80 
53 

79 
60 

70 
54 

73 
46 

78 
45 

83 
49 

85 
51 

83 

52 

82 

63 

64 

65 

66 
65 

88 
63 

92 
64 

93 

67 

71 
3. 

COROELE 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 
69 

90 
69 

84 
48 

70 
44 

74 

45 

74 
47 

61 
56 

77 
47 

76 

56 

75 
5  3 

68 
53 

85 
63 

79 
62 

73 
54 

64 
56 

77 

57 

S3 
59 

84 
64 

80 
60 

74 
47 

75 
46 

60 
52 

82 
5 1 

83 
65 

84 

65 

80 
66 

66 
66 

89 
66 

67 
69 

94 
69 

8i 
5 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

82 

79 

76 

66 

67 

71 

73 

66 

66 

68 

72 

73 

69 

55 

65 

77 
45 

81 
50 

72 

78 

71 

72 

74 

77 

81 

83 

77 

80 

76 

84 

66 

88 

7^ 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 

65 

82 

67 

69 
43 

73 
41 

75 
40 

81 
44 

76 

51 

73 
45 

73 
4 1 

76 
47 

60 
49 

69 

56 

58 
53 

66 

50 

61 
4S 

83 
50 

79 
54 

82 

57 

71 

52 

75 
42 

78 
41 

82 
45 

86 
47 

87 
54 

81 
69 

85 
65 

86 
64 

91 
65 

94 

63 

95 

65 

7' 
5. 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
67 

87 
64 

82 
46 

74 
44 

75 
49 

82 
51 

60 
56 

76 
52 

73 
56 

69 
56 

85 
53 

84 
66 

74 
61 

71 
55 

60 
55 

83 

59 

86 

60 

81 
64 

76 

56 

76 
49 

60 

52 

85 
56 

65 

55 

85 
59 

82 
66 

85 
64 

69 
64 

87 
65 

96 
67 

94 
69 

8 

91 

DAHL0NE6A 

MAX 
MIN 

79 

82 

76 
63 

64 

66 
41 

73 
37 

71 

66 

66 

67 

74 

76 

69 

56 

63 

80 
43 

79 
50 

73 
52 

76 

53 

71 
46 

70 
37 

77 
41 

60 
47 

60 
47 

84 

50 

84 

55 

84 

59 

74 
63 

64 
62 

90 
60 

89 
64 

71 
4' 

OALTON 

MAX 
MiN 

SO 
62 

77 
64 

74 
53 

66 
39 

64 
44 

69 
39 

59 
48 

71 
44 

75 
46 

76 
39 

74 
42 

62 
53 

70 
54 

71 
55 

65 
54 

63 
53 

76 
52 

74 
55 

82 
56 

77 
53 

86 
50 

66 
64 

86 
50 

67 
62 

80 
61 

91 
65 

92 
66 

86 
64 

65 
62 

84 
63 

91 
64 

71 
i 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
56 

74 
47 

77 
50 

81 

50 

83 
55 

63 
59 

60 
60 

77 
50 

76 
55 

SO 
50 

87 
59 

81 
60 

80 
64 

70 
61 

80 
59 

85 
62 

86 

62 

79 

51 

76 

55 

60 
55 

62 
53 

83 
54 

84 

56 

85 
62 

62 
65 

88 
69 

86 
6S 

a 

5 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 
66 

90 
67 

76 
49 

75 
45 

77 
47 

83 
45 

79 

58 

76 
46 

77 
55 

69 
50 

86 
48 

80 
65 

66 
60 

67 
53 

82 
50 

85 
54 

85 
58 

84 

62 

76 
59 

78 
48 

82 
46 

84 

50 

67 
49 

88 
50 

81 
59 

87 
65 

90 
64 

93 
66 

100 
66 

96 
67 

8; 
51 

B««  r«f9r*nc«  oot«B  fol\o*lng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
HAY  195* 


Slatlan 

Day 

Ol  Month 

1 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2Q 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

« 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

90 

92 

90 

82 

77 

78 

85 

83 

60 
50 

78 

71 

55 

87 
5 1 

83 
65 

73 
61 

69 

53 

81 

85 

86 

60 

83 
65 

77 
60 

78 
49 

83 
47 

84 

53 

86 
52 

86 

56 

82 
62 

88 

67 

91 
65 

92 
68 

98 

70 

97 
68 

83.8 
57.7 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

80 

S3 

84 

80 

63 

68 

72 
52 

78 

50 

70 
50 

70 

70 
51 

70 
50 

80 
59 

61 

53 

57 
49 

66 
49 

76 

35 

SO 
57 

76 

57 

77 

50 

67 
41 

70 
43 

75 

51 

80 

68 

84 
59 

83 
63 

78 

63 

83 
63 

83 
64 

89 
64 

93 
67 

75.7 
54.1 

FIT20ERAI.D 

MAX 
MIN 

91 

90 

90 

65 

75 

75 

85 
51 

80 
56 

81 
50 

77 
58 

73 
56 

86 
55 

83 
64 

60 
63 

71 
55 

79 
53 

84 

58 

67 
61 

84 
66 

79 
51 

78 

50 

82 
49 

62 

54 

83 
53 

86 

59 

82 
64 

86 

67 

89 
66 

90 
69 

96 

09 

93 
66 

83.3 
58.6 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 

bi 

84 

62 

89 
61 

65 
60 

76 
46 

77 
45 

83 
44 

80 

57 

77 
41 

78 
62 

77 
44 

84 
51 

79 
65 

79 
65 

77 
59 

76 
49 

81 

52 

83 

57 

83 
67 

77 
63 

76 
44 

80 
48 

80 
52 

81 
49 

86 
47 

62 
54 

76 
66 

64 

68 

66 
70 

93 
69 

86 
69 

81.5 
56.5 

FOLKSTON  9  SM 

MAX 
MIN 

89 

88 

91 

85 

61 

78 

85 

87 

89 

83 

85 

66 

64 

83 

61 
60 

79 
46 

84 

49 

69 

66 

86 

79 

62 

78 
49 

82 

47 

83 
51 

83 
56 

85 
50 

80 
59 

76 
62 

88 
66 

67 
67 

94 

66 

91 

64 

84.5 
56  .9 

FOdSYTM  1  S 

MAX 
MIN 

89 

85 

82 

68 

71 

74 

79 

76 

74 

72 

70 

60 

73 

60 

67 

79 

82 

82 

80 

75 

74 

78 

81 

86 

85 

79 

85 

66 

90 

94 

92 

78.8 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

88 

89 

83 

78 

75 
40 

76 

84 

60 
45 

78 
53 

55 

68 
57 

85 

50 

85 
63 

75 
54 

75 
55 

60 
50 

63 
63 

86 
66 

84 

62 

76 

57 

77 
45 

80 
46 

65 
60 

86 
54 

85 
64 

84 
54 

86 
63 

87 
66 

86 

63 

93 
66 

92 
67 

82.1 
55.1 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

89 

88 

65 

69 

73 

75 

81 

75 

74 

75 
52 

67 

65 

70 
59 

62 
54 

78 
53 

61 

62 

82 
56 

79 

62 

72 

53 

75 
48 

60 
46 

83 
61 

85 
51 

85 
55 

61 
61 

84 
64 

90 
64 

92 
65 

94 

65 

95 
67 

80.2 
55.1 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

83 
63 

63 
63 

75 
64 

66 
39 

71 
36 

74 

39 

76 
46 

70 
46 

67 
42 

70 
39 

75 
39 

77 
48 

71 
53 

57 
51 

67 
48 

61 
47 

62 
52 

73 
54 

78 
53 

70 
48 

73 
43 

78 
43 

81 
49 

84 

50 

87 
63 

82 
60 

85 
59 

81 
63 

87 
62 

92 
60 

92 
64 

77.0 
50.9 

GteNNVILLE 

MAX 
MIN 

87 

88 
64 

89 

77 

56 

76 
46 

76 

50 

83 
49 

79 

56 

79 
49 

77 
60 

70 

50 

65 

60 
65 

77 
62 

67 
56 

76 

50 

64 
56 

85 
62 

83 
66 

76 
63 

75 
48 

80 
51 

81 

53 

83 
51 

86 

53 

80 
59 

80 
66 

86 
62 

88 

70 

95 
68 

89 
67 

81.2 
57.9 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

84 

86 

83 

71 

71 

74 

80 

76 

73 

73 

75 

60 
45 

75 

61 

53 

65 
50 

79 
64 

82 
53 

81 
65 

64 

79 

53 

74 

42 

78 
43 

80 
43 

64 
49 

87 
54 

81 
60 

85 
64 

84 
64 

90 
67 

92 
64 

91 
68 

79.4 
53.5 

GRIFFIN 

MAX 

MIN 

85 

85 

80 

66 

71 

73 

79 

71 

70 

71 

69 

52 

70 

58 
53 

66 

80 
52 

80 
55 

76 

59 

77 
56 

69 
62 

72 
43 

77 
46 

61 
62 

84 
56 

84 
69 

79 
62 

86 
64 

66 
64 

90 

66 

95 

65 

93 

68 

77.6 
65.0 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

85 

85 

62 

72 

72 

73 

79 

73 

72 

71 

75 

79 

77 

57 

56 

80 
64 

84 
54 

81 
58 

82 
66 

77 

50 

75 
43 

79 
44 

82 

60 

87 

52 

90 

58 

87 
60 

89 
59 

87 
61 

90 

63 

91 
62 

92 
65 

79.7 
52.9 

HAMKINSVILLE 

MAX 
MIN 

89 

68 

69 
63 

64 

66 

75 
47 

75 
42 

75 
43 

81 
44 

76 
54 

76 
42 

75 
55 

65 
46 

85 
" 

75 
63 

72 
59 

69 
53 

79 

63 

83 

52 

64 

60 

75 

76 

79 

82 

84 

85 

79 

87 

89 
66 

89 
67 

95 
67 

93 
66 

80.7 
54  .  5 

NOGGARDS  HILL 

MAX 
MIN 

90 

91 

87 

73 

77 

77 

65 

80 

80 

78 

76 

88 

84 

77 

73 

79 
61 

84 

5  1 

87 

77 

76 
62 

77 

82 

65 

86 
49 

87 
53 

82 

89 

90 
63 

66 
64 

93 

94 

82.9 
56  .0 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
65 

7S 
52 

60 

39 

63 
42 

68 

39 

71 
45 

65 

66 

39 

64 
35 

68 
40 

75 
46 

66 
56 

60 
53 

65 
49 

75 
43 

76 
5 1 

71 
5 1 

62 
49 

67 
38 

73 
39 

78 

80 
47 

61 
52 

80 
57 

81 
60 

80 
61 

83 
63 

90 
60 

87 
63 

73.0 
49.6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

8« 

68 

82 
64 

70 
50 

65 

38 

67 
36 

73 

35 

68 

69 

40 

70 

71 

79 

74 

52 

74 
62 

63 
57 

61 

68 

78 
43 

81 
49 

79 

52 

78 

70 
37 

71 
36 

82 
42 

84 
44 

87 
SO 

64 

66 

85 

53 

80 
67 

82 
63 

90 
63 

92 
60 

76.2 
49.9 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

85 
67 

68 

66 

82 

69 

70 
41 

70 
41 

73 
42 

79 
47 

74 

51 

71 
47 

71 
50 

65 
52 

61 
49 

77 
61 

62 
55 

65 
61 

79 
47 

79 
52 

76 
64 

77 
69 

73 
51 

72 
42 

78 
44 

83 
47 

85 

60 

65 
54 

81 
61 

85 

63 

84 
66 

89 
62 

93 
62 

95 
65 

78.4 
53.8 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

86 
68 

90 
64 

90 
64 

81 
49 

74 
46 

77 

45 

84 
46 

80 

57 

80 
47 

76 
54 

72 
50 

86 
46 

78 
62 

64 
57 

65 
53 

81 
56 

85 
64 

86 
58 

65 
63 

78 

57 

76 
46 

82 
48 

83 
SO 

86 
51 

88 
54 

83 
69 

84 
66 

85 
64 

88 
67 

92 
64 

86 
68 

61.7 
56. 0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
64 

90 
64 

89 
54 

76 
43 

78 

78 

86 

60 
43 

80 
46 

78 

72 

88 

79 
63 

79 

67 
50 

76 

65 

56 

87 

60 

85 
62 

79 
46 

77 
45 

83 
50 

83 
47 

85 

60 

87 
56 

80 
61 

82 
66 

89 

69 

90 
67 

96 
66 

82.6 
54.8 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
68 

88 
68 

87 
61 

70 
46 

73 
45 

75 
44 

62 
45 

76 
54 

74 
47 

74 
56 

67 

51 

84 
48 

70 
60 

62 
54 

68 
52 

79 
52 

63 
66 

64 

58 

81 
62 

73 
54 

76 
46 

79 
46 

63 
53 

84 

60 

85 
58 

79 
63 

87 
66 

68 
66 

92 
68 

95 
67 

96 
66 

80.1 
55.8 

NILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
65 

85 
69 

85 
67 

66 
45 

70 
43 

70 
41 

73 
43 

80 
45 

74 
43 

75 
48 

72 

67 

60 
50 

64 

60 

66 
49 

78 
51 

82 

56 

60 

72 

74 

78 

81 

83 

86 

80 

85 

86 

90 

92 

77.9 
52.7 

NIUCN 

MAX 
MIN 

MONTEZUMA  1  NE 

MAX 
MIN 

80 

80 
^T 

79 

79 

78 

76 

79 

80 

80 

80 

80 

65 

82 

60 

79 

80 
56 

61 

58 

84 

81 

74 

50 

77 

78 

80 
51 

82 

50 

84 

66 

81 
64 

87 

67 

89 
66 

91 
67 

92 
68 

92 
66 

81.7 
55.4 

NONTICELLO 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
64 

61 
65 

67 
41 

71 
40 

73 
39 

71 

82 

77 

60 

66 

80 
62 

61 
53 

78 

77 

69 

73 

77 

82 

84 

87 

80 

85 

86 

91 

93 

93 

79.0 
54.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
6  7 

66 
66 

81 

51 

74 
45 

74 

50 

63 

77 

55 

77 

76 

76 

84 

62 

77 

75 

76 
54 

81 

58 

64 

80 

76 

75 

80 

81 

83 

84 

79 

68 

86 

88 

91 

92 

81.4 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

84 
64 

86 
65 

84 
68 

70 
40 

69 
41 

72 
40 

78 
48 

73 
50 

74 
49 

70 
45 

69 
50 

76 
49 

75 
57 

60 
53 

65 
49 

79 
47 

80 
53 

75 
55 

78 
65 

76 
49 

71 
39 

76 
48 

76 
50 

83 
50 

84 

55 

80 
61 

82 
60 

as 

63 

88 
62 

91 
63 

93 
65 

77.5 
53.0 

'INE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
61 

87 
62 

80 
65 

67 
41 

69 
42 

73 
45 

60 
44 

74 

54 

71 
43 

71 
51 

66 
52 

80 
47 

75 
59 

63 
55 

66 

79 
49 

81 
54 

60 

78 

77 

71 

75 
45 

^0 

83 
50 

84 
52 

78 
60 

63 
60 

6^ 

60 

90 
62 

90 
65 

77.6 
53.1 

OUITHAN 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
69 

89 
67 

66 

67 

78 
47 

76 

50 

85 
47 

85 

55 

85 
50 

80 
62 

84 

88 

67 

82 

78 

78 
63 

86 
55 

85 

80 

80 

77 

83 

84 

84 

66 

82 

87 

89 

87 

92 

84.2 

SOME 

MAX 
MIN 

89 
64 

82 
64 

74 
61 

65 
40 

70 
40 

74 

36 

75 
47 

71 
45 

70 
46 

70 
38 

75 
42 

78 
46 

69 
54 

62 
54 

70 
52 

80 
46 

81 
46 

80 

80 

73 
50 

72 

76 

85 

88 

86 
51 

87 
57 

69 
69 

86 

87 

94 

62 

97 

62 

78.6 
50  .  7 

»U»<E  XB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
67 

83 
65 

72 
44 

63 
41 

67 
43 

71 

37 

74 
46 

70 
44 

69 
44 

68 
39 

74 
40 

73 
46 

61 
54 

60 
55 

66 
50 

78 

78 

78 
65 

79 

52 

66 

71 

74 
40 

81 
42 

64 

84 

51 

82 
57 

85 
58 

62 
66 

82 
65 

91 
61 

93 
61 

75.5 
50  .0 

>«VANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

86 

61 

65 
57 

88 
57 

79 
61 

77 
46 

78 
45 

83 
43 

82 

55 

77 
40 

78 
58 

74 
41 

64 
48 

77 
63 

80 
64 

63 
66 

76 
47 

S3 
49 

86 
61 

85 
65 

79 

63 

76 
42 

82 

81 

62 
45 

84 
46 

80 
52 

79 
62 

83 
66 

86 
68 

92 
67 

87 
68 

81.0 
54.4 

.IVANNAH  MB  AP 

MAX 
MIN 

84 
66 

85 
62 

88 
62 

78 
57 

77 
49 

78 
49 

63 
51 

79 
57 

78 
47 

77 
?4 

67 
49 

82 
52 

78 
64 

79 

63 

76 
50 

83 
55 

85 
6 1 

86 

80 

75 

79 

61 

81 

85 

70 

79 

8| 

66 

92 

86 

80.3 

AVtNNAH  BEACH  2  N 

MAX 
MIN 

61 
71 

81 
71 

82 
66 

78 
63 

77 
58 

75 

57 

79 
57 

82 
64 

78 
48 

62 

72 
56 

76 
60 

76 
69 

80 

76 

74 

56 

79 
59 

86 

86 

82 

76 

77 

78 

80 

82 

79 

77 

82 

84 

86 

S3 

79.3 

••INSSORO 

MAX 
MIN 

90 
65 

60 
oO 

77 

B* 

63 

73 

84 

ec 

65 
60 

66 

52 

76 
49 

85 
57 

65 

85 

76 
49 

85 
47 

67 
64 

63 
59 

* 

87 
65 

92 

70 

94 

68 

92 

70 

57.0 

*LBOTTON 

MAX 
MIN 

66 

67 

86 
65 

82 
67 

69 
49 

72 
43 

73 
44 

78 
47 

79 
46 

71 
48 

72 
53 

64 
51 

80 
59 

79 
61 

63 
57 

67 
51 

78 
50 

80 
56 

80 

78 

72 

73 

77 

81 

82 

55 

61 

61 

86 

87 

92 

93 

78.2 

»LLAPO0SA   2  NNH 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 
53 

76 
61 

64 

34 

66 
34 

71 
31 

72 
39 

67 
42 

69 
40 

69 

» 

72 
37 

71 
40 

66 
49 

62 
SO 

68 
40 

76 
40 

68 
48 

74 
48 

78 
46 

70 
48 

68 
41 

72 
32 

79 
36 

82 
40 

82 
44 

90 
53 

89 

55 

92 
55 

93 
55 

92 
55 

92 
56 

76.0 
45.1 

•lOMASVILLE 

MAX 
MIN 

8« 
M 

90 
67 

86 

65 

79 

53 

79 
42 

78 
43 

86 
44 

82 
49 

85 
44 

80 
51 

81 
55 

87 
52 

85 
59 

80 
64 

75 
57 

76 
51 

84 

52 

87 
59 

80 
66 

78 
64 

76 
48 

82 
45 

84 

50 

83 
50 

85 
55 

78 
66 

87 
66 

66 
63 

87 
65 

91 
67 

91 
67 

83.2 
56.3 

If TON   2  N 

MAX 
MIN 

80 

70 

89 
68 

89 

67 

85 

52 

72 
46 

75 
49 

75 
48 

82 
56 

78 
50 

78 
58 

75 
57 

82 
56 

85 
64 

83 

62 

78 
57 

69 
51 

78 
56 

81 
59 

85 
65 

60 
64 

78 
49 

75 
47 

80 
55 

63 
51 

83 
55 

83 
63 

80 
66 

88 
64 

88 
66 

87 
65 

84 

67 

61.2 
56.2 
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Table  5  -  ConMnued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORSI* 
MAY  195* 


Day  0<  Month 


Stoaon 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

81 
f. 

82 
63 

78 
62 

70 
*9 

70 
40 

73 
41 

7* 

45 

70 
49 

70 
44 

70 
40 

75 
42 

77 
43 

71 
54 

55 
51 

67 

50 

79 
50 

82 

55 

79 

59 

79 

57 

71 
49 

73 
44 

76 
43 

80 
48 

83 
90 

81 
65 

81 

60 

83 
55 

79 
54 

86 
63 

90 
61 

89 

65 

76.5 
52>0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
59 

89 
66 

79 
56 

77 
46 

77 
47 

87 
45 

82 
55 

83 
49 

79 
58 

69 
58 

89 
96 

83 
67 

81 
64 

73 
99 

78 
91 

84 
94 

89 
57 

83 
65 

78 
60 

75 
90 

81 
47 

82 
53 

63 

50 

87 

93 

83 
63 

93 
56 

92 
65 

87 
57 

99 
59 

94 
69 

84  lO 
98tl 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

82 
66 

89 
6S 

89 
69 

71 
49 

70 
46 

72 
42 

79 
44 

74 

55 

73 
49 

70 
45 

73 
48 

80 
45 

72 
59 

66 
55 

64 

50 

79 
52 

89 
53 

65 
54 

83 
60 

73 
54 

75 
43 

76 
47 

80 
50 

63 
50 

66 
53 

80 
58 

83 
65 

82 
63 

87 
67 

90 
64 

87 
64 

78  iS 
93>9 

NASHINSTON 

MAX 
MIN 

80 
60 

83 
60 

71 
44 

73 
43 

77 
50 

84 

42 

66 
57 

65 
55 

60 
50 

80 
53 

84 
93 

81 
52 

80 
59 

75 
55 

82 
50 

85 
51 

86 
65 

99 
54 

91 
69 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
65 

S« 
6'> 

76 

99 

78 
49 

77 
47 

84 
46 

81 
54 

80 
49 

77 
60 

78 
57 

86 
58 

83 
68 

82 
65 

70 
58 

80 
49 

84 

54 

89 
56 

81 
64 

79 
64 

76 
48 

81 
48 

82 
92 

82 
49 

84 
90 

80 
60 

80 
55 

69 
66 

89 
57 

93 
56 

91 
56 

82  >5 
97.6 

WAYNESBORO 

MAX 
MIN 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

Si 
68 

84 

67 

81 
70 

71 
42 

72 
42 

72 
41 

80 
48 

77 
56 

71 
46 

72 
53 

69 
52 

80 
49 

77 
60 

67 
96 

66 
91 

78 
47 

80 
51 

60 

51 

80 

59 

77 
53 

73 
43 

78 
42 

80 
47 

84 
49 

83 
51 

76 
61 

82 
64 

85 
66 

90 
62 

92 
62 

92 
64 

78  •5 
54i0 

WOODRUFF  0AM 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aim 

KVAP 

.29 

.24 

.26 

.25 

.22 

.23 

.23 

.16 

.06 

.  14 

.06 

.15 

.21 

.22 

.16 

.35 

.23 

.23 

.13 

.22 

.  11 

.11 

.19 

.23 

.26 

B6.1S- 

WIW) 

29 

30 

9 

48 

18 

30 

10 

20 

22 

35 

18 

8 

25 

22 

27 

10 

14 

16 

31 

11 

35 

16 

12 

11 

6 

14 

24 

11 

12 

15 

13 

602 

ALLATOOIU  DU  2 

KVAP 

.11 

.13 

.13 

.17 

.24 

.22 

.18 

.19 

.18 

.14 

.24 

.21 

* 

.18 

.08 

.18 

.19 

.02 

.26 

.17 

.22 

.21 

.23 

.22 

.19 

.24 

.24 

.16 

.17 

.28 

5. 31 

WIND 

ATHEire  COL  OF  ACRI 

EVAP 

.09 

.14 

.25 

.19 

.21 

.19 

.20 

.22 

.14 

.14 

.17 

.19 

.19 

.07 

.08 

.22 

.22 

.06 

.23 

.20 

.33 

.14 

.09 

.20 

.29 

.17 

.16 

.21 

.26 

.30 

B5.74 

WIHD 

11 

3 

8 

30 

7 

6 

12 

20 

27 

15 

9 

9 

44 

33 

26 

14 

7 

6 

8 

36 

5 

9 

4 

2 

5 

8 

1 

9 

4 

9 

16 

403 

EXPEBIMEKT 

EVAP 

.16 

.19 

.13 

.28 

.24 

.25 

.22 

.27 

.31 

.15 

.25 

.  13 

.25 

.02 

.08 

.08 

.20 

.21 

.11 

.20 

.26 

.24 

.20 

.30 

.32 

.27 

.19 

.26 

.14 

.27 

.28 

6.46 

IIHD 

36 

60 

41 

87 

64 

35 

40 

54 

63 

44 

32 

26 

34 

45 

43 

23 

16 

28 

31 

42 

62 

40 

25 

40 

32 

52 

49 

57 

29 

31 

18 

1279 

HOGOiBDS  MILL 

EVAP 

.14 

.18 

.19 

.21 

.27 

.24 

.25 

.26 

.23 

.21 

.23 

.15 

.24 

.16 

.21 

.14 

.16 

.30 

.16 

.08 

.24 

.25 

.24 

.25 

.25 

.23 

.11 

.19 

.19 

.12 

.20 

6.33 

WIND 

8 

8 

6 

39 

30 

25 

16 

15 

20 

22 

19 

12 

14 

9 

21 

11 

6 

19 

5 

11 

34 

15 

12 

11 

11 

10 

6 

12 

10 

4 

6 

447 

BOlfK  WB  AP 

EVAP 

.18 

.12 

.19 

.07 

.22 

.22 

.16 

.09 

.24 

.19 

.22 

.20 

.15 

.00 

.07 

.16 

.19 

.02 

.25 

.18 

.23 

.18 

.23 

.20 

.19 

.16 

.27 

.07 

.13 

.24 

B5.19 

WIND 

44 

14 

8 

36 

32 

23 

6 

20 

24 

35 

12 

6 

16 

12 

4 

2 

3 

11 

3 

17 

31 

23 

6 

5 

2 

3 

7 

19 

9 

4 

3 

440 

TIPTOH  2  H 

EVAP 

.23 

.24 

.25 

.24 

.25 

.24 

.24 

.23 

.20 

.  17 

.28 

.18 

.23 

.15 

.18 

.09 

.16 

.19 

.23 

.12 

.30 

.24 

.25 

.23 

.16 

.24 

.  19 

.10 

.  16 

.17 

.10 

6.21 

WIND 

43 

42 

20 

55 

57 

40 

30 

13 

40 

41 

41 

28 

20 

10 

24 

13 

11 

8 

19 

20 

58 

35 

3 

23 

16 

28 

14 

25 

7 

12 

9 

805 

<  r«t*r*DC*  ix)t«a  follovlnc  Ststlon  ladsz. 

-  68  - 


STATION  INDEX 


Sutio 


County 


Obeei- 
vation 
time 


ALBANY 

AL6ANV  m  AIRPORT 
ALLATOONk  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  *  ENE 


0010 
0041 ; 
00« 
0090 
0131 


oiai 

0211 
0!53 


WILCOX 
BARTOW 

COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

OOOOMERTY 

DOUOMERTY 

BARTOU 

BACON 

SUMTER 


AWRICUS  SCS 
ATHCMS 

ATHENS  COLLEGE  Of  AGRl  |0*32|CL*ftKE 
ATHENS  MB  AIRPOAT  I  0433 ' CLARKE 

ATLANTA  W8  AIRPORT 


ATLANTA  HB  CITY 
AUGUSTA  H8  AIRPORT 
AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
6ALL  GROUND 

KAVEROALE 
BELL V ILL E 
BIACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
8LAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVK  0AM 
BCMMAN 

6RASST0WN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSMICC 

I   BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

BUEHA  VISTA 
I   BURTON  DAM 
;  BUT LEO 
^  BUTLER  CREEK 

I  CAIRO  2  NNW 

I  CALHOUN  EXP  STATim 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 
I  CANTON 


CARLTON  BRIDGE 

CARHCSVlLLE 
I  CARROLLTON 

CARTERS 
I  CARTERSVILLE 

]  CARTERSVILLE  3  SW 
,  CAVE  SPRII 
CEOARTOWN 
! CKATSWORTH  1  W 
i  CHICKAMAUGA  PARI 

I  CHOESTOE 

1  CLAYTON 

I  CLERMONT  3  SW 

1  CLE  LAND 

i  columbus 

columbus  wb  airi 
{concord 

icoocioge 


SSM 


viNGTON 
:>W|NG  1  N 
■CURBYVILLE  2  W 
ICUTHBERT 

DAMLONEGA 

DALLAS 

DAL70N 

DAN6URG  6  NNE 
DAWSON 

^AWSONVILLE 
ClAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
DXES 

DONALSONVILLE  3  M 

DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 
30VER 
DUBLIN 
3UBLIN  2 

:astman 

lOISON 
iLBERTOt 

CUIJAY 

^HBRY 

-iXPCRIMENT 
AIRMOUNI 
ARGO 

lELDS  CROSS  ROADS 
ITZCCRALD 

'LAT  TOP 

1LCMIN0  ESP  STATION 
LIHt STONE 
iXKSTON  3  SSW 
lOLKSTON  9  SM 


045l!FULTCW 

0436 j FULTON 
O493IRICWONO 
OSOOi  HIC>#*OND 
0581 ' DECATUR 
I  0603 j CHEROKEE 

0746fWHirFIELD 
0TB7j  EVANS 
0946  HC  INTOSH 
0969 1  UN  ION 
0979 1  EARLY 

1029IFANNIN 
1132|ELBERT 
1170!tOWNS 
1266  BULLOCH 
I 340  GLYNN 


134» 
1372 
1413 
1425 
1433 


GLYNN 
MARION 
RABUN 
TAYLOR 
RICmONO 


1463  GRADY 
1474  GORDON 
1500  MITCHELL 
1544| LIBERTY 
ISesj  CHEROKEE 

1601 1  ELBERT 
1619  FRANKLIN 
1640l CARROLL 
1 637 j MURRAY 
16631  BARTON 

16To| BARTOW 
1713  POLK 
1732: POLK 
1836  MURRAY 
1906  WALKER 

1927, UNION 
1 1982 1  RABUN 
' 19981  HALL 
2006  WHITE 
2161  MUSCOGEE 

' 2166  MUSCOGEE 
12198  PIKE 
2238  THOMAS 


2283  HABERSHAM 
12318  NEWTON 
2408  FORSYTH 
2429  GORDON 
2450  RANDOLPH 

2475  LUMPKIN 
2485  PAULDING 
l2493!WHITFIELD 
12302  LINCOLN 
;25TO  TERRELL 

j  237S| DAWSON 
2677' FANNIN 
2716  WAYNE 
2728' WORTH 

, 2736, SEMINOLE 

2763  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
27991  SCREVEN 
2839  LAURENS 
2844  LAURENS 


3060  ELBERT 
3113  GILMER 
3147  PAULDING 

' 3271  SPALDING 

3293  GORDON 
'  3312  CLINCH 
'  3363  FULTON 
J386  BEN  MILL 

3404'  FAWIN 
3409  LIBERTY 
3427<  WALKER 
3460,  CHARLTON 
34631  CHARLTON 

,  3506  MONROE 
3516  CLAY 
3544  PEACH 
3567  HEARD 

,  3621  HALL 


9  31  39 

I2I 34  22 
16|  31 

I  32  11 
16  31  21 

<  31  34 

.  31  32 
)  34  10 
I  31  32 

>  32  06 

.  32  06 

>  33  58 

>  33  55 
I  33  57 
.  33  39 


83  25 
82  34 
S3  13 


I  33  43 

•  33  22 

•  33  28 

>  SO  55 

>  34  20 


84  16 
83  23 
83  22 

83  19 

84  25 

84  23  : 
81  58 
81  58 
B4  34 

84  23  ] 

84  51 
ai  58 
ai  13 


'  3*  93 
»  34  12 

'  3*  52 
.  32  23 
I  31  09 


8  30  54 

12134  29 

I    6|31  14 

,11  31  52 

5  34  14 


83  02 
63  49  < 
61  41 
Bl  29 

81  23 

84  31 

83  33  : 

84  14 
81  57 

84  13 
84  58 
84  13 
81  37 


I  14 


34  04  82  59 

34  22  83  14 

33  36  85  05 

34  36  84  42 


•  34  09 

.  34  09 

.  34  03 

>  34  01 
34  46 

I  34  55 

'  34  48 

<  34  53 

I  34  27 

I  34  36 

I  32  28 

I  32  31 

.  33  05 

I  31  01 

!  34  38 

.  31  58 

>  34  31 
I  33  36 
I  34  13 


.    6,1  31  02 

131  31  301 
3j  33  45: 
I  11  32  35 
I  9  32  33 
I    9  32  32 

9  32  12 

6  31  34 

14  34  07 

12  34  42 

17  33  52 

'  6  33  16 
12  34  26 
16  30  41 


'  34  51 
I  31  53 
I  34  36 


84  48 

84  50 

85  21 
85  15 

84  47 

85  16 

83  54 

83  24 
83  4B 

83  46 

84  59 

84  56 

84  27 

83  52 

84  05  ] 
83  47 

83  32  : 

83  52 

84  08  : 

85  06 
84  47 

83  59  : 

84  50  ] 
84  58 

82  38 
84  27 

84  07  : 

84  13  : 

81  51 

83  53 


1900 
2000 
1100 
1570 


81  43 

82  55 
82  54 


82  52 
84  29  : 
84  59  ] 

84  17 
84  42 

82  34 

84  19  ] 

83  15 

84  30 

81  25 

85  21 

82  02 

82  08 

83  57 

85  03 
83  51 
85  06 


ELLA  MAE  ELLERBEE 
1  HARVTY  C.  MOTT 

BROOKS  ALDERMAN 
1  JAMES  A.  STACY 

<  ROY  E.  HOLLAND 

HISS  FREDDIE  DU  BOS£ 
)  U.S.  HEATHER  BUREAU 
k  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 

BLANCHE  S.  RHYNE 

<  SOIL  CONSERV.  SVC 
1  PROF.  E.  S.  SELL 

EDDIE  L.  REESE 

.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  CUREAU 

.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  BUREAU 
'  FRANK  K.  HYERS 
HIEF,  FIRE  DEPT. 
US,  ESTELLE  OROGAN 

I  HENRY  E.  WARMACK 

>  HENRY  C.  HEARN 

►  U.S. FISH  t  WLDF  SVC 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 

J.  G.  STANOIFER 

,  TVA-110 

I  MRS. GWENDOLYN  BROWN 
TVA-14  7 

C.  CROMLEY 
R.  ROBERTS 


2  3  3  7 

2  3  5  7 

2  3  9  6  7  C 

2  3  5  7 

2  3  9  7 


2  3  5  7 

2  3  3  6  7 

2  3  9  7 

2  3  5      7  ( 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 


CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  Jl 


i  33  01 

31  36 

I  32  34 

I  33  17 

I  34  19    83  50^  1254  ; 


3.  BELCHER 
SA.  EKP.  STATION 
.  JAMES  B.  SPENCE 
'  POST  ENGINEERS 
B.  TEASLEY 

D.  MOORE 
.  JCHN  CARROLL 
'  CITY  Of  CAHROLLTON 
I  RALPH  M.  MESSER 
'  CITY  OF  CARTERSVILL': 

,  GRANVEL  P.  TATUM 

LIAM  W.  BARNET 
I  CHARLES  R.  BRUMBY 
WILLIAM  L.  ELROD 
U.  S.  DEPT.  INTERIOR 

,  TVA-570 

>  MRS. GRACE  H.  BREWER 
I  JOHN  E.  QUILLIAN 

I  MARY  L.  SUTTON 
THOMAS  H.  JUSTICE 

.  WEATHER  BUREAU 
R.  SMITH 

«.  ELLINGTON,  JR 
I  HARRY  M.  BUTLER 
.  S.  C.  COX 

I  HOYT  S.  DILLARD 
.  JACK  L.  HAPHAN 

MILES  M.  WOLFE 
,  JOSEPH  B.  DAVIS 

FIRE  DEPARTMENT 

MISS  EMILY  GAILLARD 
MISS  EVELYN  J.TINNeV 
.  JOHN  E.  MC  LELLAN 
)  M.   IRENE  DUBOSE 
W.  KEHNEY 

•  PEARL  P.  CHAMBERS 

•  TVA-633 

i  H.  C.  THOMPSON 
JOHN  ft.  RUSS 

>  CARL  J.  PATTERSON 

FRANK  SIW40NS 
.  LEONA  e.  THOMPSON 
M.  EVANS 
LEO  SCARBOROUGH 
TY  Of  DUBLIN 

>  MRS.  ALICE  PAUL 
I  DAN  W.  HAWACK 
L  JOHN  H.  BAKER 

A.  D.  DOVER 
MISS  JANETTE  ALLCOOO 

L.  C.  OLSON 
,j  DYMPLE  D.  WARMACK 
|l  ST  REGIS  PAPER  CO 
I  SAMUEL  R.  HARMON 

•  CITY  fIRE  DEPT 

I  TVA-109 

>  SOIL  COnSERV.  SVC 
L  W.  R.  REED,  JR. 

I  FRANK  H.  DAVIS 

•  OKEFENOKEE  WLD  LP  R 

'  CITY  OF  FORSYTH 

I  MRS.  MAYHE  R.  HAYES 

k  OLIVER  I .  SNAPP 

t  0.  W.  BURNS 

k  SAM  S.  HAR8EN 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  3 
3 

2  3  9 
3 

2  3  5 


2  3  9      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
3 

3 

2  3  5 


2  3  9 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


Station 

d 

County 

on 

Obeer- 
vation 
time 

Observei 

Refex 

to 
tables 

1  Index  1 

i* 

3 

B 

XI 

JS 
Q 

IXemp.  1 

a 

1 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

1 

91  9« 

81  55 

179 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3762 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

400 

6P:GA.    POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

9899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

MR5.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

GRIFFIN 

SPALDING 

9 

33  19 

84  16 

980 

&A 

HORACE  0.WESTBROOK5 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

COWETA 

6 

93  14 

84  34 

MID 

MRS.  RUTH  T .  GABLE 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  96 

789 

5P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

239 

6P 

BA 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  3 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

13 

31  92 

82  33 

290 

MID 

WILLIE  J.  ELLIS 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

84  06 

2100 

BA 

TVA-131 

HIAWASSEE 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1990 

7A 

TVA-1 51 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

MID 

8A 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3  5  6 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

MIO 

gaI  pcner  company 

C 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1465 

7A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JESUP 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

MID 

A.  C.  MAYERS 

JOHNTOWN 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

MIOIMRS.  VIVIAN  CHESTER 

J0NES80R0 

4700 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

34  46 

89  22 

820 

BA 

TVA-722 

3 

KINGSTON 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

BA 

Susan  MCD.  hargis 

LAfAYETTE 

WALKER 

* 

34  42 

85  17 
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WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  79.2°   (0.5°  above 
normal)  and  extremes  ranged  from  41°  on 
the  5th  at  Clayton  and  Cornelia  and  on 
the  5th  and  6th  at  Blairsville  Exp.  Sta- 
tion to  110°  on  the  28th  at  Eastman, 
which  equals  the  previous  record  high 
temperature  for  the  State  during  June. 
Precipitation  averaged  2.65  inches  (1.76 
inches  below  normal)  and  station  totals 
ranged  from  0.23  of  an  inch  at  Camilla 
to  9.90  inches  at  Brasstown  Bald.  This 
was  the  sixth  month  in  succession  that 
precipitation  has  averaged  below  normal 
and  the  average  for  the  first  half  of 
this  year  is  only  63%  of  normal.  Destruc- 
tive features  of  the  weather  were  associ- 
ated with  thunderstorms,  and,  with  the 
exception  of  the  occurrences  on  the 
1st,  affected  only  small  areas. 

Warm  weather  that  prevailed  the  last  few 
days  of  May  continued  through  the  first 
three  days  of  June,  except  that  cool  weath- 
er covered  the  north  portion  on  the  3rd. 
Precipitation  occurred  over  most  of  the 
State  during  the  first  three  days  of  June, 
including  some  heavy  rains  in  the  north 
and  central  portions,  but  only  light  to 
moderate  rains  in  the  south  portion. 
Thunderstorms  developed  to  severe  pro- 
portions in  the  Augusta  and  Gainesville 
areas  on  the  evening  of  the  1st.     In  the 
Gainesville  area,  the  thunderstorms 
began  near  7  P.M.  with  lightning  causing 
considerable  damage  to  power  lines  and 
starting  a  fire  in  a  dwelling.     In  the 
vicinity  of  Augusta,  the  thunderstorms 
began  about  10  P.M.,  and  were  accompanied 
by  high  winds  and  hail.     Egg-size  hail- 
stones inflicted  considerable  damage  on 
crops  in  Lincoln  Coxinty.     Power  lines, 
homes,  and  other  structures  suffered 
heavily  from  wind  and  lightning.  There 
was  extensive  wind  damage  to  yachts  and 
dock  facilities  on  Clark  Hill  Reservoir, 
and  80  or  more  trees  were  blown  down  in 
Augusta.     A  small  tornado  skipped  along 
the  Tignall-Sandtown  Road  in  Wilkes 
County  about  3  P.M.  the  3rd  destroying 
a  small  amount  of  property  and  causing 
minor  injuries  to  two  persons.  Cold 
weather  covered  the  State  the  4th  through 
the  7th,  and  temperatures  dropped  to 
record  or  near  record  low  values  on  the 
5th.     Mean  temperatures  were  10°  to  14° 
below  normal  the  5th  and  6th.  Tempera- 
tures were  about  normal  the  8th,  and  quite 
warm  weather  prevailed  the  9th-10th. 
After  a  week  with  very  little  precipi- 
tation, showers  and  thunderstorms  reached 
a  moderate  degree  of  frequency  the  11th 
that  continued  through  the  19th,  but 
amounts  of  rain  were  generally  only  light 
to  moderate.     Wind  and  hail  associated 
with  a  thunderstorm  caused  a  small  amount 
of  crop  and  property  damage  near  LaGrange 
on  the  afternoon  of  the  10th,  and  light- 
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ning  caused  considerable  damage  to  a  j 
home  in  Dawsonville  on  the  afternoon  of  \ 
the  11th.     Hail  destroyed  26  acres  of  I 
mature  tobacco  and  damaged  corn  in  Lanl j 
County  on  the  12th.     Wind  and  hail  dam- 
aged property  and  crops  in  the  Sandy 
Cross  community  of  Oglethorpe  County  on  i 
the  13th,  and  lightning  struck  several 
buildings  in  Canton  on  the  afternoon  of 
the  14th.     A  very  heavy  local  rain,  3 
inches  in  one  hour,  that  fell  at  Rome  't 
on  the  afternoon  of  the  17th,  caused  ! 
flooding  of  ground  floors,  disrupted  | 
telephone  service,  and  forced  a  manu- 
facturing plant  to  close  for  several 
days.     Hail,  wind,  and  rain  in  eastern 
Mitchell  and  northwestern  Colquitt 
Counties  on  the  afternoon  of  the  23rd  I 
caused  considerable  crop  damage  and  1 
some  property  damage.  Temperatures 
were  moderate  the  llth-17th  and  cool  i 
weather  that  moved  into  the  State  from  | 
the  northeast  on  the  18th  held  through  s 
the  20th.     An  upward  trend  in  tempera- 
tures brought  quite  high  maxima  by  the 
23rd,  and  hot  weather  the  26th-28th 
sent  thermometers  past  the  century  markk 
over  most  of  the  State.     The  29th-30th 
brought  cooler  weather  to  the  extreme  | 
north  portion,  but  the  heat  continued  j 
in  other  areas .     There  were  scattered 
showers  in  the  south  portion  the  20th, 
and  light  to  moderate  showers  reached 
most  areas  of  the  middle  and  southern 
divisions  the  23rd-24th,  but  otherwise  ( 
there  was  little  rain  after  the  19th.  J 

I 

Subnormal  amounts  of  rain  through  the  ■ 
spring  months  placed  agricultural  inter  >i 
ests  in  a  precarious  position  at  the  '< 
beginning  of  June,  and  rainfall  this  ! 
month  was  insafficient  to  materially  I 
improve  conditions  over  most  of  the  1 
State.     Cold  weather  the  4th-7th  retard 
ed  cotton,  but  this  crop  made  good 
progress  the  middle  and  latter  part  of 
the  month.     Corn  was  severely  injured 
by  heat  and  drought  late  in  the  month,  j 
Harvesting  of  grain  was  completed  under  I 
favorable  dry  weather  conditions,  and 
the  crop  was  of  good  quality  but  only 
fair  in  amount  due  to  effects  of  dry  i 
weather  in  the  spring.     Tobacco  harvest- 
ing advanced  rapidly,  but  the  yield  of 
this  crop  was  short  too.     Truck  and  vegi  • 
table  crops  were  generally  good  until 
the  heat  and  drought  combination  after 
the  20th  ended  production  in  many  areas 
Pastures  were  fair  the  first  two-thirds  | 
of  the  month,  but  heat  and  lack  of  ' 
moisture  reduced  them  to  a  poor  state  j 
before  the  end  of  June.     Peach  harvestii  f 
was  active  with  yields  of  very  good 
quality  and  quantity  in  central  Georgia 
but  only  fair  as  to  grade  and  amoiint  in 
south  Georgia.  -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CEORCI A 
JUNE  ISM 


Wind  directioo 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

StaUoD 

i 

£ 

Peicsnt  oi 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  oi 
lasteet  mile 

1:30  ■ 
EST 

7:30  a 
1ST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

g 

60-10' 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

-a 

a 

0 

t- 

e  Q  3 

i  >■  a 
<  s 

ALBANT  WB  AP 

SW 

14 

3.8 

79 

79 

42 

55 

0 

2 

4 

1 

1 

0 

8 

- 

4.8 

ATCEVS  »B  AP 

1 

0 

5 

1 

1 

0 

8 

- 

3.9 

ATLANTA  WB  AP 

NW 

18 

7.2 

38 

SW 

IS 

77 

76 

46 

52 

3 

2 

3 

0 

1 

0 

9 

81 

4.1 

AOCDSTA  WB  AP 

SE 

9 

5.7 

32  • 

NNW 

1 

87 

80 

45 

62 

0 

1 

3 

2 

1 

0 

7 

- 

4.0 

COLUMBUS  WB  AP 

77 

45 

53 

5 

0 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

3.8 

MACON  WB  AP 

NW 

12 

8.3 

56 

NW 

3 

70 

73 

37 

44 

2 

4 

1 

1 

0 

0 

8 

90 

3.3 

ROME  WB  AP 

85 

46 

67 

2 

3 

3 

0 

2 

0 

10 

3.8 

SAVANNAH  WB  AP 

SE 

11 

8.6 

28 

NW 

10 

83 

81 

47 

64 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

77 

4.4 

TALDOSTA  WB  AP 

NE 

8 

4.7 

4 

2 

1 

4 

1 

0 

12 

4.5 

•  This  dmtuB  Is  obtained 
b7  visual  observation 
■ince  recording  equip- 
■ent  Is  not  available. 
It  Is  nat  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

o 

\ 

M 

1 

« 

« 

> 
< 

a 

i 

:3 

Ave 

1892 

78.2 

100 

54 

6.08 

1893 

77.1 

98 

52 

6.03 

1894 

78.2 

104 

39 

2.82 

189S 

78.6 

104 

43 

3.90 

1896 

78.2 

104 

46 

3.61 

1897 

81.5 

104 

47 

3.49 

1898 

80.7 

103 

50 

3.34 

1899 

80.6 

105 

50 

2.43 

1900 

77.0 

99 

53 

8.59 

1901 

78.2 

103 

47 

5.27 

1902 

80.0 

103 

49 

3.91 

1903 

75.0 

99 

41 

5.97 

1904 

77.9 

103 

44 

3.02 

1905 

79.4 

102 

44 

3.63 

1906 

79.2 

103 

55 

6.33 

1907 

76.7 

101 

43 

4.39 

1908 

78.0 

103 

50 

3.32 

1909 

79.1 

103 

5.17 

1910 

75.8 

101 

39 

7.23 

1911 

81.3 

105 

48 

2.85 

1912 

76.0 

102 

42 

6.64 

1913 

76.8 

104 

40 

5.04 

1914 

82.4 

109 

51 

3.73 

1913 

78.4 

106 

43 

3.66 

Temperatiire 

Precipitation 

Year 

« 

I 

1 

1 

e 

« 

e 

t 

e 

< 

i 

.3 

1916 

77.7 

101 

43 

4.31 

1917 

78.0 

103 

41 

2.98 

1918 

79.3 

105 

47 

4.13 

1919 

77.9 

101 

53 

6.18 

1920 

78.1 

105 

47 

3.38 

1921 

80.5 

104 

52 

2.46 

1922 

79.1 

104 

48 

5.19 

1923 

76.8 

99 

43 

5.63 

1924 

80.1 

105 

45 

4.60 

1925 

80.8 

105 

49 

3.23 

1926 

78.1 

102 

39 

4.17 

1927 

78.3 

108 

50 

5.81 

1928 

76.9 

105 

43 

5.89 

1929 

76.5 

103 

44 

5.33 

1930 

76.3 

106 

38 

3.98 

1931 

80.4 

109 

41 

>.M 

1932 

78.5 

107 

46 

6.69 

1933 

79.3 

108 

34 

2.95 

1934 

79.6 

103 

49 

5.12 

1935 

78.6 

103 

44 

2.74 

1936 

79.6 

106 

36 

3.17 

1937 

80.1 

101 

47 

4.50 

1938 

76.6 

99 

48 

5.50 

1939 

79.8 

103 

51 

4.93 

Year 

Temperatiire 

Precipitation 

e 

« 

I 

i 

2 

Lowest 

Average 

1940 

78.3 

102 

45 

4.80 

1941 

78.9 

105 

43 

6.46 

1942 

78.8 

100 

50 

5.39 

1943 

81.1 

105 

52 

4.41 

1944 

81.0 

106 

46 

2.84 

1945 

79.2 

105 

41 

3.35 

1946 

77.0 

101 

39 

4.35 

1947 

77.2 

102 

43 

5.23 

1948 

79.2 

103 

45 

2.87 

1949 

77.3 

98 

42 

5.10 

1950 

79.1 

107 

44 

3.35 

1951 

79.0 

104 

50 

4.44 

1952 

82.9 

110 

50 

2.72 

1953 

79.5 

105 

40 

4.76 

1954 

79.2 

110 

41 

2.65 

All 

Tears 

78.7 

4.41 

Averages  in  this  table  have  t>eea  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  folloelng  Station  Index 
-  63  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

s 

i 

q 

•Si 

% 
o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

s  s 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  oi  Di 

Max. 

Mlo. 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

© 
g 

s 
s 

0 

0 

z 

o 

J 

S< 

"« 

NUKIncKN  UlViolUM 

ALLATOONA  DAM  2 

62.9 

75.7 

28 

46 

5  + 

16 

0 

0 

0 

.  0 

6 

1 

1 

ATHENS 

87,5 

65.3 

76.4 

-  ,9 

99 

27 

50 

5 

2 

14 

0 

0 

0 

3.23 

- 

.90 

2.03 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

92.4 

61.1 

76, a 

-  1,5 

103 

2  7 

45 

6+ 

1 

23 

0 

0 

0 

2.71 

- 

1.07 

1.42 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

90.7 

65.4 

78.1 

-  ,8 

104 

27 

49 

5 

2 

22 

I 

0 

0 

2.81 

- 

1.03 

1.19 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

88.8 

67.1 

78.0 

,3 

100 

27+ 

50 

^ 

7 

16 

° 

° 

2.08 

- 

1.94 

1.18 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

84.2 

54  .  0 

69.1 

~  5.8 

97 

28 

41 

5  + 

8 

0 

0 

0 

6.46 

2.69 

2.99 

1 

.  0 

0 

5 

3 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

90.2 

59.6 

74.9 

101 

27 

43 

6 

7 

18 

0 

0 

0 

3.97 

2.55 

3 

.0 

0 

1 

CARLTON  BRIDGE 

91.4 

60,2 

75.8 

-  1,4 

101 

45 

5 

22 

0 

0 

0 

1.37 

- 

2.68 

.64 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

CARTERSVILLE 

M 

105 

27 

0 

0 

0 

.60 

17 

.0 

0 

0 

90.6 

61.7 

76.2 

~  1.2 

102 

27 

46 

^ 

4 

19 

0 

0 

0 

3.03 

.98 

1.24 

17 

.0 

0 

3 

3 

2 

CLAYTON 

84.3 

58.4 

71.4 

—  ,2 

97 

27 

41 

5 

6 

0 

0 

0 

4.  24 

1.05 

1.76 

Q 

4 

\ 

CORNELIA 

87.1 

60.0 

73.6 

-  1.2 

97 

27 

41 

5 

12 

11 

0 

0 

3.86 

.04 

2.85 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

DAHLONEGA 

61.1 

27 

45 

5 

1 3 

0 

0 

2.82 

1.89 

1.16 

16 

.0 

° 

4 

3 

1 

OALTON 

GA 1 NESVI LLE 

89.8 

62.6 

76,2 

1.2 

101 

26 

45 

^ 

7 

° 

2.94 

- 

1.29 

1.33 

2 

.  0 

0 

4 

2 

2 

HARTWELL 

92.3 

64.2 

78,3 

1.0 

106 

50 

5 

0 

Q 

Q 

3.85 

.19 

1.65 

2 

0 

JASPER   1  NNW 

86.0 

61.5 

73,8 

-  1.8 

97 

27 

45 

5 

13 

11 

0 

0 

0 

3,78 

- 

.78 

1.14 

4 

.0 

0 

6 

4 

2 

LAFAYETTE 

21 

0 

0 

0 

2.95 

1.40 

3 

0 

1 

ROME 

93.6 

61.9 

77,8 

.8 

104 

27 

45 

5 

3 

25 

0 

0 

0 

6.28 

2.19 

3.16 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

KUMt    WO    M  t KKUK 1  K 

90.0 

61.8 

75,9 

-  1,5 

102 

45 

3 

8 

19 

0 

0 

0 

4.90 

.83 

1.97 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

88.6 

58.7 

73,7 

-  1.9 

99 

27 

43 

5 

10 

Q 

Q 

Q 

3.09 

- 

.93 

.80 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

TOCCOA 

89.8 

63.1 

76.5 

.6 

102 

27 

47 

5 

3 

18 

0 

0 

0 

3.05 

- 

1.29 

1.01 

2 

.0 

0 

5 

3 

I 

WASHINGTON 

27 

0 

0 

0 

DIVISION 

75.4 

3.44 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

27 

51 

5 

23 

0 

0 

0 

3.  52 

1.20 

1 

6 

3 

1 

AUGUSTA 

93.9 

67. *6 

80.8 

2.*1 

107 

27 

54 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

3.71 

_ 

.97 

1.18 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

BROOKLET   1  W 

92.6 

66.4 

79,5 

-  .7 

102 

27 

64 

5  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.99 

- 

5.04 

.43 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARROLLTON 

89,5 

61.1 

75,3 

-  1.7 

100 

27 

45 

5 

5 

15 

0 

0 

0 

1.87 

- 

1,70 

.67 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

95.4 

67.9 

81.7 

1.4 

106 

27 

^ 

0 

27 

° 

0 

° 

1.00 

- 

2.84 

.29 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

93,0 

103 

26 

48 

5 

1 

24 

0 

0 

0 

1.56 

17 

COVINGTON 

92,8 

64.6 

78.7 

.9 

103 

27 

48 

5 

2 

23 

0 

0 

0 

2.66 

- 

1.39 

.95 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

DUBLIN 

97.5 

68.1 

82.8 

3.2 

108 

2  6 

52 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

1.03 

- 

3.65 

.62 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

EXPERIMENT 

89.8 

65.9 

77.9 

.7 

99 

28  + 

49 

5 

21 

0 

0 

0 

5.20 

.87 

1.42 

24 

.0 

0 

6 

4 

3 

r  UKo  Tin    1  b 

93. OM 

65. 7M 

79. 4M 

102 

28 

5 1 

0 

24 

0 

0 

0 

3.25 

1.63 

18 

T 

0 

5 

2 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

95.1 

66.7 

80.9 

1.5 

1 06 

28 

52 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

2.48 

2.37 

1.02 

0 

3 

1 

GREENSBORO 

92.2 

65.5 

78.9 

1.0 

104 

27 

48 

5 

1 

23 

0 

0 

0 

1.50 

- 

2.38 

.63 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRIFFIN 

90.8 

66.6 

78.7 

•  8 

1 00 

27  + 

49 

5 

3 

23 

0 

0 

0 

6.42 

2.34 

1.87 

24 

.0 

0 

6 

5 

4 

LA  GRANGE 

90,8 

64.6 

77.7 

-  .6 

100 

27 

48 

5 

3 

23 

0 

0 

0 

3.54 

.86 

.87 

11 

T 

0 

9 

3 

0 

LOU  I SV I LLE 

95.2 

67.1 

81.2 

1  •  9 

107 

27 

5 1 

26 

0 

0 

0 

.0 

1 

0 

0 

MACON  W8  AIRPORT  R 

68.7 

81.9 

1.0 

28 

51 

5 

° 

25 

0 

.66 

.  0 

1 

MILLEDGEVILLE 

93. 9M 

M 

104 

29 

0 

0 

0 

1.08 

- 

2.81 

.0 

0 

0 

0 

MILLEN 

93.3 

67.0 

80.2 

.2 

106 

28 

53 

6 

0 

Q 

2.63 

- 

2.38 

1.10 

3 

.  0 

0 

1 

MONTICELLO 

91.6 

61.9 

76.8 

-  1.9 

101 

27 

49 

5 

2 

23 

0 

0 

0 

3.73 

- 

.67 

2.43 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEWNAN 

90.7 

64.0 

77.4 

-  .4 

100 

27 

48 

5 

2 

£.2. 

° 

0 

° 

4.46 

.08 

1.72 

3 

0 

3 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

23 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

3 

SWAINSBORO 

96. 3M 

68. 3M 

82. 3M 

107 

27 

54 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

•  55 

.55 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

93.4 

65,9 

79.7 

1.2 

103 

28 

50 

0 

25 

0 

0 

0 

1.66 

- 

2.44 

.86 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

WARRENTON 

91.8 

66.1 

79.0 

.5 

104 

27 

57 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

1.29 

- 

2.76 

.65 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

M 

103 

27 

" 

0 

" 

.0 

0 

WEST  POINT 

92.9 

64,6 

78.9 

,  2 

1 04 

28 

49 

5 

23 

0 

0 

0 

1.73 

2.63 

.56 

3 

.  0 

0 

\ 

0 

DIVISION 

79,4 

2.40 

T 

AILEY 

94.9 

66  ,  7 

60,8 

102 

24^ 

50 

5 

27 

0 

0 

0 

3.35 

2.63 

24 

0 

\ 

ALAPAHA  EXP  STATION 

93.1 

64.4 

78.8 

-  1.1 

101 

28+ 

48 

5 

27 

0 

0 

0 

2.88 

_ 

1.99 

1.17 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

ALBANY 

94.3 

70.1 

82.2 

1.3 

104 

56 

5 

26 

0 

0 

0 

3.58 

- 

.94 

1.17 

18 

.0 

0 

7 

2 

2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

94.7 

69.8 

82.3 

1.0 

104 

28 

55 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

3.88 

- 

1.00 

1.94 

23 

T 

0 

6 

2 

1 

Al  MA    TAA  AIDDDDT 

93.3 

66.1 

79.7 

.5 

103 

10 

50 

* 

0 

24 

0 

0 

0 

3.02 

- 

1.70 

1.41 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

AMERICUS  4  ENE 

94.3 

67.7 

81.0 

1.0 

104 

28 

49 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

5.49 

1.18 

3.00 

22 

0 

2 

2 

BAINBRIDGE 

94.8 

70.1 

82.5 

1.9 

103 

28 

54 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

3.24 

1.72 

1.70 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

91.3 

67,9 

79.6 

104 

27 

58 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

1.68 

•  60 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

BLAKELY 

94.0 

68,0 

81.0 

1.1 

107 

28 

53 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2.28 

- 

2.26 

1.03 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

BRUNSW I CK 

91.5 

71.9 

81.7 

.8 

102 

27 

60 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

2.63 

2.91 

1.21 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

89. S 

72.3 

80,9 

101 

10 

59 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

1^54 

.62 

18 

.  0 

0 

. 

CAIRO  2  NNW 

93.8 

68.2 

81,0 

1.1 

103 

28 

54 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

1.66 

3.94 

.67 

23 

T 

0 

3 

1 

3 

CAMILLA 

96.4 

68.1 

62,3 

.5 

104 

29 

59 

6+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.23 

4.51 

.23 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  STEWART 

93.3 

68.1 

60,7 

.  1 

102 

27 

52 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

2.87 

1.85 

•  90 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

94. 7M 

69, IM 

61,9M 

1.7 

105 

29 

52 

5 

28 

0 

0 

0 

1.12 

3.22 

.73 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CUTHBERT 

94.6 

69.5 

82,1 

1.8 

104 

28 

54 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

3.24 

.52 

1;>40 

15 

.0 

0 

I 

2 

1 

DOUGLAS 

93. 2M 

69.  OM 

81. IM 

.8 

101 

28 

56 

5+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.21 

2.01 

.99 

18 

.0 

0 

3 

0 

EASTMAN 

98.4 

69.7 

84.1 

3.6 

110 

28 

55 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

2.25 

1.83 

1.37 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

FITZGERALD 

95.0 

70.2 

82.6 

2.4 

104 

28 

56 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

1.18 

2.85 

.91 

25 

.0 

I 

2 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

93.1 

66.6 

79.9 

103 

27  + 

49 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

1.05 

.40 

20 

.0 

4 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

93. OM 

67.  7M 

''0.4M 

102 

28 

54 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2.66 

1.04 

11 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORT  GAINES 

95.7 

66.7 

81.2 

1.3 

106 

28 

50 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

2.43 

2.04 

1.S5 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reference  Notee  Following  StaUon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CON•^^fUED 


GEORGIA 
JUNE  19}* 


Temperature 


Sutton 

n 

il 

Average 

Minimum 

• 

> 

-3 
.g 

h 

M 

• 

s 

S 

2 

a 
t 

it 
i 

No.  ol  Days 

■j 

;| 
ll 

s 

1 

J 

• 

Snow.  SImL  H>11 

No.  ol  Dar* 

Max. 

Mln. 

s 

ll 
|g 

1 

e 
t 
9 

z 

t 

1 
S 
8 

Si 

ol 

s : 
si 

,*  ^ 
Si 

.'1 

»i 

'-t 

GLENNVILLE 

93.7 

68.1 

80.9 

•  8 

100 

27  + 

55 

6 

0 

25 



0 

0 

0 

2.81 

- 

2.22 

.95 

24 

.0 

0 

4 

3 

0 

HAHKINSVILLE 

95,2 

67 

81.3 

1.5 

106 

28 

51 

0 

27 

0 

0 

0 

2.40 

1.60 

1.27 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

H0GGAR05  MILL 

95.2 

68.2 

81.7 

1.1 

lOi. 

28 

50 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.73 

3.15 

.87 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

LUMBER  CITY 

93.9 

66. <• 

80.2 

105 

29 

52 

5+ 

22 

0 

0 

0 

2.68 

- 

2.*0 

1.19 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTEZUMA  1  NE 

95.7 

70.2 

83.0 

2.6 

107 

28 

52 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.12 

.31 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

93.1 

66. <• 

79.8 

.9 

103 

28 

5* 

5+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.28 

2.36 

.70 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

QUITMAN 

93.6 

69.5 

81.6 

1.2 

103 

28 

55 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2.05 

3.79 

1.10 

13 

.0 

0 

3 

1 

I 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

91.7 

6*. 5 

78.1 

-  i* 

103 

27 

ttB 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

1.78 

4.7* 

1.12 

19 

T 

0 

4 

1 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

91 

68.8 

80.1 

. 

103 

27 

35 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

•  84 

4.33 

.34 

23 

.0 

0 

3 

0 

s 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

88.1 

73.0 

80.6 

.0 

100 

27 

61 

5 

0 

8 

0 

0 

0 

2.59 

2.29 

.86 

11 

.0 

0 

i 

2 

TH0MA5VILLE 

93.9 

67.6 

80.8 

1.3 

103 

28 

52 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

2.31 

3.14 

.79 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

TIFTON  2  N 

93.'. 

68.3 

80.9 

1.5 

101 

29 

52 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.81 

2.91 

.77 

12 

.0 

°o 

S 

I 

0 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

95.5 

68.6 

82.1 

2.1 

IC 

28 

53 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

4463 

.48 

1.97 

15 

.0 

6 

1 

WAYCROSS 

93.6 

67.9 

80.8 

.6 

103 

26 

53 

5 

0 

2* 

0 

0 

1.79 

4.08 

.58 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOOORUFF  0AM 

DIVISION 

81.1 

2.40 

T 

STATE 

79.2 

.5 

2. 65 

1.76 

T 

Predpilalion 


See  Baieranc*  Note*  Followtng  SUUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

O  1 
1 

.     1     _     1  _ 
4        3  0 

1     1      O      1  ft 

7   1   8   1  9 

10 
10  1 

11 

1 

19 

13  1 

1R  I 

17  1 

in 

19  1 

1 

91 

99  1 

91  1 

OA 

OR  i 

OR  1  97 

no  1 
ZO 

1 

OU 

3) 

ABBEVILLE 

•42 

•  22 

•  20 

AOAIRSVlLLE 

56 

* 

57 

* 

03 

• 

.66 

2*12 

.05 

* 

36 

* 

•  04 

•  06 

•  46 

.51 

•  07 

•  03 

AILEV 

3.39 

■53 

•  40 

2*63 

ALAPAMA  EXP  STATION 

2>8e 

1  17 

•  17 

.97 

A 

•  23 

.02 

1*06 

•  49 

•  24 

1.17 

•  12 

T 

•  02 

.23 

•  31 

•  06 

.  71 

.  32 

•  06 

1.94 

ALLATOONA  DAM  2 

2*65 

19 

* 

10 

* 

.35 

01 

18 

* 

*12 
* 

1*17 

ALMA  CAA  AIRPORT 

3*02 

T 

T 

1  61 

1*14 

AMERICU5  4  ENE 

5*40 

•  28 

.17 

.28 

.06 

•  01 

•  05 

2.03 

.35 

ATncNS  COL  Or   AuK I 

•  65 

•  49 

.07  .08 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2*81 

•  14 

.13 

.27 

•  10 

39 

^*59 

1  10 

ATLANTA  we  AIRPORT 

R 

2*08 

T 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

R 

3*»2 

* 

AUGUSTA 

3«71 

1*16 

.42 

.10 

1.18 

•  64 

•  01 

BA INBRIOGE 

3*24 

* 

*  t? 

^  '  1  B 

•  37 

.07 

.11 

.42 

BALL  GROUND 

1*34 

•  08 

.11 

BEAVEROALE 

1*73 

•  35 

•  33 

*33 

.15 

'  1  o 

• 

•  01 

6LACKBEAR0  ISLAND 

1.68 

*35 

•  15 

60 

*58 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

6*46 

2.99 

2^04 

•  50 

.42 

•  47 

•  04 

BLAKELV 

2*28 

BLUE  RIDGE  RE5VR  DAM 

4.08 

.12 

.02 

.09 

.30 

BOWMAN 

3.32 

A9 

1  A 

03 

* 

?*  1  ft 

BRASSTOWN  BALO 

9.00 

2*81 
* 

1  *59 

*22 

•  71 

*  55 

23 

•  03 

57 

2 

• 

1*15 
* 

*04 

BROOKLET   1  W 

•  90 

•  10 

•  02 

•  28 

T 

.04 

.12 

.43 

T 

BRUNSW ICK 

2.63 

•  04 

•  01 

•  02 

•  24 

BRUNSWICK  CAA  AP 

• 

* 

* 

^10 

^  *62 
* 

*05 

*55 

* 

_ 

BUTLER 

.35 

T 

•  35 

T 

BUTLER  CREEK 

4.89 

1(59 

.38 

•  34 

L.  53 

•  41 

64 

CAIRO  2  NNW 

1  .66 

•  09 

•02 

T 

•  40 

•  09 

.87 

•  10 

T 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.07 

• 

2 

* 

■  12 

•  05 

45 

* 

•  10 

•  05 

CAHl LLA 

•  23 

CAMP  STEWART 

2.87 

•  50 

22 

* 

?0 

* 

_ 

43 

* 

CANTON 

2*96 

•  05 

•  62 

.  15 

•  56 

1.40 

.06 

*  j2 

CARLTON  BRIDGE 

1  tS? 

.64 

.07 

.38 

•  01 

•  02 

•  25 

CARNESV ILLE 

•  23 

•  10 

•  35 

CARROLLTON 

^•87 

16 

* 

• 

*41 

67 

'o4 

CARTERS 

3.37 

10 

CARTERSVILLE 

* 

CARTERSVILLE  3  SW 

2  •66 

•  37 

.30 

.41 

.06 

•  06 

.06 

.74 

•  74 

.14 

CEDARTOWN 

3*03 

^*  7* 

06 

*ot 

CHATS WORTH   1  W 

_ 

_ 

*  -ii. 
* 

* 

CHlCKAHAUGA  PARK 

2*06 

03 

*  10 

23 

* 

.20 

CHOESTOE 

6.25 

2*  06 

2*  19 

*  36 

* 

24 

.10 

.23 

66 

i*^n 

1.76 

•  03 

•  58 

•  10 

•  01 

.18 

•  60 

•  02 

•  94 

•  01 

•  01 

CLEVELAND 

•  02 

.83 

21 

* 

36 

1^09 

COLUMBUS 

I  *oo 

'oo 

"oi 

02 

02 

*27 

*20 

*71 

09 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

U96 

*10 

*30 

*28 
* 

• 

CONCORD 

3*03 

1 77 

T 

1,27 

•  12 

•  05 

•  08 

74 

CORDELE 

1.12 

•  25 

•  14 

•  73 

CORNEL lA 

3«66 

•  53 

08 

•  40 

2 

COVINGTON 

2.66 

.39 

• 

• 

• 

•  01 

04 

* 

*,  - 

CUMMIN6  1  N 

3.41 

•  27 

.08 

*  AA 

*Q 

CURRVVILLE  2  W 

3.93 

T 

•  60 

1.00 

CUTHBERT 

3.24 

U40 

•  01 

.22 

•  34 

.82 

•  45 

DAHLONEGA 

2  •82 

T 

•  55 

.22 

81 

07 

* 

DALLAS 

3.90 

.62 

•  55 

*  11. 
.34 

1  *98 

- 

DALTON 

RECORD  MISSING 

DAWSON 

U49 

DAWSONVILLE 

2.07 

•  44 

T 

.23 

1.30 

T 

.07 

•  03 

T 

DIAL  POST  OFFICE 

2.56 

.45 

•  64 

.80 

18 

04 

DOCTORTOWN  1  WSH 

1.49 

.17 

*  * 

* 

OONALSONVILLE  3  W 

2.56 

T 

T 

15 

• 

01 

16 

* 

01 

* 

1  *44 

*  19 

•  2C 

T 

T 

DOUGLAS 

3.21 

*  16 

■  18 

.03 

'o? 

.90 

•  95 

T 

DOUGLASVILLE 

.60 

•  04 

•  66 

.49 

.15 

•  20 

T 

•  12 

T 

2*  24 

T 

•  46 

J 

•64 

DUBLIN 

1.03 

.32 

•  03 

.62 

•  04 

EASTMAN 

2.25 

1.37 

•  26 

•  46 

•  06 

ELBERTON 

2.40 

1.36 

ELLIJAV 

3.24 

1.36 

•  57 

•  54  T 

.22 

.15 

•  28 

.12 

EMBRY 

3*26 

1.09 

.87 

.20 

EXPERIMENT 

5*20 

•  03 

.46 

* 

.0 

,04 

1  ^42 

■ 

FAIRMOUNT 

3^13 

•  50 

.50 

T 

T 

_ 

1)53 
* 

,60 

FITZGERALD 

1^16 

10 

04 

.05 

,06 

•  91 

m 

FLAT  TOP 

5*03 

•  84 

•  60 

•  68 

•  60 

.10 

1.22 

•  07 

.13 

•  65 

.03 

•  04 

.07 

FLEMING  EXP  STATION 

1*05 

.32 

01 

FLINTSTOHE 

2  .66 

•  16 

.66 

.29 

.35 

* 

• 

• 

F0LK5T0N  3  SSW 

1^75 

•  66 

•  15 

•  09 

FOLKSTON  »  SW 

2^66 

l«04 

.42 

FORSYTH  1  S 

3.25 

.50 

.32 

.17 

T 

T 

1.83 

.43 

FORT  GAINES 

2*43 

.45 

FORT  VALLEY  3  E 

2^48 

55 

* 

40 

* 

1 ,02 

FRANKL IN 

2.71 

.79 

*? 

1*13 
• 

• 

• 

GAINESVILLE 

2.04 

1.33 

•  05 

•  5 

1 

* 

•  20 

GLENNVILLE 

2*81 

T 

.45 

•  06 

T 

T 

.63 

•  03 

.69 

.95 

GOAT  ROCK 

1.84 

*  5^ 

16 

.62 

•  03 

GREENSBORO 

1.50 

.15 

•  63 

.22 

* 

*24 
* 

GRIFFIN 

6*42 

•  02 

.52 

*  nj. 

01 

L*87 

HAHTWELL 

3.85 

1.65 

.57 

.23 

.15 

* 

HAWKINSVILLE 

2*40 

.13 

1.27 

1.00 

hemptown  gap 

$•43 

•  14 

1.93 

.72 

.44 

.03 

07 

•  82 

HIAmASSEE 

5^63 

1.12 

1^87 

54 

2*10 
*  - 

HOGGARDS  MILL 

*04 

10 

06 

04 

.32 

JASPER  1  NNW 

3^76 

.70 

.14 

* 

JONESBORO 

2*36 

.69 

•  15 

.25 

.82 

.40 

.05 

KENSINGTON 

2al5 

.35 

.51 

.65 

.21 

KINGSTON 

2.76 

*53 

1  •80 

'oh 
* 

LAFAYETTE 

2«95 

.70 

1.40 

20 

*50 

LA  GRANGE 

3.54 

.61 

.63 

LEX INGTON 

2.73 

•  15 

.30 

•  30 

1.05 

.25 

.68 

LINCOLNTON 

3.43 

•  96 

.50 

LITTLE  HIGHTOWER 

4.37 

•  03 

1.50 

•  50 

•  16 

•  26 

.17 

•  85 

LOU  t  SV ILLE 

•  38 

.09 

LUMBER  CITY 

2.66 

•  09 

•  29 

* 

* 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

.99 

T 

T 

•  08 

•  02 

•  66 

•  13 

.01 

•  09 

MAYSVl LLE 

1.67 

•  13 

•  46 

.04 

•  26 

•  02 

•  41 

• 

.15 

•  03 

Ml DVILLE 

1.23 

1.16 

07 

MILLEDGEVILLE 

1.08 

•  20 

*49 

23 

.02 

T 

MlLLEN 

2.63 

•  50 

1^10 

•  35 

•  36 

MONTEZUMA  1  NE 

1.12 

•  51 

.22 

•  11 

.06 

•  22 

MONTICELLO 

3,73 

.06 

.02 

•  78 

•  09 

T 

T 

2.43 

•  23 

.10 

.70 

MOULTRIE  2  ESE 

2.28 

•  12 

.06 

.03 

•  56 

.41 

•  05 

•  32 

.02 

.01 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

3.04 

•  19 

.16 

1.81 

•  10 

1.99 

NEEL  GAP 

7.01 

1.10 

1.78 

•  51 

.38 

.23 

•  05 

.40 

.53 

2.00 

•  03 

NEWNAN 

4.46 

•  30 

1.72 

•  20 

.72 

.72 

.22 

.24 

•  15 

.19 

NOONTOOTLA  CREEK 

2.50 

.45 

•  95 

•  56 

•  35 

.19 

NORCROSS  N 

4.27 

T 

•  04 

.22 

•  46 

.52 

•  26 

.85 

1.63 

•  23 

•  04 

NOTTELY  DAM 

5^07 

1.43 

•  63 

•  46 

1^00 

•  10 

.29 

.82 

•  32 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

2^70 

.65 

.70 

1^00 

.35 

Sm  B*fot«ne«  NoIm  FoUowbig  Sutkm  Indax 
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Table  3— Continued 


QUI  THAN 
RCSACA 

ItlNCOOLD 
RISING  FAriN 
ROME 

ROM£  H8  AIRPORT  R 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  HB  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 


GAP 


STANLEY 
SUCHES 
SUMMERVILLE 
SHAINSeOfiO 
SHEET  GUM 

TALBOT TON 
TALLAPOOSA  2  NNm 
TAVLORSVILLE 
THOHASVILLE 
TIFTON  2  N 

TITUS 
TOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  h8  AIRPORT 

MLESKA 
VARRENTON 
MASHtNGTON 
HAVCROSS 
HAYNESeORO  3  NE 

WEST  POINT 
HOOOeURY 
VOOORUFF  0AM 
tfOOOSTOCK 
VOUNG  HARRIS 


2i41 
4.39 
6.26 


1^ 


Day  of  month 


.70  1.24 
.96  UOl 
4.09  1.00 


RECORD  HISSING 


13       14  15 


17  I  18  ~19  I  20  I  21  "  22  I  23  I  2r  25  I  26  I  27    28  |  29 


1.39 
1.03 


48     .12  .13 


REPERnCE  ROTES 

Tb*  tour  digit  ideotlf Icat Ion  nuBbora  la  th«  Index  ouaber  coluan  of  th«  Station  Index  are  asalgned  on  s  state  baala,     Ther«  vlll  be  no  dupllcatloo  of  auabers  vltbln  m  state. 
Plfurva  and  letters  following  the  station  naae,  sucb  as  12  SSV,   Indicate  distance  la  slles  and  direction  fros  tbe  post  office. 
Otosrvatloo  tises  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlse. 

Dslsyed  data  and  corrections  *111  be  carried  only  In  tbe  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 

iDBthlT  and  aeasonal  snovfall  and  beating  degres  days  for  the  preceding  12  sonths  «111  b«  carried  In  tb«  June  Issus  of  this  bulletls. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  wblch  data  are  not  listed  In  the  tablos,  are  eltbsr  Missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbls  Issue. 

I'aless  otbervlse  Indicated,  dlaooslonal  units  used  in  tbls  bulletin  are:     teaperature  In  *P. ,  precipitation  and  evaporation  In  Incbes,  and  wind  aovement  In  alles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
■Tcrage  of  6S*  F.     Evaporation  Is  seasured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaseter  unless  otbsrvlss  shovo  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  wltb  July  1948. 

Aamiats  in  Table  3  are  fros  non- recording  gages,   unless  Otherwise  Indicated. 

Data  la  Tables  3.  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlse  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tlae. 

Saov  on  ground  la  Table  7  is  at  observation  tlse  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  saow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  rpR  EQUIV  In  Table  7  Msas  the  water 
equivalent  of  anew  en  the  ground.  It  la  seasured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  soow  on  the  ground  Is  two  Incbes  or  sore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  froa  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  soowpack  result  in  apparent  Incoaslatencles  In  tbe  rsc<rd. 

-    Ko  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  ao  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaouat  Included  in  followlog  aeasureaent,  tlae  distribution  uakoown. 

9    Data  in  the  coluan  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  cbaaged  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  aoath. 

C     la  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  tbe  Statloa  Index  tbe  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  ore  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  laches  of  new  snowfall. 

II    One  or  aore  days  of  record  slsaing:     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aoath. 
R     Aaooats  froa  pecordlng  gage  (These  aaouets  are  easpatlally  accurate  but  aay  vary  allgbtly  froa  tbe  aaounts  to  be  publlsbed  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,   an  aaount  too  aaall  to  aensure. 
T     Includes  total   for  previous  aonth. 

Subacrlptlon  Price:     13  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Sunary.)     Checks  and  aoaey  orders  should  be  aade  payable  to  the  Superlatendeat 
of  Doewenta.     Realttancea  and  correspondence  regardlnc  subscrlptioaa  should  be  seat  to  tbe  Super lateodent  of  Docuaents,  Goveraaent  Prlatlag  Office,  Woablogtos  25,  D.  C. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of        1953  -  1954  GEORG: 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0 
0 
0 

0 

ALBANY 

ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA   DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  *  ENE 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

0 
T 
T 
T 
T 

ATHENS 

ATHENS   COL  OF   AGR I 
ATHENS   WB  AIRPORT 
ATLANTA   HB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

T 
.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0 
0 
T 

.1 

T 

AUGUSTA 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 

T 

T 

T 

T 

0 

0 
T 
0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

T 

i.O 

3.0 

T 

4.0 

T 
0 
0 
0 

BRUNSWICK   CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

0 
T 
0 
T 
1.0 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 

T 

T 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOWN 

T 

T 
.6 

T 

T 

.6 

0 
0 
0 

CHATSWORTH   1  W 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
0 
T 
0 
T 

CONCORD 
CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING    I  N 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
0 
T 
T 
0 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 
T 
0 
T 

DAWSON 
DAWSONVILLE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
DONALSONVILLE   3  W 
DOUGLAS 

T 

T 

T 

2.0 

T 

0 
T 
0 
2.0 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

0 
0 
0 
0 
0 

ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 

FITZGERALD 

T 

.2 

T 

- 

T 

0 
0 
T 
T 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 

T 

T 

T 

0 
0 

0 

FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNV I LLE 
GOAT  ROCK 

T 

T 
T 

T 
.1 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

.1 

.2 

0 

GREENSBORO 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
MOGGARDS  MILL 

T 

T 

0 
T 
0 
0 
0 

JASPER    1  NNW 
JONESBORO 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 

T 

T 

T 

T 

T 
0 
0 
T 
T 

LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

T 

T 

T 

0 
0 
0 

T 

Sm  B«lw«nc*  Nolo  Following  Sutlon  Indax 

-  68  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

COBtlnuad  Seuon  oi       19S3  -  19S4  GEORGtA 


SlAtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MACON 

NAVSVILLE 

HIOVILLE 

HILLEOGEVILLE 

MILLEN 

T 

T 

T 

T 
0 

MONTEZUMA    1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON   3  HNN 
NEMNAN 

T 

0 

0 
0 

NORCROSS   <•  N 

PINE  MOUNTAIN  VALLEV 

QUITMAN 

RESACA 

ROME 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
0 
T 
0 
T 

ROME  we  AIRPORT 
SAVANNAH  USD*   PL  GARDEN 
SAVANNAH  MB  AP 
SAVANNAH   BEACH   2  N 
SPARTA   2  NNW 

T 

T 

T 

T 

,i 

T 
T 
T 

T 

T 

•  5 

T 
J 
0 
0 

SUHMERVILLE 
SMAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA   2  NNW 
TAVLORSVILLE 

T 
T 

>i 

T 

T 
T 

T 

.i 

0 

T 
T 

THOHASVILLE 
TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
MALESKA 

f 

T 

0 
0 
T 
T 
0 

VARRENTON 
WASHINGTON 
■AYCROSS 
MAVNESBORO  1  ME 
WEST  POINT 

0 
0 
0 

MODBURY 
KOOORUFF  DAM 
MOODSTOCK 

T 

T 

T 
T 

See  Baienace  Notea  rdlowtag  SiaHoo  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGL 
JUNE  199 


Station 

Of  Month 

rage  j 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

<  ; 

A I  LEY 

MAX 
MIN 

92 

94 

68 

64 

81 

83 

53 

63 

94 

97 

99 

99 

97 

70 

94 

65 

97 
69 

98 

68 

97 

90 

86 

93 

94 

99 

102 

96 

97 

99 

102 

102 

75 

94 

73 

94.1 
66a 

ALAPAMA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 

91 

93 

91 

81 

83 

89 

91 

95 

98 

100 

95 

94 

92 

92 

93 
64 

94 

68 

94 

90 

90 

90 

93 

98 

95 

91 

94 

97 

101 

101 

96 
70 

93a:  1 
64a> 

ALBANY 

MAX 
MIN 

93 
7^ 

95 

95 
72 

95 

83 

86 

91 

94 

97 

99 
73 

101 

91 

96 

92 

95 
7 1 

95 
72 

94 

73 

95 

90 

83 

89 

91 

97 

98 

95 

97 

100 

101 

104 

98 
74 

94  a: 
70a: 

ALBANY   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
7 1 

94 

70 

95 
72 

82 

63 

85 

55 

91 

57 

94 

62 

96 

100 
70 

101 
72 

94 

96 

92 

95 

96 

94 

72 

95 
73 

92 

84 

91 

92 

96 

98 

95 

97 

99 

102 

104 

96 

99 
74 

94a'  ; 
69al  1 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 
MIN 

90 
69 

69 
64 

87 
63 

80 
50 

69 

74 
46 

81 

58 

69 
59 

90 
64 

93 
68 

85 
6  2 

94 
67 

91 
66 

90 
69 

92 
68 

90 
68 

86 
69 

89 

85 

81 

66 

89 

92 

92 

91 

91 

97 

100 

98 

93 
66 

66a!  1 
62  a!  : 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
66 

94 
7X 

83 
61 

82 

53 

88 
50 

93 
59 

99 
63 

99 
66 

103 
70 

95 
65 

93 
66 

92 
66 

93 

93 

65 

93 
65 

90 
66 

66 

64 

88 

90 

96 

95 

96 

97 

100 

101 

102 

92 

97 
72 

93a:  ] 
66a:  [ 

AMERICUS  <.  ENE 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
67 

93 
70 

65 
60 

85 
49 

91 
54 

95 
59 

98 
65 

102 
69 

101 

71 

95 
67 

95 
70 

92 
66 

94 

78 

94 

66 

94 

69 

93 

69 

88 

82 

90 

92 

97 

93 

96 

95 

98 

100 

104 

98 

99 

72 

94  a:  [ 
67  a:  1 

ATHENS 

MAX 
MIN 

87 
69 

86 
66 

79 
64 

74 
57 

75 
50 

60 
55 

88 
56 

91 
62 

93 
66 

90 
66 

91 

6  5 

89 
66 

89 
69 

89 
67 

90 
68 

90 
67 

84 

70 

76 

80 
62 

82 

86 
61 

90 

93 
72 

89 

91 

95 

99 

97 

90 

94 
63 

67  a:  1 
65  a: 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

90 

91 
63 

87 
62 

77 

79 

82 

94 

96 

97 

96 

97 

94 

94 

94 

93 

94 

65 

93 
69 

79 

84 

87 

91 

95 

93 

95 

96 

99 

103 

65 

102 

101 

99 
60 

92a< 
61al 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

91 

80 

73 

77 

62 

91 

96 

98 

96 

96 

92 

92 

92 

91 

91 
68 

85 
67 

77 

82 

85 

90 

95 

96 

93 

95 

98 

104 

102 

94 

98 
65 

90,-1 
6Sa< 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
65 

79 
63 

70 
54 

72 
50 

80 
53 

87 
60 

86 
66 

94 

68 

91 
71 

95 
67 

90 
68 

92 

91 

92 
69 

69 

68 

87 
71 

76 

81 

85 

89 

92 

95 

92 

93 

97 

100 

100 

93 

96 
68 

88a{  ' 
67al 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

93 
65 

89 
65 

78 
59 

79 
5j 

83 
54 

94 
60 

95 

97 
64 

95 
67 

94 

93 
68 

90 

92 

92 
65 

93 
65 

94 

67 

81 

84 

69 

92 

95 

98 

93 

95 

100 

103 

98 

95 

98 
63 

92al  ' 
65a3 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

90 

95 

91 

79 

81 

86 

94 

96 

96 

97 

96 

95 

94 

93 

93 

95 
69 

95 
71 

83 
71 

83 

91 

94 

96 

100 

97 

98 

102 

107 

102 

96 

99 
68 

93ai  ' 
67a( 

BAINBRI06E 

MAX 
MIN 

94 
70 

93 
70 

92 
70 

85 
66 

89 
60 

91 
54 

95 
65 

97 
62 

100 

70 

101 

72 

98 
7  1 

93 
78 

95 
67 

95 
68 

95 
71 

96 
69 

90 
72 

91 
70 

90 
7 1 

91 

92 

96 

95 
73 

96 

95 

97 

100 

103 

101 

99 
76 

94at. 
70al 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

85 

95 

89 

85 

85 

64 

85 

98 

99 

101 

91 

97 

91 

93 

94 

89 
61 

89 
63 

90 

89 

82 

90 
62 

91 

91 
67 

92 

69 

94 

104 

97 

89 

91 
77 

91a.  » 
67a! 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

^86 
&8 

79 
56 

82 
55 

75 

63 
41 

66 
4 1 

81 

65 

87 
50 

90 
56 

65 

91 

57 

87 

82 

86 

87 
61 

83 
64 

81 

78 

80 

72 
51 

87 

89 

90 

89 

90 

93 

97 

59 

93 

90 
49 

84  a2. 
64a&. 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
68 

90 
68 

62 
61 

83 
53 

89 
56 

92 
58 

96 
67 

100 
70 

98 
70 

89 
68 

92 
67 

93 
66 

95 

95 
69 

94 
69 

96 
70 

91 
69 

90 
68 

69 
69 

90 
67 

95 
68 

95 

73 

94 

72 

96 
69 

100 
75 

102 
75 

107 
72 

102 
74 

102 
71 

94aC 
68  aC 

BROOKLET  1  W 

MAX 
MIN 

89 
69 

95 
66 

92 

60 

79 

88 
54 

92 
60 

95 

97 
67 

95 
69 

93 
67 

93 
67 

92 
67 

94 

94 

65 

95 
65 

93 
67 

86 

69 

82 
63 

69 
67 

69 
68 

96 
65 

99 
69 

92 
67 

95 

69 

100 
69 

102 
73 

98 
77 

96 
69 

99 
65 

92  aC  ' 
66  a« 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

89 
7^ 

96 

92 

86 

84 

85 

89 

97 

100 

101 

93 

90 

67 

89 

68 

89 
73 

89 
74 

85 

79 

85 

67 

95 

95 

95 

95 

99 

102 

100 

91 

92 
76 

91  aS  ' 
71a9 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 

94 

92 

62 

64 

86 

65 

94 

96 

101 

69 

68 

89 

89 

68 

88 
73 

88 
76 

86 

78 

83 

63 

92 

91 

90 

90 

93 

100 

97 

89 

91 

77 

69a5 
72a3 

CAIRO   2  NNW 

MAX 
MIN 

93 

91 
67 

93 
69 

89 

83 

89 

93 

95 

99 

101 
70 

93 

93 

92 

96 

96 
70 

94 

69 

92 
70 

91 

83 

90 

91 

95 

98 

91 

94 

97 

99 

103 

102 

97 
74 

93  ae 
68a2 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 

88 

85 

78 

73 

87 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

93 
65 

69 
65 

89 

65 

90 

83 

88 

89 

92 

92 

93 

93 

97 

101 

loo 

92 

96 
55 

90a2 
59a6 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

95 

96 

97 

87 

90 

95 

96 

98 

100 

102 

100 

96 

95 

96 

96 
72 

95 
70 

96 

73 

96 

93 

92 

95 

93 

93 

95 

96 

96 

102 

102 

104 

103 
73 

96  a4 
68al 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

93 

97 

94 

85 

85 

90 

93 

99 

100 

101 

95 

93 

90 

92 

92 

93 
68 

89 
70 

86 

80 

87 

88 

96 

99 

97 

95 

99 

102 

99 
77 

91 

96 
70 

93a3 
68al 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

89 

90 

90 

83 

70 

80 

83 

90 

95 

95 

94 

95 

94 

94 

94 

92 
62 

95 
67 

93 

79 

63 

89 

92 

94 

98 

95 

98 

101 

100 
67 

100 

97 
56 

91a4 
60a2 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

87 

89 

80 

80 

74 

83 

89 

69 

69 

91 

93 

91 

95 
j2 

91 

89 
65 

88 

65 

69 
67 

65 

81 

65 

90 

92 

92 

94 

95 
62 

96 
63 

100 
63 

98 
69 

93 
57 

97 

59 

89a5 
61al 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

92 

86 

95 
69 

93 
65 

93 
68 

83 
66 

62 

65 

94 

94 

95 

95 

95 

100 

103 

105 

104 
71 

100 

98 
58 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

91 

88 

79 
63 

76 

76 

84 

90 
56 

91 

94 
63 

69 

67 

94 

6 1 

92 
62 

91 
62 

90 

90 
66 

86 
65 

89 
67 

84 

86 

89 

92 

92 

95 

94 

95 

98 

102 

100 

97 

100 
57 

90a> 
61  a7 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 

82 

73 

70 

73 

76 

84 

90 

88 

86 

90 

87 

88 

66 

85 
64 

83 
63 

80 
64 

72 

78 

82 

85 

66 

88 

86 

68 

91 

97 

95 

69 

91 

57 

84a3 
68  a4 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

94 

95 

92 

89 

81 

<e« 

93 

95 

98 

97 

95 

95 

95 

95 

95 

96 
71 

94 

72 

90 

92 

93 

94 

97 

97 

99 

99 

102 

73 

106 

105 

99 

100 
73 

95  a4 
67  a« 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

93 

88 

75 

79 

89 

92 

93 

97 

96 

94 

95 

95 

92 

91 
67 

96 

69 

95 
70 

88 

85 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

99 

102 

103 

97 

100 
74 

93a0 
6(.T  ' 

COROELE 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 

95 

93 

81 

64 

90 

93 

96 

99 
72 

99 

95 

96 

90 

92 
70 

95 
71 

97 
71 

95 

92 

90 

92 

97 

97 

97 

96 

100 

103 

105 

98 
75 

94«7  . 
e9al  1 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

83 
65 

84 

82 

69 

76 

83 

87 

92 

91 

89 

91 

88 

88 

87 

88 

92 
62 

85 
66 

82 

60 

81 

88 

86 

90 

89 

90 

96 

97 

96 

91 

93 
59 

87<1  -1 
«0>0  < 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

95 

95 

84 

78 

78 

86 

94 

95 

98 

95 

97 

93 

94 

94 

93 

93 
69 

91 

70 

79 

83 

88 

92 

96 

98 

96 

98 

100 

103 

102 

97 
72 

100 
64 

Mat  ' 
e4a6  ' 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

94 

72 

93 

91 

86 
62 

84 

91 

94 

96 

99 

100 

95 

95 

96 
69 

95 

94 

96 
70 

91 
71 

91 

67 

89 

91 

96 

97 

97 

96 

99 

101 

104 

102 

100 
74 

94a6 
S9a9  < 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

11 

84 

77 

75 

74 

82 

87 

92 

90 

88 

93 

91 

89 

91 

92 

69 
64 

81 
67 

75 

81 

86 

89 

89 

87 

90 

93 

96 

98 

97 

94 

95 

a7a« 
«lal  > 

OALTON 

MAX 
MIN 

DOUGLAS 

MAX 
•TIN 

74 

93 
73 

92 
68 

64 
56 

90 
56 

93 
70 

96 
66 

98 
67 

loo 

75 

94 

69 

93 
72 

91 
67 

93 
69 

93 
68 

94 

68 

94 

70 

69 

83 
65 

69 

69 

89 
64 

96 

67 

93 
71 

93 
68 

95 
69 

98 
73 

99 

74 

101 
75 

95 
76 

95 
76 

93  a2 
69  aO 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

96 
71 

97 
70 

95 
73 

91 
64 

85 
52 

92 
53 

97 
61 

99 
64 

100 
67 

97 
72 

96 
66 

96 
66 

95 
69 

96 
70 

97 
68 

98 
69 

96 
72 

93 
70 

88 
65 

95 
68 

96 
63 

100 
62 

100 
74 

100 
72 

102 
70 

105 
72 

107 
74 

108 
79 

100 
76 

103 
70 

97  i5 
6>al 

I  totlovtng  St»tl< 
-  70  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued, 


Day 

Oi  Mondl 

• 

0 

Stcnion 

1 

2 

3 

4 

& 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

1 

23  1 

24 

2S 

26 

 ' 

28 

29 

30  1  31 

• 

> 

< 

EASTMAN 

MAX 

MIN 

93 
68 

9S 

72 

94 

70 

93 
64 

86 

55 

09 

57 

97 

61 

100 
67 

102 
70 

101 
74 

100 
70 

99 

69 

94 

68 

99 

70 

98 

66 

99 

99 

96 

71 

90 
76 

97 

70 

96 

68 

103 
69 

103 
70 

100 
71 

98 

71 

104 

76 

106 
76 

110 
79 

106 

77 

103 

73 

98 14 
69«7 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
69 

94 

64 

81 
55 

71 
49 

76 
54 

86 
64 

90 
62 

91 
67 

95 

69 

93 
65 

95 
66 

86 
67 

91 
67 

91 
67 

90 

93 

91 
68 

78 
63 

83 
64 

87 
63 

88 
63 

93 
70 

94 

69 

91 
71 

94 

71 

96 

71 

99 

99 

93 

89«8 
65>9 

riTZGERALD 

MAX 
MIN 

94 

70 

97 
71 

94 

73 

93 
65 

84 
56 

90 

57 

93 
66 

96 
66 

100 
72 

97 
76 

99 
71 

96 
71 

92 
69 

99 

71 

99 
70 

99 

94 

92 
70 

89 
66 

90 
71 

92 
67 

97 
70 

100 
79 

97 
71 

98 

71 

101 
74 

102 
76 

104 
77 

96 
76 

97 
73 

95>0 
70«2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
69 

95 
70 

94 

71 

83 
69 

83 
49 

89 

53 

92 
59 

98 
65 

99 

63 

99 

67 

98 

65 

93 
68 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

91 

89 

88 
68 

79 

69 

87 
69 

88 

63 

97 
63 

99 
69 

96 
67 

97 
68 

100 
72 

103 
77 

103 

94 

95 

93tl 
66i6 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 

67 

94 

70 

85 
69 

84 
54 

91 
58 

94 

65 

96 
66 

98 
67 

100 
71 

93 
65 

94 
66 

93 
66 

92 
66 

93 
67 

92 

91 

87 
69 

80 
67 

66 

70 

90 
69 

99 
65 

96 
66 

95 
66 

97 
72 

100 
79 

102 
73 

94 

76 

97 
72 

93(0 
67.7 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
70 

93 
63 

86 
61 

79 
51 

87 

51 

94 

57 

98 
63 

97 
71 

97 
65 

93 
66 

92 
66 

90 
66 

94 

67 

99 

94 

63 
66 

83 
64 

64 

63 

91 
62 

99 

62 

97 

70 

94 

68 

96 

70 

97 
70 

100 
70 

102 

99 

99 

93<0 
69»7 

FORT  OAINES 

MAX 
MIN 

9A 

67 

94 

68 

93 
69 

84 
58 

87 
50 

92 
52 

97 
60 

99 
64 

102 
68 

102 
68 

92 
66 

93 
66 

97 
73 

97 
66 

94 
68 

99 

94 

93 
67 

87 
69 

90 
79 

92 
65 

97 
66 

99 

70 

99 
69 

97 
66 

100 
72 

102 
72 

106 
75 

102 

101 
71 

99<7 
66 17 

FORT  VALLEY  5  E 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
71 

91 
66 

77 
58 

82 
52 

91 

53 

97 
57 

97 
65 

101 
66 

98 
68 

97 
65 

96 

68 

94 
67 

92 
66 

95 
68 

97 

96 

89 
70 

64 
66 

93 
67 

95 
63 

99 
62 

98 

70 

97 
71 

97 
69 

100 
74 

102 
74 

106 

99 

72 

102 

99il 
66t7 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

88 
61 

81 

63 

72 

51 

77 

45 

82 

51 

89 
56 

93 
58 

94 

63 

91 
66 

95 
63 

92 
67 

92 
67 

91 
64 

90 
65 

93 

85 

77 
67 

83 
62 

87 
63 

91 
60 

93 

61 

91 
68 

91 
65 

95 
66 

99 
66 

100 
66 

101 

93 

98 

89i8 
62a6 

SLENNVILLE 

MAX 
MIN 

91 

70 

96 
69 

94 

75 

83 
67 

82 
56 

89 

55 

92 
60 

97 
69 

99 
69 

98 

71 

96 
67 

95 
67 

94 

69 

96 
64 

95 
67 

95 

93 

89 
70 

80 
69 

90 
69 

91 
65 

98 
68 

99 
72 

99 

68 

95 
70 

98 
71 

100 
74 

100 
77 

93 
74 

97 
70 

93«7 
68al 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
66 

88 
64 

82 
58 

79 
48 

85 
52 

90 
61 

94 

61 

96 
64 

95 
70 

96 
64 

93 
68 

93 
69 

90 
67 

90 
69 

92 

93 

79 
71 

83 
62 

86 

67 

90 
61 

97 
60 

96 

72 

93 
68 

97 
71 

100 
72 

104 
67 

103 

96 

99 

92 12 
69<9 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
69 

83 
64 

72 
56 

77 
49 

86 
54 

91 
62 

93 
65 

96 
68 

93 
72 

96 
66 

90 
65 

91 
67 

93 
66 

92 
68 

93 

91 
70 

60 
68 

63 
64 

88 
65 

90 
63 

93 
65 

94 

72 

93 

70 

95 
_  71 

96 
71 

100 

100 
76 

99 

71 

97 
69 

90iS 
66a6 

HARTKELL 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
64 

85 
63 

75 
55 

80 
50 

83 

52 

91 

60 

94 

63 

96 
65 

96 
64 

95 
65 

94 
66 

96 
69 

99 
66 

93 
66 

93 

90 

60 
66 

83 

58 

66 
65 

91 

61 

96 
65 

97 
72 

99 
67 

96 
67 

101 
69 

106 
72 

104 

71 

99 
62 

100 
63 

92.3 
64  (2 

HAWINSVILLE 

MAX 
HIN 

93 
69 

95 

69 

95 
69 

87 
61 

83 
59 

90 
51 

94 

58 

97 

59 

100 
61 

101 
71 

98 

65 

97 
64 

90 
67 

93 
69 

95 
68 

99 

99 

90 
71 

84 

65 

92 
69 

93 

63 

99 

61 

98 

72 

96 
70 

95 
69 

100 
73 

103 
74 

106 
75 

99 

89 

102 
72 

99i2 
67i4 

HOGGAROS  MILL 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 

68 

94 
69 

83 
64 

84 

50 

93 
51 

95 
56 

98 
63 

102 
67 

101 
71 

90 
66 

95 
67 

95 
66 

99 
67 

97 
68 

95 

94 

92 
70 

64 

69 

90 
70 

93 
66 

96 
69 

97 
71 

96 
73 

96 

76 

100 
79 

103 
79 

104 
73 

102 
73 

99 
74 

99*2 
68a2 

JASPER  1  NNM 

MAX 
MIN 

85 
6S 

84 

61 

76 
61 

66 

51 

71 
45 

80 
49 

85 
53 

89 

59 

90 
59 

84 

66 

91 
61 

90 
61 

89 
63 

90 
69 

89 
71 

88 

88 

79 
68 

81 
62 

85 
67 

87 
58 

80 
60 

90 
69 

69 
60 

91 
65 

93 
62 

97 
66 

94 

90 

93 

66«0 
61>5 

tAFAYETTE 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
63 

87 
63 

72 
56 

75 
43 

83 
48 

89 

53 

91 
56 

94 
61 

84 

63 

92 
60 

91 
64 

93 
61 

90 
62 

93 
63 

90 

90 

86 
63 

87 
63 

90 
61 

91 
58 

95 
60 

94 
70 

94 
79 

99 
57 

99 
63 

101 
64 

98 

94 

98 

90t5 
60>5 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

92 

67 

93 
68 

83 

63 

80 

55 

76 
48 

83 
51 

92 

57 

90 

60 

96 

65 

93 

67 

91 
64 

90 
65 

90 
64 

90 
68 

90 
67 

93 

93 

65 
67 

84 
63 

88 
63 

90 
62 

94 
64 

96 

70 

92 
68 

94 

66 

94 
69 

100 
74 

99 

94 

98 

90  iS 
64«6 

LOUISVILLE 

MAX 
HIN 

91 
70 

95 
69 

90 
64 

81 
63 

81 
51 

87 

55 

93 
61 

96 
66 

98 
62 

97 
70 

97 
66 

96 
67 

95 
70 

99 
69 

96 
67 

96 

95 

90 
71 

85 
64 

92 
67 

94 
64 

101 
66 

102 
73 

99 

71 

99 

72 

104 
72 

107 
72 

104 
76 

98 
71 

102 
67 

95<2 
67.1 

j LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
70 

92 
71 

95 
65 

83 
52 

84 

52 

92 
58 

95 
63 

99 
66 

102 
69 

101 
65 

99 
67 

90 
67 

90 
66 

96 
65 

96 

99 

94 

69 

88 
64 

61 
66 

67 
64 

89 
64 

96 
69 

99 
69 

96 

68 

98 
70 

100 
71 

103 
75 

109 
75 

99 

73 

93.9 
66 14 

|mACON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

72 

97 
74 

93 
68 

79 
60 

82 
51 

89 

53 

95 

60 

98 
65 

100 
68 

97 

72 

96 
69 

97 
70 

94 

69 

92 
70 

96 
70 

97 

95 

87 
71 

89 
67 

92 
69 

93 
64 

98 
65 

98 
75 

97 
72 

100 
69 

102 
74 

104 
74 

106 
77 

98 
77 

101 
72 

99il 
66»7 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
69 

95 
64 

89 

91 

72 

90 
66 

94 

94 

93 
70 

S3 
64 

83 
66 

90 

60 

92 

60 

96 
63 

98 
69 

96 
69 

98 
72 

101 
66 

103 
72 

104 

72 

96 
67 

93.9 

XILLEN 

MAX 

HIN 

89 
71 

91 
65 

94 
66 

91 
63 

81 

54 

80 

53 

87 
63 

91 

63 

96 
63 

98 
64 

98 
65 

97 
66 

99 

71 

94 

73 

94 

67 

94 

66 

95 

89 
72 

63 
69 

82 
68 

90 
65 

92 
64 

100 
70 

103 
71 

99 

73 

96 
66 

99 

73 

106 
76 

101 
72 

97 
67 

93.3 
67.0 

■KmTEZUMA    1  NE 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
74 

93 

69 

81 
63 

83 

52 

90 

57 

96 

61 

98 
66 

99 
71 

98 

73 

97 
73 

96 

72 

99 

70 

93 
71 

97 
72 

98 

95 

88 
68 

90 

72 

94 

70 

93 
65 

98 

68 

96 

72 

100 
71 

102 
75 

101 
74 

105 
76 

107 
79 

97 
77 

101 
73 

99.7 
70.2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

91 
68 

99 
66 

90 
63 

79 
56 

76 
49 

85 
50 

92 
57 

94 
62 

96 
65 

92 
68 

92 
60 

92 
62 

92 
63 

91 
63 

91 
64 

92 
63 

92 

84 
68 

82 
63 

88 
62 

89 
95 

94 

56 

95 
66 

93 
63 

96 
64 

97 
69 

101 
62 

100 
67 

99 
69 

98 
60 

91.6 
61.9 

OUCTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

92 

68 

92 

66 

91 

66 

S3 
64 

83 
54 

89 
54 

92 

60 

97 
58 

99 
69 

100 
73 

90 
69 

97 
65 

91 
67 

92 
68 

93 
67 

91 

92 
67 

91 
68 

83 
67 

89 

70 

90 

71 

99 

70 

93 

62 

96 

60 

93 

99 

98 
97 

100 
75 

103 
74 

100 
74 

99 
84 

93.1 
66.4 

SEHNAN 

MAX 
MIN 

91 

65 

92 
66 

90 
62 

84 

" 

77 
48 

82 
54 

90 
52 

91 
63 

99 
65 

92 
69 

94 
62 

91 
66 

91 
64 

90 
67 

92 
67 

91 

68 

60 
67 

62 
62 

86 
65 

89 
63 

93 
62 

94 
68 

92 
69 

99 
66 

97 
67 

100 
70 

99 
74 

96 
62 

97 
70 

90.7 
64.0 

'INE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
64 

90 
62 

81 
56 

76 
50 

85 
52 

92 
55 

92 
62 

99 

62 

93 
67 

92 
62 

91 
63 

92 
62 

91 
66 

90 
65 

91 

91 

64 

67 

82 
63 

88 
66 

89 
62 

94 

62 

95 

70 

93 
68 

96 
68 

96 
68 

100 
70 

101 
76 

96 
69 

100 
70 

91.4 
64.0 

^ITMAN 

1 

MAX 
HIN 

93 
69 

93 
68 

95 
71 

90 
69 

81 
55 

89 
60 

93 
65 

94 
65 

97 
68 

98 
70 

99 
79 

96 
67 

88 
68 

93 
71 

94 

70 

93 

95 

92 
70 

82 
70 

87 
71 

90 

65 

97 
66 

97 

70 

94 

70 

94 

70 

96 
75 

101 
76 

103 
76 

101 
77 

98 
76 

93.6 
69.9 

lOME 

MAX 
HIN 

94 

68 

91 

as 

88 
64 

82 
54 

78 
45 

86 
48 

91 

55 

94 

98 

96 
62 

94 

67 

97 
63 

95 
69 

99 
63 

99 
69 

94 

67 

92 

93 

67 
62 

90 
62 

41 

62 

93 

60 

99 
63 

97 

70 

99 

63 

97 
62 

103 
69 

104 
65 

102 
68 

98 
96 

100 
57 

93.6 
61.9 

■OME  HB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
67 

88 
63 

80 
61 

71 

51 

76 
45 

82 
50 

88 
54 

91 

58 

99 
62 

83 
66 

99 
61 

93 
65 

93 
62 

93 
69 

92 
66 

86 

91 

83 
68 

84 
63 

87 
62 

90 
61 

93 
62 

95 
68 

93 

62 

99 

62 

99 
69 

102 
65 

99 
66 

94 

98 

97 

57 

90.0 
61.6 

tVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MAX 

MIN 

90 
68 

95 

69 

88 
69 

84 

57 

82 
48 

87 
51 

90 
54 

99 
66 

98 
61 

98 
67 

99 
65 

92 
65 

69 
64 

91 
60 

86 
62 

9C 

89 

66 
66 

60 
63 

66 
69 

88 
64 

96 

62 

98 

70 

99 
66 

92 
69 

96 
71 

103 
74 

98 
71 

90 
70 

95 
69 

91.7 
64.9 

AVANNAH  KB  AP 

MAX 
MIN 

89 
69 

95 
71 

91 
70 

84 

63 

81 
55 

87 
62 

91 
61 

97 
70 

99 
68 

97 

72 

94 
68 

90 
71 

89 

70 

90 
69 

89 
69 

8e 

Si 

85 
71 

62 
67 

87 
69 

88 
66 

96 

69 

96 
73 

94 
69 

92 

72 

98 

73 

103 
76 

96 
76 

90 

73 

93 
70 

91.4 
68.8 

AVANNAM  BEACH  2 

N 

MAX 
HIN 

83 
74 

89 
73 

90 
71 

85 
72 

84 

61 

83 
69 

89 
68 

95 
74 

93 
72 

94 

88 
67 

87 
74 

89 

.  76 

89 

72 

.  66 
76 

87 
71 

88 
77 

89 
73 

81 
69 

83 
71 

86 
72 

93 
69 

99 

75 

86 
71 

86 
74 

89 

77 

100 
78 

90 
80 

89 

79 

88 
79 

88.1 
73.0 

•AINSBORO 

MAX 
HIN 

94 
69 

99 
70 

96 

80 
65 

89 
54 

94 

62 

98 
67 

101 
68 

:: 

69 

99 
68 

96 
67 

'  94 
1  '9 

95 
70 

96 
68 

97 

99 

90 
70 

89 
69 

93 
66 

93 
66 

101 
68 

103 
72 

97 

70 

104 

72 

107 

75 

102 
79 

100 
72 

100 
67 

96.3 
68.3 

•L80TT0N 

MAX 
HIN 

91 
70 

94 

73 

87 
65 

86 

55 

80 
50 

87 

52 

94 

97 

92 
63 

98 
61 

96 

70 

96 
65 

96 
67 

1  91 

i  " 

92 
66 

92 
67 

92 
66 

94 

69 

90 
67 

S3 
69 

90 
64 

91 

62 

99 

65 

95 

71 

99 

71 

98 
69 

100 
72 

101 
72 

103 
" 

102 
76 

100 
67 

93.4 
65.9 

LLAPOOSA   2  NNH 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
62 

82 
54 

71 
50 

77 
43 

81 
46 

88 

52 

87 
56 

92 
57 

88 
62 

90 
60 

86 
56 

90 
62 

90 
64 

90 
64 

68 
69 

90 
66 

81 
64 

62 
62 

66 
59 

88 

64 

93 
59 

94 

64 

91 

61 

99 
98 

97 
98 

99 

60 

97 
60 

93 
54 

97 
99 

88.6 
58.7 

'OMASVILLE 

MAX 
MIN 

1  93 
1  " 

93 
69 

92 
69 

85 
66 

82 
53 

91 

52 

94 

93 

97 
64 

102 

70 

102 
70 

87 
68 

95 
65 

96 
69 

96 
66 

92 
69 

1 

1  66 

93 
69 

91 

70 

83 
69 

90 
69 

91 
65 

97 
64 

98 

65 

94 

70 

94 

71 

97 
79 

100 
76 

103 
75 

100 
76 

97 
75 

93.9 
67.6 

fTON  2  N 

MAX 
MIN 

I  68 

92 
68 

93 
70 

'  93 
1  64 

83 
52 

83 
57 

1  90 
'  64 

94 

62 

96 
69 

99 

72 

100 
68 

92 
69 

94 
68 

91 
70 

92 
69 

1 

1  99 
69 

93 

71 

95 

70 

90 
67 

84 

69 

91 

66 

93 
67 

97 
73 

97 
70 

90 

70 

99 

73 

98 
74 

99 
74 

101 
73 

99 
73 

93.4 
66.3 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


GEORC 
JUNE  11 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

84 

60 

87 

60 

84 
64 

73 
54 

78 
47 

80 

52 

89 
57 

94 

68 

94 

65 

92 
64 

93 
64 

91 
63 

90 
67 

90 
64 

90 
60 

89 
64 

89 

68 

78 

67 

85 
64 

87 
59 

90 
59 

93 
64 

95 
71 

93 

67 

95 
65 

98 
68 

102 
73 

100 
71 

94 

61 

96 
64 

8« 

VALD05TA  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 

68 

9i 
68 

93 
71 

85 
64 

84 
54 

93 

53 

95 

62 

96 
64 

100 
69 

100 
69 

94 

70 

101 
67 

95 
69 

96 
71 

95 
69 

94 
69 

95 
71 

91 
70 

83 
69 

90 
70 

91 
67 

100 
67 

95 
71 

98 
71 

97 
70 

100 
73 

103 
76 

104 
76 

102 
77 

101 
74 

9i 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
67 

87 
64 

75 
58 

78 

57 

83 
65 

90 
62 

93 
62 

9S 
65 

95 
67 

94 
64 

92 
67 

94 
67 

90 
68 

91 
67 

93 
67 

92 
70 

87 
70 

83 
61 

90 
65 

90 
63 

95 
60 

95 
70 

95 
68 

97 
70 

100 
71 

104 
67 

lOl 
76 

96 
69 

97 
66 

91 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
64 

84 
55 

97 
S6 

97 
65 

100 
70 

104 
71 

101 
75 

96 
67 

98 
68 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
68 

92 
72 

83 
70 

83 
53 

89 
54 

93 
61 

96 
65 

99 
68 

99 
71 

95 
66 

95 
66 

93 
67 

95 
66 

95 
66 

95 
67 

92 
67 

89 
68 

82 
66 

87 
70 

92 
65 

96 
68 

94 
72 

96 

69 

96 

69 

99 
72 

100 
75 

103 
75 

95 
78 

98 
73 

92 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 
MIN 

97 

101 
73 

103 
71 

100 
75 

95 
71 

99 
64 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
71 

85 
64 

82 
56 

79 
49 

86 

51 

92 

56 

93 
60 

97 
64 

95 
67 

93 
65 

92 
67 

92 
64 

93 
68 

.92 
67 

93 

68 

93 

69 

87 

67 

84 

65 

89 
64 

91 

63 

96 

66 

99 

73 

96 

69 

98 

67 

100 
59 

102 
68 

104 

72 

101 
63 

99 
67 

9i 
61 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  ^ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

h 

AILET 

EVAP 

.26 

.24 

.28 

.27 

.27 

.25 

.22 

.41 

.31 

.25 

.22 

.21 

.29 

.24 

.33 

.30 

.21 

.31 

.27 

.44 

.30 

.25 

.26 

.31 

.35 

.  24 

B8. 

WIND 

20 

13 

23 

26 

26 

19 

17 

* 

35 

18 

20 

23 

23 

6 

24 

25 

23 

22 

37 

39 

33 

18 

20 

39 

10 

7 

11 

17 

23 

28 

6 

ALLATOONA  OAH  2 

EVAP 

.27 

.19 

.30 

.16 

.17 

.24 

.20 

.25 

.26 

.30 

.25 

.31 

.27 

.19 

.18 

.25 

.13 

.42 

.19 

.18 

.23 

.28 

.27 

.22 

.28 

.31 

.32 

.32 

.27 

.35 

7. 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGP.I 

EVAP 

.28 

.31 

.11 

.28 

.27 

.23 

.21 

.34 

.23 

.  16 

.24 

.  18 

.32 

.22 

.19 

.21 

.20 

.10 

.11 

.34 

.24 

.24 

.25 

.32 

.25 

.29 

.31 

.32 

.47 

.21 

7. 

WIND 

4 

9 

14 

14 

4 

6 

13 

5 

4 

8 

6 

10 

5 

4 

4 

5 

17 

8 

27 

16 

2 

4 

3 

13 

3 

3 

2 

4 

37 

3 

2 

EXPERIHENT 

ETAP 

.36 

.31 

.27 

.20 

.29 

.32 

.25 

.41 

.27 

.40 

.25 

.19 

.40 

.26 

.22 

.26 

.23 

.29 

.27 

.31 

.28 

.33 

.35 

.29 

.32 

.34 

.35 

.36 

B8. 

WIND 

69 

52 

70 

63 

60 

28 

25 

25 

25 

35 

35 

20 

40 

25 

25 

24 

21 

29 

23 

38 

14 

14 

31 

36 

29 

13 

13 

15 

29 

19 

a 

EOGGASDS  MILL 

EVAP 

.26 

.26 

.31 

.24 

.32 

.32 

.24 

.29 

.28 

.31 

.30 

.15 

.24 

.19 

.28 

.27 

.20 

.20 

.22 

.24 

.15 

.30 

.24 

.30 

.20 

.26 

.25 

.31 

.27 

.32 

7. 

WIND 

9 

12 

18 

.  37 

29 

20 

7 

12 

17 

15 

25 

7 

13 

6 

11 

10 

9 

8 

12 

23 

10 

13 

9 

20 

10 

10 

11 

12 

10 

13 

4 

RCHCE  WB  AP 

EVAP 

.30 

.25 

.30 

.14 

.17 

.23 

.21 

.25 

.25 

.29 

.14 

.27 

.21 

.24 

.24 

.23 

.26 

.25 

.13 

.18 

.25 

.28 

.27 

.26 

.28 

.27 

.29 

.33 

.41 

.29 

7, 

WIND 

11 

26 

10 

27 

18 

15 

6 

8 

7 

14 

13 

7 

8 

6 

6 

6 

4 

11 

14 

3 

7 

4 

13 

13 

3 

3 

6 

15 

31 

11 

3 

TIFTON  2  H 

EVAP 

.34 

.22 

.27 

.26 

.19 

.18 

.37 

.28 

.29 

.32 

.29 

.23 

.26 

.18 

.20 

.26 

.26 

.25 

.26 

.21 

.21 

.20 

.41 

.26 

.14 

.21 

.24 

.32 

.28 

.31 

7. 

WIND 

23 

19 

21 

40 

40 

37 

27 

20 

26 

27 

35 

29 

27 

22 

19 

20 

16 

29 

36 

72 

20 

33 

23 

41 

8 

8 

21 

22 

29 

20 

8 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Swuoo  of        19S3  - 


ALBANY  KB  AIRPORT 
ALHA  CAA  AIRPORT 
AN£R1CUS  <•  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A(iRI 

ATHENS  NB  AIRPORT 
ATLANTA   MB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  CITY 
AU6USTA  UB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIOGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
8LAKELY 
BROOKLET  I  w 
BRUNSH I CK 

BRUNSNICK  CAA  AP 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEnART 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEOARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHSERT 

OAHLONEGA 

DOUGLAS 

DUBLIN 

EASTMAN 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SU 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FO«T  VALLEY  3  E 
6AINESVILLE 

6LENNVILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

tMMKINSVILLE 

HOCeAROS  MILL 
JASPER  1  NNW 
WFAVETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 

MACON  MB  AIRPORT 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 

NEHNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH   2  N 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 

TALLAPOOSA   2  NNW 

THOMASVILLE 

TOCCOA 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 
•ARRENTON 

■ASHINGTON 
"AYCROSS 
•AYNESBORO  3  NE 
"EST  POINT 


July 


August 


September 


100 
86 


130 
3* 


102 
166 


«1 

132 


50 
113 
136 


75 
117 


1S3 
56 

100 
37 
68 

31 


273 
308 
287 
362 
388 

380 
365 
344 
392 
286 

282 
237 
263 
260 
168 

217 
231 
499 
257 
262 

443 
357 
439 
481 
267 

354 
455 
383 
240 
421 


300 
270 

260 

181 

325 
343 
416 

261 
357 
304 
359 
329 

298 
427 
453 
358 
321 

329 
297 
298 
405 


349 
360 
200 
417 
478 

298 
291 
232 
240 
333 

541 
290 
358 
237 
370 

305 
246 


431 
420 
509 
633 
630 

649 

649 
659 
562 
462 

373 
315 
436 


332 
354 
729 
390 
370 


666 
752 
481 

558 
742 
617 
436 
707 


469 
443 

389 
361 


467 
532 
703 

398 
571 
570 
634 
489 

444 

710 
742 
585 
486 

517 
448 
465 
585 


601 
605 
317 
669 
738 

418 
418 
361 


722 
420 
669 
348 
558 

597 
370 


lanuary 


362 
373 
429 
579 
618 

611 
609 
616 
511 
426 

325 
312 
362 
362 
275 

331 
310 
682 

323 
330 


685 
385 

490 
675 
572 
370 
661 


407 
372 
335 
333 


389 
469 
651 

347 
518 
509 
583 
426 

378 
676 
681 
501 
433 

453 
377 
434 

527 

303 

532 
536 
284 
572 
682 

392 
370 
302 


667 
359 
599 
315 
507 

521 
331 


February 


244 

287 
303 
395 
409 

416 

409 
405 
354 
260 

188 
218 
254 
234 
184 

215 
214 
495 
199 
228 


543 
252 

352 
453 
367 
220 
476 


248 
225 
216 
249 

179 
314 
252 
309 
444 

231 
345 
332 
361 
288 

262 
500 
459 
339 
289 

299 
252 
263 


358 
365 
166 
388 
480 

286 
267 
201 
220 
329 

520 
235 
399 
220 
335 

329 
215 
260 
343 


246 
290 
290 
369 
358 

392 
387 
398 
337 
255 

202 
256 
260 
242 
184 

248 
240 
449 
210 
241 


513 
255 

326 
449 
334 
249 
467 


257 
238 
224 
257 

231 
318 
256 
306 
424 

251 
307 
334 
361 
277 

264 
490 
431 
322 
285 

291 
247 

253 
214 
238 

354 

347 
206 
369 
470 

291 
278 
211 


483 

237 
390 
239 
320 

315 
238 


April 


131 
12 


May 


65 
31 


10 
158 


131 
70 
100 
183 
30 


29 
13 


19 

72 


22 
169 
129 


25 
74 
13 


104 
141 


197 
13 
101 


1620 
1782 
1945 


2705 
2695 

2356 
1779 

1421 
1362 
1648 
1588 
1124 

1390 
1414 
3250 
1432 
1500 


3507 
1726 

2237 
3167 
2486 
1585 
3114 


1777 
1615 

1549 

1184 

1793 
2099 
2949 

1563 
2284 
2237 
2507 
1930 

1730 
3178 
3138 
2298 
1916 

2032 

1807 


2407 
2428 
1208 
2642 
3200 

1813 
1721 
1359 

2102 

3448 
1624 
2703 
1418 
2262 


1463 
2282 


DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950 


See  Beleceace  Nolee  FoUowliig  SUtlon  Index 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGI 
DELAYED  DAI 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Da^ 

Station 

•  5 

Departure 
From  Norma] 

Days 

Man. 

Min. 

c1 

I  Day 

Max.  Depth 
OQ  Ground 

.01  or  Morel 

i 

o 

s 
■ 

?i 

l| 
<s 

Averagi 
Minlnu 

Averagt 

w 
X 

Palo 

Lowest 

Dale 

« 
1 

a 

sS 

•si 

S  > 

Total 

Deparlu 
From  N( 

s 
6 

Dale 

Total 

Data 

s 

NOVEMBER  1953 

CORDELE 

67.2 

41.6 

54.4 

-  1.8 

81 

4 

31 

29+ 

0 

0 

3 

0 

1.  19 

-  1.01 

.55 

23 

.0 

0 

4 

1 

Precipitation 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Ststion 

Day  oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

} 

NOVEMBER  1953 
CORDELE 

KAY  1954 
DALLAS 

.10 

.42 

.35 

.89 

.01 

.17 

.55 

.12 

.20 

1 
1 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOTEHBER  1953 

COBDELE 

MAX 
MIN 

75 
40 

71 
45 

77 
47 

81 
46 

77 
55 

60 
42 

54 
33 

58 
38 

55 
46 

57 
34 

65 
32 

65 
34 

70 
34 

68 
33 

70 
35 

73 
38 

76 
38 

78 
40 

75 
52 

78 
60 

70 
60 

78 
64 

69 
56 

67 
38 

62 
42 

57 
36 

54 
33 

67 
34 

55 
31 

55 
31 

67 
41 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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i 


CORRECTIONS 


Table  2: 


Lumber  City 


Table  2: 


Bainbrldge 


HONTH:     HAY  1950 


MONTH:     JULY  1950 


MONTH:   DECEMBER  1953 


Average  temperature  should  be  77.5° 


Average  temperature  should  be  79.6°; 
departure  from  normal,  -2.3. 


Table  1: 


State 


Table  2: 


Hacon 


Average  precipitation  should  be  8.64. 


Total  precipitation  should  be  9.93; 
departure  from  normal  +5.94. 


Table  2: 


Division  2 


Average  precipitation  should  be  9.33 


Table  2: 


State 


Average  precipitation  should  be  8.64; 
departure  from  normal,  +4.41. 


Table  3: 


Macon 


Dally  amounts  should  be  as  follows: 
30th,  1.17;  31st,  0.74;  monthly  total, 
9.93. 


MONTH:     JANUARY  1954 


Table  2: 


Carlton  Bridge 


Average  minimum  temperature  should  be 
28.9;  average  temperature,  42.4;  depar- 
ture from  normal  -1.6. 


Table  5: 


Carlton  Bridge 


Minimum  temperature  on  19th  should  be 
29;  average  minimum  temperature  should 
be  28.9. 


MONTH:     FEBRUARY  1954 


Table  2: 


Honticello 


Precipitation  total  should  be  *;  snow- 
fall total  should  be  0.  Maximum  depth 
on  ground  should  be  0. 


Table  3: 


Monticel lo 


MONTH:     MAY  1954 


Correct  dally  amounts  15th  through  28th 
as  follows:     17th,  19th,  20th,  and  24th 
should  be  *;  all  other  days  should  be 
0;  monthly  total  should  be  *. 


Table  5: 


Calhoun  Exp  Station 


Table  2: 


Tallapoosa  2  NNW 


Table  5: 


Tallapoosa  2  NNW 


Minimum  temperature  on  6th  should  be  40. 


Average  minimum  temperature  should  be 
49.0;  average  temperature,  62.5;  depar- 
ture from  normal,  -5.7;   lowest  tempera- 
ture and  date,  35°  on  6th;   total  degree 
days,   153;   no.  days  with  min  32°  or 
below,  0. 


Minimum  temperature  on  2nd  should  be 
63°;  add  4°  to  minimum  temperature,  4th 
through  31st.     Average  minimum  tempera- 
ture should  be  49.0. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

£. 
1 

Latihide 

Longitude 

a 
o 

XI 

« 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

iTemp. 

1  Precip 

WILCOX 

9 

219 

JOm  W.  COFFEE,  SR. 

3 

C 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

c 

AOEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

63  25 

240 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

A]  LEV 

MONTGOMERY 

10 

250 

JAMES  A.  STACY 

2  3 

5  6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

293 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3 

9 

7 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

200 

MISS  FREDDIE  DU  BOS 

2  3 

5 

ALBANY  W8  AIRPORT 

0145 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

64  11 

190 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

ALLATOONA  0AM  2 

oiai 

SARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6 

7  C 

ALHA  CAA  AIRPORT 

BACON 

13 

31  32 

198 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3 

5 

7 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

* 

476 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3 

5 

AI>IER1CUS  SCS 

SUMTER 

6 

450 

SOIL  CONSERV.  SVC 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

63  23 

700 

6P 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3 

5 

7 

ATHENS  COLLEGE  Or  flG»I 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

63  22 

685 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3 

5  6 

7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

796 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

ATLANTA  we  AIRPORT 

0451 

FULTON 

^ 

977 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

ATLANTA  W6  CITY 

0456 

FULTON 

3 

1054 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

0495 

RICHMOI^D 

14 

33  22 

ei  56 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

*7% 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

61  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

5 

7 

BAINBRIDGE 

0S81 

DECATUR 

6 

110 

CHIEF,  FIRE  DEPT. 

7  C 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

BEAVEROALE 

0746 

WMIIFIELD 

12 

724 

HENRY  E.  WARHACK 

3 

BELLVILLE 

0707 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

165 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

BLACKSEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  6  WLDF  SVC 

2  3 

5 

7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

1938 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

BLAKELV 

0979 

EARLY 

6 

84  56 

300 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

1560 

TVA-110 

3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

760 

8A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

8RASST0WN  BALD 

1170 

TOWNS 

34  52 

83  49 

4780 

TVA-147 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

190 

W.  C.  CROMLEY 

2  3 

5 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

14 

D.  R.  ROBERTS 

2  3 

* 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345  GLYNN 

2 

14 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

BUENA  VISTA 

1372 

HARION 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

625 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

116 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

S 

265 

J.  0.  BELCHER 

2  3 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

7 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

92 

POST  ENGINEERS 

7 

CANTON 

1565 

CHEROKEE 

5 

34  14 

894 

C.  B.  TEASLEY 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

450 

6A 

J.  D,  MOORE 

2  3 

5 

CARNESVILL6 

1619:fRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  CARROLL 

3 

c 

CARROLLTON 

;640i  CARROLL 

17 

33  36 

85-  05 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3 

5 

7  C 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILL 

2  3 

7 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

5 

84  50 

685 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

POLK 

4 

34  03 

85  21 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

65  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  ft.  BRUMBY 

2  3 

5 

CHATSWORTH  1  W 

1056 

MURRAY 

12 

800 

WILLIAM  L.  ELROD 

3 

C 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

769 

5P 

U.  S,  DEPT.  INTcRlO 

i 

3 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

7 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

1962 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2000 

6P 

6P 

MRS, GRACE  H.  BREWER 

2  3 

5 

7 

CLERMONT  3  SW 

1996 

3 

34  27 

83  46 

1100 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

C 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

' 

250 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3 

5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

CONCORD 

219B 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

6 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

1919 

HID 

HARRY  M.  BUTLER 

CORDELE 

2266 

CRISP 

6 

310 

6A 

S.  E.  COX 

2  3 

5 

CORNELIA 

2283  HABERSHAM 

14 

1470 

HOYT  S.  DILLARD 

2  3 

5 

COVINGTON 

2318 

NEWTCN 

9 

33  36 

63  52 

750 

6P 

BA 

JACK  L.  MAPMAN 

2  3 

5 

7 

CUMMING  1  N 

240B 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  2  W 

2429' GORDON 

12 

34  27 

85  06 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

64  47 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

5 

7 

OAHLONEGA 

24751  LUMPKIN 

3 

83  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARD 

DALLAS 

2485; PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1015 

MISS  EVELYN  J, T I NNE 

r 

3 

C 

OALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  58 

790 

BA 

BA 

JOHN  E.   MC  LELLAN 

2  3 

5 

7 

DANBURG  6  NNE 

2502 

LINCOLN 

14 

33  56 

82  38 

MID 

M.    IRENE  OUBOSE 

C 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

355 

7A  S.   W.  KENNEY 

3 

DAWSONVILLE 

2576! DAWSON 

34  25 

84  07 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

i: 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

R.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

2726 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

C 

D0NAL5ONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

6A 

S.  H.  STRICKLAND 

2  3 

5 

7 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

BA 

B.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2639 

LAURENS 

9 

32  33 

92  55 

255 

6P 

BA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3 

5 

7 

DUBLIN  2 

2B4<. 

LAURENS 

9 

32  22 

62  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

,  C 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

362 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3 

6 

7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAWIACK 

C 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

3 

EHBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

) 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3 

5  6 

7 

FAIRMOUNT 

3295'  GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3 

5 

7 

fleming'exp  station 

FANNIN 

34  51 

84  30 

SA 

TVA-109 

3 

C 

3409 

LIBERTY 

2 

31  S3 

81  25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3 

5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W,  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

IS 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

C 

FOLKSTON  9  SW 

346S  CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

9» 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3 

5 

7 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  Of  FORSYTH 

2  3 

5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3 

5 

7 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3 

5 

7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3 

5 

7 

t  1-ALTAMAHA ,  2-ATLANT IC .  3-CHATTAHOOCHEE ,  4-C005A ,  6-ETCWAH .  6-FL INT ,  7-HlWASSEE .  6-< 
15-ST.  MARY,   16-SUWANEE,     17-TALLAPOOSA,  le-TENNESSEE 


GEORGIA 
JUNE  1954 


Station 

Index  No. 

County 

*9 
1 

a 
(5 

s 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

1 

Refer 

to 
tables 

fre^ 

Precip. 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

61  55 

175 

7P 

1  

W.   C.  BARNARD 

'     2  3  5 

7 

GOAT  ROCK 

3782 

KARRIS 

3 

32  36 

85  05 

400 

6P 

GA.    POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

8A  .MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

980 

6P  ,  BA 

HORACE  D. WE ST BROOKS 

2  3  5 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

94  34 

B40 

MID 

MRS.  RUTH  T ,  GABLE 

c 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

785 

5P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  28 

235 

6A 

R.  A.  MC  LENDON 

2  3  5 

7 

HAZLEMURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

62  35 

235 

MID 

WOCOROW  W.  BROWN 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-151 

3 

HOGGARDS  MILL 

4363 

BAKER 

6 

31  12 

64  27  132 

MID 

BA 

EMORY  UNI  FLD  STA 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

'  c 

1   JASPER  1  NNW 

PICKENS 

5 

34  29 

64  27 

1465 

6P 

7A 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5 

7  C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

MID 

A.  C.  MAYERS 

C 

i  JOHNTOWN 

4686 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

MID 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

1  JONESBORO 

4  700 

CUYTON 

6  33  31 

84  21 

930 

E.  J.  SWINT.  SR. 

1  KENSINGTON 

4B02 

WALKER 

16 

34  46 

85  22 

820 

TVA-722 

3 

1  KINGSTON 

4654 

BARTOW 

34  14 

84  56 

720 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

6P 

«; 

JOHN  R.  BEAVEPS 

2  3  5 

7  C 

!  U  GRANGE 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  6 

7  C 

'  LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  C7 

720 

8A 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

S  3 

1  LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

i  LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  41 

82  26 

500 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

eA 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

1  LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

82  41 

150 

eA 

9A 

W.   ALFX  JfRNIGAN 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

64  4B 

935 

MID 

R.    L.  MITCHELL 

C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

356 

MID 

MID 

U.S.   WEATHCft  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

5656 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

166 

8A 

MRS.    E.    e.  KING 

3 

MILLEOGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

H,   LOUIS  HORNE 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  46 

81  56 

Ibo 

6* 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  5 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

325 

H.    W.  COLLINS 

2  3  5 

7 

MONT  I CELLO 

5988 

JASPER 

6P 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  45 

340 

6P 

6p!radio  station  wmtm 

2  3  5 

7 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  38 

165 

7A 

L.  C.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

83  55 

3300 

8A 

TVA-135 

3 

C. 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  6 

7  . 

1  NEWTCN  EXP  STA  MOSSY  P 

)6360 

8A<ER 

31  17 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

€ 

1  NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

84  13 

2050 

eA 

TVA-U2 

1  NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

64  12 

1025 

8A 

MRS.  M.  H.  DEMP5EY 

I 

1  NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  58 

84  05 

1740 

eA 

TVA-573 

3 

1  PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  16 

62  51 

205 

MID 

COUNTY  AGENT 

c 

1  PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32  47 

6P 

6P  G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63  33 

160 

6P 

6A 

MRS.ROSSie  D.  JONES 

2  3  5 

7 

RE SAC A 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

650 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

RI^GGOL0 

7489 

CATOOSA 

16 

34  55 

85  07 

820 

SA 

TVA-T21 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

le 

34  45 

86  32 

820 

7A 

TVA-669 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  10 

610 

6P 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  6 

7 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

MID 

J.  M.  MONTGOMERY,  J 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

65  10 

637 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN7642 

CHATHAM 

2 

32  00 

61  16 

22 

BA 

0,    A.  eiSSETT 

2  3  5 

7 

SAVANNAH  WB  AP 

7647 

CHATHAM 

2 

32  06 

81  12 

38 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

6P 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

7 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

92  59 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

8A 

TVA-111 

3 

C 

SUCHES 

6414 

UNION 

34  41 

94  01 

TVA-115 

3 

SUMMERVILLE 

6436 

CHATTOOGA 

34  29 

95  22 

780 

eA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

62  20 

319 

5P 

5P 

C.   H.  MC  MILLAN 

2  3  5 

7 

SWEET  GUM 

6504 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

16P0 

BA 

TVA-129 

3 

C 

SYLVAN  I A 

6617 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  36 

210 

MID  CITY  POWER  t  WTR  CO 

c 

TALBOT TON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

BA 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

33  46 

85  18 

1000 

6P 

BA 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

7 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

32  58 

64  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

C 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  51 

63  59 

276 

6P 

aA 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5 

7 

TIFTON  2  N 

6703 

T  IFT 

16 

31  26 

63  32 

370 

SA 

aA 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83  36 

2180 

8A 

TVA-674 

3 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS 

ll 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

RAOlU  STATION  WLET 

2  3  5 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8806  TOWNS 

34  48 

83  42 

?! 

TVA-1 54 

3 

C 

TUNNEL  HILL 

t*954 

WHITFIELD 

18 

34  52 

85  02 

880 

TVA-392 

3 

VALDOSTA 

6964 

LOWNDES 

16 

30  50 

83  19 

230 

MID 

EUGENE  STROM 

c 

VALOOSTA  we  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16  130  47 

83  17 

200 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  fi 

7 

WALESKA 

CHEROKEE 

34  19 

TA  33 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

62  AO 

500 

5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

616 

6P 

8A 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5 

7 

WATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

8A 

JOHN  J.  TOeOLA 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO  3  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

91  59 

250 

6P 

6P 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

6P 

8A 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  5 

7 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

975 

MID 

CO.   FORESTRY  UNIT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

WOODRUFF  0AM 

9519. DECATUR 

30  43 

84  52 

230 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

03  51 

1920 

BA 

TVA-1 46 

3 

9-OCMULGEEi     10-OCONEEi     11-OGEECHEEp     1 2 -COST ANA U LA ,     13-SATILLA,  14-SAVANNAH, 


See  p^ce  67  for  reference  notes 


l.B.P.C,  Cbattanooga,  Tean.  8/13/54   850 


-  76  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


JULY  1954 
Volume  LVIII  No.  7 


CHATTANOOGA:  1954 
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R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville,  Fla. 

WEATHER  SUMMARY 


This  month's  weather  was  very  hot  and  dry. 
Temperatures  averaged  82.5°   (2.2°  above 
normal)  and  extremes  ranged  from  49°  on 
the  7th  at  Blairsville  Exp.  Sta.  to  107° 
on  the  7th  at  Louisville  and  on  the  8th 
at  Millen.     This  was  the  warmest  July 
since  1932.     Precipitation  averaged  3.50 
inches  (2,31  inches  below  normal)  and 
station  totals  ranged  from  0.96  inch  at 
Hoggards  Mill  and  Swainsboro  to  10.99 
inches  at  Concord.     This  was  the  seventh 
consecutive  month  with  precipitation 
averaging  below  normal  and  the  average 
for  this  seven-month  period  is  only  62% 
of  normal.     Destructive  features  of  the 
weather,  other  than  heat  and  drought, 
were  associated  with  thunderstorms  and 
in  most  instances  affected  small  areas. 

Temperatures  were  high  at  the  beginning 
of  the  month  and  continued  so  through 
the  fath  except  for  local  relief  as  pro- 
vided by  scattered  thunderstorm  showers. 
From  the  9th  to  the  12th  temperatures 
were  near  normal  or  a  little  below  but 
most  sections  were  subjected  to  quite 
warm  weather  again  the  13th  to  15th. 
There  was  S'light  respite  from  the  heat 
the  16th  to  19th  and  hot  weather  prevail- 
ed again  the  20th  to  24th  over  most  of 
the  State.     The  25th  to  the  29th  was  the 
cool  period  of  the  month  but  even  so  tem- 
peratures were  only  a  little  below  normal 
and  the  heat  was  on  again  the  last  two 
days  of  the  month.     Precipitation  was 
very  largely  associated  with  afternoon 
and  evening  thunderstorms  with  most  of 
the  thunderstorm  activity  occurring  the 
2nd-5th,  8th-10th,  14th-15th,  and  22nd- 
26th.     Winds  of  destructive  force  occur- 
red in  Catoosa,  Cobb,  and  Hancock  Counties 
on  the  afternoon  of  the  2nd.     Three  men 
were  killed  and  seven  injured  in  Catoosa 
County  when  a  tree  fell  across  a  TVA 
truck  carrying  a  work  crew.     On  the  3rd, 
thunderstorm  winds  damaged  property  in 
Whitfield  County  and  at  Fort  Benning.  A 
tornado  destroyed  a  large  barn  and  two 
poultry  houses  and  damaged  other  farm 
buildings  near  Lavonia  the  4th.  Thunder- 
storm winds  blew  down  a  drive-in  theater 
screen  and  trees,  and  damaged  crops  in 
the  vicinity  of  Adel  on  the  afternoon  of 
the  4th.     Thunderstorms  displayed  destruc- 
tive features  in  several  localities  during 
the  afternoon  and  evening  of  the  5th. 
Wind  damage  to  roofs,  TV  antennae,  trees, 
and  wire  lines  occurred  in  Bartow,  Macon, 
Troup,  Schley,  and  Dawson  Counties.  Heavy 
hail  damaged  crops  in  Dawson  and  Schley 
Counties  and  lightning  contributed  to 
the  damage  in  Troup  and  Schley  Counties. 
Thunderstorms  of  the  8th-10th  were  not 


destructive  but  those  on  the  evening  of 
the  14th  were  severe  in  terms  of  the 
electrical  feature.     More  than  thirty 
homes  in  the  Atlanta  metropolitan  area 
were  struck  by  lightning  on  the  14th  but 
fortunately  damage  was  generally  confinecc 
to  electrical  circuits.     In  other  areas 
fires  set  by  lightning  destroyed  consideiij 
able  property.     At  Watkinsville  a  high 
school  building  and  a  tenant  house  were 
destroyed  and  a  church  damaged;   in  Barton 
County  a  barn  was  destroyed  involving  a  j 
loss  of  $5,000.00;  a  residence  and  a 
barn  were  destroyed  at  Ackworth;  a  resi- 
dence was  destroyed  near  Marietta,  and 
there  was  $20,000.00  damage  at  a  lumber 
plant  in  Macon  from  fire  apparently  set 
by  lightning.     18  Angus  cattle  valued 
at  $5,000.00  were  killed  by  lightning 
at  White  Sulphur  Springs .  Thunderstorms 
in  Hart  County  the  14th  produced  hail 
that  caused  severe  crop  damage  while 
fire  set  by  lightning  destroyed  a  home.  \ 
Late  in  the  afternoon  of  the  24th  a  | 
thunderstorm  at  Albany  exhibited  severe 
characteristics  in  that  six  homes  were 
damaged  by  lightning  while  trees  and  TV 
antennae  in  a  small  area  were  heavily 
damaged  by  wind.     This  was  the  only  - 
report  of  destructive  weather  associated  | 
with  the  thunderstorms  of  the  latter 
part  of  the  month. 

The  deficiency  in  precipitation  again  \ 
this  month  extended  this  condition  beyonc  , 
the  half  year  mark  and  with  temperatures  ; 
at  very  high  levels  drought  conditions  j' 
became  severe  over  a  large  portion  of  th<  ; 
State.     Rainfall  was  generous  in  widely  * 
scattered  localities  and  wherever  these  j 
heavier  rains  were  distributed  through  ; 
the  month  crop  development  was  good.  i 
However,   the  major  portion  of  the  State  i 
suffered  from  dry  weather,  and  by  mid-  | 
July  the  field  corn  crop  was  estimated  | 
to  be  off  by  50%  or  more.     Cotton  and 
tobacco  were  expected  to  be  25  to  50% 
short,  and  pastures  were  in  such  a  poor 
state  as  to  necessitate  supplemental 
feeding  of  cattle.     Peanuts  and  sweet  ■ 
potatoes  developed  well  in  the  limited 
areas  where  heavier  and  more  frequent 
rains  fell,  but  development  was  poor  to 
fair  elsewhere.     Marketing  of  watermelom 
was  active  the  early  part  of  July  with 
the  yield  per  acre  rather  low  but  melons 
were  of  good  quality.     Peach  harvesting 
was  active  all  month  with  a  fair  to  good 
yield  and  good  to  excellent  quality  f ruH  ■ 
Prospects  for  the  pecan  crop  were  indi- 
cated as  fair  to  poor  as  a  result  of  the 
long  period  of  deficient  rainfall. 

J.T.B.B.  ' 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  %vith  precipitation 

1 

StatiOD 

Prevailing 

percent  of 
Ume  from 
prevailing 

Average 

1  1 

Direction 
ol 

faateft  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

« 

60-10 

.10-49 

661-001 

§s 

1 

& 

£  S.  3 

•  t- 

•  >.  a 
<-s  g 

ALBANY  IB  AP 

SW 

12 

3.8 

80 

83 

47 

57 

- 

6.6 

ATEEMS  WB  AP 

2 

2 

1 

- 

4.4 

ATLAMTA  WB  AP 

w 

16 

7.6 

SE 

2 

80 

81 

SO 

63 

2 

5 

1 

74 

S.3 

AOCUSTA  WB  AP 

SE 

11 

6.0 

E 

8 

83 

83 

SO 

64 

1 

0 

1 

- 

5. 5 

COLimBVS  WB  AP 

86 

5 

3 

3 

e 

1 

0 

18 

- 

5.9 

MACON  WB  AP 

SW 

12 

8.1 

59 

SW 

4 

78 

80 

4S 

55 

10 

1 

4 

0 

2 

0 

17 

71 

5.9 

ROUE  WB  AP 

83 

45 

60 

9 

2 

4 

1 

0 

0 

18 

4.9 

SAVANNAH  WB  AP 

SW 

14 

8.9 

36 

w 

21 

84 

82 

49 

67 

3 

4 

1 

1 

2 

0 

11 

80 

5.4 

TALDOSTA  WB  AP 

SW 

17 

7.7 

3 

3 

5 

3 

2 

0 

16 

5.4 

•  This  datum  is  obtaioed 
by  visual  observation 
since  recording  equlp- 
Mnt  Is  not  available. 
Xt  Is  not  necessarily 
tbe  fastest  mile  occur- 
ring during  tbe  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

o 

% 

M 

1 

0> 
e 

Ave 

3. 

t 

Ave 

1892 

79.0 

102 

57 

6.49 

1893 

81.6 

103 

60 

4.19 

1894 

78.5 

98 

50 

8.28 

1895 

79.6 

100 

51 

5.28 

1896 

80.9 

105 

49 

7  .90 

1897 

81.0 

106 

51 

5.60 

1898 

80.3 

104 

54 

8.52 

1899 

80.7 

104 

50 

4.65 

1900 

80.6 

103 

S3 

5.18 

1901 

81 .8 

106 

S3 

4.14 

1902 

82.3 

108 

54 

4.88 

1903 

80.4 

103 

52 

4.10 

1904 

79.5 

104 

49 

3.94 

190S 

80.7 

102 

54 

4.82 

1906 

78.8 

100 

56 

8.20 

1907 

81.  S 

106 

53 

5.38 

1908 

80.2 

102 

59 

5.56 

1909 

79.8 

103 

54 

5.43 

1910 

79.2 

100 

57 

5.82 

1911 

78.9 

101 

46 

5.35 

1912 

79.9 

100 

55 

5.71 

1913 

81.6 

110 

50 

5.83 

1914 

81.0 

104 

50 

4.75 

1915 

81 .3 

106 

52 

4.27 

1916 

78.6 

63 

14.17 

Tempera  t"  ire 

Precipitation 

Year 

o 

« 

e 

% 

JX 

west 

« 

iS 

3, 

1917 

80.2 

102 

53 

5.38 

1918 

78.4 

103 

48 

4.78 

1919 

79.6 

103 

52 

8.96 

1920 

79.6 

101 

55 

5.78 

1921 

80.1 

103 

58 

7.38 

1922 

80.6 

101 

57 

4.90 

1923 

78.9 

105 

48 

4.68 

1924 

80.0 

104 

49 

5.80 

1925 

82.4 

108 

46 

3.62 

1926 

79.3 

110 

46 

6.87 

1927 

80.0 

106 

52 

6.48 

1928 

80.4 

101 

52 

6.85 

1929 

79.3 

103 

46 

4.75 

1930 

82.4 

109 

51 

5.84 

1931 

93. V 

108 

58 

4.85 

1932 

82.8 

108 

45 

5.18 

1933 

79.4 

105 

45 

6.07 

1934 

82.3 

105 

56 

4.75 

1935 

80.1 

100 

51 

7.77 

1936 

82.2 

106 

55 

5.02 

1937 

80.1 

101 

5.39 

1938 

79.1 

102 

47 

7.30 

1939 

80.8 

105 

50 

4.91 

1940 

79.0 

106 

52 

6.86 

1941 

80.7 

102 

57 

6.95 

Temperahire 

Precipitation 

Year 

e 

e 

1 

« 

? 

Ave 

9 

2 

f 

Ave 

1942 

81.6 

106 

58 

4.85 

1943 

80.9 

106 

57 

5.31 

1944 

79.0 

103 

49 

5.23 

1945 

79.8 

103 

53 

7.41 

1946 

79.4 

99 

51 

5.38 

1947 

77.6 

100 

45 

3.20 

1948 

80.4 

103 

53 

7.89 

1949 

80.7 

103 

59 

5.66 

1950 

78.4 

101 

48 

6.95 

1951 

80.6 

105 

49 

5.19 

1952 

82.4 

112 

45 

2.87 

1953 

80.0 

102 

46 

6.98 

1954 

82.5 

107 

49 

3.50 

All 

Tears 

80.3 

5.81 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

g 
1 

Date 

1 

0 

" 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Ddys 

Total 

o  B 
;!§ 

Q  [H 

Greatest  Day 

Date 

Snow, 

Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Mdx. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date  J 

e 
t 
1 

0 

o 
1 

1.00  1 
or  More  1 

s£ 

1 

0  J 

°£ 

NORTHERN  DIVISION 

i — 

ALLATOONA  DAM  2 

93.7 

69.5 

81.6 

102 

3 

63 

7 

24 

0 

0 

0 

4.49 

1,42 

27 

.0 

0 

e 

if 

ATHENS 

90.6 

70.3 

80.6 

1.1 

99 

7 

65 

7 

0  117 

0 

0 

0 

4.64 

- 

.17 

2,46 

10 

.0 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

94.3 

68.3 

81.3 

1.5 

101 

2  + 

60 

7 

0  |25 

0 

0 

0 

5,24 

.99 

1,77 

9 

.0 

0 

2 

ATHENS  W6  AIRPORT 

93.7 

69.8 

81.8 

1.0 

102 

7 

64 

7 

25 

0 

0 

0 

3.95 

.86 

1.85 

27 

T 

0 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

92.5 

71.7 

82.1 

2.6 

100 

7 

69 

9+ 

°o 

23 

0 

0 

0 

6.31 

1.90 

2.77 

14 

T 

0 

g 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

89.3 

61.8 

75.6 

-  1.6 

94 

2+ 

49 

7 

15 

0 

0 

0 

4.62 

_ 

,57 

1.50 

11 

.0 

0 

9 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

94.7 

66.6 

80.7 

102 

14 

54 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

2.00 

1  .40 

2 

.0 

0 

CARLTON  BRIDGE 

95. 6M 

66.2 

80. 9M 

1.7 

102 

2+ 

56 

7 

27 

0 

0 

0 

2.11 

- 

2,55 

.59 

15 

.0 

0 

7 

I 

CARTERSV I LLE 

98.2 

70.9 

84.6 

6.9 

106 

14 

62 

6+ 

0 

31 

0 

0 

0 

2.97 

1,81 

1.73 

27 

.  0 

0 

•3 

CEOARTOWN 

94.3 

68.8 

81.6 

2.3 

102 

1  + 

62 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

3.17 

_ 

1,22 

.86 

15 

,0 

7 

3 

CLAYTON 

89.3 

64.6 

77.0 

2,7 

96 

2  + 

58 

7 

0 

0 

0 

0 

3.68 

_ 

3,28 

2,30 

26 

,0 

0 

8 

1 

1 

CORNELIA 

91.8 

66.6 

79.2 

2.1 

98 

7+ 

58 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

2,04 

3.87 

,98 

22 

,0 

0 

3 

2 

0 

DAHLONEGA 

91.5 

66.8 

79.2 

3.2 

97 

1 

58 

7 

0  124 

0 

0 

0 

3.20 

2.85 

1.27 

10 

0 

3 

2 

2 

OALTON 

94.7 

70.2 

82.5 

3,8 

102 

14 

61 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

2.58 

2.45 

1  .26 

1 1 

:l 

0 

5 

2 

1  .? 

GAINESVILLE 

93.4 

68.1 

80.8 

3.2 

100 

1  + 

60 

7 

25 

0 

0 

0 

3.62 

_ 

1  .  80 

2.11 

10 

a  0 

0 

5 

2 

1  ' 

HARTWELL 

95.9 

68.8 

82.4 

3.0 

103 

1  + 

63 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

4.35 

.53 

.82 

4 

,0 

0 

7 

7 

0 

JASPER   1  NNW 

92. 2M 

66. 8M 

79. 5M 

2.2 

98 

14 

60 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

1.11 

- 

4.16 

.65 

22 

,0 

0 

3 

1 

0 

LAFAYETTE 

96.5 

67.2 

81.9 

3.1 

104 

13+ 

57 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

1.27 

: 

3.84 

.75 

20 

,0 

° 

if 

1 

0 

ROME 

98.3 

70.3 

64.3 

4.7 

104 

1 3 

65 

1  + 

0 

31 

0 

0 

0 

3.25 

1.14 

1.10 

16 

,0 

2  11 

ROME  WB  AIRPORT  R 

95.3 

69.6 

82.5 

2.5 

104 

14 

61 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

2.20 

2.51 

,93 

26 

,0 

0 

3 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

92.6 

66.0 

79.3 

1,4 

102 

7 

57 

7 

0 

21 

0 

0 

° 

4.79 

,46 

2,37 

15 

,0 

0 

6 

4 

1 

TOCCOA 

94. OM 

68.9 

81  .5M 

3.2 

1  00 

5 

64 

4+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2.49 

3,22 

,85 

16 

,0 

0 

6 

1 

0 

WASHINGTON 

M 

103 

7 

64 

10 

30 

0 

0 

0 

5.39 

,06 

1,33 

24 

,0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

81.0 

3.46 

T 

MIDDLE  DIVISION 

J 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

94.4 

70.4 

82.4 

.9 

103 

7 

63 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

4.85 

_ 

•  36 

2.81 

8 

T 

0 

3 

3 

AUGUSTA 

96.1 

71.7 

83.9 

2.6 

104 

7 

65 

4  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.25 

- 

3.14 

1.05 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

95.8 

68.8 

82.3 

.4 

102 

2  + 

61 

1  3 

0 

27 

0 

0 

0 

1.24 

4.64 

.  64 

22 

,0 

0 

1 

0  I 

CARROLLTON 

92.8 

67.6 

80.2 

1.2 

99 

6 1 

7+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4,13 

.45 

1,35 

9 

•  0 

0 

g 

3 

2 

COLUMBUS 

94.2 

71.6 

82.9 

1.1 

100 

1  + 

67 

27 

0 

27 

0 

0  ; 

0 

7,56 

1.64 

1.75 

2 

.0 

0 

10 

9 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

92.6 

71.3 

82.0 

1.1 

99 

1 

67 

27+ 

0 

25 

0 

0 

0 

6,14 

.22 

1.09 

17 

.0 

0 

10 

7 

1 

COVINGTON 

96.0 

70.5 

83.3 

3.3 

104 

7 

62 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

2,58 

- 

2.35 

1.52 

1  5 

.0 

1 

1 

DUBLIN 

97.3 

71.2 

84.3 

3.1 

106 

2 

65 

1  3 

0 

29 

0 

0 

0 

3,11 

2,71 

.86 

2^ 

.0 

0 

g 

2 

0 

EXPERIMENT 

92.3 

70.0 

81.2 

2.1 

99 

8 

66 

7+ 

23 

0 

0 

0 

4,94 

,14 

1.76 

15 

.  0 

0 

5 

4  |3 

FORSYTH  1  S 

93.5M 

70.0M 

81. 8M 

102 

2 

61 

29 

28 

0 

° 

0 

4,51 

1.32 

.0 

0 

7 

" 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

95.7 

70.5 

83.1 

2.4 

105 

67 

10+ 

28 

0 

0 

0 

2,64 

_ 

2,78 

1.03 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENSBORO 

94.9 

70.6 

82.8 

3.0 il03 

I 

65 

7+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.19 

- 

3,17 

.50 

16 

.0 

0 

7 

1 

0 

GRIFFIN 

92.9 

70.9 

81.9 

2.1 

100 

7 

67 

6+ 

0  :25 

0 

0 

0 

4.03 

1  ,45 

1.39 

15 

.0 

0 

3 

4  12 

LA  GRANGE 

92.3 

69,4 

80.9 

1.8 

99 

7 

64 

29 

0  '22 

0 

0 

0 

3.27 

1,84 

1.05 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

LOUISVILLE 

97.1 

70.9 

84.0 

3.1 

107 

7 

66 

12+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.07 

2,28 

1.10 

8 

.  0 

0 

5 

3 

2 

MACON  WB  AIRPORT  R 

95.7 

72.3 

64.0 

1.6 

103 

1  + 

67 

4 

0  128 

0 

0 

3.06 

- 

2,28 

1.15 

4 

.0 

0 

6 

2 

2 

MILLEDGEVILLE 

95.4 

70.0 

82.7 

1.5 

104 

3 

65 

7+ 

28 

0 

0 

I 

1.98 

: 

3,88 

,74 

16 

.0 

0 

1  |0 

MILLEN 

96.0 

71.9 

84.0 

2.3 

107 

8 

65 

13  + 

0  28 

0 

0 

0 

1.92 

4,12 

,84 

9 

.0 

0 

2  !o.i 

MONTICELLO 

93.0 

67.5 

80.3 

,0 

100 

2  + 

58 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

3.67 

1,56 

1,43 

5 

.0 

0 

5 

I 

NEWNAN 

94.0 

68.9 

81.5 

1.8 

101 

7 

64 

28 

0 

29 

0 

° 

0 

2.24 

2.97 

1,13 

16 

.0 

0 

5 

: 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

91.5 

68.1 

79.8 

100 

7 

53 

21 

0 

0 

0 

6.59 

1,90 

25 

.0 

0 

10 

SWAINSBORO 

97. 5M 

70. 4M 

84. OM 

106 

7 

; 

28 

0 

0 

0 

.96 

•  31 

9 

.0 

■  0 

3 

\ 

TALBOTTON 

93.0 

69.9 

81.5 

1,4 

100 

1  + 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

3.30 

2.17 

1  .02 

10 

.0 

0 

6 

WARRENTON 

94.3 

70.6 

82.5 

2.0 

104 

2 

63 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

2.46 

2.81 

.70 

15 

.0 

0 

6 

1  !0  : 

WAYNESBORO  3  NE 

95.1 

69.9 

82.5 

1.4 

102 

7 

64 

12+ 

0  |29 

0 

0 

0 

3.63 

_ 

2.07 

1.65 

10 

•  0 

0 

6 

2 

!  '1., 

WEST  POINT 

93.0 

70.4 

81.7 

1.2 

101 

7 

65 

29 

0  '25 

0 

0 

0 

3.47 

_ 

1.77 

1*08 

23 

.0 

0 

6 

DIVISION 

82.4 

3,45 

T 

il 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

96. 9M 

68. 7M 

82. 8M 

103 

8 

63 

29 

30 

0 

0 

0 

2.20 

1.57 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

96  «6M 

67  .  7M 

82. 2M 

.7 

101 

23 

29 

0 

0 

0 

1.40 

- 

4.47 

.73 

8 

.0 

0 

3 

1  1 

0 

ALBANY 

96.3 

73.4 

84.9 

2.7 

100 

1  + 

70 

6+ 

29 

0 

0 

0 

4.56 

1.32 

1  .63 

26 

.0 

0 

6 

3  i2 

ALBANY  WB  AIRPORT 

95.6 

73.4 

84.5 

2.0 

100 

1  + 

70 

6+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.65 

.21 

2.94 

25 

T 

0 

6 

3  12 

ALMA  CAA  AIRPORT 

95.  1 

68.9 

82.0 

1.6 

100 

21 

59 

29+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2,19 

_ 

3,34 

1.35 

4 

.0 

0 

6 

1 

AMERICUS  4  ENE 

93.6 

70.2 

81.9 

.6 

99 

1  + 

65 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

1,75 

3,78 

.84 

6 

.0 

0 

3 

2  ■ 

D 

BAINBRIDGE 

94. 3M 

73.0 

83.7M 

1.8 

100 

24 

69 

28 

0 

28 

0 

0  ■ 

0 

10,71 

4.21 

2.50 

26 

.0 

0 

7 

S  > 

BLACKBEARD  ISLAND 

92. 8M 

73. 4M 

83. IM 

100 

21 

64 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

3,11 

1.36 

7 

.0 

0 

3 

3  i 

2 

BLAKELY 

94.7 

71.8 

83.3 

2.0 

101 

1 

67 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

4,84 

1,86 

1  .42 

17 

.  0 

0 

9 

4  |2 

BRUNSWICK 

93.1 

73.9 

83.5 

1.5 

100 

7 

69 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

4,22 

_ 

3,22 

1.12 

8 

.  0 

0 

7 

4|2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

90.8 

74.5 

82.7 

98 

7 

69 

29+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4,22 

2.03 

9 

.0 

0 

6 

3  il 

CAIRO   2  NNW 

94.6 

71.3 

83.0 

2.2 

100 

20+ 

68 

25+ 

0 

29 

- 

0 

0 

6,13 

- 

,13 

2.14 

26 

.0 

0 

9 

4  !2 

CAMILLA 

98.8 

70.6 

84.7 

2.4 

103 

20+ 

63 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

3,65 

2,02 

2.02 

2 

T 

0 

6 

2  [1 

CAMP  STEWART 

95.4 

71.2 

83.3 

1-.6 

101 

21 

62 

28 

0 

30 

0 

0  ! 

2,90 

4,87 

1.00 

4 

T 

0 

6 

' 

CORDELE 

94.8 

72.3 

83.6 

2,4 

101 

8 

67 

30 

29 

0 

0 

0 

3,44 

- 

2,05 

1.11 

4 

.0 

° 

5 

3I2 

CUTHBERT 

94.4 

72.4 

83.4 

2,5 

100 

7 

67 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

5,59 

,62 

2.70 

25 

.0 

0 

9 

3I1 

DOUGLAS 

94.1 

70.7 

82.4 

,9 

99 

20  + 

64 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

2,11 

4,33 

1.45 

24 

.0 

0 

2 

EASTMAN 

98.3 

72.6 

85.5 

3.6 

106 

2  + 

67 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

2,92 

^,11 

1.10 

18 

.0 

0 

5 

3  !l 

FITZGERALD 

95.8 

73.0 

84.4 

2.6 

100 

7+ 

67 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

3,40 

2,50 

.62 

.0 

0 

7 

3  '0  [ 

FLEMING  EXP  STATION 

95.3 

70.6 

83.0 

101 

4+ 

60 

30 

30 

0 

0 

0 

2,04 

.69 

9 

.0 

0 

4 

2  '0 

FOLKSTON  9  SW 

93.6 

69.4 

81.5 

99 

3 

60 

30 

27 

0 

0 

0 

2,42 

.68 

.0 

0 

1 

6 

'1 

FORT  GAINES 

96.5 

70.7 

Sj,6 

2.4 

101 

21  + 

64  127 

0 

29 

0 

0 

0 

2,05 

4,20 

.50 

2^ 

.0 

0 

8 

1  0  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JULY  1954 


Temperature  j  Precipilatlon 


Suiion 

•  1 

From  Normal 

JS 
2 

• 

a 

 1 

_ 
1 

• 

a 

>• 

e 

& 
• 

ca 

No.  ol  Day 

•3 
o 
(- 

• 

& 

Snow.  SUol.  Hall 

No.  of  Days 

Max.  t 

MIn. 

|l 

&S. 

>• 

,3 

• 

1 
o 

3 

a.  c 
e  3 
a  o 
jO 
Z  o 

• 

a 

0 

! 
z 

s 

-• 

s 

S  e 

£  S 
<£ 

o<  s 
<S 

1 
< 

-si 

':si 

oi 

GLENNVILLE 

Q6.0 

71.9 

84.0 

2.5 

101 

7  + 

64 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

1.20 

5.11 

.78 

17 

3 

1  {0 

HAWK INSVILLE 

95.5 

70.9 

83.2 

1.7 

103 

7 

66 

12+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4.25 

- 

1.60 

1.26 

24 

.  0 

0 

5 

4  |2 

97 

4.1 

67 

31 

0 

0 

0 

.96 

5.03 

.45 

2 

.  0 

0 

0  lO 

LUMBER  CITY 

96  •  9M 

69. 9M 

63  .  4M 

1  n\ 

29* 

26 

0 

0 

1.10 

5.16 

•f  ® 

.  0 

0 

I 
2 

1  In 
1  0 

MnMTP  71  IMA     1  MP 

95  •  8 

73.6 

84.7 

4.0 

69 

10+ 

26 

0 

0 

I 

5.13 

1  .46 

.0 

0 

7 

i  'l 

MOULTRIE  2  ESE 

9<..l 

70.7 

82.4 

•  3 

99 

1 

64 

30* 

0 

29 

0 

0 

0 

2.43 

- 

4.01 

1.23 

25 

.0 

0 

3 

2  il 

QUITMAN 

95.6 

72.*. 

84. U 

2.4 

101 

21  + 

66 

29+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.50 

4.10 

.85 

9 

.0 

0 

9 

1  jo 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

9'>.2 

6'9.0 

81.6 

1.0 

100 

4+ 

56 

30 

0 

26 

0 

2.32 

5.15 

1.15 

5 

.0 

0 

4 

2  ll 

SAVANNAH  MB  AP  R 

93.2 

71.5 

82.4 

1.0 

99 

4 

64 

12 

0 

25 

; 

0 

3.73 

3.36 

1.53 

17 

.0 

0 

4 

3  Iz 

SAVANNAH   BEACH   2  N 

90.0 

74.5 

62.3 

•  4 

96 

22 

66 

29 

0 

16 

0 

° 

0 

3.71 

- 

1.71 

1.04 

6 

.0 

0 

6 

3  |l 

THOMASVlLLE 

95.6 

71.4 

83.5 

1.7 

102 

24 

66 

26 

° 

28 

0 

0 

0 

3.99 

2.71 

1.75 

27 

.0 

0 

10 

2  |l 

TIFTON  2  N 

95.0 

71.4 

83.2 

2.4 

100 

3  + 

66 

29 

30 

0 

0 

0 

2.10 

- 

3.92 

.81 

5 

.0 

0 

s 

1  :0 

VALUOSTA  WB  AIRPORT 

96.5 

71.4 

84.0 

2.7 

102 

14 

66 

5+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.79 

.55 

1.82 

2 

.0 

0 

11 

S  '2 

WAYCROSS 

04.3 

70.4 

82.4 

.5 

100 

21 

63 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5.46 

_ 

1.31 

1.97 

23 

.0 

0 

7 

4  '3 

WOODRUFF  DAM 

70. 5M 

M 

66 

2+ 

26 

0 

0 

0 

3.52 

1.11 

9 

.0 

0 

5 

4  1 

DIVISION 

83.3 

3.56 

T 

STATE 

82.5 

2.2 

3.50 

2.31 

T 

! 

Sm  Ral«r*nce  NoIm  Following  Stalloa  Index 
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DAE.Y  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVtLLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
A  I  LEV 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY  we  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 
RAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 

BROOKLET  1  M 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CHEEK 

CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CAHTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 

CUTMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN   1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELflERTON 

ELLIJAY 
EM9RY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  £XP  STATION 
FLlNTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAlNES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HARTWELL 

HAWK INSVILLE 
MEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
MOGGARDS  MILL 
JASPER  1  NNW 

J0NE5B0R0 
KENSINGTON 
K IN6ST0N 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

MACON  W8  AIRPORT 

MAYSVILLE 

MIOVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MlLLEN 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNM 
NEEL  GAP 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  *  N 
NOTTELV  DAM 
PINE  MOUNTAIN  VALLEY 


5*24 
3.95 
6.31 


4.84 
5.02 
3.24 


1.24 
4.22 
4.22 


1*47 
3.43 
3.47 


2.63 
3.08 
6.59 


10     11     12     13  14 


1.25 

1.46  1.50 


2.03 
2*26 


.35      .82  .06 


.08  T 
•03  .07 


15 


.31  1.48 


.32 
.75  .10 

U53 


1.05 
.05  .95 


16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


1.42  .08 


•01      .10  .26 


•04  .U8 
.24  .13 
1.10 


.91  .30 

.11  142 
•53  ^09 


•12  •08 
.55  UOS 


1.42 
•  26 

2.50  1.72  2.27 


.32  1.09 

.06 
1.02 


1.73 
1.50 


.03     .10  .20 


S—  Rmtmnne*  NoIm  Following  SuUon  Indax 
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DAILY  PRECIPITA'nON 


Table  3— Continued  jult  1*34 


station 

Total 

Day  of  month 

2  1 

3 

5 

g 

7 

8 

g 

1 
1 

11      1  (A 

11  12 

I  I 
13      14  15 

16 

17 

1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j  29  1  30 

31 

out  TMAN 

3aS0 

T 

.40 

.20 

•  49 

.89 

.49 

T 

.29 

.39 

T 

.29 

.30 

ResACA 

^•46 

1.07 

.03 

.08 

.04 

.83 

.09 

•  70 

1.34 

•  34 

RINGGOLO 

2.ai 

.70 

T 

■  30 

.19 

•  34 

.86 

■  24 

.22 

2*41 

.02 

.06 

.21 

.07 

.72 

■  91 

.03 

■  18 

.21 

HOME 

3i2S 

.04 

1.10 

T 

T 

.48 

T 

.30 

.39 

.98 

RCc         AIRPORT  H 

2*20 

T 

T 

T 

T 

.39 

T         T  .03 

T 

.18 

•  01 

.49 

■  93 

.21 

T 

T  . 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

2.32 

1.19 

.03 

.07 

.09 

.17  T 

.70 

T 

.11 

SAVANNAH  we  AP  R 

3.73 

1.16 

T 

T 

.  J9 

.09 

.36 

1.93 

.90 

•  02 

.06 

T 

SAVANNAH  8EACH  2  N 

3.71 

T 

.96 

1.04 

T 

.23 

.44 

T 

.98 

•  06 

T 

SPARTA  2  NNM 

4.01 

.11 

.36 

.39 

1.31 

.04 

1.80 

STANUc*  GAP 

3.37 

.19 

.10 

.06 

.17 

.99 

.30 

.13 

•  63 

.12 

■  70 

.04 

.09 

.39  . 

SUCHES 

.90 

.19 

.69 

.32 

1.00 

.06 

.08 

•  19 

U19 

■  09 

.29 

■  30 

SUMMERVILLE 

1.20 

.02 

.24 

•  20 

.30 

.36 

.08 

SMAINSBORO 

.06 

.31 

.30 

•  09 

.09 

.29 

SHEET  GUH 

1.16 

.19 

.06 

.48 

.13 

.02 

■  03 

.17 

.12  1 

TALBOTTON 

3.30 

.73 

•  20 

.  10 

1.02 

•  30 

.99 

TALLAPOOSA  2  NNM 

T 

.32 

.70 

2^37 

.61 

.19 

.60 

TAVLORSVILLE 

4.28 

.48 

U89 

•  09 

.04 

.78 

THOMASVILLE 

3.«9 

•  02 

.16 

.16 

.28 

•  01 

.19 

.79 

•  14 

.14 

T 

■  12 

1.79 

.23  .02 

TIFTON  2  N 

2.10 

.81 

•  03 

.29 

.19 

•  34 

.08 

T 

■  34 

.06 

3.90 

.20 

.90 

•  09 

.09 

.18 

.  14 

•  10 

•02  .09 

.20 

.03 

.02 

.09 

2^29 

.19 

TOCCOA 

.32 

•  42 

.02 

.89 

.48 

•  07 

T 

.11 

.22  . 

TRAV  MOUNTAIN 

2)92 

.90 

.08 

.28 

.80 

.39 

.03 

.78 

.10 

TUNNcL  HILL 

1.29 

.92 

.01 

.04 

.30 

.24 

.04 

■  14 

VALOOSTA  MB  AIRPORT 

6.79 

T 

.a2 

.02 

.11 

.91 

.89 

UIB 

.48 

T 

•  39 

.91 

.10 

.01 

.13 

T 

.32 

2.36 

•  34 

T  . 

HARRENTON 

2.46 

.47 

•  08 

.10 

.70 

.03 

•  29 

.01 

.47 

.32 

■  03 

WASHINGTON 

3.39 

.16 

.02 

.20 

•  39 

1.28 

.30 

.01 

.33 

.38 

T 

•  32  ', 

■  -CROSS 

9.46 

.22 

.07 

.78 

.19 

.04 

.U9 

1.97 

.01 

T 

.17 

•JtSeORO  3  NE 

3.63 

.47 

.  11 

1.89 

.60 

.08 

.07 

.14 

■  31 

-    >T  POINT 

3.47 

.06 

.04 

■  19 

.92 

.90 

.09 

.49 

1.08 

.98 

T 

MJDOeJRT 

6.11 

.10 

.40 

T 

I. 44 

1.69 

.49 

.72 

T 

T 

1^27 

WOODRUFF  JAM 

3.32 

.19 

.69 

T 

.11 

.03 

■  93 

.61 

HOOOSTOCK 

3.01 

.08 

.06 

.99 

.23 

1.10 

.99 

VOUNG  HARRIS 

3.64 

.01 

.03 

.09 

.57 

.12 

.03 

.01 

.13 

.02 

1.42 

.30 

•  91  1 

REFERENCE  ROTSS 

Tb«  four  dlflt  Idoot 1 f IcAt loo  iiuab«ra  la  the  Index  nuaber  coIubq  of  the  Statloa  Indox  are  aselgDed  on  a  state  baele.     There  vlll  be  ao  duplicatloo  of  auabere  within  a  etate. 
rifurea  and  letters  follovlag  the  statloo  aaae,  such  as  12  SSR,  ladicate  distance  lo  allea  aod  direction  froa  the  poet  office. 
ObaervatloD  tlaee  given  Id  the  Station  lodex  are  In  local  atandard  tlae. 

Oelared  data  and  corrections  vlll  be  carried  00I7  Id  the  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 

HDBtblr  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  dajs  for  the  preceding  12  aosths  vlll  be  carried  lo  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

folcsR  otherwise  Indicated,  dlaeasloaal  units  used  In  this  bulletin  are:     teaperature  In  *T, ,  precipitation  and  evaporation  lo  Inches,  and  wind  aoveaent  In  alles.     Degree  dajs  are  based  on  a  dslly 
average  of  65*  F.     Evaporation  Is  aeaaurod  lo  the  standard  leather  Bureau  type  pao  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shows  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  IMS. 

AaouBts  lo  Table  3  are  froa  aoa- recording  gages,  unless  otberwlee  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  grcund  in  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statloDS.  For  these  stations  snow  on  grouod  valuee  are  at  7:30  A.M.  I.S.T.  VTR  BQUIV  In  Table  7  am  am  the  watsr 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  aeasured  at  aelected  atatlona  when  the  depth  of  anow  on  the  ground  la  two  Inches  or  sore.  Vater  equivalent  saaplss  are  necessarily  taken  froa  different  points 
for  eucceaalve  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  io  the  soowpack  result  in  apparent  inconslsteaeiss  in  the  reccrd. 

-  No  record  lo  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■  Aaouot  included  in  following  aeasureaent,   tlae  distribution  unknown. 

O  Data  in  the  coluan  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  19S4. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proceaaed  for  apeclal  purpoaea  and  are  published  later  In 
Bou.-ly  Precipitation  Data. 

E  Vfter  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchss  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  aiaslng;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  repreaeot  the  value  for  a  full  aontb. 

R  Aaoonts  froa  recording  gage  (These  aaouots  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

V     Includes  total   for  pr(>vlous  aonth. 

Subacrlptlon  Price:     IS  cents  per  copy,  aonthly  and  aooual ;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaury.)     Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the  Superintendent 
of  Docuaenta.     Realttaacas  sad  correspondence  regarding  subacrlptiooa  should  be  ■sot  to  the  Super la teodsot  of  Docuaeats,  GovsrnMst  Printing  Office,  Washington  29,  0.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIi 
JULY  195' 


Station 


Day 

Ol  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

\ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OP 

> 

< 

MAX 

96 
68 

98 

70 

100 

100 

72 

97 

70 

96 

70 

100 

103 
71 

99 
70 

91 

90 
66 

94 

68 

94 

66 

100 
69 

102 

69 

99 
70 

102 
72 

98 
69 

102 

67 

91 

71 

92 

70 

92 

65 

93 

63 

95 
64 

98 

66 

96.1 

tQk'i 

MAX 

96 

97 

98 

99 

98 

96 

99 

99 

93 
70 

88 

95 

95 

95 
65 

96 
64 

97 
66 

96 
67 

93 
70 

96 

96 

98 

100 

100 

101 
72 

96 
7 1 

96,1 
67  «1 

MAX 

100 

98 

99 

98 

97 
72 

96 
70 

96 

100 
74 

94 

73 

94 
71 

96 
73 

95 
74 

96 
73 

98 
74 

99 
73 

93 
73 

95 
75 

96 

97 

98 

99 

100 

100 

96 

100 

89 

87 

92 
70 

93 
71 

94 
71 

98 
73 

9b, 2 
73  ,A 

MAX 

100 

100 

99 

98 
73 

95 

98 
70 

98 

76 

93 
74 

92 

96 
72 

95 
75 

96 
74 

98 
72 

98 
73 

93 
72 

95 
73 

94 
74 

97 

97 

98 

100 

98 

92 

99 

66 

86 

91 

93 

95 
71 

97 
70 

98 
72 

9i,t 
73«4 

MAX 

95 

100 

102 

95 
70 

97 

98 
65 

92 

101 

72 

94 

66 

92 

69 

86 
7  2 

88 
70 

94 

69 

100 

73 

101 
67 

97 
71 

95 
71 

94 

90 

93 
72 

98 
72 

95 
70 

85 
72 

89 
71 

92 

70 

69 
7 1 

91 
67 

87 
69 

89 
67 

91 

68 

94 
68 

93.7 
69.6 

MAX 

96 

99 

99 

98 
70 

94 
71 

98 
70 

98 

95 
71 

66 
70 

90 
69 

94 

68 

93 
62 

94 
65 

98 
68 

96 
69 

90 

71 

98 

71 

94 

96 

98 

100 

97 

98 
72 

94 

7 1 

92 

81 
73 

93 
69 

94 

65 

94 

59 

96 
59 

98 
64 

96.1 
66  .9 

MAX 

99 

98 

96 

69 

97 

97 

98 
73 

93 
72 

91 
70 

91 

93 
7  0 

94 
67 

97 
68 

95 
73 

92 
69 

89 
70 

69 
73 

92 

95 

95 

97 

94 

95 

99 

66 

66 

69 

91 

94 

96 

96 

93.6 
70.2 

MAX 

97 

98 

95 
70 

95 

98 
70 

96 

99 

94 

69 

90 

81 

66 

85 
68 

66 

66 

94 
69 

96 
72 

92 
69 

65 
75 

86 
72 

88 

69 

94 

94 

86 

91 

89 

82 

88 

65 

87 
68 

89 
66 

92 
70 

93 
71 

90.6 
70.3 

MAX 

99 

101 
70 

99 

98 
69 

101 
70 

101 
65 

101 
60 

100 
69 

92 
69 

83 
65 

87 
67 

89 
65 

97 
64 

lOO 
67 

94 
66 

62 
66 

89 
70 

90 

95 

96 

96 

95 

96 

92 

93 

92 

90 

89 
65 

94 

68 

96 
70 

97 
74 

94.3 
68.3 

MAX 

100 
71 

loo 

74 

100 
70 

97 

70 

101 

69 

99 

102 
64 

99 
72 

92 

65 

62 
68 

89 
67 

90 
68 

96 
70 

101 
70 

93 
69 

84 
74 

88 
71 

90 

92 

98 

96 

91 

97 
72 

90 
72 

85 
72 

90 
65 

88 
67 

90 
66 

93 
66 

97 
70 

96 
70 

93.7 
69.6 

MAX 

99 

99 
71 

95 
73 

95 

96 
71 

96 
70 

100 
71 

92 
73 

92 

85 
69 

88 
71 

91 
72 

96 
72 

98 
69 

93 
69 

88 
74 

68 
76 

91 

92 

95 

95 

85 

92 

93 

87 

75 

88 

88 
69 

90 

71 

92 
69 

94 
71 

94 
70 

92.6 
71.7 

MAX 
MIN 

98 
67 

100 

68 

100 
75 

92 
73 

100 

71 

98 

70 

103 

66 

97 

70 

89 
68 

89 
70 

90 
68 

91 
64 

95 
63 

99 
73 

95 
69 

86 
73 

67 

73 

94 

94 

97 

98 

95 

96 

92 

86 

93 
69 

90 

67 

92 
66 

95 
65 

97 
66 

98 
69 

94.4 
70.4 

MAX 

98 

101 

100 

98 

102 

101 

104 

101 

91 

89 

91 

94 

95 

100 
72 

96 
70 

92 
72 

89 
74 

91 

94 

100 

99 

97 

98 

95 

89 
76 

93 

93 

!e 

98 
67 

101 
70 

99 
72 

96.1 
71.7 

MAX 

97 

96 

98 

96 

91 

94 

95 

89 

90 

95 

95 

95 

93 
72 

96 
72 

95 
73 

95 
72 

95 
74 

95 

96 

98 

99 

98 
76 

92 

100 

81 

67 

90 

97 

95 

96 

94.3 
73.0 

MAX 

91 

93 

96 

90 

95 

98 

93 
72 

86 
73 

83 
73 

92 
7  3 

92 
66 

92 
67 

95 
74 

90' 
75 

90 
76 

90 
75 

93 

97 

97 

100 

99 

99 

99 

92 

91 

87 

90 

90 

91 

93 

92.8 
73  .4 

MAX 
MIN 

91 

53 

94 

64 

92 
64 

93 
62 

91 
59 

94 

57 

87 
49 

94 

53 

89 
61 

86 
60 

85 
59 

84 

59 

87 
59 

93 
64 

92 
63 

92 
66 

89 
66 

89 

90 

87 
65 

92 

66 

90 
68 

79 
65 

88 
66 

89 
65 

87 
66 

89 
60 

86 
62 

86 
58 

90 
59 

92 
61 

69.3 
61 .6 

MAX 

101 

97 

97 

97 

92 

100 

99 

93 

91 

96 

96 
7 1 

96 
70 

98 
70 

96 
72 

92 
73 

96 
69 

96 

72 

94 

95 

95 

96 

96 

89 

96 

92 

83 

69 

91 
67 

93 
69 

95 
70 

96 
70 

94.7 
71.6 

MAX 

98 

102 

101 

95 
71 

97 

98 

102 

102 

73 

89 

82 

90 

90 
69 

99 
61 

101 
67 

101 
70 

89 
70 

98 
69 

97 

97 
70 

100 

100 

95 

95 
71 

94 

69 

92 
73 

69 
71 

91 
66 

93 
65 

95 
62 

99 
63 

98 
66 

96.8 
66.6 

MAX 

95 

94 

93 

95 

94 

99 

100 

95 

89 

88 

92 

94 

94 

97 
73 

91 

90 
75 

94 

75 

95 

98 

98 

98 

97 

96 

90 

89 

63 

86 

87 

90 

94 

92 

93.1 

MAX 

91 

92 

90 

93 

92 

94 

98 

91 

83 

89 

91 

91 

89 
71 

92 

88 

68 
76 

90 
76 

91 

95 

96 

97 

96 

96 

89 

90 

84 

85 

87 

86 

91 

89 

90.8 

MAX 

98 

96 
70 

97 
72 

97 
7 1 

92 
70 

95 
69 

96 
73 

92 

72 

90 
72 

94 

70 

93 
72 

95 
73 

96 
71 

95 
71 

95 
71 

94 

70 

95 
73 

95 

97 

100 

100 

100 

93 

98 

94 

67 

87 

90 

91 

95 

95 

94.6 
71.3 

MAX 

100 

99 
69 

93 
68 

94 
68 

98 
61 

98 
60 

99 
60 

100 
60 

91 
65 

90 
64 

68 
67 

93 
65 

99 
66 

102 
72 

100 
66 

96 
74 

91 
73 

89 

94 

97 

95 

96 

97 

91 

91 

92 

91 

91 

93 

93 

95 

94.7 

MAX 
MIN 

100 
75 

100 
74 

100. 
75 

99 
76 

101 
65 

101 
64 

100 
65 

102 
63 

100 
70 

99 
71 

100 
70 

100 
70 

100 
70 

97 
70 

97 
70 

98 
70 

99 
68 

100 

101 

103 

101 

93 

103 

99 

90 

100 

91 

95 

95 

97 

101 

98.8 

MAX 

98 

98 
69 

98 

100 
73 

94 
71 

97 
70 

98 
75 

95 
70 

81 
69 

95 
71 

92 
7  0 

91 
65 

94 
68 

98 
71 

95 
73 

92 
73 

97 

73 

96 

97 

99 

101 

100 

99 

96 

90 

100 

91 

92 

96 

99 

98 

95.4 
71 .2 

MAX 
MIN 

100 
6 1 

102 
66 

102 

100 

67 

98 
68 

102 

63 

56 

64 

67 

65 

62 

62 

92 
63 

99 
69 

102 
68 

95 

72 

86 

70 

90 

93 

92 

98 

98 

91 

96 

93 

70 

68 

94 

91 

93 

96 

100 

95.6 

MAX 

98 

97 

94 

95 

99 

97 

96 

95 
70 

95 

87 

88 

91 
65 

97 
6b 

96 
71 

93 

87 
72 

91 
72 

92 

92 

94 

95 

67 

87 

94 

68 

86 

90 

91 

95 
62 

94 

94 

92.6 

MAX 

102 

100 

103 

99 
70 

105 

104 

102 

102 
75 

95 

91 
68 

99 
73 

97 
69 

103 
71 

106 
73 

100 
69 

100 

75 

95 

73 

95 

97 

99 

98 

96 

94 

96 

96 

94 

95 

96 

95 

95 

96 

98.2 

MAX 
MIN 

102 
6* 

98 
70 

94 

69 

98 
71 

100 

68 

99 
70 

102 
62 

96 
71 

92 
66 

91 
67 

92 
69 

97 
66 

99 
70 

99 
74 

97 
68 

93 
74 

91 
73 

92 

92 

96 

93 

83 

90 

93 

90 

69 

91 

92 

92 
64 

93 
63 

95 
64 

92 
69 

94.3 

MAX 

94 

96 

90 

92 
65 

94 

91 

94 

90 
67 

85 

61 
63 

64 

6 1 

87 
60 

92 
59 

96 
68 

92 
64 

85 
68 

66 
64 

88 

87 
66 

92 

90 

86 

91 

87 

87 

68 

85 

83 

90 

90 

92 

89.3 

MAX 
MIN 

100 
75 

100 
73 

98 
73 

97 
71 

96 

69 

■  97 
66 

99 
72 

97 
74 

93 
74 

93 
74 

94 

73 

94 
69 

97 
72 

96 
71 

86 
70 

85 
73 

99 

68 

92 

94 

95 

96 

94 

92 

94 

88 

84 

90 

91 

94 

96 

97 

94.2 

MAX 
MIN 

99 

98 
70 

96 
7 1 

95 
71 

96 
70 

97 
66 

96 

93 
74 

92 
69 

91 
66 

92 
72 

94 
70 

97 
69 

93 
73 

86 
70 

85 
73 

93 
72 

92 

93 

72 

94 

95 

89 

91 

92 

87 

82 

89 

5? 

93 

96 

95 

92.6 

MAX 
MIN 

100 
75 

98 
73 

96 
71 

99 
73 

96 
73 

97 
70 

98 
76 

101 
73 

96 

73 

91 
70 

93 
72 

93 
68 

95 

72 

97 
73 

97 
70 

90 

72 

91 
76 

95 
73 

94 

72 

94 
74 

95 

75 

98 
76 

9ft 

75 

95 

73 

97 

74 

68 
75 

86 

90 
68 

91 

68 

94 
67 

97 
71 

94.8 

MAX 
MIN 

95 
63 

94 
65 

94 

68 

93 
63 

97 
65 

95 
65 

98 

56 

96 
70 

87 
65 

82 
64 

86 
65 

90 
62 

95 
65 

96 
70 

96 
65 

92 
72 

66 

69 

92 

91 

95 

95 

65 

93 

90 

68 

69 

86 
69 

86 

93 

93 

93 

91.8 

MAX 
MIN 

102 
71 

101 

71 

101 
71 

100 
71 

102 
71 

101 

71 

104 

62 

97 

72 

95 
69 

88 

66 

92 
70 

94 

68 

99 
69 

101 

75 

93 
69 

91 
74 

90 
74 

93 

94 

98 

98 

93 

97 

94 

68 

93 

91 

93 

95 

98 

99 

96.0 
70.5 

MAX 
MIN 

99 
73 

98 
71 

96 
73 

96 
72 

93 
72 

97 
67 

100 
75 

93 
73 

90 
73 

95 
69 

95 
72 

96 
79 

98 
71 

97 
75 

93 
72 

94 
73 

90 
73 

96 

95 
73 

95 

97 

96 

90 

95 

94 

81 

89 

90 

93 

96 

98 

94.4 
72 .4 

MAX 

MiN 

97 
64 

94 

70 

94 
69 

94 
66 

96 

65 

94 

62 

96 
58 

95 
66 

90 
64 

86 
65 

67 
63 

90 
65 

95 
64 

96 
70 

93 
66 

88 
73 

90 
70 

90 

90 
69 

93 

92 
69 

82 

90 

91 

66 

91 

66 

89 

91 

96 

93 

91 .5 

MAX 
MIN 

98 
70 

100 
70 

100 
75 

99 
76 

98 
65 

98 
64 

101 
61 

93 
73 

89 
69 

93 
73 

93 
67 

94 
67 

99 
74 

102 
74 

100 
70 

95 
75 

93 
74 

93 
72 

95 
75 

99 
76 

96 
76 

93 
72 

60 
71 

90 
73 

65 
67 

91 
66 

91 

65 

92 
65 

93 
67 

96 
66 

96 
69 

9««7 
70.2 

MAX 
MIN 

96 
78 

95 
69 

98 
71 

96 
71 

93 
71 

96 

70 

98 
75 

95 
71 

84 

70 

92 
70 

92 
67 

92 
68 

94 
67 

98 
70 

92 
70 

91 
70 

92 
71 

97 
80 

96 

73 

99 
73 

99 
74 

99 
75 

95 
72 

95 
71 

93 
70 

65 
70 

89 
72 

91 
65 

93 
66 

95 
64 

96 
67 

70t7 

MAX 
MIN 

104 
70 

106 
73 

104 
72 

100 
74 

101 

72 

100 

69 

103 
74 

100 

75 

95 
71 

95 
68 

95 

69 

94 

66 

102 
65 

102 
76 

96 
70 

92 
72 

93 
75 

96 
70 

97 

72 

99 

76 

100 

77 

95 
76 

97 
71 

98 
72 

69 
74 

86 
73 

93 
68 

93 
67 

95 

66 

98 
66 

99 
68 

97 .3 
71.2 

A  I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALBANY   WB  AIRPORT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  W8  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
SAINBPIOGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 
BLAKELY 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 


COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COROELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTH8ERT 

DAHLONEGA 


I  follo>log  St.tloo  iDdes 

-  84  - 


1 


TdbU  5  ■  Conlinuad  

Station 


DAILY  TEMPERATURES 


GEOOGIA 
JULY  199* 


Day 

Ot  Month 

• 

P 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

S 

10 

1  " 

1  " 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

1  " 

1  " 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

1  28 

1  " 

J  

1  30 

J  

1 

At« 

MAX 

110* 

105 

102 

1102 

103 

104 

105 

96 

95 

96 

97 

97 

102 

102 

97 

97 

95 

95 

1 

!  97 

99 

101 

99 

96 

99 

i  •» 

84 

93 

j  96 

97 

100 

101 

1  90 

MIN 

72 

75 

72 

'  74 

1 

74 

7 1 

70 

70 

70 

68 

79 

70 

73 

75 

70 

76 

" 

74 

1  75 

74 

70 

69 

67 

70 

73 

72i6 

MAX 

97 

97 

98 

96 

98 

97 

99 

94 

1  92 

86 

88 

1  97 

96 

90 

65 

84 

90 

1  00 

92 

94 

i 

67 

93 

:  93 

87 

86 

89 

91 

92 

94 

92i3 

MIN 

1  73 

73 

7^ 

69 

70 

67 

67 

69 

68 

68 

73 

70 

^' 

71 

71 

7 1 

7 1 

67 

67 

66 

69 

68 

70iO 

MAX 

1  99 

98 

98 

97 

98 

99 

100 

97 

88 

1  91 

93 

94 

98 

100 

99 

95 

97 

96 

97 

98 

100 

I  98 

94 

99 

94 

84 

91 

93 

94 

98 

98 

95a8 

MIN 

!  7* 

72 

72 

73 

70 

70 

70 

79 

71 

73 

73 

76 

" 

1  " 

76 

76 

76 

74 

72 

68 

67 

72 

72 

73aO 

MAX 

95 

95 

96 

101 

96 

98 

ilOO 

98 

97 

81 

91 

91 

94 

97 

97 

91 

95 

96 

96 

101 

100 

99 

99 

97 

90 

90 

91 

92 

93 

96 

96 

i  95  (3 

MIN 

70 

66 

71 

7  1 

63 

62 

66 

74 

72 

74 

73 

76 

71 

75 

70 

64 

61 

60 

70 

1 

1  70>6 

MAX 

9« 

98 

99 

9* 

92 

96 

97 

99 

78 

91 

91 

91 

95 

97 

96 

92 

93 

9* 

97 

97 

97 

96 

92 

96 

95 

87 

86 

89 

93 

96 

96 

93t6 

MIN 

67 

66 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

66 

67 

71 

69 

69 

70 

72 

72 

1  " 

74 

73 

70 

61 

60 

64 

69<4 

MAX 

100 

102 

95 

96 

99 

98 

101 

95 

90 

89 

92 

97 

93 

90 

90 

93 

91 

91 

9* 

9* 

90 

93 

9* 

;  91 

85 

89 

91 

94 

93 

95 

93t9 

MtN 

i  71 

71 

71 

69 

71 

70 

70 

67 

72 

71 

72 

71 

' 

68 

1  67 

61 

69 

67 

70»0 

MAX 

100 

99 

99 

100 

96 

99 

100 

89 

99 

99 

98 

100 

99 

100 

93 

96 

95 

95 

98 

98 

101 

,101 

91 

96 

91 

82 

90 

92 

94 

100 

100 

96  •9 

MIN 

66 

7* 

69 

69 

70 

7t 

70 

79 

79 

68 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

76 

73 

^' 

72 

72 

64 

67 

68 

66 

66 

1  70>7 

MAX 

lOS 

loo 

98 

96 

99 

98 

101 

96 

93 

95 

95 

96 

100 

96 

92 

85 

92 

94 

96 

97 

98 

;  94 

96 

99 

87 

85 

93 

97 

100 

100 

j  95«7 

MIN 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

72 

70 

69 

66 

68 

67 

67 

69 

70.5 

MAX 

100 

99 

98 

97 

100 

97 

100 

96 

91 

85 

87 

90 

96 

97 

95 

1  89 

89 

92 

91 

97 

96 

64 

92 

90 

88 

92 

90 

90 

94 

96 

97 

!  93.4 

MIN 

66 

70 

69 

68 

65 

65 

60 

70 

67 

66 

74 

70 

68 

70 

73 

74 

69 

6* 

j  68 

65 

67 

68 

68.1 

MAX 

97 

100 

100 

97 

92 

100 

101 

98 

85 

86 

93 

93 

97 

99 

96 

90 

96 

95 

98 

100 

101 

99 

96 

96 

94 

88 

95 

1  9^ 

96 

100 

99 

96.0 

1  MIN 

7* 

70 

7* 

73 

71 

72 

77 

'1 

69 

65 

72 

'* 

73 

72 

73 

^' 

72 

76 

75 

71 

67 

65 

64 

70 

71.9 

1  MAX 

100 

100 

98 

99 

100 

98 

102 

103 

92 

87 

91 

92 

98 

99 

91 

87 

89 

92 

92 

96 

97 

93 

97 

94 

83 

93 

92 

93 

97 

99 

99 

94.9 

MIN 

72 

72 

74 

75 

69 

69 

68 

71 

69 

74 

74 

76 

73 

72 

73 

71 

71 

68 

1 

65 

67 

69 

70.6 

MAX 

99 

98 

97 

96 

99 

97 

100 

96 

94 

88 

90 

91 

96 

91 

86 

85 

91 

91 

91 

93 

93 

66 

93 

95 

86 

87 

91 

91 

94 

96 

97 

'  92.9 

MIN 

72 

73 

73 

70 

70 

70 

70 

76 

68 

71 

74 

7* 

'3 

72 

71 

73 

72 

66 

68 

68 

72 

69 

70.9 

MAX 

103 

103 

101 

95 

100 

98 

100 

100 

92 

83 

88 

91 

99 

103 

97 

92 

91 

9* 

99 

98 

100 

94 

96 

94 

92 

96 

92 

97 

99 

96 

95.9 

MIN 

63 

70 

70 

68 

66 

65 

70 

66 

72 

69 

70 

76 

76 

70 

69 

70 

69 

65 

67 

69 

69 

68 

68.8 

MAX 

102 

102 

99 

99 

100 

95 

103 

96 

93 

94 

96 

95 

99 

98 

93 

90 

94 

93 

94 

96 

98 

99 

96 

95 

92 

84 

90 

91 

93 

97 

97 

95.5 

71 

70 

68 

69 

66 

69 

75 

70 

71 

75 

73 

72 

73 

69 

67 

66 

66 

67 

70.9 

MAX 

100 

98 

100 

99 

96 

101 

101 

94 

93 

98 

98 

99 

100 

101 

95 

98 

98 

98 

98 

100 

102 

100 

92 

102 

93 

90 

92 

96 

96 

99 

100 

97.6 

70 

70 

* 

69 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

67 

68 

67 

67 

72.7 

MAX 

97 

95 

93 

92 

95 

90 

96 

92 

89 

86 

87 

90 

97 

98 

96 

93 

90 

90 

91 

99 

99 

89 

90 

89 

92 

93 

94 

92.2 

70 

64 

66 

66 

65 

72 

68 

68 

68 

60 

65 

63 

65 

68 

66.8 

MAX 

101 

100 

97 

97 

101 

99 

102 

97 

93 

95 

92 

96 

104 

104 

103 

100 

95 

95 

97 

100 

98 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

96 

97 

97 

96.5 

MIN 

60 

67 

67 

67 

65 

65 

70 

66 

62 

68 

65 

61 

73 

70 

71 

75 

70 

65 

67 

64 

63 

66 

64 

65 

67.2 

MAX 

9e 

98 

98 

96 

94 

96 

99 

93 

92 

88 

90 

93 

97 

91 

88 

85 

92 

89 

91 

93 

94 

66 

89 

92 

86 

85 

89 

92 

93 

96 

96 

92.3 

70 

70 

65 

69 

70 

56 

67 

68 

69 

74 

68 

71 

71 

72 

70 

71 

65 

65 

64 

66 

69 

69.4 

MAX 

102 

106 

102 

101 

101 

104 

107 

104 

90 

89 

93 

92 

98 

101 

96 

90 

93 

94 

9* 

98 

99 

98 

97 

96 

65 

90 

92 

94 

96 

102 

102 

97.1 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

66 

72 

70- 

72 

72 

70 

73 

67 

67 

67 

67 

72 

70.9 

MAX 

99 

101 

102 

103 

97 

96 

100 

103 

98 

80 

81 

94 

94 

100 

102 

99 

100 

98 

99 

100 

101 

100 

100 

100 

96 

86 

93 

92 

93 

101 

96.9 

69 

70 

70 

65 

70 

70 

72 

70 

70 

61 

63 

64 

69.9 

MAX 

103 

103 

100 

97 

101 

97 

103 

97 

90 

92 

93 

94 

99 

98 

94 

88 

91 

95 

98 

98 

99 

93 

96 

97 

85 

86 

94 

9* 

96 

99 

98 

95.7 

68 

68 

70 

74 

71 

7 1 

75 

74 

^* 

69 

69 

69 

70 

70 

72.3 

MAX 

100 

102 

10* 

98 

98 

100 

99 

103 

100 

90 

92 

92 

91 

99 

98 

93 

88 

93 

93 

99 

98 

98 

95 

96 

94 

86 

86 

91 

92 

94 

99 

95.4 

MIN 

69 

70 

65 

69 

7 1 

68 

70 

68 

66 

68 

69 

70 

74 

76 

71 

69 

66 

65 

65 

66 

70.0 

MAX 

101 

101 

98 

99 

99 

98 

101 

107 

97 

89 

81 

90 

90 

96 

99 

98 

97 

93 

94 

97 

100 

101 

98 

99 

95 

84 

91 

91 

99 

97 

100 

96.0 

75 

71 

70 

66 

65 

72 

70 

73 

76 

76 

' 

68 

68 

65 

66 

70 

71.9 

MAX 

103 

100 

99 

97 

98 

98 

102 

94 

91 

93 

94 

95 

99  100 

92 

88 

92 

95 

96 

98 

99 

94 

97 

96 

86 

67 

94 

95 

96 

99 

98 

95.8 

MIN 

7* 

7* 

71 

69 

7  1 

73 

72 

73 

76 

77 

74 

77 

70 

69 

70 

72 

73.6 

MAX 

99 

100 

96 

97  100 

96 

100 

96 

90 

88 

90 

89 

97 

92 

89 

86 

91 

90 

91 

9* 

9* 

69 

94 

9* 

8* 

87 

90 

91 

94 

97 

97 

93.0 

MIN 

6* 

67 

69 

70 

60 

58 

70 

68 

64 

66 

64 

62 

70 

69 

73 

71 

70 

63 

60 

62 

6S 

67.9 

MAX 

99 

97 

97 

96 

95 

98 

97 

93 

94 

93 

92 

94 

95 

96 

93 

94 

91 

92 

99 

97 

96 

98 

90 

97 

91 

85 

87 

90 

92 

96 

96 

94.1 

MIN 

72 

70 

72 

71 

67 

70 

69 

79 

^' 

69 

71 

71 

69 

70 

72 

^' 

67 

65 

64 

68 

70.7 

MAX 

96 

98 

97 

98 

99 

96 

101 

97 

95 

87 

90 

94 

99 

97 

92 

90 

92 

93 

92 

95 

99 

92 

91 

92 

90 

86 

90 

92 

95 

96 

97 

94.0 

MIN 

69 

70 

69 

67 

68 

67 

67 

69 

74 

73 

72 

70 

70 

66 

64 

66 

68 

67 

68.9 

MAX 

98 

9* 

95 

96 

97 

95 

100 

93 

91 

87 

89 

91 

98 

92 

87 

85 

92 

19 

91 

93 

93 

88 

90 

91 

8* 

62 

87 

68 

91 

9* 

99 

91.5 

MIN 

69 

69 

69 

68 

68 

64 

68 

69 

67 

69 

72 

67 

69 

70 

" 

69 

69 

69 

63 

64 

64 

66 

68 

68.1 

MAX 

98 

99 

99 

96 

96 

96 

100 

92 

87 

94 

95 

95 

96 

97 

97 

94 

96 

95 

96 

98 

101 

101 

92 

99 

95 

89 

88 

87 

96 

99 

99 

95.6 

MIN 

73 

71 

71 

73 

72 

77 

72 

73 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

69 

68 

70 

68 

72.4 

MAX 

103  101 

97 

100  103  102 

102  100 

97 

94 

95 

99 

104  103  102 

97 

95 

96 

100 

101 

95 

93 

95 

95 

97 

93 

95 

96 

98 

98 

96.3 

MIN 

65 

68 

70 

69 

67 

70 

70 

75 

67 

67 

70 

75 

69 

76 

75 

74 

72 

74 

66 

66 

69 

70.3 

MAX 

101  100 

96 

97  102 

98 

102 

94 

91 

90 

90 

96 

100  104  101 

97 

94 

94 

99 

99 

97 

84 

92 

92 

91 

93 

89 

90 

94 

96 

96 

95.3 

MIN 

6* 

71 

70 

69 

67 

69 

61 

76 

67 

65 

7 1 

66 

68 

74 

70 

76 

75 

73 

71 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

69.6 

MAX 

9S 

94 

94 

100 

95 

96 

100 

96 

83 

82 

90 

90  . 

94 

97 

94 

9C 

95 

95 

97 

99 

99 

99 

99 

93 

89 

91 

91 

92 

95 

99 

96 

94.2 

MIN  1 

63 

65 

68 

69 

71 

69  1 

77 

74 

67 

70 

69 

59 

61 

70 

"i 

73 

73 

72 

69 

62 

60 

98 

63 

69.0 

MAX 

93 

9* 

94 

99 

95 

98 

97 

96 

85 

83 

90 

90  j 

94 

97 

94  1 

90 

95 

95 

97 

98 

99 

96 

96 

91 

88 

86 

89  , 

89 

93 

96 

99  ' 

93.2 

MIN 

72 

69 

71 

69 

71 

71  1 

76 

69 

69  1 

72 

70 

64  [ 

67 

72 

75 

75 

69 

" 

71 

68 

66 

66 

72 

71.5 

MAX 

87 

89 

90 

9* 

89 

93  1 

9* 

91 

85  1 

81 

86 

87 

90 

92 

88 

86 

89 

90 

96 

96 

97 

98 

94 

88 

88 

66 

88 

87 

90 

90 

90 

90.0 

M IN  j 

77 

7* 

77 

71 

73 

73 

75 

75 

74 

74 

70 

74 

76  1 

77 

74 

74  1 

73 

80 

66 

70 

79 

74.5 

MAX 

101  103  101 

102  101  103 

106  101 

85 

90 

94 

101 

98 

97 

96 

101 

101 

95 

90 

92 

93 

99 

99 

97.5 

MIN 

70 

71 

73' 

72 

74 

73 

72 

71 

69  [ 

69 

70 

67 

69 

68 

68 

65 

70.4 

MAX 

100 

97 

96 

92 

96 

99 

100  100 

90  ! 

92 

90 

1 

91  1 

93 

94 

87 

87 

90 

88 

92 

93 

99 

95 

91 

93 

90 

86 

89 

90 

93 

96 

99 

93.0 

MIN 

63 

71 

72 

70 

70 

66 

7* 

72 

71 

71 

66 

66 

68 

74 

69 

70 

73 

71 

71 

70 

65 

66 

65 

68 

69  I 

69.9 

MAX 

100 

99 

95  i 

96 

99 

99 

102 

94 

93 

88 

88 

92 

98 

99 

94 

91 

91 

92 

93 

87 

68 

86 

87 

87 

88 

89 

92 

93 

93 

92.6 

MIN 

60 

65 

66  ; 

68 

65 

67 

57 

67 

" 

65 

65 

62 

69 

70 

65  i 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

67 

66 

62 

60 

60 

65 

66.0 

MAX 

99 

96 

99  1 

98 

9* 

97  j 

100 

97 

89 

9* 

94 

95 

96 

98 

96 

93 

95 

96 

100 

100 

101 

LOO 

93  102 

92 

86 

87 

90 

93 

96 

97 

95.6 

MIN 

73 

71 

70  1 

70 

71 

70  1 

74 

73 

72  1 

70 

71 

70  i 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

69 

73 

73 

75 

75 

75 

73 

73 

71 

66 

66 

67 

69 

71.4 

MAX 

98 

99  100 

100 

98 

95 

98 

98 

93 

90 

92 

94 

99 

95 

97 

93 

92 

93 

93 

96 

97 

99 

98 

92 

99 

90 

87 

90 

93 

94 

97 

95.0 

MIN 

72 

71 

70 

73 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

73 

70 

73 

74 

75 

76 

74 

75 

73 

71 

68 

66 

67 

72 

71.* 

EASTMAN 

EXPERIMENT 

FIT2GERAL0 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  s 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

6LENNVILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTHELL 

HAHKINSVILLE 

HOGGAROS  MILL 

JASPER  1  NNM 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

MACON  we  AIRPORT 

"ILLEOGEVILLE 

MILLEN 

M0NTE2UMA  1  NE 
MONT I CELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
NEHNAN 

i>INE  MOUNTAIN  VALLEY 
.QUITMAN 
SOME 

»OME  »8  AIRPORT 
-»VANN*H  USOA   PL  GARDEN 

4VANNAM  HB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SHAINSBORO 
"ALBOTTON 
'ALLAPOOSA   2  NNH 

••OMASVILLE 

IFTON  2  N 


8*.  r«f*r.iic. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1954 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avarc 

TOCCOA 

99 

99 

96 

100 

96 

99 

96 

86 

88 

86 

99 

99 

96 

90 

89 

92 

91 

97 

96 

90 

95 

90 

66 

93 

90 

91 

95 

97 

95 

94  •0 

MIN 

65 

69 

70 

64 

67 

65 

65 

75 

67 

68 

65 

67 

66 

70 

70 

72 

70 

70 

73 

74 

77 

71 

70 

71 

69 

69 

64 

66 

65 

73 

68*9 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

98 

101 

100 

96 

97 

101 

95 

88 

69 

91 

97 

99 

100 

96  •& 

MIN 

73 

70 

71 

72 

66 

69 

73 

72 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

70 

70 

67 

66 

67 

71  •4 

WARRENTON 

MAX 

100 

104 

100 

97 

98 

96 

101 

100 

90 

89 

9 1 

90 

98 

99 

87 

MIN 

79 

72 

74 

72 

68 

68 

66 

75 

69 

63 

68 

67 

65 

70 

64 

72 

74 

71 

72 

74 

76 

74 

72 

74 

79 

71 

69 

66 

68 

67 

67 

70  •6 

WASHINGTON 

MAX 

100 

101 

99 

98 

100 

101 

103 

101 

99 

98 

92 

97 

91 

MIN 

69 

70 

71 

70 

68 

65 

70 

75 

69 

64 

67 

70 

68 

71 

70 

66 

67 

67 

WAYCROSS 

MAX 

97 

96 

98 

98 

94 

96 

96 

94 

85 

90 

93 

90 

83 

67 

91 

93 

95 

95 

94  aS 

MIN 

67 

70 

72 

73 

69 

66 

75 

72 

71 

72 

68 

67 

66 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

75 

72 

72 

76 

75 

73 

66 

63 

63 

66 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

99 

101 

99 

97 

97 

99 

102 

100 

91 

88 

90 

91 

95 

98 

92 

90 

92 

93 

93 

96 

97 

96 

97 

95 

83 

92 

93 

94 

96 

101 

100 

95  •! 

MIN 

69 

66 

74 

70 

70 

70 

71 

72 

68 

66 

66 

64 

66 

73 

69 

72 

73 

70 

71 

75 

77 

76 

72 

72 

72 

72 

69i« 

WEST  POINT 

MAX 

97 

98 

97 

96 

97 

100 

101 

94 

93 

90 

90 

95 

97 

92 

86 

86 

93 

90 

93 

95 

96 

90 

92 

94 

86 

84 

88 

66 

92 

95 

95 

93  <0 

MIN 

69 

71 

70 

72 

72 

66 

68 

72 

70 

67 

69 

66 

69 

78 

69 

73 

72 

70 

73 

74 

75 

72 

72 

71 

74 

73 

66 

67 

65 

66 

70 

70 14 

WOODRUFF  OAK 

MAX 

9a 

98 

97 

98 

97 

69 

94 

97 

91 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

99 

90 

85 

68 

92 

MIN 

71 

66 

72 

66 

68 

66 

70 

71 

66 

68 

69 

66 

69 

74 

68 

69 

76 

75 

75 

76 

72 

71 

68 

71 

73 

70. S 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19- 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

EVAP 

.30 

.28 

.30 

.18 

.24 

.26 

.26 

.31 

.18 

.19 

.21 

.30 

.32 

.28 

.12 

.20 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

2.05 

.13 

.16 

.21 

.28 

.25 

B  7.78 

WIND 

17 

19 

8 

18 

4 

27 

11 

15 

13 

38 

9 

17 

17 

16 

29 

20 

13 

20 

* 

• 

« 

194 

26 

25 

10 

16 

9 

10 

601 

ALLATOONA  DAH  2 

EVAP 

.34 

.34 

.32 

.29 

.35 

.34 

.33 

.35 

.22 

.28 

.27 

.22 

.32 

.27 

.33 

.26 

.28 

.26 

.13 

.22 

.29 

.29 

.34 

.26 

.22 

.23 

.30 

.26 

.24 

.26 

.23 

8.84 

WIND 

ATHEMS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.22 

.28 

.32 

.31 

.37 

.15 

.34 

.21 

.34 

.08 

.21 

.23 

.24 

.43 

.11 

.20 

« 

.31 

.16 

.17 

.26 

.14 

.12 

.09 

.16 

.22 

.20 

.18 

.19 

.23 

.21 

6.8« 

WIND 

5 

3 

12 

0 

5 

8 

6 

3 

16 

21 

20 

8 

12 

13 

8 

4 

39 

9 

11 

5 

14 

21 

8 

18 

34 

18 

8 

15 

8 

5 

7 

3M 

EXPERIMENT 

EVAP 

.33 

.28 

.38 

.33 

.35 

.34 

.36 

.36 

.29 

.29 

.17 

.30 

.28 

.25 

.40 

.25 

.10 

.23 

.23 

.26 

.30 

.29 

.24 

.17 

.28 

.13 

.20 

.14 

.26 

.31 

.20 

8.30 

WIND 

21 

16 

20 

30 

40 

43 

27 

48 

32 

31 

31 

17 

40 

26 

63 

56 

18 

33 

38 

47 

41 

45 

51 

37 

36 

29 

41 

25 

22 

23 

11 

1038 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.17 

.31 

.27 

.28 

.33 

.31 

.31 

.29 

.18 

.23 

.31 

.31 

.33 

.29 

.26 

.25 

.21 

.28 

.28 

.27 

.36 

.36 

.35 

.17 

.32 

.11 

.11 

.21 

.27 

.23 

.23 

8.19 

WIND 

10 

6 

10 

8 

35 

8 

19 

21 

13 

13 

13 

14 

13 

12 

14 

16 

7 

16 

16 

15 

25 

34 

31 

18 

24 

5 

16 

20 

14 

6 

8 

480 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.28 

.29 

.31 

.29 

.30 

.37 

.36 

.36 

.22 

.24 

.23 

.24 

.30 

.30 

.38 

.29 

.24 

.23 

.19 

.25 

.32 

.24 

.09 

.23 

.25 

.22 

.30 

.21 

.19 

.24 

.26 

8.32 

WIND 

6 

2 

13 

14 

17 

18 

22 

37 

15 

21 

5 

9 

10 

12 

35 

27 

11 

18 

16 

21 

26 

37 

14 

13 

16 

18 

15 

7 

5 

4 

3 

487 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.21 

.27 

.24 

.20 

.26 

.26 

.28 

.19 

.19 

* 

.44 

.27 

.32 

.28 

.27 

.20 

.16 

.24 

.26 

.28 

.29 

.32 

.30 

.21 

.19 

.13 

.13 

.24 

.28 

.28 

.32 

7. SI 

WIND 

13 

19 

15 

11 

18 

33 

19 

25 

26 

* 

42 

25 

38 

21 

25 

15 

18 

22 

23 

25 

39 

38 

46 

40 

14 

20 

20 

27 

12 

19 

7 

7U 

I 


S««  r«f«r«DC«  notes  follovlDK  StfttloD  Index. 
-   86  - 


STATION  INDEX 


Slabon 


ALAPAHA  t*»  STATION 


MB  AIROOftT 
ATOOHA  0AM  2 
u  CA*  AIRPORT 


<K\S  COLLEGE  Of  A( 
itNS  MS  AIRPORT 
*HJA  «e  AIRPORT 


KAVERO*L£ 
KLLVILLE 
•lACKeEARD  ISLAMO 
SLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELT 

eUlE  RIDOE  RESvn  DAH 

MASS  TOWN  BALD 
■MOKLET  1  W 
BMNSHICK 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
eUENA  VISTA 
BbRTON  DAM 

9UTLER 

TLtft  CREEK 


STEWART 
ON 

TON  BRIOOE 


CHOeSTOE 
CLAYTOt 
CLCRHONT  3  SW 
ClCvElakO 
COLUMBUS 

COLLMBUS  MB  AIRPORT 
CONCORD 
COOLIDCE 
COOPER  liAP 
I  COAOELE 

ICOMCLIA 
COVINGTON 
CttWINC  1  a 
CURRYVILLE  2  W 
S  CUTMBERT 

'  OAMLONEG* 
DALLAS 
OALTON 

DAN8URG  6  ffNE 
!  DAMSON 

I  OAWSONVILLE 

1  DIAL  POST  Of F  ICE 

i  DOCTORTOWN  t  WSM 

DOLES 
'l  O0NALSCNV1LLE  )  W 

DOUGLAS 

>  DQUGLASVlLLE 
'  DOVER 


EASTMAN 
CDISON 
ELBERT  Cr< 

ELLlJAv 


I  FUT  TOP 

i  rUMIMG  EXP  STATION 

I  rttHTSTONE 

)  rOLBSTON  5  SSW 

i'  rOLASTCN  4  SH 

I  rOMYTH  1  S 
1  rOVT  GAINES 

fOn  VALLEY  S  £ 

fUMLIh 
'  6AIHESV1LLE 


County 


0010 

WILCOX 

9 

12 

00 

83 

17 

219 

7A 

0041 

BART  CM 

12 

34 

22 

84 

56 

71 0 

BA 

OOSS 

COOC 

16 

31 

08 

83 

23 

240 

6A 

0090 

HCMTGGMERV 

10 

32 

11 

82 

34 

250 

8A 

8A 

0131 

BERRIEN 

83 

OlAO 

DOUGHERTY 

6 

31 

34 

84 

09 

200 

7A 

7A 

OUS 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

11 

190 

HIO 

MID 

OUl 

BARTCW 

5 

34 

84 

975 

8A 

BA 

0211 

BACON 

*| 

31 

32 

82 

31 

198 

MID 

MID 

02S)i SUMTER 

0258 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

430 

HID 

0*30 

CLARKE 

10 

33 

50 

S3 

23 

700 

6P 

BA 

0432 

CLARKE 

10 

33 

55 

83 

22 

605 

6P 

6P 

0*33 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

790 

7A 

0451 

FULTON 

MID 

0436 

FULTON 

3 

33 

45 

84 

23 

1054 

MID 

HID 

0493 

RICtMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

143 

MID 

MID 

0300 

RICmONO 

14 

33 

28 

81 

38 

130 

6P 

6P 

0381 

DECATUR 

6 

30 

84 

34 

110 

5P 

7A 

0603 

CHEROKEE 

20 

074.6 

WHIIFIELO 

12 

34 

55 

84 

91 

724 

BA 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

MID 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

61 

13 

10 

9P 

5P 

0969 

UNION 

7 

34 

56 

1938 

8A 

8A 

0979 

EARLY 

23 

1029 

Fannin 

7 

34 

53 

17 

1560 

6A 

1132 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

780 

OA 

1170 

TOWNS 

7 

34 

52 

83 

49 

4780 

OA 

1266 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

1340 

1345 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

1372 

HARICN 

6 

32 

19 

84 

31 

657 

MID 

1413 

RABUN 

14 

34 

63 

33 

1770 

MID 

1425 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

1433 

RICHMOND 

1463  GRADY 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

1474 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

650 

6P 

6P 

1500 

MITCHELL 

6 

31 

14 

13 

177 

5P 

7A 

1544 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

1585 

CHEROKEE 

34 

^* 

84 

29 

894 

1601 

ELBERT 

14 

34 

04 

02 

59 

450 

8A 

8A 

1619 

FRANKLIN 

14 

34 

22 

83 

14 

700 

7A 

1640 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

990 

6P 

6P 

1657 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

BA 

1665 

&ARTCN 

34 

09 

48 

9P 

BARTON 

3 

34 

0? 

84 

90 

685 

7A 

1715 

POLK 

34 

03 

85 

21 

800 

MID 

1732: POLK 

4 

34 

01 

05 

19 

797 

6P 

7A 

1856 

MURRAY 

12 

34 

46 

04 

47 

BOO 

7A 

1906 

WALKER 

1927 

UNION 

7 

34 

48 

83 

54 

1900 

8A 

1982 

RABUN 

14 

34 

53 

83 

24 

2000 

6P 

6P 

19981  HALL 

3 

34 

27 

83 

46 

1100 

MIO 

2006 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

OA 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32 

28 

59 

250 

5P 

2166. MUSCOGEE 

3 

32 

31 

S4 

56 

3B5 

MIO 

HID 

2198 

PIKE 

6 

33 

05 

04 

27 

825 

2238 

THOMAS 

9 

31 

01 

03 

52 

250 

MIO 

2246 

LUMPKIN 

12 

34 

38 

64 

05 

1919 

HID 

2266kftISP 

6 

31 

58 

8A 

2283' HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

23ia 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

790 

6P 

OA 

2408 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

BA 

2429, GORDON 

12 

34 

27 

05 

06 

2*50 

RANDOLPH 

12 

31 

46 

04 

5P 

5P 

7*75 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1519 

7P 

2*95 

PAULDING 

5 

33 

55 

94 

50 

1015 

BA 

2*93 

MHITFIELD 

12 

3* 

46 

0* 

50 

790 

SA 

BA 

2502 

LINCOLN 

14 

33 

56 

82 

30 

- 

HIO 

2570 

TERRELL 

46 

84 

2T 

2578, DAWSON 

3 

34 

25 

04 

0? 

1375 

7A 

2677 

FANNIN 

7 

34 

46 

84 

13 

1900 

8A 

2716 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

8A 

2728 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

S3 

260 

MID 

2736 

SEMINOLE 

6 

31 

02 

84 

139 

6P 

2783 

COFFEE 

13 

31 

30 

02 

51 

245 

6P 

OA 

2791 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

04 

45 

1219 

OA 

2799 

SCREVEN 

11 

32 

35 

61 

43 

103 

OA 

2839  LAURENS 

9 

32 

33 

02 

55 

255 

6P 

BA 

2Q*4 

LAURENS 

32 

32 

82 

MID 

2966:  DODGE 

: 

32 

12 

83 

11 

362 

5P 

9P 

3026 

CALHOUN 

6 

31 

34 

04 

44 

299 

MIO 

3060)  ELBERT 

14 

34 

07 

82 

52 

690 

7A 

3115 

GILMER 

34 

42 

84 

29 

1300 

BA 

3147 

PAULDING 

1? 

33 

52 

84 

59 

1200 

OA 

3271 

SPALDING 

33 

16 

84 

17 

925 

lOA 

lOA 

329? 

GORDON 

u 

34 

26 

84 

42 

735 

OA 

3312 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

HID 

3363 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

19 

1050 

MID 

3386 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

3404'  FAfMIN 

7 

34 

51 

64 

30 

BA 

3409  LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

19 

*P 

4P 

3427 

WALKER 

18 

34 

56 

85 

21 

710 

7A 

3460 

CM4BLT0N 

15 

30 

48 

02 

02 

20 

lOA 

3465 

CHARLTON 

15 

30 

02 

08 

120 

5P 

5P 

3  506  MONROE 

33 

01 

83 

57 

630 

6P 

6P 

3516 

CLAY 

t 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

3544 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

51 

500 

HID 

9A 

3567 

HEARD 

3 

33 

17 

85 

06 

690 

9A 

3b?l 

1 

34 

19 

83 

50 

1254 

6P 

BA 

Obeei- 
vabon 
time 


2  3  5  7 

2  3  9  7 

2  3  5  6  7  C 

2  3  5  7 

2  3  5  7 


2  3  5  7 

2  9  5  6  7 

2  3  5  7 

2  3  9      7  < 


JOtM  M.  COFfEE,  ! 
HARVEY  C.  HOTT 
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SOIL  CONSEfiV.  SVC 
PROF.  E.  S,  SELL 
EDDIE  L.  REESE 
U.S.  WEATHU1  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FRANK  K.  MYERS 
CHIEF ,  FIBE  DEPT. 
MRS.  ESTELLE  GftOGAN 

HENRY  E.  WARMACK 
HENRY  C.  HEARN 
U.S. FISH  6  WLOF  SVC 
GEORGIA  HTN  EXP  STA 
OR.  J.  C.  STANOIFER 

TVA-110 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

TVA-U7 

W.  C.  CROMLEY 

D.  R.  ROBERTS 
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GUV  W.  RUCKER 
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J.  D.  BELCHER 

NW  GA.  EXP.  STATION 
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JOHN  CARROLL 
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3 
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3 
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2  3  9 
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WILLIAM  W.  aARNET 
CHARLES  R.  BRUMBY        2  3  5 
WILLIAM  L.  ELROD 
U.  S.  DEPT.  INTERIOR 

TVA-570 

MRS. GRACE  H.  BREWER 
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MARY  L.  SUTTON 
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FIRE  DEPARTMENT 
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S.  W.  KENNEY 
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R.  C.  THOMPSON 
JOHN  R.  RUSS 
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S.  M.  STRICKLAND 
LEONA  B.  THOMPSON 
B.  H.  EVANS 
W.  LEO  SCARBOROUGH 
CITY  OF  DUBLIN 

MRS.  ALICE  PAUL 
DAN  W.  HA>MACK 
JOHN  M.  BAKER 
A.  D.  DOVER 
MISS  JftNETTE  ALLGOOD 

DR.  R.  H.  WEBSTER 
DYMPLE  D,  WARH4CK 
ST  REGIS  PAPER  CO 
SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  OEPT 

TVA-109 

SOIL  CONSEHV.  SVC 
W.  R.  REED,  JR. 
FRANK  M.  DAVIS 
OKEFEnOKEE  WLD  LF  R 

CITY  Of  FORSYTH 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 
OLIVER  1.  SNAPP 
COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 


2  3  9 
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n 
H 
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GLENNVILLE 

3794 

TATTNALL 

1  131  36 

01  55 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  9  9 

7 

GOAT  ROCK 

3702 

HARRIS 

3 

32  96 

65  09 

400 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

S 

GREENSBORO 

3699 

GREENE 

33  14 

81  11 

620 

9P 

BA 

MRS, L ILL  IE  CHRISTIE 

2  3  9 

GRIFFIN 

9936 

SPALDING 

9 

33  19 

84  16 

980 

6P 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  9  9 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

■  2  49 

84  56 

660 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

39  14 

84  34 

040 

HID 

MRS.  RUTH  T .  GABLE 

C 

HARTWELL 

4193 

HART 

14 

34  21 

82  56 

769 

5P 

TA 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  9  9 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

32  17 

89  20 

219 

6P 

BA 

R.  A,  MC  LENDW 

2  19 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  51 

82  39 

215 

MIO 

WOOOROW  W.  BROm 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

04  06 

2100 

BA 

TVA-131 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

09  46 

1990 

TVA-191 

9 

HOGGARDS  HILL 

4380 

BAKER 

6 

31  12 

04  27 

132 

HID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  19  6 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

39  19 

03  51 
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nto 
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JASPER  I  NNW 

4648 

PKKENS 

5 
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04  27 
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6P 

7A 
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2  3  5 
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4671 
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1 
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4608 
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5 
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6 
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«0 
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E.  J.  SWINT,  SR. 

3 
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4002 

WALKER 
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LAFAYETTE 

4941 

WALKER 
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^  3 

LA  GRANGE 
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6P 
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8A 
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7A 
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6P 
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3 
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7A 
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2  3  9 

7 
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6 
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7 
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8A 
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3 
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3 
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6P 
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7430 
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12 
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7A 

TOBE  0.  HOLLAND 
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34  55 
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3*  45 
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3 

C 
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3 
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I 
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BA 
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3 

SWAINS60R0 

0496 
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11 

32  36 
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5P 
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2  3  5 

SWEET  GUM 
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7 
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SCREVEN 

14 
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C 
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2  3  5 
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HARALSON 
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6P 

BA 
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34  09 

04  59 

7A 
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32  58 
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8666 
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0 
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6P 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5 

7 
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8703 
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16 

31  28 

83  32 
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BA 

OA 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

7 
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8732 
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7 

34  57 

83  3B 

21B0 

8A 

TVA-974 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 
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1045 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

BA 

TVA-19* 

3 

C 

TUfMEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

10 

34  52 

85  02 

080 

7A 

TVA-392 

5 

VALDOSTA 

0964 
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16 

30  50 

63  IB 

229 

MIO 

WATER  WOMS  DEPT 

c 

VALOOSTA  W6  AIRPORT 

16 

30  47 

83  17 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7 

NALESKA 

CHEROKEE 

9 

34  19 

84  93 

HRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

9141 

It 

33  24 

82  40 

5P 
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L.  MONROE  CASON 

2  3  5 
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WASHINGTON 

9157 
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616 

6P 
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9106 
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BURKE 

14 

33  07 

81  98 

250 

6P 
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WEATHER  SUMMARY 


This  month's  weather  was  extremely  hot 
and  very  dry.     Temperatures  averaged 
82,7°   (2.8°  above  normal)  and  extremes 
ranged  from  52°  on  the  12th  at  Blairs- 
ville  Experiment  Station  to  108°  on 
the  27th  at  Cartersville .  Precipi- 
tation averaged  2.91  inches  (2.32 
inches  below  normal)  and  station  to- 
tals ranged  from  0.19  of  an  inch  at 
LaFayette  to  6.88  inches  at  Valdosta 
WB  Airport .     This  was  the  warmest 
August  in  the  77-year  period  of  record 
and  the  driest  August  since  1930. 
More  than  90%  of  the  stations  recorded 
temperatures  of  100°  or  higher  and 
less  than  normal  amounts  of  rain. 
Severe  weather,  other  than  heat  and 
drought,  was  associated  with  thunder- 
storms and  affected  only  small  areas. 

High  temperatures  and  lack  of  rain 
dominated  the  weather  through  the 
month.     There  was  no  period  worthy  of 
being  labeled  cool,  and  near  normal 
temperatures  were  recorded  over  ap- 
preciable areas  of  the  State  on  the 
7th-8th,  llth-14th,  and  20th-23rd. 
Two-thirds  of  the  stations  recorded 
temperatures  of  90°  or  higher  on 
thirty  or  more  days .  Thunderstorms 
were  infrequent  and  a  high  percentage 
of  the  storms  produced  only  light 
rains.     One  person  was  killed  by 
lightning  at  Butler  on  the  6th  and 
wind  associated  with  the  same  storm 
damaged  roofs,  TV  antennae,  wire  lines, 
and  trees.     On  the  afternoon  of  the 
9th,  wind  and  lightning  damaged  trees, 
wire  lines,  and  buildings  at  Concord 
and  Elberton.     A  tornado  and  light- 
ning teamed  up  at  Culloden,  Monroe 
County,  the  evening  of  the  16th  to 
destroy  two  barns  and  two  garages  and 
thunderstorm  winds  at  Macon  on  the 
same  evening  demolished  several  store 
windows.     Thunderstorms  brought  de- 
structive winds  to  several  places 
during  the  afternoon  of  the  17th 
including  Augusta,  Travis  Airport 
(Savannah),  Baxley,  Jenkins  County, 
and  Vidalia.     Two  persons  were  injured 
at  Vidalia  when  the  wind  partly  un- 
roofed a  warehouse.     Property  damage 
from  these  storms  on  the  17th  ranged 


from  several  hundred  to  several  thou- 
sand dollars  in  each  locality  and  was  ! 
due  almost  entirely  to  wind  which  i 
included  tornadoes  at  Augusta  and 
Baxley.     A  severe  thunderstorm  in 
Richmond  County  on  the  afternoon  of 
the  28th  injured  seven  persons  and 
caused  property  damage  estimated  to 
be  $50,000.00,  most  of  which  was 
caused  by  wind,  with  trees,  wire 
lines,  roofs,  windows,  and  automo- 
biles bearing  the  brunt  of  the  storm. 
Valdosta  was  the  scene  of  destructive  ! 
thunderstorm  winds  on  the  same  after-  ' 
noon.     Industrial  plants  and  auto- 
mobiles in  the  north  portion  of  Sa- 
vannah suffered  wind  damage  on  the 
afternoon  of  the  31st.  ^ 

The  effects  of  this  month's  heat  and 
drought  appear  in  truer  perspective 
when  the  weather  during  August  is 
considered  as  a  continuation  of  con- 
ditions that  persisted  during  much 
of  the  summer.     This  was  the  warmest  ! 
summer  of  record  with  a  temperature 
average  of  81.5°  for  the  June  through 
August  period.     The  next  warmest 
summers  were  1881   (81.4°)  and  1925 
(81.3°).     August  was  the  eighth  con- 
secutive month  with  below  normal 
precipitation  and  the  average  for  the 
eight  month  period  was  only  61%  of 
normal.     This  was  the  driest  summer 
since  the  record  drought  of  1925  when 
precipitation  averaged  8.94  inches 
for  the  three  month  period  which  was 
only  a  little  less  than  the  9.06  inches « 
during  the  same  months  this  year. 
Crop  losses  due  to  the  drought  were 
heavy.     By  the  end  of  August  the  yield 
of  corn  was  expected  to  be  less  than 
50%  of  normal  while  cotton,  sweet 
potatoes,  tobacco,  pecans  and  peanuts 
were  expected  to  be  short  by  25%  or 
more.     Pastures  were  very  poor  during 
August  and  there  was  little  haymaking 
because  dry  weather  prevented  grass 
from  attaining  sufficient  growth  to 
warrant  cutting.     Maturing  truck  and 
vegetable  crops  were  almost  non-ex- 
istent while  heat  and  drought  pre- 
vented appreciable  planting  for  fall 
production.  -  J.T.B.B. 
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See  reference  DOtes  following  Station  Index. 
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68,2 

82,1 

1,7 

102 

17+ 

61 

1 1 

30 

0 

0 

0 

3.87 

_ 

.88 

1  ,04 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

MILLEN 

98.3 

70,9 

84,6 

3,5 

107 

18 

62 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

3.00 

- 

2.00 

2,71 

10 

,0 

0 

2 

1 

1 

MONTICELLO 

94.9 

64.9 

79.9 

.2 

101 

16+ 

56 

12 

0 

30 

0 

0 

0 

1.96 

- 

2.96 

.65 

17 

•  0 

0 

5 

2 

0 

NEWNAN 

95. 4M 

68. 7M 

82. IM 

3.2 

102 

14+ 

62 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

2.00 

2.98 

.86 

29 

,0 

0 

4 

2 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

94.4 

67.4 

80.9 

1 03 

17 

64 

11  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.00 

^  "^6 

21 

,  0 

0 

5 

2 

0 

SWAINSBORO 

100. IM 

70. 3M 

85. 2M 

107 

17 

67 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.96 

.45 

10 

,0 

0 

3 

0 

0 

TALBOTTON 

96.4 

69.7 

83.1 

3.6 

102 

16+ 

65 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

3.30 

_ 

1.23 

1.05 

17 

•  0 

0 

5 

3 

1 

WARRENTON 

96.0 

69.6 

82.6 

3.2 

105 

17 

64 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

1.61 

- 

2.96 

.52 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

WAYNESBORO  3  NE 

99.3 

69.2 

84.3 

4.0 

106 

17 

63 

8+ 

0 

31 

0 

0 

° 

.62 

- 

'.19 

.33 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEST  POINT 

94.7 

69.4 

82.1 

2.4 

101 

14+ 

61 

1  i 

0 

29 

0 

0 

0 

2.54 

2.61 

1.74 

21 

,0 

0 

6 

1 

1 

D 1 V I S I  ON 

82.9 

2.43 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

99. OM 

68. 4M 

83. 7M 

105 

17 

62 

1 1+ 

31 

0 

0 

0 

2.59 

1.50 

18 

•  0 

0 

3 

2 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

97.8 

66.2 

82.0 

1.0 

104 

13 

57 

11 

30 

0 

0 

0 

3.18 

_ 

2.50 

1.12 

2 

,0 

0 

4 

3 

1 

ALBANY 

96.9 

72.5 

84.7 

3.0 

103 

18+ 

67 

11 

30 

0 

0 

0 

5.98 

.36 

3.88 

8 

,0 

0 

6 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

97.0 

68.9 

83.0 

2.7 

102 

5+ 

61 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

4.51 

_ 

1.35 

1.64 

28 

,0 

0 

5 

3 

2 

AMERICUS  't  ENE 

96.5 

69.8 

63.2 

2.3 

103 

28 

62 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.87 

2.36 

1.98 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

BAIN6RIDGE 

97.6 

72.1 

84.9 

3.4 

1 03 

28+ 

65 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

1,88 

4.02 

.81 

29 

.  0 

0 

5 

1 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

93. 9M 

73. 4M 

83. 7M 

103 

6 

68 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

4,52 

3.09 

7 

.0 

0 

5 

2 

I 

8LAICELY 

97.7 

71.2 

84.5 

3.5 

104 

13 

66 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

2,69 

4.21 

.96 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

BRUNSWICK 

94.9 

74.1 

84.5 

2.6 

103 

17 

71 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3,61 

2.96 

1.34 

24 

.0 

0 

7 

2 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

92.2 

74,3 

83.3 

100 

5  + 

70 

9+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4,94 

2.33 

2i 

.0 

0 

6 

4 

2 

CAIRO  2  NNW 

95,6 

71,1 

83.4 

2.8 

100 

13+ 

65 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

3.48 

3.50 

1.43 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMILLA 

99.4 

72,0 

85.7 

3,5 

104 

12  + 

63 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

5,60 

.49 

1.40 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

CAMP  STEWART 

97.4 

70,3 

83,9 

2.9 

103 

12+ 

65 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

5.69 

1.23 

1.17 

2 

.0 

0 

9 

6 

2 

CORDELE 

96.6 

71,5 

84.1 

2.9 

102 

17 

64 

11 

30 

0 

0 

0 

2.95 

2.36 

.91 

22 

,0 

0 

6 

1 

0 

CUTHBERT 

97,5 

72.5 

85.0 

4.1 

103 

28 

69 

11  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.52 

3.89 

.17 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

DOUGLAS 

96.4 

69.9 

83.2 

1.9 

102 

17 

64 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

3.08 

1.91 

1.34 

18 

,0 

0 

5 

2 

2 

EASTMAN 

99,1 

71.8 

85.5 

4.3 

105 

17 

67 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

3.70 

1.37 

1.98 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

FITZGERALD 

97.2 

72.5 

84.9 

3.7 

102 

17 

66 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

3.95 

1.53 

1.26 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

97.1 

70.1 

83,6 

104 

17 

64 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

3.59 

1.40 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

FOLKSTON  9  SW 

96.4 

69.7 

83,1 

101 

6 

63 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

3.58 

1.65 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
AUGUST 


Temperature 


=  1 

* : 


li 


hi 


St 


Precipilalion 


11 


o 


Soow.  SUM.  Hill 


No.  ol  D«ym 


a  : 


•il 


FORT  GAINES 
GLENNV ILLE 
HAWKINSVILLE 
HOGGAROS  MILL 
LUMBER  CITY 

MONTEZUMA  1  NE 
MOULTRIE  2  ESE 
OUITMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  AP 

I      SAVANNAH  BEACH   2  N 
I  TMOMASVILLE 

TIFTON  2  N 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

WAYCROSS 

WOODRUFF  DAM 
DIVISION 
STATE 


96.9 
98.6 
98.1 

97. OM 
96.2 
97. 6M 
98. 2M 
96.2 


68.6 
71.1 
69.3 
71.0 
68. » 

72. 6M 
70.2 
72. OM 
68. 7M 
71.'. 

75.9 
70.7 
71,4 
71,6 
69,2 

71.'>M 


83,9 
84,8 
83.1 
84.8 
83,3 

84,  BM 
83.2 
84,  8M 
83, SM 
83,8 

84,1 
84,6 
84.0 


84.0 
82.7 


3.3 
3.8 
2,0 
3.8 


3,9 
1,5 
3,6 
3,4 
2,9 

2.3 
3,6 
3,5 
3.7 
1.8 


31 
31 

31  ! 
31  1 

31 
30 
31 
31 
30 

26  ' 
31  ■ 
31 
31  I 
31  I 


0  I  0 

0  0 

0  0 

0  0 

O;  0 

0  I  0 

0  I  0 

0  0 

0  ■  0 

0  \  0 

0  '.  0 


5.14 
3.15 
2.23 
5,88 
4,35 

3,86 
3,48 
6,12 
1,69 
1,33 

1.24 
2,43 
3.40 
6,88 
1.33 

4.22 

3,60 

2.91 


.55 
3.04 
2.63 

,94 
1,55 

3.86 
2.96 
.46 
4,96 
4,92 

5,38 
3,32 
2,27 
,98 
4,75 


2.00 
1.92 
1  .30 
3.09 
1.76 

1.13 
1.60 
2.80 
.92 
.55 

.50 
.70 
2,01 
2.13 
,70 


.0  I 


See  Reiarence  Nolae  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

Station 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

Q 

7 

g 

g 

10  1 

11  1  12 

13  I  14  I  15 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 1 

26  1 

27 

28 

—— 

29 

ABBEVILLE 

- 

AOAIRSVILLE 

.17 

r 

•  10 

.4G 

•  32 

•  05 

.30 

•  17 

•  90 

.05 

AILEV 

2, it 

.12 

.06 

•  07 

.04 

list 

.08 

.05 

.58 

ALAPAHA  EXP  STATION 

3.18 

1.12 

.04 

.07 

•  88 

.80 

.07 

.20 

ALBANY 

^•98 

7 

7 

.30 

.02 

3.88 

7 

•  45 

7 

.65 

•  02 

•  38 

.26 

ALLATOONA  0AM  2 

use 

.04 

•  04 

.11 

.0! 

•  06 

•  18 

.22 

.60 

ALMA  CAA  AIRPORT 

.88 

.05 

U64 

AMERICUS  *.  ENE 

2.87 

1.98 

.12 

•  31 

.46 

ATHENS 

3.01 

.18 

.01 

.27 

•  48 

• 

1.83 

.24 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

2.22 

.03 

•  49 

•  03 

•  42 

•  17 

•  94 

•  14 

ATHENS  HB  AIRPORT 

2.44 

.06 

.01 

7 

7 

7 

•  15 

•  74 

.50 

.22 

.76 

.11 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

3.60 

.20 

•  90 

•  62 

•  20 

•  09 

•  75 

•  03 

7 

•  81 

AUGUSTA 

.66 

1^10 

7 

7 

•  45 

.58 

1^33 

.23 

BAINBRID6E 

1.88 

.31 

.45 

•  18 

T 

.13 

.81 

BALL  GROUND 

4.09 

•  09 

1^87 

.99 

.03 

•  2! 

.47 

.39 

BEAVER DALE 

'* 

09 

03 

BLACKBEARD  ISLAND 

'••S2 

.73 

3.09 

.20 

.10 

BLAIRSVILLE  EXP  5TA 

3.98 

.09 

.17 

•  96 

.10 

.55 

•  19 

.59 

•  17 

.37 

.29 

BLAKELY 

2.69 

.20 

.18 

.03 

.02 

.51 

.38 

.02 

7 

•  96 

7 

7 

•  39 

BLUE  RIDGE  REbVR  DAM 

5.66 

.46 

.03 

.03 

.07 

.23 

2.06 

.02 

.54 

1.18 

.02 

.35 

.34 

.23 

•  02 

.49 

BRA5ST0WN  BALD 

3.62 

.36 

.07 

.11 

.04 

•  78 

•  70 

•  04 

.03 

.15 

•  21 

.72 

.20 

•  02 

.07 

•  03 

.10 

BROOKLET   1  W 

2.26 

.07 

.66 

•  67 

.48 

.15 

.03 

.19 

BRUNSWICK 

3.61 

•  05 

.32 

•  22 

•  04 

.27 

•  12 

7 

•  07 

1.34 

1.08* 

BRUNSMICK  CAA  AP 

4.94 

.56 

1.13 

.62 

.05 

7 

.15 

2.33 

7 

•  10 

BUTLER  CREEK 

6.12 

.16 

•  98 

1.03 

.29 

.54 

1.19 

.93 

CAIRO  2  NNH 

3.48 

.38 

.27 

1*43 

.02 

.02 

.28 

.59 

.49 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

2.92 

.52 

1.26 

.45 

.09 

.60 

CAMILLA 

6.60 

.43 

.35 

.03 

.79 

•  40 

.93 

.39 

.42 

1.40 

•  12 

.03 

.31 

CAMP  STEWART 

1.17 

.02 

U15 

.53 

CANTON 

2.06 

.05 

•  01 

•  06 

1.39 

.21 

7 

.07 

.25 

.01 

.01 

CARLTON  BRIDGE 

3.79 

1.20 

.01 

•  01 

.01 

•  01 

1.45 

.09 

.05 

.04 

.47 

.45 

CARNESVILLE 

2.00 

.19 

.12 

•  19 

.36 

.11 

1.04 

CARROLLTON 

•  81 

•  03 

•  03 

.08  .40 

•  05 

.06 

7 

.16 

.47 

•  36 

CARTERSVILLE 

1.31 

.37 

•  22 

.20 

.02 

•  50 

CARTERSVILLE  3  SW 

1.66 

.05 

7 

•  20 

•  30 

.66 

.10 

7 

7 

.26 

CEDARTOWN 

2. 78 

.22 

•  33 

1 .67 

.56 

CHATSWORTH  1  W 

6.68 

.44 

•  05 

•  12 

4.02 

.25 

.51 

1.19 

7 

CHlCKAKAuGA  PARK 

.02 

1  16 

.02 

CHOESTOE 

3.15 

.06 

.09 

.08 

.06 

.90 

.09 

.10 

•  30 

•  21 

.45 

.20 

.56 

.05 

CLAYTON 

4.23 

•  02 

.20 

•  62 

.15 

•  39 

•  12 

.07 

1.17 

•  17 

K16 

.16 

CLEVELAND 

1.91 

.03 

.18 

7 

.03 

•  61 

.12 

•  03 

.29 

.03 

.48 

.11 

COLU.MBUS 

1.44 

.07 

.45 

.05 

.16 

.01 

.25 

.17 

.28 

.02 

CONCORD 

1.68 

T 

.34 

.08 

.20 

•  04 

.20 

.78 

7 

•  04 

CORDELE 

2.96 

.38 

.47 

•  40 

.08 

•  26 

.91 

.45 

7 

CORNELIA 

1.69 

.24 

.25 

1.18 

.02 

COVINGTON 

3.41 

.20 

.21 

7 

.42 

.30 

1.94 

.  34 

CUMMING  1  N 

.64 

.54 

1  28 

.05 

CURRYVILLE  2  W 

.94 

.06 

.04 

•  12 

.40 

•  08 

•  25 

7 

CUTHBERT 

.62 

T 

•  14 

.01 

.12 

7 

•  04 

.17 

•  02 

•  02 

DAHLONEGA 

1.43 

7 

•  06 

.02 

•  08 

.62 

.02 

•  01 

7 

•  33 

.08 

•  12 

.02 

.01 

.03 

DALLAS 

1.09 

.71 

.38 

.15 

14 

DAWSON 

1.41 

•  39 

•  20 

•  44 

.10 

.15 

.10 

.03 

DAWSONVILLE 

6.06 

r 

•  10 

1.78 

.45 

7 

2^05 

•  09 

.52 

.07 

7 

7 

7 

DIAL  POST  OFFICE 

4.37 

.13 

.07 

•  14 

2.62 

.30 

•  21 

.10 

.80 

7 

OOCTORTOWN  1  WSW 

5.42 

1.23 

.04 

.12 

.03 

.16 

.79 

.33 

.17 

.09 

7 

2.43 

OONALSONV 1 LLE  3  W 

•  09 

.21 

.06 

.  04 

7  .05 

02 

DOUGLAS 

3.08 

1.08 

7 

.06 

1.34 

.11 

.35 

.14 

OOUGLASVILLE 

2.18 

.12 

1.07 

.79 

.07 

•  13 

DOVER 

4.00 

.19 

T 

.34 

1.48 

7 

7 

1^43 

.56 

DUBLIN 

2.84 

.03 

.19 

.08 

1.32 

.78 

•  12 

.06 

•  26 

.70 

.24 

.15 

.05 

.36 

ELBERTON 

4.23 

1.40 

.46 

•  15 

1.26 

.96 

ELLIJAY 

4.37 

T 

.56 

.50 

2.70 

7 

.61 

EMBRY 

1.16 

.02 

.48 

.41 

.17 

.07 

EXPERIMENT 

4.07 

1.11 

.07 

.44 

7 

.13 

.67 

•  42 

7 

.68 

.55 

Ffl  I  RMOUNT 

FITZGERALD 

3.95 

.32 

.41 

.02 

7 

.20 

•  03 

•  07 

1.26 

1.20 

7 

.42 

FLAT  TOP 

6.80 

.60 

.08 

.09 

1.43 

•  04 

2.42 

.04 

•  48 

.10 

1.03 

.08 

.20 

.  19 

FLEMING  EXP  STATION 

3.69 

1.40 

•  10 

•  11 

T 

.02 

.12 

.30 

•  03 

U09 

.01 

.02 

.39 

FLINTSTONE 

1.57 

7 

• 

• 

• 

• 

K30 

• 

*47 

.17 

7 

.10 

FOLKSTON  3  SSW 

.60 

05 

20 

.05 

.56 

FOLKSTON  9  SW 

3.58 

1.65 

•  50 

.23 

.26 

.31 

.63 

FORSYTH  1  S 

1 .73 

T 

.60 

.05 

.75 

.19 

.14 

FORT  GAINES 

3.14 

1.04 

.62 

.13 

•  46 

•  42 

2.00 

•  47 

FORT  VALLEY  3  E 

2.71 

.66 

T 

.42 

.75 

•  47 

•  05 

7 

•  36 

FRANKL I N 

1  92 

GAINESVILLE 

3,43 

.02 

7 

.04 

.63 

.39 

7 

•  36 

.33 

1.62 

.01 

7 

•  03 

GLENNVILLE 

3.15 

.39 

7 

.15 

.04 

.26 

.15 

.08 

7 

.16 

1^92 

GOAT  ROCK 

1.34 

■  51 

.04 

•  18 

.15 

.46 

GREENSBORO 

2.85 

.40 

•  87 

.28 

.05 

•  34 

.35 

.50 

•  06 

3.99 

1.20 

.02 

.  26 

.09 

01 

HARTWELL 

.92 

.05 

.03 

.02 

•  15 

.18 

.18 

.14 

7 

.35 

HAWKINSVILLE 

2.23 

•  62 

1.30 

7 

.13 

MEMPTOWN  GAP 

4.95 

.34 

.29 

•  02 

•  72 

2.63 

.41 

•  06 

.01 

.37 

.05 

.05 

HIAWASSEE 

3.46 

.15 

.21 

•  08 

•  20 

.88 

1.09 

.30 

.05 

.31 

.50 

HOGGAROS  MI LL 

•  14 

.18 

.12 

•  02 

.48 

.01 

.03 

.08 

3.09 

.01 

7 

JASPER  1  NNW 

2.92 

1.22 

.40 

.53 

.07 

JONESBORO 

1.46 

.  19 

.19 

.46 

7 

•  55 

KENSINGTON 

■  90 

.15 

•  07 

.10 

.18 

KINGSTON 

3.44 

.43 

.33 

•  12 

•  11 

.60 

•  12 

.02 

1.18 

.53 

LAFAYETTE 

.19 

•  19 

.22 

LA  ORANGE 

1.21 

.03 

.01 

■  09 

.10 

•  01 

.01 

•  02 

.47 

.26 

LEX  JNGTON 

2.70 

.35 

7 

•  35 

•  09 

.49 

.42 

L  1  NCOLNTON 

2.83 

.20 

•  40 

.09 

•  36 

•  25 

.30 

.37 

.71 

7 

.55 

.  15 

LITTLE  HIGMTOWER 

2.80 

.05 

.10 

•  26 

.90 

.12 

.22 

.44 

•  IS 

.10 

LOUISVILLE 

1.86 

.19 

•  90 

•  10 

•  85 

.37 

.02 

.51 

LUMBER  CITY 

4.35 

•  56 

.19 

■  03 

1^76 

.06 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

2.07 

7 

•  21 

.01 

•  33 

7 

7 

•  33 

7 

1.19 

7 

MAYSVILLE 

2.99 

.09 

7 

.10 

1^95 

.14 

.05 

.35 

.04 

.32 

MIOVILLE 

1.63 

•  59 

.73 

•  04 

.26 

HILLEDGEVILLE 

3.87 

.06 

•  55 

.  2i 

•  17 

.71 

•  02 

1  04 

MILLEN 

3.00 

2.71 

.08 

.21 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

3. 86 

•  51 

.44 

.30 

•  20 

.13 

.14 

•  41 

.73 

MONTI CELLO 

1.96 

.12 

■  C. 

.18 

.06 

•  65 

•  61 

•  26 

1.60 

.30 

•  04 

MOULTRIE  2  ESE 

3.48 

.02 

7 

•  66 

•  0-     ^18  .03 

.55 

•  15 

.05 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3.42 

■  30 

•  18 

.19 

2.20 

.15 

.26 

NEEL  GAP 

3.46 

.02 

.80 

•  58 

.62 

•  29 

.08 

•  42 

•  54 

.21 

NEWNAN 

2.00 

•  06 

•  01 

.25 

.03 

.22 

.57 

.66 

NOONTOOTLA  CREEK 

3.36 

.06 

.10 

.10 

1.44 

•  05 

.13 

.04 

.35 

.73 

.12 

.14 

NORCROSS  4  N 

1.62 

.15 

.51 

.43 

•  08 

.75 

.32 

•  10 

.41 

NOTTELY  0AM 

4.29 

1^37 

•  10 

.10 

1.55 

7 

•  40 

.15 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

2.00 

.15 

.64 

•  76 

•  45 

OU I  THAN 

6.12 

1.40 

UIO 

2.80 

•  37 

Sf—  Befarenc*  NotM  FoUowtng  Stattoo  tndn 


DAILY  PRECIPITATION 


-ble  3~Continued 


RESACA 
R I N6G0L0 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  HB  AIRPORT  R 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  M8  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNM 
STANLEY  GAP 

SUCMES 
SUMMER V I LLE 
SHAlNSaORO 
SHEET  GUM 
TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAVLORSVILLE 
THOHASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  WB  AIRPORT 
MALESKA 

WARREN TON 
WASHINGTON 
MAYCROSS 
WAYNESBORO  3  NE 
WEST  POINT 

WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 


.34 
2.A3 

h,26 


Day  ol  month 


2.40 
1.21 


10     U     12     13     14  IS 


UK     .03  .03 


16     17     18     19     20    21    22    23    24    25    26    27    26    29    30  31 


2.26  T 
.30  .24 


•3»  .12 


Sm  BatM«ac»  NoIm  FoUowtno  SUIkn  Inifao 

-  9t 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

0 
tr 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

AILEY 

MAX 

97 

99 

102 

104 

102 

97 

95 

103 

95 

101 

103 

102 

99 

100 

105 

103 

97 

97 

95 

96 

95 

94 

97 

98 

103 

103 

96 

95 

99.0 

66 

70 

67 

72 

70 

72 

68 

69 

52 

62 

63 

59 

58 

68 

72 

70 

70 

70 

66 

71 

69 

67 

67 

71 

72 

70 

69 

52 

58*4 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

96 

97 

95 

95 

99 

100 

100 

96 

86 

97 

96 

100 

104 

103 

101 

98 

101 

103 

98 

99 

93 

94 

94 

96 

96 

98 

96 

100 

103 

98 

98 

97,8 

MlN 

66 

70 

71 

65 

66 

72 

_70 

68 

64 

67 

57 

59 

63 

64 

62 

54 

57 

69 

67 

65 

63 

68 

67 

66 

67 

67 

59 

70 

69 

64 

66  ,2 

ALBANY 

MAX 

96 

99 

97 

92 

100 

100 

99 

95 

89 

92 

96 

98 

100 

99 

99 

96 

100 

103 

96 

98 

98 

97 

96 

93 

92 

95 

95 

98 

103 

93 

98 

96.9 

MIN 

73 

74 

74 

72 

72 

76 

75 

72 

73 

74 

67 

69 

72 

74 

74 

75 

71 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

73 

75 

75 

72 

72 

71 

72.5 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

96 

95 

93 

93 

100 

98 

93 

86 

90 

99 

86 

91 

89 

86 

97 

99 

103 

99 

97 

91 

93 

95 

94 

90 

92 

94 

98 

99 

100 

90 

92 

94.2 

MIN 

67 

69 

67 

67 

72 

73 

71 

69 

71 

64 

64 

65 

58 

68 

68 

72 

73 

59 

69 

72 

71 

55 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

64 

62 

63.9 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

99 

97 

97 

101 

102 

102 

94 

90 

98 

98 

99 

102 

100 

96 

96 

100 

100 

98 

98 

95 

93 

92 

91 

94 

90 

96 

100 

100 

94 

95 

99 

97.0 

MIN 

69 

69 

73 

68 

71 

75 

70 

70 

65 

69 

61 

63 

57 

66 

65 

72 

59 

70 

70 

67 

66 

72 

70 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

66 

58  .9 

AMERICUS  ^  ENE 

MAX 

94 

94 

90 

99 

99 

96 

90 

89 

97 

94 

99 

102 

101 

101 

98 

101 

100 

97 

100 

95 

92 

92 

92 

92 

94 

99 

102 

103 

93 

99 

95 

96.5 

73 

70 

68 

69 

73 

73 

73 

71 

70 

71 

62 

67 

59 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

67 

71 

70 

59 

69 

73 

73 

59 

71 

67 

59  .8 

ATHENS 

MAX 

93 

94 

92 

96 

97 

90 

87 

86 

97 

89 

92 

85 

90 

86 

39 

90 

94 

95 

96 

83 

92 

87 

91.3 

MIN 

70 

73 

71 

70 

71 

76 

70 

70 

71 

66 

66 

65 

57 

71 

66 

71 

73 

69 

70 

65 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

96 

95 

93 

101 

101 

98 

99 

96 

94 

91 

94 

93 

94 

94 

96 

102 

104 

100 

92 

95 

93 

95 

93 

90 

94 

97 

101 

91 

90 

97 

96 

96.7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

95 

95 

100 

99 

90 

89 

68 

99 

93 

95 

86 

96 

98 

97 

103 

105 

96 

92 

93 

91 

94 

69 

89 

93 

97 

100 

98 

89 

96 

90 

94.5 

MIN 

69 

71 

70 

69 

71 

72 

70 

69 

71 

64 

66 

67 

67 

71 

72 

56 

70 

69 

58 

57 

59 

72 

70 

72 

67 

71 

67 

69 

59 

65 

69 .0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

93 

98 

97 

91 

85 

88 

100 

90 

95 

90 

96 

96 

97 

102 

101 

97 

90 

93 

90 

92 

69 

90 

92 

96 

99 

98 

89 

95 

85 

93.6 

71 

74 

71 

71 

72 

75 

72 

71 

73 

66 

71 

70 

71 

72 

73 

77 

73 

71 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

68 

72 

55 

71.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

99 

95 

103 

102 

93 

93 

92 

100 

92 

96 

60 

92 

93 

96 

103 

103 

99 

96 

96 

94 

94 

91 

90 

95 

97 

102 

99 

91 

90 

91 

95.4 

70 

73 

75 

66 

69 

74 

71 

65 

67 

70 

64 

65 

54 

66 

56 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

72 

70 

65 

69 

70 

68 

72 

69 

64 

59  .1 

AUGUSTA 

MAX 

101 

100 

96 

106 

102 

96 

95 

94 

100 

96 

100 

92 

95 

97 

98 

105 

105 

101 

.97 

96 

96 

98 

94 

92 

98 

101 

104 

104 

92 

96 

94 

98.2 

MIN 

72 

74 

74 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

67 

70 

67 

70 

69 

73 

75 

72 

71 

74 

69 

72 

73 

72 

67 

71 

72 

71 

71 

69 

67 

70.8 

BAINBRIOGE 

MAX 

96 

91 

94 

96 

94 

95 

97 

97 

97 

97 

96 

100 

100 

98 

95 

96 

100 

100 

100 

98 

98 

96 

98 

99 

99 

99 

99 

103 

103 

97 

97 

97,6 

MIN 

T, 

75 

70 

71 

73 

75 

74 

73 

73 

76 

65 

69 

70 

71 

73 

70 

75 

72 

73 

76 

69 

59 

73 

70 

72 

72 

73 

74 

70 

73 

73 

72,1 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

98 

93 

98 

102 

103 

89 

69 

90 

94 

92 

93 

92 

90 

90 

93 

98 

98 

93 

93 

93 

92 

91 

90 

91 

92 

100 

94 

98 

94 

93,9 

MIN 

75 

72 

73 

76 

75 

72 

74 

69 

76 

71 

72 

73 

75 

68 

75 

72 

74 

69 

59 

75 

79 

79 

75 

73 

72 

76 

72 

73 

73,4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

88 

67 

90 

91 

85 

86 

84 

86 

61 

82 

82 

85 

91 

91 

93 

91 

92 

85 

63 

66 

89 

65 

66 

67 

91 

92 

90 

88 

86 

87,6 

MIN 

60 

60 

63 

56 

58 

60 

60 

57 

67 

57 

55 

52 

57 

62 

63 

62 

52 

63 

62 

63 

60 

67 

64 

64 

64 

53 

63 

66 

58 

54 

50.6 

BLAKELY 

MAX 

95 

95 

91 

98 

98 

99 

98 

94 

99 

95 

99 

102 

104 

101 

100 

101 

102 

99 

98 

96 

96 

94 

96 

94 

95 

97 

99 

101 

96 

99 

97 

97,7 

70 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

71 

71 

73 

66 

68 

58 

70 

70 

74 

72 

70 

71 

71 

69 

58 

71 

71 

72 

69 

74 

74 

71 

72 

71 

71 .2 

BROOKLET  1  W 

MAX 
MIN 

99 

100 

96 

101 

104 

99 

90 

92 

99 

92 

96 

95 

96 

95 

97 

102 

104 

98 

96 

94 

97 

96 

92 

92 

95 

99 

103 

99 

93 

95 

99 

97.0 

BRUNSWICK 

MAX 

97 

98 

99 

100 

101 

100 

90 

88 

93 

97 

91 

100 

97 

89 

90 

95 

103 

96 

98 

93 

92 

93 

90 

86 

68 

92 

99 

96 

95 

96 

98 

94.9 

MIN 

7* 

76 

74 

72 

75 

77 

76 

78 

73 

77 

71 

75 

73 

73 

73 

71 

74 

73 

73 

72 

73 

75 

77 

73 

73 

75 

75 

77 

72 

74 

74 

74.1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

95 

96 

98 

97 

100 

100 

05 

87 

90 

95 

69 

92 

93 

90 

69 

91 

99 

92 

92 

90 

91 

66 

88 

66 

88 

90 

95 

91 

91 

96 

93 

92,2 

MIN 

76 

77 

76 

74 

78 

72 

74 

79 

70 

73 

70 

75 

76 

74 

70 

76 

72 

74 

72 

71 

75 

79 

74 

74 

74 

76 

74 

72 

74 

75 

74  ,3 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

95 

93 

94 

96 

96 

96 

96 

92 

92 

94 

97 

99 

100 

97 

94 

96 

99 

98 

98 

97 

92 

92 

93 

91 

93 

96 

97 

100 

94 

97 

99 

95,6 

MIN 

72 

72 

71 

66 

73 

76 

73 

71 

73 

74 

65 

59 

69 

70 

69 

73 

70 

71 

69 

68 

68 

73 

72 

72 

71 

72 

74 

72 

73 

71 

71,1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

97 

93 

93 

99 

98 

95 

89 

92 

93 

88 

89 

90 

96 

97 

97 

98 

97 

93 

89 

84 

92 

95 

95 

94 

95 

97 

99 

98 

92 

93 

86 

93,6 

65 

66 

67 

62 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

65 

60 

62 

65 

66 

67 

68 

65 

68 

69 

65 

66 

67 

68 

67 

57 

67 

66 

66 

64 

59 

66. 8- 

CAMILLA 

MAX 

100 

100 

100 

101 

101 

101 

100 

98 

99 

97 

100 

104 

104 

102 

101 

100 

100 

98 

99 

96 

95 

95 

95 

93 

95 

97 

101 

102 

101 

101 

101 

99,4 

79 

78 

79 

69 

74 

82 

75 

73 

73 

75 

63 

67 

70 

58 

69 

71 

72 

75 

73 

70 

57 

70 

73 

73 

71 

70 

73 

74 

69 

68 

69 

72.0 

CAMP  STEWART 

MAX 

100 

97 

98 

102 

102 

100 

99 

99 

99 

99 

101 

103 

99 

94 

96 

103 

99 

99 

98 

96 

94 

93 

89 

92 

88 

96 

99 

97 

94 

96 

99 

97,4 

72 

71 

72 

72 

74 

77 

66 

74 

66 

74 

65 

72 

69 

^' 

67 

68 

58 

69 

71 

58 

65 

70 

59 

70 

69 

69 

72 

74 

74 

72 

69 

70  ,3 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

101 

97 

95 

94 

102 

100 

91 

91 

92 

98 

98 

96 

83 

93 

92 

97 

101 

103 

101 

96 

96 

94 

96 

91 

90 

95 

99 

101 

101 

92 

95 

95,8 

69 

67 

67 

63 

63 

69 

67 

65 

67 

51 

58 

57 

63 

65 

67 

70 

70 

66 

60 

67 

65 

65 

70 

68 

70 

62 

65 

70 

68 

65 

59 

CARROLLTON 

MAX 

94 

93 

93 

99 

96 

90 

66 

92 

98 

91 

95 

96 

96 

98 

95 

98 

99 

96 

69 

92 

90 

94 

92 

92 

93 

96 

100 

97 

92 

95 

85 

94  ,8  ' 

67 

68 

66 

62 

65 

68 

70 

67 

71 

59 

59 

61 

66 

64 

68 

69 

78 

69 

68 

66 

66 

55 

69 

69 

58 

63 

64 

58 

53 

53 

59 

CARTERSVILLE 

MAX 

97 

95 

95 

105 

101 

96 

92 

95 

99 

90  100 

100 

99 

102 

104 

104 

103 

101 

99 

91 

94 

97 

103 

99 

96 

104 

108 

101 

92 

95 

95 

98,5 

MIN 

69 

71 

69 

65 

68 

75 

71 

75 

72 

63 

62 

63 

67 

67 

73 

72 

72 

58 

69 

71 

68 

66 

73 

73 

72 

69 

70 

70 

72 

65 

61 

69,1 

CEDARTOWN 

MAX 

95 

92 

95 

100 

98 

92 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

95 

96 

101 

101 

99 

91 

92 

90 

91 

94 

92 

93 

95 

95 

99 

93 

95 

98 

86 

94,9 

68 

68 

69 

64 

69 

74 

71 

70 

71 

61 

50 

63 

61 

64 

70 

70 

74 

68 

67 

66 

65 

68 

71 

70 

71 

59 

69 

70 

66 

64 

60 

CLAYTON 

MAX 

87 

90 

69 

92 

90 

66 

85 

81 

87 

66 

86 

76 

87 

91 

92 

96 

96 

96 

89 

90 

87 

87 

32 

87 

69 

92 

94 

90 

85 

38 

81 

88al 

64 

65 

63 

62 

64 

68 

59 

58 

66 

61 

57 

57 

60 

64 

54 

67 

67 

67 

56 

67 

63 

55 

67 

69 

65 

66 

67 

66 

65 

59 

58 

COLUMBUS 

MAX 

90 

95 

96 

99 

99 

99 

93 

93 

LOl 

100 

99 

99 

98  100 

97 

100 

100 

95 

97 

96 

92 

94 

95 

94 

95 

98 

100 

104 

95  101 

99 

97.2 

MIN 

77 

72 

72 

72 

76 

77 

74 

73 

74 

71 

67 

71 

72 

72 

75 

74 

72 

74 

70 

68 

69 

59 

73 

73 

72 

70 

74 

75 

71 

77 

71 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

90 

99 

97 

96 

90 

91 

99 

92 

97 

98 

97  100 

97 

100 

97 

95 

95 

94 

92 

94 

93 

92 

94 

97 

99 

100 

93 

99 

90 

95.4 

72 

72 

73 

69 

72 

68 

71 

72 

73 

69 

63 

67 

59 

70 

72 

70 

75 

73 

68 

69 

68 

68 

72 

72 

71 

67 

71 

73 

70 

72 

71 

CORDELE 

MAX 

97 

97 

96 

95  100 

98 

98 

91 

88 

97 

94 

98 

100  100 

101 

99 

102 

100 

97 

97 

95 

94 

94 

95 

91 

93 

95 

101  100 

94 

98 

96.6 

70 

73 

73 

70 

73 

77 

73 

73 

72 

74 

64 

55 

70 

72 

73 

73 

76 

72 

70 

71 

68 

69 

72 

72 

70 

73 

73 

75 

71 

71 

57 

71,5 

CORNELIA 

MAX 

93 

92 

91 

96 

96 

86 

86 

66 

89 

86 

38 

86 

91 

94 

95 

96 

98 

95 

90 

87 

39 

91 

86 

38 

90 

92 

95 

96 

95 

91 

90 

91.1 

65 

64 

66 

63 

64 

74 

63 

52 

66 

59 

59 

59 

52 

65 

69 

68 

66 

70 

68 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

66 

65 

64 

66 

51 

67 

64  ,9 

COVINGTON 

MAX 

96 

99 

99 

98  102 

95 

90 

91  102 

93 

97 

92 

97  100 

99 

105 

105 

101 

95 

97 

93 

96 

93 

92 

94 

98  101 

99 

91 

98 

91 

'96,6 

66 

71 

71 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

64 

64 

63 

68 

68 

71 

70 

75 

70 

66 

70 

67 

70 

73 

71 

69 

55 

63 

70 

68 

68 

54 

68  .8 

CUTHBERT 

MAX 

96 

96 

93 

97 

97 

99 

95 

93  100 

96 

99  101 

102  101 

97 

100  102 

98 

97 

95 

96 

*5 

95 

94 

95 

96  100 

103 

96  100 

97 

97.5 

71 

73 

73 

73 

75 

75 

75 

73 

74 

74 

59 

72 

71 

73 

73 

76 

73 

71 

71 

73 

70 

69 

72 

73 

70 

70 

75 

75 

71 

73 

72 

72 .5 

DAHLONEGA 

MAX 

93 

90 

90 

96 

93 

66 

69 

86 

68 

86 

87 

85 

85 

93 

94 

97 

96 

98 

89 

91 

66 

90 

68 

90 

93 

93 

96 

93 

91 

92 

84 

90.7 

65 

66 

65 

62 

64 

70 

64 

65 

68 

61 

51 

60 

63 

64 

67 

67 

67 

65 

66 

66 

66 

64 

70 

70 

57 

66 

68 

69 

64 

62 

59 

66.2 

DALTON 

MAX 

94 

96 

95 

101  100 

91 

94 

94 

85 

89 

65 

85 

66 

92 

95 

99 

99 

92 

93 

90 

92 

95 

92 

93 

94 

95 

92 

91 

93 

95 

94 

92.9 

69 

68 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

64 

62 

65 

65 

57 

57 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

69 

69 

59 

68 

66 

62 

63 

62 

60 

59 

60 

66 .3 

DOUGLAS 

MAX 

97 

96 

96 

99   101  100 

96 

90 

97 

97 

96  101 

100 

97 

95 

100  102 

96 

98 

96 

92 

91 

92 

91 

91 

95  100 

99 

92 

96 

97 

96,4 

MIN 

67 

71 

70 

68 

74 

76 

72 

71 

69 

72 

65 

64 

69 

69 

59 

68 

75 

70 

72 

70 

66 

67 

67 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

69,9 

DUBLIN 

MAX 

100  100 

97 

104  104 

99 

68 

94  100 

94 

98 

95 

97 

96 

98 

103  102 

97 

98 

95 

96 

100 

97 

94 

100  100  104 

103 

95 

98 

97 

96.2 

MIN 

69 

71 

76 

66 

72 

78 

71 

71 

68 

71 

64 

64 

66 

70 

70 

69 

75 

70 

71 

71 

59 

68 

70 

69 

67 

71 

71 

73 

70 

71 

67 

70.1 

EASTMAN 

MAX 

98 

99 

98 

104  103  101 

91 

93  101 

100 

99 

99 

96 

99 

98 

103  106 

98 

99 

97 

98 

100 

99 

95 

99   100  104 

102 

95 

98 

99 

99.1 

MIN 

73 

74 

75 

71 

75 

79 

73 

73 

70 

71 

68 

57 

69 

71 

70 

72 

76 

72 

73 

70 

68 

59 

72 

72 

69 

72 

74 

75 

71 

72 

71 

71.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

6LENNVILLE 

OREENSeORO 

6RIFFIN 

HARTWELL 

HAWKIN5VILLE 

HOGGARDS  MILL 

JASPER  1  NNW 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEDGEVILLE 

"IL-EN 

'£2UMA   1  NE 
•  I  CELLO 
■OULTRIE  2  ESE 
NEHNAN 

SINE   MOUNTAIN  VALLEY 
ioUITMAN 

jROME  WB  AIRPORT 

■INAH  USOA   PL  GARDEN 

•■■■JAH  MB  AP 
lAVANNAH  BEACH   2  N 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMAflv  ILL£ 
TtFTON  2  N 
TOCCOA 


GEOKSIA 
AUGUST  1*54 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


96 

68 

67 

7C 

99 

100 

9C 

72 

74 

75 

100 

97 

96 

70 

72 

73 

96 

97 

98 

69 

72 

71 

91 

96 

94 

67 

72 

70 

96 

95 

95 

68 

69 

70 

97 

95 

93 

66 

71 

72 

98 

95 

94 

68 

66 

66 

101 

98 

98 

73 

73 

75 

100 

96 

94 

71 

72 

72 

93 

93 

91 

70 

73 

71 

98 

96 

99 

70 

70 

71 

98 

98 

97 

67 

70 

74 

100 

98 

96 

70 

74 

72 

90 

92 

92 

55 

66 

64 

96 

96 

95 

66 

66 

65 

97 

95 

91 

69 

71 

69 

91     97  98 

67  70  74 

98  101  100 

70  76 

101  101  102 
72  72 

100  100  101 

68  74 

101  100 

71  70  76 

102  101  100 


Day  Of  Month 


97   100  101 


70 

74 

76 

71 

98 

96 

82 

88 

63 

63 

71 

67 

102 

100 

92 

92 

61 

68 

73 

68 

100 

96 

96 

87 

66 

71 

74 

71 

92  86  88 

71  69  70 

97  91  98 

74  74  70 

94  90  98 

73  71  65 

97  93  97 

74  70  67 


89  100 
70  70 


90 

96 

94 

96 

97 

65 

66 

68 

69 

71 

97 

lOO 

99 

99 

98 

66 

71 

71 

72 

72 

100 

102 

100 

90 

93 

64 

68 

66 

71 

66 

97 

99 

99 

94 

93 

66 

70 

70 

70 

67 

98 

97 

99 

99 

99 

62 

64 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

101 

100 

99 

92 

94 

99 

70 

72 

74 

73 

72 

71 

100 

98 

90 

90 

89 

93 

64 

67 

75 

65 

66 

69 

102 

104 

101 

91 

92 

99 

71 

74 

79 

73 

73 

66 

103 

100 

95 

89 

90 

99 

69 

69 

77 

71 

69 

71 

97 

96 

91 

68 

88 

97 

70 

72 

75 

72 

70 

71 

102 

103 

97 

92 

94 

100 

67 

73 

73 

66 

68 

69 

100 

101 

101 

90 

91 

97 

67 

70 

77 

72 

71 

69 

103  102  101 

70     72  75 

96 

72 


99  100 
67  70 


99  99  96 

70  73  75 

99  97  97 

68  70  73 

99  101  101 

72  74  71 

99  97  98 


96  96  94 

65  69  67 

97  96  94 
70  72  71 

97  97  93 

70  70  68 

93  93  90 

66  68  69 


97  97  98 

67  69  69 

94  93  95 

68  69  68 

102  99  99 

69  71  73 

100  96  99 


106  106  100 

70  72 


98  102  103 
69     70  71 


102  102 
71  74 


93  100  101 
66     68  70 


99  104  103 
70     72  75 


73 


96  97 

76  76 

103  100 

71  76 


99 
76 

100 
65 

99 
67 

100 


70  72 
97  103 


94  101 
74  71 


103 
70 

89 
73 

96 
70 

97 
75 

90 
73 


87  90  100 
67     66  68 

98     69  94 


98  104  105 

70  62  66 

92  96  99 

69  64  65 

88  90  87 

61  63  63 

98  101  103 

74  68  70 

91  96  87 

66  63  64 

94 


15 


16 


17 


18 


96  101 
75  75 


90 

96 

65 

67 

94 

98 

64 

67 

94 

97 

71 

63 

97 

100 

70 

65 

85 

69 

60 

65 

92 

95 

59 

55 

91 

97 

63 

63 

94 

99 

72 

65 

101 

96 

69 

64 

105  104  100 
67     68  70 

100  101  101 


66 

69 

70 

68 

95 

96 

66 

67 

70 

100 

97 

98 

67 

70 

67 

95 

99 

98 

67 

70 

70 

98 

98 

97 

68 

70 

72 

94  100  100 

66  68  70 

95  97  95 

67  69  69 

104   102  100 

68  69  71. 

94  95  96 
70     69  66 

90  100  101 


95  100  100 
70    65  65 


96  100 
66  67 


98 

101  102  97 

72     77  73 


99 

104 

103 

67 

72 

69 

98 

100 

99 

63 

71 

66 

103 

101 

99 

69 

72 

70 

105 

105 

98 

72 

71 

68 

104 

103 

97 

69 

74 

71 

100 

102 

100 

70 

73 

68 

104 

105 

100 

103  102 
75 


101  100  97 

75     75  70 


106  106  103 
77  70 


100  102 

72 


102  104  101 
70  75 


95  92 
65  65 

105  102  100 


67  67  66 

99  95  95 

73  70  69 

99  < 

70  ( 


100 
68 


92  100 
70  71 


103  100 
64  69 


100  98  85 
64     68  72 


103  105  102 
71     72  77 


101  104  101 
73     76  76 


95  103 
75  79 


93 
71 


96  96 

72  73 

98  98 

72  72 


96  95  95 
69    69  68 


100  100  96 

71  73  73 

99  97  90 

66  64  69 

97  100  100 

68  74  75 

93  100  101 

68  73  74 


86 

90 

97 

69 

66 

70 

101 

93 

94 

70 

74 

72 

94 

96 

98 

70 

70 

72 

69 

93 

95 

71 

69 

71 

90 

91 

100 

70 

66 

61 

89 

90 

98 

72 

73 

66 

91 

88 

90 

73 

80 

71 

91 

101 

72 

69 

90 

89 

100 

72 

71 

72 

87 

93 

99 

69 

68 

70 

99 

94 

97 

74 

71 

72 

100 

96 

94 

75 

73 

70 

83 

86 

93 

67 

64 

70 

91 

97 

90 

98 

98 

64 

59 

56 

64 

63 

93 

97 

101 

101 

95 

74 

65 

64 

67 

68 

86 

99 

99 

99 

102 

62 

64 

65 

68 

66 

69 

95 

95 

96 

99 

66 

64 

64 

65 

66 

96 

100 

100 

98 

76 

68 

75 

70 

95 

99 

93 

97 

102 

63 

62 

63 

67 

66 

92 

96 

90 

93 

100 

65 

60 

63 

67 

67 

101  100  102 
74    63  69 


98 
68 


98  100 
72  68 


99  100  100 
68     65  66 


90     96  94 


63 

64 

67 

69 

69 

60 

96 

101 

98 

101 

101 

95 

68 

66 

71 

71 

74 

69 

97 

98 

98 

105 

107 

103 

67 

70 

69 

70 

73 

71 

102 

101 

98 

97 

102 

103 

65 

69 

67 

68 

69 

70 

100 

99 

99 

104 

103 

98 

70 

72 

72 

72 

75 

72 

94 

98 

96 

97 

102 

102 

65 

67 

69 

67 

70 

69 

96 

97 

96 

98 

104 

107 

67 

70 

68 

72 

73 

73 

99 

103 

99 

98 

73 

75 

72 

72 

99  92  94 
64     67  63 


94 

81 


90 
75 

97  102 
70  69 

100  101  100 
67     69  72 

93     99  100 


101   101  99 


98  100 
69  68 


102  100 
72  73 

102  103 


57 

56 

59 

65 

62 

68 

96 

100 

104 

101 

99 

96 

76 

68 

63 

71 

69 

69 

96 

95 

98 

101 

100 

98 

73 

67 

67 

71 

71 

70 

91 

92 

86 

94 

97 

97 

64 

66 

65 

63 

69 

70 

68     70  68 

98  102  99 
68     74  70 

104  102  101 

70     70  68 

101  99  97 
70     69  68 

101  106  100 
73  70 

100  102  98 
70     71  74 

93  96  94 
74     76  76 

105  107  100 
77  71 

102  102  100 
73     70  75 

102  102  100 
66     69  68 

100  102  101 
66     73  69 

97  90  lOl 
70     75  70 


94  97  93 

69  69  67 

92  93  91 

67  70  67 

98  100 
69  71 

99  92  93 
69  69  67 

101  102  94 

73  69  72 

88  88  89 

63  64  64 

87  83  94 

69  66  68 

96  95  90 

67  66  67 


100 
71 


98  100 
72  68 


98  96  95 
70     70  67 


97  94  93 
69     69  67 


100  100  96 
73     73  70 


95 
72 


93 
69 

93  94  93 
64     68  63 


95 
74 

91 


100  101 
73  73 


96  94  90 
65     66  64 


103 
73 


70 
95 


69  65  65 

96  94  93 

70  68  68 

92  92  90 

79  70  72 

101  97  96 

72  71  69 


68 

71 

70 

71 

94 

94 

69 

72 

7; 

71 

92 

93 

75 

72 

7; 

67 

89 

91 

90 

68 

73 

68 

70 

94 

92 

90 

67 

71 

70 

69 

95 

95 

93 

64 

69 

69 

66 

96 

98 

95 

99 

67 

71 

71 

68 

92 

89 

90 

93 

66 

71 

70 

69 

96 

95 

95 

68 

73 

71 

69 

96 

91 

90 

93 

69 

72 

71 

70 

93 

92 

90 

92 

67 

72 

71 

71 

99 

91 

92 

97 

69 

70 

69 

71 

96 

95 

93 

67 

71 

71 

57 

95 

94 

92 

95 

68 

72 

71 

70 

90 

90 

91 

64 

65 

63 

64 

96 

94 

96 

97 

67 

66 

67 

67 

94 

92 

92 

92 

67 

70 

69 

69 

102 

96 

94 

98 

70 

72 

70 

66 

92 

95 

93 

93 

65 

67 

69 

67 

97 

96 

93 

96 

69 

72 

73 

70 

92 

95 

93 

90 

67 

69 

70 

67 

96 

96 

93 

92 

70 

74 

71 

62 

96 

97 

94 

96  ] 

70 

73 

73 

71 

94 

90 

90 

92 

55 

69 

61 

66 

92 

93 

90 

92 

67 

71 

70 

70 

93 

90 

92 

91 

69 

72 

71 

71 

91 

90 

90 

91 

65 

69 

69 

68 

96  100 

90 

93 

70 

72 

71 

73 

95 

99 

96 

96  1 

71 

66 

70 

71 

95 

92 

96 

95 

68 

71 

66 

71 

90    92  95 
68  71 

96  101 


95  101 
67 


96  100 

67  71 


99  100  104 

68  72 

96  98 

66  69 

97  102 

69  73 

99  102 

67  67 

96  99 

70  72 


99  101 
67  69 


66  70 
99  103 


95  104 
73 


99 
71  71 

97  loo 


28 


29 


99  97 

73  66 

100  92 

77  71 

97 


71 


95 
72 


98  95  97 
72     70  71 


101  100  96 
73  70 

102  94  99 
66     70  66 


103 
72 


94  100 
70  71 


95  89  93  85 
71     66     64  59 


93i9 
69.1 

97,2 
72.5 

97.1 
70.1 

96.4 
69.7 

95.9 
69.0 

99.2 
68.6 

98.0 
69.8 

«3.1 
67.3 

98.5 
71.1 


91  91 

66  I  66 


66  67  65 

101  93  93 

69  66  65 

97  98  92 

72  71  69 

95  93  92 

69  69  65 


70 
95  101 


90     94  99 


98  99  105 

68  69  66 

94  97  101 

69  67  73 

90  92  96 

67  64  65 

95  100  100 
71  71  71 


95  96 
72  72 

96  100 
69  71 


92 

98 

92 

95.9 

69 

69.5 

90 

95 

88 

94.0 

69 

7j 

0.3 

92 

97 

93 

97.9 

66 

68 

62 

95 

99 

97 

96.9 

69 

59 

65 

94 

98 

99 

98.6 

71 

71 

68 

71.0 

93 

90 

68 

91 .0 

66 

65 

61 

64  .9 

94 

96 

86 

95.2 

66 

62 

58 

65  .3 

92 

98 

88 

95.5 

67 

68 

63 

93 

97 

97 

99.5 

71 

71 

65 

70  .5 

103 

95 

97 

98.1 

71 

70 

66 

68.5 

93 

99 

95 

97  .9 

70 

71 

68 

71  .3 

100 

92 

96 

95 .9 

70 

69 

64 

68.2 

101 

92 

96 

98  .3 

72 

72 

66 

70.9 

94 

99 

96 

97.0 

70 

72 

73 

72.6 

92 

95 

90 

94.9 

64 

54 

59 

64.9 

99 

97 

98 

96.2 

70 

71 

72 

70.2 

90 

96 

87 

95.4 

66 

70 

64 

68.7 

91 

98 

91 

94.4 

66 

69 

67 

67.4 

96 

100 

97.6 

75 

67 

72.0 

96 

96 

91 

97.4 

65 

64 

63 

68.1 

94 

95 

84 

94.2 

68 

65 

63 

66.0 

96 

97  100 

98.2 

70 

67 

67 

68.7 

95 

97 

98 

96.2 

70 

73 

71 

71.4 

89 

92 

91 

92.2 

76 

75 

74 

75.9 

96  100   101  1 

00.1 

72 

72 

69 

70.3 

92 

96 

96 

96.4 

66 

69 

67 

69.7 

90 

95 

87 

93.9 

72 

96 
72 

92 
75 

104 
71 

102 
73 


67  63  63  57 

99  101  103  101 

70  74  71  74 

99  91  93  97 

76  71  72  66 

94  89  95  86 

68  66  66  64 


98.5 
70.7 

96.5 
71.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


GEORSI* 
AUGUST  19S« 


Station 

Day  Oi  Month 

10 

12 

13 

2^ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

VALDOSTA  KB 

AIRPORT 

MAX 

100 

102 

100 

96 

100 

99 

100 

96 

91 

93 

97 

99 

101 

101 

99 

99 

93 

94 

97 

7 

MIN 

72 

70 

72 

70 

73 

75 

76 

71 

70 

76 

70 

68 

73 

72 

70 

69 

72 

70 

73 

68 

59 

63 

70 

72 

74 

72 

73 

75 

73 

72 

72 

71 

6 

WARRENTON 

MAX 

100 

99 

94 

103 

103 

94 

90 

94 

100 

92 

97 

85 

96 

96 

98 

104 

105 

102 

95 

96 

94 

94 

90 

88 

92 

96 

102 

100 

92 

96 

0 

MIN 

68 

72 

73 

68 

70 

77 

71 

68 

69 

68 

64 

66 

66 

70 

69 

70 

75 

71 

69 

70 

67 

70 

71 

70 

67 

70 

70 

74 

69 

69 

66 

69 

6 

WASHINGTON 

MAX 

loo 

94 

93 

92 

93 

92 

93 

103 

105 

101 

95 

101 

102 

MIN 

74 

69 

68 

67 

68 

67 

69 

72 

74 

69 

69 

68 

70 

WAYCROSS 

MAX 

97 

97 

97 

100 

100 

100 

95 

93 

98 

98 

100 

102 

102 

98 

96 

100 

104 

100 

102 

95 

96 

94 

93 

94 

95 

96 

101 

101 

94 

95 

99 

97 

4 

MIN 

71 

72 

74 

69 

73 

75 

72 

70 

68 

74 

66 

65 

72 

69 

66 

64 

71 

67 

71 

70 

69 

68 

71 

70 

68 

67 

70 

72 

72 

71 

70 

69 

2 

WAYNESBORO  3 

NE 

MAX 

100 

99 

99 

104 

102 

102 

95 

99 

101 

96 

99 

93 

96 

98 

98 

104 

106 

103 

100 

98 

98 

100 

97 

95 

98 

101 

105 

104 

95 

96 

96 

99 

3 

MIN 

70 

72 

76 

68 

70 

65 

72 

63 

67 

71 

64 

64 

65 

69 

65 

71 

75 

74 

69 

70 

68 

66 

70 

68 

65 

68 

83 

71 

71 

71 

63 

69 

2 

WEST  POINT 

MAX 

9l> 

95 

92 

98 

97 

97 

88 

90 

100 

92 

97 

98 

98 

101 

97 

101 

99 

94 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

92 

96 

99 

97 

91 

98 

89 

94 

7 

MIN 

12 

73 

71 

68 

71 

73 

70 

71 

73 

65 

61 

66 

69 

69 

72 

72 

75 

70 

68 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

68 

60 

71 

68 

68 

64 

69 

4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

97 

96 

96 

94 

97 

98 

101 

101 

96 

96 

100 

100 

99 

101 

100 

98 

99 

94 

91 

93 

93 

100 

99 

97 

3 

MIN 

76 

74 

73 

70 

74 

74 

72 

66 

67 

70 

73 

70 

74 

72 

72 

70 

66 

71 

70 

71 

73 

71 

7  J 

71 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

AILET 

EVAP 

.29 

.33 

.27 

.13 

.25 

.26 

.32 

.10 

.36 

.23 

.29 

.33 

.40 

.23 

.25 

.22 

* 

.36 

.24 

.26 

.26 

.30 

.21 

.19 

B7.gS 

flND 

10 

10 

* 

* 

70 

31 

14 

25 

22 

20 

20 

16 

18 

19 

15 

20 

18 

30 

10 

17 

* 

23 

9 

18 

11 

7 

3 

4 

9 

7 

11 

487 

ALLATOONA  DAH  2 

EVAP 

.23 

.26 

.26 

.25 

.25 

.33 

.20 

.18 

.22 

.22 

.30 

.20 

.25 

.28 

.28 

.27 

.30 

.21 

.24 

.12 

.17 

.18 

.32 

.23 

.22 

.25 

.21 

.22 

.22 

.20 

.27 

7.34 

WIND 

18 

36 

16 

45 

ATHENS  COL  OF  AGBI 

EVAP 

.22 

.19 

.20 

.24 

.30 

.33 

.21 

.11 

.32 

.10 

.39 

.17 

.22 

.22 

.26 

.28 

.23 

.22 

.23 

* 

.58 

.21 

.16 

.19 

.22 

.35 

.21 

.09 

.11 

.28 

6.64 

WIND 

10 

10 

10 

5 

7 

9 

10 

8 

33 

9 

14 

7 

28 

11 

6 

18 

12 

11 

6 

8 

8 

10 

30 

14 

6 

6 

5 

15 

12 

23 

14 

375 

EXPERJIiEl<T 

EVAP 

.39 

.26 

.32 

.32 

.31 

.25 

.27 

.19 

.15 

.29 

.32 

.35 

.24 

.30 

.29 

.29 

.31 

.28 

.27 

.20 

.28 

.21 

.25 

.28 

.15 

.23 

.31 

.28 

.24 

.25 

.28 

8.38 

WIND 

47 

19 

48 

25 

15 

43 

39 

14 

13 

103 

33 

30 

25 

25 

39 

29 

43 

39 

30 

38 

15 

12 

14 

11 

16 

12 

20 

17 

26 

23 

37 

900 

HOGGABDS  HILL 

EVAP 

.34 

.13 

.27 

.21 

.19 

.30 

.37 

.30 

.14 

.24 

.34 

.32 

.32 

.34 

.28 

.31 

.28 

.36 

.30 

.28 

.22 

.25 

.22 

.21 

.25 

.23 

.27 

.26 

.25 

.25 

88.30 

WIND 

17 

3 

21 

14 

7 

18 

26 

13 

3 

12 

20 

11 

10 

15 

12 

12 

12 

23 

12 

16 

14 

9 

12 

11 

10 

10 

5 

7 

14 

10 

8 

387 

ROHB  WB  AIBPOBT 

EVAP 

.24 

.28 

.24 

.26 

.23 

.26 

.08 

.20 

.22 

.25 

.30 

.26 

.17 

.22 

.23 

.21 

.23 

.21 

.26 

.15 

.00 

.19 

.23 

.20 

.20 

.17 

.17 

.17 

.09 

.21 

.23 

6.36 

WIND 

14 

13 

26 

15 

2 

23 

8 

5 

17 

25 

26 

17 

12 

13 

7 

8 

15 

16 

14 

4 

6 

0 

4 

4 

2 

1 

3 

2 

4 

9 

15 

330 

TlrrON  2  H 

EVAP 

.22 

.26 

.27 

.22 

.31 

.30 

.35 

.38 

.02 

.24 

.36 

.32 

.35 

.25 

.23 

.28 

.28 

.30 

.25 

.30 

.09 

.18 

.22 

.17 

.26 

.27 

.08 

.26 

.23 

.25 

.29 

7.79 

WINS 

22 

26 

31 

36 

40 

22 

58 

35 

6 

34 

36 

27 

10 

27 

22 

13 

31 

32 

17 

36 

15 

15 

16 

7 

21 

32 

18 

13 

36 

26 

48 

SOB. 

RBFERBNCE  M0TB3 

The  fotir  digit  Ideotlf Icatioa  nimbera  In  tb«  Index  number  eoluu  of  the  Station  Index  are  aeeisoed  on  a  state  basis.    Tbere  «111  be  no  duplication  of  ouabers  within  a  state, 
figures  and  letters  tollovlaB  the  station  naae,  such  as  12  3SW,  Indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  buLletla. 

Honthl;  and  seasonal  snovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aooths  sill  be  carried  in  the  Jtine  issue  of  tbis  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

used  In  this  bulletin  are:     temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  aoveaent  In  alles.     Degree  days  are  based  on  i 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  fl. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snovfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaotints  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Snow  on  ground  In  Table  7  la  at  obaervation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  BQUIV  in  Table  7  aeani 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  froa  diffei 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anowpacli  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-    Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  3  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

<D    Data  in  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Cagj  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month.  ,  ,   ,  ^  i,,.       ^  ,   .  , 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Uch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  Tull  moo 
B    Amounts  from  recording  gage  (These  aaounta  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  J2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  ti.e  Treasu: 
United  States.     Hemittancos  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Govemaent  Printing  Office,  Washington  35,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 


AdBEVILLE 
ADAIftSVILLE 
ADEL 
AILEV 

AmCAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

AtBANV  WB  AIRPOftT 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AHCRICUS  4  ENE 

AMCRICUS  SCS 
ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  Of  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  CITY 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BA1NBR1[>GE 
BALL  GROUND 

BtAVERDALE 

bellville 
Slackbeard  island 
blairsville  exp  sta 

&LAKELV 

BtUE  RIDGE  RESVR  DAN 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BfiUNSWlCK 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
euENA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 
BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  N^M 
CALMOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTCN  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 


0010 
0041 
0053 
0090 
0131 

DUO 
0145 
0181 
0211 
0233 


County 


WILCOX 
BARTOW 

COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

DOUGHERTY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

SUMTER 


5SM 


lATERSVILLE  3  5W 
1  SPRINGS 
IRTOMN 
&5W0RTH  1  W 
lAUGA  PARK 


WT  3  SW 
FELAND 
iUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRI 
CONCORD 
COOtlOGE 
COOPER  GAP 
COfiOELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUmiHG  1  N 
CURftYVILLE  2  W 
CUTHSERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTCN 

OANBURG  6  NNE 


WVILLE 
.  POST  OFFICE 
ffORTOWN  1  WSW 

is 

BLSCWVILLE  3  W 


llM  EXP  STATION 
ITSTONE 
(iSTON  3  SSW 
tSTON  9  SW 

BVTH  1  S 
""•  GAINES 
WT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 


0258 'SUMTER 
0430;CLARKE 
0432  CLARKE 
0*35  CLARKE 
0451  FULTON 


0456 
0495 
0500 
0581 


FULTON 
RICHMOND 
RICWOND 
DECATUR 


0603  CHEROKEE 

0746!wMirFlELO 
07871  EVANS 
09*6  MC  INTOSH 
0969  UNION 
0979  EARLY 

1029  FANNIN 
1132, ELBERT 
1170' TOWNS 
12661  BULLOCH 
1340  GLYNN 

13*5  GLYNN 
1372|mARI0N 
1413  RABUN 
1425  TAYLOR 
1433  RICHMOND 

1*63  GRAOY 
1*7*1  GORDON 
ISOOl MITCHELL 
15*41  LIBERTY 
1585|CHEROKEE 

1601 ' ELBERT 
1619  FRANKLIN 
16*0  CARROLL 
1657  HURRAY 
1665. BARTOW 

1670  BARTOW 
1715' POLK 
1732  POL< 
1856 {MURRAY 
,1906  WALKER 

I  1927' UNION 
196?  RABUN 
1996. MALL 
2006  WHITE 
2161 : MUSCOGEE 

2166  MUSCOGEE 
2196  PIKE 
2238  THOMAS 
2246  LUMPKIN 
2266iCR|SP 

2283! HABERSHAM 
2310; NEWTON 
2408  FORSYTH 
2429i GORDON 
2450| RANDOLPH 

2*75  LUMPKIN 
2*85  PAULDING 
2*93  WHITFIELD 
2502  LINCOLN 
2570  TERRELL 

: 2  576  DAWSON 

I  2677,  FANNIN 

I 27J6! WAYNE 
27281  WORTH 
2736' SEMINOLE 

2763  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCREVEN 
2639  LAURENS 
28*4  LAURENS 

2966  OOOGE 
3028  CALHOUN 
3060;  ELBERT 
3115  GILMER 
3147' PAULDING 

, 327l'  SPALDING 
3295  GORDON 
3312  CLINCH 
3363  FULTCN 
3306  BEN  MILL 

.  3404  FANNIN 
3409  LIBERTY 
3427  WALKER 

<  3460  CHARLTON 
3*65  CHARLTON 

3506  MONROE 
3516  CLAY 
35*4  PEACH 
3567  HEARD 
3621,  HALL 


Oboerver 


9  32  00 
12  34  22 
16  31  OB 
10  32  11 
16|31  21 

6  31  34 

6  31  32 

5  34  10 
.3  31  32 

6  32  06 

6  32  06 

.0  33  58 

0  33  55 

0  33  57 
6  33  39 

3  33  45 

4  33  22 

4  33  28 

6  30  55 

5  34  20 

2  3*  55 

1  32  09 

2  31  29 

7  34  51 

6  31  23 

7  34  53 
4  34  12 

34  52 
32  23 
31  09 


85  17  219 
B4  5« 
B3  25 

82  34 

83  13 


250      BA  8A 


190    MID  MID 


.  44    975  BA 

198    MID  MIO 


83  23 
63  22 
63  19 
8*  25 

84  23 
81  58 
81  58 
84  94 


64  51 
81  58 
81  13 

83  56  : 

84  56 


700      6P  BA 


798  7A  7A 
977    MID  MID 


143    MIO  MID 


110      5P  7A 


11 


I  31  09 

.  32  19 

.  34  *7| 

I  32  33 

>  33  22 


84  17  1560 
83  02  • 

83  49  41 
61  41  I 
81  29 

81  23 

84  31  e 
83  33  17 
64  14  G 
81  57  1 


J»M  W.  COFFEE,  SR 
HARVEY  C.  MOTT 
BROOKS  ALDERMAN 
JAMES  A.  STACY 
ROY  E.  HOLLAND 

FRANK  S  ORTON 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
BLANCHE  S.  RHYNE 

SOIL  CONSERV.  SVC 
PROF.  E.  S.  SELL 
EDDIE  L.  REESE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WEATIHER  BUREAU 

WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MYERS 
FIRE  DEPT. 
MRS.  ESTELLF  GROGAN 


8A  HENRY  £.  WARMACK 
MID  HENRY  C.  HEAHN 
5P  U.S. FISH  6  WLDF  SVC 
BA  GEORGIA  MTN  EXP  STA 
7P|DR.  J.  G.  STANOIFER 

6A[TVA-110 
>  MRS. GWENDOLYN  BROWN 
TVA-147 

C.  CflOMLEY 
'  D.  R.  ROBERTS 


MID 


Reiei 

to 
tables 


2  3  5  7 

2  3  5  7 
CLOSED  8/34 
2  3  5  6  7  C 
2  3  5  7 
2  3  5  7 


2  9  5  7 

2  3  5  6  7 

2  3  5  7 

2  3  5      7  < 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  Jl 


8  90  54  84  13  265  6P  6P 
■  58    650      6P  6P 


6131  14 
.ll'31  52 
I    5; 34  14 


.  34  22 
'  33  36 
:  34  36 
I  34  09 


'  34  48 

I  3*  53 

I  34  27 

I  34  36 

)  32  28 


82  59 

83  14 
65  05 

84  42 
64  46 


85  21 
85  15 
84  47 
65  16 

83  54 

83  24 

83  48 

63  46 

84  59 

64  56 
84  27 
83  52 


92       7P  7P 


450  eA  8A 
700  7A 
990      6P  BP 


735      5P  5P 


797      6P  7A 


1900 
2000 
1100 
1570 
250 

385    MtO  MID 


J.  D.  BELCHER 
NW  GA.  EXP.  STATION 
JAMES  fl.  5PENCE 
POST  ENGINEERS 
C.  8,  TEASLEY 

J.  D.  MOORE 
JOHN  CARROLL 
CITY  OF  CARROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 
CITY  OF  CARTERSVILL  : 

GRANVEL  P.  TATUM 
'ILLIAM  W.  BARNET 
CHARLES  R.  BRUMBY 
M  U.  ELROD 
DEPT.  INTERIOR 

I  TVA-370 

>  MRS. GRACE  H.  BREWER 

>  JOHN  E.  OUILLIAN 
.-     .   _.  SUTTON 

V  THOMAS  H,  JUSTICE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
SMITH 
I.  ELLINGTON,  Jfl 
BUTLER 


83  47    310      8A    8A  S.  E.  COX 

7A  HOYT  S.  DILLARD 
I  JACK  L.  CHAPMAN 

MILES  M.  WOLFE 
.  JOSEPH  a.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 


790  8A  aA 
MID 
7A 


15 


.  31  39 

I  31  42 

.  31  02j 

I  31  30 

I  33  45 

32  35 

I  32  33 

I  32  32 


.  30  41 
>  34  07 
31  43 

34  51 
31  53 
34  56 
30  48 
30  44 


84  07  : 
64  13  : 
81  51 
83  S3 
B4  55 


MISS  EMILY  GfllLLARO 
MISS  EVELYN  J.TINNEY 
JOHN  E.  MC  LELLAN 
M.    IRENE  DUBOSE 
S.  W,  KENNEY 


7A  PEARL  P.  CHAMBERS 
8A  TVA-633 
8A  R.  C.  THOMPSON 
MID  JOHN  R.  RUSS 
6P  CARL  J.  PATTERSON 

S.  H.  STRICKLAND 
LEONA  6.  THOMPSON 
B.  H.  EVANS 
W.  LEO  SCARBOROUGH 
MIO  CITY  OF  DUBLIN 

5P  MRS.  ALICE  PAUL 
MID  DAN  W.  MAWiACK 
. JOHN  H,  BAKER 
A.  0.  DOVER 
■  MISS  JANETTE  ALLGOOO 

lOA  DR.  R.  H.  WEBSTER 
t  OYMPLE  0.  WARMACK 
)  ST  REGIS  PAPER  CO 
}  SAMUEL  R.  HARMON 
'  CITY  FIRE  DEPT 


2  3  S 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 

3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


B4  30 

81  25 
85  21 

82  02 
82  03 


BA 

19      4P  *P 


120      5P  5P 


TVA-109 

SOIL  CONSERV.  SVC 
W.  R.  REED,  JR. 
FRANK  H.  DAVIS 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Heat  and  drought  were  the  major  features 
of  the  weather  this  month.  Temperatures 
averaged  78,3°   (2.6°  above  normal)  and 
extremes  ranged  from  106°  at  Cartersville 
to  39°  at  Blairsville  Experiment  Station. 
The  reading  of  106°  is  the  highest  Sep- 
tember temperature  recorded  since  1931 
while  average  temperatures  indicate  this 
to  be  the  warmest  September  since  1933. 
Precipitation  averaged  1.94  inches  (1.93 
inches  below  normal) ,  and  station  totals 
ranged  from  18.14  inches  at  Blackbeard 
Island  to  zero  at  Elberton,  Hartwell, 
and  Taylorsville .     Rainfall  totals  were 
significantly  heavy  only  in  the  coastal 
area  and  very  light  over  the  major  por- 
tion of  the  State  (see  map,  page  103). 
September  was  the  ninth  consecutive 
month  with  less  than  normal  precipi- 
tation, the  average  for  the  nine-month 
period  being  only  about  60%  of  the 
normal.     This  was  the  driest  September 
since  1940. 

This  month  opened  with  fair  weather, 
moderately  cool  in  the  north  and  middle 
divisions  and  mild  in  the  south,  but  a 
stagnated  high  pressure  system  and  dry 
air  mass  over  the  southeastern  United 
States  favored  intense  surface  heating 
and  maximum  temperatures  climbed  to  the 
middle  and  upper  nineties  the  3rd  through 
the  11th.     Thunderstorms  developed  in 
scattered  localities  the  9th-10th  but 
produced  only  light  rains,  and  a  weak 
wave  on  a  quasi-stationary  front  in 
northern  Florida  caused  light  to  moderate 
rain  in  the  extreme  southeast  portion 
during  the  night  of  the  llth-12th.  Tem- 
peratures were  moderate  the  12th-17th. 
Showery  weather  associated  with  an  east- 
erly wave  reached  the  coastal  section 
during  the  early  hours  of  the  15th  and 
spread  through  most  of  the  State  by  the 
16th  giving  moderate  to  heavy  rains 
except  in  the  extreme  north  and  west 
portions.     Cloudiness  lingered  the  17th 
and  light  rains  fell  in  scattered  lo- 
calities.    The  18th  initiated  a  period 
of  fair  and  hot  weather  that  lasted 
through  the  21st  except  for  showers  and 
somewhat  cooler  weather  in  the  extreme 
northwest  portion  the  21st.  Moderately 
cool  weather  covered  the  north  and  mid- 
dle divisions  the  22nd-24th  and  tempera- 
tures were  near  normal  in  the  southern 
division.     Rising  temperatures  marked 
the  25th-26th,  coupled  with  showers  in 
the  south  and  east  section.  Mostly 
fair  weather  and  high  temperatures  were 
the  salient  features  the  27th-30th. 


The  severe  drought  conditions  that  devel- 
oped in  August  were  partially  relieved 
in  the  southern  division  the  latter  half 
of  September  but  continued  unabated  else- 
where.    Harvesting  of  staple  crops  prog- 
ressed rapidly  in  this  month's  open  wea- 
ther.    Yields  of  corn,  hay,  peanuts,  and 
sweet  potatoes  were  far  below  normal. 
Cotton  yields  proved  better  than  had  been 
anticipated  as  harvesting  advanced,  and 
by  the  end  of  September  the  lint  yield 
per  acre  appeared  to  average  near  normal. 
Pastures  improved  to  fair  condition  in 
the  southeast  section  the  latter  part 
of  the  month  but  continued  very  poor 
elsewhere.     Dry  soil  prevented  seeding 
of  grain  and  cover  crops  over  the  major 
portion  of  the  State.     Pecans  began 
dropping  but  nuts  were  small  and  poorly 
filled  to  the  extent  that  growers  esti- 
mated the  crop  at  only  50%  of  normal. 

WATER  SUPPLY 

(From  Water  Resources  Review,  September 
1954,   issued  by  U.  S.  Geological  Survey). 

"Georgia.  -  In  south  Georgia  streamflows 
either  dropped  below  or  were  approaching 
the  minimum  of  record  about  the  middle 
of  the  month  but  recovered  slightly  by 
end  of  month;  Alapaha  River  at  Alapaha 
has  been  dry  since  September  4th.     Cities «j 
with  abundant  water  from  artesian  wells 
offered  free  water  to  farmers  willing 
to  haul  it;   the  city  of  Tifton  was  re- 
ported to  be  furnishing  100,000  gallon 
per  day  to  farmers.     The  drought  extended d 
into  the  Piedmont  area  where  most  cities 
and  industries  depend  on  streamflow  for 
water  supply;  rainimuji  flow  at  most  gaging | 
stations  was  the  lowest  of  record  since 
1925.     Sweetwater  Creek,   which  supplies 
East  Point  and  College  Park  (pop.  35,000)) 
dropped  to  1.9  cfs  September  30;  previousil 
minimum  was  12  cfs  in  1951.     Water  use 
was  curtailed  in  those  communities  as 
well  as  in  Washington,   Eatonton,  Commerce) 
McCaysville,  Dallas,   Bremen,  Loganville, 
Dahlonega,  and  Palmetto   (total  pop. 
20,300)  where  emergency  sources  are  beingtj 
used  -  farm  ponds,  mill  ponds,  larger 
streams  -  with  spare  pipe  and  fire  hose 
carrying  the  water. 

"The  larger  cities  on  big  rivers  have 
adequate  water  supplies  but  were  having 
difficulties  with  waste  disposal.     Steam  » 
power  plants  were  having  to  recirculate 
their  cooling  water." 

Jacob  T.  B.  Beard  ^ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


SEPTEMBER  1954 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

:nset 

StatioD 

Prevailiiig 

Percent  at 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

0 

.01-.09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ATHENS  WB  AP 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

ATLANTA  WB  AP 

E 

14 

6.8 

32 

WW 

10 

67 

76 

41 

51 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

79 

4.0 

AUGUSTA  WB  AP 

as 

10 

S.2 

22* 

WSW 

20 

88 

88 

48 

69 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

4.0 

COLUMBUS  WB  AP 

82 

42 

56 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

3.8 

MACON  WB  AP 

ENE 

13 

4.1 

33 

SW 

10 

73 

82 

39 

52 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

5 

84 

3.7 

ROME  WB  AP 

85 

39 

60 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

4.2 

SAVANNAH  WB  AP 

NNE 

17 

7.9 

31 

SW 

11 

87 

90 

54 

75 

4 

2 

3 

0 

0 

1 

10 

71 

5.5 

♦  This  datum  Is  obtained 
by  visual  observation  since 
recording  equipment  Is  not 
available.     It  is  not  nec- 
essarily the  fastest  mile 
occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

e 

s 

CP 

e 

> 
< 

M 
tji 

ia 

s 

Avert 

1892 

72.8 

94 

43 

4.15 

1893 

75.2 

99 

44 

4.32 

1894 

75.7 

98 

46 

3.78 

1895 

77.6 

100 

36 

1.56 

1896 

77.0 

107 

35 

2.41 

1897 

74.4 

99 

37 

2.75 

1898 

75.7 

98 

51 

4.20 

1899 

73.7 

102 

34 

1.62 

1900 

77.5 

100 

41 

2.99 

1901 

73.5 

99 

41 

5.41 

1902 

73.7 

99 

40 

4.75 

1903 

73.5 

99 

40 

4.82 

1904 

76.8 

101 

44 

1.45 

1905 

77.4 

102 

51 

3.25 

1906 

78.0 

99 

54 

4.72 

1907 

76.2 

102 

46 

6.35 

1908 

73.7 

99 

38 

3.39 

1909 

74.7 

101 

36 

3.21 

1910 

76.7 

103 

43 

2.44 

1911 

80.0 

100 

58 

3.03 

1912 

77.8 

103 

46 

6.08 

1913 

72.9 

97 

36 

3.94 

1914 

73.2 

99 

38 

3.84 

1915 

77.2 

102 

41 

2.65 

1916 

74.0 

98 

35 

2.19 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


73.1 
71.5 


75.4 
77.0 
81.6 


77.3 
73.7 
74.4 
77.8 
78.6 

75.0 
78.7 
76.3 
74.6 
77.8 

73.6 
75.2 


43 
35 


34 
34 


44 
36 
43 


42 
32 


Precipitation 


1 .65 
2.01 
11.23 


1.67 
4.01 


1.36 

7.52 


2.86 
2.97 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

e 

o 

Si 

ji 
tp 

2 

« 
J 

Aveii 

1942 

74.9 

101 

32 

4.62 

1943 

73.2 

99 

33 

3.12 

1944 

76.4 

103 

44 

4.56 

1945 

77  .8 

101 

43 

5.51 

1946 

73.5 

96 

47 

3.75 

1947 

76.2 

101 

31 

3.86 

1948 

73.6 

100 

45 

4.12 

1949 

73.6 

100 

31 

3.26 

1950 

73.3 

97 

39 

4.98 

1951 

76.4 

105 

41 

5.68 

1952 

73.5 

98 

40 

3.43 

1953 

73.9 

100 

32 

8.27 

1954 

78.3 

106 

39 

1.94 

All 

Years 

75.7 

3.87 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


CEORSIA 
SEPTEMBER  1994 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Avorage 

.  8 

ll 
*  a 

St 
ll 
< 

•  C 

11 

1 
X 

Q 

LowMt 

Q 

• 

I 

1 

No.  ol  Day! 

3 

1 J 
Q  u 

>• 

i3 
1 

s 

o 

Snow.  SImI.  Hall 

No.  ol  Days 

Mln. 

3 
1 

11 

JO 

J  ° 

£  o 

4 

& 

6 
• 

> 

s 
s 

i 
% 

S  \ 

si 

-J 

.  a 

■A 

Si 

§ 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

90.5 

62.3 

76.4 

100 

5 

51 

22+ 

17 

0 

0 

0 

.50 

.35 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ATHENS 

87.9 

64.4 

76,2 

2,5 

97 

4  + 

51 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

.67 

_ 

2^  59 

•  39 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

91.8 

62. 6M 

77. 2M 

3,2 

101 

7 

46 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

.59 

_ 

2^17 

•  58 

16 

•  0 

0 

1 

1 

0 

ATHENS  MB  AIRPORT 

90.0 

64.3 

77.2 

2.0 

99 

4  + 

53 

22  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.52 

2^54 

•  26 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ATLANTA  W8  AIRPORT  R 

89. 

66.2 

77.8 

3.4 

98 

5* 

55 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

.26 

- 

2^70 

•  12 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

85. 1 

50.7 

67.9 

-  ,2 

95 

6 

39 

23  + 

7 

0 

0 

0 

.65 

_ 

2^62 

.25 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

92.0 

56.4 

74.2 

102 

5 

45 

23 

4 

22 

0 

0 

0 

1.27 

.55 

21 

•  0 

0 

A 

1 

0 

CARLTON  BRIOOE 

91.9 

58.1 

75.0 

1.4 

102 

7 

44 

24 

16 

0 

0 

0 

.72 

- 

2.66 

.56 

11 

•  0 

0 

2 

1 

0 

CARTERSVILLE 

9<>.0 

62.3 

78.2 

5,3 

106 

6 

47 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.41 

2.82 

.13 

9+ 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CEDARTOWN 

91.7 

59.3 

75.5 

2,4 

102 

4 

43 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

.55 

- 

2.60 

.36 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CLAYTON 

66.9 

56'.  9 

71,9 

3.3 

97 

4 

44 

23  + 

3 

10 

0 

0 

.44 

- 

4.51 

.36 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORNELIA 

87,3 

57.6 

72.5 

,5 

98 

5 

46 

22 

3 

11 

0 

0 

0 

.77 

3.13 

.77 

11 

•  0 

0 

1 

I 

0 

DAHLONEGA 

89.9 

59.5 

74.7 

4.  1 

100 

4+ 

48 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

•  11 

3.91 

.  1 1 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

OALTON 

91  .9 

60,3 

76.1 

4.2 

102 

6 

52 

29+ 

22 

0 

0 

•  56 

2.96 

.39 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE 

90.0 

61.8 

75.9 

4.4 

101 

4 

48 

22 

0 

15 

I 

0 

0 

1.00 

2.73 

.90 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

HARTWELL 

9<>.'> 

62.6 

78.5 

4.5 

104 

4+ 

51 

22+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

3.31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JASPER   1  NNW 

89. 3M 

59. 2M 

74. 3M 

2.6 

98 

5 

46 

23 

2 

12 

0 

0 

0 

1.47 

2.17 

1  .22 

10 

•  0 

0 

2 

1 

1 

LAFAYETTE 

92.7 

57.1 

74.9 

2.6 

104 

5 

43 

22 

4 

21 

0 

0 

0 

.45 

3.30 

•  0 

0 

0 

0 

ROME 

93.5 

60.5 

77.0 

3.2 

1  04 

4 

45 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.42 

_ 

2.26 

.25 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ROME  MB  AIRPORT  R 

91.2 

59.4 

75.3 

1,1 

101 

4  + 

48 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

.97 

2.01 

.60 

21 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNM 

89. A 

56.5 

73.0 

,2 

98 

4  + 

40 

23 

5 

13 

0 

0 

0 

.98 

- 

2.43 

.52 

9 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TOCCOA 

89.5 

61.1 

75.3 

3,1 

100 

4 

51 

22  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.56 

3.64 

.44 

11 

•  0 

0 

2 

° 

0 

WASHINGTON 

DIVISION 

75.2 

.63 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

90.7 

63,8 

77.3 

,3 

96 

6 

49 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

,78 

2.43 

.45 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUGUSTA 

92.3 

66,6 

79.6 

4.3 

100 

5+ 

58 

24 

0 

22 

0 

0 

,93 

2.43 

.60 

15 

.0 

0 

2 

I 

0 

BROOKLET   1  W 

90.1 

69.3 

79,7 

2.4 

98 

7 

59 

24 

0 

18 

0 

5,16 

.63 

2.75 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

CARROLLTON 

88.8 

58.6 

73.7 

.6 

100 

4 

45 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

.53 

_ 

2.62 

.27 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLUMBUS 

93.1 

67.5 

80.3 

2.8 

99 

6 

59 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

•  65 

- 

2.12 

•  31 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLUMBUS  MB  AIRPORT  R 

91.6 

66.2 

78.9 

2.7 

98 

4  + 

58 

2+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.46 

_ 

1.91 

•  25 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

COVINGTON 

92.2 

63.5 

77.9 

3.5 

102 

5 

50 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

.26 

_ 

2.63 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DUBL I N 

94.3 

66.1 

80.2 

3.5 

102 

4  + 

61 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1,60 

_ 

2.00 

.89 

11 

.0 

0 

2 

2 

0 

EXPERIMENT 

90.2 

65.7 

78.0 

3,9 

99 

7 

60 

22 

18 

0 

0 

0 

.17 

- 

2.64 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

91.7 

65.0 

78.4 

99 

5+ 

53 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

•  23 

.12 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

94.8 

66.0 

80.4 

3.7 

103 

5 

53 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

•  61 

- 

2.60 

.57 

16 

.0 

0 

1 

1 

* 

0 

GREENSBORO 

92.5 

65.6 

79.0 

4.4 

102 

4+ 

53 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.80 

2.59 

.61 

16 

.0 

0 

2 

\ 

0 

GRIFFIN 

91.6 

66.1 

76.9 

3.9 

100 

6 

52 

22  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.06 

- 

3.04 

.02 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  GRANGE 

92.0 

63.1 

77.6 

3.1 

100 

19 

51 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.32 

2.65 

.18 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

LOUISVILLE 

92.9 

66.8 

79,9 

4,0 

101 

5 

55 

24 

0 

23 

0 

0 

.80 

- 

2.44 

.75 

16 

,0 

0 

1 

1 

0 

MACON  MB  AIRPORT  R 

93.0 

67.7 

60.4 

2,9 

100 

6  + 

55 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

1.86 

_ 

1.07 

1.50 

16 

,0 

0 

2 

> 

1 

MILLEDGEVILLE 

91.3 

63.2 

77.3 

1.4 

100 

6 

60 

24 

20 

0 

0 

0 

•  76 

_ 

2.72 

•  70 

16 

,0 

0 

1 

0 

MtLLEN 

89.7 

66.6 

76.2 

1.4 

98 

<>+ 

55 

24 

14 

0 

0 

0 

,0 

0 

MONT  I  CELLO 

90.9 

59.2 

75.1 

.3 

98 

4+ 

44 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

•  74 

_ 

2.62 

•  50 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEMNAN 

90.8 

64.3 

77.6 

3.1 

99 

8+ 

51 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

•  46 

- 

2.59 

•  26 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

90.4 

62,9 

76.7 

96 

4  + 

54 

24 

0 

IB 

0 

0 

0 

2^03 

1.52 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

SMAINSBORO 

93. 3M 

67, IM 

80. 2M 

99 

20 

55 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

•  78 

.40 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

ink         1   F  U''! 

89.7 

64,1 

76.9 

1.5 

100 

6 

53 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

2«  12 

_ 

.88 

•  67 

16 

.0 

0 

3 

0 

HARRENTON 

89.8 

66,9 

76,4 

3.3 

96 

4+ 

64 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

2^50 

1.39 

2.50 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

WAYNESBORO  3  NE 

92.9 

65,0 

79,0 

3.7 

101 

4 

53 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

1^86 

- 

1>49 

1.64 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

WEST  POINT 

90.5 

62,7 

76,6 

1.4 

97 

4  + 

50 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

•  10 

2^90 

.03 

6+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

78,3 

1^06 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

93.3 

63,9 

78,6 

100 

11 

63 

24+ 

23 

0 

0 

0 

•  66 

.35 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

93.1 

62,8 

78,0 

.  5 

101 

1  + 

55 

24 

23 

0 

0 

0 

2  •  34 

U61 

.72 

12 

•  0 

0 

6 

2 

0 

ALBANY 

94.2 

68,8 

81,5 

3.3 

101 

11  + 

62 

24 

25 

0 

0 

0 

_ 

2.06 

.96 

26 

•  0 

0 

2 

1 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

90.7 

66,3 

76,5 

2.6 

96 

9+ 

59 

3  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1.99 

- 

2.50 

1  .20 

15 

•  0 

0 

4 

1 

1 

AMERICUS  4  ENE 

92.5 

66,6 

79,6 

2.6 

99 

b* 

57 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

1.41 

- 

1.82 

1,00 

26 

•  0 

0 

3 

1 

1 

BAINBRIDGE 

95.0 

68.9 

82,0 

3.6 

100 

\\* 

62 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.27 

4.01 

,17 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

8LACKBEARD  ISLAND 

87.3 

70.8 

79,1 

94 

1 0 

62 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

18.  14 

4  ,90 

16 

•  0 

0 

9 

8 

BLAKELY 

95.0 

68.2 

81,6 

3.8 

100 

5+ 

62 

1  + 

0 

28 

0 

I 

0 

•  43 

3.36 

,16 

16 

•  0 

0 

2 

D 

0 

BRUN5H ICK 

68.4 

72.0 

80,2 

1.6 

96 

10 

66 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

8a44 

U34 

2,95 

26 

•  0 

0 

8 

5 

3 

BRUNSWICK  CAA  AP 

86.6 

72,1 

79,4 

95 

10 

67 

12+ 

0 

5 

0 

0 

0 

10^93 

3,14 

15 

•  0 

0 

12 

8 

2 

CAIRO  2  NNW 

91.9 

68,9 

80.4 

2.8 

100 

10* 

64 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

1.56 

3^07 

,67 

21 

•  0 

0 

4 

0 

CAMILLA 

94.9 

67,6 

81,3 

3.1 

1  02 

10+ 

60 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

1.43 

2^90 

.60 

22 

.0 

0 

4 

! 

CAMP  STEWART 

89.4 

67,4 

78,4 

1.8 

98 

11 

59 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3.06 

3^30 

•  99 

17 

•  0 

0 

6 

3 

0 

CORDELE 

92.3 

67,4 

79,9 

3.8 

99 

9+ 

57 

25 

22 

0 

\ 

0 

2^05 

•  66 

2^00 

16 

•  0 

0 

1 

1 

CUTHBERT 

94.4 

68.7 

61,6 

4.2 

100 

5+ 

62 

24 

0 

26 

0 

0 

•  42 

3^46 

•  27 

30 

•  0 

0 

1 

J 

0 

DOUGLAS 

EASTMAN 

95.6 

68.1 

81.9 

4.5 

102 

5 

55 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

.57 

3^41 

.23 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

FITZGERALD 

91.7 

66.4 

80.1 

2.9 

100 

11 

59 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

1.08 

2.69 

.61 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

89.3M 

66.  4M 

77, 9M 

98 

10+ 

56 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

3^90 

1.82 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

FOLKSTON  9  SW 

69. IM 

66. 4M 

78, 8M 

96 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

3«64 

1^20  ,|26 

.0 

0 

7 

3 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


GEORGIA 
SEPTEMBER 


Temperature 


station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

2 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

1- 

.g 

1^ 
|i 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

S 
* 

0 

s 

o 

1.00 

or  More  | 

'  1 

.°i 

o  » 

FORT  GAINES 

95  •  7 

66  .  3 

103 

8 

5  7 

1 2 

28 

0 

0 

0 

1.09 

2.22 

.85 

20 

2 

1 

GLENNVILLE 

89.5 

67.7 

78.6 

1.1 

96 

9+ 

60 

3+ 

0 

16 

0 

0 

0 

7.06 

1.82 

2.22 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

HAWK INSV I LLE 

9^*6 

65.7 

BO  .  2 

2.8 

1 02 

5  2 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

3.17 

.14 

1 6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HOGGARDS  MILL 

94.0 

67.7 

80.9 

3.9 

100 

9 

60 

3  + 

0 

24 

0 

0 

0 

1.78 

- 

2.79 

.51 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

LUMBER  CITY 

64.5 

M 

53 

24 

24 

1.23 

2.72 

.56 

1 6 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

92.2 

69.1 

80.7 

4.7 

99 

11  + 

60 

24 

0 

1.25 

.60 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

91. 7M 

67.  3M 

79. 5M 

1.0 

98 

9 

61 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

1.38 

3.07 

1.10 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

QUI TMAN 

92. 9M 

69. OM 

al.OM 

2.8 

101 

61 

2 

0 

0 

0 

.13 

1.71 

17 

.0 

0 

4 

3 

SAVANNAH   USDA   PL  GARDEN 

89.5 

65.0 

77.3 

•  8 

98 

11 

53 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

9.27 

2.17 

4.04 

15 

T 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

88.1 

67.4 

77.8 

.5 

96 

69 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

.06 

5.84 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

85.7 

74,0 

79.9 

1.9 

94 

69 

24 

0 

3 

0 

° 

° 

2.41 

2.59 

23 

.0 

0 

5 

4 

4 

THOMASVILLE 

93.7 

67.5 

80.6 

3.8 

102 

9+ 

62 

?+ 

0 

26 

0 

° 

.79 

4.09 

.30 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

TIFTON  2  N 

92.0 

68.  OM 

8  0.0M 

2.4 

99 

11 

60 

24 

20 

0 

0 

0 

1.48 

2.15 

.83 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

92.8 

68.9 

80.9 

3.0 

100 

1 

65 

3  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.13 

3.37 

•  29 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

WAYCROSS 

91.4 

68.3 

79.9 

1.9 

99 

10 

59 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

5.35 

.87 

2.12 

16 

.0 

0 

8 

3 

1 

WOODRUFF  DAM 

M 

0 

0 

.23 

.18 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

79.9 

3.28 

T 

STATE 

78.3 

2.6 

1.94 

1.93 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


■PAHA   CXP  STATION 


. flTOONA  D*M  2 
■  L  i^i  CAA  A  IRPORT 
AMtPICUS  4  EHE 
ATHENS 

ATHENS  COC  OF  AGRI 
ATHENS  Wft  AIRPORT 
ATLANTA  wa  A IRPOR  T 
AUGUSTA  WP  AIRPORT 
AUGUSTA 

eAINSRIDGE 
eALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACXPEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
ROHWA^^ 

BRAS5T0WN  PALO 
BROOKLET   1  M 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 
BUTLER  CRC£:k 
CAIRO  2  NNM 

CALMOUN  EKP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARWesvlLLE 
CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE    3  SW 

CEOARTOWN 
CHATSWORTM   1  M 
CMICKAMAUSA  PARK 
CHOeSTOE 
CLAVTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WS  AIRPORT 

CONCORD 

COROELc 

CORNELIA 

COVINGTON 
CUmiNG  1  N 
CUftRVVlLLE  2  W 

CuThblrt 
oahlonega 

DALLAS 
DAL TON 
OAWSON 
OAHSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOHN  1  HSM 
OONALSONVlLLE  i  H 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 
OVBLIN 
EASTMAN 
CL  BERT  Of* 
CLLIJAV 

emRv 

EXPERIMENT 
MfRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLIHTSTONE 
POLRSTON  3  SSw 
POLKSTON  Q  SW 
FOUSVTH  I  S 

FORT  GAINES 

n  V^LLEV  3  E 
PRMKLIN 
•AlNESVILLt 
StENNVlLI  r 

OtfAT  ROCK 

MCENSBORO 

SRIFPIN 

HMTHELL 

"  iriNSViLL? 


HCWPTOWN 
HIAHAS5EE 

"OGGAR^-i  I 
JASPER    1  NNW 
Ji>lESR0RO 


ILL 


KEMSINGTON 
KINGSTON 
• *F*Y6TTE 

OANGE 
'  •if.Tf>N 

••'-iLNTnN 
^  ;  'Ti^E  MIGMTOWER 
LOUISVILLE 
LiJWBER  C  I  TV 
MACON  WB  AIRPORT 

MAVSVIU.E 
MIDVILLE 
"ILLEUOEVILLE 
MlLLcN 

MONTEZUMA   1  NE 

MON^ICELLO 
•WLTRIF    ?  ESE 
MOUNT  VERNON  3  wNm 
nEEl  gap 

''•WNAN 

•.TTOT'.A  CREEK 
OOSS  *  H 

■■-LY  0AM 

MOUNTAIN  VALLEY 
''*i\N 


Day  of  month 


10  I  11  I  12 


RECORD  MISSING 


13     14  15 


16     17  18 


2*36  1 .26 


•  04  T 

•02  •!* 
.16 

•1ft  .34  .06 

.19  .07  T 

.3ft  •!? 

.?0  T 

.16  (39 

.fta 

.12  .26 

.01  T 

.32  T 


.16 

.07 

2.7ft 

2.0* 

.21  T 
.ftO  .20 
.73 

.30  .03 

.3R 

.12  .99 
.02  .Ift 


19     20  21 


2.00  .Oft 


.19'2.'^2     •63  T 


T  .*7 

1.62 
T 

.10  .1ft 
.17 

•12  .02 


1.4ft  2.03 


.24 

.ft7  .04 


.10  •Sft 

.61     ^02  •03 

•02  .01 


22    23  24 


25    26  27 


26    29  30 


.2ft  .Oft 
.24. 


.06  2.22 
•  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

5  6 

7   1  8 

9 

10  1 

11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19  1  20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RESACA 

RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT  R 

.52 
.83 
.97 

RECORD  MISS  INS 

T 

T 
T 
T 

.32 

•  03 

T 

T 

•  IB 

•  53 

•  15 
.60 

•  31 

•  30 

•  25 

T 

.02 
.05 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  W6  AP  R 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 

9.27 
6.56 
7,27 
1 ,25 
•  92 

T  T 

T  T 
T 

.30 

.12  5.e<> 
.19  i,9e 

.39 
1.30 
1 .20 

.76 
.02 
I.IS 
.05 

3*93 
T 

•  18 

.01 

.04 
•  64 

•  1 1 

•  05 

2^59 

T 

.03 

.02 

T 

.16 

.09 

•  01 

T 

T 

.05 

SUCMES 
SUMMEHVlLLE 
SWAlNSbORO 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 

1.04 
.84 
.78 
•  69 

2.12 

.10 
.55 

.06 
.12 

.15 

.40 
.87 

.10 

•  15 

•  43 

•  57 

•  06 

.23 

.60 

.  10 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
THCMASVILLE 
TIFTON  2  N 
TITUS 

.98 
.00 
.79 

.48 

,52 
T 

T 

.30 

.  15 

.05 

.05 

T 

.02 
.16 

.15 
.83 

.02 

•  36 

•  03 

•  29 

•  07 

.22 

.05 

TOCCOA 

TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  wa  AIRPORT 
WALESKA 

.56 
.27 

1,13 
.17 

RECORD  MISSING 

T 

T 

.12 

T 

.28  .29 

T  .12 

.11 

il5 

T 

T 

•  27 

•  01 

•  05 

T 

.10 

.07 

.'1.? 

WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESeORO  3  NE 
WEST  POINT 

2.50 

5.35 
U86 
.10 

RECORD  MISSING 
.01 

.03 

.39 

.32 

.32 
.22 

2.12 
1 .64 
.02 

.84 
•  02 

.04 

T 

•  0' 

.40 

.53 

.02 

.27 

.02 

.03 

.03 

WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

.92 
.23 
.01 
1.36 

.'.7 
T 

.30 

.06 
.16 

.37 
.IS 

•  02 

T 

•  75 

•  02 

•  09 

.03 

T 

.01 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEORQIA 
SEPTEmE*  1«»A 


Station 


AILEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
AL8ANV 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMFRICUS  4  ENF 
ATHFNS 

ATHENS   COL  OF  AGRI 
ATHENS   WP  AIRPORT 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA   WP  AIRPORT 
AUOUSTA 
BAINBRIOGE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 
LAKELY 

9R00KLET  1  w 

BRUNSWICK 

3RUNSWICK  CAA  AP 

:AIR0  2  NNW 

lalhoun  exp  station 
:amilla 

:AMP  STEWART 

:arlton  bridge 

:arrollton 

;*rtersville 

;edartown 

lavton 

OIUMBUS 

OLUMBUS  WB  AIRPORT 
OROELE 
ORNEL I  A 
OVINGTON 
UTH8ERT 
IwLONEGA 

Ialton 

CLAS 
LIN 


Day  Of  Month 


1 

z 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

11 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27' 
27 

28 

o 
> 
< 

MAX 
MIN 

98 
68 

88 

59 

90 

55 

94 
56 

97 
57 

96 
60 

97 

63 

97 
64 

99 

65 

99 

65 

100 
65 

99 
65 

94 

65 

93 
65 

93 
65 

70 

71 

68 

68 

97 

71 

96 
71 

94 

68 

85 

64 

66 

53 

89 

53 

91 

55 

66 

56 

93 
60 

92 
62 

93 
69 

93*3 
63i9 

MAX 
MIN 

iB 

96 
58 

92 
56 

96 

58 

98 
59 

97 

59 

96 
60 

99 
61 

99 

59 

00 
59 

loo 

61 

101 
59 

96 
60 

93 
65 

90 
66 

66 

68 

92 
68 

94 
66 

95 
66 

96 
66 

91 
65 

81 
65 

82 
56 

88 
60 

90 
68 

86 
69 

69 
66 

90 
67 

90 
69 

93*1 
62.6 

MAX 
MIN 

96 
65 

92 
65 

93 
63 

95 
64 

99 
66 

98 
71 

96 
68 

98 
69 

96 
73 

00 
71 

101 
71 

101 
65 

95 
66 

94 

70 

96 
71 

72 

85 
72 

91 

72 

95 
72 

99 
72 

96 
73 

93 
69 

91 
69 

88 
62 

90 
63 

69 
69 

87 
69 

93 
69 

94 
71 

95 
72 

94  •2 
68«8 

MAX 
MIN 

82 
55 

86 
56 

90 

59 

98 
59 

100 

67 

99 

69 

96 

67 

98 

65 

94 

6t> 

95 
66 

91 

63 

82 
57 

63 
63 

84 

63 

87 

63 

69 

67 

94 
68 

96 

65 

96 
72 

97 
66 

78 
51 

82 
51 

64 

55 

86 
56 

88 
56 

92 
60 

93 
62 

94 
65 

86 
70 

90 15 
62.3 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
63 

92 
59 

95 
59 

94 

64 

94 

66 

94 
64 

94 
66 

96 

65 

95 
64 

96 
66 

95 
63 

91 

70 

86 

69 

87 
69 

70 

72 

71 

65 

69 

70 

69 

66 

87 
50 

68 
69 

85 
70 

69 
67 

89 

62 

91 
67 

92 
68 

90.7 
66i3 

MAX 
MIN 

66 
63 

89 
60 

93 
59 

96 

62 

99 
67 

98 

68 

98 

67 

98 
71 

99 
70 

98 
69 

97 
68 

91 
6? 

90 
71 

91 

65 

63 
69 

70 

70 

69 

98 

70 

97 
71 

96 

71 

69 

63 

69 
63 

66 
57 

88 
64 

85 
70 

94 
64 

91 
67 

92 
68 

92 

71 

92.5 
66.6 

MAX 
MIN 

63 

86 
58 

92 
60 

97 
65 

97 
70 

97 
71 

94 
66 

94 
67 

94 
68 

90 
69 

67 
66 

83 
62 

84 
63 

87 
60 

81 
64 

75 
69 

62 
69 

69 
66 

95 
69 

94 

73 

89 
71 

81 
54 

81 
53 

82 
51 

82 
61 

84 
64 

90 
61 

91 
63 

86 
64 

90 
70 

87.9 
64  .4 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
62 

97 
62 

97 
69 

96 
60 

97 
65 

101 
68 

97 
70 

98 
66 

99 
70 

92 
65 

90 
67 

94 

69 

90 
62 

88 

68 

87 
67 

92 
64 

97 
63 

96 

65 

93 
69 

64 

49 

83 
49 

65 
46 

66 

52 

89 

55 

94 

56 

94 

59 

90 
60 

92 
68 

91.8 
52.5 

MAX 
MIN 

85 
61 

87 
59 

96 
59 

99 
66 

99 
69 

96 
71 

95 
67 

96 
68 

98 
69 

95 
71 

91 
64 

64 
63 

66 
63 

89 
60 

64 
65 

68 

68 

93 
67 

96 

68 

96 
72 

91 

70 

63 
53 

82 

65 

83 
53 

83 
68 

85 
55 

94 
61 

91 

63 

88 
64 

90 
68 

90.0 
64.3 

MAX 
MIN 

86 
63 

88 
63 

94 

63 

97 
67 

98 
69 

97 
71 

94 

68 

95 
70 

92 
71 

92 
69 

65 
65 

84 
64 

66 
68 

69 
65 

63 
66 

70 

70 

69 

98 

72 

97 
75 

67 
66 

63 
55 

84 

58 

84 
56 

64 
69 

89 
66 

93 
64 

90 
65 

88 
66 

88 
69 

69.4 
66.2 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
55 

92 
54 

96 
60 

97 
65 

96 

65 

93 
62 

96 

69 

97 
66 

92 
65 

96 

65 

89 
67 

89 

63 

91 

59 

61 
70 

70 

71 

68 

67 

97 
76 

95 
74 

65 
56 

84 

53 

86 
49 

64 
66 

64 
65 

91 
61 

93 
59 

92 
63 

93 
68 

90.7 
63.8 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
60 

94 

60 

96 
65 

100 
69 

100 
68 

96 
67 

97 
71 

90 
69 

97 

68 

91 
67 

89 

68 

92 
63 

92 
63 

86 
71 

69 

71 

69 

96 
69 

98 
74 

94 
76 

90 
63 

69 
59 

65 
56 

86 
68 

84 
66 

96 
63 

94 
64 

93 
67 

94 
70 

92.3 
65.8 

MAX 
MIN 

94 
63 

94 
64 

94 

62 

97 
63 

97 

70 

97 

70 

97 
67 

97 
71 

99 
70 

99 

68 

100 

72 

98 
68 

100 
65 

93 
69 

93 
72 

71 

93 

73 

96 

73 

97 

71 

96 

69 

93 

73 

90 
70 

90 

71 

90 
66 

98 
68 

90 

71 

93 

70 

94 
67 

94 
69 

94 

72 

95  .0 
68.9 

MAX 
MIN 

69 

87 
72 

69 
72 

90 
76 

91 
72 

91 
71 

90 
73 

91 

71 

91 
75 

94 
72 

93 
68 

68 
65 

86 
69 

80 
71 

81 
72 

70 

72 

73 

90 
71 

91 
74 

92 
72 

84 
72 

81 

70 

60 
62 

86 
68 

84 

68 

84 
69 

86 
66 

88 
71 

86 
77 

87  .3 
70.8 

MAX 
MIN 

78 
45 

81 
42 

84 
44 

90 
49 

94 
54 

95 
56 

94 
54 

92 
54 

91 
56 

88 
61 

86 
57 

79 
46 

61 
52 

80 
48 

85 
49 

61 

83 
56 

64 

59 

69 

62 

87 

62 

74 

40 

76 

39 

80 

39 

81 
40 

83 
43 

81 
47 

67 
50 

66 

52 

86 

64 

65.1 
50.7 

MAX 
MIN 

62 

93 
63 

97 
6? 

99 
64 

100 
74 

loo 

69 

98 
68 

100 
73 

97 
70 

98 
67 

99 
71 

96 
62 

94 

70 

94 
67 

88 
71 

71 

92 
72 

96 
71 

96 

71 

96 
73 

96 
73 

96 

68 

91 
68 

91 

62 

96 
66 

90 
70 

96 
65 

97 
66 

95 
68 

95 
70 

95.0 
66.2 

MAX 
MIN 

82 
74 

90 
66 

93 
65 

97 
67 

97 

72 

97 

72 

96 

69 

96 
72 

95 
73 

91 
74 

89 

75 

93 
69 

90 
71 

85 

72 

90 
70 

70 

85 

72 

89 
70 

95 
66 

94 

72 

94 
73 

83 
68 

60 
66 

64 

69 

89 
64 

65 
66 

90 
66 

86 
53 

92 
70 

90 
70 

90.1 
69.3 

MAX 
MIN 

72 

67 
70 

90 
70 

90 
75 

90 
74 

90 
73 

90 
73 

91 
74 

92 
71 

96 
72 

95 
74 

88 
68 

66 
72 

63 
72 

85 
72 

70 

74 

90 
74 

89 
71 

95 

73 

95 
74 

86 
74 

81 
71 

65 
65 

84 
73 

83 
69 

85 
72 

85 
70 

90 
73 

87 
74 

88.4 
72.0 

MIN 

73 

71 

70 

78 

89 
74 

66 
72 

69 
78 

88 
72 

90 
71 

95 

71 

92 
69 

66 
67 

86 
73 

60 
73 

84 
72 

72 

74 

85 
74 

88 
71 

90 
75 

92 
75 

83 
73 

79 
71 

82 
67 

82 
69 

83 
69 

84 
70 

66 
69 

88 
72 

87 
78 

86.5 
72.1 

MIN 

64 

65 

66 

96 
68 

95 
70 

94 
70 

96 
68 

96 
71 

99 
69 

100 
67 

loo 

70 

96 
65 

94 
70 

90 
69 

81 
71 

70 

90 
72 

72 

94 
70 

95 
69 

89 
71 

65 
70 

85 
70 

88 
65 

87 
67 

88 
71 

88 

69 

90 
69 

92 
69 

92 
71 

91  .9 
68.9 

MIN 

52 

46 

52 

101 
66 

102 
60 

100 
60 

99 
61 

98 
60 

95 
60 

93 
65 

62 
61 

66 

53 

65 
56 

94 

66 

90 
56 

68 

60 

59 

96 
65 

96 
64 

92 

62 

78 
46 

86 
45 

62 
46 

69 
47 

91 
56 

92 
66 

93 
65 

91 
57 

90 
60 

92.0 
56.4 

MAX 
MIN 

62 

60 

97 
63 

100 
65 

100 

66 

98 

66 

99 
68 

100 
67 

101 
68 

102 
70 

102 
68 

99 
64 

96 
65 

96 
70 

88 
72 

71 

93 
70 

94 
72 

94 

70 

96 
74 

97 

70 

90 
74 

69 
69 

89 
68 

90 
64 

90 
66 

89 
63 

93 
66 

90 
70 

90 
67 

94.9 
67.6 

MIN 

69 

64 

59 

67 

94 
67 

94 

69 

93 
65 

94 

68 

96 
67 

95 
68 

98 
67 

92 
64 

86 
68 

88 
68 

60 
70 

70 

71 

69 

91 
67 

93 

72 

92 
73 

82 
69 

83 
67 

83 
61 

85 

65 

67 
67 

67 
69 

88 

63 

88 
68 

66 
70 

89.4 
67.4 

MIN 

57 

50 

52 

54 

101 

58 

101 

63 

102 
60 

96 
60 

99 

63 

97 
67 

95 
62 

91 
60 

86 
60 

87 
55 

91 
56 

66 

79 
65 

86 
65 

95 
62 

98 
65 

1 00 
68 

64 
48 

85 
45 

66 
44 

86 
60 

87 
57 

69 

65 

95 

55 

96 
57 

93 
64 

91  .9 
68.1 

MIN 

i3 

50 

52 

56 

95 
61 

92 

63 

90 

61 

98 

61 

92 

62 

95 

62 

82 

65 

80 

52 

83 
61 

86 
69 

34 
58 

78 
69 

79 
69 

93 
64 

93 
66 

92 
68 

87 
70 

82 

50 

86 
45 

86 
47 

82 
49 

91 
65 

93 

55 

94 
56 

90 
69 

91 
60 

68.6 
68.6 

MIN 

54 

61 

50 

61 

66 

106 
71 

101 
69 

97 

67 

97 
63 

96 

65 

87 
64 

86 

54 

90 

65 

93 
64 

91 
64 

71 

70 

65 

99 
69 

97 

68 

94 

67 

84 

62 

86 
47 

86 
56 

90 

61 

93 
61 

96 

59 

95 
64 

91 

68 

90 

72 

94.0 
52.3 

MIN 

53 

51 

55 

54 

62 

65 

98 

64 

89 
64 

94 

63 

95 
68 

66 

62 

89 
51 

89 
62 

91 
60 

92 
58 

67 

86 
68 

96 
64 

96 
67 

96 
66 

83 
59 

61 
49 

86 
43 

86 
49 

66 
54 

92 
57 

94 

65 

96 
66 

67 
63 

92 
50 

91.7 
69.3 

MIN 

80 
52 

53 

59 

59 

61 

62 

93 
61 

91 

50 

90 
61 

84 
66 

85 
59 

81 
51 

80 
53 

85 

52 

84 
53 

63 

89 
59 

90 

60 

91 
60 

92 
61 

82 
62 

83 
45 

84 

44 

64 

44 

83 
55 

89 

65 

87 

56 

65 

65 

65 
61 

84 
65 

85.9 
66.9 

MAX 

MIN 

62 

61 

96 
61 

98 
65 

98 
70 

99 
71 

95 
71 

97 

69 

96 

72 

98 
69 

95 
70 

92 
61 

91 
71 

92 
67 

91 
69 

71 

70 

94 
71 

96 
70 

97 
74 

94 

73 

89 
61 

90 
60 

89 
59 

93 
64 

92 

71 

96 
65 

94 
67 

94 
67 

94 
73 

93.1 
67.5 

MIN 

63 

58 

58 

62 

66 

98 

69 

96 
68 

97 

67 

96 

71 

97 
66 

92 
71 

90 
61 

90 
70 

91 
66 

63 
69 

71 

70 

93 
70 

96 
68 

95 

72 

89 

73 

87 

59 

69 

58 

86 
60 

92 
63 

90 

67 

94 
63 

94 
64 

92 
67 

92 

71 

91  .6 
66.2 

MIN 

63 

61 

59 

61 

68 

97 

70 

96 

67 

96 

72 

99 
73 

96 
66 

99 

66 

97 

62 

93 
72 

91 
67 

91 
71 

72 

80 
72 

83 
71 

94 

72 

96 

73 

96 

72 

94 

66 

88 
57 

87 
58 

88 
57 

90 
68 

66 
65 

93 
66 

93 
70 

93 

72 

92.3 
67.4 

MIN 

82 
54 

49 

48 

54 

51 

54 

93 
59 

91 

59 

93 
59 

86 
61 

84 
61 

79 
61 

80 
57 

84 
59 

84 

54 

80 
62 

66 

60 

92 
60 

95 
68 

91 

63 

86 
64 

60 
46 

79 
49 

86 
54 

84 
56 

85 
55 

92 
56 

69 
61 

86 
68 

86 
67 

87.3 
57.6 

MAX 

MIN 

89 
63 

90 
56 

96 
55 

100 
60 

102 
66 

100 

68 

97 
64 

100 

66 

98 
67 

96 

67 

94 

66 

86 
63 

90 
67 

90 
61 

86 
64 

81 
69 

66 

71 

95 
66 

100 
68 

98 
73 

94 

73 

86 
50 

86 
52 

85 
64 

62 
56 

88 
62 

96 
69 

94 
63 

89 
65 

91 
71 

92.2 
63.5 

MAX 
MIN 

92 
63 

93 
64 

95 
64 

99 

65 

100 
71 

99 

71 

97 
69 

99 

70 

100 

71 

100 
70 

98 
71 

95 
63 

96 
71 

92 
67 

87 
71 

60 
71 

69 

72 

96 
72 

99 

72 

97 

73 

97 
74 

92 

66 

91 

65 

69 

62 

94 

66 

90 

73 

94 

67 

96 

j67 

95 
69 

94 

72 

94.4 
68.7 

MIN 

86 

I  ^' 

86 
52 

55 

50 

63 

66 

63 

95 
61 

96 

65 

91 
66 

85 
62 

85 
53 

86 
60 

69 
57 

90 
59 

66 

63 

95 
60 

93 
64 

92 
65 

81 
67 

61 
48 

63 
53 

86 
49 

87 
49 

66 
57 

90 
57 

95 
59 

90 
64 

66 
69 

89.9 
,59.5 

1 

MAX 
MIN 

MAX 

94 
58 

95 
57 

98 
57 

101 
60 

101 
65 

102 
66 

100 
65 

96 

66 

96 
66 

93 
63 

i 

93 
64 

94 
62 

93 

60 

93 
60 

93 
57 

92 

66 

67 

62 

91 

62 

;  96 

1  65 

95 

63 

94 

64 

74 

56 

76 

55 

80 

54 

82 
56 

89 

57 

86 
60 

93 

1  68 

t 
1 

90 

52 

88 

52 

91.9 
1  60.3 

1 

MIN 

MAX 
MIN 

1 

92 
66 

94 
58 

97 

56 

102 
62 

102 
68 

101 
66 

99 

65 

100 
71 

101 
68 

96 
67 

96 
67 

93 
65 

92 

69 

93 
63 

85 

70 

86 

71 

87 
72 

94 

69 

98 

70 

98 

71 

95 
74 

j  89 
1  63 

88 
69 

89 
51 

92 
67 

67 
68 

95 
65 

1 

;  97 

1  62 

95 
66 

96 
69 

94.3 
65.1 

MAX 

,  MIN 

1 

94 
66 

95 
63 

98 
61 

101 
64 

1 

102 
70 

100 
70 

100 

1  68 

101 
72 

100 
70 

101 
70 

101 

69 

96 

67 

95 

70 

94 
67 

87 
71 

87 

1  « 

89 
73 

97 
70 

100 
71 

99 

73 

93 
74 

1 

66 

92 
61 

90 
55 

93 
69 

88 
69 

95 
66 

I 

i  *s 

1 
1 

96 
70 

97 
71 

'  96.6 
1  68.1 

1 

•m  raf«r«M*  Bet««  follow 
-  109 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1954 


Station 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

85 

85 

87 

93 

96 

97 

99 

94 

96 

96 

93 

67 

90 

90 

91 

81 

79 

86 

94 

97 

96 

89 

84 

85 

85 

84 

90 

92 

94 

92 

90  ■  2 

MIN 

59 

70 

70 

69 

59 

67 

71 

73 

7  1 

50 

65 

55 

51 

67 

52 

68 

67 

71 

e^, ,  7 

MAX 

93 

89 

93 

97 

97 

95 

95 

97 

96 

98 

100 

97 

91 

90 

84 

87 

89 

91 

95 

95 

92 

84 

64 

87 

86 

36 

90 

90 

89 

93 

91.7 

MIN 

63 

62 

65 

69 

70 

64 

59 

57 

70 

71 

72 

70. 

70 

72 

73 

68 

69 

59 

69 

69 

70 

56 

69 

71 

66(4 

MAX 

86 

88 

91 

93 

93 

94 

93 

93 

95 

98 

98 

90 

88 

86 

84 

86 

87 

86 

90 

91 

92 

82 

82 

62 

66 

86 

90 

69 

8y  •  3 

MIN 

70 

72 

58 

55 

72 

73 

68 

66 

59 

65 

62 

65 

66 

MAX 

93 

89 

89 

94 

91 

92 

93 

93 

96 

95 

89 

84 

85 

65 

88 

91 

93 

93 

92 

81 

60 

66 

84 

61 

86 

91 

90 

8y  •  1 

MIN 

69 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

64 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

56 

71 

71 

71 

69 

65 

71 

71 

69 

67 

69 

6ft  (4 

MAX 

89 

90 

94 

98 

99 

99 

94 

99 

97 

98 

95 

68 

90 

90 

85 

75 

85 

94 

98 

97 

95 

88 

86 

85 

87 

85 

94 

94 

90 

MIN 

63 

59 

58 

62 

65 

63 

68 

70 

63 

58 

69 

70 

57 

69 

73 

71 

56 

57 

53 

53 

67 

62 

63 

55 

7  1 

65  .O 

MAX 

93 

94 

96 

99 

100 

100 

98 

103 

98 

101 

101 

99 

97 

95 

86 

84 

92 

95 

99 

95 

97 

96 

90 

91 

95 

95 

94 

97 

95 

MIN 

59 

70 

* 

71 

7 1 

72 

72 

72 

72 

54 

62 

60 

52 

55 

65 

64 

68 

72 

66  •  3 

MAX 

91 

93 

98 

102 

103 

101 

99 

102 

102 

100 

98 

95 

95 

93 

83 

81 

66 

95 

98 

97 

95 

91 

90 

69 

92 

89 

96 

97 

94 

MIN 

63 

7 1 

7 1 

59 

69 

74 

73 

60 

52 

53 

54 

65 

64 

63 

67 

72 

66.0 

MAX 

86 

87 

95 

101 

99 

99 

97 

97 

95 

90 

87 

82 

85 

8S 

85 

60 

65 

95 

95 

96 

83 

83 

84 

35 

86 

90 

93 

93 

90 

MIN 

67 

55 

54 

57 

68 

70 

48 

54 

53 

54 

60 

57 

62 

63 

58 

61.8 

MAX 

87 

90 

93 

95 

94 

95 

94 

95 

96 

93 

96 

94 

91 

84 

76 

87 

89 

89 

90 

90 

91 

81 

32 

34 

83 

86 

35 

67 

89 

MIN 

70 

72 

70 

68 

72 

69 

68 

60 

65 

57 

69 

65 

69 

70 

67.7 

MAX 

87 

90 

96 

102 

102 

100 

97 

101 

100 

96 

95 

87 

89 

91 

84 

31 

66 

94 

100 

98 

94 

86 

35 

35 

83 

87 

96 

96 

93 

MIN 

65 

58 

70 

65 

63 

70 

7 1 

67 

71 

75 

74 

53 

53 

66 

53 

56 

66 

66 

66 

71 

65.5 

MAX 

86 

88 

94 

99 

99 

100 

96 

99 

96 

96 

90 

87 

90 

90 

61 

77 

87 

96 

99 

97 

90 

87 

89 

85 

36 

90 

95 

96 

93 

MIN 

69 

70 

68 

72 

74 

52 

55 

62 

68 

64 

67 

67 

70 

66.1 

MAX 

89 

92 

100 

104 

103 

104 

101 

100 

101 

94 

95 

89 

88 

92 

88 

86 

91 

99 

101 

100 

92 

37 

85 

88 

89 

90 

98 

98 

94 

MIN 

69 

65 

55 

65 

72 

^' 

6 1 

54 

5 1 

54 

61 

59 

59 

62 

59 

62.6 

MAX 

90 

92 

95 

99 

100 

98 

97 

101 

100 

102 

100 

95 

93 

93 

86 

35 

89 

97 

99 

98 

98 

92 

90 

89 

91 

90 

96 

95 

95 

MIN 

69 

72 

64 

65 

67 

66 

62 

62 

67 

70 

65.7 

MAX 

93 

92 

95 

98 

99 

97 

98 

99 

100 

99 

99 

98 

95 

95 

84 

87 

92 

94 

93 

98 

93 

68 

33 

90 

89 

87 

91 

93 

95 

MIN 

62 

62 

60 

60 

69 

70 

70 

66 

63 

67 

7 1 

7  1 

72 

70 

71 

74 

67 

63 

61 

69 

69 

69 

67 

68 

71 

67.7 

MAX 

88 

88 

89 

93 

98 

97 

97 

95 

92 

94 

85 

85 

81 

93 

95 

92 

84 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

93 

87 

MIN 

54 

55 

55 

65 

65 

62 

65 

58 

66 

60 

66 

69 

54 

48 

46 

50 

49 

59 

56 

60 

66 

69 

59.2 

MAX 

82 

92 

100 

103 

104 

103 

100 

95 

98 

94 

86 

68 

91 

94 

95 

89 

85 

99 

95 

95 

63 

79 

87 

89 

91 

94 

95 

92 

91 

MIN 

54 

47 

50 

56 

59 

62 

61 

61 

61 

68 

59 

53 

56 

57 

67 

62 

51 

65 

68 

64 

43 

45 

45 

46 

57 

51 

54 

59 

65 

57.1 

MAX 

88 

91 

95 

99 

99 

99 

97 

98 

96 

96 

91 

87 

89 

90 

84 

79 

86 

95 

100 

97 

68 

85 

87 

65 

89 

93 

96 

95 

93 

MIN 

^' 

60 

68 

70 

67 

68 

67 

64 

54 

65 

61 

62 

70 

58 

67 

69 

70 

7 1 

5 1 

51 

52 

55 

67 

62 

63 

55 

68 

63.1 

MAX 

90 

91 

95 

100 

101 

100 

98 

100 

99 

96 

100 

91 

91 

93 

84 

82 

86 

94 

96 

95 

96 

89 

85 

65 

90 

86 

93 

93 

92 

MIN 

60 

70 

70 

69 

70 

74 

74 

63 

58 

55 

67 

58 

64 

64 

66 

70 

65.8 

MAX 

100 

98 

91 

91 

92 

91 

85 

87 

93 

94 

96 

93 

83 

81 

88 

91 

86 

91 

90 

MIN 

66 

62 

56 

56 

62 

70 

70 

59 

70 

70 

68 

66 

54 

67 

67 

63 

63 

69 

64.5 

MAX 

89 

91 

96 

99 

98 

100 

95 

100 

98 

98 

97 

92 

93 

91 

36 

81 

66 

93 

98 

95 

96 

89 

87 

33 

38 

87 

94 

95 

93 

95 

93.0 

MIN 

66 

60 

58 

63 

70 

70 

67 

74 

70 

68 

67 

65 

70 

70 

76 

61 

52 

57 

70 

63 

57 

68 

72 

57.7 

MAX 

9i» 

88 

90 

95 

98 

100 

98 

95 

96 

95 

95 

95 

89 

90 

90 

33 

78 

84 

92 

97 

97 

94 

85 

85 

85 

84 

86 

94 

95 

92 

91.3 

MIN 

65 

56 

57 

68 

66 

63 

64 

67 

66 

6  5 

65 

66 

60 

51 

69 

70 

68 

69 

70 

58 

54 

50 

51 

67 

60 

6 1 

62 

69 

63.2 

MAX 

85 

86 

89 

93 

97 

98 

98 

95 

96 

95 

92 

69 

90 

89 

69 

81 

83 

84 

91 

94 

96 

91 

83 

83 

35 

82 

86 

89 

69 

91 

89.7 

MIN 

69 

58 

64 

65 

70 

70 

70 

57 

63 

61 

67 

65 

63 

63 

71 

66.5 

MAX 

86 

89 

95 

92 

90 

89 

97 

96 

98 

91 

99 

88 

90 

92 

87 

90 

93 

94 

99 

96 

93 

90 

86 

90 

89 

88 

93 

95 

93 

95 

92.2 

MIN 

62 

63 

63 

70 

69 

69 

70 

72 

70 

72 

70 

61 

60 

56 

73 

59.1 

MAX 

87 

89 

95 

98 

98 

98 

95 

98 

97 

95 

97 

35 

89 

90 

83 

60 

35 

92 

96 

95 

93 

85 

85 

85 

84 

83 

92 

93 

90 

92 

90 .9 

MIN 

49 

61 

62 

59 

62 

62 

62 

64 

56 

60 

55 

60 

59 

68 

63 

56 

58 

47 

61 

56 

59 

58 

66 

59.2 

MAX 

93 

91 

92 

96 

96 

94 

96 

96 

98 

95 

92 

90 

69 

88 

87 

92 

94 

94 

39 

86 

84 

88 

88 

91 

93 

92 

91.7 

MIN 

63 

62 

62 

65 

67 

68 

63 

69 

68 

61 

70 

67 

59 

68 

70 

58 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

59 

69 

67.3 

MAX 

86 

88 

94 

94 

98 

97 

95 

99 

95 

94 

86 

85 

89 

39 

64 

81 

85 

94 

99 

97 

91 

84 

65 

86 

89 

92 

93 

93 

92 

90 

90.8 

MIN 

58 

60 

59 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

68 

6  5 

59 

67 

64 

65 

69 

70 

68 

69 

62 

64 

66 

69 

64.3 

MAX 

87 

90 

94 

98 

.97 

96 

98 

97 

96 

94 

92 

90 

88 

86 

82 

80 

83 

91 

95 

94 

87 

83 

34 

85 

86 

89 

94 

91 

90 

90 

90.4 

MIN 

62 

60 

65 

68 

66 

62 

65 

68 

67 

60 

61 

62 

65 

65 

56 

66 

62 

52.9 

MAX 

95 

91 

95 

97 

97 

98 

100 

101 

83 

91 

90 

92 

93 

96 

90 

95 

88 

66 

90 

92 

91 

92.9 

MIN 

72 

6 1 

62 

70 

69 

62 

68 

7 1 

70 

70 

69 

64 

70 

56 

70 

70 

71 

69.0 

MAX 

90 

94 

100 

104 

103 

102 

102 

97 

99 

97 

88 

90 

91 

94 

95 

87 

87 

90 

98 

98 

85 

81 

68 

90 

91 

92 

94 

95 

90 

93 

93. S 

MIN 

50 

54 

58 

60 

65 

66 

64 

63 

67 

65 

63 

64 

62 

60 

70 

68 

68 

64 

^' 

56 

45 

50 

65 

60 

64 

70 

60.5 

MAX 

87 

92 

98 

101 

101 

99 

97 

97 

95 

84 

86 

88 

91 

92 

86 

85 

95 

96 

94 

77 

80 

85 

86 

88 

91 

93 

94 

88 

91 

91 .2 

MIN 

54 

5 1 

54 

58 

62 

63 

63 

63 

63 

67 

64 

5  3 

6 1 

59 

58 

68 

59.4 

MAX 

87 

88 

92 

94 

95 

96 

93 

95 

96 

95 

98 

91 

89 

85 

82 

86 

88 

89 

92 

93 

92 

84 

82 

80 

86 

87 

87 

88 

89 

88 

89. S 

MIN 

64 

62 

53 

61 

62 

66 

61 

65 

63 

68 

65 

6  1 

69 

58 

70 

69 

7  1 

68 

64 

7 1 

67 

68 

62 

65 

66 

61 

55 

65 

65>a 

MAX 

84 

87 

90 

92 

92 

92 

91 

92 

94 

95 

96 

88 

87 

84 

78 

85 

87 

88 

91 

92 

92 

83 

83 

60 

84 

87 

86 

86 

89 

87 

88*1 

MIN 

69 

64 

59 

64 

65 

69 

65 

69 

68 

69 

70 

65 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

57 

69 

64 

62 

64 

67 

67 

63 

53 

70 

67.4 

MAX 

85 

85 

85 

87 

88 

38 

87 

88 

89 

94 

69 

87 

86 

82 

81 

85 

85 

84 

86 

90 

92 

32 

80 

79 

84 

84 

83 

85 

86 

85 

85.7 

MIN 

76 

73 

75 

74 

76 

75 

76 

74 

77 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

72 

76 

75 

73 

76 

76 

72 

70 

69 

76 

72 

72 

72 

72 

79 

74.0 

MAX 

94 

90 

94 

9B 

98 

98 

96 

98 

98 

97 

93 

92 

92 

82 

86 

89 

93 

98 

99 

95 

86 

89 

91 

92 

93.3 

MIN 

68 

6  3 

59 

66 

69 

69., 

65 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

65 

71 

70 

68 

71 

73 

66 

65 

63 

57.1 

MAX 

89 

90 

95 

94 

95 

100 

93 

95 

94 

94 

91 

90 

88 

92 

89 

75 

80 

92 

91 

94 

94 

85 

86 

85 

84 

80 

90 

90 

86 

90 

89  .7 

MIN 

61 

5  7 

58 

60 

60 

69 

65 

66 

70 

63 

68 

60 

67 

62 

66 

70 

69 

68 

70 

72 

72 

56 

60 

70 

64.1 

MAX 

83 

38 

93 

96 

97 

98 

95 

95 

95 

91 

8b 

33 

83 

88 

87 

82 

63 

94 

94 

96 

88 

78 

85 

84 

87 

89 

93 

94 

35 

66 

89.4 

MIN 

48 

46 

49 

53 

58 

62 

59 

59 

65 

66 

60 

48 

58 

58 

56 

68 

63 

67 

62 

67 

65 

46 

40 

46 

48 

52 

48 

55 

60 

56 

56.5 

MAX 

90 

95 

96 

98 

97 

96 

97 

99  102 

102 

99 

98 

94 

91 

81 

37 

92 

96 

97 

99 

90. 

85 

85 

90 

90 

91 

90 

95 

94 

93.7 

MIN 

66 

62 

62 

65 

68 

68 

64 

70 

68 

67 

67 

64 

68 

67 

71 

70 

73 

71 

67 

68 

68 

69 

68 

64 

66 

70 

68 

69 

67 

69 

67.5 

MAX 

98 

92 

91 

93 

97 

97 

95 

95 

98 

98 

99 

97 

95 

93 

90 

86 

87 

89 

92 

95 

94 

88 

84 

85 

89 

88 

85 

89 

91 

91 

92.0 

MIN 

65 

63 

62 

66 

68 

68 

'6 

70 

69 

68 

70 

64 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

69 

70 

60 

64 

71 

70 

67 

69 

71 

68.0 

MAX 

86 

87 

94 

100 

98 

97 

95 

95 

95 

89 

88 

82 

84 

87 

82 

83 

90 

94 

97 

95 

86 

79 

82 

84 

87 

89 

93 

93 

69 

85 

89.5 

MIN 

57 

55 

61 

64 

63 

67 

66 

63 

66 

69 

64 

67 

62 

58 

65 

67 

63 

66 

65 

71 

69 

51 

62 

61 

53 

53 

59  j 

59 

62 

66 

61  .1 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

bREENSBORO 


HAWKINSVILLE 
HOGGARDS  MILL 
JASPER   1  NNW 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON   KB  AIRPORT 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA    1  NE 
MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
NEWNAN 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA   2  NNW 

THOMASVILLE 

TIFTON   2  N 

TOCCOA 


a««  r«t«r«nee  notAB  following  StktloD  Index. 

-  HO  - 


DAILY  TEMPERATURES  oeo^s,* 

Table  S  '  ConHnuad   SEPTEHBERH5* 


Station 

Day  Ol  Monlh 

• 

i 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

 1 

28 

 1 

3oj  31 

VALOOSTA  WP  AIRPORT 

100 

97 

9* 

96 

94 

97 

90 

93 

88 

93 

93 

96 

94 

96 

91 

SO 

85 

89 

88 

84 

90 

91 

89 

92  18 

MIN 

66 

67 

65 

70 

70 

68 

66 

70 

66 

67 

70 

66 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

69 

70 

7X 

7J 

71 

65 

69 

70 

68  •9 

NARRENTON 

MAX 

93 

98 

98 

97 

96 

98 

96 

93 

79 

81 

90 

94 

95 

92 

82 

81 

81 

82 

84 

90 

89 

90 

90 

89iS 

MIN 

67 

5B 

57 

63 

67 

68 

64 

74 

73 

73 

74 

69 

71 

70 

67 

74 

73 

68 

69 

73 

72 

37 

55 

54 

65 

63 

66.9 

WASHINGTON 

MAX 

MIN 

WAVCROSS 

MAX 

94 

98 

98 

97 

97 

97 

97 

99 

96 

93 

90 

92 

86 

86 

87 

91 

93 

94 

93 

81 

84 

87 

86 

85 

88 

89 

91 

11  ■•■ 

MIN 

66 

65 

59 

68 

67 

68 

69 

66 

65 

66 

7  \ 

71 

j2 

7[ 

7 1 

62 

7 1 

7  1 

69 

67 

68 

70 
70 

NAVNESBORO  3  NE 

MAX 

91 

91 

95 

101 

100 

100 

97 

100 

100 

95 

98 

92 

92 

94 

83 

81 

87 

93 

95 

96 

93 

95 

90 

87 

85 

92 

93 

92 

93 

92.9 

MIN 

66 

54 

61. 

60 

65 

65 

64 

64 

65 

66 

65 

67 

68 

61 

70 

69 

69 

66 

67 

73 

72 

64 

63 

» 

6S 

65 

67 

69 

65 

69 

65.0 

WEST  POINT 

MAX 

8<. 

89 

94 

97 

96 

97 

95 

94 

95 

97 

91 

86 

88 

88 

86 

75 

83 

94 

97 

95 

89 

86 

88 

84 

91 

93 

93 

91 

91 

89 

90.5 

MIN 

57 

56 

56 

59 

64 

68 

66 

66 

66 

67 

64 

54 

65 

61 

62 

70 

68 

66 

68 

73 

74 

53 

50 

52 

65 

67 

61 

61 

64 

70 

62.7 

WOOORUFF  DAM 

MAX 

100 

93 

91 

96 

95 

9: 

98 

92 

82 

85 

98 

88 

90 

90 

92 

94 

MIN 

6'. 

61 

63 

66 

71 

69 

66 

71 

69 

71 

73 

69 

70 

64 

70 

71 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  ».  6* 
0  o  % 
H  < 

AILEY 

BTAP 

.30 

.28 

.28 

.26 

.24 

.29 

.27 

.24 

.29 

.16 

.27 

.27 

.24 

* 

* 

.47 

.05 

.20 

.27 

.26 

.15 

.15 

.25 

.18 

.22 

.07 

.09 

* 

.38 

B6.34 

(IlID 

9 

15 

13 

15 

11 

9 

• 

15 

6 

15 

14 

14 

24 

22 

26 

14 

9 

12 

8 

17 

20 

21 

12 

24 

34 

22 

7 

IS 

17 

18 

4  58 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.31 

.36 

.23 

.21 

.30 

.24 

.31 

.29 

.10 

.18 

.25 

.32 

.21 

.20 

.24 

.24 

.18 

.19 

.19 

.21 

.24 

.13 

.21 

.15 

.21 

.23 

.10 

.14 

.26 

.13 

6.56 

IIKD 

48 

45 

48 

46 

44 

38 

47 

52 

40 

43 

57 

78 

62 

61 

45 

78 

52 

40 

38 

32 

59 

68 

51 

59 

52 

SO 

37 

47 

53 

42 

1512 

ATHSMS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.29 

.34 

.24 

.24 

.21 

.22 

.21 

.31 

.19 

.19 

.25 

.19 

.43 

.12 

.03 

.18 

.20 

.20 

.21 

.29 

.24 

.32 

.13 

.16 

.11 

.21 

.14 

.26 

B6.55 

WIND 

16 

7 

13 

7 

8 

4 

14 

7 

15 

18 

18 

23 

52 

27 

26 

33 

« 

16 

14 

13 

8 

16 

29 

25 

• 

« 

32 

3 

14 

15 

473 

KXPSRIHENT 

EVAP 

.32 

.30 

.26 

.26 

.25 

.28 

.43 

.22 

.27 

.22 

.22 

.25 

.45 

.25 

.05 

.06 

.04 

.11 

.25 

.38 

.36 

.30 

.30 

.27 

.23 

.14 

.15 

.26 

.30 

.26 

7.44 

WIHD 

42 

21 

14 

15 

17 

18 

37 

21 

24 

10 

23 

45 

48 

20 

14 

7 

6 

7 

26 

53 

69 

56 

25 

35 

22 

31 

16 

27 

49 

41 

839 

BOGGARDS  KILL 

EVAP 

.29 

.25 

.26 

.27 

.20 

.24 

.24 

.14 

.34 

.24 

.21 

• 

.49 

.27 

.18 

.07 

.09 

.16 

.20 

.20 

.23 

.16 

.13 

.19 

.22 

.14 
8 

.12 

.20 

.20 

.19 

6.12 

WIHD 

8 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

7 

6 

• 

19 

17 

14 

4 

6 

6 

7 

4 

14 

10 

6 

17 

12 

5 

8 

10 

9 

262 

SOME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.27 

.22 

.18 

.20 

.25 

.25 

.27 

.29 

.18 

.23 

.24 

.21 

.31 

.19 

.22 

.22 

.19 

.08 

.21 

.21 

.26 

.07 

.19 

.20 

.20 

.17 

.18 

.17 

.17 

.10 

6.13 

WIND 

19 

8 

1 

1 

5 

7 

10 

13 

13 

10 

16 

14 

54 

26 

10 

22 

17 

2 

4 

23 

42 

42 

18 

13 

10 

5 

10 

4 

9 

7 

435 

TirrOK  2  N 

EVAP 

.32 

.30 

.28 

.25 

.26 

.22 

.23 

.21 

.30 

.17 

.08 

.39 

.23 

.24 

.14 

.12 

.09 

.22 

.09 

.23 

.21 

.08 

.11 

.17 

.04 

.17 

.12 

.17 

.31 

.04 

5.79 

WIND 

18 

42 

22 

13 

14 

 1 

17 

24 

7 

10 

17 

14 

IS 

26 

25 

27 

16 

IS 

9 

11 

4 

23 

19 

3 

16 

26 

31 

18 

12 

IS 

14 

526 

RSrSREKCE  NOTBS 

TIte  four  digit  Ideatlf Icatlon  Duabvrs  In  the  lodes  ouaber  coluaa  of  the  StstlOD  Index  are  uelrned  on  a  elate  baele.     There  vlll  be  oo  duplication  of  Dunbers  elthln  a  atate. 
Figure*  and  letters  folloving  the  station  naae,  euoh  as  12  SSW,  ladlcate  distance  In  silee  aad  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tlaes  glTSn  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

■oethly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  daya  for  the  preceding  12  aonths  vlll  be  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  eblch  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  lo  this  Issue. 

VDlees  othervlso  Indicated,  dlaenslonal  units  used  In  thin  bulletin  are:     teaperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  ■svesent  in  slles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
Average  of  r. 

Ivaporatlon  Is  aessured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
aieet  and  hail  were  Included  In  enowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
taounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houra  ending  at  tiae  of  obaervatlop.     See  the  Station  Index  for  observation  tiae. 

Saow  OD  ground  Id  nbte  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Voathor  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  valuea  are  at  7:30  A.H.  E.S.T.  ITR  KJUIV  lo  Table  7  aeans  the  water 
•qulvalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  aore.  Water  equivalent  aaaplee  are  necessarily  taken  froa  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anowpack  result  In  apparent  Inconsistenclee  In  the  record. 

-    Mo  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates, 

•  Aaount  Included  In  following  aeasureaent,  tlat  distribution  unknown. 

x>    Data  in  the  coluaa  foraorly  beaded  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1934. 

Cage  la  equipped  with  a  vlndahleld. 
B    Adjusted  to  a  full  aontb. 

C     Id  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicatee  recorder  stations.     These  stations  are  proceaaed  for  special  purpoeea  and  arc  publ iahed  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated.  using  a  ratio  of  1  loch  eater  equlvaloal  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

a    One  or  aore  days  of  record  alssliLg:  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aontb. 
R    Aaounts  fros  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  say  vary  slightly  Iros  the  aaounts  lo  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
T     Includes  total  for  previous  aonth. 

BObacrlptlon  Price:  20  cents  per  copy,  sonthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  eubscrlptlon  Includes  the  Annual  Suaaary . >  Chocks  and  auncy  orders  should  be  sade  payable  to  the  Treasurer  of  the 
llblted  States.     Realttaaces  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  eent  to  the  Superintendent  of  Docuaents.  Governaent  Printing  Office,  Washington  23,  D.  C. 


-  Ill  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1  Draixiaget  1 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Obaer- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

1 

Refer 

Temp. 

0. 

"S 

Temp.  I 

Precip. 

1 

tables 

ABBEV 1 LLE 

0010 

WILCOJt 

9 

32  00 

83  18 

240 

8A 

GEORGE  W,  DOWDY 

3 

C 

3754 

1 

31  66 

81  56 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5 

ADAIRSVI LLE 

3 

c 

GOAT  ROCK 

3782 

3 

32  36 

66  05 

400 

6P 

GA .    PCWER  COMPANY 

0053 

16 

31  08 

63  25 

24C 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

5P 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  6 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

7 

SPALD ING 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  3  5 

ALASAHA  EXP  STAT  ION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROY  £.  HOLLAND 

2  3  5 

7 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

84  09 

200 

7A 

7A 

FRANK  S  ORTON 

2  3  5 

7 

4070 

6 

33  14 

64  34 

640 

MID 

MRS.  RUTH  T,  GABLE 

AlLATOONA  OAM  2 

BARTOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

4133 

34  21 

82  56 

785 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

^9 

R.  A.  MC  LENDON 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

Sumter 

6 

32  06 

84  10 

476 

6P 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

7 

HAZLEHURST 

AMERICUS  SCS 

0256 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

450 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

NEMPTOWN  GAP 

UNION 

TVA-131 

3 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

BA 

PBOF     E     5  SELL 

2  3  5 

7 

HIAWASSEE 

4279 

7 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRl 

CLARKE 

33  55 

685 

EDDIE  L.  RpESE 

2  3  5  6 

7 

HOGGARDS  MILL 

4388 

31  12 

84  27 

132 

MIC 

8A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6 

ATHENS  we  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

JACKSON  DAM 

GA.  POWER  COMPANY 

ATLANTA  we  AIRPORT 

0451 

6 

33  39 

94  25 

977 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5 

AUGUSTA  H8  AJRPOBT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

Bl  58 

143 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

JE5UP 

WAYNE 

A.  C.  MAYERS 

AUGUSTA 

050  0 

RICWOND 

14 

33  28 

81  59 

130 

6P 

6P 

FRANK  K,  MYERS 

2  3  5 

7 

JOHNTOWN 

4686 

5 

34  31 

84  17 

- 

MID 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

SA  INBRIDGE 

5P 

CHIEF,  FIRE  DEPT . 

2  3  5 

7  C 

JONESBORO 

4700 

6 

33  31 

84  21 

930 

BA 

E.  J.  5WINT,  SR. 

3 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

BEAVERDALE 

0746 

12 

34  55 

84  51 

724 

HENRY   E .  WARMACK 

3 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

HENRY  C.  HEAHN 

LAFAYETTE 

WALKER 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

c 

8LACKBEAR0  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

61  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  6  WLDF  SVC 

2  3  5 

7 

4949 

3 

33  02 

65  02 

740 

6P 

8A 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  6 

5LAIHSVP.LE  EXD  STA 

I 

34  51 

B3  56 

1938 

3A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

7 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

63  07 

720 

8A 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS  3 

0979 

31  23 

64  56 

300 

7P 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Blue  rioge  resvb  dam 

1029 

34  53 

64  17 

1560 

3 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

34  12 

B3  02 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

TVA-153 

3 

BRASSTOWN  BAlO 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

63  49 

4780 

8A 

3 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NES6IT  BAKER 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

2  3  5 

6386 

31  56 

82  41 

ISO 

eA 

8A 

BRUNSW ICK 

1340 

2 

31  09 

81  29 

14 

5P 

2  3  5 

T 

c 

BRUNSWICK  CAA  AIRoORT 

1345 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

7  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

euENfi  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

667 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

MAYSVILLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

3 

Burton  cam 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W,  RUCKER 

c 

5856 

11 

32  50 

82  14 

186 

8A 

MRS.  E.  B.  KING 

625 

THOMAS  F .  MATHEWS 

3 

5674 

10 

33  06 

33  13 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

BUTlER  CREEIC 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

118 

EDWIN  S.EPSTEIN.  JR 

6P 

6P 

MARK  G.  MC  COMB 

CAIRO  2  NNW 

1463 

8 

30  54 

84  13 

265 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

7 

H.    W.  COLLINS 

2  3  6 

CALHOUN  EXO  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

34  58 

650 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

JASPER 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  3  6 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

64  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

16 

31  3  0 

83  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

6126 

ID 

32  12 

82  36 

155 

7A 

L .  G .  REYNOLDS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

64  29 

694 

C.  B.  TEASLEY 

3 

c 

8A 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

460 

eA 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

3 

990 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  5 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

34  22 

83  14 

700 

JOHN  CARROLL 

3 

c 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

BAKER 

EMORY  UNI  FLO  STA 

c 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

CITY  OF  CA9H0LLT0N 

2  3  5 

7  C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

7 

34  42 

84  13 

2060 

8A 

CARTERS 

MURRAY 

695 

BA 

RALPH  M,  MESSER 

3 

6407 

3 

34  00 

84  12 

1025 

&A 

MRS .  M.  H .  DEMPSE Y 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  46 

735 

5P 

CITY  OF  CAHTERSVILLE     2  3  5 

7 

CARTEHSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

34  50 

686 

6RANVEL  P.  TATUM 

3 

COUNTY  AGENT 

CAVE  SPRINGS  A  S5W 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

600 

WILLIAM  W,  BARNET 

c 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

4 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5 

7 

7276 

16 

30  47 

83  33 

180 

6P 

8A 

MHS.ROSSIE  D.  JONES 

CHATSMORTH  1  W 

WILLIAM  L.  ELROD 

3 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

64  57 

650 

7A 

CH  ICltAMAUGA  PARK 

1906 

19 

34  55 

85  16 

789 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

CATOOSA 

CHOESTOE 

1927 

7 

34  48 

83  54 

1900 

TVA-570 

3 

TVA-669 

3 

CLAYTON 

1982 

RASUN 

14 

34  53 

63  24 

2000 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  6 

RCME 

FLOYD 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  5  7 

CLERMONT  3  SW 

1998 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  CUILLIAN 

C 

7606 

4, 

34  10 

85  16 

700 

MID 

CLEVELAND 

MARY  L.  SUTTON 

3 

7610 

34  21 

86  10 

637 

MID 

MID 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  26 

84  59 

260 

6P 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

7 

'2 

COuUMBUS  W8  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  56 

385 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

7  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

CONCORD 

2193 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

C.  R.  SMITH 

3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

U.    S.  COAST  GUARD 

."'3  6  7 

C00LID6E 

223B 

THOMAS 

B 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JH 

C 

6223 

11 

33  18 

82  59 

550 

MID 

8A 

TVA-IU 

COOPER  GAP 

HARRY  M.  BUTLER 

C 

6269 

1? 

34  hi 

64  16 

2300 

3 

COHDELE 

2266 

6 

31  58 

33  47 

310 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5 

2263 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

HOYT  S.  DILLARD 

2  3  5 

CHATTOOGA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

C.  H.  MC  MILLAN 

2  3  6  7 

CUMMINC  1  N 

2403 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  03 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

SWEPT 

8604 

7 

34  56 

64  13 

1800 

eA 

TVA-129 

3 

CURRYVILLE  2  W 

GORDON 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

8617 

32  45 

61  38 

210 

MID 

CITY  WTR  t  LT  DEPT 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

TALBOTTON 

^6 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5  7 

OAHLONEGA 

2475 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

MRS.  MAUD  M.  MAGOOO 

2  3  5  7 

DALLAS 

2465 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1016 

MISS  EVELYN  J.TINNE' 

3 

c 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

34  58 

790 

3A 

JOHN  E.   MC  LELLAN 

2  3  5 

7 

8557 

6 

32  58 

84  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

OANBRUG  6  NNE 

2502 

^6 

33  56 

82  36 

MIO 

M,    IRENE  DueOSE 

C 

6666 

30  61 

83  59 

276 

6P 

6A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5  7 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

64  27 

355 

S.  W.  KENNEY 

3 

FRED  BELL 

2  3  6  6  7 

DAWSONVlLLt 

2570 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

TVA-57* 

3 

DIAL  ^OST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

TVA-633 

3 

TOCCOA 

STEPHENS 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  6  7 

DOCTORTOWS  :  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

R.  C.  THOMPSON 

3 

6606 

7 

34  46 

33  42 

_ 

8A 

TVA-15* 

3 

DOLES 

2726 

6 

31  42 

33  53 

260 

JOHN  R.  RUSS 

c 

6854 

18 

34  52 

85  02 

880 

7A 

TVA-392 

3 

DONA LSONV I LL E  3  W 

SEMINOLE 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

WATER  WORKS  DEPT 

DOUGLAS 

2783 

13 

EDWARD  LUND 

2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

WAUESKA 

CHEROKEE 

mS.  MARY  P.  CLINE 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

eA 

6.  H.  EVANS 

3 

9141 

11 

33  24 

82  s'"* 

500 

6P 

64 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5  7 

2B39 

LAUREnS 

9 

32  33 

82  55 

255 

6P 

W.    LEO  SCARBOROUGH 

2  3  6 

9157 

14 

33  44 

82  44 

616 

6P 

8A 

MRS.   HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5  7 

2844 

CITY  OF  DUBLIN 

WATKINSVILLE  SCS 

SOIL  CONSERV.  SVC 

EASTMAN 

2966 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

WAVCR05S 

JOHN  J.  TOeOLA 

2  3  5  7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

295 

DAN  W.  HAMHACK 

c 

WAYNESBORO  3  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  SB 

250 

6P 

6P 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5  7 

ELBERT ON 

3060 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

WEST  POINT 

9291 

32  62 

65  11 

575 

6P 

8A 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  5  7 

3115 

12 

34  42 

64  29 

1300 

A.   0.  DOVER 

3 

WINDER  1  S5E 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

63  43 

975 

HID 

CO  FORESTRY  UNIT 

3147 

33  52 

84  69 

1200 

MISS  JANETTE  ALLGOOC 

3 

9506 

MER IWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

EA 

ALVIN  A,  SIMS 

3 

EXPER IMENT 

3271 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

7 

WOODRUFF  DAM 

9519 

6 

30  43 

84  52 

230 

eA 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 

FAIRMOU.NT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

DYMPLE  0.  WARMACK 

3 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

6 

34  06 

84  31 

992 

BA 

W.   G.  BOOTH 

3 

FARGO 

3312 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

YOUNG  HARR 1 S 

9605 

7 

34  66 

83  61 

1920 

8A 
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3 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITZGERALD 

3386 

BEN  KILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  50 

8A 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

34  09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  26 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

le 

34  56 

35  21 

710 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTttJ  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  M.  CAVIS 

3 

.  C 

FOLKSTQN  9  SW 

3466 

CHARLTOtl 

15 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

7A 

MRS,  MAYME  R.  HAYES 

2  3  6 

7 

FORT  VALLEY  3  E 

364fc 

PEACH 

9 

32  34 

83  61 
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MID 

■I 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5 

7 

fbankl:n 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

3A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5 

7 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Severe  drought  conditions  grew  worse 
during  October  -  the  tenth  consecutive 
month  with  less  than  normal  rainfall. 
Temperatures  climbed  to  extreme  heights 
in  early  October  and  sank  very  low  the 
latter  part  of  the  month.  Temperatures 
averaged  66.2°   (0.8"  above  normal)  and 
extremes  ranged  from  105°  at  Fort 
Gaines  on  the  5th  to  20°  at  Calhoun 
Exp.  Sta.  and  La  Fayette  on  the  31st. 
The  high  of  105°  is  a  new  record  for 
October  supplanting  101°  in  1911.  The 
85-degree  range  this  month  is  also  a 
new  record  for  October.  Precipitation 
averaged  0.95  of  an  inch  (1.70  inches 
below  normal)  and  station  totals  ranged 
from  4.58  inches  at  Flat  Top  to  0.04  of 
an  inch  at  Fitzgerald. 

October  opened  with  fair  and  hot  wea- 
ther.    With  the  Bermuda  High  maintain- 
ing its  westward  extension  over  the 
southeastern  United  States,  there  was 
little  change  in  the  weather  in  Georgia 
until  the  6th.     Temperatures  reached 
record  high  values  during  the  heat  wave 
of  the  4th-6th.     A  strong  high  pressure 
system  centered  over  northern  Minnesota 
about  noon  on  the  6th  drifted  to  Lake 
Huron  by  noon  of  the  7th,  spreading 
seasonably  cool  air  into  northern  Geor- 
gia on  the  evening  of  the  6th  and  to 
the  southern  border  of  the  morning  of 
the  7th.     Thunderstorms  and  showers  as- 
sociated with  this  change  to  cool  wea- 
ther gave  some  rain  at  most  points  in 
the  middle  and  southern  divisions  and 
at  some  points  in  the  norhtern  division. 
The  cool  snap  held  through  the  8th,  and 
although  it  brought  only  seasonably  cool 
weather  the  change  was  noticeably  sharp 
with  temperatures  20°  to  25°  lower  on 
the  8th  than  on  the  6th.  Temperatures 
rose  sharply  on  the  9th  and  a  continua- 
tion of  the  rising  trend  established 
rather  warm  weather  that  held  from  the 
12th  through  the  14th.     A  combination 
of  circumstances  brought  cooler  weather 
on  the  15th.     One  of  these  was  a  cold 
front  that  reached  the  northwest  ex- 
tremity of  the  State  about  midnight  of 
the  14th-15th  while  the  other  was  the 


approach  of  hurricane  "Hazel"  from  the 
southeast.     The  cloud  umbrella  of  the 
hua"ricane  spread  over  the  southeast 
portion  on  the  afvernoon  of  the  14th 
and  produced  rain  in  the  coastal  area 
the  afternoon  of  the  i4th  and  morning 
of  the  15th.     Rain  due  to  the  hurricane 
was  heavy  in  the  Brunswick- Savannah  area 
but  became  nil  a  few  miles  inland,  while 
the  cold  front  moving  through  the  State 
from  the  northwest  produced  only  widely 
scattered  light  showers.     The  center  of 
the  hurricane  passed  more  than  100  miles 
off  the  coast  at  its  closest  approach 
east  of  Savannah  and  produced  no  destruc- 
tive winds  in  Georgia.     By  the  16th,  tem- 
peratures were  8°  to  15°  below  normal. 
With  only  a  slight  moderation  on  the 
17th,  rather  cool  weather  persisted 
through  the  23rd.     Fair  weather  continued 
and  temperatures  were  moderate  the  24th- 
26th.     The  27th-28th  period  was  quite 
warm  and  mostly  cloudy,  with  light  to 
moderate  rains  throughout  the  State  on 
the  28th.     Cloudiness  continued,  light 
rain  fell  in  scattered  areas,  and  tem- 
peratures dropped  sharply  the  29th.  The 
last  two    days  were  fair  and  cold  with 
temperatures  12°  to  17°  below  normal. 

Severe  drought  conditions  of  the  summer 
and  early  fall  continued  through  October 
except  that,  as  in  September,  appreciable 
amounts  of  rain  fell  in  the  coastal  area. 
Water  supplies  were  critical  in  many 
areas.     Rivers  reached  or  approached  re- 
cord low  stages,  and,  with  the  highest 
stages  for  the  month  within  half  a  fo^^t 
of  the  lowest  stage  at  most  gages,  av- 
erage stages  for  the  mr>nth  were  generally 
the  lowest  on  record.     Harvesting  of 
light  crops  of  corn,   sweet  potatoes,  and 
peanuts  were  virtually  completed.  Pas- 
tures were  fair  to  good  in  the  coastal 
area  but  mostly  a  failure  elsewhere.  Very 
little  grain  was  seeded  outside  of  the 
Coastal  area  because  of  hard,  dry  ground. 
Truck  and  vegetable  crops  made  fair  to 
good  progress  in  the  Coastal  area  but  the 
few  plantings  attempted  elsewhere  were 
mostly  failures.     Pecans  were  small  and 
poorly  filled.  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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paroant 

Numbar  oi  dayi  with  pracipitatloD 

1 

Station 

1 

£ 

111 

< 

u 

§  1 

a  J 

J 

is 

a 

n  n 
M 

a 

n  n 

„  M 

1:30 
EST 

7:30 
EST 

8 

r 

i 

i 

1 

N  a 

3 

ATBXHS  IB  AP 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

3.9 

\TLA)(TA  fB  AP 

NW 

14 

8.3 

47 

HI 

19 

73 

78 

41 

59 

9 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

73 

3.9 

"UOnSTA  fB  AP 

HW 

9 

9.8 

S5» 

I 

6 

86 

88 

43 

70 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

7 

- 

3.3 

COLDIIBDS  IB  AP 

86 

41 

63 

4 

3 

0 

1 

0 

0 

7 

3.0 

MACOH  IB  AP 

wmr 

11 

4.3 

32 

Ml 

6 

73 

83 

39 

48 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

86 

3.0 

aOHE  IB  AP 

89 

39 

61 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

4.3 

SATAinUB  IB  AP 

mn 

17 

8.6 

31 

HI 

7 

89 

88 

48 

71 

3 

1 

3 

0 

1 

1 

7 

79 

3.9 

•  Thla  datuB  la  obtained  by 
Tiaual  obaerratlon  alnca 
racordllg  aqulpsant  la  not 
KTallable.     It  la  not  nec- 
eaaarlly  tha  faataat  alle 
^ccurrlDg  during  tha  parlod. 

COMPARATIVE  DATA 


Tampaiatura 

Precipitation 

Tau 

a 

a 

r 

1 

1 
» 

« 

1 

> 
< 

1893 

64.9 

90 

36 

9.33 

1883 

64.9 

90 

34 

2.14 

1894 

64.3 

99 

38 

4.31 

1899 

61.9 

93 

39 

1.18 

1886 

63.8 

90 

38 

1.60 

1897 

66.7 

91 

34 

3.41 

1898 

63.3 

93 

37 

6.38 

1899 

69.8 

94 

31 

4.01 

1900 

69.3 

97 

41 

4.03 

1901 

63.6 

90 

32 

1.06 

1903 

64.8 

93 

38 

4.01 

190S 

64.3 

99 

29 

2.10 

1904 

69.3 

100 

34 

0.34 

1909 

69.1 

93 

31 

3.70 

1908 

63.3 

91 

28 

3.91 

1967 

83.4 

93 

29 

0.83 

1908 

63.3 

93 

32 

3.90 

1909 

63.8 

98 

24 

1.38 

1910 

67.8 

95 

20 

3.  SI 

1911 

89.8 

101 

SO 

4.83 

1813 

66.8 

93 

33 

3.68 

1913 

63.7 

99 

28 

3.39 

1914 

69.3 

93 

33 

4.38 

1911 

68.1 

94 

30 

6.96 

1918 

69.8 

94 

38 

3.33 

Tamparatuia 

Precipitation 

Yaar 

« 

t 

1 

1 

i 

• 

< 

i 

> 

< 

1917 

60.6 

83 

31 

1.06 

1918 

69.8 

97 

38 

4.38 

1919 

75.1 

99 

49 

3.90 

1930 

69.0 

94 

0.99 

1931 

64.0 

93 

25 

3.04 

1933 

63.6 

94 

38 

3.89 

1933 

64.7 

99 

26 

0.87 

1934 

63.9 

90 

22 

1.40 

1938 

66.9 

98 

29 

4.43 

1936 

67.1 

69 

29 

1.91 

1937 

68.0 

98 

37 

1.67 

1938 

68.3 

99 

27 

3.11 

1939 

63.9 

90 

28 

S.08 

1930 

63.3 

91 

24 

1.54 

1931 

67.6 

99 

34 

1.01 

1933 

64.8 

93 

29 

9.03 

1933 

67.0 

98 

28 

3.07 

1934 

66.9 

93 

26 

4.08 

1939 

87.0 

92 

31 

0.81 

1936 

68.0 

93 

38 

3.99 

1937 

63.3 

96 

30 

9.01 

1938 

64.9 

99 

33 

0.83 

1939 

67.4 

99 

22 

0.33 

1940 

89.6 

94 

28 

1941 

73.0 

99 

28 

3!  53 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

1 

1 

• 

M 

a 

* 

1943 

85.7 

92 

39 

1.84 

1943 

63.9 

99 

26 

0.90 

1944 

64.5 

93 

25 

3.97 

1949 

64.0 

99 

29 

3.79 

1946 

64.9 

91 

39 

3.56 

1947 

68.8 

93 

31 

4.73 

1948 

61.6 

87 

33 

3.72 

1949 

69.9 

93 

33 

3.07 

1990 

67.8 

91 

34 
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Arerttges  in  this  tabla  have  been  weighted  according  to  area. 
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1^42 

.  57 

8 

•  0 

0 

3 

2 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

81.9 

52.1 

67.0 

1 

2 

100 

33 

31 

113 

9 

0 

0 

0 

1.10 

_ 

1.51 

•  65 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GREENSBORO 

81.7 

51.1 

66.4 

2 

8 

101 

6 

28 

31 

122 

8 

0 

2 

0 

.47 

2.24 

•  36 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRIFFIN 

80.2 

53.0 

66.6 

2 

0 

98 

5 

30 

31 

119 

8 

0 

1 

0 

.31 

2.23 

.23 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LA  GRANGE 

79.7 

50.3 

65.0 

1 

2 

99 

5 

28 

31 

145 

5 

0 

1 

°o 

.71 

1.70 

.39 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LOUISVILLE 

80.5 

53.0 

66.8 

1 

4 

103 

5 

32 

31 

113 

5 

0 

1 

1.70 

•  90 

.80 

29 

•  0 

0 

3 

2 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

80.9 

53.0 

67.0 

4 

100 

5 

32 

31 

114 

7 

0 

1 

0 

1.28 

.99 

.46 

28 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MILLEDGEVILLE 

80.7 

48  .  5 

64.6 

- 

1 

99 

5 

31 

31 

7 

0 

2 

.57 

1.91 

.30 

8 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MILLEN 

80.7 

53.6 

67.2 

1 

0 

96 

5  + 

33 

31 

113 

6 

0 

0 

°o 

2.23 

.11 

1.00 

7 

•  0 

0 

5 

2 

1 

MONTICELLO 

79  .4 

45.4 

62.4 

-  1 

9 

97 

6 

24 

31 

179 

6 

0 

6 

.42 

2.35 

.28 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NEWNAN 

79.2 

51.6 

65.4 

1 

7 

97 

5 

26 

31 

130 

6 

0 

2 

I 

1.49 

1.21 

1.05 

13 

•  0 

0 

4 

1 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

79.2 

48.6 

63.9 

91 

5 

30 

31 

141 

3 

0 

3 

0 

.0 

0 

SWAINSBORO 

82. IM 

54. 9M 

68. 5M 

99 

5 

72 

6 

0 

0 

0 

2.04 

1.50 

7 

•  0 

0 

4 

2 

1 

TALBOTTON 

M 

5 

0 

0 

0 

.70 

2.05 

.40 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

WARRENTON 

79.0 

50.9 

65.0 

>S 

99 

5 

28 

3  1 

133 

3 

0 

1 

0 

.65 

2.02 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYNESBORO  3  NE 

81.3 

49.8 

65.6 

ID 

100 

5 

32 

3  1 

129 

7 

0 

1 

0 

1.38 

.87 

.52 

29 

•  0 

0 

4 

2 

0 

WEST  POINT 

80.3 

49.8 

55.1 

9 

97 

5 

28 

31 

139 

6 

0 

2 

0 

1.27 

1.29 

.75 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

65.8 

1.01 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

A I  LEY 

83. 8M 

51  .OM 

67. 4M 

102 

30 

31 

10 

° 

3 

0 

.40 

.31 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

82.8 

50.4 

66.6 

-  1 

2 

96 

6 

28 

31 

8 

0 

3 

0 

.47 

1.71 

.23 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

ALBANY 

83.3 

55.6 

69.5 

1 

3 

98 

6 

36 

31 

10 

0 

0 

.58 

1.59 

•  47 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

80.6 

50.0 

65 . 3 

—  1 

5 

95 

5 

26 

3 1 

125 

°o 

.12 

2  . 84 

.  08 

14 

•  ^ 

Q 

0 

Q 

AMERICUS  4  ENE 

81 .  IM 

53.0 

67.  IM 

1 

98 

5 

29 

3  1 

104 

6 

0 

1 

0 

•  31 

2.  00 

•  20 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BA I NBR 1 DGE 

85. 9M 

• 

70. 2M 

2 

0 

97 

34 

31 

47 

9 

0 

0 

0 

- 

.31 

1.25 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

80  .CM 

60  .OM 

70. OM 

91 

4+ 

48 

2 

0 

0 

0 

1^55 

•  70 

1 0 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BLAKELY 

33.2 

55.3 

59.3 

1 

3 

100 

5 

32 

31 

77 

11 

0 

1 

0 

•  44 

2.21 

•  32 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRUNSWICK 

80.2 

60.2 

70.2 

3 

93 

4 

40 

31 

49 

3 

0 

0 

0 

•  74 

2.99 

•  30 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

77.7 

59.2 

58.5 

89 

4 

38 

31 

72 

0 

0 

0 

0 

2*20 

•  94 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

CA I RO  2  NNW 

81.5 

55.5 

58.5 

7 

95 

5 

34 

31 

80 

5 

0 

0 

0 

1^39 

.43 

•  95 

7 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CAM  I LLA 

86.8 

53.8 

70.3 

8 

98 

6 

34 

31 

40 

13 

0 

0 

0 

•  28 

1.65 

•  16 

29 

•  0 

0 

2 

0 

CAMP  STEWART 

79.9 

54.7 

67.3 

5 

94 

5 

32 

31 

93 

3 

0 

1 

0 

•  48 

2.62 

.40 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORDELE 

81.8 

54.5 

68.2 

2 

7 

99 

5 

32 

31 

8 

0 

1 

0 

1^03 

.88 

.61 

8 

•  0 

I 

3 

1 

0 

CUTHBERT 

83.2 

56.6 

69.9 

2 

5 

100 

5 

36 

31 

64 

9 

0 

0 

0 

U45 

.72 

.93 

29 

.0 

2 

2 

0 

DOUGLAS 

EASTMAN 

82.9 

55.0 

69.0 

1 

•  9 

102 

5 

35 

31 

75 

8 

0 

0 

0 

1.30 

1.36 

1.00 

7 

•  0 

0 

2 

1 

1 

FITZGERALD 

81.6 

55.6 

66.6 

1 

i3 

97 

5 

35 

31 

77 

6 

0 

0 

0 

.04 

2.07 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

80. IM 

52. 3M 

66. 2M 

94 

5 

32 

21 

112 

3 

0 

1 

0 

1.25 

.40 

4 

•  0 

0 

4 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

81. ^M 

54. IM 

67. 8M 

92 

4  + 

32 

31 

82 

4 

0 

1 

0 

1.02 

•  50 

14 

•  0 

0 

3 

1 

0 

Precipitation 


See  Reieieoc*  Note*  Following  Station  Index 
-  116  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


6E0«eiA 
OCTMER  19}4 


Temperature 


SUHon 

'J 

•  "S 

>  ji 

<£ 

•J 

>  3 
<S 

J, 

I 
< 

1 

I  ^ 

Is 

8 

o> 

S 

a 
S 

t 
a 
S 

1 

No.  ol  Diya 

1 

H 

1^ 
Sx 

s 

.1 

% 
& 

Snow.  SImI.  Hall 

No.  of  Dayi 

Mu. 

Mln. 

3 

1 

11 

e 
t 

s 

S 

8 
^ 

• 

i 

s  Z 

!» 

«s 

•M 

St 

'oi 

i'e 

1  = 

Z  0 

3 

& 

FORT  GAINES 

S't.O 

53.0 

68.5 

l.<> 

106 

5 

31 

31 

87 

7 

0 

1 

0 

2.17 

.06 

2.17 

7 

.0 

0 

1 

1 

1 

GLENNVIULE 

79.3 

55.0 

67.2 

-  1,0 

9* 

5 

35 

31 

92 

4 

0 

0 

0 

.84 

- 

1.33 

.62 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

HAHKINSVILLE 

63.5 

51.1 

67.3 

.5 

102 

5 

27 

31 

100 

7 

0 

1 

0 

.59 

1  .90 

.31 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOOGAROS  MILL 

83.0 

53.9 

68.5 

.5 

100 

5 

29 

31 

84 

10 

0 

1 

0 

.54 

- 

1.11 

.19 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

LUMBER  CITY 

83. 6M 

51. IM 

67. '.M 

101 

6 

28 

31 

3 

.44 

1.64 

.39 

8 

.0 

*• 

1 

0 

0 

MONTEZUMA  1  NE 

81.5 

5<..2 

67.9 

•  6 

100 

5 

32 

31 

81 

.73 

.55 

7 

.  0 

Q 

2 

I 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

80.9 

53.7 

67.3 

-  2.5 

96 

5 

32 

31 

93 

6 

0 

1 

0 

.60 

1.29 

.50 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

QU I TMAN 

83  .9M 

56. 4M 

70. 2M 

1.3 

94 

4  + 

35 

31 

35 

8 

0 

0 

0 

.45 

1.67 

.35 

29 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

79.0 

50.8 

6'>.9 

-  1.6 

95 

5 

28 

31 

131 

2 

1.65 

.84 

.86 

15 

.0 

2 

2 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

78.2 

53.7 

66.0 

— 

94 

3 

35 

3  J 

107 

3 

0 

0 

0 

4.06 

1.61 

2.28 

14 

.0 

0 

4 

2 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

77. 3M 

61. 3M 

69. 3M 

-  .9 

88 

6 

■43 

31 

61 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.50 

1.97 

15 

.0 

0 

s 

2 

2 

THOMASV I LLE 

83.1 

51.0 

67.1 

-  1 ,  J 

97 

it 

30 

3 1 

93 

7 

0 

1 

0 

1.05 

1.91 

.32 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

TIFTON  2  N 

81. 4 

5*. 7 

68.1 

.1 

98 

6 

32 

31 

7 

? 

1 

0 

1.62 

.17 

1.54 

7 

.0 

0 

1 

1 

1 

VALDOSTA  4  NX 

82.8 

50.5 

66.7 

-  2.2 

94 

4  + 

28 

17* 

112 

8 

5 

0 

.37 

2.  14 

.26 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAVCROSS 

80.9 

53.3 

67.1 

-  1.9 

93 

4  + 

31 

31 

100 

6 

0 

1 

.62 

1.79 

.31 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

M 

0 

0 

.39 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

68.0 

1.07 

.0 

STATE 

66.2 

•  8 

.95 

1.70 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


13     14  15 


ASBCVILLE 
AMIRSVILLE 
AOEt. 
*ILEY 

ALAPAHA  EUP  STATION 
ALUNY 

ALLATOOMA  OAK  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  KB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAJNBRIO«E 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBCARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIME  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALO 
BROOKLET   1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SH 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CMICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

OAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

OAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  HSH 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SN 
FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
6LENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBOttO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
H0G6ARDS  MILL 

JASPER  1 

JONESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  MB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIOVILLE 
HILLED6EVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 

MONTICELLO 
MOULTRIE  Z  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEMNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  <•  N 

N0TT6LV  DAM 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 


RECORD  MISSING 


3.50 
.01  .93 


RECORD  MISSING 


1.70 
1.2B 

•  2« 

l.»3 
.97 
2.23 


•05  .01 
•01  403 


.27     .01  .01 


16     17     18     19  20 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 


Sm  B*f*i«nc«  NolM  FoUowlnB  Station  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


3 

Day  of  montb 

Station 

o 

 r— 

1  r  

— 1  

V.  T 

 1 

 r 

H 

1  t 

2 



3 

4  5 

 '  

6 

_!  

I 

1 

9 

10  1  11  I  12 

in  1 
13 

1 

15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

26 

1 

29 

 '■ 

30 

31 

RESACA 

.40 

T 

•  09 

T 

.00 

.97 

.09 

It  1 N060LD 

2  (to 

1 .20 

■  •7 

.11 

T 

*Ja 

.04 

R I S 1 NO  PAWN 

• 

.11 

.02 

.02 

.07 

• 

•  10 

.»» 

RO**e  MS  AIRPORT  R 

•  92 

•  10 

T 

T 

•  92 

loi 

•  09 

SAVANNAH  USOA  PL  6ARDEN 

T 

T 

.09 

.04 

•  30 

T 

■0«  ,02 

.00 

T 

T  T 

•  01 

Iavannah  beach  2  m  * 

T  T 

.2* 

•  02 

^  ■[ 

**** 

*  12 

* 

■ 

1.07 

• 

• 

STANLET  GAP 

1.22 

.19 

•  01 

SUCHCS 

•  00 

.11 

.49 

• 

SOUMERV I LLE 

•  21 

.01 

T 

I  •SO 

.0« 

.10 

; 

sHeet^oum** 

40 

10 

.09 

*90 

•  10 

• 

TAUeOTTON 

.70 

•  «0 

•  90 

TALLAPOOSA  2  NNH 

•  03 

.20 

.20 

.99 

TAYLOR SV [ LLE 

.90 

•  0« 

1  *os 

.32 

•  10 

'>4 

• 

*Ioi 

TIT  S 

*l 

•  02 

.11 

.09 

.01 

•  20 

•  01 

TOCCOA 

•  31 

•  03 

.09 

.29 

TRAV  MOUNTAIN 

.» 

•  97 

1*40 

- 

30 

01 

.01 

.11 

.94 

.00 

VALDOSTA  4  NW 

•  37 

•  00 

.2* 

■ALESKA 

1.01 

•  27 

•  1* 

.10 

.44 

.04 

.02  . 

HARRENTON 

■  03 

•  20 

•  02 

.99 

MASHINGTON 

•  43 

•  03 

•  02 

•  9« 

■AVCROSS 

i02 

•  10 

T 

.02 

T 

.01 

.IS 

•  91 

HAYNESBORO  3  NE 

1.38 

•  30 

.11 

.19 

•  *2 

HEST  POINT 

li2T 

•  13 

•  7« 

.07 

•  91 

HOOOeURY 

•  41 

T 

•  02 

•  90 

WOOORUFF  0AM 

•  30 

T 

•  33 

•  04 

WOOOSTOCK 

1.45 

1.01 

•  09 

•  9* 

.09 

V0UN6  HARRIS 

1^13 

.02 

.37 

■  01 

T 

T        T  T 

•  11 

•  99 

.07 

8m  BateraoM  NoMa  FoUewIng  SUttoo  bdM 


DAILY  TEMPERATURES  «o.«» 


Stallon 

Day  Of  Month 

& 
P 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At« 

A  I  LEY 

MAX 
MIN 

66 

95 
61 

93 
62 

96 
68 

98 
69 

102 
70 

98 
69 

74 

50 

78 
65 

86 
54 

85 
67 

90 
60 

92 
60 

93 
64 

85 
68 

77 
37 

70 
31 

74 

31 

82 
37 

74 
45 

72 
34 

74 
34 

80 
37 

80 
44 

83 
44 

85 
44 

86 

55 

85 
55 

74 

39 

60 
30 

33ia 

61*0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
68 

90 
69 

92 
68 

95 
67 

96 

65 

95 

65 

78 
51 

78 
56 

86 

57 

84 
69 

86 
60 

88 
61 

90 
65 

87 
69 

77 
33 

70 
30 

75 
33 

81 
38 

75 
40 

74 

32 

76 
34 

80 
37 

79 
39 

81 
41 

82 
45 

84 
46 

85 
51 

86 

65 

74 
34 

61 
28 

82i8 

ALBANY 

MAX 
MIN 

94 
70 

94 
67 

93 
67 

95 
71 

97 
72 

98 
74 

97 
68 

77 
53 

78 
56 

85 
59 

86 
60 

89 
66 

90 
65 

90 
67 

90 
67 

76 
44 

70 
40 

74 
41 

80 
47 

72 
46 

72 
43 

74 
44 

80 
46 

80 
48 

80 
48 

82 
51 

84 

52 

86 

57 

85 
60 

72 
39 

61 
36 

83<3 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

88 
70 

89 
65 

90 
60 

89 
66 

96 

67 

97 
66 

92 

58 

67 

51 

71 

52 

82 
55 

85 

67 

87 
66 

86 

65 

87 
68 

87 
52 

60 
37 

63 
36 

70 
41 

79 
40 

66 

37 

65 
38 

70 
33 

74 
40 

76 
42 

75 
46 

79 
47 

81 
48 

SI 
46 

TS 
45 

63 

32 

55 
26 

78.3 
50*0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
66 

B6 
67 

93 
70 

94 
66 

96 
66 

92 
63 

76 
60 

76 
54 

86 

se 

83 
58 

85 
67 

89 
59 

91 
62 

83 
69 

75 
52 

70 
33 

72 
30 

79 
34 

75 
42 

71 
39 

74 
30 

79 
36 

77 
38 

79 
41 

81 
43 

83 
46 

84 
47 

85 
57 

7J 
56 

60 
37 

62 
26 

80. « 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
68 

91 
67 

94 
68 

98 

72 

93 

72 

58 

73 
49 

82 
56 

84 
56 

86 
62 

88 
67 

88 
63 

88 
66 

80 
60 

77 
40 

72 
35 

80 
41 

72 
45 

69 
42 

75 
37 

79 
41 

77 
43 

77 
42 

79 

62 

82 

47 

84 

53 

S3 

57 

76 
52 

64 

34 

■  60 

■  29 

81.1 
53.0 

ATHENS 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 
64 

88 

59 

93 

70 

95 
66 

94 
69 

83 

55 

65 
50 

78 
54 

83 
53 

85 
57 

66 

65 

39 

67 
39 

71 
39 

74 
41 

75 
41 

78 
44 

79 
45 

S3 
49 

78 
54 

70 
48 

59 
36 

51 
29 

77.4 
50  .9 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

93 
66 

90 
60 

92 
62 

97 
66 

99 
64 

98 

65 

69 
54 

67 
50 

82 

53 

89 
47 

90 
49 

85 
58 

89 
61 

86 
63 

76 
60 

63 
42 

76 
44 

81 
34 

77 
39 

68 
41 

71 
42 

76 
40 

76 
38 

79 

39 

80 
38 

81 

39 

84 
46 

80 
52 

71 
46 

61 
31 

54 
24 

79.9 
48  .8 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
63 

90 
61 

96 
67 

98 
68 

98 
66 

74 

53 

67 

50 

81 
54 

86 
67 

86 
68 

86 
61 

87 
63 

86 
64 

67 
45 

60 
39 

70 
34 

80 
42 

67 
44 

68 
42 

70 
41 

74 
44 

75 
44 

78 

44 

79 
42 

80 
46 

84 
49 

79 
53 

66 
45 

53 
35 

52 
30 

77.8 
60.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
65 

87 
62 

91 
69 

95 
69 

95 

7  1 

73 
51 

64 

50 

79 
56 

83 
56 

86 
60 

83 
65 

86 
66 

85 
67 

71 
49 

59 
43 

69 
40 

79 
47 

68 
42 

66 
46 

69 
42 

73 
44 

76 
47 

74 

45 

76 
61 

80 
51 

81 

53 

78 
51 

63 
41 

50 
35 

50 
31 

76.3 
62 .6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
62 

91 
58 

91 
62 

97 
68 

97 
69 

97 
7  1 

75 
50 

76 
53 

83 
54 

84 
51 

87 
68 

86 
56 

88 
60 

83 
65 

76 
49 

67 
38 

71 

32 

81 

35 

67 
46 

67 
37 

71 

33 

75 
33 

77 
34 

80 
36 

82 

38 

83 
38 

86 

48 

82 
61 

74 

51 

59 
40 

58 
31 

80.1 
48.9 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
64 

94 
66 

98 

71 

100 

71 

98 

72 

85 
49 

75 
51 

86 

56 

87 
55 

89 
62 

89 
60 

91 
65 

84 
68 

77 
64 

68 
42 

71 
39 

81 
40 

75 
52 

75 
44 

71 
39 

71 
40 

72 
41 

81 
40 

83 
44 

83 
44 

86 
56 

83 
54 

78 

55 

67 
40 

55 
34 

81.9 
63.1 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
64 

94 

72 

96 
69 

97 
69 

94 

70 

94 
68 

80 
55 

86 

61 

86 
60 

82 
63 

88 
70 

88 
65 

90 
65 

90 
62 

80 
42 

81 

35 

81 
39 

84 
49 

77 
40 

79 
38 

85 

39 

80 
43 

82 

45 

82 

53 

84 
49 

85 

53 

81 

53 

88 

39 

78 
34 

86.9 
64.4 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

88 
76 

88 
75 

89 
76 

91 
73 

91 
72 

89 
69 

79 
68 

77 
55 

80 
65 

82 
68 

84 
66 

86 
66 

87 
70 

79 
70 

80 
67 

73 
45 

72 
43 

73 
48 

80 
50 

71 
56 

70 
46 

71 
47 

78 
48 

76 
64 

78 
56 

86 
67 

78 
61 

75 
65 

69 
38 

80.0 
60.0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
65 

83 
56 

86 

50 

88 
54 

89 
56 

90 

56 

87 
56 

64 

46 

61 

60 

77 
41 

82 
45 

81 
48 

83 
57 

84 

55 

81 
48 

59 

31 

59 
26 

66 
28 

75 
27 

65 
24 

65 

25 

66 

22 

70 
24 

76 

26 

78 
30 

77 
32 

77 
36 

79 
39 

72 
45 

57 
30 

75.5 
41.0 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

96 
68 

95 
70 

95 
69 

95 
68 

100 
71 

99 
69 

80 
60 

79 
53 

97 
61 

88 
60 

92 
63 

90 
68 

90 
64 

91 
64 

78 
60 

66 
44 

72 
41 

81 
41 

71 
60 

73 
46 

75 
43 

79 
43 

81 
46 

82 
47 

82 
52 

85 
61 

84 

65 

85 
61 

75 
56 

61 
36 

62 
32 

83.2 
55.3 

BROOKLET  1  W 

MAX 
MIN 

91 
67 

87 
64 

90 
69 

92 
70 

96 
72 

94 

70 

89 
53 

75 
49 

83 
58 

84 
60 

88 
61 

86 
62 

88 
66 

81 
69 

75 
67 

70 
45 

68 
42 

72 
47 

72 
47 

66 
46 

68 

39 

77 
40 

75 
44 

79 
49 

80 

60 

80 
48 

85 

55 

85 
63 

77 
61 

70 
41 

57 
36 

80.0 
55.2 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

87 
73 

88 
73 

87 
73 

93 
73 

92 
72 

90 
70 

79 
60 

77 

55 

82 
64 

82 
68 

83 

70 

86 
67 

86 
71 

81 
70 

79 
69 

70 
49 

72 
45 

75 
48 

79 

53 

72 
49 

72 
49 

75 
50 

75 
51 

78 
62 

78 
58 

82 
60 

88 
54 

87 
62 

84 

63 

64 

46 

63 
40 

80.2 
60.2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
76 

85 
77 

88 

77 

89 
74 

87 

72 

86 

70 

79 
57 

77 
62 

79 
65 

82 
69 

83 
7  1 

85 
65 

84 

71 

79 
70 

81 
56 

71 
45 

69 
42 

71 
47 

78 
49 

68 
60 

68 
46 

76 
46 

72 
49 

76 

58 

75 

65 

78 

58 

SI 

55 

79 
62 

75 
58 

60 
45 

62 
38 

77.7 
59.2 

CAIRO  2  NNM 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
68 

92 

72 

94 
69 

95 
69 

93 
69 

85 
65 

73 
52 

85 
62 

84 
62 

87 
64 

88 
68 

88 
64 

88 
66 

80 
61 

70 
41 

71 
38 

79 
40 

73 
50 

72 
46 

75 
40 

79 
41 

78 
47 

80 
49 

80 
66 

84 

51 

84 

62 

86 

69 

76 
59 

63 
38 

62 
34 

81.9 
55a5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

88 
66 

92 
62 

91 

55 

93 
61 

95 
63 

90 
62 

73 
56 

68 
50 

83 
51 

86 
46 

87 
50 

87 
67 

88 
56 

88 
60 

80 
42 

65 
36 

70 

30 

81 

36 

69 

39 

67 
34 

68 

35 

72 
29 

82 
29 

79 
30 

78 
36 

81 
40 

82 
43 

74 
40 

63 
46 

52 
29 

45 

20 

78.0 
44.8 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
69 

92 
70 

96 

70 

96 
71 

98 
70 

92 
65 

78 

56 

90 
60 

90 
61 

91 
60 

90 
65 

89 
62 

92 
67 

90 
68 

87 
45 

88 
40 

87 
47 

87 
48 

78 
42 

78 
43 

83 
42 

84 

42 

85 
44 

84 
46 

85 
46 

89 
45 

S9 
46 

85 
45 

70 
36 

68 
34 

86  •( 
53.8 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

89 
68 

88 

65 

88 

70 

93 
68 

94 

70 

91 
68 

83 
54 

71 

57 

82 
60 

82 
62 

85 
60 

87 
61 

87 
66 

84 

69 

76 
66 

71 
42 

70 
37 

76 
41 

76 
47 

68 
46 

71 
36 

76 

36 

75 
42 

77 
49 

79 
45 

81 

50 

83 

58 

84 
61 

SO 
64 

72 
47 

60 
32 

79  >8 
54tT 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

94 
61 

93 
57 

92 
54 

93 
62 

97 
61 

92 
62 

92 

50 

63 

61 

71 
54 

78 
55 

87 
52 

89 
54 

92 
59 

91 
64 

89 
47 

69 
36 

69 
40 

71 
41 

80 

70 

69 

70 

75 

78 

79 

82 

83 

85 

82 
48 

68 
34 

56 
24 

80.* 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
62 

92 

57 

94 
61 

97 
60 

95 
64 

78 
58 

65 

51 

81 
49 

85 
48 

87 
50 

82 
60 

87 
60 

87 
60 

73 
52 

58 
34 

70 
29 

79 
35 

70 
39 

67 

33 

73 
31 

73 
29 

78 
30 

75 
32 

78 
40 

80 
39 

81 
43 

74 
49 

65 
44 

51 

31 

51 
23 

77.6 
49.8 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
71 

93 
66 

92 
61 

96 
67 

100 
66 

95 
66 

85 
60 

64 

64 

83 

68 

88 
55 

88 
58 

87 
65 

90 

f  T 

89 
68 

86 
53 

63 

38 

76 
33 

82 
40 

74 
40 

70 
34 

78 
34 

80 
31 

82 

30 

82 
38 

81 
44 

82 
46 

82 
47 

77 
44 

75 
46 

57 
34 

51 
25 

81.1 
49.9 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
63 

91 
57 

95 
64 

97 
65 

95 
68 

77 
58 

66 

53 

84 
51 

87 
58 

89 

53 

87 
60 

89 
60 

88 
65 

76 
51 

72 
39 

81 
32 

80 
38 

72 
42 

68 

31 

70 
30 

74 

29 

79 
30 

77 
33 

79 

39 

82 
42 

80 
46 

78 
45 

62 
47 

50 

30 

49 

24 

79.3 
47  iS 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

88 
63 

88 
63 

87 
55 

92 
65 

92 
63 

89 
63 

79 
54 

69 
67 

77 
64 

82 
60 

83 
49 

82 
54 

85 
63 

80 
69 

74 

50 

53 
30 

66 

27 

74 
37 

72 
42 

69 

31 

69 

33 

74 

34 

75 
36 

77 

37 

82 
36 

78 
43 

80 
46 

71 
44 

64 
44 

52 
31 

46 

26 

lift 
4«i7 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
66 

95 
69 

96 

69 

98 
69 

96 

75 

85 
54 

74 

53 

85 
58 

88 

57 

90 
61 

86 

70 

90 
67 

91 
67 

89 

68 

71 
44 

73 
35 

82 
44 

80 
48 

72 
44 

77 
42 

70 
41 

80 
42 

79 
40 

81 
61 

83 
48 

86 

52 

82 
59 

73 
51 

63 
38 

61 

33 

82 
54  •! 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
65 

93 
68 

94 
66 

96 
68 

•5 

73 

76 
52 

73 
54 

84 

58 

87 
56 

88 
59 

83 
69 

88 
65 

90 
65 

74 
51 

63 
38 

71 
34 

79 
39 

70 
47 

70 
44 

74 
36 

77 
37 

79 
39 

78 

41 

81 
48 

81 
44 

83 
48 

80 
55 

66 
45 

55 
37 

59 
29 

79i7 
91  ■( 

CORDELE 

MAX 
M2N 

94 
69 

91 
65 

92 
72 

94 

70 

96 

72 

99 

73 

98 

70 

75 
49 

75 
66 

83 
66 

85 
62 

87 
68 

89 

64 

90 
66 

86 
66 

72 
42 

66 

37 

72 
41 

81 
47 

70 
46 

70 
38 

75 

39 

78 
44 

78 
47 

79 

62 

81 
46 

84 

60 

85 

59 

84 

55 

69 

38 

58 
32 

81 18 

54 1} 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

86 
61 

86 

55 

88 

63 

91 
64 

92 
64 

90 
65 

88 
45 

63 
49 

77 
48 

80 
51 

84 

60 

82 
69 

86 
66 

83 
64 

71 
53 

54 
38 

67 
36 

77 
36 

76 
41 

67 
44 

70 
34 

76 

34 

80 

36 

76 

47 

76 
47 

78 
43 

80 
44 

71 
46 

64 

43 

58 
32 

47 
25 

76 12 
48  iS 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

93 
68 

90 
62 

90 
60 

98 
69 

98 
66 

98 
66 

81 
53 

66 
48 

S3 
64 

86 

61 

88 
57 

86 
63 

89 

65 

86 
67 

81 
57 

62 

38 

71 
32 

82 
39 

75 
42 

69 

42 

71 
34 

77 
33 

79 

38 

78 
36 

81 
43 

83 
42 

86 

47 

81 

52 

75 
48 

60 
34 

54 

26 

80  (t: 

49 1* 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
70 

99 

70 

97 
71 

100 
72 

97 

72 

92 
65 

75 
63 

85 
58 

88 
66 

91 
60 

88 
64 

87 
69 

90 
66 

86 
69 

67 
45 

72 
43 

81 
48 

75 

50 

72 
47 

75 
46 

80 
46 

80 
46 

80 
48 

81 

55 

83 
51 

84 
60 

83 
61 

79 

55 

62 

37 

62 
35 

83  (2 
S6«8 

OAHLONEOA 

MAX 
MIN 

83 
68 

90 
69 

90 
58 

90 
63 

92 
65 

88 
66 

80 
55 

63 
48 

79 
54 

86 
50 

86 
52 

85 
57 

88 
65 

86 
67 

75 
47 

53 
33 

66 

29 

74 

37 

70 
39 

65 
33 

68 

33 

74 

36 

76 
40 

78 

38 

77 
43 

77 
45 

78 
47 

75 
46 

67 
44 

49 

32 

♦7 
26 

79  •« 
47  at 

OALTON 

MAX 
MIN 

93 

86 

88 

91 

93 

94 

88 

66 

64 

86 

85 

87 
52 

85 
61 

86 
63 

78 

70 

62 

69 

79 

70 

65 

74 

73 

82 

78 

78 

79 

7S 

77 

56 

94 

77.8 

47.2 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

95 
67 

96 
61 

94 
66 

97 
69 

101 
70 

100 
72 

81 

55 

77 
51 

86 

66 

86 

55 

90 
60 

91 
61 

90 
62 

85 
68 

76 
61 

68 
41 

72 
34 

81 
38 

71 
60 

70 
43 

72 
36 

78 

36 

78 

39 

80 
42 

83 
46 

84 

43 

86 

50 

86 

59 

75 
55 

60 
40 

59 
32 

82.2 
52<2 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
65 

96 

69 

96 

72 

102 
73 

98 
73 

92 
59 

77 
50 

85 
52 

85 
57 

89 
63 

90 
63 

89 
64 

85 
64 

77 
63 

69 

45 

67 
42 

82 
44 

75 
51 

70 
45 

76 
40 

80 
42 

78 
46 

81 
46 

83 
52 

84 
49 

86 

58 

85 
63 

77 
55 

65 
39 

61 
35 

82  •« 
59  aO 

Sm  Rsfaronc*  Not**  Followliiq  SioUod  Index 


Table  5  -  ConHouxl 


DAILY  TEMPERATURES 


SEMSIA 
OCTMEK  1994 


SloUon 


Doy  Oi  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

i 

<; 

MAI 

66 

92 

69 

91 

99 

96 

94 

66 

70 

62 

84 

86 

89 

89 

87 

69 

61 

70 

79 

70 

68 

71 

74 

76 

75 

79 

82 

84 

80 

65 

53 

79.0 

MIN 

66 

64 

64 

69 

70 

71 

62 

48 

48 

57 

63 

63 

64 

66 

54 

37 

36 

48 

40 

42 

36 

34 

45 

47 

5 1 

52  il 

MAX 

91 

90 

94 

99 

69 

63 

83 

86 

89 

65 

61 

71 

70 

79 

79 

70 

72 

78 

77 

76 

60 

82 

63 

64 

81 

67 

61 

81  •6 

MIN 

68 

66 

70 

71 

71 

72 

60 

90 

98 

58 

61 

65 

64 

68 

65 

49 

36 

42 

5> 

46 

39 

47 

44 

46 

52 

50 

56 

63 

60 

39 

36 

55.6 

MAX 

68 

66 

65 

92 

80 

81 

85 

67 

87 

83 

77 

73 

66 

75 

79 

70 

69 

79 

\  78 

81 

62 

64 

82 

72 

59 

60.1 

MIN 

65 

62 

69 

61 

68 

65 

95 

90 

60 

60 

56 

59 

62 

67 

67 

36 

36 

33 

41 

44 

32 

34 

40 

46 

49 

56 

52.3 

MAX 

79 

70 

76 

79 

75 

76 

77 

82 

61 

62 

83 

64 

81 

71 

63 

61 .4 

MIN 

67 

65 

66 

67 

67 

62 

61 

52 

62 

64 

65 

63 

64 

65 

66 

40 

39 

38 

42 

35 

39 

41 

51 

54 

51 

49 

56 

62 

39 

32 

54.1 

MAX 

99 

78 

85 

64 

70 

80 

70 

66 

71 

75 

76 

77 

60 

62 

85 

81 

75 

59 

57 

80.0 

MIN 

67 

62 

64 

67 

66 

71 

56 

48 

55 

54 

56 

64 

63 

67 

55 

36 

35 

40 

42 

42 

36 

36 

38 

40 

46 

44 

44 

56 

47 

34 

27 

50.5 

MAX 

92 

68 

74 

62 

73 

79 

76 

62 

81 

61 

83 

85 

05 

65 

77 

65 

65 

84.0 

MIN 

6i 

66 

67 

67 

72 

70 

64 

53 

55 

57 

65 

66 

64 

62 

99 

42 

37 

40 

46 

38 

40 

40 

37 

42 

48 

46 

50 

60 

56 

35 

31 

53.0 

MAX 

64 

74 

61 

72 

71 

79 

60 

81 

82 

83 

84 

05 

64 

69 

56 

60 

81  .9 

MIN 

67 

63 

66 

66 

71 

71 

50 

50 

56 

56 

62 

67 

63 

67 

48 

40 

37 

41 

47 

42 

35 

39 

42 

43 

52 

46 

51 

59 

46 

37 

33 

52.1 

MAX 

91 

92 

92 

82 

88 

88 

99 

70 

79 

71 

70 

71 

75 

77 

60 

60 

60 

01 

76 

66 

52 

46 

78.5 

MIN 

67 

63 

60 

65 

66 

66 

55 

48 

53 

53 

56 

60 

65 

65 

54 

35 

30 

39 

38 

34 

36 

34 

44 

42 

45 

46 

46 

47 

44 

33 

25 

49.0 

MAX 

89 

88 

62 

70 

69 

76 

72 

67 

69 

75 

76 

77 

78 

80 

82 

62 

75 

66 

59 

79.3 

MIN 

68 

66 

70 

68 

71 

70 

54 

51 

61 

61 

61 

61 

60 

70 

66 

43 

40 

42 

49 

47 

36 

40 

44 

49 

49 

51 

56 

62 

62 

41 

35 

55.0 

MAX 

93 

92 

00 

87 

78 

63 

72 

61 

72 

70 

72 

78 

78 

61 

62 

83 

85 

63 

76 

66 

55 

61.7 

MIN 

68 

62 

64 

71 

68 

72 

53 

51 

55 

53 

61 

62 

62 

66 

59 

38 

31 

39 

43 

43 

42 

33 

39 

39 

42 

45 

50 

57 

49 

36 

26 

51.1 

MAX 

94 

61 

71 

62 

70 

69 

75 

77 

80 

79 

82 

83 

64 

61 

67 

54 

55 

80.2 

MIN 

68 

65 

64 

70 

71 

72 

54 

47 

54 

57 

63 

65 

65 

67 

55 

40 

36 

49 

41 

43 

40 

36 

45 

45 

52 

52 

57 

55 

46 

33 

30 

53.0 

MAX 

95 

94 

99 

100 

98 

89 

70 

83 

89 

9 1 

00 

93 

89 

78 

63 

72 

82 

81 

84 

86 

61 

75 

61 

53 

82.1 

MIN 

66 

62 

61 

66 

67 

69 

55 

48 

53 

53 

56 

56 

62 

64 

61 

39 

36 

40 

49 

38 

37 

36 

41 

41 

42 

44 

46 

52 

45 

35 

26 

49.9 

MAX 

96 

94 

96 

99 

102 

66 

74 

68 

79 

72 

75 

80 

79 

80 

63 

65 

67 

65 

78 

66 

62 

83.5 

MIN 

67 

62 

66 

66 

68 

70 

59 

58 

57 

54 

53 

62 

61 

67 

60 

39 

33 

37 

46 

41 

34 

35 

37 

39 

46 

43 

51 

57 

53 

35 

27 

51.1 

MAX 

93 

93 

95 

100 

90 

69 

74 

62 

73 

74 

77 

81 

62 

82 

63 

85 

65 

86 

70 

61 

63 

83.0 

MIN 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

66 

54 

57 

58 

61 

64 

65 

65 

62 

40 

36 

40 

46 

40 

40 

43 

45 

44 

52 

46 

48 

53 

59 

35 

29 

53.9 

MAX 

68 

90 

90 

93 

94 

88 

72 

60 

80 

84 

85 

85 

86 

64 

80 

59 

65 

76 

69 

63 

67 

70 

77 

77 

77 

79 

80 

77 

60 

49 

48 

75.6 

MIN 

69 

67 

59 

63 

64 

66 

96 

47 

it 

52 

93 

59 

65 

66 

51 

39 

28 

36 

36 

33 

34 

34 

37 

40 

44 

46 

49 

42 

44 

31 

26 

48.1 

MAX 

94 

66 

75 

83 

73 

67 

71 

73 

62 

78 

80 

82 

64 

75 

62 

57 

55 

60.0 

MIN 

65 

64 

55 

61 

63 

64 

99 

53 

46 

46 

47 

55 

58 

60 

49 

35 

32 

39 

43 

35 

30 

29 

32 

32 

39 

41 

47 

36 

36 

35 

20 

45.4 

MAX 

92 

91 

92 

99 

99 

62 

72 

61 

70 

69 

73 

75 

80 

78 

79 

62 

83 

80 

69 

56 

55 

79.7 

MIN 

69 

63 

62 

67 

67 

66 

60 

51 

53 

53 

58 

65 

65 

64 

54 

36 

34 

40 

42 

36 

36 

35 

37 

39 

45 

46 

49 

56 

47 

33 

28 

50.3 

MAX 

93 

91 

92 

99 

103 

100 

79 

79 

83 

84 

87 

88 

88 

69 

69 

80 

73 

72 

68 

74 

76 

76 

61 

82 

84 

78 

72 

63 

56 

60.5 

MIN 

68 

64 

67 

70 

71 

72 

92 

50 

57 

57 

64 

62 

64 

68 

64 

41 

36 

40 

4g 

42 

38 

38 

41 

43 

45 

43 

54 

56 

54 

39 

32 

53.0 

MAX 

94 

91 

92 

99 

100 

101 

77 

70 

73 

02 

71 

74 

61 

76 

00 

62 

85 

86 

6 1 

83.6 

MIN 

66 

63 

64 

68 

69 

69 

66 

50 

56 

55 

57 

60 

60 

65 

69 

37 

32 

34 

36 

32 

35 

37 

40 

44 

43 

48 

50 

61 

39 

26 

51.1 

MAX 

94 

93 

93 

99 

100 

69 

73 

82 

71 

70 

72 

78 

84 

70 

80.9 

MIN 

70 

65 

67 

72 

72 

73 

51 

54 

58 

55 

63 

67 

64 

66 

51 

43 

36 

41 

48 

42 

36 

38 

40 

40 

50 

45 

51 

63 

48 

38 

32 

53.0 

MAX 

93 

93 

90 

93 

71 

65 

70 

60 

60.7 

MIN 

66 

60 

61 

63 

67 

68 

72 

48 

52 

52 

53 

60 

60 

62 

57 

36 

33 

33 

37 

42 

35 

32 

36 

37 

37 

40 

41 

46 

50 

37 

31 

48.5 

MAX 

90 

91 

89 

93 

96 

96 

86 

76 

69 

71 

79 

69 

60.7 

MIN 

67 

63 

66 

69 

69 

72 

67 

48 

53 

58 

62 

61 

62 

69 

69 

41 

37 

40 

41 

49 

36 

37 

39 

42 

45 

43 

56 

61 

59 

49 

33 

53.6 

MAX 

95 

95 

99 

96 

100 

93 

75 

76 

89 

86 

89 

88 

78 

75 

76 

62 

73 

71 

75 

80 

60 

81.5 

MIN 

71 

65 

69 

74 

75 

72 

51 

55 

59 

57 

64 

63 

62 

60 

56 

51 

38 

45 

49 

43 

42 

39 

40 

41 

51 

47 

52 

64 

55 

39 

32 

94.2 

MAX 

91 

90 

91 

94 

96 

97 

76 

70 

62 

85 

86 

87 

88 

87 

75 

62 

69 

60 

68 

67 

78 

80 

62 

84 

81 

76 

61 

54 

79.4 

MIN 

61 

56 

55 

65 

64 

66 

52 

49 

47 

47 

53 

55 

56 

62 

58 

33 

28 

35 

36 

33 

30 

28 

32 

32 

39 

37 

50 

43 

34 

24 

45.4 

MAX 

90 

89 

92 

94 

96 

93 

79 

79 

64 

84 

86 

89 

66 

86 

74 

69 

71 

78 

71 

71 

80 

80 

60.9 

MIN 

66 

66 

70 

67 

66 

69 

60 

51 

60 

59 

62 

64 

61 

67 

61 

43 

36 

39 

46 

49 

36 

39 

42 

45 

49 

48 

55 

59 

58 

37 

32 

53.7 

MAX 

92 

90 

94 

96 

97 

95 

80 

73 

81 

65 

69 

85 

67 

82 

80 

61 

69 

60 

73 

66 

80 

79.2 

MIN 

66 

65 

64 

67 

67 

66 

52 

49 

54 

55 

59 

65 

65 

66 

53 

43 

36 

45 

40 

42 

36 

40 

42 

43 

51 

91 

52 

54 

47 

32 

26 

91.6 

MAX 

69 

89 

68 

90 

91 

90 

01 

69 

62 

86 

88 

87 

68 

84 

75 

63 

7 1 

80 

68 

67 

72 

76 

80 

63 

86 

79.2 

MIN 

66 

60 

67 

60 

67 

66 

92 

50 

51 

52 

59 

56 

62 

60 

52 

37 

33 

40 

41 

42 

44 

46 

36 

32 

33 

43 

48 

43 

48 

32 

30 

46.6 

MAX 

91 

90 

90 

94 

94 

92 

67 

78 

87 

82 

80 

73 

60 

89 

63.9 

MIN 

71 

66 

71 

71 

68 

67 

63 

59 

61 

63 

65 

65 

66 

62 

41 

92 

47 

38 

42 

40 

44 

52 

51 

53 

61 

62 

41 

35 

56.4 

MAX 

90 

97 

97 

96 

99 

97 

74 

66 

60 

66 

72 

62 

72 

70 

73 

62 

61.1 

MIN 

64 

65 

56 

64 

65 

67 

99 

93 

51 

56 

51 

59 

62 

65 

56 

48 

32 

38 

49 

39 

32 

31 

32 

35 

42 

44 

47 

50 

47 

31 

25 

48.7 

MAX 

91 

93 

92 

94 

96 

92 

69 

64 

82 

86 

87 

87 

99 

71 

60 

66 

76 

60 

61 

75 

62 

5 1 

77.3 

MIN 

67 

64 

56 

63 

66 

67 

56 

54 

51 

49 

53 

96 

61 

62 

47 

37 

29 

35 

46 

39 

33 

30 

30 

34 

39 

42 

45 

44 

40 

29 

22 

46.6 

MAX 

68 

66 

67 

92 

95 

90 

73 

75 

81 

83 

82 

71 

70 

75 

79.0 

MIN 

63 

60 

68 

65 

69 

67 

59 

90 

60 

98 

99 

58 

61 

68 

65 

37 

33 

35 

41 

44 

32 

33 

36 

48 

39 

47 

49 

59 

51 

40 

26 

50.8 

MAX 

67 

87 

87 

92 

94 

90 

76 

76 

61 

71 

78.2 

MIN 

68 

64 

70 

68 

70 

69 

49 

94 

59 

62 

99 

63 

67 

66 

91 

44 

39 

42 

46 

44 

36 

40 

43 

92 

46 

48 

53 

61 

53 

41 

35 

53.7 

MAX 

65 

86 

66 

86 

88 

66 

61 

79 

79 

82 

81 

62 

65 

79 

71 

67 

72 

82 

77.3 

MIN 

78 

78 

77 

74 

74 

72 

96 

94 

67 

70 

64 

69 

75 

70 

60 

49 

50 

49 

94 

94 

45 

47 

91 

62 

60 

65 

67 

45 

43 

61.3 

MAX 

93 

90 

97 

99 

97 

80 

76 

64 

89 

89 

90 

80 

71 

72 

80 

69 

86 

89 

80 

66 

82.1 

MIN 

67 

65 

67 

72 

72 

60 

48 

56 

99 

62 

67 

65 

64 

43 

42 

42 

92 

44 

40 

40 

45 

47 

47 

56 

64 

56 

40 

94.9 

MAX 

90 

69 

92 

92 

96 

95 

89 

MIN 

67 

62 

63 

67 

70 

72 

60 

48 

45 

55 

56 

48 

34 

34 

MAX 

90 

86 

69 

92 

99 

92 

78 

69 

82 

80 

79 

81 

75 

79 

75 

9 1 

76.2 

MIN 

66 

60 

55 

62 

61 

65 

53 

90 

50 

99 

98 

98 

54 

58 

90 

42 

37 

37 

32 

28 

30 

27 

25 

27 

28 

36 

37 

41 

45 

43 

27 

49.3 

MAX 

93 

93 

93 

97 

96 

95 

89 

76 

87 

86 

68 

89 

69 

90 

77 

71 

74 

76 

76 

79 

77 

82 

61 

83 

02 

84 

86 

67 

77 

64 

64 

63.1 

MIN 

66 

66 

66 

69 

68 

67 

64 

53 

54 

90 

60 

99 

61 

63 

63 

40 

34 

36 

39 

41 

36 

36 

36 

41 

47 

46 

47 

46 

57 

39 

30 

91.0 

MAX 

92 

91 

91 

93 

96 

96 

96 

76 

78 

89 

83 

87 

88 

66 

84 

74 

69 

71 

79 

70 

70 

73 

70 

78 

81 

81 

83 

83 

64 

72 

60 

81.4 

MIN 

67 

66 

69 

69 

70 

70 

67 

51 

96 

99 

63 

69 

64 

65 

68 

42 

37 

42 

46 

46 

40 

43 

44 

46 

91 

50 

52 

58 

60 

36 

32 

94.7 

MAX 

90 

91 

90 

96 

96 

99 

86 

69 

80 

64 

86 

89 

68 

89 

78 

96 

69 

80 

70 

67 

71 

72 

76 

78 

76 

60 

84 

74 

68 

55 

50 

78.2 

MIN 

67 

62 

59 

62 

68 

67 

96 

48 

54 

51 

59 

96 

66 

69 

99 

40 

35 

42 

36 

37 

38 

41 

42 

45 

46 

55 

49 

46 

37 

26 

49.9 

EXPERIMENT 
FITZSERALO 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SH 
FORSYTH  1  S 
FORT  SAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
6LENNVILLE 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
lARTNELL 

NKINSVILLE 
rWOOAROS  MILL 
JASPER  1  NNM 
AFAYETTE 
A  ORANGE 
.OUISVILLE 
.UMBER  CITY 
ACON  MB  AIRPORT 
ILLEOGEVILLE 
ILLEN 

I0NTE2UMA  1  NE 
MTICELLO 
lULTRIE  2  ESE 
lEHNAN 

INE  MOUNTAIN  VALLEY 

ITMAN 
ONE 

MB  AIRPORT 
AVANNAH  USDA  PL  GARDEN 
iVANNAH  NB  AP 
AVANNAH  BEACH  2  N 
lAINSBORO 
ALBOTTON 
AUJtPOOSA  2  NNW 
NOMASVILLE 

irroM  2  N 

ICCOA 
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Tabl«  5  •  Continued 


VALDOSTA  i>  NW 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  3  NE 
WEST  POINT 
WOODRUFF  DAM 


DAILY  TEMPERATURES 


6E0«eiA 
OCTOtEK 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


91  89  92 
66    66  69 


90  S9  89 
68    65  62 


96     97  95 

71     72  69 


89 
67 


92  95  93 
63    65  65 


90  92 
64  61 


94  94  93 
67     65  61 


89     99  96 


64  68  70 

94  95  90 

68  67  65 

93  93  92 

69  68  64 

96  100  98 

67  70  72 

94  97  94 

65  66  69 

93  95  95 

67  70  70 


78 
54 


76  77  85 
67     52  59 


80     77  84 


87     86  90 

62     59  61 


84  88  84 

56  61  60 

87  88  90 

55  61  64 

83  87  88 

58  61  61 


54     57  56 

85  87  87 
52     55  67 


Day  Of  Month 


13     14    IS     16    17    18     19    20  21 


90  78 

59  67 


85  85  75 

63  66  60 

92  90  74 

65  66  49 

90  84  77 

63  68  68 

89  90  75 

56  61  64 

87  89  83 

64  65  56 


72  73  80 

32  28  32 

63  69  80 

37  35  39 

68  67  65 

48  47  46 

72  72  78 

41  34  37 

68  70  80 

38  34  36 

68  73  80 

40  33  39 


78  74 

38  38 


68  66  68 

48  41  39 

67  68  69 

48  47  45 

77  72  74 
43  46  34 

73  67  70 

49  40  33 

78  69  75 
42  36  34 


22    23    24    25    26  27 


80  78  83 

34  37  41 

75  75  78 

3t>  41  40 

74  76  77 

34  36  39 

77  77  80 

37  39  45 


76  78  80 
34  35  37 

77  79  77 
33  35  36 


42 
78 


44     49  50 


39     38  51 


85     85     87     76  67 

47     48  I  48     61  40 


82  75  61  56 

59  50  37  28 

82  78  66  60 
51  57  40  39 

85  75  62  63 

58  63  40  31 

83  75  63  58 
58  52  39  32 

78  71  57  59 

55  50  30  28 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  R  ? 
O  0  t 
E-  < 

AILXT 

IV  AP 

.21 

.22 

.22 

.18 

.17 

.25 

.19 

.14 

.14 

.19 

.12 

.16 

.30 

.27 

.19 

.14 

.13 

.16 

.16 

.13 

.29 

.10 

.15 

.12 

.16 

.11 

.18 

.14 

B4.98 

HMD 

20 

30 

14 

17 

10 

18 

16 

49 

17 

33 

15 

16 

17 

23 

36 

56 

31 

15 

12 

22 

17 

10 

« 

21 

12 

10 

8 

30 

14 

58 

32 

659 

AIXATOOMA  DAM  3 

KVAP 

.12 

.20 

.21 

.23 

.21 

.20 

.27 

.29 

.18 

.15 

.18 

.16 

.09 

.14 

.30 

.20 

.23 

.10 

.16 

.14 

.01 

.24 

.01 

.14 

.09 

.10 

.11 

.13 

.12 

.15 

.08 

4.83 

WIKD 

41 

35 

35 

57 

34 

39 

65 

170 

115 

49 

46 

52 

44 

41 

59 

84 

60 

48 

73 

53 

45 

35 

42 

51 

52 

50 

43 

73 

58 

76 

60 

1775 

ATHOia  COL  OF  AGRI 

KTAP 

.20 

.08 

.15 

.12 

.13 

.19 

.31 

.16 

.11 

.11 

.18 

.11 

.18 

.18 

.18 

.24 

.11 

.12 

.18 

.17 

.10 

.10 

.03 

.07 

.18 

.11 

.13 

.13 

.13 

.07 

B4.28 

WIKD 

15 

14 

6 

6 

14 

11 

51 

60 

43 

5 

11 

8 

27 

8 

46 

14 

21 

12 

28 

30 

8 

10 

11 

6 

7 

6 

13 

12 

27 

40 

10 

572 

KXPKBmzirr 

EVAP 

.13 

.16 

.27 

.15 

.21 

.36 

.31 

.16 

.08 

.16 

.18 

.16 

.15 

.18 

.24 

.24 

.13 

.12 

.19 

.14 

.12 

.15 

.16 

.16 

.13 

.13 

.15 

.15 

.15 

.20 

.12 

5.14 

WIND 

32 

27 

29 

14 

14 

30 

43 

58 

38 

38 

39 

58 

40 

50 

52 

68 

44 

19 

44 

38 

32 

14 

33 

31 

19 

17 

23 

32 

74 

76 

47 

1133 

EOCXSABDS  HILL 

KTAP 

.18 

.22 

.25 

.18 

.17 

.27 

.22 

.05 

.26 

.17 

.12 

.14 

.15 

.15 

.19 

.27 

.16 

.14 

.14 

.19 

.14 

.13 

.14 

.15 

.08 

.14 

.13 

.13 

.15 

.16 

.12 

5.09 

WIMD 

7 

13 

19 

7 

6 

8 

5 

42 

31 

11 

4 

8 

11 

7 

22 

54 

19 

11 

10 

25 

15 

8 

5 

13 

2 

8 

4 

8 

22 

33 

30 

458 

BOm  WB  AIRPORT 

ETAP 

.13 

.15 

.31 

.18 

.17 

.19 

.16 

.31 

.08 

.13 

.15 

.15 

.13 

.16 

.17 

.28 

.13 

.11 

.23 

.19 

.14 

.11 

.13 

.11 

.13 

.10 

.09 

.12 

.08 

.12 

84.58 

WIKD 

15 

7 

5 

7 

12 

7 

39 

81 

28 

9 

4 

8 

16 

19 

33 

78 

39 

10 

57 

57 

18 

12 

8 

5 

4 

3 

7 

41 

13 

43 

33 

717 

TIFTOK  2  N 

EVAP 

.20 

.18 

.03 

.20 

.17 

.19 

.47 

.11 

.11 

.18 

.09 

.15 

.16 

.12 

.16 

.26 

.16 

.15 

.15 

.19 

.17 

.13 

.14 

.15 

.11 

.15 

.12 

.12 

.14 

.15 

.13 

4.93 

WIND 

26 

28 

27 

20 

-  15 

26 

41 

80 

59 

18 

23 

23 

24 

27 

55 

72 

35 

18 

37 

43 

35 

10 

15 

16 

14 

14 

11 

13 

45 

68 

35 

972 

RKFKREKCl  HOTES 

The  four  digit  laoDtlfU.tlon  ii<mb«rs  In  the  Index  nimber  coIumi  of  the  station  Indei  ue  uelpied  on  •  etite  bneie.    There  will  be  no  dupllc.tlon  of  nimbere  within 
Fljuree  nnd  lettere  following  the  etetlon  nue,  euoh       la  SSI.  Indlonte  distune  In  alien  nnd  direction  froa  the  poat  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seanooal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  la  aonths  will  be  carried  In  the  June  issus  of  this  bulletin. 
Station,  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
SJe";.°o?°n"l.'°"°"'"''  hull'tln  are:    teaperature  in  -r.  ,  precipitation  u>d  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  In  .lie..  I 

Bv.poratlon  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  t  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  average.  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaount.  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Table.  3,  5  and  S  and  .nowf.u  data  in  Table  7  are  for  the  34  hours  ending  at  tlae  of  observation,    see  the  Station  Index  for  observation  tiae. 
^SSIv!;e«°S''.io.''oS'?bI  i;„IlL°'"Tr?"°°  ""/°r  »eath.r  Bureau  and  CiA  etatlons.     For  these  stations  snow  on  ground  valuee  are  at  7,30  A.«.  B.S.T.     WTB  EQOIV  in  Table  7  scan,  the  va 


I 


No  record  In  Table*  3,  6,  7  and  the  Station  Index,     Ho  record  In  Table*  2  and  5  !•  Indlaated  by  do  entry 
And  alBO  on  a  later  date  or  datea. 

Aaount  Included  In  following  Beaaureaent,  tlae  dlatrlbutlon  Jioknown 

nil  i;  ^s;ippi5";iibT"iLS"M3 "°- "       °'  " "°-  °'      "  •"-""f  i. 

Adjuated  to  a  full  aontb. 

touj?y  pJectpUatlSn^Slia^'*^""  l-^"*"         l**""  "C"  Indicates  recorder  .tatlon..    Tbe.e  .tatlon.  are  procea.ed  for  apeeial  purpose,  and  are  pubUahed  later  In 

Water  equlTBlent  of  anowfall  wholl?  or  partly  estUated,  ualng  a  ratio  of  1  inch  water  equlTalent  to  erery  10  Incbea  of  new  enowfall. 

ilLlln  fllJllLZii"          '^It  ^          "•"il^'l  ^^^^y  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  thl.  atatioo.  bare  been  adjuated  f 
5!!-^    .          recording  gage  (Theee  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounte  to  be  published  later  In  Hourly  Pre^ 
iTRoe,  an  aaount  too  saail  to  aeasure. 
Includes  total  for  preTloue  aontb. 

Subscription  Price: 

the  Superintendent  of  Doouaents,  GoTemaent  Printing  Office,  Wasbii^ton  35,  dT  c'. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

♦J 

(5 

Latitude 

Lon^tude 

a 

s 

H 

ObMi- 
vatioD 
time 

Mm 

to 
tabUa 

Temp.  1 

a 

is 

0010 

32  00 

Bl 

la 

GtOH<>E  W,  DOWQY  • 

1 

C 

AOai  (tSv  1  l.lC 

HARVEY  C .  HOTT 

MONTGOMERY 

10 

250 

JAMES  A.  STACY 

AUAOAMA  EXP  STAT  ION 

BERRIEN 

1« 

293 

TA 

ROY  E.  HOLLAND 

OlAO 

31  3* 

a* 

09 

7A 

2  3  9 

7 

ALLA100NA  OAH  2 

ALMA  CAA  AIRPOAT 

AMCRICUS  A  CNE 

SUMTER 

6 

*7« 

BLANCHE  S.RHYNE 

AM£R)CUS  SCS 

SUMTER 

« 

*»0 

MID 

SOIL  CCNSERV.  SVC 

0*30 

33  sa 

a3 

23 

6P 

2  3  5 

7 

ATHENS  COLLEGE  Of  AO'tl 

ATLANTA  HS  4 IRPOBT 

fULTQN 

977 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AU«US1A  HB  AIRPORT 

RIC»«*aND 

1* 

1*3 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

■ 

0500 

RIC'WOVD 

33  3B 

ai 

58 

•P 

2  3  5 

7 

ChCROkEE 

BEAvERCAlE 

WHITFIELD 

12 

72* 

HENRY  E.  WARHACK 

eCLLVILLE 

EVANS 

11 

1B5 

MID 

HENRY  C .  HEARN 

09A6 

31  29 

Bl 

13 

»P 

2  3  5 

7 

Slue  RiDOE  RESVR  DAM 

FANNIN 

1560 

TVA-lio 

3 

60MHAN 

ELIERT 

1* 

780 

BA 

MRS. GWENDOLYN  MOWN 

3 

1170 

3*  52 

as 

49 

3 

BROOKL  E  T  1  h 

2  3  5 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIIWyiT 

GLTNN 

1* 

CIVIL  AERO.  AOH. 

2  3  5 

BUENA  VISTA 

MARION 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OTflC 

1*13 

3*  47 

a3 

33 

C 

THOMAS  F .  MATHEWS 

3 

RICHMOND 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  WW 

GRADY 

2«5 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5 

CALHOUN  E»P  STATION 

GORDON 

12 

650 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  3 

1500 

31  14 

e* 

13 

5P 

JAMES  B.  5PENCE 

2  3  5 

7 

CAMP  STEWART 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

CHEROKEE 

C.  B.  TEASLEY 

3 

CARlTON  BRIDGE 

ELBERT 

1* 

450 

J.  D.  MOORE 

2  3  9 

carnesville 

FRANKLIN 

1* 

700 

7A 

JOW<  CARROLL 

3 

16*0 

CARROLL 

33  36 

as 

03 

6P 

CITY  OF  CARROLLTQH 

2  3  5 

7  C 

RALPH  M.  HESSER 

3 

CITY  OF  CARTERSVILLE     2  3  5 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

685 

GAANVEL  P.  TA1LH 

3 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

POLK 

800 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

1732 

34  01 

as 

15 

6P 

CHARLES  R.  BRUH&V 

2  3  5 

7 

WILLIAM  L.  ELROO 

3 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

UNION 

1900 

TVA-570 

3 

CLAriON 

RABUN 

1* 

2000 

«*• 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 

1999 

34  27 

a3 

48 

JOm  E.  OUILLIAN 

C 

MARY  L.  SUTTON 

3 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

385 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CONCORD 

PUE 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

223S 

51  01 

" 

52 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

C 

HARRY  M.  BUTLER 

S.  E.  COX 

2  3  5 

CORNELIA 

HABERSKAM 

1470 

RADIO  STATION  WCON 

2  3  5 

COVINGTON 

NEWTON 

750 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

2*oa 

3*  13 

e* 

08 

MILES  M.  WOLFE 

3 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

OAML ONEGA 

LU»4PKIN 

1519 

MISS  EHILV  GAILLARO 

3  3  5 

DALLAS 

PAULDING 

1015 

8A 

MISS  EVELYN  J.TINNE 

3 

2*93 

34  46 

a* 

59 

ftA 

jOm  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

H.   IRENE  OueOSE 

5.  W.  KENNEY 

3 

dahsonville 

DAWSON 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

DIAL  SOST  OFFICE 

FANNIN 

19  00 

eA 

TVA-6?^ 

3 

2716 

31  39 

ei 

51 

R.  C.  THOMPSW 

3 

2728 

JOHN  R.  RUSS 

2  736 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

21b3 

-OPCEE 

13 

245 

EDWARD  LUND 

2  3  9 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

1219 

BA 

LECMA  B.  THOMPSON 

3 

2799 

32  35 

Bl 

43 

e.  H.  EVANS 

3 

2939 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  9 

28** 

CITY  OF  DUBLIN 

CAST MAN 

2966 

DOOCE 

32  12 

63 

11 

362 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  9  5 

CD 1 SON 

302a 

CALHOUN 

295 

HID 

DAN  W.  HAWACK 

C 

3M0 

ELBERT 

3*  07 

82 

52 

JOMW  M.  BAKER 

3 

3115 

GILMER 

3*  *2 

84 

29 

A.  0.  DOVER 

3 

31*7 

PAULDING 

33  52 

84 

59 

8A 

HISS  JANETTE  ALLGOOO  3 

CXPERIMCNT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84 

17 

925 

lOA 

OR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  9  6 

7 

FAIRHOUNT 

329S 

GORDON 

12 

3*  26 

84 

42 

735 

8A 

DVHPLE  D.  MARHACK 

1 

3312 

CL  INCH 

30  41 

82 

34 

HID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

34  07 

64 

19 

1050 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

F 1 TZGERAlD 

3)06 

BEN  HILL 

31  43 

83 

15 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  9 

7 

FLAT  TOP 

3*0* 

3*  51 

84 

50 

BA 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  Exp  STATION 

3*09:lIBERTY 

31  53 

at 

25 

19 

4P 

*P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  9 

7  C 

FLlNTSTGNE 

3*27 

WALKER 

la 

34  5« 

85 

21 

710 

7A 

H.  R.  REED,  JR. 

3 

FOl>.5T0N  3  SSH 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  4a 

a2 

02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOlkSTCM  9  SW 

3*65 

CHAflLTCN 

30  44 

82 

oa 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  ft 

2  9  5 

7 

FOWtTH  1  s 

3506 

MONROE 

33  01 

83 

57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

3  S  9 

FOOT  GAINES 

3516 

CLAY 

31  36 

85 

03 

3*0 

6P 

7A 

WS.  MAVME  R.  HAYES 

2  9  5 

FORI  VALLEr  3  E 

35** 

P£ACH 

32  3* 

03 

51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  9 

7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33  IT 

85 

06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

9 

OAlNESViLLE 

3*21 

MALL 

3*  19 

83 

SO 

125* 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBEN 

2  9  9 

7 

1-ALTAMAMA,  2-ATLAMTK.  3-CHATTAHOOCHEE ,  ♦-COOSA,  5-ETOWAM,  6-fLIMT,  T-MIMASSEE. 
15-ST.  HARYi   16-SUWANEE.     1 7-TALLAPOOSA .  le-TEWESSEE 
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ounon 

InduNo. 

•-» 

Is 
Q 

Latitude 

• 

9 
1 

J 

Ob 
vat 
til 

0. 

§ 

eer- 

ion 
oe 

i 

£ 

vjbeerver 

Rein 

to 
table* 

OLENNVtLLE 

379* 

TATTMALL 

t 

31  96 

Bl  39 

179 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  9  T 

COAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

9 

93  36 

89  09 

400 

•P 

GA.  POWER  CCMPANY 

3 

GREENSBORO 

GREENE 

10 

33  94 

89  11 

620 

9P 

BA 

HRS.LILLIt  CHRISTIE 

2  9  5  T 

9996 

39  19 

2  3  5  7 

HAMILTON  *  W 

*033 

HARRIS 

9 

92  *5 

8*  56 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  'ARM 

C 

HARALSON 

*070 

COWETA 

6 

99  1* 

a*  3* 

8*0 

MIC 

HRS.  RU1H  T .  GABLE 

c 

HARTWELL 

*193 

HART 

14 

3*  21 

82  56 

785 

TA 

SAMUEL  A,  VERNER 

2  3  9  7 

HAWXINSVILLE 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

6P 

SA 

R.  A.  HC  LENOON 

2  3  9  T 

HA2LCHURST 

JEFF  DAVIS 

31  53 

WOOOROW  W.  BROMN 

c 

HEMPTOWN  GAP 

*a*3 

UNICM 

7 

3*  52 

8*  06 

2100 

BA 

TVA-131 

9 

HIAWASSEE 

*279 

TOWNS 

9*  57 

83  *6 

1950 

7A 

TVA-151 

3 

HOCGAROS  HILL 

4)68 

BAKER 

6 

91  12 

a*  37 

132 

MID 

6A 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3  S  6  7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

*20 

HID 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

JASPER  1  NNW 

*6*e 

3*  29 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  5  7 

c 

JESUP 

*671 

WAYNE 

1 

31  37 

8)  53 

100 

HID 

A.  C.  MAYERS 

c 

jomtowN 

*6BB 

DAWSCM 

5 

3*  31 

8*  IT 

HID 

HRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

JONESBORO 

*700 

CLAYTON 

6 

93  31 

8*  21 

930 

BA 

C.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

*ao2 

WALKER 

IB 

3*  *e 

89  22 

820 

BA 

TVA-722 

3 

*854 

3*  14 

SUSAN  HCD,  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

*941 

WALKER 

* 

9*  *2 

B9  IT 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  BEAVERS 

3  3  5  7 

c 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

3 

33  02 

as  02 

7*0 

6P 

PAUL  e.  shith 

2  3  9  7 

c 

LEXINGTOl 

5165 

OGLETHORPE 

1* 

93  52 

89  07 

720 

8A 

HRS. SIDNEY  E.STEVENS  3 

c 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  96 

85  16 

890 

HID 

COUPS  OF  ENGINEERS 

c 

L INCOLNTON 

5204 

^* 

33  *7 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

52*2 

TOWNS 

7 

3*  96 

89  39 

2200 

BA 

TVA-193 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

93  00 

82  24 

937 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  9  7 

c 

LUMBER  CITY 

5)86 

TELFAIR 

9 

31  59 

82  *l 

190 

BA 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

9 

32  03 

8*  *B 

535 

HID 

R.  L.  HITCHELL 

c 

HACON  WB  AIRPORT 

5**3 

32  *2 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

3*  15 

83  3* 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

5a  58 

BURKE 

11 

92  50 

82  14 

166 

BA 

MRS.  E.  8.  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

587* 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5  7 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  *e 

81  56 

leo 

6P 

6P 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  9  7 

MONTEZUWl  1  NE 

5979 

32  19 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5  7 

HONTICELLO 

5988 

JASPER 

9 

33  la 

83  41 

590 

«P 

7A 

BtNJAMIN  G.  JONES 

2  3  5  7 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLOUITT 

16 

31  10 

83  45 

3*0 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L.  C.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

3*  4* 

83  55 

3300 

8A 

TVA-135 

3 

c 

NEWNAN 

6335 

33  22 

6P 

JAMES  0.  HARDIN.  JR 

2  3  5  7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

6360 

BAKCR 

6 

31  17 

84  37 

182 

HIO 

EMORY  UNI  FLO  SIA 

c 

noontootla  creek 

6399 

FANNIN 

3*  42 

64  13 

2050 

OA 

TVA-H2 

3 

NORCROSS  *  N 

6*07 

GWINNET 

3 

3*  00 

84  12 

1025 

MRS.  M.  H.  DEHPSEy 

3 

nottely  dam 

6*71 

UNION 

3*  58 

8*  05 

17*0 

eA 

TVA-573 

3 

PEARSON 

6679 

31  le 

COUNTY  AGENT 

c 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

7046 

HARRIS 

3 

32  47 

84  51 

8°4 

6P 

6P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  9  7 
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WEATHER  SUMMARY 


Severe  drought  conditions  which  had 
become  progressively  worse  during  the 
past  ten  months  were  alleviated  to  a 
minor  extent  by  the  slightly  above 
normal  precipitation  in  November,  Dur- 
ing the  ten-month  period  from  January 
through  October,   1954,   only  25.16  inches 
of  precipitation  occurred,  which  was  59% 
of  normal,  with  a  total  deficiency  of 
17.71  inches,  revealing  the  near-dis- 
astrous nature  of  the  drought .  The 
costly  effects  of  the  long  drought  are 
described  below.     The  November  average 
state  total  of  3.00  inches  was  above 
normal  (+.34  inches)  for  the  first  time 
in  1954.     Monthly  extremes  of  precipi- 
tation were  6.22  inches  at  Flat  Top  and 
0.25  inches  at  Blackbeard  Island.  The 
greatest  daily  amount  was  2.44  inches 
at  Chickamauga  Park  on  the  29th.  Tem- 
peratures for  the  month  averaged  52.4°, 
which  was  2.8°  below  normal.  Extremes 
were  82°  on  the  13th  at  Cartersville 
and  on  the  16th  at  Folkston  9  SW,  and 
8°  at  Blairsville  Exp.  Sta.  on  the  3rd. 

A  succession  of  cold  air  masses  moving 
across  the  southeastern  states  kept 
temperatures  much  below  normal  the  first 
eight  days  with  record  low  temperatures 
for  the  season  reported  in  some  locali- 
ties.    On  the  3rd,  a  weak  low  pressure 
system  developed  along  the  west  Gulf 
coast,  and  precipitation  spread  north- 
eastward with  moderate  to  heavy  amounts 
on  the  4th  in  north  Georgia,  and  lighter 
amounts  elsewhere  in  the  state.  Tem- 
peratures began  to  moderate  on  the  7th, 
and  the  warming  trend  progressed  south- 
eastward across  the  state  accompanied 
by  fair  skies  and  ample  sunshine  until 
the  14th.     Another  Gulf  low  pressure 
system  drifted  slowly  northward  and 
thence  eastward  across  the  state  causing 
a  mild,  rainy  period  from  the  14th 
through  the  18th.     By  that  time,  a  low 
pressure  system  moving  in  from  the  west 
dominated  the  weather,  continuing  the 
rain  until  the  20th.     Thunderstorms  oc- 
curred around  the  state  on  the  16th  and 
19th.     A  turn  toward  cooler  started  on 
the  20th  and,  except  for  a  one-day  warm- 
up  on  the  28th,  temperatures  remained 
below  normal  the  remainder  of  the  month. 
Light  precipitation  occurred  at  many 
stations  on  the  22nd-23rd  as  a  weak  low 


system  moved  across  the  state  followed 
by  mostly  fair  skies  the  24th-26th.  By 
the  27th,  the  center  of  a  strong  low 
pressvire  system  of  North  Pacific  origin 
had  moved  along  the  Canadian  border  to 
the  Great  Lakes  region.     Its  extensive 
frontal  zone  reached  southward  to  the 
Gulf,  bringing  moderate  to  heavy  pre- 
cipitation with  scattered  thunderstorms 
to  the  state  on  the  27th  and  28th.  Fair 
weather  moved  in  on  the  29th,  ending 
the  month  with  mostly  clear  skies  and 
seasonably  cool  temperatures. 

The  effects  of  the  severe  summer-fall 
drought  were  strikingly  evident  in  the 
poor  harvests  of  Georgia  crops  which 
were  completed  or  well  under  way  in 
November.     For  instance,  the  estimate  * 
of  lespedeza  seed  production  is  only 
about  10  percent  of  last  year's  crop 
and  yields  per  acre  are  the  lowest 
since  estimates  were  started  in  1928. 
Sweet  potatoes,  peanuts,  and  pecans 
were  poor  in  both  condition  and  yield. 
Pastvires  were  bad  to  poor,  but  began 
to  revive  somewhat  toward  the  end  of 
the  month.     Topsoil  moisture  conditions 
improved  enough  by  mid-month  for  plant- 
ing of  small  grains. 

The  annual  summary  of  crops  reveals  tha#( 
the  total  value  decreased  by  over  $116, 
000,000,  or  26%  below  last  year.  Since 
prices  for  most  crops  were  higher  than 
last  year,  the  unfavorable  results  are 
mainly  due  to  the  worst  State-wide 
drought  in  many  years,  according  to 
the  Georgia  Crop  Reporting  Service.  In 
striking  contrast  to  the  adverse  out- 
come in  other  crops,  cotton  did  remark- 
ably well  in  resisting  the  drought  with 
yields  per  acre  well  above  the  ten  year 
average  and  very  little  abandonment  of 
acres  planted. 

Based  on  reports  of  the  U.  S.  Geological 
Survey,  Water  Resources  Division,  stream 
flow  improved  in  the  last  week  of  the 
month  in  the  northern  half  of  the  State 
to  near  normal  rates  but  remained  far  be 
low  normal  in  the  southern  half. 

No  damaging  storms  were  reported  in  No- 
vember.  -  J.  E.  Stork 
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Temperature 

Precipitation 

Yaai 

a 

a 

C7> 

•d 

1 

1 

a 

a 

> 
< 

2 

2 

> 
< 

1917 

52 

4 

85 

17 

1.07 

1918 

54 

S 

86 

25 

4.83 

1919 

59 

3 

91 

20 

1.90 

1920 

53 

5 

86 

18 

3.76 

1921 

59 

1 

87 

20 

3.54 

1922 

57 

8 

87 

15 

0.88 

1923 

52 

1 

83 

17 

2.78 

1924 

56 

2 

87 

14 

0.69 

1925 

52 

9 

84 

10 

4.33 

1936 

53 

3 

87 

IS 

3.67 

1937 

59 

8 

88 

19 

1.52 

1938 

54 

3 

87 

11 

0.92 

1929 

56 

9 

91 

8 

4.50 

1930 

53 

5 

88 

10 

5.65 

1931 

60 

8 

90 

31 

0.57 

1932 

S3 

1 

83 

12 

4.60 

1933 

54 

3 

85 

9 

0.92 

1934 

57 

6 

89 

19 

1.76 

1935 

57 

9 

92 

10 

2.94 

1936 

54 

2 

89 

9 

1.25 

1937 

51 

9 

86 

3 

2.18 

1938 

57 

9 

88 

7 

3.36 

1939 

53 

3 

86 

18 

0.86 

1940 

55 

4 

86 

10 

3.67 

1941 

55 

8 

89 

14 

1.57 

1943 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1953 
1953 
1954 


All 
Yaara 


Temperature 


57.6 
53.2 
54.2 
57.0 
61.4 


53.1 
59.0 
53.1 
51.1 
51.7 

55.2 
54.1 
53.4 


90 
82 
87 


82 
90 
84 
_21_ 
91 

87 
87 
82 


15 
31 
19 
14 
26 


24 

15 


15 
14 


Precipitation 


1.81 
3.11 
3.37 
2.19 
2.16 

8.01 
9.57 
1.08 
1.00 
4.10 

3.01 
1.58 
3.00 
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36.2 

47.6 
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14 

19 

3 

° 

0 

11 

0 

2.05 
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28 

•  0 

0 

0 
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ATHENS 
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49.0 

-3.1 

76 

12 

20 

3 
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0 

0 

10 

° 

5,19 

2,4S 

,94 

5 

•  0 

0 

9 

5 

o  f  ■> 

61.1 

36.9 

49.0 

-  3,1 

75 

12 

19 

3 
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0 

0 

12 

0 

4.19 

.89 

.80 

16 

•  0 

0 

9 

3 

0  1  " 

ATHENS  WB  AIRPORT 

58.9 

38.8 

48,9 

-  3.1 

76 

12 

19 

3 

478 

0 

0 

7 

0 

4.44 

1.42 

.97 

5 

0 

9 

4 

0  1  ^ 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

59.1 

39.8 

49.5 

-  2,4 

74 

12 

22 

3 

46  0 

0 

0 

6 

0 

4.12 

.71 

1,43 

28 

T 

0 

3 

2  1  J 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

56,3 

28.5 

41.9 

-  5,2 

74 

15 

8 

3 

0 

0 

23 

0 

4,11 

.69 

,78 

29 

•  0 

0 

10 

4 

at  1 

CALHOUN  EXP  STATION 

61.2 

32.8 

47.0 

74 

13+ 

16 

3 

531 

0 

0 

17 

0 

2.81 

•  55 

28 

T 

0 

8 

1 

tuAKLfUr*    OKI  UUC 

60.6 

32.4 

46.5 

-  4.4 

76 

13  + 

16 

3 

0 

0 

21 

° 

3.95 

1.43 

,82 

5 

•  0 

0 

8 

4 

or' 

CARTERSVILLE 

66.0 

36.5 

51.3 

.0 

82 

13 

19 

3 

407 

0 

0 

14 

0 

2.32 

- 

.67 

,72 

28 

•  0 

0 

,1 

1 

0 

CEDARTOWN 

61.7 

35.3 

48.5 

-  2,6 

74 

12  + 

17 

3 

487 

0 

0 

14 

0 

1.51 

1.77 

,52 

29 

T 

0 

* 

0 

CLAYTON 

57, 8M 

35. IM 

46. 5M 

-  1,7 

72 

15 

18 

3 

549 

0 

0 

11 

° 

3.54 

.68 

,75 

28 

•  0 

0 

9 

3 

0 

CORNELIA 

55.9 

35.5 

45.7 

-  4.6 

70 

12 

19 

2+ 

571 

0 

0 

12 

3.30 

- 

.50 

.69 

16 

T 

0 

7 

3 

0     1  J 

DAHLONEGA 

57,3 

35.4 

46,4 

-  3.4 

78 

13 

19 

3 

5  52 

0 

0 

12 

0 

4.  74 

1.06 

1,03 

29 

T 

T 

27 

8 

5 
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DALTON 

59,2 

35.1 

47,2 

-  2,7 

72 

9+ 

20 

3 

0 

0 

13 

0 

•  0 

0 

1  i' 

GAINESVILLE 

57.7 

36.6 

47,2 

-  2.9 

76 

12 

19 

3 

528 

0 

0 

12 

0 

4.96 

1.73 

1.06 

16 

•  0 

0 

8 

6 

HARTWELL 

60,6 

37.4 

49.0 

-  2.9 

76 

12 

21 

3 

472 

0 

0 

11 

0 

4.64 

2,06 

1  .46 

29 

•  0 

0 

8 

5 
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JASPER   1  NNW 

57.4 

35.9 

46.7 

-  3,9 

75 

14 

20 

3 
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0 

0 

13 

0 

2,72 

,93 

.87 

29 

•  0 

0 

3 

1 
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LAFAYETTE 

63.4 

33.9 

48.7 

-    1  ,  g 

76 

q 

14 

3 

483 

0 

0 

16 

° 

3,00 

•  0 

0 

ROME 

63.5 

34.8 

49.2 

-  1,7 

78 

13 

21 

3 

468 

0 

0 

16 

0 

2,29 

- 

.94 

.55 

16 

T 

0 

6 

1 

0 

ROME  WB  AIRPORT  R 

60.9 

33.6 

47.3 

-  3.2 

75 

12  + 

19 

3 
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0 

0 

17 

0 

2.22 

- 

1,54 

.64 

4 

T 

0 

4 

3 

0 
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61,8 

32,5 

47,2 

-  3.4 

72 

9+ 

14 

3 

527 

0 

0 

18 

0 

1.90 

- 

1.06 

.47 

16 

.0 

0 

8 

0 

0 

TOCCOA 

58.1 

37.3 

47.7 

-  3.5 

75 

12 

18 

3 

512 

0 

0 

11 

0 

3,96 

.63 

,87 

29 

,0 

0 

9 

4 

0 

WASHINGTON 

61  .9M 

42, 2M 

52  .  IM 

-  2.7 
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3 
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0 

0 

3 

0 

4.27 

1.71 

,97 

16 

,  0 

0 

8 

0 

47.8 

3.46 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

63.5 

38.0 

50.8 

-  5,1 

76 

12 

22 

3 

419 

0 

0 

11 

0 

2.44 

,  00 

•  80 

16 

,0 

0 

7 

2 

0 

AUGUSTA 

65.0 

41.3 

53,2 

-  1,3 

77 

12 

26 

3 

348 

0 

0 

! 

0 

3.04 

.64 

,79 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

DKUU^UC 1      1  n 

66,9 

42.9 

54,9 

-  2,5 

78 

13 

24 

3 

304 

0 

0 

5 

0 

1.77 

- 

.27 

.42 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

CARROLLTON 

61.4 

34.5 

48,0 

-  3,9 

74 

13 

20 

3  + 

503 

0 

0 

14 

0 

3.73 

.85 

.0 

0 

COLUMBUS 

67, OM 

42. 3M 

54, 7M 

-  1  .4 

77 

12  + 

26 

3 

3  04 

0 

0 

3 

0 

.90 

5 

.0 

0 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

63.8 

39.4 

51.6 

-2,7 

77 

28 

24 

3 

393 

0 

0 

8 

0 

3.65 

.79 

1.52 

16 

•  0 

0 

7 

3 

1 

COVINGTON 

61.4 

37. 9M 

49. 7M 

-  2,9 

77 

12 

19 

3 

456 

0 

0 

9 

0 

3.87 

1.10 

.92 

5 

T 

0 

7 

4 

S  1, 

r\|  ]Q  1  1  M 

66.2 

41.6 

53,9 

-1,7 

78 

13 

21 

3 

329 

0 

0 

8 

0 

4.10 

1.72 

1.11 

17 

.0 

0 

S 

3 

?  ' 

EXPERIMENT 

61,3 

39.8 

50.6 

-  2.3 

76 

13 

20 

3 

0 

0 

7 

0 

4.97 

2,81 

1.45 

16 

.0 

0 

7 

5 

\ 

FORSYTH  1  S 

62.5 

39,0 

50.8 

75 

12 

18 

3 

420 

0 

0 

11 

0 

4.08 

1.20 

16 

.0 

0 

11 

1  ; 

FORT  VALLEY  3  E 

64,8 

39.9 

52.4 

-  2.7 

76 

12 

22 

3 

370 

0 

0 

* 

0 

3.61 

1,07 

1.06 

16 

,0 

0 

1 

GREENSBORO 

62.7 

39.5 

51.1 

-  1,8 

77 

12 

20 

3 

408 

0 

0 

7 

0 

3,05 

,55 

.78 

5 

.0 

0 

9 

I 

0 

GR  I FF I N 

62,2 

41.0 

51.6 

-  2,7 

77 

12 

20 

3 

394 

° 

0 

3 

0 

4.77 

2.25 

1  .48 

16 

•  0 

0 

7 

1 

LA  GRANGE 

63.4 

38.2 

50.8 

-  2.3 

76 

13 

20 

3 

424 

0 

0 

9 

0 

2.35 

- 

.42 

•  79 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

LOUISVILLE 

64,5 

42.0 

53.3 

-  1.8 

75 

13 

21 

3 

344 

0 

0 

7 

0 

2.34 

.09 

•  50 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

64,8 

40.9 

52.9 

-3.1 

77 

12  + 

22 

3 

360 

0 

0 

5 

0 

3.12 

.39 

•  76 

27 

.0 

0 

8 

3 

0 

MILLEDGEVILLE 

63,0 

36.5 

49.8 

-  4,3 

75 

14 

20 

3 

0 

0 

13 

0 

3.40 

.96 

•  73 

15 

.0 

0 

8 

2 

0 

M I LLEN 

67.8 

41.0 

54.4 

-  1,6 

77 

16 

22 

3 

313 

0 

0 

9 

0 

2.94 

•  92 

1^30 

18 

.0 

I 

7 

2 

1 

MONTICELLO 

62.4 

34.9 

48.7 

-  6,0 

75 

13 

14 

3 

483 

0 

0 

16 

0 

2,90 

.33 

•  76 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

NtWN AN 

62.1 

39.6 

50.9 

-  2,3 

76 

12 

18 

3 

417 

0 

0 

7 

0 

2.94 

•  10 

•  77 

5 

•  0 

° 

7 

4 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

63,4 

38.2 

50.8 

75 

12+ 

20 

3 

418 

0 

0 

9 

0 

3.15 

•  70 

4 

.0 

0 

9 

2 

0 

SWAINSBORO 

67, OM 

43.  OM 

55. OM 

76 

13 

23 

3 

299 

0 

0 

5 

0 

3.53 

1^08 

26 

.0 

0 

8 

I 

1 

1 ALBU  P  1  UN 

65,3 

38.3 

51.8 

-  2.9 

76 

12  + 

21 

3 

388 

0 

0 

9 

0 

4.73 

1.89 

U30 

16 

.0 

0 

6 

4 

? 

WARRENTON 

62.7 

40.2 

51.5 

-  2.6 

75 

12 

27 

26 

399 

0 

0 

8 

0 

3.27 

•  72 

1^15 

16 

.0 

0 

8 

1 

\ 

WAYNESBORO  3  NE 

65.5 

39.0 

52.3 

-  3.1 

77 

12 

21 

3 

376 

0 

0 

10 

0 

2.30 

•  08 

•  97 

17 

.0 

0 

5 

1 

WEST  POINT 

64.8 

38.0 

51.4 

-2.1 

76 

12  + 

20 

3 

401 

0 

0 

12 

0 

2.64 

_ 

.20 

1.11 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

51.8 

3.31 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

67. 8M 

38. 7M 

53. 3M 

78 

14 

20 

3  + 

0 

0 

14 

0 

2.54 

•  80 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

68.7 

36.5 

52,6 

-  5.4 

79 

14 

20 

3 

0 

0 

18 

0 

1.86 

.01 

•  96 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

ALBANY 

68.1 

42.8 

55,5 

-  2.5 

79 

14 

25 

3 

0 

0 

2 

0 

3.04 

.75 

1<30 

28 

.0 

° 

6 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

68.3 

38.5 

53,4 

-  3.1 

78 

28 

17 

3 

348 

0 

0 

1 2 

0 

2.65 

.31 

•  99 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

AMERICUS  4  ENE 

64.8 

41.2 

53.0 

-  3.3 

76 

13 

19 

3 

350 

0 

0 

5 

0 

4.  14 

1.52 

1^52 

17 

.0 

0 

8 

3 

BAINBRID6E 

70, 2M 

43. 7M 

57, OM 

-  1.4 

80 

13 

24 

3 
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0 

3 

0 

3.52 

1.32 

1,2b 

17 

.0 

0 

5 

I 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

68, IM 

50. 4M 

59, 3M 

77 

20 

28 

3 

173 

0 

0 

3 

0 

.25 

•  25 

14 

.0 

0 

1 

s 

BLAKELY 

67.6 

43.2 

55.4 

-  2.5 

79 

13 

21 

3 

287 

0 

° 

3 

0 

2.84 

.12 

•  63 

27 

.0 

I 

8 

2 

? 

BRUNSWICK 

68.3 

48.2 

58.3 

-  2.7 

79 

16 

29 

3 

210 

0 

0 

1 

0 

1.69 

.13 

1^18 

14 

•  0 

3 

1 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

65. 5 

46.5 

56.0 

77 

28 

28 

3 

271 

0 

0 

1 

0 

1.07 

•  B2 

14 

•  0 

0 

1 

1 

° 

CAIRO  2  NNW 

69.3 

45,0 

57.2 

-  1.5 

80 

13 

23 

3 

243 

0 

0 

2 

0 

2.07 

.08 

•  80 

28 

•  0 

0 

5 

2 

0 

CAMILLA 

43,7 

56.9 

78 

28 

0 

3 

0 

•  0 

Q 

8 

0 

CAMP  STEWART 

67.8 

43,8 

53.8 

-  2.4 

78 

16 

23 

3 

274 

0 

0 

6 

0 

1.42 

.57 

!63 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

COROELE 

66.3 

40.9 

53.6 

-  2.6 

78 

14 

21 

3 

0 

0 

8 

0 

2.09 

.11 

•  71 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

CUTH8ERT 

67.2 

44,9 

56.1 

-  .8 

78 

13 

23 

3 
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0 

0 

1 

0 

2.22 

.65 

•  50 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 
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67. 4M 

43. 7M 

55. 6M 

-  1,5 

78 

13 

24 

3 

287 

0 

0 

3 

0 

4.21 

1.86 

1.46 

28 

.0 

c 

2 

2 

FITZGERALD 

68.1 

44.4 

56,3 

-  1,6 

77 

13 

23 

3 
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0 

0 

2 

0 

2,64 

.61 
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28 

•  0 

0 

6 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

67. 7M 

39  .  6M 

53, 7M 

78 

16 

21 

3 
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0 

0 

11 

0 

1.43 

•  61 

23 

.0 

3 

1 

0 
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82 

16 

22 

3 
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0 

0 

8 
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14 
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3 

0 

0 
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1 

QUUANU^  MILL 

67, 

9 

^3,6 

-  ,6 

81 

13 

277 

0 

3 

0 

3,80 

,55 

•  98 

28 

•  0 

0 

7 

4 

0 

UMBER  CITY 
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0 

7 

4 

0 

OULTRIE  2  ESE 

67. 

SM 

43, 7M 

55. BM 

-  3.9 

78 

13 

23 

3 

276 

0 

0 

4 

0 

2.72 

.70 

1.06 

27 

.0 

0 

2 

1 

UITMAN 

72, 

OM 

*5.3M 

5B,7M 

-  ,7 

Bl 

13 

28 

3 

200 

0 

0 

4 

0 

2,15 

,02 

•  60 

17 

.0 

0 

I 

1 

0 

AVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

67, 

-  3,1 

77 

16 

2 1 

3'»9 

0 

0 

13 

0 

1.77 

,01 

,80 

26 

.0 

0 

3 

AVANNAH  WB  AP 

R 

66, 

B 

'•1,3 

5'..! 

-  <,,0 

75 

16+ 

2'> 

3 

328 

0 

0 

7 

0 

2,15 

•  64 

1,16 

28 

.0 

0 

4 

I 

? 

AVANNAH   BEACH   2  N 

63, 

7M 

'•7.6M 

55. 7M 

-  3,5 

73 

2 

25 

3 

273 

0 

0 

2 

0 

1,42 

-  •SO 

1.27 

23 

.0 

0 

2 

1 

HOMASV I LLE 

69. 

0 

-  2,9 

75 

9+ 

22 

3 

278 

0 

0 

9 

0 

3.00 

,32 

1.03 

28 

.0 

0 

8 

:IFTON  2  N 

66, 

9 

'•1,8 

-  3.'^ 

79 

U 

22 

3 

0 

0 

2 

0 

2.47 

.76 

1,40 

28 

.0 

0 

7 

I 

} 

ALDOSTA  *  NW 

70. 

3 

•>o,a 

55.6 

78 

13  + 

IS 

3 

290 

0 

0 

12 

0 

1.72 

•  45 

23 

.0 

0 

5 

0 

AVCROSS 

68. 

7 

-  3.9 

80 

16 

2  2 

291 

0 

0 

9 

0 

1.64 

-  •SO 

•  33 

15 

.0 

0 

7 

0 

s 

OOORUFF  DAM 

M 

0 

0 

0 

4.30 

1.22 

17 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

55.3 

2,54 

•  0 

STATE 

52, <• 

-  2,8 

3,00 

.34 

T 

See  Reference  Note*  FoUowIng  SUIlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  1  15 


19  I  20  21 


25     26  27 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
A  I  LEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  cot  OF  >GRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA  HB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  Ap 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PAkK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COROELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTH8ERT 

DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL  TON 
DAWSON 
OAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAI RMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLlNTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY   3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
KOGGARDS  MILL 
JASPER   1  NNW 
JONESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWEfi 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIDVILLE 
MILLEDGEVlLLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTKELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  N 

NOTTeLY  DAM 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 


.18  >1« 

.12  T 
T  .10  .02 


RECORD  MISSING 


.07  .19 
.13  T 


*02 
1.10 


1.02  1(00 
.02  2«1» 


•40  1.07 
.12  2,'^*, 
.41  .62 


DAILY  PRECIPITATION 


Tabl«  3— Continued 


Stotion 

Total 

Day  ol  month 

1   1  2  1  3 

4  j 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  1  14  1 

15 

16  I 

17 
17  1 

IB 

19  1 

20  j 

21 

22  1  23  1 

24 

25 

26  '  27 

28  1 

29  1  30 

31 

3 

T3 

•  01 

.07 

•  10 

•u 

•  06 

•  93 

.11 

.11 

•  03 

•  18 

•05 

•  34 

•  43 

3 

70 

T 

■  80 

.19 

•  10 

•  08 

.24 

•  22 

RISING  FAWN 

> 

n 

Il2 

•  OS 

*2l 

'  7> 

•  40 

.09 

^09 

■  09 

•  11 

•  34 

R0«£ 

2 

2« 

T 

.03 

•  IS 

•  49 

T 

•  99 

•  09 

T 

T 

•03 

•  14 

•  38 

■  48 

ROME  wa  AIRPORT  R 

2 

22 

.01 

•  01 

.64 

.02 

•  94 

T 

T 

•  01 

T 

T 

•02 

.38 

.99 

1 

77 

T 

•  03 

•01 

.12 

•08 

.04 

•  02 

•  02 

.93 

.01 

*?* 

•  00 

SAVANNAH   we    AP  R 

2 

19 

T 

•  03 

•  10 

•01 

.02 

* 

• 

•01 

.  33 

1 .16 

•  09 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

1 

A2 

.15 

1*27 

SPARTA   2  NNM 

03 

.39 

•  00 

•  78 

•  66 

•  19 

•  14 

•  26 

.46 

.20 

sTANter  aAP 

A 

<• 

*03 

*23 

•  07 

.10 

•  89 

•  47 

•  >6 

•  16 

•06 

•  20 

.44 

■  36 

SUCMCS 

i 

72 

•  13 

.06 

01 

.22 

1  •02 

• 

•  10 

• 

'  *  * 

SUMMERVILLE 

i 

90 

SKAINSeOHO 

3 

93 

* 

•  90 

SaEET  OUH 

3 

61 

•  02 

.20 

•  SO 

•  68 

•  29 

.10 

.29 

.09 

.08 

.10 

.30 

■  01 

TALBOTTOW 

».T3 

.04 

1.30 

•  30 

U09 

•  74 

.30 

TALLAPOOSA  2  NNH 

1 

ao 

•  20 

'1a 

•  47 

•20  .14 

• 

TAYLORSVILLE 

2 

to 

*A 

'a? 

.  19 

THOMASVILLE 

3 

00 

'31 

*38 

*  1 1 

94 

4l 

1  *03 

*  10 

TIFTON  2  N 

2 

AT 

« 11 

•  17 

•  07 

•  29 

T 

T 

•  16 

•  18 

1.40 

.13 

TITUS 

9 

2A 

T 

•2«  .00 

.07 

.83 

.05 

UIO 

•  22 

•  10 

.20 

•  68 

.09 

•  18 

.10 

.93 

■  74 

TOCCOA 

3 

•  9 

.01 

•  39 

'  '* 

TRAY  MOUNTAIN 

3 

3< 

*66 

•  63 

1*01 

*34 

*00 

07 

*02 

*2l 

*33 

*20 

TUNNEL  HILL 

3 

09 

.10 

• 

.75 

•  61 

•  01 

•  20 

.03 

• 

.21 

■  14 

VALOOSTA  A  NM 

1 

72 

.09 

.12 

T 

•  06 

.30 

•  18 

•  09 

•  01 

.49 

•  41 

HALESKA 

* 

01 

T 

•  AO 

.61 

•  12 

•  91 

.04 

•  38 

.06 

T 

T 

•  44 

.25 

3 

27 

•  32 

.20 

U19 

.09 

•  39 

.15 

.30 

•  30 

•  49 

WASHINGTON 

A 

27 

.64 

.06 

.97 

.60 

•  61 

.02 

.40 

.39 

T 

•  20 

•  42 

MAVCROSS 

1 

64 

.11 

T 

•OS 

•  33 

•  20 

•  30 

•  02 

T 

•  15 

.21 

.07 

•  n 

WAVNESBORO  3  NE 

2 

30 

.47 

.08 

.32 

■  97 

.32 

•  14 

WEST  POINT 

2 

6A 

T 

1.11 

.97 

•  10 

.29 

■  17 

MOODBURY 

J 

A6 

•  82 

•  12 

•  62 

.20 

•  09 

•  01 

•  97 

.11 

•  54 

•  11 

.31 

MOOORUFP  DAM 

A 

30 

.13 

.14 

•  24 

1.22 

1^20 

.50 

•  67 

WOODSTOCK 

3 

71 

T 

•  04 

•  46 

•  99 

.44 

.03 

■  28 

.42 

.AB 

.48 

.49 

YOUNG  HARRIS 

3 

73 

T 

.17 

.04 

.57 

.06 

•  48 

•  20 

•  09 

•  01 

.80 

•  02 

.15 

.11 

T 

.  U 

.12 

.84 

-  IJl  - 


DAILY  TEMPERATURES  oeom,* 

Tabl.  5  .   ,  MOVEMIEU  H5» 


Station 

Day  Ol  Month 

& 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AILEV 

MAX 

60 

71 

67 

60 

67 

61 

67 

70 

7  0 

72 

75 

78 

62 

69 

58 

70 

69 

67ie 

HIN 

30 

32 

20 

20 

28 

37 

29 

29 

29 

31 

45 

46 

36 

36 

56 

59 

63 

61 

55 

48 

40 

35 

34 

38 

28 

62 

32 

38.7 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

69 

75 

74 

74 

74 

68 

63 

70 

66 

68<7 

MIN 

27 

28 

20 

26 

28 

31 

28 

30 

31 

32 

47 

48 

37 

39 

59 

61 

58 

55 

52 

44 

34 

28 

29 

27 

28 

27 

27 

31 

52 

32 

36  •9 

ALBANY 

MAX 

73 

71 

74 

60 

63 

71 

64 

68  (1 

MIN 

36 

37 

25 

26 

37 

34 

34 

37 

40 

40 

50 

61 

45 

46 

59 

62 

60 

60 

54 

48 

40 

39 

39 

42 

38 

38 

35 

41 

53 

38 

42>8 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

64 

57 

61 

64 

71 

50 

57 

55 

56 

53 

99<0 

MIN 

29 

30 

19 

26 

35 

26 

30 

34 

34 

39 

36 

33 

36 

45 

61 

53 

53 

66 

67 

40 

36 

30 

35 

39 

32 

26 

27 

36 

36 

29 

36 1 2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

77 

74 

72 

74 

60 

63 

70 

62 

68 

60 

78 

64 

6e>3 

MIN 

25 

34 

17 

22 

40 

31 

26 

27 

27 

43 

47 

43 

36 

58 

60 

62 

58 

54 

51 

46 

36 

30 

37 

35 

32 

28 

27 

64 

39 

31 

38  f  6 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

67 

67 

67 

68 

56 

68 

67 

57 

60 

57 

67 

68 

64«8 

MIN 

31 

44 

19 

31 

42 

30 

33 

36 

37 

44 

46 

46 

41 

60 

50 

58 

55 

66 

64 

44 

43 

36 

46 

38 

33 

32 

36 

60 

46 

33 

41 12 

ATHENS 

MAX 

53 

60 

50 

54 

62 

70 

62 

58 

66 

68 

59 

63 

55 

55 

60 

53 

54 

45 

56 

98 

99>8 

MIN 

31 

36 

20 

32 

37 

31 

32 

31 

35 

40 

38 

36 

38 

43 

55 

52 

53 

57 

56 

41 

39 

33 

43 

36 

32 

28 

28 

38 

42 

30 

38  4  1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

98 

61 

82 

59 

70 

65 

60 

65 

67 

69 

62 

60 

59 

60 

54 

52 

49 

96 

61.1 

MIN 

24 

37 

19 

27 

33 

30 

28 

29 

30 

37 

38 

35 

45 

56 

56 

53 

54 

67 

57 

39 

36 

30 

43 

33 

31 

24 

24 

37 

38 

27 

36*9 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 

52 

59 

45 

56 

61 

55 

69 

64 

67 

59 

61 

55 

55 

59 

52 

53 

41 

64 

55 

98)9 

MIN 

31 

25 

19 

33 

39 

33 

35 

29 

39 

43 

37 

38 

43 

47 

56 

52 

54 

68 

61 

41 

41 

35 

38 

38 

32 

30 

34 

38 

43 

32 

38 18 

ATLANTA   HB  AIRPORT 

MAX 

70 

70 

67 

60 

65 

67 

53 

56 

54 

53 

69 

57 

97 

99.1 

MIN 

31 

26 

22 

32 

35 

32 

35 

39 

42 

47 

40 

43 

45 

48 

56 

53 

53 

57 

46 

45 

38 

37 

40 

38 

34 

31 

36 

42 

38 

34 

39.8 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

MAX 

57 

55 

63 

63 

62 

66 

69 

72 

59 

62 

63 

54 

56 

60 

63.5 

MIN 

27 

28 

22 

24 

43 

32 

28 

28 

30 

36 

42 

36 

34 

47 

58 

59 

58 

60 

58 

46 

40 

34 

36 

34 

33 

26 

25 

46 

41 

30 

38.0 

AUGUSTA 

MAX 

66 

66 

70 

72 

68 

63 

64 

63 

60 

93 

58 

69.0 

MIN 

32 

41 

26 

30 

43 

34 

32 

32 

36 

42 

42 

41 

40 

49 

57 

54 

67 

59 

60 

46 

44 

36 

45 

36 

41 

30 

29 

'.4 

49 

33 

41.3 

BAINBRIDOE 

MAX 

68 

70 

70 

7^ 

76 

74 

70 

74 

74 

74 

65 

64 

71 

66 

69 

62 

63 

79 

65 

70.2 

34 

48 

24 

31 

35 

36 

34 

40 

43 

55 

44 

60 

62 

64 

68 

60 

46 

39 

36 

45 

43 

36 

33 

36 

69 

63 

37 

43  .7 

6LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 

65 

61 

70 

74 

69 

74 

77 

72 

70 

67 

61 

66 

69 

70 

68.1 

37 

51 

28 

32 

52 

36 

30 

39 

44 

54 

58 

60 

54 

54 

64 

61 

58 

56 

59 

59 

58 

57 

52 

51 

54 

52 

50 

51 

90.4 

BlAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

49 

58 

60 

62 

64 

69 

69 

74 

62 

68 

60 

64 

60 

50 

52 

53 

46 

52 

45 

46 

50 

57 

47 

99.3 

MIN 

23 

30 

8 

10 

31 

18 

20 

21 

22 

24 

24 

22 

26 

27 

30 

47 

50 

54 

51 

43 

37 

23 

24 

29 

29 

23 

22 

31 

35 

21 

28.9 

BLAKELY 

MAX 

70 

63 

61 

61 

60 

70 

71 

73 

74 

72 

75 

79 

67 

66 

70 

73 

72 

71 

68 

62 

71 

62 

65 

98 

62 

73 

77 

70 

69 

67.6 

M  N 

3S 

44 

21 

31 

45 

32 

36 

39 

38 

46 

49 

63 

43 

58 

52 

64 

69 

52 

51 

46 

40 

36 

44 

41 

36 

33 

35 

53 

60 

34 

43.2 

BROOKLET   I  W 

MAX 

70 

70 

61 

60 

58 

62 

68 

74 

67 

7  0 

7 1 

78 

70 

68 

73 

72 

76 

70 

64 

62 

68 

62 

67 

60 

96 

66 

75 

72 

60 

66.9 

MIN 

33 

48 

24 

27 

47 

36 

31 

33 

35 

45 

46 

48 

41 

64 

58 

61 

62 

62 

58 

37 

43 

35 

47 

39 

35 

32 

30 

60 

64 

38 

42  .9 

BRUNSWICK 

MAX 

69 

75 

71 

66 

64 

62 

65 

66 

70 

67 

63 

70 

72 

67 

70 

79 

77 

70 

68 

65 

66 

70 

62 

67 

69 

66 

66 

77 

70 

63 

68.3 

MIN 

40 

49 

29 

36 

48 

42 

40 

42 

42 

55 

52 

65 

54 

61 

61 

63 

61 

62 

57 

49 

45 

42 

61 

43 

40 

38 

39 

65 

66 

40 

48  .2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

73 

65 

63 

60 

60 

62 

67 

64 

6  3 

65 

70 

67 

70 

73 

73 

68 

66 

61 

66 

66 

63 

67 

61 

61 

64 

77 

70 

61 

69.9 

MIN 

36 

39 

28 

33 

47 

46 

38 

41 

40 

55 

54 

66 

54 

62 

62 

63 

58 

57 

58 

48 

44 

38 

48 

43 

40 

39 

34 

99 

46 

38 

46  .5 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

70 

70 

57 

67 

64 

6 1 

69 

69 

72 

72 

7 1 

75 

80 

73 

69 

75 

72 

74 

72 

67 

64 

72 

66 

69 

62 

63 

72 

77 

70 

69 

69.3 

MIN 

34 

50 

23 

31 

46 

33 

34 

36 

35 

49 

50 

57 

60 

60 

62 

66 

68 

59 

59 

46 

40 

35 

46 

39 

34 

34 

37 

57 

52 

40 

49  .0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

52 

52 

43 

50 

56 

66 

69 

73 

66 

66 

73 

74 

74 

70 

65 

63 

65 

68 

61 

57 

55 

53 

56 

53 

52 

60 

66 

66 

58 

61.2 

MIN 

27 

25 

16 

25 

35 

23 

23 

25 

27 

33 

31 

26 

29 

33 

40 

54 

53 

56 

62 

38 

39 

28 

31 

35 

26 

27 

24 

37 

38 

27 

32.8 

CAMILLA 

MAX 

67 

58 

67 

68 

63 

70 

72 

75 

73 

7  5 

74 

78 

75 

70 

73 

74 

76 

74 

68 

68 

73 

67 

68 

62 

61 

68 

71 

70 

69 

70.0 

MIN 

33 

50 

28 

32 

36 

30 

37 

37 

35 

45 

50 

46 

50 

50 

58 

59 

60 

57 

53 

46 

47 

46 

44 

41 

35 

34 

40 

42 

56 

35 

43.7 

CAMP  STEWART 

MAX 

59 

68 

6 1 

56 

64 

69 

73 

65 

7 1 

7 1 

76 

68 

69 

78 

72 

72 

70 

64 

63 

69 

62 

66 

65 

99 

69 

77 

73 

62 

67.8 

MIN 

30 

49 

23 

29 

50 

47 

30 

32 

34 

44 

49 

62 

37 

59 

60 

63 

61 

58 

55 

47 

44 

36 

48 

39 

37 

34 

29 

60 

56 

34 

43.8 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

48 

60 

45 

55 

54 

68 

72 

62 

60 

76 

75 

76 

58 

61 

64 

72 

62 

64 

58 

59 

62 

57 

52 

40 

92 

57 

60.6 

MIN 

22 

30 

16 

22 

30 

28 

28 

28 

28 

30 

33 

29 

30 

31 

45 

52 

54 

66 

58 

38 

36 

28 

31 

29 

28 

24 

22 

26 

39 

22 

32  .4 

CARROLLTON 

MAX 

60 

66 

68 

66 

72 

74 

69 

65 

66 

56 

59 

56 

54 

57 

57 

54 

59 

69 

67 

60 

61.4 

HIN 

24 

33 

20 

25 

38 

23 

26 

27 

29 

36 

33 

34 

30 

39 

56 

55 

53 

54 

52 

42 

31 

29 

36 

41 

24 

20 

26 

38 

36 

27 

34.5 

CARTERSVILLE 

MAX 

S7 

61 

52 

54 

62 

67 

7^ 

73 

70 

7  2 

80 

82 

71 

66 

66 

73 

76 

67 

60 

62 

57 

62 

60 

63 

62 

66 

(2 

66 

««.o 

MIN 

30 

35 

19 

28 

40 

25 

29 

32 

31 

43 

39 

32 

34 

40 

55 

54 

55 

57 

65 

41 

30 

32 

36 

35 

27 

24 

32 

39 

39 

28 

36.5 

CEDARTOWN 

MAX 

68 

67 

6  6 

74 

74 

74 

70 

62 

61 

67 

68 

60 

56 

55 

54 

96 

63 

93 

99 

72 

98 

62 

61.7 

MIN 

25 

32 

17 

27 

38 

23 

26 

28 

30 

36 

36 

32 

32 

38 

48 

56 

54 

57 

63 

46 

33 

29 

34 

35 

30 

24 

36 

41 

37 

25 

36.3 

CLAYTON 

MAX 

44 

52 

56 

60 

70 

69 

60 

66 

70 

70 

71 

72 

58 

62 

60 

63 

61 

61 

55 

44 

52 

49 

46 

43 

52 

53 

67.8 

MIN 

30 

24 

18 

27 

36 

30 

25 

27 

35 

34 

34 

36 

36 

34 

32 

52 

60 

55 

65 

40 

30 

37 

37 

33 

31 

35 

31 

38 

37 

35  . 1 

COLUMBUS 

MAX 

65 

60 

57 

62 

69 

72  ■ 

74 

71 

73 

77 

75 

73 

66 

69 

71 

70 

65 

63 

66 

60 

64 

60 

60 

63 

77 

67.0 

MIN 

35 

43 

26 

34 

44 

33 

31 

35 

38 

44 

44 

45 

46 

56 

60 

63 

56 

54 

52 

48 

37 

36 

34 

40 

38 

31 

34 

48 

42  .3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

60 

69 

70 

71 

69 

6  7 

76 

66 

70 

67 

56 

59 

66 

58 

61 

56 

56 

63 

77 

68 

61 

63.8 

MIN 

32 

30 

24 

30 

37 

29 

31 

34 

34 

44 

46 

47 

39 

54 

69 

60 

56 

56 

49 

46 

37 

33 

36 

34 

35 

27 

32 

46 

37 

33 

39 .4 

CORDELE 

MAX 

69 

62 

59 

64 

58 

62 

69 

70 

72 

69 

69 

72 

78 

61 

74 

72 

72 

72 

68 

60 

69 

61 

64 

57 

60 

72 

67 

62 

66.3 

MIN 

32 

35 

21 

25 

32 

31 

32 

33 

33 

36 

49 

49 

49 

46 

57 

60 

59 

59 

56 

47 

40 

36 

37 

41 

36 

31 

32 

47 

51 

36 

40.9 

CORNELIA 

MAX 

46 

56 

54 

48 

56 

65 

68 

57 

57 

70 

68 

61 

62 

52 

63 

63 

60 

68 

60 

64 

54 

53 

49 

48 

48 

46 

51 

60 

55.9 

MIN 

26 

19 

19 

34 

36 

27 

29 

37 

40 

36 

32 

37 

39 

41 

51 

51 

54 

64 

52 

37 

30 

36 

33 

28 

25 

29 

30 

39 

37 

26 

35  .6 

COVINGTON 

MAX 

61 

41 

5^ 

56 

64 

69 

72 

77 

70 

69 

66 

62 

60 

67 

71 

57 

61 

57 

55 

61 

54 

55 

49 

65 

69 

68 

61.4 

MIN 

26 

41 

19 

28 

38 

29 

29 

30 

33 

40 

39 

37 

36 

47 

57 

55 

53 

58 

56 

43 

38 

33 

43 

36 

33 

24 

29 

41 

29 

37 .9 

CUTHBERT 

MAX 

70 

68 

68 

60 

64 

60 

69 

70 

76 

70 

63 

67.2 

MIN 

35 

47 

23 

37 

45 

33 

39 

41 

43 

48 

47 

51 

46 

57 

69 

59 

59 

66 

62 

46 

50 

37 

46 

43 

37 

37 

38 

53 

48 

35 

44.9 

DAHLONEGA 

MAX 

51 

60 

70 

62 

77 

78 

63 

64 

66 

54 

65 

57 

53 

52 

46 

47 

44 

44 

51 

57 

57.3 

MIN 

23 

25 

19 

26 

36 

25 

28 

30 

36 

44 

34 

36 

41 

37 

48 

62 

53 

66 

62 

37 

36 

31 

38 

33 

31 

24 

26 

35 

38 

32 

36 .4 

DALTON 

MAX 

47 

72 

54 

54 

95 

66 

57 

58 

68 

68 

60 

99.2 

MIN 

26 

30 

20 

25 

28 

26 

26 

27 

35 

30 

28 

26 

28 

43 

42 

48 

56 

57 

57 

47 

43 

36 

34 

32 

33 

34 

33 

34 

35 

36 

39.1 

DOUGLAS 

MAX 

MIN 

DUBLIN 

MAX 

68 

63 

61 

63 

57 

62 

66 

70 

74 

68 

69 

77 

78 

66 

64 

70 

70 

71 

69 

62 

61 

66 

61 

65 

58 

37 

66 

76 

69 

60 

66.2 

MIN 

31 

43 

21 

29 

45 

35 

30 

31 

32 

40 

46 

46 

39 

61 

67 

62 

61 

61 

56 

46 

40 

37 

47 

38 

34 

30 

30 

50 

49 

33 

41.6 

EASTMAN 

MAX 

68 

65 

60 

65 

62 

62 

67 

70 

74 

69 

74 

78 

72 

64 

73 

72 

72 

70 

68 

62 

68 

63 

65 

60 

57 

69 

76 

70 

61 

67.4 

MIN 

32 

49 

24 

30 

45 

36 

33 

35 

38 

45 

47 

44 

64 

57 

63 

60 

61 

54 

47 

40 

36 

46 

40 

37 

3'^ 

35 

1 

60 

50 

35 

43.7 
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Tabu  5  ■  Cenllnu>d 


DAILY  TEMPERATURES 


SicrtloB 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1  23 

1 

24 

2S 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

1 

! 

EXPERIMENT 

MAX 

55 

62 

53 

57 

48 

51 

58 

65 

69 

72 

66 

63 

76 

73 

72 

64 

59 

60 

67 

68 

54 

99 

59 

98 

60 

51 

54 

58 

72 

64 

61 

.3 

MIN 

29 

39 

20 

32 

39 

30 

33 

40 

41 

42 

38 

41 

45 

45 

57 

57 

53 

56 

56 

43 

35 

40 

40 

31 

29 

15 

41 

42 

32 

50 

.8 

FITZGERALD 

MAX 

69 

68 

56 

69 

66 

60 

67 

68 

73 

69 

70 

73 

77 

73 

67 

79 

75 

70 

74 

69 

60 

69 

65 

66 

62 

58 

70 

76 

72 

62 

68 

.1 

MIN 

35 

51 

23 

32 

45 

36 

35 

35 

36 

45 

47 

50 

41 

56 

59 

64 

60 

60 

57 

48 

40 

37 

45 

42 

37 

34 

36 

54 

63 

44 

•  4 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

72 

63 

65 

62 

59 

62 

68 

71 

66 

68 

68 

73 

78 

73 

72 

73 

69 

60 

67 

67 

69 

65 

65 

66 

77 

74 

65 

67 

.7 

MIN 

2« 

42 

21 

22 

51 

34 

29 

27 

28 

38 

49 

50 

33 

63 

61 

63 

56 

47 

45 

30 

46 

34 

30 

27 

25 

SO 

63 

20 

39 

.4 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

71 

74 

68 

71 

65 

62 

68 

69 

72 

68 

64 

71 

71 

75 

82 

76 

67 

76 

67 

66 

71 

64 

67 

65 

61 

79 

69 

,7 

MIN 

31 

42 

22 

28 

51 

37 

30 

33 

43 

91 

58 

49 

61 

61 

61 

56 

54 

47 

38 

34 

60 

37 

33 

12 

30 

42 

.8 

FORSYTH   1  S 

MAX 

63 

58 

59 

52 

55 

59 

6} 

67 

70 

63 

61 

75 

73 

68 

62 

62 

60 

68 

68 

58 

60 

62 

68 

62 

55 

94 

58 

74 

70 

58 

62 

•  6 

MIN 

31 

36 

18 

31 

39 

30 

31 

31 

35 

44 

40 

42 

40 

46 

57 

58 

54 

57 

56 

42 

35 

32 

42 

35 

31 

27 

11 

44 

42 

39 

•  0 

FORT  GAINES 

MAX 

71 

65 

59 

57 

60 

55 

72 

74 

79 

74 

74 

76 

80 

78 

68 

68 

69 

71 

72 

61 

61 

70 

64 

68 

64 

64 

62 

71 

71 

66 

68 

•  1 

MIN 

32 

45 

21 

32 

45 

28 

32 

35 

36 

40 

48 

48 

38 

50 

56 

60 

55 

52 

52 

45 

36 

32 

40 

40 

35 

29 

16 

52 

46 

40 

•  9 

FORT   VALLEY    3  E 

MAX 

67 

59 

5« 

57 

59 

62 

67 

69 

72 

67 

67 

76 

75 

60 

64 

70 

64 

73 

70 

57 

61 

67 

61 

64 

58 

97 

6« 

75 

61 

60 

64 

•  8 

MIN 

34 

28 

22 

32 

36 

32 

31 

34 

36 

41 

42 

47 

42 

49 

99 

58 

55 

56 

46 

45 

37 

34 

40 

39 

13 

11 

34 

44 

42 

39 

•  9 

GAINESVILLE 

MAX 

57 

46 

59 

48 

55 

51 

62 

70 

70 

59 

62 

76 

68 

72 

62 

59 

58 

63 

66 

55 

59 

93 

52 

94 

SO 

92 

41 

41 

53 

57 

57 

,7 

MIN 

26 

27 

19 

31 

33 

28 

31 

31 

42 

43 

39 

34 

44 

43 

50 

51 

52 

56 

53 

39 

37 

31 

40 

34 

29 

27 

28 

14 

38 

30 

34 

•  4 

GLENNVILLE 

MAX 

68 

72 

57 

68 

60 

59 

64 

68 

72 

65 

69 

71 

78 

64 

69 

78 

74 

75 

67 

61 

62 

67 

61 

67 

60 

96 

67 

74 

71 

62 

66 

■  9 

MtN 

32 

46 

24 

27 

49 

37 

32 

33 

35 

46 

48 

52 

41 

57 

59 

64 

62 

58 

56 

47 

43 

31 

48 

39 

37 

11 

31 

51 

54 

43 

•  6 

GREENSBORO 

MAX 

63 

57 

60 

55 

51 

58 

63 

69 

72 

64 

54 

77 

72 

66 

68 

63 

60 

67 

70 

65 

61 

61 

57 

62 

60 

95 

51 

49 

69 

59 

62 

>7 

MIN 

28 

36 

20 

38 

42 

32 

34 

30 

35 

43 

39 

37 

39 

45 

58 

56 

54 

58 

58 

44 

40 

33 

46 

36 

32 

26 

34 

41 

44 

39 

•  5 

GRIFFIN 

MAX 

62 

59 

59 

46 

53 

58 

66 

71 

72 

66 

60 

77 

75 

72 

63 

59 

99 

67 

70 

54 

59 

99 

56 

61 

S3 

99 

56 

73 

67 

60 

62 

■  2 

MIN 

31 

36 

20 

36 

40 

33 

33 

39 

44 

44 

39 

44 

46 

46 

58 

57 

53 

57 

56 

44 

35 

36 

40 

42 

34 

29 

36 

44 

42 

33 

41 

•  0 

hARTwELL 

MAX 

59 

54 

60 

55 

54 

52 

61 

69 

72 

66 

59 

76 

69 

72 

68 

63 

60 

64 

72 

66 

64 

98 

54 

59 

54 

91 

49 

43 

56 

57 

60 

•  6 

MIN 

28 

24 

21 

30 

39 

30 

30 

32 

38 

42 

35 

37 

41 

41 

49 

50 

52 

56 

58 

42 

40 

35 

42 

38 

32 

11 

27 

34 

39 

30 

37 

>4 

KAMKINSVILLE 

MAX 

69 

65 

62 

62 

58 

63 

69 

71 

74 

70 

70 

76 

79 

72 

64 

74 

71 

73 

72 

65 

63 

68 

63 

65 

58 

98 

68 

77 

70 

61 

67 

■  7 

HIN 

27 

40 

21 

25 

44 

34 

29 

29 

30 

39 

47 

45 

34 

52 

57 

62 

59 

60 

52 

45 

39 

32 

44 

35 

33 

27 

28 

40 

49 

19 

•  6 

MOGGARDS  MILL 

MAX 

71 

68 

59 

65 

57 

62 

70 

71 

74 

74 

74 

76 

81 

63 

67 

68 

71 

72 

71 

59 

62 

70 

63 

67 

59 

64 

72 

78 

64 

65 

67 

•  9 

MIN 

33 

37 

32 

31 

44 

34 

33 

35 

35 

51 

54 

50 

41 

60 

54 

65 

59 

58 

51 

47 

40 

36 

41 

46 

34 

12 

36 

59 

46 

« 

•  6 

JASPER    1  NNH 

MAX 

50 

45 

52 

41 

46 

53 

62 

67 

71 

64 

67 

74 

70 

75 

65 

63 

62 

63 

66 

52 

52 

56 

50 

S3 

49 

90 

44 

49 

55 

57 

57  14 

MIN 

26 

26 

20 

28 

36 

25 

27 

31 

36 

43 

37 

35 

38 

45 

52 

54 

54 

56 

52 

39 

37 

30 

33 

32 

29 

29 

30 

35 

37 

28 

35 

■  9 

LAFAYETTE 

MAX 

60 

56 

54 

48 

49 

56 

65 

70 

76 

70 

68 

72 

75 

75 

75 

62 

66 

63 

69 

59 

66 

58 

62 

62 

54 

59 

67 

45 

60 

61 

63 

i4 

MIN 

28 

28 

14 

26 

32 

21 

29 

28 

32 

37 

33 

30 

34 

33 

40 

65 

56 

57 

50 

37 

.  34 

28 

29 

35 

28 

27 

36 

35 

35 

33 

•  9 

LA  GRANGE 

MAX 

63 

55 

56 

48 

53 

60 

70 

70 

73 

68 

62 

75 

76 

71 

67 

71 

62 

67 

68 

58 

60 

59 

56 

61 

59 

55 

59 

73 

69 

61 

63 

4 

MIN 

29 

36 

20 

32 

40 

26 

30 

32 

33 

39 

38 

41 

36 

45 

59 

61 

54 

57 

50 

44 

33 

31 

38 

38 

33 

26 

33 

43 

40 

38 

•  2 

LOUISVILLE 

MAX 

65 

62 

57 

62 

58 

59 

62 

67 

70 

63 

67 

74 

79 

65 

65 

64 

68 

68 

72 

64 

61 

66 

59 

63 

58 

56 

60 

74 

71 

59 

64 

5 

MIN 

32 

43 

21 

30 

45 

39 

32 

32 

35 

44 

44 

45 

40 

92 

58 

60 

60 

60 

59 

46 

42 

36 

45 

38 

33 

29 

31 

48 

48 

42 

•  0 

LJMBER  CITY 

MAX 

63 

72 

70 

68 

64 

62 

68 

70 

74 

67 

70 

74 

77 

62 

67 

76 

73 

72 

72 

59 

63 

71 

63 

68 

60 

58 

71 

67 

64 

67 

>8 

MIN 

28 

30 

20 

27 

36 

29 

28 

29 

36 

41 

43 

32 

39 

58 

60 

61 

54 

53 

46 

40 

32 

34 

34 

11 

29 

28 

30 

63 

37 

6 

MACON  KB  AIRPORT 

MAX 

67 

60 

61 

58 

57 

62 

67 

69 

73 

66 

67 

77 

77 

60 

65 

66 

63 

74 

71 

56 

61 

67 

60 

64 

57  • 

57 

65 

74 

60 

62 

64 

8 

MIN 

33 

29 

22 

32 

40 

32 

33 

33 

36 

42 

45 

47 

39 

92 

59 

59 

57 

58 

50 

46 

39 

34 

44 

42 

37 

30 

34 

47 

41 

3^ 

40 

9 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

5a 

64 

60 

59 

56 

53 

58 

66 

66 

72 

65 

65 

73 

75 

70 

65 

63 

63 

70 

68 

55 

60 

65 

58 

62 

55 

55 

57 

74 

59 

63 

0 

MIN 

29 

43 

20 

22 

43 

29 

29 

29 

33 

33 

38 

40 

35 

35 

48 

55 

57 

57 

53 

44 

40 

30 

31 

32 

34 

26 

27 

27 

46 

31 

16 

>S 

MILLEN 

MAX 

60 

69 

60 

65 

63 

62 

64 

69 

73 

64 

70 

75 

79 

67 

67 

77 

70 

68 

70 

74 

65 

69 

64 

69 

62 

60 

75 

75 

72 

60 

67 

8 

MIN 

32 

46 

22 

28 

46 

34 

31 

30 

32 

40 

44 

45 

38 

54 

59 

54 

49 

61 

52 

60 

46 

44 

44 

34 

33 

29 

29 

35 

49 

30 

41 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

MAX 

68 

64 

63 

66 

58 

60 

64 

71 

74 

72 

68 

66 

62 

61 

62 

68 

71 

74 

72 

58 

64 

68 

61 

62 

55 

56 

61 

45 

62 

44 

64 

7 

MIN 

35 

45 

18 

25 

44 

42 

40 

40 

37 

41 

46 

45 

50 

52 

53 

51 

57 

61 

55 

47 

40 

33 

46 

40 

42 

41 

44 

45 

47 

34 

41 

3 

MONT  I  CELLO 

MAX 

63 

57 

59 

44 

54 

57 

63 

67 

71 

65 

59 

73 

75 

69 

65 

62 

60 

68 

70 

58 

60 

61 

57 

62 

61 

94 

55 

72 

70 

40 

62 

4 

MIN 

2<> 

32 

14 

24 

39 

25 

25 

28 

30 

32 

38 

32 

33 

37 

58 

57 

53 

98 

92 

40 

36 

29 

38 

30 

27 

21 

24 

43 

44 

24 

34 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

71 

67 

57 

68 

69 

62 

69 

70 

72 

69 

74 

78 

65 

67 

74 

70 

73 

72 

61 

61 

70 

61 

67 

59 

60 

72 

69 

67 

8 

MIN 

28 

46 

23 

27 

41 

32 

33 

39 

42 

46 

52 

41 

59 

61 

64 

59 

98 

54 

46 

46 

34 

44 

41 

38 

11 

38 

52 

51 

38 

41 

7 

NENNAN 

MAX 

62 

54 

52 

49 

54 

61 

67 

70 

71 

66 

64 

76 

72 

71 

65 

63 

61 

68 

70 

58 

58 

56 

54 

59 

53 

54 

59 

49 

67 

59 

62 

1 

HIN 

27 

33 

18 

34 

39 

30 

36 

34 

40 

45 

43 

42 

47 

48 

57 

56 

53 

97 

54 

44 

34 

32 

40 

37 

27 

27 

36 

4« 

40 

31 

39 

6 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

65 

58 

56 

52 

58 

63 

67 

70 

71 

67 

64 

79 

75 

69 

63 

69 

63 

68 

60 

55 

59 

63 

56 

62 

55 

55 

62 

74 

60 

60 

61.4 

MIN 

28 

35 

20 

28 

38 

27 

30 

33 

35 

40 

40 

44 

40 

48 

51 

99 

52 

55 

49 

42 

32 

32 

39 

31 

35 

29 

36 

42 

41 

3^ 

38 

2 

OUITMAN 

MAX 

73 

75 

70 

66 

65 

70 

71 

77 

71 

72 

72 

81 

73 

71 

79 

79 

74 

73 

68 

74 

69 

70 

65 

72 

78 

70 

60 

72  lO 

MIN 

33 

28 

30 

50 

40 

33 

34 

34 

46 

50 

57 

47 

62 

63 

98 

99 

57 

53 

47 

34 

45 

40 

42 

12 

40 

54 

38 

45  il 

ROME 

MAX 

60 

SO 

51 

48 

51 

59 

69 

72 

77 

71 

70 

76 

78 

75 

65 

69 

69 

69 

72 

60 

60 

61 

56 

58 

59 

56 

61 

72 

40 

42 

41aS 

HIN 

28 

32 

21 

29 

38 

25 

30 

26 

31 

37 

37 

31 

32 

37 

37 

34 

99 

54 

53 

43 

37 

30 

36 

37 

32 

26 

28 

42 

41 

24 

34 

8 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

58 

46 

54 

42 

50 

56 

65 

70 

74 

68 

67 

79 

75 

74 

67 

62 

64 

66 

68 

62 

58 

56 

54 

56 

53 

63 

61 

70 

54 

58 

40 

9 

MIN 

28 

23 

19 

27 

33 

24 

26 

28 

30 

39 

31 

30 

31 

33 

46 

56 

55 

58 

45 

40 

33 

29 

34 

36 

27 

25 

26 

39 

31 

29 

11 

6 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

HAX 

69 

73 

59 

65 

57 

61 

64 

69 

72 

66 

71 

70 

76 

64 

68 

77 

73 

74 

76 

61 

65 

70 

61 

66 

61 

99 

49 

74 

48 

41 

47.4 

MIN 

25 

32 

22 

21 

39 

33 

25 

25 

27 

37 

40 

50 

32 

99 

58 

62 

61 

56 

57 

47 

*' 

30 

47 

35 

32 

24 

23 

SO 

54 

29 

I9.S 

SAVANNAH   HB  AP 

MAX 

69 

70 

57 

66 

64 

60 

62 

68 

71 

69 

71 

71 

74 

64 

68 

79 

74 

73 

75 

62 

64 

69 

62 

67 

60 

98 

65 

74 

67 

60 

66 

8 

MIN 

32 

33 

24 

29 

42 

35 

31 

31 

34 

44 

47 

43 

38 

56 

56 

60 

60 

59 

59 

48 

42 

34 

41 

38 

36 

30 

29 

49 

42 

36 

41 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

64 

73 

62 

62 

62 

59 

57 

63 

67 

60 

65 

62 

64 

64 

64 

69 

66 

67 

69 

69 

64 

66 

61 

99 

56 

62 

47 

48 

44 

61.7 

MIN 

36 

34 

25 

36 

52 

45 

39 

42 

44 

96 

51 

59 

48 

59 

99 

62 

60 

61 

60 

52 

49 

44 

90 

42 

36 

39 

51 

48 

45 

47.4 

SWAINSBORO 

MAX 

68 

63 

62 

65 

62 

64 

63 

68 

74 

69 

79 

76 

69 

69 

70 

75 

74 

66 

69 

67 

60 

69 

58 

96 

67 

79 

72 

40 

47 

0 

MIN 

32 

48 

23 

29 

45 

38 

32 

35 

38 

43 

37 

45 

53 

98 

60 

61 

61 

55 

94 

28 

47 

39 

36 

34 

" 

93 

46 

41 

41.0 

TALBOTTON 

MAX 

63 

63 

60 

59 

52 

67 

67 

68 

71 

68 

64 

76 

76 

76 

79 

71 

64 

66 

71 

72 

58 

64 

60 

99 

57 

54 

54 

79 

70 

59 

45 

1 

MIN 

30 

40 

21 

32 

41 

30 

29 

35 

37 

41 

42 

46 

36 

40 

42 

61 

55 

98 

50 

41 

34 

34 

42 

38 

30 

10 

30 

IS 

15 

32 

18 

3 

TALLAPOOSA  2  NNN 

HAX 

60 

58 

53 

48 

49 

50 

67 

70 

72 

69 

65 

72 

72 

65 

66 

62 

61 

67 

68 

62 

57 

95 

94 

97 

S3 

91 

40 

48 

49 

61 

41.8 

MIN 

25 

31 

14 

23 

38 

20 

23 

25 

25 

31 

36 

30 

30 

36 

48 

53 

54 

96 

47 

40 

30 

26 

30 

30 

22 

17 

36 

19 

15 

28 

32 

5 

TMOMASVILLE 

HAX 

68 

70 

60 

68 

62 

63 

70 

72 

75 

72 

7J 

79 

75 

70 

68 

70 

79 

74 

74 

62 

64 

73 

62 

69 

61 

62 

73 

79 

68 

66 

49 

0 

MIN 

45 

46 

22 

28 

45 

29 

30 

31 

30 

41 

49 

96 

40 

61 

63 

58 

53 

96 

49 

45 

38 

34 

41 

41 

32 

30 

32 

92 

52 

34 

42 

2 

TIFTON   2  N 

MAX 

62 

70 

57 

68 

68 

55 

60 

69 

70 

73 

71 

72 

73 

79 

63 

68 

78 

71 

63 

68 

62 

60 

62 

68 

59 

60 

70 

76 

64 

44 

9 

MIN 

34 

36 

22 

24 

37 

35 

35 

37 

37 

40 

49 

40 

43 

44 

58 

60 

59 

99 

97 

47 

38 

36 

37 

39 

35 

31 

14 

90 

53 

17 

41 

8 

TOCCOA 

MAX 

54 

49 

60 

50 

55 

55 

60 

62 

70 

60 

60 

79 

67 

71 

62 

98 

60 

61 

67 

61 

64 

94 

91 

95 

SO 

92 

45 

41 

53 

66 

58 

1 

MIN 

28 

29 

18 

31 

37 

29 

28 

34 

39 

42 

36 

38 

39 

40 

48 

51 

53 

97 

98 

41 

41 

30 

41 

36 

11 

91 

27 

12 

40 

31 

57 

1 

S*«  R*1m«bc«  NoIM  roUowtag  StaSea 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SEOMIA 
MOVOWE*  1«»* 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

VALOOSTA  «  NW 

MAX 

72 

72 

73 

72 

65 

A3 

70 

70 

74 

66 

70 

72 

78 

72 

70 

78 

75 

75 

74 

68 

66 

72 

62 

68 

62 

62 

72 

78 

72 

66 

70  •  3 

MIN 

28 

49 

19 

24 

48 

29 

27 

27 

27 

41 

49 

56 

40 

60 

63 

66 

57 

54 

53 

44 

33 

29 

39 

33 

29 

27 

29 

59 

52 

32 

40  a  8 

WARRENTON 

MAX 

65 

58 

57 

5S 

52 

57 

62 

68 

71 

64 

63 

75 

71 

64 

67 

63 

60 

64 

71 

64 

61 

62 

57 

67 

56 

54 

94 

72 

70 

58 

62  #7 

MIN 

31 

41 

28 

28 

41 

34 

32 

33 

37 

42 

42 

40 

40 

45 

57 

58 

55 

58 

55 

43 

41 

34 

45 

35 

34 

27 

30 

42 

45 

32 

40<2 

WASHINGTON 

.  MAX 

68 

59 

56 

59 

60 

61 

59 

61 

65 

68 

65 

99 

65 

60 

97 

55 

59 

62 

65 

72 

70 

57 

61*9 

MIN 

46 

40 

21 

35 

37 

38 

40 

42 

43 

96 

53 

54 

57 

44 

38 

35 

36 

45 

39 

49 

48 

32 

42>2 

WArCROSS 

MAX 

71 

75 

60 

69 

60 

62 

68 

70 

73 

66 

69 

70 

78 

67 

69 

SO 

74 

69 

76 

60 

65 

71 

63 

68 

62 

62 

72 

79 

69 

65 

68*7 

MIN 

30 

43 

22 

26 

50 

37 

29 

29 

30 

38 

49 

50 

35 

58 

61 

63 

61 

60 

52 

45 

40 

32 

48 

39 

36 

29 

29 

47 

54 

34 

41.9 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

59 

55 

56 

64 

70 

75 

63 

70 

77 

76 

64 

66 

67 

67 

70 

69 

73 

73 

65 

50 

62 

59 

62 

60 

74 

71 

60 

65.5 

MIN 

29 

41 

21 

25 

43 

32 

28 

27 

30 

35 

40 

42 

36 

48 

56 

56 

59 

60 

50 

43 

42 

35 

46 

34 

36 

28 

27 

45 

48 

29 

39.0 

WEST  POINT 

MAX 

64 

60 

59 

55 

56 

61 

70 

73 

72 

68 

64 

76 

75 

70 

65 

67 

64 

69 

68 

62 

61 

59 

59 

62 

57 

99 

61 

76 

71 

61 

64.8 

MIN 

30 

34 

20 

29 

42 

26 

29 

31 

32 

37 

42 

40 

35 

46 

59 

62 

55 

58 

48 

45 

34 

31 

38 

38 

31 

25 

29 

43 

42 

30 

38.0 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

72 

66 

72 

72 

74 

74 

72 

70 

72 

72 

72 

64 

69 

MIN 

41 

44 

34 

38 

45 

50 

52 

64 

57 

53 

44 

44 

40 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


siaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LET 

EVAP 

.11 

.14 

.03 

.07 

.07 

.08 

.10 

.10 

.15 

.10 

.09 

« 

• 

.13 

.03 

.04 

.05 

.05 

.08 

.11 

.07 

.10 

.11 

.15 

B2.4S 

WIND 

7 

31 

51 

15 

22 

15 

15 

10 

11 

15 

46 

10 

20 

32 

"22 

44 

13 

9 

7 

28 

66 

34 

23 

42 

• 

* 

* 

138 

24 

27 

778 

AIXATOONA  DAM  2 

ETAF 

.08 

.04 

.08 

.02 

.04 

.11 

.06 

.05 

.07 

.11 

.13 

.11 

.08 

.16 

.09 

.05 

.01 

.01 

.00 

.16 

.13 

.04 

.04 

.07 

.05 

.05 

.14 

.05 

.06 

.10 

2.19 

fUlD 

38 

32 

82 

44 

72 

59 

55 

47 

36 

48 

95 

88 

47 

101 

65 

178 

115 

56 

32 

65 

80 

40 

29 

39 

64 

65 

60 

103 

94 

62 

1991 

ATHEKS  COL  OF  AORI 

EVAP 

.06 

.00 

.08 

.07 

.06 

.07 

.10 

.06 

.07 

* 

« 

.06 

.01 

.07 

.06 

.06 

.07 

.33 

.02 

.09 

B1.77 

WIND 

« 

* 

59 

7 

18 

11 

13 

20 

36 

37 

33 

31 

45 

• 

117 

14 

37 

11 

20 

33 

20 

10 

25 

32 

9 

10 

16 

41 

26 

21 

152 

EXPERIHEMT 

EVAP 

.02 

.15 

* 

.22 

.05 

.08 

.07 

.07 

.06 

.12 

.10 

.08 

.10 

.12 

.07 

.04 

.01 

.02 

.08 

.19 

.09 

.25 

.15 

.10 

« 

.12 

.01 

.13 

.11 

B3.70 

WIND 

19 

35 

82 

19 

69 

39 

14 

IS 

12 

30 

26 

27 

15 

33 

32 

55 

29 

14 

46 

47 

71 

18 

24 

57 

49 

27 

58 

50 

97 

48 

1157 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.10 

.11 

.15 

.13 

.05 

.08 

.07 

.07 

.09 

.09 

.15 

.10 

.08 

.11 

.03 

.02 

.05 

.06 

.03 

.11 

.07 

.05 

.08 

.07 

.10 

.08 

.08 

.06 

.08 

.12 

3.46 

WIND 

9 

9 

45 

9 

28 

22 

6 

5 

6 

8 

30 

15 

7 

17 

7 

9 

1 

2 

2 

12 

40 

5 

14 

15 

27 

15 

21 

30 

33 

18 

457 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.05 

.05 

* 

.17 

.03 

* 

• 

.11 

.07 

.08 

.08 

.09 

.10 

.11 

.07 

.06 

.01 

.01 

.04 

.10 

.02 

.08 

.05 

.07 

• 

• 

.30 

.00 

.01 

.12 

1.88 

WIND 

7 

11 

69 

14 

40 

37 

3 

3 

2 

9 

21 

24 

8 

22 

19 

80 

34 

7 

24 

54 

26 

72 

13 

35 

87 

33 

13 

33 

66 

60 

915 

TIFTOK  2  N 

EVAP 

.10 

.11 

.24 

.06 

.05 

.08 

.09 

.11 

.10 

.19 

.13 

.08 

.13 

.00 

.01 

.07 

.04 

.05 

.11 

.07 

.08 

.09 

.09 

.19 

.00 

.11 

.07 

.13 

.16 

2.74 

WIND 

14 

32 

71 

25 

47 

45 

6 

11 

8 

24 

54 

50 

23 

32 

42 

30 

22 

14 

9 

20 

61 

19 

28 

42 

41 

19 

40 

68 

110 

52 

1059 

REFERENCE  NOTIS 

Ttie  four  digit  IdoDtiflcfttloD  nunbers  la  tb«  Index  nuaber  coluao  of  tbe  station  Index  >re  asilgoed  on  &  state  b&ale.     There  vlll  be  no  dupllotlon  of  nxunbera  vltbla  a  atate. 
Figure*  and  letters  follovlog  tbe  atatioa  ouie,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  in  Hllea  and  direction  froa  tbe  post  office. 
Observation  tines  glveD  in  tbe  Station  Index  are  Id  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  Oecesber  issues  of  tbls  bulletin. 

UoDthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  uoaths  vlll  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,   but  for  vhlcb  data  are  aot  listed  in  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  receired  too  late  to  be  included  in  tbls  Issue. 

tinits  used  io  this  bulletin  are:     teaperature  in  'T.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  sovMBent  in  siles.     Degree  days  are  based  < 

Sraporation  is  measured  ia  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otbervlse  sbova    y  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  vere  Included  in  snovfall  averages  In  Table  1,  beginning  vitb  Jul;  194B. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recordiag  gages,  unless  otbervlse  ladicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observatloa.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tlae. 

Saov  oa  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  B.S.T.  T 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  aeasured  at  selected  stations  whea  the  deptb  of  saov  on  tbe  ground  Is  two  Inches  or  acre.  Water  equivalent  sanplea  are  necei 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  in  tbe  record. 

-    No  record  la  Tables  3,  e,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  3  aad  5  Is  ladlaated  by  do  eatry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*    Aaouat  Included  in  follovlng  aeasureaent ,   tlae  distribution  unknown. 

O    Data  la  the  coluaa  forserly  headed  No.  of  Days   .01  or  aore  have  beea  cbaaged  to  No.   of  Days   .10  or  aore  effective  January  1.  1954. 
//    Gage  is  equipped  vitb  a  vlndshleld. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  Id  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published 
Hourly  Precipitation  Data. 

B    Water  equivalent  of  saovfall  vholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  lach  water  equlvaleat  to  every  10  laches  of  aew  saovfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  1i 
R    Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  fros  the  aaounts  to  be  published  later  la  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  tbe  Annual  Suaaary.}     Checks  and  aoasy  orders  should  be  aads  payable  < 
United  States.     Reaittances  and  correspondence  regarding  aubseriptions  should  be  seat  to  tbe  Superintendent  of  Docuaanta,  Governasnt  Printing  Office,  Washington  29,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Countr 

3 

*l 
5 
O 

1 

1 
? 

;S 
B 

Obwr- 
vaticb 
time 

ObaorvT 

Raiar 

to 
tabUa 

!Temp.  1 

a 

ABBEVILLE 

0010 

Wl 

63 

16 

0 

6A 

GEORGE  M ,  DOVDY 

s 

C 

ADA  1 RSVI LLE 

64 

56 

s 

c 

00»3 

63 

25 

MONTGOMERY 

B2 

94 

8A 

2  3 

5  6 

AlaPamA  EXP  STAT  ION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

63 

13 

295 

ROY  E.  MOCLANO 

2  3 

9 

ALBAM* 

0140 

DOUGHERTY 

31 

64 

09 

200 

7A 

7A 

FRANK  S.  ORTON 

2  3 

5 

7 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6 

7  C 

ALMA  CAA  AlflPCAT 

0211 

62 

31 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMER ICUS  4  ENC 

0293 

64 

10 

6P 

Blanche  s.  rhyne 

2  3 

9 

T 

AHERICUS  SCS 

0298 

SUMfTER 

6 

32  06 

16 

450 

SOIL  CCNSERV,  SVC 

c 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

56 

83 

23 

700 

6P 

9A 

PROf .  E .  S .  SELL 

2  3 

9 

7 

ATHENS  COLLEGE  Of  AGRI 

10 

22 

EDDIE  L.  REESE 

2  3 

9  6 

7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0439 

63 

19 

MIO 

U.S.  MEAJHER  BUREAU 

2  5 

5 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

0491 

64 

25 

HID 

U.S.  WEATHER  BUfiEAu 

AUOUSTA  WB  AIRPORT 

0499 

RICHMOND 

14 

3J  22 

61 

58 

143 

MIO 

U.$.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

AUGUSTA 

0900 

R1CI*«N0 

14 

SI 

9B 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3 

9 

7 

DECATUR 

5P 

Chief,  fire  dept . 

2  9 

9 

7  C 

BALL  GRQUW 

0603 

Cherokee 

94 

23 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

SEAVERDAlE 

WH ITF 1  ELD 

84 

51 

HENRY  E.  WARMACK 

BELLVlLi-E 

0767 

EVANS 

11 

32  09 

61 

98 

189 

HENRY  C.  HEAW* 

BLAC<BEARC  ISLAND 

0946 

[MIOSM 

31 

91 

13 

10 

9P 

5P 

U.S.FI5M  (r  WLOF  SVC 

2  9 

5 

7 

BLAIRSVP  LE  EXP  SIA 

63 

56 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  9 

5 

7 

0979 

64 

56 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3 

Blue  r I dgc  resvr  dam 

1039 

64 

17 

BOWMAN 

1132 

ELBER1 

14 

34  12 

63 

02 

760 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOHN  BALD 

1170 

TOKNS 

34 

63 

49 

4760 

8A 

TVA-147 

3 

BULLOCH 

W.  C,  CROMLEV 

2'  3 

5 

7 

BRUNSM  tCK 

1340 

ai 

29 

9P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3 

5 

7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1349 

Bl 

23 

MID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

flUENA  VIST* 

1372 

MARION 

6 

92  19 

64 

31 

65T 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

c 

BURTON  DAM 

1413 

BABUM 

14 

63 

33 

1770 

MIO 

GUY  W,  RUCKER 

c 

THOHAS  F.  MATHEWS 

3 

butler  creek 

1433 

R ICFMONO 

61 

97 

EDWIN  S.EPSTEIN,  Jft 

CAIRO  2  WW 

1463 

84 

13 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3 

CALHCUN  EXP  STAT  ION 

GORDON 

12 

34  29 

84 

98 

650 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  9 

9 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

31  14 

64 

13 

9P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3 

9 

7 

CAMP  STEWART 

1944 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3 

5 

7 

1585 

CHEROKEE 

64 

29 

C.  B.  TEASLEY 

3 

c 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

82 

99 

J.  D.  MOORE 

2  3 

5 

7 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

B3 

14 

700 

JOHN  CARROLL 

3 

c 

carrollton 

1640 

CARROLL 

33 

89 

09 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3 

5 

7  C 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CART  EftSV 1  LLC 

1669 

84 

48 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE     2  3 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

50 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  *  SSW 

1715 

POLK 

4 

34  03 

89 

21 

BOO 

wr.LIAM  W.  BARNET 

c 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

34 

85 

15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3 

5 

7 

CHATSWORTH  l  h 

1096 

MURRAY 

WILLIAM  L.  ELBOO 

3 

C 

CHICKAHAUCA  PABK 

1906 

85 

16 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CMOESTOE 

1927 

63 

54 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

198? 

RABUN 

14 

34  53 

83 

24 

2000 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3 

9 

CLtPMONT    J  SM 

1998 

HALL 

83 

46 

1100 

MIO 

JOHN  E.  CUILLIAN 

C 

83 

46 

MARY  L.  SUTTON 

3 

2161 

MUSCOGEE 

64 

59 

5P 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3 

5 

CO-UMLLiS  HB  AlflPOft'' 

?166 

MUSCOGEE 

64 

56 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

9 

7  C 

CCNCOR& 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84 

27 

625 

C.  fi.  SMITH 

3 

coot  IDGt 

2239 

THOMAS 

63 

52 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

c 

64 

05 

HARRY  M.  BUTlER 

c 

2266 

63 

9A 

S.  £.  COX 

2  3 

5 

2263 

HABERSHAM 

83 

32 

6P 

RADIO  STATION  WCON 

2  3 

9 

7 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

63 

52 

750 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3 

9 

CUWING  I  N 

2408 

FORSYTH 

34 

64 

03 

1300 

OA 

MILES  M.  MOLFE 

GORDON 

65 

06 

JOSEPH  a.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450 

RAMDOL PH 

64 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

5 

7 

DA  Ht.  On  EGA 

2475 

83 

59 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3 

3 

7  " 

DALLAS 

2465 

PAULDING 

5 

33  55 

64 

50 

1015 

HISS  EVELYN  J.TINNE 

3 

DALlON 

2493 

WHITF 1  ELD 

12 

34  46 

84 

59 

790 

BA 

84 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3 

9 

7 

DANBRjG  6  NNE 

2902 

82 

36 

M.    IRENE  OUBOSE 

C 

2570 

84 

27 

S.  W.  KEHNEY 

3 

2578 

07 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

Dl-C  ^OST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

13 

1900 

TVA-633 

3 

OCX.  T  OR  T  OWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

31 

61 

51 

60 

6A 

R.  C.  THOMPSON 

3 

2728 

83 

93 

JOHN  R.  RUSS 

c 

DDNALSONVIlLE  3  W 

2T36 

SEMINOLE 

84 

59 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DCUGlAS 

2783 

62 

51 

6P 

ROeCRT  R.  RICH 

2  3 

douglasville 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84 

45 

1219 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

81 

43 

103 

6A 

8.  H.  EVANS 

3 

D<j8L  in 

2639 

LAURENS 

82 

55 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3 

5 

2844 

LAURENS 

82 

CITY  OF  DUBLIN 

2966 

83 

11 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  9 

EDISON 

302B 

CALHOUN 

6 

31  34 

64 

295 

DAN  M.  HAM4ACK 

c 

3060 

82 

52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

3119 

84 

29 

A.  D.  DOVER 

3 

5147 

84 

99 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

3271 

SPALDING 

17 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3 

5  6 

7 

f  *  I  rmiXin; 

3299 

GORDON 

12 

34  26 

42 

735 

DVMPLE  D.  WARMACK 

i 

fAB^ 

3312 

16 

30 

82 

34 

115 

MIO 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

64 

19 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

f ITZGERALO 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83 

19 

371 

5P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3 

5 

7 

FLAT  TO? 

3404 

FANNIN 

34  91 

34 

90 

6A 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

31 

25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3 

5 

7  C 

FLlNTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85 

21 

710 

7A 

W.  R.  REcD,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82 

02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTCN  9  SW 

3465 

CHARLTCTJ 

15 

30  44 

82 

06 

120 

5P 

SP 

OKEFENOKEE  WLD  LF  H 

2  3 

5 

7 

fOBSvTH  I  5 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83 

97 

630 

6P 

6P 

CITY  Of  fOHSYTH 

2  3 

5 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85 

03 

340 

6P 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3 

5 

7 

fO«T   VALLtY  3  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

63 

51 

SCO 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3 

5 

7 

FBANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

690 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

MALL 

3 

34  19 

63 

50 

1254 

6P 

SAM  S.  HARBEN 

2  3 

5 

7 

I  1-ALTAMAMA,  2-ATLANTICi  3-CHATTAMOOCHEEi  ♦-COOSA,  5-ETWAM.  6-f  LINT,  7-MIWASSEEi 
15-ST.  HARY,  16-5UWANEE|     17-TALLAPOOSA)  18-TENNC5SEE 
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StatioQ 

Indax  No. 

Counhm 

K 

i 
1 

• 

3 
J 

S 

Q 

Oba«- 
▼ation 
tima 

Rafw 

to 
tabka 

1 

IPredpJ 

GLEmviLLC 

3754 

TA 'TNALL 

1 

31  96 

61 

95 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  9 

5 

7 

GOAT  ROCK 

3782 

3 

92  96 

65 

05 

400 

6P 

GA,  POWER  COMPANY 

9 

GAEEN&BOAO 

GREENE 

10 

93  34 

620 

NRS.LILLIC  CHRISTIE 

Spalding 

39  15 

HORACE  D.WESTBAOOKS 

2  9 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

32  49 

660 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWEIA 

6 

93  14 

84 

34 

640 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

C 

HARTWELL 

4133 

34  21 

82 

96 

765 

9P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  9 

9 

J 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

9 

92  1  7 

239 

R.  A.  HC  lENOON 

2  9 

HAZ LEHURST 

JEFF  DAVIS 

91  99 

239 

WOCXJROW  W.  BROWN 

HEHPTOWN  GAP 

UNION 

7 

34  52 

2100 

TVA-131 

9 

4279 

94  57 

89 

46 

1950 

TA 

TVA-1 91 

9 

HOGGAkOS  MILL 

4366 

84 

27 

192 

MID 

6A 

EMORY  UNI  FlD  STA 

2  9 

5  6 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

9 

39  19 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

5 

HOWARD  L.  OILBECX 

2  9 

JE5UP 

WAYNE 

1 

91  37 

100 

A.  C.  MAYERS 

JOKNTOIM 

468B 

84 

17 

HID 

M»S.  VIVIAN  CHESTER 

C 

JONES eORO 

4700 

99  91 

64 

21 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

16 

34  46 

820 

TVA-722 

KINGSTON 

BARTOW 

9 

34  14 

720 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

34  42 

810 

JOHN  «.  BEAVERS 

2  9 

4949 

9 

99  02 

B5 

02 

740 

6P 

8A 

PAUL  6.  SMITH 

2  9 

9 

7  C 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHOftPE 

14 

33  92 

83 

07 

720 

8A 

MRS. SIDNEY  C. STEVENS  9 

C 

LIME  BRANCH 

POLK 

99  96 

850 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

14 

39  47 

500 

JAMES  W.  BLACKWELL 

9 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

7 

34  56 

2200 

TVA-159 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

1 ) 

33  00 

82 

24 

337 

6P 

6P 

NES6IT  BAKER 

5 

7  C 

LUMBER  CITY 

5366 

TELFAIR 

9 

31  55 

62 

41 

190 

8A 

BA 

5 

STEWART 

9 

32  09 

535 

MACON  WB  AIRPORT 

32  42 

356 

u!s.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

HAYSVII.LE 

JACKSON 

10 

34  19 

920 

EARL  L.  SAILERS 

3 

9858 

32  50 

62 

14 

8A 

MRS.  E.  B.  KING 

HILLEDGEV ILLE 

5674 

33  05 

13 

7A 

H.   LOUIS  HORNE 

2  9 

* 

7 

JENKINS 

32  48 

Ml 

Ip 

MARK  G.  HC  COMS 

2  9 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

92  19 

329 

h.  W,  COLLINS 

2  9 

MONTICELLO 

JASPER 

9 

93  18 

990 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  9 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

COLOUITT 

16 

83 

49 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKTH 

2  9 

5 

7 

HOUhT  VERNOfJ  3  WNW 

6126 

WHEELER 

82 

39 

155 

7A 

L .  G.  PEVNOLOS 

5 

34  44 

3 

JAMES^O.  HARDIN,  JR 

2  3 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

BAKER 

6 

31  1  7 

182 

EMORY  UNI  FLO  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

34  4  2 

84 

13 

2090 

eA 

9 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWIHNET 

3 

94  00 

84 

12 

1025 

8A 

MRS.  M.  H,  DEMP5EY 

9 

nottely  dam 

UNION 

94  58 

I  740 

3 

ATKINSON 

13 

31  18 

205 

county'ageht 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

3 

32  47 

614 

G.  C.  GOODMAN 

2  9 

Ou J  TMAS 

72  76 

BROOKS 

63 

33 

6P 

6A 

HRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  9 

5 

7 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84 

97 

650 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

RINGGOLD 

CATOOSA 

IB 

34  55 

820 

TVt-721 

3 

'4 

94  45 

TVA-669 

3 

ROME 

FLOYD 

34  15 

610 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3 

7605 

FLOYD 

34  10 

85 

16 

700 

MID 

J.  H.MONTGOMERY,  JR 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

5  6 

7  C 

SAVANNAH  U5DA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

2 

92  00 

81 

22 

0.  A.  eiSSETT 

2  9 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

2 

32  08 

98 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

2 

32  01 

10 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

6223 

HANCOCK 

1 1 

33  16 

82 

59 

550 

MID 

WILLIAM  H.  WARREN 

9 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

18 

BA 

TVA-Ul 

9 

c 

UNION 

34  41 

B* 

9 

SUMMCRV I LLE 

CHATTOOGA 

34  29 

780 

JAMES  R.  BURGESS 

9 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32  36 

918 

C.  H.  MC  HILLAN 

2  9 

5 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

94  58 

84 

13 

1600 

6A 

TVA-129 

9 

c 

Sylvan  1 A 

6*17 

SCREVEN 

14 

92  46 

81 

98 

210 

HID 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 

C 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3 

9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

33  46 

1000 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

2  3 

9 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

5 

94  05 

710 

DR.  W.  K.  COUSINS 

9 

THE  ROCK 

8697 

84 

14 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

THOMASVILLE 

6666 

89 

59 

6P 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3 

9 

7 

6703 

89 

32 

970 

8A 

8A 

FRED  BELL 

2  3 

5  6 

7 

8732 

94  97 

89 

36 

2160 

BA 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

6740 

STEPHENS 

14 

34  95 

83 

19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  9 

9 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

7 

94  4B 

83 

42 

8A 

TVA-1 54 

3 

C 

Tunnel  hill 

8654 

WHITFIELD 

IB 

94  52 

85 

02 

BBO 

7A 

TVA-992 

9 

VALDOST A 

8964 

LOWNDES 

16 

30  90 

63 

16 

229 

MID 

WATER  WORKS  DEPT 

CLOSED 

0/54 

VAlOOSTA  Wfi  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83 

17 

200 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 

0/94 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64 

93 

1100 

7A 

WS.  MARY  P.  CLINE 

9 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

1) 

62 

40 

9P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

9 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

616 

6P 

8A 

MRS.  KA2EL  S.TUCKER 

2  9 

5 

7 

HATKINSVILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

)  0 

83 

26 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

19 

31  19 

82 

22 

140 

6P 

SA 

JOf«  J.  TOBOLA 

2  9 

5 

7 

WAYNESBORO  3  HE 

9194 

BURKE 

14 

99  07 

81 

56 

290 

6P 

6P 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  9 

5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

92  52 

85 

11 

575 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

2  9 

5 

7 

WINDER  1  SSf 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83 

43 

979 

HID 

CO  FORESTRY  UNIT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

84 

35 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

9 

WOOORUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Destructive  tornadoes  and  wind  storms  on  the  5th  were 
the  chief  weather  features  in  December.  Temperatures 
averaged  46.7°,  or  1.6°  below  normal,  for  the  lowest 
December  average  since  1950.     Extremes  ranged  from  10° 
at  Blairsville  Experiment  Station  on  the  7th  to  81°  at 
Brooklet  1  W  on  the  29th.     The  monthly  range  of  71°  was 
the  smallest  since  1947,  although  equaled  in  1949. 
Precipitation  averaged  3.15  inches,  or  1.07  inches  below 
normal.     Most  of  the  deficiency  occurred  in  the  Middle 
and  Southern  Divisions.     The  greatest  and  least  monthly 
totals  were  12.06  inches  at  Flat  Top  and  1.20  inches 
at  Swainsboro.     Flat  Top  also  reported  the  greatest 
daily  amount,  3.47  inches  on  the  29th.     According  to 
available  records,  the  percentage  of  possible  sunshine 
was  well  above  normal  in  the  Southern  and  Middle  Divi- 
sions and  near-normal  in  the  Northern  Division. 

The  month  began  with  seasonably  cool  temperatures. 
Skies  were  cloudy  in  the  north  portion  and  mostly  clear 
to  partly  cloudy  elsewhere  in  the  state  on  December 
1st.     Fair,  cool  weather  with  abundant  sunshine  per- 
sisted from  the  2nd  through  the  4th  under  the  influence 
of  a  large  high  pressure  system  which  covered  the  south- 
eastern states.     On  the  5th,  a  low  pressure  center 
advancing  eastward  from  the  southern  Plains  circulated 
moist  and  warmer  air  northward,  causing  moderate  to 
heavy  rains  and  thunderstorms  over  the  state  with  de- 
structive tornadoes  in  the  extreme  western  counties. 
Rains,  mostly  light,  continued  into  the  6th  but  with 
locally  heavy  amounts  in  central  and  eastern  areas. 
Cooler  air  moved  into  the  state  from  the  northwest  on 
the  6th,   lowering  temperatures  again,   this  time  to 
unseasonably  cold  levels.     The  7th  and  8th  were  cold 
and  mostly  cloudy.     Precipitation  associated  with  a 
frontal  system  extending  from  the  Great  Lakes  to  the 
Gulf  reached  the  state  during  the  night  of  the  8th. 
Mostly  light  rainfall  continued  until  the  10th  in  some 
localities  as  the  front  moved  eastward  into  the  Atlantic. 
Temperatures,  which  had  risen  to  near-normal  on  the 
9th,  dropped  moderately  on  the  10th  as  an  intense  high 
pressure  system  moved  eastward  across  the  southern 
tier  of  states.     The  lOth-llth  were  sunny  and  cool. 
On  the  12th  a  disturbance  which  had  moved  eastward  from 
the  Southern  Plains  brought  slightly  warmer  air  and 
began  spreading  rain  over  the  state.     Rainfall  the  12th- 
13th  was  generally  light  to  moderate,  but  locally  heavy 
amounts  occurred  in  coastal  areas.     Following  the  east- 
ward passage  of  the  disturbance  late  on  the  13th,  tem- 
peratures dropped  and  remained  moderately  below  normal 
for  the  next  three  days.     The  15th  and  16th  were  mostly 
sunny,   except  in  the  extreme  north  portion.  Widespread 
light  to  moderate  amounts  of  rain  occurred  on  the  17th 
and  18th  -  heavy  in  the  northwest  portion  on  the  17th 
-  as  a  frontal  system  crossed  the  state.     The  19th 
marked  the  beginning  of  another  dry,   unseasonably  cold 
period  which  persisted  until  the  22nd  as  a  cold  air 
mass  overspread  the  southeastern  states.     During  this 
period,  skies  were  partly  cloudy  and  there  were  only 
moderate  amounts  of  sunshine.     Warming  to  near-normal 
levels  began  on  the  22nd,  under  the  influence  of  light 
variable  winds  and  increased  sunshine.  Temperatures 
rose  further,   to  the  warmest  levels  of  the  month,  from 
the  27th  through  the  29th  as  moist  and  warmer  air  from 
the  south  was  drawn  over  the  state  by  a  low  pressure 
system  moving  eastward  just  north  of  the  Gulf  of  Mexico. 
Scattered  light  rains  occurred  along  the  coast  on  the 
26th,  and  light  to  locally  heavy  amounts  fell  over  the 
northern  two-thirds  of  the  state  on  the  28th-29th. 
Fair  and  seasonably  cool  weather  prevailed  on  the  30th 
and  most  of  the  31st  as  cool  air  followed  the  passage 
of  the  Low.     Relatively  warm,  moist  air  aloft,  over- 
running the  cool  air  in  the  lower  atmosphere,  caused 
light  to  moderate  rains  over  most  of  the  state  late  on 
the  31st. 

Cold  weather  during  the  first  three  weeks  retarded 
growth  of  grains,  pastures  and  vegetables.     Growth  was 
improved  by  the  unseasonably  warm  fourth  week.  Topsoil 
moisture  was  barely  adequate  but  improved  in  the  last 
week  of  the  month,  except  in  the  south  portion  of  the 


state.     The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that  stream- 
flow  increased  somewhat,  but  remained  below  normal, 
particularly  in  the  southern  part  of  the  state.  Some 
streams  were  dry  in  the  lower  Coastal  Plain. 

DESTRUCTIVE  STORMS.   -  Tornadoes  and  other  severe  wind 
storms  accounted  for  1  death,  44  injuries,  and  estimated 
property  and  crop  losses  of  $513,250.     All  storms 
occurred  on  December  5th. 

1.  1:30-2:00  p.m.  Tornado  path  7  miles  long,  Blakely 
east-northeastward  to  Bancroft  in  Early  County.  Heavi- 
est damage  at  Bancroft.     No  injuries;  property  losses 
estimated  $12,000,  stored  crop  losses  $2000. 

2.  1:30-3:30  p.m.  Tornado  path  in  Georgia  30  miles 
long,  Bartlett's  Ferry  east-northeastward  to  Manchester 
in  Harris  County.     Clearly  defined  path  observed  from 
aircraft.     Apparently  originated  near  Opelika,  Ala., 
making  total  path  about  50  miles.     Total  casualties  and 
losses  were  3  injuries  and  estimated  $150,000  property 
damages.     Of  these,  2  injuries  and  $100,000  damages 
occurred  in  Manchester.     Crop  damage  was  small. 

3.  3:30-4:15  p.m.  Tornado  path  in  Georgia  30-35  miles 
long.   Shady  Grove  Community  east-northeastward  to  Ella- 
ville,  Stewart,  Webster  and  Schley  counties.  This 
tornado  probably  originated  northwest  of  Eufaula,  Ala., 
and  accounted  for  1  death,  32  injuries,  estimated  $170, 

000  property  and  $10,000  crop  losses.  Individual  com- 
munity losses  are  not  available.     Shady  Grove  suffered 

1  death,   1  injury;   Pleasant  Valley,  3  injuries;  Red 
Hill,  16  injuries;  Church  Hill  Community,  8  injuries; 
Draneville,  Ebenezer  Community,  2  injuries;  Ellaville 

2  injuries. 

4.  4:00-4:10  p.m.  Tornado  path  estimated  4  miles  long 
eastward  through  Philadelphia  Church  area  near  Red  Bone 
Community,  Talbot  County.     Injured  7  persons,  property 
losses  estimated  $4,500  and  stored  crop  losses  $500. 

5.  4:00-4:30  p.m.  Tornado  path  7  miles  long  east-north- 
eastward through  Buena  Vista,  Marion  County.     Most  of 
path  was  in  rural  areas.     There  were  2  injuries  and 
estimated  damages  of  $34,750,   including  $15,000  timber 
loss;  and  $3000  losses  to  stored  crops  and  foodstuffs. 

6.  4:00-4:30  p.m.  Tornado  path  8  miles  long  east-north- 
eastward from  near  Taylorsville  to  1  mile  east  of  Stiles- 
boro ,  Bartow  County.     There  were  no  casualties.  Property 
losses  were  estimated  $45,000  and  crop  losses  $5,000. 

7.  4:30-5:00  p.m.  Tornado  path  extended  east-northeast- 
ward 3  to  5  miles  long,   beginning  just  west  of  Sandy 
Hill  and  ending  3  miles  north  of  Hulett  Community,  both 
in  Carroll  County.     No  casualties  were  reported  and 
property  losses  were  estimateu  $25,000. 

8.  5:10  p.m.  Tornado  path  2  to  3  miles  long  east-north- 
eastward in  Yoemans  Community,  Terrell  County  (4  miles 

N  of  Dawson).     No  casualties  reported;  property  losses 
estimated  $20,000,   stored  crop  losses  $1,000. 

9.  5:15  p.m.  Tornado  path  1/2  mile  long  east-northeast- 
ward across  residential  area  south  of  Atlanta  and  just 
north  of  Fort  McPherson.     No  casualties;  property  losses 
estimated  $25,000. 

10.  Time  unknown.     Tornado  path  east-northeastward  1 
to  3  miles  mostly  through  open  country  in  the  Lucille 
Community,  Early  County.     There  were  no  casualties. 
Estimated  losses  were  $5000  to  property  and  $500  to 
stored  crops. 

11.  Douglas  County  -  indicated  time  between  4:00  p.m. 
and  5:00  p.m.     Little  is  known  about  this  storm;  indi- 
cations are  that  it  was  a  tornado.     The  Red  Cross  re- 
ported 4  homes  and  3  other  buildings  damaged.  Exact 
location  in  county  and  extent  of  losses  are  not  availa- 
ble.  -  J.  E.  Stork 
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2.03 

1922 

54.6 

89 

22 

5,  53 

1923 

55.2 

82 

14 

3.75 

1924 

50.5 

85 

8 

6.33 

1925 

46.8 

83 

0 

4.13 

1926 

52.4 

85 

12 

3.46 

1927 

48.6 

85 

8 

7  .62 

1928 

48.6 

83 

13 

1.95 

1929 

46.9 

84 

7 

3.71 

1930 

44.0 

76 

10 

3.33 

1931 

57.3 

86 

19 

6.49 

1932 

53.6 

84 

16 

5.85 

1933 

55.8 

85 

11 

1.74 

1934 

47  .2 

82 

10 

2.58 

1935 

41.2 

77 

0 

2.76 

1936 

50.4 

83 

18 

5.89 

1937 

47.3 

78 

-  3 

1.97 

1938 

47  .9 

83 

8 

2.67 

1939 

49.4 

80 

13 

3.24 

1940 

52.1 

84 

14 

4.06 

1941 

50,9 

82 

14 

7  .32 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

■s 

S 

e 

9 

J3 

D> 

e 
t 

e 

> 
< 

2 

3 

> 
< 

1942 

49.2 

86 

7 

5,88 

1943 

48.1 

87 

2 

3.84 

1944 

45.2 

80 

2 

1 ,85 

1945 

43.0 

77 

9 

7  ,67 

1946 

52.0 

83 

16 

0,99 

1947 

48.8 

83 

13 

5,56 

1948 

51.8 

83 

10 

5,23 

1949 

50.6 

83 

12 

2,52 

1950 

43.7 

81 

5 

3,99 

1951 

51.9 

86 

6 

6.08 

1952 

46.9 

83 

11 

4,15 

1953 

48.1 

81 

1 

8.63 

1954 

46.7 

81 

10 

3.15 

All 

Years 

48.3 

4.22 

Averages  In  tills  table  have  been  weighted  according  to  area 
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TABLE  2 


GEORGIA 
DECEMBER  19H 


Temperature 


SUUon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

2 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 

2 

.50  or  More| 

S 

0 

r-i  0 

3  J 
of 

®  > 

S3 

bj 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

Sl.OM 

30.7M 

40. 9M 

70 

30 

19 

7 

0 

0 

22 

0 

5. 

45 

1.47 

13 

.0 

0 

9 

4 

1 

ATHENS 

5Si« 

33.3 

44.5 

- 

69 

27 

20 

7 

627 

0 

0 

17 

0 

2. 

80 

- 

1.79 

1.09 

6 

T 

0 

6 

2 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

56.2 

30.5 

43.4 

- 

4. 

9 

69 

27 

16 

7+ 

665 

0 

0 

21 

0 

2i 

42 

- 

2.07 

1.03 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

53<6 

33.7 

43.7 

- 

1. 

5 

67 

28 

21 

7 

655 

0 

0 

16 

0 

2. 

49 

- 

2.23 

.99 

6 

T 

0 

5 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

52.4 

35.0 

43.7 

- 

1. 

5 

69 

28 

24 

20+ 

652 

0 

0 

10 

0 

3. 

00 

- 

1.55 

.94 

5 

.1 

0 

7 

2 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

49.9 

24.5 

37.2 

_ 

3. 

8 

66 

30 

10 

7 

0 

0 

24 

0 

5. 

36 

.00 

1.24 

6+ 

0 

7 

4 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

52.0 

23.0 

40.0 

70 

29 

19 

3+ 

765 

0 

0 

20 

0 

6i 

43 

2.32 

29 

T 

0 

7 

5 

3 

CARLTON  BRIDGE 

54.5 

26.7 

40.6 

- 

4. 

1 

69 

29+ 

14 

7 

0 

0 

24 

0 

2< 

64 

- 

2.13 

1.25 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

CARTERSVILLE 

61.6 

32.5 

47.1 

6 

79 

29+ 

20 

2 1 

555 

0 

0 

18 

0 

4.39 

.38 

1.20 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

CEDARTOWN 

53.8 

31.1 

42.5 

- 

1. 

6 

73 

29 

18 

7 

692 

0 

0 

IB 

0 

4< 

53 

.48 

1.27 

29 

T 

0 

7 

6 

2 

CLAYTON 

49.6 

31.0 

40.3 

- 

9 

62 

30 

14 

21 

759 

0 

0 

20 

0 

8. 

41 

1.31 

3.38 

29 

.0 

0 

8 

6 

2 

CORNEL  I A 

50.6 

31.6 

41.2 

2 . 

62 

29+ 

18 

2  0 

73  1 

0 

0 

20 

0 

4i 

98 

1.83 

1  .42 

6 

T 

0 

9 

5 

1 

DAHLONEGA 

49.6 

31.6 

40.6 

1. 

6 

62 

29+ 

16 

7 

760 

0 

1 

17 

0 

6i 

54 

.13 

2.08 

6 

T 

T 

19+ 

7 

5 

4 

DALTON 

50.9 

29.8 

40.4 

- 

2. 

0 

62 

30 

22 

5 

0 

0 

23 

0 

7, 

71 

3.00 

3.21 

6 

GAINESVILLE 

50.8 

31.8 

41.3 

1. 

5 

63 

29+ 

19 

7 

728 

0 

0 

18 

0 

4i 

29 

- 

.98 

1.43 

6 

.5 

T 

19+ 

6 

4 

1 

HARTWELL 

54.4 

32.2 

43.3 

1. 

0 

67 

29+ 

20 

7+ 

666 

0 

0 

18 

0 

3i 

54 

- 

1.37 

1.85 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

JASPER   1  NNW 

49. 4M 

32. 4M 

40.9M 

2  a 

65 

29 

18 

7 

740 

0 

0 

16 

0 

6i 

04 

1.01 

1  .60 

6 

T 

0 

8 

4 

3 

LAFAYETTE 

55.0 

30.2 

42.6 

_ 

3. 

4 

70 

28+ 

18 

16 

687 

0 

0 

20 

0 

7. 

20 

2.15 

•  0 

0 

ROME 

55.1 

31.5 

43.3 

- 

73 

29 

22 

3  + 

66  7 

0 

0 

17 

0 

6i 

14 

.21 

1.67 

18 

T 

0 

6 

4 

2 

ROME  WB  AIRPORT  R 

51. e 

29.4 

40.6 

- 

2. 

7 

71 

29 

19 

16 

750 

0 

0 

21 

0 

6 

29 

1.07 

2.13 

29 

T 

0 

7 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

54.5 

29.5 

42.0 

1. 

4 

70 

28 

15 

7 

708 

0 

0 

20 

0 

2, 

93 

- 

2.37 

1.50 

18 

■  0 

0 

3 

2 

2 

TOCCOA 

53.7M 

32.0 

42  .  9M 

8 

70 

29 

17 

21 

690 

0 

0 

17 

0 

5i 

00 

.81 

1.84 

6 

.  0 

0 

7 

6 

1 

WASHINGTON 

56.6 

35.4 

46.0 

1 

74 

28 

22 

8 

585 

0 

0 

14 

0 

2< 

56 

_ 

1.48 

1.25 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

42.1 

4 

79 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

58.3 

33.1 

46.7 

- 

3. 

6 

76 

29 

18 

8 

594 

0 

0 

17 

0 

1. 

88 

_ 

1.85 

1.18 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

AUGUSTA 

53.9 

36.4 

47.7 

- 

73 

28+ 

23 

8 

532 

0 

0 

13 

0 

2 

46 

- 

.79 

1.36 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

BROOKLET   1  W 

61.8 

37.4 

49.6 

- 

1. 

0 

81 

29 

24 

8 

478 

0 

0 

10 

0 

3. 

05 

- 

.03 

1.24 

6+ 

.0 

0 

s 

2 

2 

CARROLLTON 

54.7 

30.5 

42.6 

- 

1. 

5 

71 

28 

18 

16+ 

688 

0 

0 

19 

0 

4 

46 

.27 

1.50 

6 

T 

0 

6 

4 

2 

COLUMBUS 

61. 8M 

38. 3M 

50. IM 

8 

74 

29 

24 

21 

457 

0 

0 

8 

0 

3 

30 

- 

1.36 

1.56 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

57.6 

34.5 

46.1 

- 

1. 

6 

72 

28+ 

22 

16+ 

579 

0 

0 

14 

0 

3 

28 

- 

1.29 

.94 

5 

.0 

0 

8 

3 

0 

COV I NGTON 

55.5 

33.6 

44.6 

- 

69 

27  + 

20 

7 

627 

0 

0 

16 

0 

3 

24 

- 

1.48 

.90 

6 

T 

0 

7 

3 

0 

DUBLIN 

60.3 

36,7 

48.5 

- 

1. 

3 

78 

28 

25 

8+ 

610 

0 

0 

12 

0 

1 

79 

- 

2.11 

.85 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

EXPERIMENT 

55.0 

34.8 

44.9 

3 

70 

29 

22 

7+ 

0 

0 

13 

0 

2 

58 

- 

1.81 

.62 

6 

.0 

0 

8 

2 

0 

FORSYTH  1  S 

57.6 

33.9 

45.8 

71 

28 

21 

21 

589 

0 

0 

18 

0 

2 

44 

.75 

6 

T 

0 

7 

3 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

58.8 

35.0 

46.9 

- 

2. 

0 

73 

28 

22 

21 

553 

0 

0 

14 

0 

1 

85 

- 

2.40 

T 

0 

0 

GREENSBORO 

73 

27 

20 

579 

0 

0 

14 

0 

2 

28 

1.06 

6 

.0 

3 

2 

1 

GRIFFIN 

55.2 

36.0 

45.6 

- 

1. 

3 

69 

28 

24 

7+ 

695 

0 

0 

11 

0 

2 

20 

- 

2.25 

.81 

6 

T 

0 

6 

2 

0 

LA  GRANGE 

57.5 

33.5 

45.5 

1 . 

3 

71 

28+ 

20 

7 

596 

0 

0 

19 

0 

3 

36 

.86 

.30 

18 

T 

7 

3 

0 

LOUISVILLE 

59.4 

36.9 

48.2 

0 

76 

28 

23 

8+ 

522 

0 

0 

9 

0 

2 

49 

- 

.80 

1.42 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

MACON  WB  AIRPORT  R 

58.7 

36.5 

47.6 

_ 

2. 

1 

74 

23 

25 

21 

532 

0 

0 

9 

0 

2 

23 

2.01 

.79 

6 

T 

0 

6 

2 

0 

M I LLEDGEV ILLE 

56.8 

30.7 

43.8 

- 

3. 

74 

29 

20 

21+ 

0 

0 

21 

0 

2 

24 

- 

1.87 

1.16 

6 

.  0 

0 

4 

2 

1 

MILLEN 

61.4 

35.7 

48.6 

77 

29 

20 

21 

507 

0 

0 

12 

0 

2 

60 

- 

.91 

1.64 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONT ICELLO 

56.3 

30.7 

43.8 

- 

2. 

71 

23 

12 

21 

654 

0 

0 

19 

0 

.  0 

0 

NEWNAN 

54.5 

33.9 

44.2 

- 

1. 

2 

72 

23 

21 

21 

635 

0 

0 

15 

0 

3 

61 

- 

1.36 

.76 

6 

T 

0 

7 

3 

0 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

57.9 

34.2 

46.  1 

70 

28+ 

23 

3+ 

581 

0 

0 

14 

0 

2 

76 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

SWAINSBORO 

59. 4M 

M 

78 

29 

0 

0 

0 

1 

20 

.75 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

TALBOTTON 

58.9 

34.1 

46.5 

- 

1. 

5 

71 

28 

22 

20 

555 

0 

0 

15 

0 

1 

88 

- 

2.78 

1.10 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

WARRENTON 

57.0 

34.0 

45.5 

- 

1. 

5 

72 

28+ 

21 

7+ 

697 

0 

0 

16 

0 

2 

60 

- 

1.08 

1.20 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

WAYNESBORO  3  NE 

59.3 

34.5 

46.9 

- 

7 

77 

29 

18 

3 

555 

0 

0 

15 

0 

2 

15 

- 

1.08 

.94 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

WEST  POINT 

59.1 

33.2 

46.2 

1 

74 

29 

21 

7+ 

580 

0 

0 

20 

0 

2 

52 

2.67 

•  90 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

46.3 

2 

58 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

60.4 

33.7 

47.1 

79 

29 

23 

21+ 

0 

0 

17 

0 

3 

47 

1.66 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

61.9 

32.3 

47.1 

- 

4. 

76 

30 

20 

21 

0 

0 

19 

0 

2 

99 

- 

.63 

1.80 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

ALBANY 

61.2 

38. 1 

49.7 

- 

1. 

9 

74 

23+ 

26 

8 

0 

0 

9 

0 

2 

18 

- 

1.72 

1.23 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

62.3 

34.7 

48.5 

- 

2. 

1 

78 

28 

20 

21 

504 

0 

0 

1 5 

0 

2 

39 

- 

.70 

1.16 

6 

.0 

0 

3 

3 

1 

AMERICUS  4  ENE 

58.8 

37.2 

48.0 

1  . 

6 

72 

28 

23 

20 

522 

0 

0 

12 

0 

2 

16 

1.79 

1.05 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

BAINBRIDGE 

63. 7M 

37.5 

50. 6M 

1. 

8 

74 

29 

24 

20+ 

44  1 

0 

0 

12 

0 

1 

92 

2.14 

.99 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAKELY 

61.6 

38.3 

50.0 

1. 

8 

76 

23 

26 

7+ 

463 

0 

0 

10 

0 

2 

96 

1.49 

1.26 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRUNSWICK 

62.9 

42.0 

52.5 

2. 

8 

76 

28 

27 

7 

334 

0 

0 

4 

0 

2 

27 

.71 

.94 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

60.1 

40.0 

50.1 

69 

27  + 

28 

21 

456 

0 

0 

8 

0 

2 

00 

.90 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

63.2 

38.2 

50.7 

2.4 

74 

1 

24 

20 

439 

0 

0 

12 

0 

1 

63 

1.78 

.83 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAMILLA 

65.0 

38.0 

51.5 

1. 

5 

75 

28 

25 

20+ 

413 

0 

0 

8 

0 

2 

96 

2.18 

1.40 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

CAMP  STEWART 

62.7 

37.9 

50.3 

1. 

7 

80 

29 

23 

21 

456 

0 

0 

10 

0 

2 

29 

1.33 

1.13 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

COROELE 

59. 5M 

36. 4M 

48. OM 

1. 

9 

75 

30 

24 

16 

0 

0 

11 

0 

2 

41 

1.43 

1.28 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

CUTHBERT 

61.9 

39.1 

50.5 

2 

73 

28 

24 

20 

447 

0 

0 

8 

0 

1 

79 

4.26 

.43 

13 

•  0 

0 

5 

0 

0 

DOUGLAS 

62.1 

36. eM 

49. 5M 

3. 

1 

78 

28 

21 

8 

480 

0 

0 

16 

0 

.0 

0 

EASTMAN 

61.2 

37.9 

49.6 

9 

75 

28+ 

25 

21 

476 

0 

0 

12 

0 

2 

65 

1.04 

1.20 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

FITZGERALD 

61.7 

39.2 

50.5 

1. 

3 

75 

28+ 

26 

7 

447 

0 

0 

6 

0 

3 

08 

.24 

1.23 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

62.2 

35.3 

48.8 

78 

29 

19 

21 

501 

0 

0 

15 

0 

3 

50 

1.83 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

FOLKSTON  9  SW 

38. 2M 

M 

80 

23 

0 

0 

0 

2 

39 

1.40 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

Precipitation 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


GEOKSIA 
DECEMaER 


Temperatute 


SUdon 

a 

?  1 

•  •  a 

<  2 

Average 
Minimuio 

« 

> 

Depaiture 

— 
i 

0 

Z 

B 
2 

Highert 

• 

"53 

3 

o 

% 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

& 

1 
J 

« 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Day* 

Max 

Min. 

If 

■c5 

S  n 

e 

S 
Z 

s 

to 

0 

8^ 

A  0 

s » 

o  a 

S  k 

FORT  GAINES 

63.8 

36.3 

30.2 

5 

77 

28 

22 

20 

456 

— — 

0 

0 

- — 
15 

— — ■ 

0 

2. 

34 

2.22 

.90 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

bLENNVILLE 

61 

3S.1 

30.0 

2. 

0 

78 

29 

24 

21 

465 

10 

2. 

79 

- 

.32 

1.35 

13 

* 

2 

2 

HAWK  I N5V I LLE 

61>2 

34.7 

46.0 

1. 

7 

74 

28 

21 

21 

521 

0 

0 

17 

0 

2. 

12 

1.52 

1.05 

6 

*n 

5 

2 

1 

lOGOAROS  MILL 

61.3 

37.3 

49.4 

2. 

0 

74 

28 

25 

16* 

479 

0 

0 

13 

0 

2. 

76 

2.59 

1.36 

6 

*0 

5 

2 

1 

_OMBER  CITY 

61.0 

32.3 

46.7 

79 

29 

22 

7+ 

0 

0 

19 

0 

3. 

05 

.00 

1.09 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

S9.1 

34.7 

46.9 

3. 

1 

76 

27 

22 

21 

558 

0 

0 

14 

0 

2. 

14 

1.25 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

62 

38.3 

50.4 

3. 

6 

76 

28+ 

25 

20 

453 

0 

0 

10 

0 

2i 

46 

1.04 

1.20 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

JUITMAN 

66.1 

38. 3M 

52. 2M 

1. 

0 

77 

28 

25 

21 

400 

0 

0 

11 

0 

2i 

60 

1.38 

1.60 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

jAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

61  .S 

32.7 

47.1 

3. 

7 

77 

29 

18 

8+ 

551 

0 

0 

18 

0 

3i 

64 

.85 

1.28 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH   MB  AP  R 

61.1 

3S.6 

48.4 

4. 

0 

76 

29 

22 

8+ 

511 

0 

0 

13 

0 

3> 

38 

.74 

1.20 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

bAVANNAH  BEACH  2  N 

SB.<. 

40.1 

49.3 

3. 

0 

70 

1 

29 

8+ 

479 

0 

0 

5 

0 

3i 

94 

.77 

1.98 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

TMOMASVILLE 

63.7 

36,7 

60.2 

2. 

3 

75 

29 

24 

11  + 

455 

0 

0 

13 

0 

3i 

57 

.74 

1.94 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

TIFTON  2  N 

60.7 

36.6 

48.7 

3. 

4 

74 

29 

25 

20+ 

0 

0 

13 

0 

2. 

66 

.82 

1.06 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

VALDOSTA  4  m 

6*. 5 

34.9 

49.7 

78 

29 

19 

21 

472 

0 

0 

13 

0 

2< 

68 

.94 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

WAVCROSS 

6'>.<>M 

36.6 

50. 6K 

2. 

6 

80 

28 

24 

11+ 

444 

0 

0 

12 

0 

2i 

85 

.22 

1.66 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

WOODRUFF  DAM 

M 

74 

2  + 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

49.4 

2 

68 

•  0 

STATE 

46.7 

li 

6 

3 

15 

1.07 

T 

Precipitation 


CORRECTIONS 
HOMTH:     DECEMBER  1953 


Woodruff  Dam 


Souttiern  Division 


Delete  precipitation  total. 

Average  precipitation  should  be  8.49. 


Woodruff  Dam 


Blalrsville  Exp  Station 


Columbus  WB  Airport 


ANNUAL  1953 


MONTHS:     JANUARY  THROUGH  AUGUST  1954 


MONTH:      JUNE  1954 


Average  precipitation  should  \ye  8.66; 
departure  from  normal,  +  4,43. 


Total  for  December  should  be  ElO.OO; 
Annual  total  should  be  E65.65. 


Temperature  departures  from  normal 
should  be  as  follows:     March,  +4.3; 
April,  +4.4;  May,   -6.4;  June,  -2.3; 
July,  +2.1;  August,  +1.1.  Precipitation 
departures  from  normal  should  fc>e  as 
follows:     January,  +5.41;  February,  -1.56; 
March,  +1.20;  April,  +0.74;  May,  -2.10; 
June,   +2.51;   July  -0.88;  August  -0.54. 


Average  minimum  temperature  should  be 
67,9;  average  temperature,  81.7;  depar- 
ture from  normal,  +1.4. 

Average  minimum  temperature  should  be 
66.7;  average  temperature,  79.9;  depar- 
ture from  normal,  +0.9. 


MONTH:     SEPTEMBER  1954 


Fleming  Exp  Station 


Southern  Division 


Total  precipitation  should  be  3.57, 
greatest  day  of  precipitation  should  l>e 
1.02  on  the  17th. 

Division  average  should  t>e  3.27. 


Fleming  Exp  Station 


MONTH:     OCTOBER  1954 


Amounts  on  the  17th  should  be  1.02; 
20th,   .47;  monthly  total,  3.57. 


Rome  WB  Airport 


Amount  on  3l8t  should  be  .05;  monthly 
total,  4.48. 
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.62 

*  70 

•  29 

•  03 
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1' 
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•  35 
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.06 

1' 
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.02 

.04 
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T 

I 
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1.0^ 
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.24 

T 
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k 
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60 
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I 
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.07 
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.06 
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T 
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.02 
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T 

T 

T 
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R 

1*88 
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T 
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T 

T 

T 

AUGUSTA 

T 
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* 

.06 

T 

T 
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1.31 
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.92 
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T 
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2.33 

.53 

.30 
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1.18 
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.01 
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1.67 
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T 
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T 
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CANTON 

5(2'* 

T 

1.16 

.37 

•  23 
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* 
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06 
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T 
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7.94 

1.66 
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1.07 
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*  tc 
.55 

.05 

•  30 

.63 
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.62 

.05 

•  30 

.02 
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7.26 
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Table  3-Continued 
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.86 

lli39 

1  ■03 

.06 

.67 

SUHMERV I LLE 

*  1* 

I  08 

70 

*09 

1  34 

7 

T 

2  44 

.02 

SMAINSBORO 

1.20 

•  20 

.73 

.02 

.11 

•  12 

SWEET  GUM 

6.»0 

2.00 

.60 

■  30 

■  06 

1.40 

.04 

.11 

•  •71 

•  39 

TAL80TTON 

iise 

I.  10 

•  78 

2t93 

1  30 

TAYLORSV I LLt 

* 

' 

■ 

TMOMASVILLE 

3tS7 

l.OA 

.26 

.83 

.17 

■  16 

•  19 

TIFTON  2  N 

2t»< 

■  76 

.20 

.18 

1.08 

.23 

■  10 

•  11 

T  I  TUS 

5i7« 

•  10 

1  .O* 

.08 

.33 

.03 

.07  .39 

■ 

•  23 

•  80 

•  74 

TOCCO* 

JiOOl 

1  84 

63 

j2 

04 

.53 

.01 

•  15 

■  31 

TRAY  MOUNTAIN 

«>*2 

1.72 

•  36 

.09 

.39 

!o2 

■  03 

1.16 

.05 

•  36 

3.10 

U74 

TUNNEL  HILL 

6.23 

■  03 

1.7« 

•  63 

.40 

.13 

1.33 

.03 

.03 

■  02 

1.72 

•  04  j 

VALOOSTA  t,  NW 

2.68 

.36 

■  83 

•  26 

.94 

.04  .09 

7 

T 

.14 

HALESKA 

5.83 

1.36 

•  72 

■  67 

.13 

1.30 

.07 

.04 

.02 

1.10 

WARRENTON 

2.60 

1^20 

.05 

.10 

.83 

.03 

•  30 

•  05 

WASHINGTON 

2.36 

U25 

.10 

.03 

.32 

.09 

•  23 

.23 

.05 

WAYCROSS 

2.83 

1.66 

.19 

■  14 

.47 

.26 

.03 

•  10 

T 

T 

WAYNESBORO  3  NE 

2.15 

.48 

.94 

.10 

.63 

WEST  POINT 

2.32 

T 

.04 

.80 

.40 

•  90 

•  03 

.02 

.23 

•  10 

WOODBURY 

3.01 

1.38 

T 

.22 

.60 

.02 

•  24 

.04 

•  24 

.07 

WOODRUFF  0AM 

T 

.13 

1.10 

T 

.17 

WOODSTOCK 

«.20 

T 

1.09 

.42 

.04 

.41 

.20 

•  •30 

7 

.01 

.13 

•  49 

•  11 

YOUNG  HARRIS 

3.84 

T 

.04 

■  97 

T 

■  23 

.01 

T 

■  26 

■  OS 

T 

•01  .61 

.04 

.02 

•01  .04 

1 

1^26 

.27 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideatltlcatlon  ntiBbers  In  the  index  number  column  of  the  Statloa  Index  are  uslgoed  on  a  state  baeta.     There  will  be  do  duplication  of  numbera  vltbin  a  etate. 
Plgurea  and  letters  follovlng  the  station  name,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  la  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  times  given  la  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decesber  lasues  of  thla  bulletin. 

Monthly  and  seaaonv I  anowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  bo  carried  In  the  Juno  iaaue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsalng  or  received  too  late  to  bo  Included  In  this  Issue. 

dimensional  units  used  la  this  bulletin  are:     temperature  In  *F. .  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  alles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  Is  aeaaured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unleaa  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  wore  Included  la  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houra  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tlae. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  theae  stations  snow  on  ground  values  are  at  730  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  lo  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  aeaeured  at  aolectod  atations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  aoro.  Water  equivalent  saaples  are  neceaaarlly  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  conaequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  anowpack  result  In  apparent  inconalstenclea  in  the  record. 

-    Ko  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  la  indicated  by  no  entry. 

*  And  aleo  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  tlas  distribution  unknown. 

9    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  mors  effective  January  1,  1954, 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  aonih.  ,  ^  ^, .  ^  ^   ,   .  . 

C     In  the  "Refer  to  Tables'  column  la  the  Station  Index  the  latter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlsated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  now  snowfall. 
H    One  or  aore  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  '  -*-•'  '  - 

R    Amounts  from  recording  gage  (Those  amouats  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fros  the  amou 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  aeaaure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  aoathly  and  annual;  »a.50  per  year.     {Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Cbseks  and  money  orders  should  bs  made  payable  to 
orreapondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Vasbtngtoa  25.  D,  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


Station 

Day 

Oi  Month 

D 

1 

I 

1 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

AILEY 

MAX 

63 

70 

62 

60 

65 

64 

47 

45 

56 

65 

56 

62 

67 

62 

44 

52 

59 

64 

94 

45 

44 

50 

64 

69 

64 

99 

68 

72 

79 

78 

62 

60 

I. 

MIN 

33 

39 

29 

28 

29 

41 

25 

24 

29 

33 

26 

26 

40 

40 

32 

30 

30 

38 

32 

27 

23 

23 

32 

35 

33 

41 

45 

53 

59 

40 

32 

33 

7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

65 

72 

64 

61 

66 

69 

64 

47 

64 

64 

56 

65 

69 

63 

43 

57 

60 

63 

55 

42 

45 

53 

66 

69 

65 

68 

72 

72 

75 

76 

60 

61 1 

9 

MIN 

36 

38 

27 

26 

27 

44 

26 

30 

33 

29 

22 

27 

29 

40 

30 

23 

24 

28 

31 

22 

20 

22 

29 

38 

36 

40 

44 

65 

57 

39 

32 

32 

3 

ALBANY 

MAX 

'63 

70 

65 

61 

67 

71 

53 

44 

57 

66 

68 

63 

69 

58 

43 

58 

60 

59 

55 

42 

48 

54 

68 

69 

64 

61 

68 

74 

74 

74 

60 

61 

2 

MIN 

38 

42 

35 

34 

36 

49 

29 

25 

34 

34 

30 

30 

37 

41 

33 

30 

30 

42 

34 

27 

27 

28 

68 

43 

41 

43 

48 

58 

62 

37 

37 

38 

1 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

SB 

50 

49 

50 

60 

57 

45 

43 

50 

54 

49 

52 

52 

45 

38 

40 

43 

60 

45 

37 

37 

43 

50 

62 

95 

64 

68 

70 

57 

51 

0 

MIN 

32 

35 

26 

26 

27 

36 

19 

21 

30 

30 

27 

29 

41 

35 

30 

23 

25 

33 

31 

24 

20 

23 

24 

29 

44 

52 

57 

35 

28 

30 

7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

70 

64 

61 

66 

66 

62 

46 

65 

64 

56 

64 

68 

64 

46 

57 

59 

65 

61 

44 

46 

51 

65 

68 

64 

60 

70 

70 

78 

76 

66 

71 

62 1 

3 

MIN 

37 

39 

30 

26 

41 

30 

24 

23 

45 

31 

21 

27 

45 

41 

29 

24 

27 

39 

31 

24 

20 

26 

37 

39 

35 

50 

63 

65 

67 

35 

34 

34 

7 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

69 

61 

69 

66 

66 

60 

43 

50 

61 

55 

63 

64 

58 

44 

51 

56 

62 

59 

46 

43 

51 

62 

66 

59 

64 

62 

63 

72 

70 

65 

63 

58 

e 

MIN 

35 

45 

29 

34 

55 

42 

25 

27 

44 

30 

28 

38 

52 

38 

29 

25 

37 

35 

30 

23 

25 

30 

38 

41 

39 

49 

49 

56 

60 

31 

35 

37 

2 

ATHENS 

MAX 

57 

57 

56 

61 

66 

53 

45 

44 

60 

52 

62 

56 

45 

50 

48 

68 

58 

55 

41 

39 

45 

55 

65 

66 

52 

54 

69 

68 

65 

65 

58 

55 

6 

MIN 

29 

36 

27 

28 

39 

42 

20 

23 

35 

32 

26 

32 

40 

37 

33 

29 

30 

34 

32 

24 

21 

30 

28 

36 

32 

35 

45 

56 

59 

34 

29 

33 

3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

57 

57 

55 

61 

61 

49 

45 

46 

59 

64 

60 

61 

54 

50 

49 

65 

62 

56 

46 

39 

43 

95 

65 

64 

55 

96 

69 

68 

67 

66 

56 

56 

2 

MIN 

25 

35 

25 

24 

34 

36 

16 

18 

35 

31 

22 

32 

41 

32 

31 

27 

22 

30 

28 

19 

16 

27 

24 

32 

31 

36 

45 

65 

59 

34 

25 

30 

5 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

65 

66 

54 

60 

58 

46 

46 

44 

58 

50 

60 

57 

44 

50 

48 

54 

59 

48 

40 

39 

43 

54 

64 

63 

47 

99 

66 

67 

65 

56 

56 

53 

6 

MIN 

31 

36 

28 

30 

42 

29 

21 

25 

35 

33 

26 

35 

39 

38 

32 

31 

34 

34 

30 

26 

23 

32 

30 

40 

33 

38 

46 

94 

50 

34 

31 

33 

7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

50 

51 

60 

61 

48 

42 

45 

56 

48 

56 

67 

49 

40 

46 

63 

56 

45 

36 

38 

49 

95 

64 

57 

48 

99 

66 

69 

67 

52 

55 

52 

MIN 

35 

35 

30 

33 

45 

33 

27 

29 

39 

33 

31 

36 

38 

36 

32 

29 

38 

34 

30 

24 

24 

30 

34 

39 

37 

39 

47 

58 

42 

33 

34 

35 

0 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

MAX 

66 

58 

67 

61 

62 

55 

44 

46 

61 

55 

55 

63 

55 

50 

55 

57 

63 

55 

44 

41 

47 

57 

68 

63 

94 

63 

73 

74 

76 

67 

63 

58 

3 

MIN 

29 

34 

30 

26 

35 

31 

21 

18 

41 

31 

22 

28 

40 

40 

35 

29 

26 

35 

32 

27 

20 

31 

26 

34 

37 

49 

45 

56 

56 

35 

29 

33 

1 

AUGUSTA 

MAX 

67 

59 

55 

62 

60 

55 

45 

47 

62 

53 

52 

64 

61 

60 

64 

53 

62 

58 

53 

41 

48 

98 

66 

64 

62 

62 

71 

73 

73 

73 

64 

68 

9 

MIN 

31 

42 

34 

32 

41 

35 

25 

23 

42 

36 

28 

32 

42 

39 

31 

31 

31 

41 

36 

27 

25 

36 

32 

44 

36 

44 

46 

58 

58 

40 

32 

36 

4 

BAINBRID6E 

MAX 

73 

64 

63 

67 

71 

68 

48 

61 

66 

56 

65 

69 

65 

48 

59 

62 

68 

53 

46 

55 

68 

70 

71 

65 

64 

73 

73 

74 

69 

69 

63 

7 

MIN 

41 

54 

34 

31 

46 

41 

29 

29 

50 

32 

25 

30 

47 

39 

30 

25 

36 

34 

32 

24 

24 

31 

39 

41 

40 

41 

43 

60 

62 

37 

38 

37 

5 

8LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 
MIN 

BLAIRSVILLE  EX"  STA 

MAX 

60 

50 

46 

47 

54 

47 

47 

42 

47 

52 

41 

52 

6-r 

48 

37 

38 

47 

45 

44 

48 

44 

47 

48 

60 

53 

90 

57 

60 

65 

66 

53 

49 

9 

MIN 

22 

27 

14 

15 

16 

37 

10 

11 

21 

29 

16 

22 

39 

36 

32 

21 

21 

33 

28 

21 

16 

25 

19 

20 

16 

20 

29 

40 

52 

33 

21 

24 

5 

8LAKELY 

MAX 

69 

63 

60 

67 

70 

68 

49 

67 

63 

56 

61 

69 

62 

43 

65 

59 

66 

68 

48 

4« 

54 

66 

68 

62 

64 

64 

70 

76 

73 

62 

63 

61 

6 

MIN 

40 

46 

32 

33 

48 

46 

26 

29 

49 

32 

28 

31 

43 

38 

34 

28 

38 

38 

32 

26 

27 

36 

39 

43 

42 

38 

54 

58 

61 

35 

39 

38 

3 

BROOKLET  1  W 

MAX 

71 

63 

58 

63 

68 

60 

41 

69 

60 

60 

59 

69 

61 

51 

64 

56 

66 

58 

49 

40 

46 

60 

68 

64 

60 

71 

79 

80 

81 

79 

66 

61 

8 

MIN 

35 

49 

35 

29 

39 

36 

25 

24 

46 

36 

27 

34 

46 

41 

34 

31 

29 

44 

32 

28 

25 

30 

36 

46 

39 

49 

50 

55 

69 

49 

33 

37 

4 

BRUNSWICK 

MAX 

69 

66 

63 

64 

68 

64 

45 

62 

62 

62 

60 

66 

62 

51 

56 

62 

62 

59 

56 

45 

52 

65 

68 

67 

66 

71 

73 

76 

72 

67 

71 

62 

9 

MIN 

43 

54 

38 

39 

46 

34 

27 

32 

49 

43 

33 

36 

51 

43 

34 

34 

36 

48 

38 

31 

30 

33 

43 

48 

45 

49 

54 

67 

56 

53 

46 

42 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

65 

65 

61 

61 

64 

62 

42 

61 

62 

68 

56 

64 

62 

48 

60 

56 

61 

59 

47 

45 

62 

64 

68 

64 

53 

69 

69 

69 

67 

67 

65 

60 

1 

MIN 

44 

42 

37 

34 

46 

31 

29 

31 

49 

37 

29 

34 

47 

40 

35 

36 

32 

45 

35 

29 

28 

29 

43 

46 

46 

49 

55 

58 

56 

47 

42 

40 

0 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

74 

65 

62 

68 

72 

66 

47 

57 

65 

60 

64 

68 

63 

48 

57 

60 

66 

58 

50 

46 

55 

67 

70 

66 

64 

66 

73 

73 

73 

67 

70 

63 

2 

MIN 

43 

50 

32 

33 

45 

44 

27 

30 

46 

30 

27 

32 

48 

39 

29 

27 

33 

40 

31 

24 

25 

32 

38 

44 

42 

44 

54 

59 

60 

37 

40 

38 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

67 

49 

50 

56 

59 

53 

42 

46 

55 

49 

50 

56 

46 

45 

41 

50 

50 

43 

39 

39 

42 

90 

62 

67 

52 

93 

58 

69 

70 

63 

61 

52 

0 

MIN 

27 

35 

19 

19 

38 

33 

20 

21 

37 

22 

21 

34 

42 

36 

30 

19 

20 

36 

30 

22 

19 

20 

21 

26 

22 

23 

35 

36 

47 

32 

25 

28 

0 

CAMILLA 

MAX 

74 

69 

61 

62 

66 

64 

51 

57 

67 

69 

72 

70 

70 

52 

58 

60 

68 

59 

55 

46 

59 

69 

71 

68 

67 

71 

74 

75 

74 

69 

70 

65 

0 

MIN 

40 

51 

34 

35 

39 

36 

28 

30 

48 

39 

31 

31 

40 

38 

33 

27 

35 

40 

32 

25 

25 

.  34 

40 

38 

40 

40 

56 

60 

61 

36 

37 

38 

0 

CAMP  STEWART 

MAX 

72 

64 

60 

64 

68 

63 

43 

60 

62 

62 

62 

68 

63 

62 

51 

58 

66 

62 

47 

43 

49 

64 

64 

66 

61 

68 

72 

76 

SO 

76 

70 

62 

7 

MIN 

35 

52 

33 

29 

35 

34 

25 

25 

48 

35 

26 

32 

47 

43 

34 

32 

31 

45 

35 

29 

23 

28 

38 

46 

39 

46 

52 

55 

62 

48 

34 

37 

9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

58 

67 

66 

55 

62 

52 

47 

45 

45 

50 

53 

57 

58 

48 

53 

49 

55 

52 

50 

44 

40 

48 

53 

65 

64 

98 

50 

68 

69 

69 

58 

94 

5 

MIN 

24 

26 

20 

20 

22 

38 

14 

18 

23 

31 

19 

25 

30 

38 

33 

24 

24 

28 

30 

24 

15 

15 

22 

22 

20 

23 

40 

45 

55 

36 

24 

26 

7 

CARROLLTON 

MAX 

69 

61 

53 

62 

63 

55 

42 

46 

55 

63 

54 

55 

60 

40 

46 

56 

61 

62 

41 

39 

50 

98 

69 

58 

92 

96 

69 

71 

69 

61 

58 

54 

7 

MIN 

27 

34 

24 

22 

39 

37 

19 

23 

42 

27 

21 

29 

39 

34 

28 

18 

33 

32 

29 

24 

18 

22 

24 

33 

29 

34 

39 

55 

60 

31 

27 

30 

5 

CARTERSVILLE 

MAX 

70 

63 

62 

62 

68 

52 

55 

56 

60 

54 

61 

62 

54 

58 

63 

57 

62 

63 

62 

62 

49 

93 

71 

66 

69 

61 

73 

74 

79 

79 

64 

61 

6 

MIN 

31 

35 

23 

23 

42 

32 

21 

27 

36 

29 

25 

40 

42 

36 

31 

22 

36 

35 

32 

25 

20 

23 

22 

32 

27 

35 

46 

55 

60 

37 

28 

32 

5 

CEDARTOWN 

MAX 

51 

51 

50 

61 

65 

56 

46 

47 

53 

49 

53 

57 

50 

40 

43 

54 

62 

52 

40 

39 

49 

55 

64 

59 

91 

59 

65 

71 

73 

62 

50 

53 

8 

MIN 

28 

33 

21 

23 

40 

38 

18 

23 

40 

31 

22 

30 

40 

35 

30 

19 

38 

33 

32 

24 

20 

23 

26 

28 

23 

33 

34 

56 

60 

37 

28 

31 

1 

CLAYTON 

MAX 

60 

53 

50 

58 

52 

50 

44 

40 

48 

53 

56 

50 

43 

61 

41 

52 

41 

40 

36 

34 

36 

50 

61 

59 

49 

40 

93 

97 

61 

62 

61 

49 

6 

MIN 

24 

34 

21 

24 

33 

37 

16 

17 

29 

32 

28 

32 

27 

36 

32 

29 

27 

32 

26 

17 

14 

27 

25 

37 

34 

22 

35 

91 

55 

54 

65 

31 

0 

COLUMBUS 

MAX 

73 

70 

70 

51 

54 

60 

62 

63 

66 

59 

45 

53 

59 

62 

62 

50 

45 

54 

64 

65 

69 

69 

65 

69 

73 

74 

72 

61 

61 

S 

MIN 

34 

49 

46 

28 

30 

48 

37 

36 

41 

45 

39 

31 

27 

39 

37 

33 

27 

24 

30 

38 

36 

39 

42 

50 

60 

52 

35 

40 

38 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

55 

59 

64 

69 

55 

45 

62 

59 

54 

61 

64 

65 

43 

52 

57 

61 

50 

41 

43 

53 

62 

66 

60 

61 

63 

67 

72 

72 

55 

60 

57 

6 

MIN 

34 

40 

30 

29 

48 

3» 

27 

28 

43 

28 

23 

32 

41 

35 

29 

22 

39 

37 

33 

26 

22 

28 

32 

35 

34 

42 

49 

59 

46 

34 

32 

34 

5 

COROELE 

MAX 

70 

60 

66 

66 

50 

44 

57 

66 

65 

63 

67 

69 

42 

55 

59 

64 

54 

40 

45 

50 

65 

69 

60 

59 

69 

72 

74 

75 

60 

59 

6 

MIN 

40 

32 

36 

40 

26 

29 

34 

33 

26 

29 

54 

40 

32 

24 

29 

38 

33 

27 

25 

32 

40 

43 

39 

44 

47 

54 

60 

36 

36 

36 

4 

CORNELIA 

MAX 

57 

52 

50 

54 

47 

45 

42 

37 

S3 

54 

60 

53 

44 

48 

45 

54 

42 

44 

40 

33 

39 

51 

61 

61 

96 

92 

5« 

61 

62 

62 

56 

50 

e 

MIN 

31 

30 

33 

34 

35 

36 

19 

30 

30 

24 

26 

38 

34 

31 

32 

32 

33 

28 

22 

18 

19 

26 

27 

32 

32 

37 

45 

53 

52 

29 

32 

31 

6 

COVINGTON 

MAX 

60 

56 

56 

61 

59 

59 

44 

46 

59 

51 

61 

60 

50 

43 

50 

53 

60 

50 

45 

39 

44 

57 

65 

62 

47 

97 

69 

69 

66 

66 

97 

99 

s 

MIN 

29 

37 

27 

25 

41 

43 

20 

23 

38 

32 

27 

34 

42 

38 

32 

28 

33 

35 

31 

26 

21 

25 

27 

36 

31 

38 

45 

67 

60 

33 

30 

33 

6 

CUTHBERT 

MAX 

70 

66 

69 

68 

68 

68 

53 

61 

62 

56 

63 

67 

64 

45 

54 

69 

65 

62 

52 

44 

64 

69 

69 

65 

97 

69 

67 

73 

72 

70 

69 

61 

9 

MIN 

40 

50 

31 

36 

49 

45 

27 

31 

48 

33 

32 

36 

44 

37 

32 

28 

39 

37 

34 

24 

26 

39 

44 

46 

41 

43 

63 

59 

60 

34 

39 

391 

1 

OAHLONEGA 

MAX 

55 

51 

60 

57 

61 

60 

42 

40 

51 

45 

60 

54 

43 

46 

39 

52 

42 

41 

34 

32 

37 

93 

58 

59 

46 

49 

61 

97 

62 

62 

53 

49  ■ 

6 

MIN 

28 

33 

29 

27 

38 

40 

16 

20 

33 

30 

26 

36 

38 

36 

33 

30 

33 

33 

28 

22 

IS 

26 

27 

38 

30 

32 

47 

42 

52 

32 

27 

31  • 

6 

OALTON 

MAX 

55 

54 

53 

57 

57 

40 

43 

45 

51 

52 

45 

52 

51 

50 

51 

45 

35 

33 

42 

36 

44 

99 

99 

60 

60 

61 

99 

60 

61 

62 

90 

90 1 

« 

MIN 

29 

28 

26 

24 

22 

33 

25 

27 

32 

27 

30 

36 

35 

34 

32 

26 

29 

28 

26 

24 

26 

33 

30 

26 

27 

31 

33 

36 

52 

29 

28 

29  • 

8 

DOUGLAS 

MAX 

64 

64 

61 

69 

65 

66 

59 

61 

64 

54 

61 

67 

63 

59 

55 

51 

63 

60 

49 

43 

50 

64 

67 

66 

60 

68 

71 

78 

69 

61 

72 

62 1 

1 

MIN 

23 

21 

45 

31 

28 

31 

47 

40 

32 

32 

31 

43 

31 

29 

27 

28 

42 

46 

47 

42 

93 

67 

63 

24 

37 

361 

8 

DUBLIN 

MAX 

69 

60 

59 

64 

58 

61 

42 

50 

63 

56 

61 

66 

62 

49 

55 

59 

65 

59 

48 

43 

49 

61 

68 

65 

96 

63 

74 

78 

76 

68 

64 

60 1 

3 

MIN 

36 

46 

31 

29 

42 

38 

26 

25 

42 

33 

26 

31 

49 

41 

34 

29 

32 

39 

32 

27 

25 

29 

33 

42 

38 

46 

47 

58 

61 

38 

33 

36 1 

7 

EASTMAN 

MAX 

70 

64 

59 

65 

62 

60 

44 

51 

65 

59 

62 

65 

61 

50 

55 

58 

64 

61 

50 

43 

48 

62 

68 

65 

99 

65 

72 

75 

75 

68 

72 

61i 

2 

MIN 

37 

48 

32 

32 

46 

40 

26 

26 

47 

31 

29 

34 

49 

39 

31 

30 

32 

39 

32 

26 

25 

35 

41 

46 

41 

45 

46 

58 

60 

37 

36 

37. 

9 
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TobU  5  •  ConHnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


GEOHelA 
DECEMBE*  1«5* 


Day  Oi  Month 


alallon 

1 

i 

3 

4 

5 

6 



7 

8 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1  16 

,7 

IB 

19 

at 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

2B 

29 

1 

30 

31 

EXPERIMENT 

MAX 

sa 

60 

52 

55 

62 

64 

52 

45 

54 

57 

50 

59 

60 

48 

42 

48 

SB 

59 

48 

37 

40 

49 

58 

66 

59 

47 

56 

68 

70 

68 

56 

SSiO 

MIN 

20 

38 

3 1 

26 

33 

46 

36 

31 

26 

34 

33 

30 

24 

22 

31 

38 

40 

37 

37 

44 

46 

58 

31 

33 

34a8 

FITZGEBALD 

MAX 

69 

65 

67 

64 

68 

63 

45 

57 

64 

60 

60 

66 

63 

50 

54 

55 

64 

61 

51 

43 

49 

63 

67 

65 

60 

68 

70 

75 

75 

67 

64 

61iT 

MIN 

uo 

50 

34 

34 

39 

34 

48 

40 

33 

29 

35 

40 

34 

27 

28 

34 

43 

47 

41 

44 

53 

59 

59 

38 

38 

39«2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

TO 

63 

60 

62 

67 

64 

43 

58 

63 

61 

60 

65 

62 

62 

56 

58 

66 

62 

52 

42 

49 

64 

65 

65 

62 

66 

69 

75 

78 

71 

68 

62.2 

MIN 

30 

48 

20 

21 

29 

45 

43 

35 

26 

28 

45 

30 

25 

19 

24 

33 

46 

34 

46 

52 

54 

61 

49 

31 

35i3 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

46 

67 

63 

62 

64 

73 

66 

70 

63 

55 

47 

55 

65 

69 

67 

71 

74 

80 

78 

75 

74 

MIN 

27 

27 

32 

27 

31 

46 

36 

27 

26 

29 

41 

49 

43 

56 

56 

60 

50 

41 

38  a  2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

61 

59 

58 

63 

60 

62 

42 

46 

60 

53 

63 

62 

58 

45 

53 

56 

61 

58 

45 

40 

50 

62 

67 

63 

51 

57 

68 

71 

69 

68 

54 

57i6 

MIN 

31 

39 

30 

28 

43 

22 

""^ 

32 

33 

45 

30 

24 

32 

32 

28 

23 

21 

28 

30 

41 

34 

41 

46 

57 

48 

31 

29 

33<9 

FORT  GAINES 

MAX 

71 

71 

64 

70 

74 

69 

51 

56 

64 

55 

60 

72 

71 

55 

57 

60 

65 

60 

56 

49 

57 

69 

70 

61 

60 

65 

66 

77 

70 

68 

64 

63tS 

MIN 

3g 

5 1 

48 

26 

29 

44 

37 

30 

30 

35 

31 

22 

25 

34 

39 

37 

41 

3 1 

55 

60 

60 

32 

35 

36  .5 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

70 

59 

59 

66 

64 

51 

43 

50 

62 

55 

64 

65 

57 

43 

56 

59 

65 

55 

40 

44 

52 

64 

69 

65 

54 

63 

71 

73 

69 

56 

61 

58iB 

MIN 

36 

32 

38 

32 

° 

35 

''^ 

39 

30 

25 

32 

35 

29 

25 

22 

30 

35 

38 

36 

44 

48 

58 

50 

33 

35 

35*0 

GAINESVILLE 

MAX 

i6 

53 

53 

58 

47 

45 

44 

42 

54 

48 

62 

52 

42 

47 

40 

53 

44 

45 

38 

36 

37 

53 

61 

59 

48 

53 

62 

62 

63 

63 

54 

50.8 

MIN 

29 

24 

34 

39 

35 

33 

'* 

30 

20 

20 

28 

34 

32 

33 

44 

50 

56 

33 

28 

31  iB 

GLENNVILLE 

MAX 

71 

61 

58 

64 

67 

64 

42 

61 

60 

57 

60 

67 

62 

55 

56 

58 

64 

61 

47 

42 

49 

64 

68 

65 

59 

71 

70 

76 

78 

71 

67 

ei«8 

MIN 

30 

25 

48 

32 

47 

42 

33 

30 

30 

40 

34 

29 

24 

29 

39 

46 

41 

48 

52 

57 

59 

45 

35 

38*1 

GREENSaORO 

MAX 

64 

58 

55 

61 

59 

58 

45 

46 

56 

52 

57 

60 

58 

48 

51 

55 

64 

59 

46 

41 

48 

57 

66 

65 

51 

58 

73 

72 

71 

68 

61 

37.6 

MIN 

29 

39 

24 

35 

41 

39 

32 

29 

33 

36 

29 

40 

34 

41 

43 

56 

6 1 

34 

30 

34  #4 

GRIFFIN 

MAX 

60 

53 

56 

63 

63 

53 

45 

49 

58 

50 

59 

60 

51 

41 

50 

55 

60 

48 

38 

40 

51 

58 

67 

61 

50 

56 

67 

69 

67 

59 

55 

SSa2 

MIN 

39 

3  7 

42 

34 

41 

36 

33 

28 

38 

33 

30 

24 

24 

32 

39 

4 1 

34 

38 

46 

57 

59 

31 

34 

36  aO 

HARTNELL 

MAX 

58 

55 

53 

59 

55 

46 

44 

42 

59 

54 

54 

55 

52 

57 

48 

55 

52 

50 

44 

37 

45 

51 

64 

63 

58 

53 

64 

66 

67 

67 

58 

54i4 

MIN 

29 

35 

33 

* 

37 

36 

32 

29 

30 

34 

30 

22 

20 

30 

27 

36 

26 

32 

42 

50 

56 

34 

29 

32.2 

HAWKINSVILLE 

MAX 

70 

62 

60 

65 

65 

64 

50 

66 

56 

65 

65 

60 

47 

56 

59 

64 

61 

49 

45 

51 

6S 

70 

65 

59 

64 

72 

74 

69 

67 

67 

61.2 

MIN 

29 

26 

40 

24 

24 

*^ 

32 

24 

29 

45 

39 

32 

26 

29 

3'' 

31 

27 

21 

26 

31 

42 

32 

45 

45 

57 

54 

31 

34 

34.7 

H066AR0S  MILL 

MAX 

71 

66 

61 

68 

72 

52 

47 

56 

66 

57 

65 

69 

59 

43 

57 

59 

67 

55 

43 

46 

55 

66 

70 

62 

65 

65 

72 

74 

72 

58 

68 

61.5 

MIN 

32 

30 

42 

32 

26 

3 1 

44 

33 

34 

25 

34 

43 

31 

26 

25 

33 

41 

40 

36 

40 

55 

60 

58 

32 

32 

37  .3 

JASPER   1  NNW 

MAX 

52 

48 

46 

57 

51 

50 

50 

42 

51 

42 

52 

53 

46 

42 

39 

51 

46 

45 

35 

34 

36 

SO 

60 

54 

61 

61 

65 

63 

50 

49.4 

MIN 

^' 

18 

24 

29 

25 

41 

40 

35 

31 

26 

30 

33 

28 

20 

20 

25 

27 

37 

54 

54 

57 

34 

29 

32.4 

LAFAYETTE 

MAX 

53 

50 

53 

63 

62 

55 

52 

46 

57 

54 

49 

51 

53 

47 

45 

55 

55 

50 

47 

47 

45 

SO 

69 

67 

61 

57 

64 

70 

70 

56 

52 

55.0 

MIN 

30 

20 

32 

33 

20 

34 

39 

45 

31 

16 

32 

30 

23 

22 

22 

23 

27 

23 

24 

34 

54 

50 

37 

25 

30.2 

LA  ORANGE 

MAX 

64 

52 

57 

64 

66 

66 

45 

51 

58 

51 

58 

59 

54 

43 

50 

57 

56 

53 

45 

42 

53 

65 

66 

60 

57 

60 

67 

71 

71 

70 

52 

57.5 

MIN 

20 

27 

30 

41 

36 

31 

22 

38 

3 1 

32 

23 

22 

26 

31 

35 

30 

35 

43 

57 

59 

29 

30 

33.5 

LOUISVILLE 

MAX 

67 

61 

57 

63 

59 

59 

42 

49 

61 

55 

57 

63 

56 

47 

56 

57 

63 

58 

47 

45 

48 

60 

67 

65 

56 

63 

73 

76 

75 

71 

63 

59.4 

MIN 

29 

43 

38 

34 

23 

35 

45 

41 

34 

30 

41 

31 

25 

23 

^' 

35 

36 

43 

48 

56 

61 

39 

36  .9 

LUMBER  CITY 

MAX 

62 

71 

62 

60 

66 

65 

48 

46 

59 

65 

56 

64 

69 

64 

44 

57 

59 

65 

55 

43 

44 

51 

66 

69 

64 

59 

68 

72 

70 

78 

62 

61.0 

MIN 

40 

28 

22 

^' 

38 

42 

33 

26 

27 

27 

30 

28 

22 

22 

28 

34 

32 

44 

46 

50 

56 

40 

32 

32.3 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 

67 

57 

59 

64 

64 

55 

45 

50 

62 

55 

64 

65 

57 

44 

55 

58 

64 

54 

40 

43 

51 

62 

68 

64 

53 

63 

73 

74 

71 

58 

62 

58.7 

MIN 

33 

29 

46 

26 

29 

40 

34 

3 1 

36 

44 

40 

34 

30 

34 

27 

25 

31 

34 

41 

38 

45 

48 

59 

56 

35 

34 

36*5 

MILLE06EVILLE 

MAX 

60 

65 

57 

57 

63 

60 

48 

42 

48 

60 

53 

60 

62 

54 

48 

53 

56 

60 

51 

40 

40 

47 

60 

67 

63 

52 

61 

71 

74 

72 

57 

56.8 

MIN 

* 

33 

25 

25 

32 

39 

33 

27 

^' 

34 

31 

26 

20 

20 

27 

27 

28 

32 

44 

44 

29 

30  .7 

MILLEN 

MAX 

69 

64 

61 

65 

64 

57 

43 

53 

62 

58 

55 

67 

60 

54 

59 

60 

62 

59 

53 

40 

51 

64 

69 

69 

53 

67 

73 

74 

77 

75 

65 

61.4 

MIN 

^* 

48 

41 

30 

* 

25 

20 

34 

45 

41 

* 

60 

35.7 

MONTEZUMA  1  NE 

MAX 

62 

61 

60 

59 

65 

53 

52 

60 

62 

64 

60 

62 

59 

57 

56 

58 

55 

S7 

48 

42 

43 

56 

55 

58 

62 

71 

76 

74 

72 

56 

54 

59.1 

MIN 

35 

4 1 

29 

28 

^* 

24 

30 

"■^ 

62 

33 

38 

34.7 

MWTICELLO 

MAX 

63 

55 

56 

62 

60 

55 

46 

50 

59 

52 

61 

60 

50 

46 

51 

55 

63 

59 

45 

40 

48 

58 

67 

62 

48 

58 

11 

71 

68 

66 

58 

56. 8 

MIN 

25 

39 

22 

22 

36 

42 

14 

18 

25 

21 

21 

32 

27 

30  .7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

72 

62 

59 

65 

70 

66 

44 

58 

64 

55 

62 

68 

63 

47 

55 

59 

64 

61 

52 

44 

52 

65 

68 

63 

63 

69 

73 

75 

75 

72 

69 

62.4 

MIN 

*^ 

32 

27 

30 

" 

28 

31 

41 

39 

NEMNAN 

MAX 

57 

52 

55 

63 

61 

50 

44 

49 

51 

50 

51 

59 

50 

44 

47 

55 

55 

52 

42 

40 

50 

59 

65 

59 

SO 

55 

66 

72 

70 

65 

S3 

54.5 

MIN 

30 

28 

24 

32 

30 

27 

" 

34 

34 

" 

60 

30 

33.9 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

65 

54 

56 

64 

66 

62 

45 

51 

58 

54 

58 

61 

55 

43 

50 

58 

58 

58 

45 

41 

53 

62 

67 

60 

62 

58 

65 

70 

70 

68 

58 

57.9 

MIN 

38 

30 

29 

43 

40 

23 

42 

23 

35 

36 

41 

34 

28 

26 

30 

30 

23 

23 

29 

34 

40 

34 

36 

45 

55 

59 

29 

32 

34  .2 

OUITMAN 

69 

67 

64 

69 

72 

68 

48 

65 

66 

60 

72 

72 

72 

65 

60 

61 

67 

63 

54 

48 

58 

68 

72 

66 

65 

69 

76 

77 

76 

67 

73 

66.1 

MIN 

36 

42 

34 

" 

42 

43 

26 

2B 

43 

26 

40 

26 

44 

35 

27 

25 

29 

39 

46 

42 

43 

56 

60 

61 

40 

42 

38  .3 

ROME 

58 

52 

52 

63 

66 

57 

47 

50 

55 

50 

65 

56 

46 

44 

42 

55 

57 

51 

44 

40 

48 

52 

60 

59 

54 

S« 

69 

71 

73 

62 

62 

55.1 

MIN 

29 

36 

^' 

46 

40 

*^ 

36 

30 

36 

32 

25 

22 

25 

29 

24 

39 

50 

4 1 

38 

28 

31.5 

ROME  NB  AIRPORT 

51 

51 

51 

61 

63 

45 

44 

48 

54 

50 

53 

52 

46 

40 

41 

51 

51 

45 

36 

38 

46 

51 

63 

57 

52 

56 

66 

70 

71 

54 

48 

51.8 

MIN 

27 

29 

22 

21 

40 

28 

22 

" 

21 

* 

37 

26 

19 

38 

33 

30 

26 

24 

24 

29 

24 

26 

39 

26 

29.4 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MAX 

71 

63 

61 

64 

65 

54 

44 

60 

63 

56 

62 

67 

61 

46 

57 

60 

66 

57 

SO 

45 

SO 

65 

68 

68 

57 

66 

75 

77 

6S 

71 

61.5 

MIN 

28 

28 

23 

" 

'* 

26 

18 

30 

34 

** 

61 

30 

32.7 

SAVANNAH  KB  AP 

69 

62 

60 

64 

66 

57 

43 

58 

64 

55 

61 

67 

61 

48 

36 

59 

64 

63 

45 

43 

48 

64 

69 

65 

58 

66 

72 

74 

76 

69 

69 

61.1 

MIN 

33 

37 

31 

29 

41 

30 

25 

22 

43 

34 

24 

3 1 

45 

41 

34 

30 

41 

32 

26 

22 

34 

39 

41 

34 

35.6 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

70 

61 

60 

58 

65 

62 

42 

55 

30 

57 

53 

60 

60 

59 

56 

52 

55 

60 

55 

44 

48 

57 

65 

65 

56 

57 

60 

60 

69 

66 

65 

58.4 

MIN 

41 

40 

36 

30 

** 

29 

48 

40 

'* 

39 

45 

** 

37 

36 

* 

29 

34 

36 

* 

42 

49 

50 

56 

54 

** 

40 

4  .1 

SHAINSeODC 

68 

63 

58 

41 

53 

61 

65 

55 

56 

58 

63 

60 

48 

42 

48 

60 

69 

65 

57 

66 

73 

78 

59.4 

MIN 

36 

46 

32 

^* 

24 

** 

TALBOTTON 

MAX 

66 

63 

56 

62 

64 

63 

SO 

50 

56 

56 

57 

60 

62 

46 

50 

57 

60 

60 

46 

42 

54 

62 

63 

64 

61 

65 

66 

71 

68 

67 

60 

58.9 

MIN 

32 

33 

29 

32 

40 

24 

44 

" 

35 

*' 

37 

30 

26 

32 

32 

29 

22 

23 

31 

36 

37 

34 

43 

48 

45 

38 

34  . 1 

TALLAPOOSA  2  NNM 

MAX 

55 

50 

53 

63 

67 

57 

46 

46 

56 

50 

51 

52 

51 

41 

44 

SO 

51 

52 

42 

39 

51 

57 

64 

63 

60 

58 

63 

70 

68 

67 

S3 

54. 5 

MIN 

25 

35 

18 

25 

38 

37 

15 

21 

42 

26 

20 

28 

40 

35 

28 

16 

32 

34 

30 

25 

16 

20 

16 

26 

22 

31 

35 

60 

65 

35 

18 

29.5 

TMOMASVILLE 

MAX 

74 

64 

61 

69 

73 

67 

56 

58 

65 

56 

65 

70 

62 

47 

57 

61 

67 

57 

51 

46 

51 

67 

70 

67 

70 

65 

74 

74 

75 

65 

70 

63.7 

MIN 

38 

49 

31 

30 

48 

43 

26 

27 

40 

34 

24 

27 

50 

37 

28 

24 

30 

41 

32 

24 

24 

30 

38 

40 

38 

41 

51 

59 

60 

37 

38 

36.7 

TIFTON  2  N 

MAX 

63 

70 

62 

60 

66 

70 

50 

45 

57 

65 

55 

63 

67 

61 

43 

56 

58 

64 

54 

46 

45 

52 

64 

69 

63 

64 

70 

72 

74 

73 

60 

60.7 

MIN 

38 

42 

31 

32 

43 

49 

26 

26 

43 

34 

27 

28 

43 

40 

31 

28 

29 

38 

31 

25 

" 

26 

34 

44 

42 

44 

48 

56 

59 

36 

37 

36.6 

TOCCOA 

MAX 

61 

55 

53 

60 

51 

»1 

44 

40 

58 

52 

57 

57 

53 

55 

48 

57 

50 

44 

41 

41 

53 

58 

62 

53 

50 

61 

57 

70 

65 

54 

53.7 

MIN 

32 

34 

26 

26 

39 

39 

18 

22 

33 

31 

28 

34 

39 

37 

34 

29 

32 

36 

31 

22 

17 

29 

28 

37 

23 

31 

** 

42 

54 

3S 

30 

32.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


DECEMBe*  1«54 


Station 

Day 

Of  Month 

& 
0 

2 

3 

4 

5  j 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

> 
< 

VALOOSTA  <•  NM 

MAX 

75 

66 

63 

67 

72 

68 

47 

66 

64 

58 

63 

71 

66 

48 

56 

60 

67 

67 

52 

51 

5* 

66 

70 

67 

62 

67 

74 

76 

78 

67 

71 

64i5 

MIN 

37 

48 

27 

25 

38 

42 

25 

24 

40 

32 

21 

24 

43 

41 

26 

22 

24 

46 

34 

24 

19 

25 

35 

42 

36 

36 

55 

60 

56 

39 

36 

34.9 

WARRENTON 

MAX 

63 

58 

55 

60 

57 

56 

42 

45 

61 

56 

55 

69 

52 

50 

53 

54 

60 

55 

42 

40 

47 

59 

66 

63 

50 

59 

70 

72 

72 

66 

89 

57.0 

MIN 

32 

39 

29 

27 

41 

37 

21 

23 

40 

33 

25 

32 

44 

34 

32 

24 

32 

36 

31 

25 

21 

22 

30 

40 

33 

41 

43 

57 

61 

36 

30 

34.0 

HASHINOTON 

MAX 

68 

58 

54 

51 

66 

52 

44 

46 

53 

54 

53 

65 

59 

55 

50 

52 

51 

49 

44 

40 

45 

47 

59 

56 

60 

61 

68 

74 

70 

65 

63 

56  .6 

MIN 

31 

32 

35 

33 

40 

34 

24 

22 

31 

37 

28 

33 

39 

37 

32 

31 

32 

26 

28 

26 

36 

39 

40 

43 

53 

57 

56 

45 

33 

35.4 

WAYCROSS 

MAX 

7* 

66 

62 

67 

71 

62 

66 

63 

59 

64 

71 

64 

58 

57 

60 

69 

56 

47 

46 

53 

66 

66 

66 

61 

66 

73 

80 

79 

65 

73 

64.4 

MIN 

36 

48 

28 

28 

39 

47 

26 

25 

37 

34 

24 

29 

42 

42 

31 

26 

26 

37 

33 

27 

24 

27 

39 

44 

38 

46 

52 

57 

60 

45 

36 

36.6 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

66 

59 

57 

61 

65 

58 

44 

50 

60 

54 

57 

64 

58 

47 

65 

57 

64 

58 

45 

41 

47 

56 

66 

64 

56 

66 

75 

73 

77 

71 

62 

59.3 

MIN 

31 

42 

29 

26 

36 

36 

23 

18 

42 

36 

23 

30 

41 

40 

35 

29 

27 

41 

32 

26 

.20 

32 

29 

41 

35 

42 

47 

48 

59 

40 

29 

34.5 

WEST  POINT 

MAX 

67 

60 

60 

64 

70 

69 

49 

50 

61 

54 

61 

59 

49 

43 

53 

55 

56 

54 

43 

46 

54 

64 

66 

65 

63 

62 

67 

70 

74 

68 

55 

69.1 

MIN 

30 

43 

26 

26 

45 

42 

21 

25 

46 

28 

21 

30 

43 

37 

31 

21 

35 

33 

31 

26 

21 

27 

30 

31 

30 

30 

43 

56 

61 

31 

31 

33.2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

66 

74 

66 

52 

47 

64 

67 

69 

56 

46 

59 

62 

69 

49 

57 

74 

74 

72 

60 

MIN 

41 

44 

36 

28 

28 

35 

36 

31 

40 

34 

32 

34 

45 

27 

30 

31 

59 

61 

38 

36 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

A I  LEY 

EVAP 

.11 

.07 

.08 

.07 

.07 

.15 

.01 

.09 

.09 

.05 

.11 

.04 

.09 

.06 

.07 

.12 

* 

* 

.16 

.11 

.06 

.03 

.10 

.04 

.04 

.08 

.09 

.10 

B2.31 

WIND 

14 

19 

36 

3 

4 

34 

47 

13 

18 

32 

36 

11 

23 

60 

65 

65 

16 

52 

54 

65 

31 

17 

15 

47 

25 

16 

35 

35 

25 

54 

33 

1000 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.08 

.03 

WIND 

44 

61 

51 

39 

69 

98 

70 

47 

107 

103 

66 

71 

123 

79 

76 

90 

59 

109 

97 

82 

49 

25 

52 

* 

* 

287 

115 

80 

69 

113 

55 

2386 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.03 

.05 

.03 

.02 

.07 

.31 

.02 

.03 

.03 

.01 

.05 

« 

* 

• 

.09 

.06 

WIND 

25 

16 

22 

64 

45 

44 

5 

25 

40 

40 

9 

63 

51 

66 

19 

12 

43 

49 

38 

21 

16 

5 

11 

44 

32 

53 

18 

19 

45 

7 

B  979 

EXPERIUENT 

EVAP 

.08 

.07 

.08 

.06 

.06 

.13 

.04 

.10 

.13 

.05 

.06 

.04 

.06 

.08 

.06 

.06 

.09 

.02 

.03 

.12 

.03 

.12 

.02 

.05 

.09 

.09 

.06 

82.16 

WIND 

33 

56 

46 

32 

36 

111 

40 

36 

93 

60 

47 

33 

55 

57 

67 

41 

69 

96 

80 

47 

33 

19 

16 

60 

38 

19 

12 

80 

129 

108 

24 

1673 

HOGCARCS  HILL 

EVAP 

.06 

.09 

.05 

.06 

.05 

.10 

.07 

.03 

.02 

.19 

.01 

.02 

.04 

.08 

.02 

.07 

.04 

.06 

.10 

.01 

.14 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.00 

.02 

.05 

.06 

.06 

1.63 

WIND 

9 

9 

15 

8 

10 

34 

32 

11 

9 

14 

22 

6 

12 

45 

20 

30 

2 

25 

36 

11 

18 

5 

9 

11 

4 

7 

3 

6 

26 

25 

9 

483 

ROUE 

EVAP 

.05 

.01 

.09 

.05 

.01 

* 

* 

.18 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

.31 

.03 

.00 

* 

• 

* 

* 

.14 

* 

.12 

.06 

.01 

.12 

.07 

81.29 

WIND 

12 

29 

36 

14 

13 

93 

165 

10 

65 

84 

55 

17 

37 

48 

SO 

63 

7 

95 

50 

78 

34 

7 

3 

31 

33 

22 

27 

46 

62 

140 

23 

1449 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.09 

.06 

.13 

.09 

.07 

.02 

.17 

.06 

.14 

♦ 

.17 

.07 

.09 

• 

.17 

.06 

.06 

.17 

.02 

.03 

.07 

.08 

.05 

.08 

82.16 

WIND 

19 

44 

29 

19 

22 

77 

106 

36 

41 

48 

39 

8 

47 

83 

62 

55 

10 

72 

40 

60 

42 

22 

20 

34 

54 

13 

13 

31 

53 

102 

18 

1319 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  dke-bST^SU 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS 

ATHENS  m  AIRPORT 

ATLArrA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

CALHOUK  EXP  STA 

CARROLLTON 

CEDARTOHN 

CORNELIA 

COVINGTON 

OABLONEGA 

DALTON 

FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GRIFFIN 

JASPER  1  NNV 

LA  GRANGE 

MACON  »B  AIRPORT 

NEWNAN 

ROUE 

ROUE  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

Sfl  UN  uHU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

DAILY  PRECIPITATION  o«-o„ 

Table  3  delated  data 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

aCTOBEB  19S4 
COAT  ROCK 

.03 

.51 
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STATION  INDEX 


Stfttioii 

Index  No. 

• 

X 

Latitude 

Longitude 

a 

.9 

9 

w 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip.] 

ABBEVILLE 

0010 

32  00 

63  18 

3 

C 

AOAIRSVILLE 

0041 

34  22 

84  56 

8A 

3 

c 

0053 

31  06 

83  25 

3 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5 

7 

0140 

31  34 

84  09 

7A 

2  3  5 

0161 

34  10 

84  44 

BA 

6A 

2  3  5  6 

7  C 

021 1 

31  32 

82  31 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

AMERICUS  *  CNE 

0253 

SUMTER 

6 

32  06 

64  10 

476 

BLANCHE  S.  RHVNE 

2  3  5 

AMERICUS  SCS 

0256 

SUMTER 

6 

32  06 

64  16 

450 

MID 

SOIL  CONSERV.  SvC 

C 

0430 

33  58 

83  23 

6P 

8A 

PROF  .  E .  S .  SELL 

2  3  5 

0432 

33  55 

63  22 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6 

7 

33  57 

83  19 

MID 

2  3  5 

7 

ATLANTA  M8  AIRPORT 

FULTON 

6 

33  39 

64  25 

977 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

33  22 

61  56 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

050  0 

33  28 

81  58 

6P 

6P 

2  3  5 

30  55 

84  34 

5P 

2  3  5 

7  C 

34  20 

84  23 

7A 

3 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

12 

84  51 

724 

HENRY   E.  WARMACK 

3 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

81  58 

165 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

31  29 

61  13 

5P 

5P 

2  3  5 

BLAIRSVI'.LE  EXP  STA 

SA 

2  3  5 

7 

0979 

31  23 

84  56 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

7 

84  17 

1560 

6A 

TVA-lio 

3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

BA 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BR AS ST OWN  BALD 

1170 

34  52 

S3  49 

8A 

3 

BROOKLET  1  W 

1266 

32  23 

81  41 

6P 

2  3  5 

BRUNSWICK, 

1340 

31  09 

61  29 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

2 

31  09 

61  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

euENA  VISTA 

1372 

MARICN 

6 

32  19 

64  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

1413 

34  47 

63  33 

MIO 

C 

32  33 

84  14 

3 

33  22 

81  57 

EDWIN  S.EPSTEIN  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

30  54 

84  13 

265 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

34  29 

84  56 

650 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

1500 

31  14 

84  13 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

1544 

31  52 

81  37 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

1565 

34  14 

84  29 

7A 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

82  59 

450 

BA 

6A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

7 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

63  14 

700 

JOHN  W.  CARROLL 

C 

carrdllton 

1640 

33  36 

85  05 

6P 

6P 

2  3  5 

^  *■ 

CART ERS 

1657 

34  36 

84  42 

8A 

3 

CARTERSVI LLE 

1665 

34  09 

84  46 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  SO 

665 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  U  SSW 

POLK 

*• 

85  21 

800 

HID 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

1732 

34  01 

85  15 

6P 

2  3  5 

CHAT5W0RTM  1  W 

34  46 

64  47 

7A 

3 

c 

34  55 

85  16 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CMOESTOE 

UNION 

7 

34  48 

63  54 

1900 

SA 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

RABUN 

14 

34  53 

63  24 

2000 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

1998 

34  27 

B3  48 

CLEVELAND 

34  36 

63  46 

8A 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  28 

84  59 

5P 

SA 

2  3  5 

7 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  56 

385 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CONCORD 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

C.  R.  SMITH 

3 

C  OOL I OGE 

2236 

31  01 

83  52 

MIO 

C    W    ELLINGTON  JR 

COOPER  GAP 

84  05 

MID 

C 

COfiOELE 

2266 

31  56 

83  47 

BA 

8A 

2  3  5 

7 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

14 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

RADIO  STAT  ION  WCON 

2  3  5 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

2408 

34  13 

84  08 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

CUfiftWlLLE  2  W 

34  27 

85  06 

6A 

3 

CUTMBERT 

2450 

31  46 

84  47 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

3 

34  32 

63  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  5 

7 

DALLAS 

PAULDING 

5 

33  55 

64  50 

1015 

SA 

MISS  EVELYN  J.TINNE 

3 

C 

2493 

34  46 

84  56 

6A 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

33  56 

B2  38 

MID 

M.    IRENE  DUBOSE 

C 

DAWSON 

31  46 

84  27 

7A 

3 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

5 

84  07 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

84  13 

1900 

eA 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN  1  W5W 

2716 

31  39 

81  51 

BA 

3 

31  42 

63  53 

HID 

JOHN  R.  RUSS 

c 

DONALSONVl LLE  3  W 

31  02 

64  55 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

8A 

DONALD  H.  WINGATE 

2  3  5 

DOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

3 

64  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

2799 

32  35 

81  43 

eA 

8.   H.  EVANS 

DUBL IN 

6P 

8A 

W.   LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

7 

DUBLIN  2 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

362 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5 

7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

C 

elberton 

3060 

34  07 

82  52 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

3115 

G ILMEH 

34  42 

84  29 

8A 

A.   D.  DOVER 

3 

3147 

33  52 

84  59 

HISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

DR.    R.   H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

7 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

6A 

OYHPLE  D.  WARMACK 

3 

3312 

30  41 

82  34 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

3366 

31  43 

83  15 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

BA 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

le 

34  56 

85  21 

710 

7A 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

16 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3466 

CHARLTOH 

15 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  5 

7 

FORSYTH  I  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

GS  03 

340 

6P 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

n.IVER  I .  SNAPP 

2  3  5 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

8A 

SAM  S.  HABOEN 

2  3  5 

7 

1-ALTAMAHA,  2-ATLANTIC,  3-CHATTAHOOCHEEi  4-COOSA,  5-ETOWAH,  6-FLINTi  7-HlWASSEEi  B- 
Ifr-ST.  MARYi   16-SUWANEEi     1 7-TALLAPOOSAi  18-TENNESSEE 
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Station 

1  Index  No.  | 

County 

1  Drainage  J  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

'Temp.  1 

Precip.| 

GLENNVILLE 

3754 

1 

31  56 

Bl  55 

175 

7P 

W,  C.  BARNARD 

2  3  5 

GOAT  ROCK 

HARR IS 

Ip 

GA.  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

MRS.  DLL  If  CHRIST  IE 

GRIFFIN 

SPALDING 

HORACE  D.WEST6RO0KS 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

6 

33  14 

84  34 

840 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

C 

HARTWELL 

SAMUEL  A .  VERNER 

2  3  5 

HAWC.INSVILLE 

R.  A.  MC  LENDON 

hazlehurst 

JEFF  OAVIS 

WOOOROW  W.  BROWN 

HEHPTOWN  GAP 

UNION 

TVA-131 

HI AWASSEE 

4279 

' 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

3 

HOGGARDS  MILL 

MID 

JACKSON  DAM 

GA .    POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

HOWARD  L.  DILBECK 

JESUP 

WAYNE 

A.   C.  MAYERS 

JOHNTOWN 

4668 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

MIO 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

JONESBOHO 

E  .  J.  SWINT ,  SR . 

KENSINGTON 

KINGSTON 

BARTOW 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

LAFAYETTE 

WALKER 

JOHN  R.  BEAVERS 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  5 

7  C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

MRS. SIDNEY  E.STEVENl 

LIME  BRANCH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

TVA-153 

LOUISVILLE 

5314 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

W,  ALEX  jERNIGAN 

STEWART 

MACON  WB  AIRPORT 

blBB 

u!s.  WEATHER  BUREAU 

MAYSVILLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

MIOVILLE 

5856 

11 

32  50 

82  14 

186 

3 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

JENKINS 

MARK  G,  MC  COMB 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

H.  W,  COLLINS 

MONTICELLO 

JASPER 

BENJAMIN  G.  JONES 

MOOLTR ! E  2  ESE 

6087 

COLQUI Tl 

16 

31  JO 

83  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5 

7 

MOUNT  VEPNON  3  WNW 

WHEELER 

L .  G.  REYNOLDS 

NEEL  GAP 

NEWNAN 

COWETA 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

BAKER 

EMORY  UNI  FLO  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

7 

34  42 

84  13 

2050 

BA 

3 

NORCROSS  4  N 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

NOTTELY  DAM 

PEARSON 

ATKINSON 

COUNTY  AGENT 

c 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

G,  C,  GOODMAN 

QU I  THAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  33 

180 

6P 

8A 

MRS.ROSSIE  D.  JONES 

2  3  5 

7 

GORDON 

TCBE  0.  HOLLAND 

R INGGOLD 

RISING  FAWN 

DADE 

TVA-669 

ROME 

FLOYD 

WILLIAM  M.  TOWERS 

ROME  6  SW 

7605 

34  10 

85  16 

7  00 

MID 

J.  H.MONTGOMERY,  JR 

c 

ROME  WB  AIRPORT 

12 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7 

SAVANNAH  WB  AP  , 

CHATHAM 

u!s.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

U.  S.  COAST  GUARD 

8223 

11 

33  18 

62  59 

550 

"ba 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

GILMER 

SUCHES 

UNION 

SUMMERVI LLE 

CHATTOOGA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

C.   H.   MC  MILLAN 

SWCET  GUM 

6504 

34  58 

64  13 

1800 

c 

SYLVAN I  A 

SCREVEN 

14 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 

c 

TALBOT TON 

2  3  5 

7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

I4RS.  MAUD  m!  HAGOOD 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

OR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

6657 

6 

32  58 

84  14 

800 

MID 

THOMASVILLE 

8666 

8 

30  51 

83  69 

276 

6P 

2  3  5 

7 

TIFTON  2  N 

6703 

T  IFT 

16 

31  26 

63  32 

370 

6A 

8A 

2  3  5  6 

7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

2180 

8A 

TVA-574 

3 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8606 

7 

34  46 

83  42 

8A 

3 

C 

TUNNEL  HILL 

8654 

WHITF I  ELD 

18 

34  52 

65  02 

680 

7A 

3 

10/> 

VALOOSTA 

LOWNDES 

16 

30  50 

83  18 

225 

MID 

CLOSED 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

200 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

►f»S.  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

5P 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

iib 

6P 

6A 

MRS.  HAZEL  S.TUCKER 

2  3  5 

7 

WATKIN5V1LLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

140 

6P 

BA 

JOHN  J.  TOBOLA 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO  3  NE 

BURKE 

250 

6P 

6P 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

575 

6P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  6 

7 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

3>  58 

83  43 

975 

MID 

CO  FORESTRY  UNIT 

c 

woooeuRY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

84  35 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOO'iRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  52 

230 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

34  06 

84  31 

992 

eA 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

SA 

TVA-146 

3 

NEW  STATIONS 

VALDOSTA  4  NH 

8974 

LOWNDES 

16 

SO  52 

83  20 

263 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2  3  6 

7  C 

:,     9-0CMULGEE>     lO-OCONEE,     ll-OGEECHEE,     12-OOSTANAULAi     13-SATILLA,  14~SAVANNAH, 


3«e  Page  i-*^  'or  CorrectioDS 
See  Page  143  for  Beference  Votes 
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GEORGIA  -  1954 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year  was  one  of  extremes,  both  as  regards  tempera- 
ture and  precipitation.     Total  precipitation  for  the 
year  was  only  31.31  inches,   to  establish  a  new  record 
and  bring  about  severe  drought  conditions.     May  es- 
tablished a  new  record  for  coldness  for  that  month, 
while  it  was  the  hottest  August  since  1892.  The 
maximum  of  110°  in  June  tied  the  record  high  for  the 
month,  and  October's  105°  set  a  new  record  for  that 
month.     Minimum  temperatures  in  May  and  November 
approached  existing  record  lows  for  those  months, 
but  did  not  quite  manage  to  set  new  records. 

TEMPERATURE 

For  the  State  as  a  whole  the  mean  temperature  for 
the  year  was  65.3°,  placing  1954  as  the  13th  warmest 
year  since  complete  and  comparable  records  began  in 
1892.     Temperature  extremes  ranged  between  110°  at 
Eastman  on  June  28th  and  +6°  at  Blairsville  Experi- 
ment Station  on  January  13th.     Quitman  recorded  the 
highest  mean  annual  temperature  with  69.4°,  while 
Blairsville  Experiment  Station  had  the  lowest  with 
55.6°.     The  year  started  warm  with  both  January  and 
February  well  above  normal,   but  March  dipped  slightly 
below  normal.     April,  with  a  mean  temperature  of  68.3°, 
proved  to  be  the  second  warmest  April  since  1892, 
being  surpassed  only  by  the  mean  of  68.4°  in  1908. 
Oddly  enough,   there  were  several  years  with  higher 
maxima  for  the  month,  but  this  April  was  consistently 
warm.     May  completely  reversed  the  picture  to  become 
the  coldest  May  since  1892,  with  a  mean  temperature 
of  67.2°,  1.1°  colder  than  the  April  mean.  The 
previous  record  of  67.7°  for  the  coldest  May  was  set 
in  1917 .     The  lowest  temperature  for  the  month  was 
30°,  and  in  only  five  Mays  since  1892  have  lower 
minima  been  recorded.     The  next  five  months,  June 
through  October,  averaged  1.8°  above  normal,  and 
temperatures  of  105°  or  higher  were  recorded  in  each 
of  these  months.     The  110°  reading  in  June  tied  the 
previous  record  for  the  month,  which  was  set  in  1952; 
the  108°  maximum  in  August  was  the  second  highest 
for  that  month,  110°  having  occurred  in  1925;  and  a 
new  record  of  105°  was  set  in  October.     Only  twice 
since  1892  have  readings  of  100°  or  higher  been 
noted  in  October,  100°  in  1904,   and  101°   in  1911. 
The  82.7°  mean  for  August  set  a  new  record  for  the 
month,   the  previous  high  having  been  82.2°,  recorded 
in  1900/    November  and  December  brought  a  return  to 
below-normal  temperatures.     The  82°  maximum  for 
November  tied  with  1944  for  the  second  lowest  maxi- 
mum for  that  month,  81°  having  been  the  highest 
temperature  noted  in  1904.     November  minima  lower 
than  the  8°  reported  this  year  have  been  noted  only 
three  times,  3°  in  1937,  7°  in  1938,  and  0°  in  1950. 

PRECIPITATION 

1954  shattered  all  previous  records  for  dryness,  the 
annual  total  of  31.31  inches  being  better  than  5  inches 
less  than  the  previous  low  of  36.38  inches  set  in 
1931.     After  an  extremely  wet  December  1953,  the 
first  ten  months  of  1954  brought  only  59%  of  the 
normal  rainfall  for  that  period.     The  driest  months 
were  February  with  45%  of  normal,   and  OctoT^er  with 
36%  of  normal.     Smaller  monthly  totals  have  been 
noted  only  6  times  in  February  and  9  times  in  Octo- 
ber.    November  broke  the  spell  with  rainfall  amount- 
ing to  113%  of  normal,  but  the  December  total  was 
only  75%  of  normal.     The  annual  total  was  only  63% 
of  the  usual  amount.     During  the  period  June  through 
October,  when  very  hot  weather  was  the  rule,  rainfall 
averaged  only  52%  of  normal.     The  situation  had 
become  so  serious  by  September  that  there  was  much 
hauling  of  water  by  farmers,  and  many  cities  and 


towns  were  forced  to  place  severe  restrictions  on 
the  use  of  water.     The  November  rains  brought  stream 
flow  to  near  normal  levels  in  the  northern  half  of 
the  State,  but  levels  continued  far  below  normal  in 
the  southern  half.     At  the  end  of  the  year  streamflow 
was  below  normal  over  all  sections,  but  particularly 
in  the  southern  part,  and  some  streams  were'  dry  in 
the  lower  Coastal  Plain. 

SNOWFALL 

Snowfall  was  of  little  consequence,   being  confined 
to  the  hilly  northern  portion  of  the  State  for  the 
most  part.     None  of  the  reporting  stations  showed  an 
accumulation  of  more  than  one  inch  on  the  ground  at 
any  one  time.     On  March  6th  the  extreme  southwest 
portion  of  the  State  experienced  an  out-of-season 
storra  with  Donaldsonville  3  W  reporting  a  total  fall 
of  2.0  inches. 

UNUSUAL  PHENOMENA 

Tornadoes  again  were  an  unwelcome  part  of  the  total 
weather  picture.     A  total  of  26  were  reported  on  10 
days  during  the  year,   6  occurring  in  March,  3  in  April, 
1  in  June,  2  in  July,   3  in  August,  and  11  in  December. 
The  March  storms  were  responsible  for  8  deaths,  125 
reported  injuries,  and  property  damage  slightly  in 
excess  of  $9,500,000.     Two  injuries  were  reported  in 
connection  with  the  June  storm.     The  December  storms 
brought  one  additional  death,  44  reported  injuries, 
and  damage  of  slightly  more  than  $500,000.     For  the 
year  there  were  9  deaths,   171  reported  injuries,  and 
just  over  $10,000,000  property  damage.  Windstorms, 
other  than  tornadoes  were  reported  in  each  month, 
January  through  September,  and  accounted  for  some 
$93,000  damage  to  property,  and  4  deaths  and  17  re- 
ported injuries.     At  no  time  during  the  year  was  there 
any  flooding  of  major  consequence,   though  some  of  the 
heavier  thunderstorms  resulted  in  minor  flash  flooding 
and  in  January  there  was  some  flooding  along  the 
Etowah  and  Oostanaula  Rivers  in  the  Northwest  portion. 

CROPS 

During  the  year  agriculture  was  subjected  to  a  variety 
of  harassments  that  culminated  in  a  value  decrease  of 
some  $116,000,000  below  1953.     Conditions  were  rea- 
sonably favorable  for  the  first  third  of  the  year, 
despite  deficient  rainfall,   though  by  the  end  of  April 
some  localities,  particularly  in  the  south  portion, 
were  beginning  to  show  the  effects  of  lack  of  rain. 
The  cold  and  dry  weather  of  May  was  detrimental  to 
most  crops.     Some  35%  of  the  cotton  acreage  had  to 
be  replanted,  but  prospects  for  fruit  were  good.  By 
June,  corn  was  in  bad  condition  and  the  tobacco  yield 
was  below  expectations.     There  was  a  good  yield  of 
peaches  in  central  sections,  both  as  regards  quality 
and  quantity,   but  only  fair  in  the  south  portion. 
As  the  hot,  dry  summer  dragged  by  the  situation  became 
more  and  more  serious  and,  except  in  areas  fortunate 
enough  to  have  had  substantial  local  showers,  practi- 
cally all  crops  were  suffering.     By  the  close  of  summer 
pastures  were  in  very  poor  condition  with  very  little 
haymaking.     Truck  and  vegetable  crops  were  conspicuous 
by  their  absence,  and  heat  and  drought  effectively 
prohibited  planting  for  fall  production.     About  the 
only  bright  spot  in  an  otherwise  drab  picture  was  the 
fact  that  cotton  withstood  heat  and  drought  remarkably 
well  with  but  little  abondonment  of  acreage  and  with 
yields  per  acre  well  above  the  average  of  the  last 
ten  years . 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  In  the 
individual  monthly  issues  of  this  publication. 
V.  D.  Steves 
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67.6 

-  3.8 

61(3 

1.5 

83.2 

1.7 

83 

1 

2 

0 

80.2 

2 

8 

67 

3 

.9 

53*7 

-  2 

7 

48 

>0 

-  1*7 

66*4 

.6 

HOGGARDS  MILL 

52.7 

•  9 

55.7M 

2.7 

5d«eM 

.3 

70*8 

5.0 

69.5 

-  4.4 

81.7 

1.1 

89.2 

4.1 

84 

8 

3 

8 

80.9 

3 

9 

68 

5 

*5 

55*8 

6 

49 

4 

-  2*0 

67.8 

1,2 

JASPER  1  NNW 

43.  OM 

-  1*5 

46*0 

2.2 

49. 3M 

- 

1.7 

64.  4M 

4.5 

61. 3M 

-  7,0 

73(6 

-  1.8 

70i5M 

2.2 

78 

0 

1 

1 

74  •3M 

2 

6 

61 

9 

-  .9 

46.7 

-  3 

9 

40 

9M 

-  2*4 

60*0 

-  .6 

LAFAYETTE 

42.8 

-  *2 

46,4 

3.4 

51.2 

1*6 

64*5M 

4.2 

63.1 

-  6.2 

73(5 

-  1.5 

81.9 

3.1 

SO 

3 

1 

8 

74.9 

2 

6 

62 

7 

48*7 

-  1 

6 

42 

6 

-  3.4 

61.4 

.1 

LA  GRANGE 

48  *d 

3*3 

52*6 

3*4 

56.0 

*3 

67*  5 

5,2 

66.1 

-  4.9 

77  *7 

.6 

80(9 

1.6 

82 

1 

3 

1 

77,6 

3 

1 

66 

0 

1:! 

30*8 

-  2 

3 

45 

5 

-1.3 

64*  2 

1.0 

LOUISVILLE 

51.0 

3.1 

54*5 

4.6 

57.3 

_ 

.1 

69*3 

5.2 

68.9 

-  3,9 

81*2 

1.9 

84.0 

3.1 

85 

0 

4 

8 

79.9 

4 

0 

66 

8 

1.4 

53.3 

-  1 

a 

48 

.2 

•  0 

66*6 

i.a 

LUMBER  CITY 

52«0M 

53, IM 

M 

69.7 

66.7 

80.2 

83  .4M 

83 

3 

M 

67 

4M 

32.7M 

46 

7 

MACON  WB  AIRPORT 

50.4 

•  9 

54.1 

2.6 

57.4 

- 

.4 

69.2 

3.5 

68.0 

-  3.6 

81.9 

1.0 

64.0 

1.6 

84 

e 

2 

9 

80.4 

2 

9 

67 

0 

52*9 

-  3 

1 

47 

6 

-  2.1 

66.5 

.4 

MACON 

M 

M 

MILLEDGEVILLE 

47.0 

,7 

50.4 

1.9 

53.4 

2.5 

66.4 

2.7 

65.3 

-  7.0 

M 

82.7 

1.5 

82 

1 

1 

7 

77,3 

1 

4 

64 

6 

-  ,1 

40.8 

-  4 

3 

43 

8 

-  3.4 

MILLEN 

53.0 

4.2 

55*8 

9.3 

58*3 

•  2 

69.0M 

3.8 

80.2 

•  2 

64.0 

2.3 

84 

6 

3 

9 

78.2 

1 

4 

67 

2 

1.0 

54.4 

-  1 

6 

48.6 

MONTEZUMA    1  NE 

51.0 

3.4 

55*4 

6.1 

58.8 

.8 

70.3 

4.9 

68.6 

-  5,0 

83.0 

2.6 

B4.7 

4.0 

84 

8M 

3 

9 

80*7 

4 

7 

67 

9 

.6 

54*0 

-  4 

2 

46 

9 

-  3,^ 

67*2 

1.6 

MONT  ICE LLC 

47.8 

2.3 

M 

59.  5M 

4.3 

67*1 

4.0 

66.6M 

-  5.0 

76.8 

-  1.9 

80.3 

.0 

79 

9 

2 

75.1 

- 

3 

62 

4 

-  l.b 

48*7 

-  5 

0 

43 

8 

-2.7 

MOULTRIE  2  ESE 

55.2 

1.5 

56.7 

,7 

59*4 

2.4 

70.6 

2.7 

69.7 

-  5,3 

70.8 

(9 

82.4 

.3 

83 

2 

1 

5 

70*  9M 

1 

0 

67 

3 

-  2.5 

9S.8M 

-  3 

9 

50.4 

-  3.6 

67.5 

-  .9 

NEWNAN 

47.7 

2.9 

52*  OM 

9.6 

54.4M 

.1 

66.9 

5.2 

65.3 

-  5,3 

77.4 

-  (4 

61.5 

1.6 

82 

IM 

3 

2 

77,6 

3 

1 

65 

4 

1.7 

30.9 

-  2 

3 

44 

2 

-1.2 

1.2 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

47*4 

51.5 

54*9 

67*0 

65.4 

77,7 

79.6 

SO 

9 

76.7 

63 

9 

50.6 

46 

1 

63(5 

QUITMAN 

5S  .9M 

3.1 

59*3 

4.0 

61.0 

_ 

,3 

72*  IM 

4.5 

71.9 

-  2*9 

81.6 

1.2 

84.0 

2.4 

84*8M 

3 

6 

81  (OM 

2 

8 

70 

2M 

1.3 

38. 7M 

_ 

7 

52. 2M 

-1.0 

69*4 

1,5 

ROME 

46.3 

3i6 

50.9 

9.9 

54.0 

1.1 

67.9 

6.7 

64.7 

-  5.1 

77.8 

•  8 

84.3 

4.7 

82*8 

4 

1 

77.0 

3 

2 

64.9 

2.4 

40*2 

-  1 

7 

43 

3 

-  .2 

63.6 

2.2 

ROME  WB  AIRPORT 

42.8 

.1 

47.5 

2*5 

49.9 

1.8 

64.7 

4.2 

62*8 

-  6.4 

75(9 

-1(5 

?2.5 

2.5 

81 

1 

2 

3 

75.3 

1 

1 

62 

0 

-  .2 

47.3 

-  3 

2 

40 

6 

-  2.7 

61.0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 

52.5 

1.1 

54*9 

2«5 

57.2 

1*2 

67*8 

3.3 

67.7 

-  3,9 

76*1 

•  4 

81.6 

1.0 

83 

5H 

3 

4 

77*3 

8 

64 

9 

-  1.6 

53.5 

1 

47 

1 

-  3.7 

65*5 

*  2 

SAVANNAH  WB  AP 

53.1 

1*0 

55.3 

1.4 

57.6 

1.4 

68.7 

2*9 

68*9 

-  4.0 

80(1 

•  4 

82.4 

1.0 

83*8 

2 

0 

77.8 

5 

66 

0 

-  1.7 

34.1 

_  ^ 

0 

48 

4 

-  4*0 

66.3 

-  .5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

53*0 

3*2 

57, 7M 

4*8 

99.7M 

•  4 

69.  5M 

3.2 

71.2 

-  3*3 

80*6 

.0 

82.3 

.4 

84*1 

2 

3 

70.9 

1 

9 

69 

3M 

.9 

55.7M 

-  3 

5 

49 

3 

-  3.0 

67.9 

.5 

SWAINSBORO 

M 

56. 7M 

M 

M 

M 

82.  3M 

84,  OM 

85 

2M 

80.  2M 

68 

5M 

55. OM 

M 

TALBOTTON 

53.9 

3*5 

53,0 

4,0 

56  •  4 

.  1 

68*6 

5,3 

66*7 

-  5*0 

1  .2 

81.5 

1.4 

83 

1 

3 

6 

76.9 

1 

5 

M 

51.8 

-  2 

9 

46 

5 

-  1  (5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

43.2 

*4 

46.3 

2.1 

49.9 

2.6 

64.2 

4,6 

62.5 

-  5.7 

73.7 

-  1.9 

79.3 

1.4 

79*4 

2 

1 

73*0 

2 

61 

8 

.5 

47*2 

-  3 

4 

42 

0 

-  1.4 

60.2 

-  *3 

THOMASVILLE 

53*2 

2.2 

56.5 

1.5 

59.6 

_ 

.6 

71.0 

4.3 

69.8 

-  4*2 

80.8 

1.3 

63.5 

1.7 

84 

6 

3 

6 

80*6 

3 

8 

67 

1 

-  1.1 

53*6 

-  2 

9 

60 

2 

-  2.3 

67*7 

,6 

TIFT ON  2  N 

52.7 

1.2 

55.7 

2.5 

57.1 

_ 

1.5 

70.3 

4.2 

69.7 

-  3.8 

80*9 

1  (5 

63.2 

2.4 

84 

0 

3 

9 

BO*OM 

2 

4 

68 

1 

.1 

54*4 

-  3 

4 

48 

7 

-  3,4 

67.1 

.5 

TOCCOA 

43.  4M 

2.4 

50r6 

6.1 

92.5 

.3 

65.5 

5.1 

64*3 

-  4*4 

76*5 

•  6 

81«5M 

3.2 

81 

1 

4 

0 

75.3 

3 

1 

64.1 

2*9 

47*7 

-  3 

3 

42 

9M 

-  ,8 

62.3 

1.6 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

54.9 

1*3 

97.3 

1.8 

60.1 

■  3 

71.2, 

3,9 

71.1 

-  3*1 

82.1 

2.1 

84.0 

2.7 

84 

7 

3 

7 

80.9 

3 

0 

VALDOSTA  NW 

66 

7 

55.6 

49 

7 

WARRENTON 

48.5 

1*8 

53.0 

9.0 

55*7 

.2 

67.4 

4,3 

66.2 

-  5.5 

79.0 

.5 

82.9 

2.0 

82 

8 

3 

2 

78. 4 

3 

3 

65 

0 

.9 

91.5 

-  2 

6 

46 

3 

-  1.3 

64.6 

.9 

WASHINGTON 

48.0 

2.4 

53*0 

6.0 

55.1 

*2 

67.  8M 

5,2 

M 

M 

M 

M 

66 

0 

2.0 

52.1M 

-  2 

7 

46 

0 

•  1 

WAVCROSS 

54.9 

1.4 

57,9 

2.8 

59.7 

1.7 

69.7 

2*4 

70.0 

-  4.4 

80.8 

•  6 

82.4 

.5 

83 

3 

1.8 

79*0 

1 

9 

67 

1 

-  1.0 

55.3 

-  3 

9 

50 

5M 

-2.6 

67.6 

-  .2 

WAYNESBORO  3  NE 

H 

55*5M 

7.3 

M 

82.5 

1.4 

84. 

3 

4i 

0 

79*0 

3. 

7 

6Si 

6 

.6 

52.3 

-  3* 

1 

46 

9 

-  *7 

WEST  POINT 

40*1 

3.3 

52*5 

4*9 

55.7 

.2 

67,4 

4.4 

66*3 

-  5.1 

78.9 

«2 

81.7 

1.2 

82. 

1 

2a 

4 

76*6 

1. 

4 

65. 

1 

•  9 

51.4 

-  2. 

1 

46. 

2 

-  (l 

64*4 

1.0 

WOODRUFF  0AM 

93. 2M 

M 

M 

M 

84. 

4M 

M 

M 

M 

M 

SECTION  AVERAGE 

49*9 

1.6 

53.5 

3.6 

56.2 

.8 

68*3 

4.2 

67.2 

-  4.9 

79.2 

.9 

82.5 

2.2 

82. 

7 

2( 

8 

78.3 

2. 

6 

66. 

2 

.8 

52,4 

-  2. 

8 

46. 

7 

-  1.6 

65*3 

,7 

See  Reference  Nolea  Following  Slatioo  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lonuajy 

Fabniory 

March 

April 

El 

a 

Q 

0 

• 

0 

o 

o 

■a 

o 

s 

3 

g 

StaboD 

S 

a 

1 

1 
S. 

1 
S. 

S 
a 

1 
a 

i 

a 

t 

1 

a 

s 

1 

1 

o. 

a 

5. 

X! 

a 

3 
1 

s 

i 

a 

a 

£ 

a 

Q 

I  

1 

S 

£ 

i 

£ 

,  1 

i 

£ 

B 
1 

i 

£ 

& 

c 

£ 

s 

8 

£ 

i 

£ 

i 
! 

£ 

1 

ABBEVILLE 

.87 

-2.87 

:  2.03 

-2.14 

:  1 

.99 

-2 

.55 

.94 

-2 

.93 

■  1 

.78 

-1 

■  99 

.42 

-3 

.94 

4*06 

-2.38 

[  3 

.93 

-1.20 

1.04 

-2 

.  70 

.  39 

-1.64 

2 

.20 

.07 

2 

.63 

£21  42 

-23 

01 

A0AI9SVILLE 

9.94;  9.93 

3.10 

-2.07 

4 

.60 

.94 

3 

.04 

.08 

.21 

.49 

3 

.09 

.90 

4.36 

-1.00 

1 

.91 

-3.01 

1.40 

-1 

.44 

1 .  00 

-1.37 

2 

•  29 

-  .30 

5 

.64 

1 

>  04 

45.12 

- 

!  18 

*OEL 

1.30 

-1.74 

.99 

-2.11 

1 

.97 

-3 

.28 

I 

.67 

-2 

.29 

2 

.31 

.42 

2 

.12 

-1 

.98 

4.04 

-1.77 

■  63 

.11 

1.36 

-2 

.  84 

■  35 

-1.97 

2 

.52 

-  .02 

2 

.03 

-1 

■  72 

2i,  3g 

-19 

163 
* 

AILEY 

1.19 

2.98 

2 

.48 

2 

.91 

3 

.00 

3 

.39 

2.20 

2 

.99 

.68 

■  40 

2 

.94 

3 

■  47 

20.  oe 

ALAPAHA  EXP  STATION 

1.33 

-2.40 

1.12 

-3.19 

1 

.84 

-2 

.40 

' 

.38 

■  08 

3 

.69 

.92 

2 

.68 

-1 

.  99 

1.40 

-4.47 

3 

.18 

-2.60 

2.34 

-1 

.61 

.47 

-1.71 

1 

.86 

.01 

2 

.99 

- 

.63 

26.48 

-20 

.49 

ALBANY 

.90 

-3^20 

1.09 

-3.84 

2 

.991  -1 

.99 

3 

.00 

- 

.79 

2 

.91 

-1 

.17 

3 

.98 

.94 

4.96 

-1.32 

9 

.98 

.36 

1.26!  -2 

.08 

.68 

-1.69 

3 

.04 

.79 

2 

•  18 

' 

31 

* 

-17 

96 

ALBANY  ue  AIRPORT 

.60 

-3.37 

1.82 

-1.69 

2 

.43 

-3 

.03 

2 

.56 

-2 

.06 

2 

.39 

-1 

.66 

3 

.88 

-1 

.00 

9.69 

.21 

ALLATOONA  0AM  2 

6.90 

2.32 

4 

.03 

3 

.43 

2 

.32 

2 

.69 

4.49 

1 

.38 

.50 

.84 

2 

.09 

9.49 

36.96 

4LMA  CAA  AIRPORT 

.87 

-1.81 

2.03 

-i.oe 

1 

.09 

-4 

.01 

1 

.92 

-1 

.89 

2 

.80 

.11 

3 

.02 

-1 

.70 

2.19 

-3.34 

.61 

-1.39 

1.99 

-2 

.50 

.12 

-2.64 

2 

.69 

.31 

_ 

.  70 

26,08 

-20 

.60 

AMERICUS  *  ENE 

•  64 

-3.81 

i.ei 

-3.08 

2.4* 

-2 

.92 

1 

.88 

-1 

.93 

1 

.63 

-1 

.77 

9.49 

1 

.18 

1.79 

-3.78 

2 

.87!  -2.36 

1.41 

-1 

.82 

.31 

-2.00 

4 

.14 

1.92 

2 

1 16 

-1 

.79 

26.53 

-22 

.96 

ATHENS 

3.06 

-  .88 

1.47 

-3.62 

2 

.94 

-2 

33 

2 

.49 

-1 

.46 

2 

.84 

.70 

3 

.23 

.90 

4.64 

-  .17 

3 

.01 

-1.61 

.67 

-2 

.59 

.35 

-2<96 

5 

.19 

2.49 

2 

•  80 

-1 

.79 

33.  70 

-16 

.16 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

3.36 

-1.92 

1.94 

-2.79 

2 

.79 

-3 

31 

1 

.18 

-3 

.31 

2 

.78- 

.40 

2 

.71 

-1 

.07 

9.24 

•99 

2 

.22 

-1.04 

.59 

-2 

17 

.20 

-2^66 

4 

.19 

.69 

2 

•  42 

-2 

•  or 

20.68 

-19 

.62 

ATHENS   WB  AIRPOST 

3.11 

-1.90 

1.61 

-3.36 

2 

.93 

-2 

24 

1 

.95 

-3 

.04 

2 

.91 

-1 

.32 

2 

.81 

-1 

.03 

3.99 

-  .86 

2 

.44 

-1.54 

.92 

-2 

.64 

.25 

-2^69 

4 

•  44 

1.42 

2 

•  49 

-2 

•  23 

2S.61 

-21 

.  33 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

3.73 

-  .94 

2.70 

-2.12 

3 

07 

-2 

60 

1 

.01 

-2 

.51 

3 

.31 

.91 

2 

.08 

-1 

.94 

6.31 

1.90 

1 

.14 

-2^67 

.26 

-2 

.70 

.17 

-2^43 

4 

.12 

.71 

3 

.00 

-1 

.99 

31.60 

-17 

.36 

ATLANTA   WB  CITY 

4. 98 

.06 

2.98 

-2.07 

2 

■  41 

-3 

.08 

1 

.94 

.71 

AUGUSTA  H8  AIRPOfiT 

1.89 

-1.97 

2.84 

-  .69 

3 

.23 

-1 

03 

2 

.48 

-1 

.00 

2 

.63 

.69 

3 

•  92 

. 

.22 

4.69  -  .36 

3 

.60 

.78 

-2 

.43 

1.39 

-1.14 

2 

.4* 

.00 

1 

.88 

-1 

.89 

31.53 

-11 

.64 

AUGUSTA 

1.96 

-2.37 

1^76 

-2.35 

2 

■  69 

-1 

.42 

2 

.90 

.64 

2 

.99 

.49 

3 

.71 

.97 

2.29 

-3.14 

4 

.29 

-  ^78 

.93 

-2 

.43 

.68 

-1«76 

3 

.04 

.64 

2 

.46 

.  79 

28^42 

-16 

.48 

BAINBRIDGE 

1.29 

-2.74 

2.73 

-1.81 

i  3 

.10 

-1 

39 

.77 

-3 

.06 

1 

.71 

-1 

.97 

3 

•  24 

-1 

■  72 

10.71 

4.21 

1.88  -4.02 

.27!  -4 

.01 

1.90 

-  iJl 

3 

.92 

1.32 

1 

.92 

-2 

.14 

E33.04 

-17 

24 

BALL  GROUND 

7.69 

3.99 

9 

98 

4 

.43 

3 

.96 

1 

•  34 

2.94 

4 

.09 

•  02 

.93 

3 

.42 

9 

.33 

42.88 

BEAVEROALE 

9.77 

3.93 

4 

.79 

4 

■  99 

3.99 

1 

.73 

2.94 

4 

.01 

.49 

2.14 

3 

.  39 

6 

.68 

46,  37 

BLACKBEARO  ISLAND 

.89 

1.93 

1 

12 

.36 

2 

.34 

1.66 

3.11 

4 

.92 

16^14 

1.69 

.29 

:  2 

.96 
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19 

66 

2 

94 

-1 

20 

3.62 

-1.80 

3 

43 

-1.83 

1.00 

-2 

73 

.28 

-2.71 

96 

1.73 

4 

29 

_ 

96 

41.94 

-12 

69 

GLENNVILLE 

1^29 

-1.60 

1.65 

-1.81 

1 

99 

-1 

54 

2 

62 

20 

2 

09 

13 

2 

81 

-2 

22 

1.20 

-3.11 

3 

19 

-3.04 

7.06 

1 

82 

.84 

-1.33 

5 

23 

3.28 

2 

70 

- 

32 

33.62 

-12 

20 

GOAT  ROCK 

2.01 

-2.10 

2.32 

-2.00 

4 

04 

-1 

29 

1 

92 

-2 

17 

2 

00 

29 

1 

64 

-1 

02 

4.82 

-  .73 

1 

34 

-2.68 

.99 

-1 

30 

.61 

-1.98 

1 

62 

-1.09 

2 

80 

-1 

96 

27.29 

-17 

13 

GREENSBORO 

2.82 

-1.41 

1.60 

-2.97 

3 

24 

-1 

71 

1 

47 

-2 

91 

3 

34 

19 

1 

90 

-2 

38 

2.19 

-3.17 

2 

89 

-2.03 

.80 

-2 

69 

.47 

-2.24 

3 

09 

.99 

2 

26 

-2 

09 

29.61 

-22 

40 

GRIFFIN 

1^23 

-3.09 

2.39 

-2.90 

3 

86 

-1 

80 

-3 

21 

2 

29 

6 

42 

2 

34 

4.03 

-1.49 

3 

00 

-  .91 

.09 

-3 

.31 

-2.23 

4 

77 

2.29 

2 

20 

-2 

29 

32.30 

-17 

06 

HARTWELL 

9.18 

.96 

.97 

-3.82 

3 

79 

98 

3 

86 

01 

3 

11 

31 

3 

85 

19 

4.39 

-  .93 

92 

-3.90 

.00 

-3 

31 

.26 

-2.62 

4 

64 

2.06 

3 

64 

-1 

37 

34.43 

-13 

64 

HAWklNSVlLLE 

1.04 

-3.3* 

1.79 

-2.79 

:  2 

35 

-2 

90 

1 

22 

-2 

21 

3 

62 

61 

2 

40 

-1 

60 

4.29 

-1.60 

2 

23 

-2.63 

.18 

-3 

.99 

-1.90 

2 

06 

.72 

2 

12 

-1 

92 

E24.79 

-21 

93 

hemptomn  gap 

11.31 

3.71 

7 

60 

6 

2 

92 

9 

43 

3.96 

4 

99 

1.19 

.62 

4 

06 

5 

60 

97. 18 

HIAMASSEE 

11.47 

4.22 

8 

49 

3 

2 

33 

9 

63 

3.23 

3 

46 

■  91 

.96 

3 

20 

5 

80 

94.71 

M0G6ARDS  MILL 

1.19 

-3.02 

1.49 

-2.43 

2 

69 

2 

58 

-2 

68 

1 

89 

-1 

67 

1 

;: 

-3 

19 

.96 

-9.03 

9 

88 

.94 

1.78 

-2 

79 

.94 

-1.11 

3 

80 

.99 

2 

76 

-2 

99 

27,13 

-27 

01 

JASPER  1  NNH 

9.41 

4.22 

3.09 

-2.61 

6 

10 

89 

5 

30 

98 

1 

99 

-2 

09 

3 

78 

1.11 

-4.16 

2 

02 

-1.31 

1.47 

-2 

17 

.90 

-1.89 

2 

72 

-  .03 

6 

04 

1 

01 

44,  30 

-10 

96 

jONESBORO 

2.48 

1.79 

4 

26 

1 

33 

2 

62 

2 

36 

3.23 

1.48 

.30 

.09 

4 

17 

2 

06 

27.01 

KENS INGTON 

9.49 

3.29 

4 

28 

4.97 

3 

99 

2 

19 

2.39 

90 

.80 

3.49 

7 

36 

KINGSTON 

9.86 

2.60 

3 

72 

2 

49 

4 

46 

2 

76 

2.98 

3 

4* 

.86 

.83 

1 

87 

9 

11 

37.00 

LAFAYETTE 

10.97 

9.13 

2.19 

-3.28 

4 

90 

-1 

28 

:  3 

34 

-1 

82 

6 

00 

2 

60 

2 

99 

-1 

88 

1.27 

-3.84 

19 

-4.32 

.49 

-3 

00 

.90 

-1.77 

3 

00 

-  .68 

7 

20 

2 

19 

E42.92 

-11 

07 

LA  GRANGE 

2.90 

-2.38 

3.29 

-1.56 

4 

41 

-1 

09 

2 

73 

-1 

42 

1 

30 

-1 

90 

3 

94 

86 

3.27 

-1.84 

1 

21 

-3.79 

.32 

-2 

65 

.71 

-1.70 

2 

33 

-  .42 

3 

36 

86 

28.00 

-20 

03 

LEXINGTON 

2.87 

1.07 

3 

38 

1 

30 

3 

27 

2 

73 

2.29 

2 

70 

.97 

.20 

4 

19 

2 

02 

26.99 

L  I  NCGLNTON 

2.8> 

2.02 

3 

39 

2 

91 

3 

29 

3 

43 

2.41 

2 

83 

.98 

.44 

3 

63 

2 

97 

20.81 

LITTLE  HI&HTOWER 

9.44 

3.99 

8 

46 

9 

09 

2 

12 

4 

37 

3.23 

2 

80 

.49 

.68 

4.83 

9 

12 

90.58 

LOUISVILLE 

1.19 

-2.30 

1.60 

-2.77 

:  3 

98 

69 

2 

43 

93 

4 

" 

89 

38 

-3. 

69 

3.07 

-2.28 

1 

86 

-3.19 

.80 

-2. 

4* 

1.70 

-  .90 

2 

34 

.09 

2 

49 

80 

E29.71 

-18 

07 

LUMBER  CIT> 

1.11 

-2.69 

I  1.48 

-2.48 

E  1 

63 

-2 

99 

2 

08 

-1 

18 

2.43 

70 

2 

8> 

-2 

40 

1.10 

-9.18 

4 

« 

-1.99 

1.23 

-2. 

72 

.4* 

-1.64 

3.49 

1.37 

} 

09 

00 

E29.03 

-21 

74 

MACON  MB  AIRPORT 

.69 

-3>>2 

1.63 

-2.64 

3 

92 

-1 

19 

2 

82 

-1 

19 

2 

90 

63 

.99 

-2.76 

J.08 

-2.26 

2 

07 

-2.97 

\,»> 

-1. 

07 

1.26 

-  .99 

3 

.30 

2 

" 

-2 

01 

26.09 

-20 

26 

MACON 
MAYSVILLE 

6.46 

1.64 

1.63 

-3.80 

4<90 

49 

2 

82 

-1 

93 

3 

39 

39 

1 

67 

-2 

08 

3.13 

-1.96 

2 

09 

-1.97 

.98 

-2. 

82 

.26 

-2.90 

4 

08 

1.16 

3 

SO 

-1 

33 

35.89 

-16 

27 

Mioviue 

.70 

-2.30 

.89 

-2.76 

2 

90 

-I 

98 

1 

4* 

-2 

29 

4 

82 

1 

98 

1 

23 

-2 

55 

1 .91 

-3.20 

1 

63 

-3.30 

2.63 

87 

1.93 

-  .70 

2 

19 

-  .08 

1 

67 

-1 

7* 

23.10 

-20 

19 
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cu 
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MILLEOGEVILLE 

.70 

-3 

55 

1 

•  '•4 

-3 

11 

3 

.84 

-1 

27 

2 

10 

-1 

.34 

2 

89 

- 

.26 

1 

08 

-2 

81 

1.98 

-3 

88 

3 

87 

88 

■  76 

-2 

72 

.57 

-1 

91 

3 

40 

.96 

2 

24 

-1.87 

24.87 

-22 

64 

MILLEN 

1 

*48 

-1 

83 

3 

•  10 

- 

98 

2 

46 

-1 

48 

62 

-2 

.48 

r  3 

79 

.65 

2 

63 

-2 

38 

1.92 

-4 

12 

3 

00 

-2 

00 

:  2.15 

-1 

69 

2.23 

- 

11 

2 

94 

.92 

2 

60 

-  .91 

£28.92 

-16 

41 

MONTEZUMA   I  NE 

1 

.15 

.82 

2 

49 

1 

30 

2 

42 

1 

12 

3 

86 

1.25 

.73 

3 

60 

2 

14 

26.01 

MONTICELLO 

2 

.53 

-1 

93 

1 

.32 

-3 

92 

4 

27 

-1 

44 

1 

44 

-2 

.59 

2 

19 

-1 

.08 

3 

73 

67 

3.67 

-1 

56 

1 

96 

-2 

96 

•  74 

-2 

62 

.42 

-2 

36 

2 

90 

.33 

;  2 

11 

-2.22 

E27.20 

-23 

10 

MOULTRIE   2  ESE 

.81 

-2.69 

74 

-2 

59 

-1 

2 

28 

-2 

36 

2.43 

-4.01 

48 

-2 

96 

U38 

07 

.60 

29 

^ 

.70 

^ 

46 

-1.04 

24.52 

-23 

63 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

.80 

-I 

82 

2 

.22 

-1 

00 

3 

05 

-1 

71 

2 

19 

-1 

•  66 

1 

75 

-2 

.08 

3 

94 

- 

75 

1.58 

-2.90 

3 

42 

-3 

53 

•  79 

-3 

04 

.59 

-1 

76 

2 

60 

.13 

3 

55 

-  .21 

26.48 

-20 

33 

NEEL  GAP 

10 

.85 

2 

.77 

6 

50 

3 

14 

2 

70 

7.01 

2.27 

3 

46 

1.02 

.78 

4 

70 

7 

26 

52.46 

NEMNAN 

2 

.67 

-2 

06 

2 

.38 

-3 

00 

4 

~1 

34 

1 

36 

-2 

.96 

3 

12 

- 

.40 

08 

-2 

97 

2 

98 

.46 

-2 

59 

1.49 

-1 

21 

2 

04 

.10 

3 

61 

-1.36 

31.28 

-20 

71 

NOONTOOTLA  CREEK 

11 

80 

4 

.00 

6 

28 

4 

40 

2 

76 

2 

50 

4.18 

3 

36 

1.12 

.91 

4 

10 

6 

67 

52.06 

NORCROSS  *t  N 

43 

1 

60 

~2 

22 

-1 

08 

06 

_ 

91 

50 

.31 

4 

27 

48 

2.63 

-2 

77 

' 

62 

-2 

76 

•  51 

34 

.44 

48 

3 

23 

.37 

3 

54 

-2.08 

34.67 

-16 

14 

NOTTELV  Dam 

10 

82 

3 

.53 

7 

33 

3 

99 

2 

73 

5 

07 

3.08 

4 

29 

.68 

.67 

11 

5 

19 

51.49 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

:  1 

68 

3 

.2'. 

3 

21 

1 

2 

99 

2 

70 

6.59 

2 

00 

2.03 

:  .79 

3 

15 

2 

76 

E32.47 

QUITMAN 

80 

06 

75 

-3 

78 

2 

J 

02 

6 

48 

2 

•  98 

4 

58 

1 

.08 

-3 

79 

-4 

10 

6 

46 

5.00 

13 

.45 

-1 

67 

2 

15 

.02 

2 

60 

-1.38 

36.55 

-16 

05 

RESACA 

9 

.42 

* 

*^ 

3 

.12 

-2 

30 

5 

09 

69 

6 

04 

1 

•  38 

3 

67 

.17 

3 

le 

87 

4.46 

80 

4 

10 

I 

34 

.52 

-2 

24 

1.45 

-1 

47 

3 

73 

.50 

8 

06 

2.59 

53.05 

35 

R INGGOLO 

3 

53 

48 

2 

95 

27 

2 

41 

2.81 

66 

•  50 

2.60 

3 

70 

' 

54 

48.23 

R I S I NG  FAWN 

9 

50 

2 

.71 

3 

77 

3 

63 

3 

44 

4 

56 

2.41 

96 

.83 

.83 

3 

17 

6 

57 

42^37 

ROME 

9 

83 

2 

42 

-2 

50 

4 

21 

-1 

51 

3 

•  01 

3 

65 

.05 

6 

28 

19 

3.25 

-1 

14 

1 

76 

-2 

32 

.42 

-2 

25 

1.78 

-1 

01 

2 

29 

-  .94 

5 

14 

.21 

44^43 

-  5 

31 

ROME   WB  AIRPORT 

9 

45 

2 

73 

-2 

67 

5 

13 

2 

68 

-1 

•  94 

3 

95 

.12 

90 

83 

-2 

51 

2 

49 

.97 

-2 

01 

.52 

-2 

34 

2 

22 

-1.54 

6 

29 

1.07 

44^01 

-  8 

95 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDE 

73 

21 

1 

60 

-1 

82 

1 

12 

-2 

54 

1 

09 

-1 

•  74 

5 

43 

2 

.27 

1 

78 

2.32 

-5 

15 

1 

69 

-4 

96 

9.27 

2 

17 

1.65 

84 

1 

77 

.01 

3 

64 

.85 

32^09 

-18 

70 

SAVANNAH  MB  AP 

1 

10 

-1 

35 

1 

41 

- 1 

41 

1 

42 

-2 

07 

2 

40 

•  07 

4 

45 

1 

•  54 

84 

-4 

33 

3.73 

-3 

36 

1 

33 

-4 

92 

6.56 

4.06 

2 

15 

.64 

.74 

32^83 

-12 

92 

SAVANNAH  BEACH   2  N 

1 

01 

1 

.86 

- 

54 

73 

-3 

88 

74 

-1 

•  84 

2 

51 

.73 

2 

59 

-2 

29 

3.71 

-1 

71 

1 

24 

-5 

38 

7.27 

2 

41 

4.44 

1 

50 

1 

42 

-  .50 

3 

94 

.77 

31.46 

-12 

07 

SPARTA  2  NNW 

93 

70 

2 

.39 

-1 

38 

3 

99 

-1 

83 

1 

•  87 

3 

12 

- 

.37 

1 

36 

-2 

17 

4.01 

68 

1 

19 

-2 

09 

1.25 

-2 

00 

.29 

-2 

06 

4.03 

1.41 

2 

18 

-2.30 

26.08 

-16 

04 

STANLEY  GAP 

10 

77 

3 

51 

7 

6 

65 

3 

16 

31 

4 

.92 

2.15 

98 

9 

79 

60.41 

SUCHES 

13 

24 

02 

7 

16 

6 

53 

2 

34 

7 

74 

4.66 

3 

94 

1.04 

1.55 

5 

72 

11 

35 

69.29 

SUMMERVl LLE 

8 

60 

2 

70 

2 

45 

-3 

80 

4 

47 

-2 

89 

56 

•  22 

3 

63 

.56 

4 

22 

25 

1.20 

-4.08 

2 

38 

-2 

21 

.84 

•  2 

93 

.59 

_2 

28 

3 

60 

-  .72 

.99 

43.05 

-15 

81 

SWA I NSdOkO 

61 

.75 

1 

67 

2 

52 

1 

57 

55 

•  96 

96 

.78 

2.04 

3 

53 

1 

20 

17.14 

SWEET  GUM 

10 

.43 

3 

.17 

7 

58 

3 

3 

11 

5 

.77 

1.16 

6 

70 

.69 

1.16 

3 

61 

6 

90 

53.70 

TALBOTTON 

2 

.43 

-1 

79 

1 

.95 

-3 

36 

4 

15 

-1 

99 

1 

94 

-2 

.24 

2 

75 

.62 

1 

66 

-2 

44 

-2 

17 

3 

30 

-1 

23 

2.12 

_ 

88 

.70 

-2 

05 

4 

73 

1.89 

1 

88 

-2.78 

30.91 

-19 

66 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6 

.31 

1 

80 

3 

.01 

-2 

01 

2 

38 

-3 

12 

2 

se 

-1 

•  88 

2 

18 

-1 

.42 

3 

09 

93 

4.79 

46 

1 

80 

-2 

78 

.98 

-2 

43 

.95 

-1 

79 

1 

90 

-1.06 

2 

93 

-2.37 

33.20 

-18 

45 

TAYLORSV 1 LLE 

7 

.74 

2 

92 

2 

.88 

-1 

60 

2 

94 

-3 

66 

5 

le 

.94 

3 

66 

.37 

1 

49 

-2 

16 

4.28 

40 

34 

-3 

21 

.00 

-4 

05 

.98 

-1 

12 

2 

40 

-1.12 

37 

.03 

36.46 

-13 

26 

THOMASV I LLE 

1 

93 

-2 

17 

1 

.09 

-3 

37 

2 

63 

-1 

46 

2 

99 

•  35 

2 

55 

-1 

.08 

2 

31 

-3 

14 

3.99 

-2 

71 

2 

43 

-3 

32 

.79 

-4 

09 

1.05 

-1 

91 

3 

00 

.32 

3 

57 

-  .74 

28.33 

-24 

02 

TIFTON  2  N 

i72 

-3 

67 

1 

52 

-2 

51 

2 

20 

-2 

49 

1 

67 

-2 

•  52 

1 

60 

-1 

.71 

1 

81 

-2 

91 

2.10 

-3 

92 

3 

40 

-2 

27 

1.48 

-2 

15 

1.62 

17 

2 

47 

.76 

2 

66 

-  .82 

23.25 

-24 

38 

TITUS 

11 

37 

5 

30 

8 

02 

5 

3 

06 

4 

20 

26 

.48 

.41 

5 

24 

5 

74 

57. 14 

TOCCOA 
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01 

3 

85 

2 

54 

-2 

98 

7 

66 

1 

85 

5 

04 

•  42 

2 

77 

-1 

.19 

3 

05 

-1 

29 

2.49 

-3 

22 

2 

55 

-3 

56 

.56 

-3 

64 

.33 

-3 

23 

3 

95 

•  63 

5 

00 

-  .81 

44.95 

-13 

17 

TRAY  MOUNTA I N 

13 

56 

06 

8 

12 

5 

61 

2 

73 

9 

36 

2.92 

4 

83 

.27 

.40 

5 

39 

9 

42 

66.67 

TUNNEL  HILL 

9 

57 

2 

83 

4 

72 

3 

14 

61 

1 

11 

1.29 

3 

79 

.49 

1.49 

3 

05 

6 

23 

42.32 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

1 

-1 

62 

1 

36 

-1 

99 

1 

78 

-2 

71 

3 

35 

30 

1 

19 

-1 

.72 

4 

63 

48 

6.79 

55 

6 

88 

98 

1.13 

-3 

37 

VALOOSTA  4  NW 

.37 

-2 

14 

1 

72 

2 

68 

WALESKA 

8 

2 

16 

5 

26 

5 

61 

11 

3 

96 

2.56 

2 

48 

.17 

1.01 

01 

5 

83 

45.30 

WARRENTON 

1 

-2 

48 

2 

02 

-2 

72 

3 

61 

97 

2 

50 

92 

4 

83 

1 

.80 

1 

29 

-2 

76 

2.46 

-2 

81 

1 

61 

-2 

96 

2.50 

-1 

39 

.65 

-2 

02 

3 

27 

.72 

2 

60 

-1.08 

28.89 

-17 

59 

WASHINGTON 

2 

60 

-1 

61 

1 

66 

-3 

23 

2 

99 

-1 

83 

3 

20 

.58 

3 

58 

«36 

2 

19 

-1 

81 

5.39 

06 

1 

69 

-2 

94 

;  1.22 

-2 

47 

.  43 

-2.32 

4 

27 

1.71 

2 

56 

-1.48 

E3  1.  78 

WAYCROSS 

I 

46 

-1 

73 

1 

20 

-2 

82 

1 

29 

-2 

28 

73 

1 

77 

2 

64 

.69 

1 

79 

-4 

08 

5.46 

-1 

31 

1 

33 

-4 

70 

3>35 

87 

•  62 

-1 

79 

64 

-  .30 

2 

.85 

-  .22 

30*38 

-17 

28 

WAYNESBORO  3  NE 

E  1 

-1 

78 

1 

41 

-2 

69 

3.63 

-2 

07 

:  2 

18 

-2 

51 

1^86 

-1 

49 

1.38 

87 

2 

30 

.08 

2 

15 

-1.08 

WEST  POINT 

I 

21 

-3 

20 

41 

-1 

03 

4 

48 

-1 

63 

3 

14 

-1 

38 

2 

48 

-1 

.00 

1 

73 

-2 

63 

3.47 

-1 

77 

2 

54 

-2 

61 

.10 

-2 

90 

1.27 

-1 

29 

2 

64 

-  .20 

2 

52 

-2.67 

29.99 

-22 

21 

WOODBURY 

1 

0<> 

-3 

11 

1 

47 

-3 

60 

4 

00 

-I 

78 

1 

05 

-2 

99 

2 

79 

.40 

1 

81 

-2.40 

6.11 

42 

2 

60 

-1 

53 

.92 

-2 

15 

.41 

-2 

10 

3 

46 

.98 

3 

01 

-1.69 

28.57 

-20 

35 

WOODRUFF  DAM 

1*43 

2 

83 

1 

51 

3.52 

4 

22 

.23 

.39 

4 

30 

WOODSTOCK 

t 

6S 

2 

31 

2 

68 

-1 

84 

3 

75 

-2 

91 

3 

41 

60 

3 

10 

.19 

1 

66 

-2 

01 

3.01 

-1 

86 

2 

21 

-1 

93 

.01 

-3 

00 

1.45 

93 

3 

71 

.51 

4.20 

.30 

35.87 

-12 

15 

YOUNG  HARRIS 

11 

70 

3 

34 

8 

15 

3 

67 

2 

15 

4 

03 

3.64 

3 

14 

1.36 

1.13 

3 

73 

3 

84 

49.88 

SECTION  AVERAGE 

2 

66 

-1 

i>0 

2 

06 

-2 

56 

3 

22 

-1 

77 

2 

49 

-1 

31 

2 

78 

.65 

2 

65 

-1 

76 

3.50 

-2 

31 

2 

91 

-2 

32 

1.94 

-1 

93 

.95 

-1 

70 

3 

00 

.34 

3 

15 

-1.07 

31.31 

-18 

Sm  R«f»r«nc0  NotM  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
19M 


last  tpring  minimum  of 


16*  or 
b«low 


20*  or 
below 


24*  or 
below 


28'  or 
below 


32'  or 
b«low 


32*  or 
below 


28*  or 
below 


24'  or 
below 


20'  or 
below 


16'  or 
below 


Number  of  dayi 
between  dates 


High 

» 
I 

LowBsi 

Data 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

d 
a 
iS 

e 
& 

Tempi 

& 

Temp.l 

i 
& 

1 

e 

& 

Temp. 

9 

& 

0 

to 

0 

0 

28' or 

0 

m 

105 

8-17 

20 

11-  3+ 

None 

None 

3-  7 

23 

3-17 

28 

3-18 

30 

10-17 

31 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

241 

231 

213 

ALAPAHA  EXP  STATION 

104 

8-13 

20 

11-  3  + 

None 

None 

3-  7 

24 

3-17 

27 

3-18 

29 

10-17 

30 

10-31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

241 

228 

213 

ALBANY 

104  6-29 

25 

11-  3+ 

None 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

240 

- 

- 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-  8 

32 

■ 

" 

~ 

■ 

- 

■ 

103 

8-17 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-14 

IG 

3-  5 

24 

3-16 

28 

3-22 

30 

10-30 

32 

10-31 

26 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

293 

243 

229 

222 

ALUA  CAA  AIRPORT 

103 

6-10 

17 

11-  3 

None 

None 

3-  7 

23 

3-17 

25 

3-17 

25 

10  17 

30 

10  31 

26 

11  3 

17 

11  3 

17 

None 

241 

228 

214 

AUERICUS  4  ENK 

104 

6-28 

19 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

25 

3-17 

31 

10-31 

29 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

I 

244 

228 

ATHENS 

99 

6-27t 

20 

11-  3+ 

None 

None 

3-  7 

23 

3-17 

27 

3-22 

:  29 

10-31 

29 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

- 

241 

231 

223 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

104 

8-17 

16 

12-  7+ 

None 

None 

3-  4 

24 

3-22 

26 

3-22 

10-30 

31 

10-31 

24 

10-31 

24 

11-  3 

19 

12-  7 

16 

241 

223 

222 

ATHENS  WB  AIRPORT 

105 

8-17 

19 

11-  3 

None 

None 

1-13 

22 

3-16 

28 

3-22 

32 

10-31 

30 

11-  2 

25 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

294 

231 

223 

ATLANTA  WB  A I RPORT 

102 

8-16 

21 

1-13 

None 

None 

1-13 

21 

3-15 

28 

3-16 

30 

10-31 

31 

11-  2 

26 

11-  3 

22 

None 

None 

294 

232 

229 

ATLANTA  WB  CITY 

None 

1-13 

19 

3-  4 

24 

3-16 

28 

3-16 

28 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

103 

6-274' 

18 

12-  8 

None 

3-  7 

23 

3-17 

27 

3-17 

27 

10-17 

32 

11-  1 

27 

11-  3 

22 

12-  8 

18 

None 

- 

- 

241 

229 

214 

nUUU  O  1  A 

107 

6-27 

23 

12-  8 

None 

None 

None 

3-  7 

26 

3-16 

31 

11-  1 

32 

11-  3 

26 

12-  8 

23 

None 

None 

241 

230 

BA I NBR I DGE 

103 

6-28+ 

24 

11-  3+ 

None 

None 

None 

1-  ^. 

27 

3-  7 

29 

11-3 

24 

11-  3 

24 

11-3 

24 

None 

None 

- 

- 

- 

300 

241 

BLACKBEARD  ISLAND 

104 

6-27 

_ 

None 

None 

None 

None 

3-17 

32 

11-3 

28 

11-  3 

28 

None 

None 

None 

231 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

97 

6-28 

6 

1-13 

3-17 

15 

3-22 

19 

3-23 

24 

3-23 

24 

5-22 

30 

11-  3 

8 

11-  3 

g 

231 

226 

BLAKELY 

107 

6-28 

21 

11-  3 

3-  4 

26 

3-16 

31 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

- 

244 

229 

BROOKLET  1  W 

104 

8-  5-f 

24 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

27 

3-17 

30 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

Hone 

- 

- 

- 

241 

231 

BRUNSW ICK 

103 

8-17 

27 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

1-13 

32 

11-  3 

29 

12-  7 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

294 

BRUNSWICK  CAA  AP 

101 

6-10 

28 

11-  3+ 

None 

None 

None 

None 

3-17 

31 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

None 

None 

None 

231 

CAIRO  2  NNW 

103 

6-28 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

1-13 

27 

3-  7 

29 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

294 

241 

CALHOUN  EXP  STATION 

102 

7-14  + 

14 

1-13 

1-13 

14 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-16 

28 

4-  2 

32 

10-17 

30 

10-31 

20 

10-31 

20 

10-31 

20 

11-  3 

16 

294 

238 

238 

229 

198 

CAM ILLA 

104 

6-29+ 

25 

12-20+ 

None 

None 

None 

3-  7 

25 

3-  8 

32 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

241 

240 

CAJIP  STEWART 

103 

8-12+ 

23 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

26 

3-17 

30 

10-31 

32 

11-  3 

23 

11-3 

23 

None 

None 

- 

241 

228 

103 

8-18 

14 

12-  7 

1-14 

16 

3-17 

20 

3-22 

23 

3-22 

23 

3-23 

29 

10-31 

24 

10-31 

24 

10-31 

24 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

293 

231 

223 

223 

222 

CARROLLTON 

100 

6-27  + 

18 

12-16+ 

None 

1-13 

19 

3-  7 

21 

3-15 

28 

3-22 

29 

10-17 

29 

10-31 

23 

10-31 

23 

11-  3 

20 

None 

294 

238 

230 

209 

CARTERSVILLE 

108 

8-27 

18 

1-13 

_ 

_ 

10-22 

31 

10-31 

25 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

CEDARTOWN 

102 

6-27+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 

24 

1 

17 

CLAYTON 

97 

6-27+ 

12 

1-13 

1-14 

15 

~ 

23 

25 

5-21 

32 

10-16 

30 

10~1  7 

27 

~ 

24 

11~  T 

18 

16 

ZdO 

209 

148 

COLUMBUS 

24 

12-21 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-  7 

29 

11-  3 

26 

11  3 

26 

12  21 

24 

None 

None 

244 

241 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

103 

6-28 

22 

12-16+ 

None 

None 

1-  1 

24 

3-  7 

26 

3-18 

32 

10-31 

29 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

None 

306 

241 

227 

CORDELE 

lOS 

6-29 

21 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

26 

3-17 

32 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

- 

- 

- 

241 

228 

CORliEL  I A 

98 

7-  7+ 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

3-  4 

21 

3-17 

25 

3-22 

32 

25 

11*  ? 

19 

None 

293 

243 

228 

222 

COVINGTON 

105 

8-16+ 

19 

11-  3 

None 

3-17 

3-22 

29 

1  n~i  7 

32 

26 

11- 

1  Q 

11- 

19 

None 

241 

228 

209 

CUTHBERT 

104 

6-28 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

27 

3-16 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

244 

232 

DAHLONEGA 

100 

9-  4  + 

16 

12-  7 

None 

1-13 

17 

3-15 

24 

3-22 

27 

3-22 

27 

10-17 

29 

10-31 

26 

11-  1 

23 

11-  3 

19 

12-  7 

16 

_ 

294 

231 

223 

209 

DALTON 

_ 

14 

1-13 

1-14 

16 

1-14 

16 

3-  7 

24 

3-15 

25 

4-13 

20 

10-30 

32 

10-31 

26 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

293 

241 

230 

200 

DOUGLAS 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3-17 

32 

DUBL I N 

108 

6-28 

21 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

31 

1  n~ii 

32 

- 

11- 

21 

11- 

91 

None 

None 

241 

228 

F  A       U  A  u 

110 

6-28 

24 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-16 

32 

11  1 

32 

11  3 

24 

11  3 

24 

H  e 

244 

230 

EXPERIMENT 

101 

8-17 

20 

11-  3 

None 

None 

3-  4 

24 

3-15 

28 

3-22 

32 

10-30 

32 

10-31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

_ 

_ 

244 

230 

222 

FITZGERALD 

104 

6-28 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

1-13 

28 

3-  7 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

- 

- 

- 

294 

241 

FLiEM I NG  EXP  STATION 

104 

8-17 

19 

12-21 

None 

None 

None 

3-17 

25 

3-17 

25 

10-21 

32 

10-  4 

24 

10-  4 

24 

10-  8 

20 

None 

201 

218 

FOLKSTON  9  SW 

102 

6-28 

~ 

None 

None 

None 

3-  8 

28 

3-17 

29 

10-31 

32 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

~ 

240 

228 

FORSYTH  1  S 

103 

8-16 

None 

None 

3-  4 

24 

3-16 

28 

3-16 

28 

10  31 

27 

10  31 

27 

11  3 

18 

11  3 

18 

None 

244 

229 

229 

FORT  GAINES 

106 

6-28 

21 

1 1  -  3 

None 

None 

1-lS 

24 

3-16 

28 

3-17 

31 

10-31 

31 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

I 

294 

232 

228 

FORT  VALLEY  3  E 

106 

6-28 

22 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

31 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

11-  3 

22 

None 

None 

- 

- 

- 

240 

230 

GAINESVILLE 

102 

8-17 

18 

1-13 

None 

1-13 

18 

3-  7 

24 

3-17 

28 

3-22 

1 

30 

25 

9^ 

11-  3 

19 

None 

294 

241 

228 

209 

GLENNV ILLE 

105 

8-17 

24 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

27 

3-17 

30 

11- 

32 

3 

24 

1  1  ~  T 

11-  J 

24 

None 

None 

~ 

241 

229 

GREENSBORO 

104 

6-27 

20 

11-  3+ 

None 

None 

3-  7 

23 

3-16 

27 

3-17 

32 

10  17 

31 

10  31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

241 

229 

214 

GRIFFIN 

101 

8-16 

20 

11-  3 

None 

None 

3-  4 

24 

3-  8 

26 

3-17 

30 

10-31 

30 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

_ 

_ 

244 

2401228 

BARTWELL 

106 

6-27+ 

18 

1-13 

None 

1-13 

18 

1-14 

21 

3-16 

27 

3-22 

29 

10-31 

26 

10-31 

26 

11-  2 

24 

12-  7 

20 

None 

- 

328 

292 

229 

223 

106 

6-28 

21 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

27 

27 

21 

None 

None 

238 

228 

104 

6-28+ 

24 

3-  7 

None 

None 

3-  7 

24 

3-17 

28 

3-17 

9ft 
28 

1  n~Ti 

29 

1  9~1  1 
12-11 

26 

None 

None 

None 

269 

228 

JASPER  1  NNW 

98 

7-14+ 

14 

1-13 

1-13 

14 

3-  4 

20 

3-15 

24 

3-22 

25 

3-22 

25 

10  17 

28 

10  17 

28 

11  3 

20 

11  3 

20 

None 

244 

233 

209 

209 

LAFAYETTE 

105 

8-16 

14 

11-  3 

1-13 

15 

3-  7 

19 

3-  7 

19 

3-18 

27 

4-  2 

30 

10-17 

32 

10-31 

20 

10-31 

20 

10-31 

20 

11-  3 

14 

294 

238 

238 

227 

198 

LA  GRANGE 

101 

B-14+ 

20 

11-  3+ 

None 

None 

3-  4 

23 

3-  4 

23 

3-22 

30 

10-31 

28 

10-31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

- 

244 

241 

223 

LOUI SVILLE 

107 

6-27+ 

21 

11-  3 

None 

None 

3-16 

28 

3-17 

32 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-3 

21 

None 

232 

228 

LUMBER  CITY 

105 

6-29 

20 

11-  3 

None 

10-17 

32 

10-31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

one 

MACON  WB  AIRPORT 

106 

6-28 

22 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

27 

3-17 

32 

10-31 

32 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

241 

228 

MACON 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

UILLEDGEVILLE 

104 

6-29+ 

20 

11-  3+ 

None 

None 

1-  2 

24 

3-17 

28 

3-23 

32 

10-22 

32 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

- 

305 

231 

213 

107 

7-  8+ 

20 

12-21 

None 

None 

3-  7 

23 

3-16 

28 

3-17 

32 

11-  3 

22 

1 1  ~  \ 

22 

12-21 

20 

None 

241 

232 

229 

107 

6-28 

18 

11-3 

None 

None 

None 

3-  4 

27 

3-16 

~ 

32 

11-  3 

18 

~ 

18 

11-  3 

18 

one 

244 

229 

MONT  I C  ELiLO 

101 

6-27+ 

12 

12-21 ■ 

None 

None 

_ 

3-16 

28 

3-22 

30 

10  17 

28 

10-17 

28 

10  31 

24 

11  3 

14 

11  3 

14 

215 

209 

MOULTRIE  2  ESE 

103 

6-28 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

1-13 

27 

3-  7 

31 

10-31 

32 

11-  1 

28 

11-  3 

23 

None 

None 

. 

292 

238 

RKWNAN 

102 

8-14  + 

18 

11-  3 

None 

1-13 

20 

3-  4 

22 

3-15 

28 

3-22 

32 

10-30 

32 

10-31 

26 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

None 

- 

294 

244 

230 

222 

103 

8-17 

20 

1-13+ 

None 

1-13 

20 

3-  4 

21 

3-  7 

28 

3-17 

32 

11-  1 

28 

11-3 

20 

11-  3 

20 

None 

294 

244 

239 1 221 

QUITMAN 

103 

6-28+ 

25 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-17 

32 

11  -  3 

28 

11-  3 

28 

None 

None 

None 

" 

231 

ROME 

104 

6-27+ 

18 

1-13 

None 

1-13 

18 

3-  7 

21 

3-17 

28 

3-22 

31 

10  17 

32 

10-31  25 

11  -  3 

21 

None 

None 

24 1 

228 

209 

ROME  WB  AIRPORT 

104 

7-14 

18 

1-13 

None 

3-  7 

19 

3-  7 

19 

3-15 

28 

4-  2 

32 

10-17 

29 

10-31 

22 

10-31 

22 

11-  3 

19 

None 

_ 

241 

238 

230 

198 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

106 

8-17 

18 

12-  8+ 

None 

None 

3-17 

23 

3-17 

23 

3-18 

31 

10-21 

32 

10-31 

28 

11-  3 

22 

12-  8 

18 

Hone 

- 

- 

231 

228 

217 

SAVANNAH  WB  AP 

104 

8-  5 

22 

12-  8+ 

None 

None 

None 

3-  7 

25 

3-17 

29 

11-  1 

32 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

Hone 

241 

229 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

103 

8-  5 

25 

11-  3 

None 

None 

None 

None 

3-  4 

31 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

None 

None 

None 

* 

244 

SWAINSBORO 

107 

6-27  + 

None 

None 

None 

None 

3-  6 

29 

11-  1 

32 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

240 

TALBOTTON 

103 

6-28 

21 

11-  3 

None 

None 

1-13 

24 

3-  7 

27 

3-17 

31 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

294 

241 

TALLAPOOSA  2  NNW 

102 

7-  7  + 

14 

11-  3 

3-  7 

15 

3-  8 

20 

3-22 

23 

4-  2 

27 

5-22 

32 

10-19 

32 

10-20 

28 

11-  3 

14 

ll-"3 

14 

11-  3 

14 

241 

240 

226 

201 

150 

THOMASVILLE 

104 

8-12 

22 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

27 

3-17 

30 

10-31 

30 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

241 

228 

TIFTON  2  N 

101 

6-29+ 

22 

11-  3 

None 

None 

None 

1-14 

28 

3-17 

31 

10-31 

32 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

293 

228 

TOCCOA 

102 

6-27 

17 

1-13+ 

None 

1-13 

17 

3-  4 

24 

3-22 

28 

3-22 

28 

10-31 

26 

10-31 

26 

11-  3 

16 

11-  3 

18 

None 

294 

244 

223 

223 

VALD03TA  WB  AIRPORT 

104 

6-28 

None 

None 

None 

None 

3-17 

31 

VALODSTA  4  NW 

10-16 

32 

10-17 

28 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

WARRENTON 

105 

8-17 

21 

12-  7+ 

None 

None 

None 

3-16 

27 

3-16 

27 

10-31 

28 

10-31 

28 

12-  7- 

21 

None 

Hone 

229 

229 

WASHINGTON 

104 

6-27 

21 

11-  3 

None 

None 

1-13 

23 

3-16 

28 

3-17 

29 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

294 

232 

231 

lAYCROSS 

104 

8-17 

21 

1-13 

Kone 

None 

1-13 

21 

3-  7 

28 

3-17 

29 

10-31 

31 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

294 

241 

228 

WATNSSBORO  3  NE 

106 

8-17 

18 

12-  8 

None 

None 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

12-  8 

18 

None 

irssT  poiirr 

104 

6-28 

20 

11-  3 

None 

None 

3-  7 

23 

3-  7 

23 

3-18 

31 

10-30 

30 

10-31 

28 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

Hone 

241 

238 

226 

WOODRUFF  DAM 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  °^org,a 

Tibl.  4  


StdtioD 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

AILEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

81^98 

84^27 

85^65 

86^13 

88^41 

7^76 

87^85 

86^34 

84^98 

82^45 

82 . 31 

B1088 

- 

B1254 

B1409 

961 

602 

645 

601 

487 

458 

659 

776 

1000 

- 

9940 

AIXATOONA  DAM  Z 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.99 
2161 

3.95 
2140 

B5.74 

5.38 

7.56 

8.64 

7.34 

6.56 
1512 

4.83 
1775 

2.19 
1991 

2386 

ATHENS  COL  07  AGRI 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.  24 

2. 65 

B3 .47 

4.42 

85 . 74 

7 . 43 

6 . 68 

6 . 84 

86 . 55 

B4 . 82 

Bl .  77 

Bl .  59 

54.20 

968 

879 

976 

403 

364 

473 

B  979 

7681 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.07 
-  .01 
1622 

B3 . 84 
1.30 
1768 

^!43 

5 . 92 
.11 

-^!88 

l!22 

8 . 30 
1.27 

2!o8 

7 .44 
2.02 

^!93 

!l2 

82. 16 
.21 

66 . 19 
8.80 

BOGGARD  HILL 

EVAP 

DEP 

WIKD 

1.81 

2.86 

4.33 

5.74 

6.33 

7.72 

8.19 

B8.30 

6.12 

5.09 

2.46 

1.63 

60.58 

432 

519 

730 

467 

447 

418 

480 

387 

262 

458 

457 

483 

5540 

ROME  WB  AlnPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.13 

3.10 

3.33 

4.91 

B5.19 

7.47 

8.22 

6.36 

6.13 

B4.58 

1.88 

B1.29 

54.59 

802 

984 

1184 

752 

440 

326 

487 

330 

435 

717 

915 

1449 

8821 

TirrON  2  N 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.15 
-  .24 

1006 

3.19 
.38 
1031 

4.32 
-  .43 
1563 

5.66 
-  .36 
956 

6.24 
-1.30 
805 

7.70 
.67 
810 

7.51 
1.00 
715 

7.79 
1.80 
808 

5.79 
.87 
526 

4.93 
.88 

972 

2.74 
.06 
1059 

B2.16 
.22 
1319 

60.18 
3.55 
11570 

t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

JASPER  1  NNW 

JASPER 

November 

1954 

MOULTRIE  2  ESE 

MOULTRIE 

January 

1954 

WAYNESBORO  3  NE 

WAYNESBORO 

June 

1954 

WINDER  1  SSE 

WINDER  5  »SW 

June 

1954 

RELOCATIONS 

ABBEVILLE 

All  equipment  moved 

0.6  mile  E 

June 

10,  1954 

All  equipment  moved 

0.1  mile  W 

September 

14,  1954 

BAINBUIDGE 

All  equipment  moved 

1.3  miles  NW 

March 

10,  1954 

CARNESVILLE 

All  equipment  moved 

0.1  mile  WSW 

December 

14,  1954 

DOUGLAS 

All  equipment  moved 

0.5  mile  ENE 

June 

8,  1954 

HAZLEHUKST 

All  equipment  moved 

200  yards  NW 

June 

9,  1954 

KINGSTON 

Rain  gage  moved  200 

leet  W 

February 

9,  1954 

LUMPKIN 

All  equipment  moved 

0.7  mile  WNW 

Hay 

11,  1954 

MONTICELLO 

All  equipment  moved 

300  yards  N 

June 

11,  1954 

MOULTRIE  2  ESE 

All  equipment  moved 

2  miles  ESE 

January 

1,  1954 

RESACA 

All  equipment  moved 

0.5  mile  WNW 

June 

18,  1954 

WAYNESBORO  3  NE 

All  equipment  moved 

0.2  mile  SE 

January 

18,  1954 

All  equipment  moved 

3  miles  NE 

June 

25,  1954 

WINDER  1  SSE 

All  equipment  moved 

5  miles  ESE 

June 

21,  1954 

See  refeience  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Statioa 

;  Index  No. 

County 

a 

Q 

Utitude 

Longitude 

g 

m 

> 

Q 

Yft&n  oi 
record 

Open«d 
or  c]o8*d 

during  yr. 

Reiar 

to 
t&blM 

Station 

Index  No. 

County 

1 
1 

1  Utitude 

9 

J 

1 

g 

> 
0) 

Q 

Ymt*  of 
raoord 

Opuntd 

or  cloMd 
during  yi. 

Rafai 

to 
taoiM 

d 

d. 
•n 
9 

£ 

> 
Ul 

> 

U) 

Is 
0  s 

ll 

1 1 
S  u 

a. 

a 

.0. 

■Si 

0  8 

■St 

*88EV1 LLE 

0010 

92  00 

50 

FOLKSTON  9  SM 

9*65 

90  A4 

3 

T 

0041 

34  22 

84  56 

91 

49 

F0A5YTH  1  S 

9906 

99  o: 

0 

1 

ooss 

COOK 

16 

31  06 

89  25 

2*0 

:i 

3 

FOOT  WINES 

3516 

CL*Y 

9 

91  98 

85  09 

940 

96 

»7 

1  2  9 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  94 

230 

2 

9 

2 

1   2  1  A 

FORT  VALLEY  9  E 

35*4 

PEACH 

9 

92  94 

09  51 

500 

3* 

lA 

1  2  9 

al&paha  EXP  Station 

0131 

31  21 

83  13 

57 

61 

FRANKLIN 

3567 

93  17 

a 

DOUGHERTY 

31  14 

200 

62 

62 

GAINESVILLE 

89  50 

125* 

6* 

70 

13  9 

. SANY  Hft  A IRPORT 

DOUGHERTY 

31  32 

84  11 

12 

12 

AUG 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

I 

81  55 

175 

*9 

13  9 

.  ,  ATOONA  0AM  2 

BARTOW 

5 

975 

2 

2 

0 

1  2  S  A 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

3 

65  05 

*00 

57 

2 

M*  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

19 

31  32 

82  91 

200 

16 

16 

1  2  1 

GREENSaORO 

9899 

GREENE 

10 

99  34 

83  11 

82  0 

50 

51 

1  2  S 

''EftlCUS  4  CNE 

0233 

92  06 

84  10 

66 

68 

9996 

SPALD ING 

33  19 

52 

60 

4033 

32  45 

C 

66 

76 

HARALSON 

4070 

33  14 

C 

' -HENS  COLLtGC  OF  AGBI 

CLARKE 

10 

665 

16 

16 

2 

1  2  9  A 

HARTWELL 

4199 

HART 

14 

94  21 

82  se 

785 

49 

*» 

1  2  9 

- -HENS  we  AIRPORT 

CLARKE 

10 

798 

10 

10 

5 

1  2  9 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

92  17 

89  28 

295 

62 

80 

1  2  9 

'    L  ANTA  WB  A 1 APCRT 

0431 

33  39 

64  23 

20 

20 

HAZLEHURST 

420* 

jEFF  DAVIS 

31  53 

C 

"  ..ANTA  MS  C  ITt 

0456 

FVLTON 

33  45 

84  29 

66 

66 

HAY 

HEHPTOHN  GAP 

42*9 

9*  52 

20 

2 

'>^.<jUSTA  W6  AIRPQAT 

0493 

R  ICMOND 

S3  22 

61  56 

4 

4 

H I AWASSEE 

*279 

9*  97 

12 

1  2 

-UiUSTA 

0300 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  56 

190 

102 

63 

1  2  > 

HOG<iARDS  MILL 

*388 

BAKER 

« 

91  12 

a*  27 

192 

14 

14 

9 

1  2  9  A 

INeRlOGc 

0381 

DECATUR 

6 

30  53 

64  94 

110 

48 

57 

1  2  >  C 

JACKSON  DAM 

4629 

BUTTS 

9 

99  19 

83  51 

*20 

C 

jALL  GRdrND 

0603 

Cherokee 

3*  20 

64  23 

1100 

5 

2 

9*  29 

14 

17 

1  2  9  C 

f ^AVEROALC 

0746 

WHITF ield 

12 

34  35 

64  51 

12 

4671 

91  97 

C 

0787 

1 1 

32  09 

61  56 

JOHNTOWN 

4688 

9*  91 

e^-ACKBEARD  ISLAND 

0946 

HC  INTOSH 

2 

31  29 

61   1 3 

10 

1 

4 

12  9 

J0NES60R0 

47  OC 

CLAYTO»J 

6 

33  31 

B*  21 

990 

10 

i  I 

BlAJ^SVILLC  EXP  STATION 

0969 

UNION 

7 

34  51 

63  56 

1998 

17 

16 

1  2  9 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

3*  *6 

89  22 

820 

3 

0979 

31  23 

64  96 

6! 

73 

485* 

3*  1* 

7 

1  2 

6LUE  R  I  doe  RESVf)  DAH 

1  029 

34  53 

64  17 

34 

*9*1 

3*  *2 

310 

13 

t* 

1  2  9  C 

1 132 

34  12 

63  02 

2 

*9*9 

33  02 

31 

56 

1  2  9  C 

BRASSTOM  OALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  92 

63  49 

*780 

20 

2 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

89  07 

720 

3  c 

BROOKLET  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

*5 

45 

12  9 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

* 

99  56 

85  16 

850 

C 

BRUNSWICK 

1340 

31  09 

61  29 

39 

54 

5204 

33  "7 

8 

2 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1343 

31  09 

61  23 

23 

23 

LITTLE  MiGHTOWEft 

TOWNS 

7 

69  99 

2200 

2 

BUENA  VISTA 

1372 

32  19 

8*  31 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

62  2* 

337 

51 

49 

1  3  9  C 

BURTON  0AM 

1*13 

RABUN 

14 

3*  *7 

83  33 

1770 

C 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

9 

62  41 

150 

99 

12  9 

BUTLER 

1423 

TAYLOR 

6 

92  93 

64  1* 

625 

2 

36 

2 

LUMPKIN 

STEWART 

9 

84  46 

935 

C 

butler  creek 

1433 

R  ICM<IOND 

99  22 

61  57 

14 

MACON  WB  AIRPORT 

."-449 

BIBB 

9 

92  *2 

69  99 

996 

6 

1  2  9  C 

CAIRO  2  NNW 

1463 

30  5* 

64  13 

29 

26 

MACON 

SI  86 

9 

S9  38 

375 

91 

MAR 

1  2  9 

CALHOUN  EXP  STA 

1474 

94  29 

64  58 

1 

1 

MAYSVILLE 

JACkSON 

10 

63  3* 

92b 

29 

2 

CAMILLA 

1900 

MITCHtLl 

6 

91  1* 

8*  13 

177 

9 

12 

1  2  9 

MIDVILLE 

BURKE 

11 

B2  14 

186 

23 

2 

CAMP  STEWART 

1344 

LIBfPTY 

11 

91  52 

81  37 

92 

9 

12 

1  2  9 

MlLLEOGEVlLLE 

BALDWIN 

10 

93  05 

69  13 

320 

66 

65 

1  2  9 

1383 

CHE ROKEC 

9*  1* 

8*  29 

61 

5882 

n 

92  48 

81  56 

160 

62 

12  9 

1601 

34  04 

62  59 

49 

MONTEZUMA  1  NE 

325 

10 

1  2  9 

1619 

9*  22 

63  1* 

8 

MONT ICELLO 

590 

57 

12  9 

CARROLL  TON 

1640 

CARROLL 

17 

99  96 

69  05 

990 

17 

19 

1  2  9  C 

tHOULTRIE  2  ESE 

COLCUITT 

16 

83  49 

3*0 

2i 

35 

12  9 

CARTERS 

1657 

HURRAY 

12 

9*  36 

84  42 

695 

2 

MOUNT  VERNON  9  WNW 

WHEELER 

10 

62  38 

155 

9 

3 

CARTtRSV 1  LLC 

1665 

9*  09 

84  48 

9 

16 

6266 

34  44 

9900 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

6*  5,0 

15 

NEWNAN 

0<-  49 

990 

96 

1  2  9 

CAVE  SPRINGS  *  SSw 

17«3 

95  2i 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  POND 

C 

CCDARTOWN 

1732 

POLK 

4 

94  01 

85  15 

797 

14 

15 

1  2  9 

NOONTOOTLA  CREEK 

FANNIN 

7 

84  n 

2050 

20 

2 

CHATSHORTH  1  W 

1856 

HURRAY 

12 

800 

15 

2  C 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

3 

OA  12 

1025 

38 

2 

1906 

9*  53 

65  16 

8 

NOTTELY  DAM 

6471 

34  58 

e>>  05 

1 74  0 

1927 

94  *6 

83  54 

11 

PEARSON 

ATKINSON 

19 

82  91 

205 

C 

54 

57 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

3 

84  51 

81* 

5 

1  :  9 

CLERMONT  3  SH 

HALL 

3 

1100 

C 

OUITHAN 

BROOKS 

16 

93  33 

180 

62 

1  2  9 

CLEVELAND' 

WHITE 

3 

1970 

9 

2 

RESACA 

GORDON 

12 

8*  57 

650 

a9 

3 

COLUMBL/S 

2161 

MUSCOGEE 

92  26 

6*  59 

69 

62 

R INOGOLO 

748? 

CATOOSA 

18 

3*  55 

63  07 

620 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9 

9 

RISING  FAWN 

DADE 

IB 

65  32 

820 

2 

CONCORD 

5 

41 

ROME 

FLOYD 

85  10 

610 

71 

1  2  9 

ccoLic&e 

2238 

THOMAS 

B 

91  01 

83  52 

290 

C 

RONE  8  SW 

FLOYD 

85  10 

700 

C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

3*  38 

84  05 

1919 

C 

ROME  MB  AIRPORT 

FLOYD 

12 

85  10 

697 

9 

a 

7 

1  2  9  A  C 

2266 

31  56 

83  *7 

19 

17 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GARDEN 

7842 

Chatham 

32  00 

22 

26 

26 

1  2  9 

2263 

HABERSHAM 

9*  91 

89  92 

29 

90 

SAvANNAK  we  AIRPORT 

CHATHAM 

2 

61  12 

96 

1  2  9  C 

COVINGTON 

2318 

33  36 

89  52 

97 

62 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

2 

60  91 

10 

6 

1  2  9 

CUMMINC  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

3*  19 

1900 

1* 

2 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

n 

82  59 

590 

20 

2  C 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

94  27 

65  06 

7 

2 

STANLEY  GAP 

GILMER 

12 

8*  18 

2300 

20 

2  C 

CUTH8ERT 

2430 

RANDOLPH 

31  46 

8*  *7 

*6l 

14 

8 

SUCHES 

6414 

7 

34  41 

84  01 

20 

2 

DA HL ONEGA 

2475 

3*  32 

89  59 
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RinUKCB  NOTIS 

Ub1*bs  otb*ma*  lodlckt*8,  dlMoalooml  unit*  ua«<l  In  tbla  buUvttn  trm:  T«ap*r»tur«  In  *T:  prvclpltAtloo  Kod  aTAporatioa  Id  Incbca,  aatf  vlad  aovaaaot  In  alias.  CvkporatlOD  la  Masurad  Ln  tnc 
ataadard  taatbar  Buraau  t7P«  pan  of  4  foot  dlasatar  ualaaa  otttarvlaa  abovn  toy  footnota  folloalng  T«bla  4. 

Tba  four  dlflt  Idaatlt icat loo  ouabara  Id  tba  Indax  ara  aaalcnad  oa  a  at«t«  baala.  Thara  alll  ba  no  duplication  of  auabara  vltbtn  a  atata,  Figuraa  and  lattara  following  tba  atatloa  oaaa,  sueb 
aa  12  SSI,   Ladlcata  diataaca  in  allaa  and  dlractloa  froa  tba  Poat  Offlca. 

Dalayad  data  and  corr««tiona  vlll  ba  earrlad  oalr  la  tba  Juna  and  Dacaabar  laauaa  of  CI laatologleal  Data. 
-    lo  racord. 

*  Alao  latar  data  (dataa)  or  aoatlks. 

•  ABOuot  lacludad  in  folloving  Baasuraaant. 
B    Adjuatad  to  full  sontb. 

C    Data  for  racordar  atatlona  danotad  by  "C"  ar«  procaaaad  foi   apaclal  purpoaaa  and  publlabad  lo  aourljr  Praclplta t loo  Data.     Laagtb  of  racord  for  racordar-oalf  atatloaa  mAf  ba 

found  la  tba  Anoual  laaua  of  flourly  Prac ipitatloa  Data. 
I    Aaouot  la  vboUf  or  partUIly  aatlaatad. 

M    Laaa  ibaa  a  eoaplata  sontb  of  racord  avallabla;   If  avaraga  valua  la  aotarad,   laaa  ih«a  10  daya  of  racord  ara  wlaalng;  aaa  aoatblr  Cllaatologlaal  Data  for  datallad  dally  racord. 
B    Aaounta  froa  racord  gaga  (Tbaaa  aaounti  ara  aaaantlally  aceurata  but  aay  varr  allgbtly  froa  tba  aaouata  to  ba  publlabad  latar  la  Hourly  Praolpitatloa  Data). 
T    Traca,  aa  aaouat  too  aaall  to  saaaura. 
f     laeludaa  total  for  prarloua  aoath. 

Iddttloaal  UforaatloD  ragardlag  tba  clljMta  of  OaorgLa  aay  b*  obtalnad  by  arltlog  to  aor  laathar  Buratu  OfCloa  or  to  tba  Stata  Cllutologlat  at  tba  faathar  Buraau  Airport  Station,  Atlaota, 
Oaorgt* . 

BubacrlptloD  Prioa:  30  oanta  par  copy,  aoatbly  and  annual;  S3. 90  par  yaar.  (Taarlr  aubaorlptlon  laeludaa  tba  Adou*!  Suaury . j  Cbaoka  and  aoaay  ordara  abould  ba  aada  payabla  tn  tba  Traaaurar 
of  tba  UDltad  Btataa.     Baaittaacaa  and  oorraapondaaca  ragardlag  aubaerlptlon*  abould  ba  sant  to  tba  Suparlataadant  of  Docuaaata.  Gorarnaaot  Printing  Offlca,  ffaahiagtoa  39,  D.  C. 
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STATION  LEGEND 
O     •     a    Precipitation  only 
®  Precipitation,  storage 

O-         -<>■  Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporatoi 


Type  of  gage      O  Non-recoiding: 
•  Recording:   ^  flo/A  fype* 

Doui/e  dfc/e  cozciuiafjofla  Complete  MeteoroJogicaJ . 
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